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0 
0 
0 
0 
0 

YSlETA 

61.  5 

32.5 

47,0 

73 

7 

18 

28 

351 

0 

0 

14 

0 

,07 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

48.9 

2.9 

.13 

-   .53 

.0 

*         *         * 
EDhARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 
BIG  LAKE  •  2 
BLANCO 
BCERNE 
BRACKETTVILLE 

66.6 
59.9 
64.1 
65.9 
66.3 

*1.T 
35,5 

37,4 
40.1 
40,8 

54,2 
47,7 
50.8 
53,0 
53.6 

2.1 
3.1 

82 

73 
76 

79 
80 

26 
30. 
9. 
25 
26 

31 

24 
20 
20 
26 

11 

11. 

ID 

17 

17 

332 
329 
449 
373 
397 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
13 
13 

10 

10 

0 

0 
0 

0 
0 

.26 

.18 

3.32 

1.87 
,46 

.96 
•  1.13 

.10 
.15 

2.21 

.40 
.26 

3 
3 

22 
21 

3 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
I 

4 
3 
2 

0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

BRADY 
BLRNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CCPE  RANCH 

63.5 

64.9 

66.7 
67.1 
61.0 

35.9 

39.5 
38,5 
38.2 
32.4 

49.7 
52.2 

52.6 
52,7 
46.7 

76 
77 
80 
76 
76 

26 
25 
25 
25 

9 

22 

20 
21 
23 
21 

IT 

17 

26. 

29 

24. 

473 
397 

380 
379 
560 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

13 
12 

11 

10 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

2,09 

3.17 

1.06 

.64 

.09 

.92 

1.50 

.42 

.29 

.09 

3 
21 
20 
21 

3 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
2 
0 

2 

3 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

DEL  RIO  we  AP 
EDEN  1 

FREDERICKSBURG 
JCHNSON  CITY 
JUNCTION  FAA  AIRPORT 

66,9 
65.0 
65,0 
65.6 
64.2 

42.0 
37.0 
39.9 
37.4 
35.9 

54.5 
51.0 
52,5 
51.5 
50.1 

81 
75 
76 
79 
75 

29. 

29. 

29 

26 

29. 

31 
21 
22 
19 
21 

11 
17 
17 
17 
17 

326 
432 
388 
423 
439 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

12 

8 

13 

16 

0 

0 
0 
0 
0 

.16 
2.40 

,46 
1.54 
2,09 

.11 

1.24 

.26 

.87 

1.18 

21 

2 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

3 

2 
3 

2 

0 

2 
0 
2 
2 

0 

1 

0 

0 

1 

JLNC 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY  NO  2 
LEAKEY  NO  2 

63. 9M 

67.0 

62.5 

67,2 

68.5 

35, 5M 

34,8 

36.4 

39.3 

38.4 

49. 7M 

50,9 

49,5 

53,3 

53,3 

4.1 
2.2 

77 
79 
77 
81 
80 

30« 

26 

26* 

30 

25 

24 
19 
21 
25 
22 

29. 

11 
18. 
28 
17 

465 
436 
487 
338 

357 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
15 
16 
5 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.50 

.72 

2,36 

'  ,00 

2.98 

•  1.14 
•  46 

,76 
.27 

1.24 
.00 

1.86 

3 

7 

22 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

4 
0 
3 

2 

0 

2 
0 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 

MENARD 

MERT20N 

63.9 
62.9 
65.2 
65.5 
65.5 

38,0 
35.0 
36.7 
35.2 
36.3 

51.0 
49.0 
51.0 
50.4 
50,9 

3.8 

78 
75 
79 
76 
80 

26 

30. 
8 
8 

8 

23 

18 
23 
19 
21 

18. 

29 

28 

17 

11 

442 
496 
432 
449 
438 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

14 
14 
12 
14 
IS 

0 
0 
0 
0 
0 

1,09 
3,29 

.07 
2.23 

.39 

-   .37 

1.05 

.38 

1.42 
.05 

1.16 
•  24 

3 

22 
2 
3 

21 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

0 
2 

2 

0 

3 

0 
2 
0 

0 

1 

0 
2 

0 

O20NA 

PAINT  ROCK 
PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 

65.1 
63.9 
65.5 

64.6 
61.  5M 

35.3 

37,1 
36,6 
35.8 
35. 3M 

50.2 
50.5 
51.1 
50.2 
48. 4M 

77 
78 
77 
78 
75 

30 

7 

25 

24 

9 

23 

21 
21 
22 
22 

11 

IT 

28. 

26 

IT 

431 
451 
429 

450 
509 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 

14 
15 
18 

0 

0 
0 

0 
0 

,28 

1.T2 

2.99 

.10 

1.18 

.43 

.26 
.90 
2.20 
.10 
.35 

3 
21 
21 

3 
21 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 
2 

1 

5 

0 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

ROCK SPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

S»N  ANGELO  wB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SCNORA 

62.5 
61.7 
62.8 
62.8 
65.1 

37, OM 

35.0 

36,6 

37,9 

35,2 

49. 8M 

48,4 

49,7 

50.4 

50.2 

2.* 

76 
76 
78 
77 
7» 

25 

30* 

29 

2 

294 

25 
24 
24 
22 
22 

10 
11 
11 
17 
28 

464 
511 
469 
455 
455 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

12 
17 
14 
13 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

.80 

.T2 

.93 

2.14 

1,62 

-   .44 

.47 

.31 

.28 

1,00 

1.32 

21 

3 

21 

3 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 

4 
2 

0 
0 
0 
2 
1 

0 
0 

0 

1 
1 

STERLING  CITY 
TARPLEY  1  E 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

62.2 

67.5 
68,6 
61.8 

30,1 
35.5 
39.3 

31.7 

46.2 

51.5 
54,0 
46.8 

77 
81 

81 
79 

9 
25 
26 

9 

16 
18 
25 

19 

24. 
17 
IT 
26. 

575 

419 
331 

561 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

23 

14 
12 
20 

0 
0 
0 
0 

.19 
,40 
.4T 
,33 

-   .68 

.12 
.30 
.21 
.17 

3 

21 

3 

3 

.0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

50.8 

2.0 

1.18 

•   .42 

•  0 

*    «    * 
SOUTH  CENTRAL       OT 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEvlLLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  OAM 

64.1 
68.8 
68.6 
66.2 
64.3 

42.7 
48.6 
46.2 
41.6 
40.5 

53.4 

58,7 
57,4 
53.9 
52,4 

3.0 

1.7 
3.1 

78 
78 
83 
81 
78 

8 
29. 
26 

1 
9 

26 
26 
26 
21 

26 

IT 

IT 
17 
17 
IT 

370 
214 
267 
337 
397 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
5 
10 

0 

0 

0 
0 
0 

4,09 
2,01 
4,12 
4,46 
3,42 

1.74 

2,04 
1,24 

3.42 

1.45 
1.74 
2.77 
2.56 

21 
21 
21 
22 
22 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

4 
3 
4 

1 
1 

3 
2 
1 

1 
1 

2 
2 

1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRIST! 

CORPUS  CHRISTI  wB  AP     R 

CUERO  3  NW 

71.8 
70.6 
69.7 
70.2 
68.3 

49,9 
44.5 
52.4 
48.0 
44.1 

60,9 
57,6 
61,1 
39,1 
56.2 

l.T 

83 

81 
87 
87 
83 

25 
S 

25 
25 

26 

30 
23 
33 

30 
24 

17 

17 
17 
17 
17 

174 
232 

172 
219 
308 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

5 
0 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.2» 

6.27 

1,24 

,86 

4,09 

3.26 

-   .77 

.39 

4,55 

,65 

.45 

2.12 

22 

22 

2 
21 
22 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
3 
4 

0 
3 
0 
0 
3 

0 

2 
0 
0 
2 

ELGIN 
FL4T0NIA 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GCN2ALES  2 

65.5 

66.2 
69.9 

71.7 

43.1 
45,0 
43.8 
47,7 

54.3 
55.6 
56.9 
59.7 

2.5 

80 
79 
82 
84 

8 

8 

8. 
25 

25 

25 
24 

28 

17 
IT 
IT 
IT 

340 
305 
274 
202 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

7 

4 

10 

3 

0 

0 
0 
0 

6,38 
3,17 
2.23 

3,04 

.81 
.80 

5.38 

1.55 
2.10 
1.69 

22 
22 
22 
22 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
2 
5 

2 

3 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

HALLETTSVILLE  1  N 

HCNCO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

LA  GRANGE 

69.5 
68.3 
71.2 
75.5 
66.5 

44,7 
41,0 
45,5 
51.2 
43.6 

57.1 
54,7 
58.4 
63.4 
55.1 

3.6 
2.4 

82 
81 
83 

88 
79 

25. 

9 
25 
25 

25. 

23 
25 

29 
33 
21 

IT 

IT 

31. 

31 

IT 

266 
334 
235 

129 

318 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
5 
0 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

5,58 

.40 
6,32 

.63 
l.«T 

-  1.53 

3.03 
.20 

3.00 
,43 
.91 

22 
3 

22 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 

4 
1 
4 

3 
0 
3 
0 
2 

1 

0 
2 

0 
0 

LEXINGTON 
LUL1NG 
MATHIS 
NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

65.9 
66.2 
69.6 
70.4 
65.8 

43.0 
42.1 
46.6 
43.6 
41.8 

54.5 

54.2 
58.1 
57.0 
53.8 

3.1 

,7 

78 
80 
86 
82 
79 

8 

9. 
26 
8 

a 

22 

27 
27 
24 
26 

31 

11. 

IT 

17 
17 

337 
335 

243 

270 
361 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

8 

6 
2 

7 

0 

0 
0 
0 
0 

2.69 
6,26 
1.49 
.65 
2.T1 

4.00 
.30 

1.38 

3,05 
,83 
.28 
.92 

22 
22 
22 
22 
21 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
3 
3 
5 

2 
3 
1 
0 
3 

1 
1 

0 
0 

0 

NIXON 

68.8 

44,1 

56.5 

80 

8. 

24 

16 

280 

0 

0 

6 

0 

7.32 

4.91 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
JANUARY    1963 


Temperature 

Precipitation 

•4 

II 

•  B 

>  Si 

• 

a 

1 

g 

> 
< 

s 

1 

• 

I 

Q 

1 

a 

« 

o 

No.  of  Days 

■a 

0 

■3 
I J 

h 

a 

• 
1 

6 

• 
a 

Snow.  SI..I        No.  'A  L.y t 

SUOon 

Max. 

Mln. 

3 

<5  2 

Is 

• 

o 

z 

o 

E 

z 

8 

\ 

z 

0 
o 

i'z 

1  1 

si 

5  1 

s? 

•A 

REFlGIO 

RCBSTCkN 

RCCKPCRT 

SAN  ANTONIO  -S  AIRPORT   R 

SAN  HARCOS 

72.  T 
70.9 
66.6 
66.8 
66.0 

*7,6 
*8,6 
51.* 

-:.:■ 
*0,5 

60.2 
59.8 
59,0 
5*.* 
53.3 

2.* 
2.8 

8* 
88 
77 
81 
80 

25 
26 
23 

8 

9 

26 
29 
31 
25 
22 

17 
IT 
17 
IT 
IT 

188 
201 
207 
1*6 
375 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

1 
1 

9 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

,76 
1.22 
1.27 
2.40 
4,11 

.66 
1.9* 

.33 

.38 

.61 

1.64 

2.76 

21 
21 
21 
21 
22 

.0 
■  0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SHITHvILLE 

■ASHInGTON  state  park 

6T.8 
68.0 
71. 9 
67.0 
65.7 

*5.0 
**.3 
*8.5 
*0.3 

*1.9 

56.* 
56,2 
60.2 
53.7 
53.8 

2.5 
3.7 

1.9 

78 
81 
86 
80 
79 

8* 

8 
25 
9* 
9* 

22 
23 

26 
2* 
21 

IT 

17 
17 

18. 
18 

281 
292 
189 
362 
16* 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

* 

2 

II 

s 

0 
0 
0 

0 
0 

2,96 
3.10 
1.44 
1,29 
7,17 

•   .38 

1.07 

.46 

2.41 
1.64 
.85 
1.40 
5.43 

22 
22 
21 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
1 

2 

1 

2 

0 

1 

2 

YCAK.U" 

70.3 

*5.8 

58.1 

83 

25* 

21 

17 

26* 

0 

0 

1 

0 

4,87 

1.88 

22 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

56.8 

3.3 

1.22 

.88 

.0 

•    •    • 

UPPER  COAST         08 

ANAHUAC  NAV  OFFICE 
MISLETON 

BAY  CITY  »ATERt«ORKS 

BAYTC.N 

BEAlmcnT 

N 
68.3 
68.5 
67,9 
66,3 

M. 
**,9 
*5.1 
*5.6 
**,9 

M 
56,6 
56,8 
56.8 
53,6 

1.9 

1.3 

77 

81 
80 
80 
78 

3* 

26 
19 
25 
23 
21 

18* 

282 

27* 
270 
306 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

3 
3 
3 
3 

0 

0 

0 
0 
0 

1.00 
1.71 
1.73 

2,00 
1,48 

-  1.90 

•  2.43 

•  2.95 

.52 
1.20 
1.01 
1.10 

.61 

22 
3 
22 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 
3 
5 

1 
1 
1 
2 
1 

0 

1 

1 
1 

0 

Cleveland 
cypress  1  sw 

DAnEVANG 
EL  CAMBC 
FREEPORT  5  Nk 

67,5 

M 
69. OH 
69.3 
66.8 

39.2 

M 
*6,7M 
*5,* 

*5.e 

53.* 

M 
57, 9H 
57.* 
56,3 

2.* 

81 
81 

a* 

S3 

3* 

15 

22 
22 
25 

18* 

379 

2** 
259 
287 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

11 

2 

* 

2 

0 

0 
0 
0 

1.89 
3,48 
4.00 
2.09 
.70 

1.2* 

1.11 

1.65 

1.66 

•  96 

.35 

1 

3 

22 

22 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

3 
3 
3 

1 

2 
1 

2 
0 

1 

2 

1 
0 
0 

GALVESTON  wB  CITY        R 
HOUSTON  -5  CITY          R 
HOUSTON  »B  AIRPORT 
LIBERTY 
XATAGCRCA  NO  2 

63.2 

67.3 
67.3 
68.0 
67,1 

30.6 
*9.3 
**.5 
*1.6 
*9.1 

56.9 
58.* 
36.0 
5*. 8 
58.1 

2.0 
3.8 

2.* 

.9 
1.8 

73 
81 
82 

81 

76 

2* 

31 
28 
23 
20 
23 

21* 

23* 
100 
129 
229 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

4 
6 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.65 
2.62 
1,87 
1.52 
1,66 

-  1.81 
•  1.10 

-  1.91 

-  1.26 

-  1.17 

.84 

1.55 

.78 

.70 

1.25 

3 

22 
1 

21 
22 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
3 

3 

1 

2 
2 

2 
2 
1 

0 

1 

0 
0 

1 

"A.RBRC 
sE.  GULF 
ORANGE  A  NX 
PALACICS  FAA  AIRPORT 
PIERCE 

67.1 

68.1 
66.9 
66.0 
67,  8 

*2.5 

**.7 
*2.8 
*6.7 

-3.0 

5*. 8 
56.* 
5*. 9 
56,* 
55.* 

2.2 

79 
81 
80 
76 
81 

8* 

2* 
22 
21 
2* 
21 

18* 

329 
293 
326 
282 
322 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

5 
6 
2 
6 

0 

0 
0 

0 
0 

1.47 
3.14 
3,77 
2.42 

2,70 

-   ,*7 

1.05 
1.60 
3.00 
1.81 
1.63 

22 

23 
23 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 
4 

2 
3 

1 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

POINT  CCFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  «B  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  C  CONNOR 

69.8 
65. A 
66.7 
67.1 
65.7 

*9,6 

*6,0 
"3.2 
*7«* 
*9.3 

59,7 
55.7 
55.0 
57.3 
57,5 

1.8 
1.* 

79 
77 
80 
78 
73 

29 

7. 
26* 

26 
21 

20 
29 
29 

189 
301 
322 

238 
2** 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.42 

2.28 

1.59 

2,09 

.76 

-  2.08 
•  2.64 

1.80 
1.65 
1.24 
1.09 
.27 

22 
23 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

1 

6 
3 

1 
1 
1 

1 

0 

1 
1 
1 
1 

0 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  -S- 

VlCTCRIA  .8  AIRPORT      R 

67,5 
67.5 
67.9 

**.8 
43, 3M 
*5.9 

56.2 

55. 4M. 
56.9 

2.9 
1.5 

81 
81 

80 

7. 

21 
26 
25 

297 
329 
275 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
* 
2 

0 

0 
0 

2.34 

1,96 
2.0T 

■  1.22 
-   .27 

1.08 
.83 
.92 

22 
3 

20 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

4 
4 
6 

2 
2 
2 

1 

0 
0 

DIVISION 

56,* 

2.0 

2.09 

•  1.53 

.0 

... 
SOUTHERN           09 

AGuA  NUEVA 
ALICE 
tc»5'BCNG 
BEnAUOES  *  s 
CABSI2C  SPRINGS 

72. A 

76.7 

71.6 

*7.3 
47.9 

**.l 

59.9 
62.3 

57.9 

3,6 

89 
90 

86 

26 
23 

26 

29 
2* 

27 

17 
IT 

18. 

206 
1*9 

24* 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 
1 

7 

0 

0 

0 

,56 

1.50 

,20 

-  .97 

-  .82 

.33 

1.20 

.10 

22 
21 

22 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

2 
3 

1 

0 
1 

0 

0 

1 

0 

CATARINA 

Charlotte  s  ss. 

CCTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DIllEy 

72.7 
72.5 

72.0 
69.7 
70. 2M 

*6.0 
**.3 
*3.3 
*3.1 
35.  5M 

59.* 
58.* 
58.7 
57.* 
62. 9M 

•   .7 

87 
83 
87 
82 

86 

23 

25* 
25 
29* 
26 

30 
2* 
27 
29 
23 

IT. 

IT 

IT 

11 

IT 

20* 
236 
227 
232 

371 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
6 

2 
4 
9 

0 

0 
0 

0 
0 

.12 

1,27 

.03 

,20 

.04 

-  1.29 

.12 
.85 
.03 
.08 

.02 

22 
22 
21 
22. 

22. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

EAGlE  PASS 

ENCINAL  3  '.. 

FAi/UWUM 

»-.  1 

68.9 
73.* 
73.8 

72.8 
72.3 

*2.7 
*1.9 
*8.* 
*5.6 
*5.7 

55.8 

57.7 
61.1 
39.2 
59,0 

3.* 

2.9 

,7 

83 
92 
90 
93 
81 

30 
26 
26 
26 
25. 

31 
25 
31 
28 

27 

IT. 
18. 

18. 
18. 
11 

292 
257 
168 
221 

209 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

9 
0 
* 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

.16 
,10 
.14 
.12 
1.11 

-  .93 

-  1.13 

-  1.40 

.12 
.10 

.14 

.05 

1.13 

22 
22 
22 
22 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

FREE* 

NfMMNVlLLf 

LA  M 

.»a?;C  .5  AIRPORT        R 

72.* 

H 
70.9 
73.5 
72.9 

*6.2 

M 
39.5 
*9.6 
*7.6 

59.3 

M 
53.2 

61.6 
60.3 

3.9 

88 

83 

93 
89 

3 

1* 
25 

26 

10 

25 

1* 
26 

18. 

IT 
IT 

17 

217 

305 
131 
190 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

3 

9 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

2.01 
1.13 

,47 
.04 
,50 

-  1.09 

1.68 
1.33 

.23 

•  04 

.50 

22 
22 

4 
21 
21 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
2 
0 
1 

1 
1 

0 
0 

1 

1 
1 

0 
0 

0 

PfA»J»LL 

'RANDE  CITY  J  . 
TUtf- 
IARJ-* 

73.5 
69.6 
7*.* 
71.* 
76.3 

*5.2 
*3.7 
*5.7 

*5.5 
*5.6 

59.* 
36.7 
61. 1 

38.5 
61.1 

85 

82 
91 
87 
I* 

25 
8 
26 
26 
23 

27 
25 
28 
26 
28 

17 
17 
19 
17 
17 

20* 
282 

186 
2** 
1*3 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
8 
3 
6 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

.14 
.66 
.39 
.75 
•  *2 

.11 
.30 
•  17 
.70 
.22 

1 

22 
22 
22 
21 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

68.8 

3.3 

.54 

-   .70 

•  0 

•    •    • 

'  .8  »!R»OR*   » 
•.*€  N 

■CI  '• 

72.9 
7*. 3 
73.* 

»3.1 
*9.0 
*9.8 

63.0 
61.8 
62.7 

1.6 
.1 

•  « 
87 
89 

SO 
H 

26 

16 

1* 
1* 

17 

19. 
18. 

127 
139 

1*0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.51 
.12 
.*• 

-   .84 
•  1.16 

.29 

.24 
.47 

21 

21 

3 

.0 
.0 

.n 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

Reference  Note*  Following  Sltllon  Index 
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Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
JANUARY    1965 


Temperature 

Precipitation 

| 

| 

No.  oi  Days 

} 

& 

| 

1 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day. 

Station 

Max. 

Min. 

£-0 

• 

I 

1 

if 

•1 

• 

01 

Is 

V 

0 

■5 

■ 

i 

a 

■a 

Is 

• 

3 

ii 

• 

1 

s 

1 

s 

I 

8 

,, 

s  > 

s  > 

sS 

<2 

•51 

> 
< 

o£ 

s 

G 

s 

13 
Q 

ik 

si 

at 

%& 

o 
H 

•  s 

(5 

a 

i2 

X  0 

Q 

": 

° 

2 

MC    ALLEN    FAA    AP 

75.1 

31.8 

63.5 

90 

30 

36 

IT 

130 

i 

0 

0 

0 

.39 

.3T 

2 

.0 

0 

l 

0 

0 

MC    COOK 

T5.1 

<>8.2 

61.7 

91 

26 

30 

18* 

166 

i 

0 

2 

0 

.6* 

.*7 

3 

.0 

0 

l 

0 

0 

MISSION 

75. » 

*8.* 

62.1 

1.9 

92 

26 

31 

18* 

160 

i 

0 

2 

0 

.03 

•   1.32 

.02 

1* 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT    ISABEL 

72.5 

57.3 

64.9 

2.7 

85 

30 

61 

18 

77 

0 

0 

0 

0 

.18 

•    1.68 

.18 

3 

.0 

0 

l 

0 

0 

PORT    MANSFIELD 

69.3 

54. 1M 

61.7M 

85 

31 

36 

17 

1*2 

0 

0 

0 

0 

.92 

.67 

21 

•  0 

0 

2 

1 

0 

RAVMONOVILLE 

7*. 3 

*8.9 

61.6 

1.1 

»T 

31. 

32 

It* 

1T1 

0 

0 

2 

0 

1.1T 

•       .66 

•  98 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN    BENITO 

7*. 9 

52.2 

63,6 

84 

26 

35 

IT 

112 

0 

0 

0 

0 

■  I* 

.13 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

WE5LAC0    2    E 

76.2 

32.* 

6*. 3 

88 

30 

33 

IT 

111 

0 

0 

0 

0 

.10 

-    1.56 

.10 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

62.8 

1.8 

.*' 

•    1.12 

•  0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATUREi       93°    ON    THE    26TH   AT    FALFURRIAS    AND    ON    THE    25TH   AT 
LAREDO   WB    AIRPORT 


LOWEST    TEMPERATURE, 


2°    ON    THE    10TH   AT    MIAMI 


GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       7.67    INCHES    AT    RICHARDS 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,       0.00    INCH   AT    13    STATIONS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       6.42    INCHES    ON    THE    22D    AT    RICHARDS 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       e.6    INCHES    AT    PANHANDLE 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,       6    INCHES    ON    THE    10TH   AT    SHAMROCK 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Btalif. 

"fl 

Day  of  Month 

0 
E-i 

TT 

2 : 

3    '    4    (    5    1    6 

7        8 

9 

10    |    11    [    12 

13   |    14   |    IS 

16  1   17  1   18 

19  |   20  |   21 

22 

23 

24 

25  1  26   [  27 

28  |  29   |  30 

31 

•         •         • 
HIGH    PLAINS                          01 

A3ERNA-N. 
ACiER.v    3    S£ 

A-.AHILLC   -b   airport       //r 

a-.:se-s 

316  s=am6 

J' 
.24 

T 
.10 

.01                   T 

T            .06 

■  11 
•  14 

•04 

.11 

.21 

.01 

1 

5::aes 

3:«3ES   3    • 
30*5    5ASC- 

=s*.: 

=  ;:-sc:El:>  2  e 

■s3 

■  OS 

.00 

■  03      T 

.23 

.01 

.16 

.01 

T 

.11 
.09 

T 

5..ES    2    IE 
3.SAES    -IlL 

casa::as  i  ene 
c.a.:e 

.66 

.OT 
1.21      .0' 
.30 

T 

.OS 

.OT 
.IT 

.JO 

T 

.91 

T 

.21 

T 

.06 

.49 

T 

:;_:»a-es 

::s.;s 
c;:;=--:s 

DA.-AR-     PAA    AJPPCRT 

DARROvZETT 

T 

.03 

•  16 

T 

.30      T 

T 
T 

.13 
T 

T 

.0! 

T 
.02 

T 

•49 

.01 

T 

.11 

T 
.0 

'. 

D]»»1TT    6    E 

OIUXITT 

D^AAS 

=.:•:.:. 
».:';a;a  9  se 

.10 
.01 

T 

,11 

.20 

T 

.10 

.01 

.11 

.19 

T           ,01 

T 

f^RSAN 
FRIOXA 
GAROEl   CITY    1    E 

■auvcfl 

.36 
.36 
•  06 
.30      T 

.06 

■11 

.06 

.OT 
■  24 

•01      .19 

.01      .10 

-AR- 

«AR'.E« 

•■EREfCRO 

-IGGI1S 

-■*:-.*•»: 

.60 
T 

•  OT 
.63 
.0. 

.26 
.03 
.01 
.16      T 

T 

.20 

•  OT 
.10 

.20 

T 
T 
T 

.1! 

.10 

T 

.04 

T 

lA"ESA    1    S5E 

.£•:-'- 
.=■1. .as: 

LlPSCCS 
LITTlEFIELD 

.11 

.03 

T 

.01 
T 

T 

.1! 

•  02 

T 

■or 

.01 

.04 

T 

.-:  = 

.eRE62C 

,.s»:c«  9  s 

L.escci  «a  airport          » 
-:  .eas 

.00 

.01 
■  16 

.OT 

.01 

.11 

T 

.09 

•  i«i 

-•:.As:    -3    AIRPORT           //R 

■IC.AH5   »   ExE 

•!=!E 

■mi 

.39 

.06      T 
.11 

.20 
■  OT 

.02 
.06 

.02 

T 

.13 

T 

.06 

■  22 

.01      ,01 
.0) 

.01 

T 

.14 

.10 

.0! 

T 

•.LtiHce  i 

»;tla  i  se 

5A.PA     .A'ER     .IRAS 

pa»«»60lE 

.13 
.16 

.06      T 
.56 
.TS 

T            .03 

.13 

.05 
.03 
.»1 
.32 

•  OR 
.11 

T 

•  OT 
.16 

.0! 

T 
T 

.01 

pCRRttoai 
pcrr'-cs   .:   -s. 

S.AISS 

P.AIA.It. 

.61 
.66      T 

T 

.00 

T 

.06 

T 

T 

.14 
.14 

.01 

.11 
.11 

T 

SILVtRTOA. 

1  « 

SPEAR-At 
S'RAT»o«0 

.06 
.16 

■01 

.04 

T 

.03 

T 

T 

.16 
.OT 

.01 

T 

,04 

.09 

T 

S.-AA-     «     5. 

•»--f A 

• » ! : I «  a 

-..:a 

."»AR«ER 

.06 
.02      T 
.06      T 

T 

T 

.13 
.12 

.01 

I 

T 

.06 

.06 
.01 
.09 

T 

T 

.26 

,01 

.19 

T           ,01      T 

T         , 

•       •       • 

LCaa  Roil  1  a*  plains  02 

A'.:. EM    •?    AIRPORT           //• 
ASVX 

•  -   ;  s. 

1.11 

2.21 
.3' 

1.11 
.TT 

.36 
.21 

..J 
,01 

T 

.14 
.11 
.21 

.66 

.91 
.44 

.01 
.IT 

.11 

.01 
.02 
•  1> 

»JRUTT 

>AA     AIRPCR' 

-1     2     "l 

■  .a>!---s 

";.i-a« 

2.30 
.16 
.A3 
.20 

l.tT 

T 
.60 

■44 

.11 

T 

.16 

>H 

.16 

.06 

1.17 
T 
.23 

.41 
1.29 

T 

T 
.04 

COLOaUOO  CIT> 

.  6 

.36 
.A3 

l.T» 
.1* 

.63 

.06 

.21 

.•T 
•  11 

.09 
.12 

.20 
.41 

Wis 

.0< 
.31 
.30 
I. It 

l.A« 

.02 

.06 

.01 

.01 

.11 

T 

.  .1 
... 

T 

■  41 

.11 
..1 

T 

.09 

.11 
.64 
.11 

.10 
.01 
.36 
.90 

■  «»•    A     >• 

.31 
.00 
l.jl 

.-l 

T 

... 

T 

.11 

..1 

.10 

.10 
■M 

.TO 

.04 
.10 

2.10 

.13 
.11 

.    IA 

1.11 

.16 

.1» 

.11 

.11 
.91 

T 

.60 
.11 

.40 

T 

i   i  i 

.IR 
.11 

T 
■  14 

.11 

.16 
.si 
.12 

.02 

■M 

.91 
.IT 

T 

•  AaMaVa 

.16 

.01 

.IS 

.01 

.06 

.09 
T 

DAILY  PRECIPITA  TION 


- 

Day  of  Month 

Station 

z 

H 

1   | 

2 

3 

4  |  5  |  6 

7   8 

9 

10  j  11  j  12 

13  j  14  |  15 

16  |  17   18 

19   20  [  21 

22   23   24 

25  j  26   27   28  j  29   30 

31 

POST 

.IT 

.17 

QUANAH  5  SE 

.28 

T 

.16 

.09 

.07 

ROBV  1  E5E 

.68 

,10 

.1! 

.12 

.30 

.0* 

ROSCOE 

.75 

■  32 

.01 

T 

.30 

.09 

' 

R07AN 

.*! 

T 

,08 

.21 

.18 

SEYMOUR 

1.03 

.90 

.99 

SHAMROCK 

.38 

.22 

.16 

T 

Shamrock  radio  kbyp 

:!  T 

.18 

T 

SNYDER 

,1( 

T 

T 

.09 

STAMF0R0  1 

.ti 

T 

.0! 

.12 

.69 

.33 

TALPA 

i.J 

.13 

.6! 

.34 

•  3T 

TAMPICO 

.00 

.91   .OB 
1.9*1 

IESCO 

,2C 

.02 

.10 

.30 

.21 

TRENT  2  ENE 

.75 

.11 

.93 

.13 

TRICKHAM 

H 

.73 

.09 

.It 

.60 

T8UBY  3  ESE 

I.J 

.37 

.2* 

.09 

.60 

.31 

TRUSCOTT 

•*a 

,60 

.2* 

TURKEY 

■°3 

.03 

T 

VERNON 

.»S 

.30 

.23 

.09 

VOSS 

1.35 

1.21 

.08 

WELLINGTON 

■  2tl 

T 

.26 

T     T 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

I.TS  T 

T 

.63 

.33 

.92 

.03 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

1.93 

T 

.88 

.92 

.13 

W1NCHELL  1  WNW 

2.9« 

1.08 

T 

.90 

1.00 

WINTERS  9  NNE 

1.48 

T 

.18 

1. 10 

.20 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

i.tJ 

.36 

.29 

,29 

.9! 

.32 

ALEOO  6  SE 

3.2t| 

.03 

.71 

.13 

.09 

2.39 

ANNA 

2.oq  T 

.'5 

.26 

T 

1.29 

ANTELOPE 

1.66 

.25 

.11 

•  18 

1.16 

ARCHER  CITY 

1.98 

.05 

.-1 

1.60 

.12 

ARLINGTON 

i.tJ 

.81 

.17 

1.76 

ARTHUR  CITY 

2.2S 

.30 

.20 

.82 

.06 

.82 

AVALON 

3.3*1 

.80 

T 

T 

.25 

.03 

2.66 

BAIRD 

d 

.66 

.12 

.76 

BELTON  DAM 

.50 

T     T 

T 

.38 

.19 

3.38 

BENBROOK  DAM 

3.16 

.07 

.75 

.10 

.08 

2.  It 

BLANKET 

S.tS 

.62 

.08 

.»! 

2.22 

BONHAM 

1.6» 

.69 

1.20 

BOWIE 

2.28 

.26 

.12 

.13 

1.77 

BOYD  3  SE 

t.<3 

.19 

.••8 

.25 

.01 

1.71 

BRAZOS 

l..ll 

.18 

.70 

.12 

.97 

(.2* 

BRECKENR10GE 

.:. 

.60 

T 

.16 

1.81 

BRIDGEPORT 

.29 

.21 

.06 

.10 

1.20 

6ROWNW0O0 

d 

1.10 

.0* 

.to 

1.27 

Burleson  2  ssw 

.03 

.90 

.16 

T 

2.12 

Burlington  3  wsw 

»..J 

.05 

1.21 

.11 

6,02 

BVRDS  1  NNE 

1.63 

.07 

.50 

.81 

.69 

CAMERON 

9.9^ 

.32 

.17 

.83 

.61 

*.01 

CARROLLTON 

2.66 

.03 

.66 

.09 

.03 

T 

1.61 

CELINA 

2.77   ,02 

.13 

.60 

.52 

T 

1.90 

CENTER  CITY 

2.5J 

.9* 

.79 

.66 

CHALK  MOUNTAIN 

3.571  T 

.91 

.70 

.02   T     T 

.08 

T     T 

.18 

2,12   T 

CLEBURNE 

3.26   T 

.32 

.32 

.16 

.91 

1.97 

CLIFTON  9  E 

3.09 

.AS 

.15 

.06 

.81 

1.72 

COMANCHE 

J.*«| 

.12 

.76 

.16 

2.0* 

COOPER 

2.85 

.65 

1,00 

1.20 

COPPERAS  COVE 

2.65 

.61 

.61 

1.61 

CORSICANA 

3.1t 

.01 

.76 

T 

T 

.07 

.02 

T 

2.26   .01 

CRANDALL 

2.73 

T 

.66 

.63 

T 

.09 

1.77 

CRESSON 

3. si 

.01 

.91 

T     ,09 

T 

2.9*   T 

CROSS  PLAINS  NO  1 

2.50 

.60 

1,30 

.60 

DALLAS  WB  AIRPORT      //« 

1.87   ,02 

.66 

.10 

,06 

.06 

•  91 

•  29 

DAVILLA 

7.10 

.80 

1.10 

.6! 

».T9 

DECATUR 

2.89 

.59 

.31 

.19 

.07 

1.79 

DEN  1  SON  DAM 

1,83 

.36 

.07 

T 

.22 

.11 

1.02 

OENTON 

2.65 

.18 

.69 

.18 

1.80 

DENTON  2  E 

2.78 

.59 

T 

,15 

.99 

1.91 

Dublin 

1.87 

.08 

.66 

.02 

•  03 

.19 

.93 

Dundee  °  nnw 

1,61 

T 

.'5 

.07 

.99 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

Zi 

.08 

.78 

.16 

.08 

2.20 

EASTLAND 

.03 

.73 

.30 

.37 

.63 

ENNIS 

I! 

.15 

.66 

.13 

T 

1.99 

EVANT 

.70 

.39 

1.20   T 

FARMERSVILLE 

.66 

.90 

.20 

1.80 

FERRIS 

.02 

.52 

.65 

•  09 

1.79 

FLORENCE 

S:d  t 

.12 

.52 

T 

.26 

.96 

1.19 

FORESTBURG  A  s 

1.02 

.06 

,06 

.05 

.90 

1.03 

FORT  WORTH  wB  AIRPORT    R 

2.77J   T 

.70 

.10 

.01 

.06 

1.91 

.39 

FORT  WORTH  V1CKERY  BLV 

3.2Ti   T 

.03 

.72 

T 

.09 

.09 

2.60 

FROST 

... 

2.01   ,08 

.60 

T 

.09 

2.2* 

GAINESVILLE 

.36 

.23 

.08 

T 

1.30 

GATESVILLE 

3.20 

1.00 

2.20 

GEORGETOWN 

6.1(1 

T 

.26 

T 

T 

.62 

.16 

9.90 

GLEN  ROSE 

3.31   T 

.53 

.63 

.26 

.12 

1.89 

GOLOTHWAITE 

2.82 

.83 

.68 

1.29 

.2* 

GRAHAM 

2,, J 

.37 

.25 

.21 

.69 

.92 

GRANBURY 

2.91   T 

.32 

.62 

.03 

1.23 

•  99 

GRAPEVINE  DAM 

.03 

,66 

.10 

T 

2*19 

GREENVILLE  7  NW 

2.83 

T 

.62 

.91 

.06 

!•**   T 

GROESBECK 

s.sl 

.81 

T 

.09 

6.69 

GUNTER 

2.13   T 

,36 

.1* 

T 

.26 

•  32 

1.03 

HAMILTON 

T 

.67 

T 

.04 

.28 

1.6* 

HENRIETTA 

1.71J 

.16 

.15 

T 

•  28 

1.1* 

HEWITT  1  SE 

3,1*1 

.19 

•  13 

2.76 

HICO 

3.3*{   T 

.09 

1.03 

.29 

•  21 

1.6S 

HILLS80R0 

3.08 

.01 

.71 

.13 

,09 

•  01 

2.10 

HONEY  GROVE 

.65 

.55 

1.19 

HUCKA8AY 

2,57| 

.60 

1.70   ,*7 

HURST  SPRINGS 

2.5^ 

,02 

.56 

T 

T 

.10 
.38 

1,90 

INDIAN  GAP 

2.6 

1.08 

.03 

1.17 

JACKSBORO 

2.8 

,69 

.20 

T 

.27 

•  291  1.60 

JARRELL 

5.66f 

.50 

.30 

•  30 

*.36 

KAUFMAN 

2,66 

.02 

1*8 

.07 

.23 

.02 

•  01 

1.69   .16 

KENNEDALE  6  SSW 

3.10 

1.00 

2.10 

KILLEEN 

2.72^ 

.37 

.19 

2.20 

LAVON  DAM 

2.86J 

.02 

,58 

T 

.87 

1.39   T 

LEWISVILLE  DAM 

I.S 

.06 

.76 

.15 

T 

2.10 

LIBERTY  HILL 

.86 

.23 

.31 

1.82 

LI  PAN 

2,00 

T 

.79 

.07 

.07 

l.OT 

LITTLE  ELM 

• 

- 

" 

... 

• 

- 

. 

- 

.70 

1.19 

MARL  IN 

3.92 

.27 

.22 

.03   T 

.02 

.64 

.09   .90 

2.19 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"3 

Day  of  Month 

0 
E-" 

1        2    ! 

3 

4        5         6 

7        8        9 

10   |   11    [   12 

13      14      IS 

16  |   17   |    18 

19      20   i    21 

22      23    '   24 

25      26   |  27 

28      29      30 

31 

•  ARTS  creek 

3.1C 

.TT 

.IT 

.01 

2.09 

-:  ;-£;:  = 

2.93 

■  AS 

.13 

.10 

2.22 

-;  c:ns£» 

2.62 

.23 

.61 

•  36 

.06 

1.33 

■=s:::an  state  park 

3. SO 

.62 

2.68 

"EXIA 

S.IA 

.69 

T 

,66 

•  09 

3.80 

■:sE=».    .ELIS    FAA   »» 

3.2a 

T        1,09 

T 

T           T 

T           .36 

l.Tl 

•  09 

«08*VUi  "111 

1.T0 

.02 

.06 

.10 

•SI 

1.30 

n.ENSTER 

2.61 

.02      ,1A 

.16 

.10 

.06 

T 

2.22 

-.-.:•' 

2.60 

1.05 

•  TO 

•  83 

M,«S5C    "ILLS   DM 

3. At 

1.06 

.02 

.11 

•  09 

2.26 

;.-:-• 

2.33 

.3. 

.53 

.20 

1.20 

:.■■£■ 

2.1' 

.19 

T 

.22 

1.6T 

•  09 

Cl.NET    5    Nt» 

1.95 

.13 

.20 

1.61 

ralc  pin*: 

2.91 

.20 

.61 

.30 

.10 

1.39 

PARIS 

:.-•• 

.01      .19 

.2*1 

1,22 

.10 

1.06      .02 

PILOT    POINT 

2.76 

T           .21 

.A2 

T 

.13 

.09 

T 

1.90      .OT 

poss^"  «i<«eo«  0»» 

i.«9 

•  39 

.13 

l.ll 

.01 

PROCTOR   RESERVOIR 

3.02 

.29 

.80 

T 

■  09 

.62 

1.90 

s.tna" 

1.60 

T           .15 

1.19 

.10 

VMM 

3.13 

.90 

.99 

.99 

1.60      .09 

;»:■.•:. 

3.66 

.99 

.66 

.16 

.16 

2.38 

RANGER    PL"P    STATION 

2.2! 

.66 

T 

.IT 

.62 

1.00 

REO   OAK 

2.31 

.20 

.60 

.69 

T 

1.T9 

RICHARDSON 

2.01 

.36 

.92 

.12 

.30 

.99 

;:-:■::.: 

" 

.10 

* 

RISIM   STAR 

l.Tl 

.11 

.90 

.33 

.91 

- : « ^ ."  t  i 

3.51 

.09 

.75 

.18 

2.69 

RCCOAlE 

2.1! 

.35 

.55 

.22 

.11 

1.91 

ROCKaAlL 

2.65 

.AO 

.56 

l.Tl 

ROSS 

3.31 

.8. 

.10      .OT 

.19 

l.Tl 

RISSER 

2.32 

•  6* 

.22 

1.39 

SANGER 

2.25 

.61 

.23 

.16 

•  IT 

1.36 

ICMM 

2.32 

.02      .At 

•  90 

T 

.12 

■  10 

1>29      .01 

SUOCll 

2.A1 

.69 

.13 

.13 

•  03 

1.6T 

S9RING'C»N 

3.12 

.39 

•  9T 

•  IT 

•  03 

2.00 

S'EPhEnvIlLE    a    S» 

1.91 

.03 

•  63 

.61 

.96 

STILLMOUSE   HOLLON    OA* 

A.A1 

•  A3 

.66 

■  20 

9.60 

S'RA-N     ■     SS£ 

2.91 

T 

.95 

.35 

.30 

l.TT 

TA'LCR 

5.91 

.39 

.03 

.68 

.20 

6.61 

•£".! 

5,90 

.A3 

.60 

.11 

6.T1 

•ERRELL 

2.31 

.20 

"4 

.30 

1.83      .OT 

*_;o>-;s 

T.61 

It" 

•  T» 

T 

1.33 

3.50 

TidtXKJMDfiTCN 

T 

.15 

T 

.63 

.60 

•  3T 

•-.s-;;   3  ne 

.30 

.26 

T«E»TO« 

2.21 

.65 

T           .»6 

1.01       .OT 

TROT 

ItM 

.10 

.16 

.60 

3.10 

■  >..'-•    VIE. 

2. AC 

.10       .AT 

•  29 

•  IT 

.06 

1.91 

•  ACS    .8    AIRPORT                       R 

2.31 

.93 

•  OT 

T                     .12 

1.9A 

.29      T 

.».-.-    SPRINGS    A    ESE 

I.A! 

::: 

.26 

.01 

2.51 

■A1A-ACNIE 

2.61 

.OT 

.61 

.06 

T 

1.61      T 

.EA--ER.CRS 

3.3< 

.10 

•  u 

.01 

.06 

.12 

2.16      T 

.-:••.£»  oaji 

2.31 

.!♦ 

•  66 

•  09 

2.01 

■  :.'£   CITT 

2.3! 

.96 

.16 

•  09 

1.3T 

•       •       • 

£A5'     -tAAS                             06 

«.•:  1  Ha 

9.1C 

•  90 

•to 

1.91       .09 
•  90 

ANOERSON 

1.91 

T 

•  10 

.61 

.10 

A--INS 

3.61 

.19 

.31 

.'3 

.10 

l.ll 

A*.AN*A 

.02 

•  96 

1.33 

till      .11 

■■HI 

3.0! 

.62 

.29 

,0« 

2.10 

■ga  .ier  i  e 

3.02 

.90 

•  36 

.01 

•9T    1.12 

»;iEl3£« 

2.21 

.65 

.99 

•  23 

•It      .01 

■RCNCNO 

6.31 

.90 

T 

1.  21 

T 

T 

1.00 

!  =  :«!--> 

2.11 

•  6k 

.11 

.03 

•  13 

.66    1.12      ,01 

1^'AlO 

3.21 

.89 

1.10 

•  01 

.01 

1.10 

C'-".v 

2.6< 

.81 

.01 

•  22 

.19 

.01 

1.61      .01 

CAf-ASt 

A. 01 

.99 

.02 

.10 

•  TO 

1.91      .99 

CEN'ER 

2.3< 

•  61 

•  03 

•  39 

.19    1.09 

CtN'ER.lLLE 

2.3< 

.61 

.01 

.92 

■  01 

T 

1.19 

C_AR<9.ut£    2    £ 

2. AC 

•  90 

1.31 

•  21 

.99      .06 

CCK,03»RIN«    3    1 

2.31 

.90 

.03 

•  26 

T 

l.tl      .13 

:-.U£«     STATION    TAA     A. 

I.OI 

T           T 

.02 

T 

.12 

.11 

.TO 

:-«•:' 

2.91 

.90 

.31 

1.69      .19 

CROCK  TT 

l.lt 

.TO 

.09 

.OA 

.33 

.01 

l.Tl      .6T 

L.C.S 

3.9! 

'•" 

T 

.63 

1.91 

OAlatCRMtLO   «   S 

9.91 

.36 

.96 

1.9A 

T 

l.OT 

-.<>». 8 

9.11 

•  06 

•  91 

l.UA 

.33 

l.ll      .12 

LLf 

9.91 

•  66 

.23 

.01 

2.91 

J    2    • 

9.92 

.09 

•  61 

l.OT 

.01 

1.90 

IX*    1    • 

9.91 

•  66 

.92 

.26 

1.19      .01 

t«e»»  I  IM 

2,90 

.69 

.67 

l.ll 

2.91 

.99 

.66 

.09 

.79      .69 

••:'•>.: 

9.3! 

.60 

2.29 

.10 

1.99 

»our>  notc-  K*n  ITA 

i  i  »• 

3.01 

•  OA 

.69 

T 

2.99 

T 

.01 

1.90 

j  . 

9.9< 

T           T 

.82 

1.29       .10 

l.ll      .06 

-    £• 

9.91 

.90 

1.29      ,96 

1.30 

.■•••.»«-. 

9.91 

T 

.96 

T                      .80 

1.90 

•.•-..f- 

1.10 

.69 

.25 

I. 00 

■J»1 

2.11 

.92 

.10 

.16 

.91      .90 

.••.!•-.« 

•  .91 

1.10 

1.09 

•  99 

1.92       .99 

.    C 

9.31 

.OA 

.11 

1.19 

1.30      .09 

9.91 

1.29 

•  61 

1.69 

-..-,«.■-. 

A.  11 

1.60 

.09 

.90 

•  93 

1.90 

■VMM 

2.11 

T             .01 

.90 

.01 

.02 

•  36 

.01 

.29      .99 

l.ll 

.A6 

.01 

.33 

T 

1.99      .01 

..;«v»   «|kl    tUAM    ITA 

2.91 

..9 

.29 

.18    1.26 

'IUJ 

t.Jl 

1.91 

.63 

l.ll 

l.Tl 

6 

6         l.TT 

.«.1|6V> 

9.T1 

1.68) 

2.00 

1.91      .91 

t.ll 

1.19 

.99 

l.ll 

1.16      .26 

• . .  •. 

l.ll 

1.00 

.89 

.01 

1.01      .69 

iKA.I    9    W 

I.8A 

.66 

1.09 

.A! 

T 

1.12      .02 

IIRRHN 

■  .♦1 

.96 

1.98 

1.0A 

.06 

1.10      .19 

-     >    «■« 

1.09 

.01 

.62 

.01 

.21 

T 

1.19      .01 

1.8" 

.81 

1.69 
<.<9 

.19 

T 

1.17 

• 

1.12 

.09 

1.66 

I.TO      .11 

.90 

.06 

.61 

.06 

6.00      .06 

...     .►•»' 

... 

.     . 

.11 

.11 

T 

.19      T 

.  .     . 

.10        ,6| 

1.19 

.. 

/..I 

.12 

.60 

l.ll 

DAILY  PRECIPITA  TION 


■a 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1    2 

3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  1  9 

10  J  11  ]  12 

13   14  1  15  !  16  ]  17  |  18 

19   20 

21 

22 

23  [  24 

25  |  26  |  27   28   29   30 

31 

MARSHALL 

4,4! 

1.24 

.02 

.43 

1.47 

T 

.74 

•  41 

MAUO 

».»< 

2.0C 

•  12 

1.17 

.99 

.30 

MINEOLA  7  SSw 

A. 3! 

1.45 

,66 

•  26 

2.00 

MONTGOMERY 

IpM 

1.10 

.39 

.10 

.20 

MOSCOa  1  SE 

1,61 

.60 

.20 

T 

.?» 

.10 

MOUNT  PLEASANT 

2.5^ 

•  70 

.02 

.26 

.16 

1.37 

.09 

NACOGDOCHES 

3.93 

.90 

.01 

.02 

T 

2.19 

•  19 

NAPLES  I  S» 

3.01 

.10 

1.16 

.69 

.10 

.92 

.04 

NE6LEY 

5. A3 

1.32 

.32 

2,64 

.27 

.14 

NEUV1LLE 

l*ftj 

.61 

.33 

i  .30 

1.31 

NE-  CANEY  4  NH 

2.5.' 

l.»2 

T 

.26 

T  '   .59 

.29 

nogalus  Guard  station 

3.12 

■  49 

.35 

4,2t 

OVERTON 

S.A1 

1.16 

'•32 

•  52 

1.47 

T 

PALESTINE 

A.OT 

.86 

T         i.67 

.32   T 

T 

1. 11 

.04 

PINELANO 

PITTSBURG  5  S 

2. A3 

.48 

.16 

1.04 

POYNOR 

3.7a 

T 

.42 

2.20 

.221  . 

T 

PRICE 

A. 11 

.85 

1,00 

.91 

1.10 

.32 

QUITMAN  2  S 

3.23 

.88 

.73 

1.60 

REKLA*  3  IE 

3.32 

1.46 

.62 

1.26 

RtCHARDS 

7,67 

•  al 

.04 

T 

.60 

T   |  4.42 

T 

RIVERSIDE 

3.0* 

•  70 

.61 

t.e* 

ROCKLAND  1  N 

2. S3 

.55 

.04 

T 

•  2> 

.41 

.61 

RUSK 

3,62 

1.35 

•  65 

T 

1.12 

SIMMS  2  NNM 

3.33 

,06 

.94 

•  72 

•  12 

.64 

.12 

SPURGER  DAM  B 

2,03 

,02 

.60 

.06 

.26   .01 

.02 

T 

•  16 

.92 

SULPHUR  SPRINGS 

2.AA 

.62 

.12 

,0» 

.92 

7 

TEXARKANA  DAM 

3,97 

.04   T 

.74 

.03 

.90 

1.2» 

•  7k 

.27 

TRINIDAO  1  SW 

3.01 

.65 

.06 

2. 37 

TYLER  5  NE 

3,01 

T 

.65 

T     .12 

•  61 

1.11 

VALLEY  JUNCTION 

3.32 

.52 

.11 

.32 

•  33 

.04 

2.00 

MALLER  2  SSH 

2.75 
1.04 

1.11 

•  31 

1.11 

MARREN 

.01 

.96 

T     .27 

•  04 

•  74 

BILLS  POINT 

2.44 

T    T 

.65 

T 

T     .25 

T 

T 

1.91 

.03 

HINNSBORO  6  SW 

2.59 

.83 

.31 

.13 

1.25 

■   *   a 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

,40 

.17 

.21 

BAKERSFIELD 

,00 

BALMORHEA 

,02 

.02 

T 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

.11 

,06 

T 

.12 

CANDELARIA 

.01 

,03 

.01 

CA5T0L0N 

.29 

.03 

.21 

CHISOS  BASIN 

.37 

.11 

.03 

.22 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

.11 

T 

T 

.11 

CRANE 

.03 

.05 

EL  PASO  KB  AIRPORT       R 

.19 

T 

.09   .06 

.02 

.01 

FABENS 

.07 

.02   .02 

.01 

FORT  DAVIS 

.17 

,06 

.02 

.09 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.09 

.09 

T 

G1RVIN 

.05 

.03 

.02 

T 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

.01 

.01 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

.00 

LA  TUNA  1  S 

.30 

•12   .07 

.11 

MARATHON 

.14 

.08 

T 

T 

.06 

MARFA  NO  2 

.51 

T 

.01 

.06 

.44 

MAVERICK  R5 

.23 

.05 

.20 

MENTONE 

.00 

MERRILL  RANCH 

.09 

T     T 

.09 

T 

MONAHANS 

.01 

T 

.01 

T 

T 

MOUNT  LOCKE 

.30 

.10 

.05 

T 

T 

.15 

T 

ODESSA 

.11 

•  10 

.01 

PANTHER  JUNCTION 

•  19 

.03 

.03 

.11 

PECOS 

.00 

PENnELL 

.04 

.01 

.02 

.03 

PLATA 

.10 

.10 

T 

PRESIDIO 

.40 

.40 

RED  BLUFF  DAM 

.03 

.03 

SALT  FLAT  10  ENE 

•  14 

.09 

.06 

.01 

SANOERSON 

.00 

SHEfFIELO 

.01 

.08 

SIERRA  BLANCA 

.13 

.11 

.02 

TOYAH 

T 

T 

VALENTINE  10  WSW 

■  29 

.12 

.10 

.07 

VAN  HORN 

.39 

T     .30 

.05 

T 

T 

MINK  FAA  AIRPORT 

•  01 

T     .01 

T 

.01 

T 

YSLETA 

.07 

.06 

.01 

• 

EDHARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLC 

2.04 

.35 

.40 

1.26 

■  09      . 

ALLISON  RANCH 

1,56 

,98 

.05 

.9) 

, 

AMISTAD  DAM 

,26 

.02   .02 

.10 

T 

.02   T 

.09 

•  05 

BARNHART 

BIG  LAKE  <  2 

.11 

.15 

.09 

. 

BLANCO 

3.32 

T 

.26 

.04        T 

T     .27 

.94 

2.21 

BLEMETT 

.50 

.29 

.01 

.1"-   .04 

, 

BOERNE 

1.07 

.03   .02 

.23 

.01 

•  03 

.40   .33 

BRACKETTVILLE 

.44 

.21 

.0!   .13 

, 

BRADY 

2.03 

.92 

.43   .70 

• 

Burnet 

3.17 

.70 

•  66 

1.50   .91 

§ 

CALLAN 

2.44 

.10 

1.22 

.76   .36 

CAMP  SAN  SABA 

3.12 

1.12 

2.00 

, 

CAMP  MOOD 

1,06 

.40 

.42 

•  241 

CARTA  VALLEY 

•  44 

.15 

•21 

• 

CASE  RANCH 

CASTELL 

CHRISTOVAL 

.62 

.44 

.16 

t 

COMSTOCK 

•  26 

.01 

.13 

•04   .06 

, 

COPE  RANCH 

•  04 

.09 

• 

COTTONHOOO 

.♦I 

•  6a 

COX  RANCH 

1.67 

.82 

.63 

.42 

~ 

CRIOER  RANCH 

2.64 

.44 

2.00 

DEL  RIO  XB  AP 

.16 

T     .05 

T 

T 

.11 

DOOLE  2  N 

2.26 

.87 

.01 

1.91 

. 

DOSS 

.12 

.31 

,Z2 

.29 

, 

EDEN  1 

2.40 

1.24 

.14 

.95 

.07 

ELDORADO  II  NX 

.61 

.50 

.11 

ELDORADO  19  Sw 

.60 

.60 

FIFE 

1.93 

1.16 

.22 

.55 

. 

FORT  MCKAVETT  1*  Nw 

FREDERICKSBURG 

.66 

.15 

.03 

.26 

.02 

• 

S««  r»)l*rence  notai  following  Station     indoi 
-    11     - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

« 

Day  oi  Month 

o 

1    |    2    | 

3    |    4    |    5    |    6 

7    |    8        9        10       11       12 

13       14       IS 

16  1    17   1    18 

19  |   20   |   21 

22  1  23   1  24 

25      26       27 

28      29      30 

31 

Ft^ac  RANCH 

.49 

.01 

.20 

.19 

:■:.: 

►.4RP£R 

1.0) 

■  32 

.69 

.06 

-.-?.-:   :.--   station 

.IS 

•  89 

• 

-.^' 

2.09 

.26 

1.77       T 

mf 

l.Nl 

I 

.'0 

.71 

JANES    RIVER    RANCH 

2.68 

••3 

•  IT 

•  96 

_>NSCN    CITY 

1.56 

T 

.13 

•  04 

•  87 

•  90 

j;~NS=N    RANCH 

2. OS 

1.09 

.99 

J^NES   CS    RANC- 

j„«T|C"    FAA    AIRPORT 

2. OR 

■91 

T        1.11 

..^: 

1.S0 

,69 

.'6 

'      .00 
.671   1,90 

IE"PNE» 

:.:• 

.64 

•  06 

(EM        -  - :" 

.T2 

T           .03 

T           T           T           T 

.2'      .02 

.19 

.29 

7 

LARE    VICTOR    5    • 

2.3* 

.02 

1.90 

1.02 

k.»»P4SA5 

2.96 

.59      .01                   T 

.11 

.42 

1.24 

_»\G'3"    NO    2 

.00 

lE»IE«    NO   2 

2.58 

.09      .22 

T 

l.ll 

.09 

LLANO 

1.0) 

T 

,30      T 

.96 

.31 

L3"ET« 

2.6) 

•  6) 

1.09 

.91 

_*s>-*.£N    RANCH 

1.90 

,«J 

.13 

.2) 

"ARCO 

2.(3 

1.60 

1.03 

-»:•:■»   sanch 

1.43 

.95 

.27 

.11 

NASON 

3.20 

.01 

.94 

.19 

1.42 

"C   CA-E» 

.0T 

.09 

.02 

T 

"C     !NrCSH    RANCH 

1.4! 

.01 

1.25 

.10 

•e\«=: 

2.23 

1.16 

.01 

1.06 

-ES43;    :3    Mi 

2.99 

l.'l 

1.1) 

"ER-ZON 

.34 

.19      T 

.21 

T           T 

MILLER    RAsC- 

2.07 

.'2 

1.39 

•CSS   RANC- 

.11 

.91 

.IS 

.27 

.01 

-    .  .    ; i>:- 

2.09 

1.10 

.99 

NElSCN  ranch 

1.00 

T           .22 

.IT      T           T           T 

T           T            .02 

.91 

T 

NII    STORE 

2.40 

.10 

1.60 

C»4    CREEt    LAAE 

1.01 

.01 

.22 

.19 

.31 

.19 

:2:n« 

.21 

T 

.26 

.02 

=i:s*  rccr 

1.T2 

.60 

■  10 

.90 

.12 

=.s:.fcE 

.19 

s.»::: 

2.2) 

.19 

.99 

.19 

Pontotoc 

2. A) 

.'* 

1.90 

.20 

PRA9E   pasc- 

2.X 

.29 

.09 

2.20 

.09 

Cask ;n 

.10 

.10 

RES    i.."    CROSSING 

2.1' 

■  •) 

.06 

.69 

.61 

P'Ch^ans    SPRINGS 

)..» 

.'2 

.2) 

2.97 

.12 

RIlEt    BEN    RANCH 

.91 

.60       .09 

.1! 

.11 

»C6E>-    LEE 

1.1) 

.11 

.26 

.29 

.99 

.13 

»0C«SPS1N4S 

.10 

.93 

.67 

ICCASPRIN49    22    !• 

.•• 

.22 

.62 

•OCSE.El'    2    E 

2.40 

■  11 

.TO      .20 

.19     .10 

.11 

•OLOO   "OVNTAIN    «    .N. 

2.02 

.92 

.90 

1.10 

sabinal  :  -s. 

.90 

.16 

.09 

.11 

;*"     *sitL0    OAJi 

.71 

.02 

.91 

T 

.19 

.26 

SAN    AN«LO    -9     AIRPORT           R 

.99 

.24 

T 

.01      .21 

T          T 

;an  sasa 

2.14 

1.00 

■  12 

•  69 

■  97 

SAW    2    S 

1.99 

■  11 

•oa 

.11 

.43 

■WU 

2.2) 

.14 

1.0C 

.49 

-•.-■•:. 

.44 

.19 

.10      .09 

MM 

2.11 

.10 

.90 

.09      T            .09 

1.9) 

.11      T 

.:>•;. 

1.42 

1.92 

.12 

.0! 

.04      .09 

S»I««S    PANC- 

S-ERlIn*  CITY 

.1) 

.03 

.12 

.02 

.02 

•••".("    1   c 

1 40 

T           T 

.10                  T 

T           T           T 

.90 

■E^I.aaPh 

1.T4 

1.00 

.91 

.22 

TENNYSON 

.42 

•  Ok 

•  44 

.12 

....;e 

*4T 

T 

.21                               T 

.11 

.11 

HMpTI 

1.99 

.92 

.!»      I 

■  64 

.97 

.«•{■     .«L.I- 

.9) 

.12 

T                     .01 

.04 

.14 

•  »•!•    .■„£.    ||    UK 

1.01 

.>• 

.90 

.40 

•         •         • 

•'•RAL                0' 

HMW   HJS   2 

l.U 

A 

.10 

.40 

.0) 

».!•:•■    ■•    AIRPORT                   R 

4.0) 

T            .30 

.00      T 

T           T           .27 

T         3,42 

.02      T 

*.!*:•.  :»- 

».29 

.01 

.19 

.92 

•  63 

1.07 

a.S'-E.l    -L    IE'jM 

2.01 

.93 

I 

T                   1,49 

.21 

'-    9    «« 

4.12 

.94 

.44 

.06 

1.74 

1.34 

!..« 

2.11 

.2> 

.'6 

.20 

1.60 

MM 

4.44 

1.29      .04 

.04 

.90 

.01 

1.77 

MtRSON 

9. It 

.20 

1.94 

.90 

9.1) 

.40 

1.04 

•  70 

1.71 

:*• 

9.42 

.04      .01 

.93                  T 

•  2T 

.21 

2.96 

MtfntJi  • 

1.2) 

.91      .02 

.09 

.1)        I 

.93 

•  )9 

CltOLC    CPtH 

2.92 

.02 

2.30 

<.4S»C»' 

2.44 

T            .0) 

.14 

•  ') 

1.41 

4.2' 

1.22      T 

T 

T 

.90 

4.)9 

-•IS'l 

1.24 

.49 

.10      T 

.94 

.01 

.01      .11 

-•;>t,  .tip        • 

.It 

.21 

.13      .01 

.0) 

.01       T 

.49 

T 

,  .. 

4.01 

l.ll 

.20 

.91 

2.12 

2.1) 

.4' 

.9) 

1.19 

■  ■••• 

2. '4 

.12 

.)• 

.24 

T 

1.01 

.97 

«.*!« 

4. SI 

•  It 

t 

.'4 

.90 

3.91 

'      PAMCm 

l.'l 

.9) 

1.20 

■ 

i.4' 

.•• 

.20 

.17 

1.10 

■ 

l.'l 

.99 

.21 

1.14 

1.14 

.10 

.49 

.21 

l.ll 

»L»'0«|A 

1.1' 

.12 

.'0 

.10      .60 

1.99 

rlUJ 

2.21 

.19 

T 

2.10 

•tftTfaoM 

tpM 

2.19      ' 

.29 

.4' 

T 

1.10 

*atiM 

- 

.11 

.19 

.11 

I 

.71 

1.18 

4VXIAO    1    M 

1.00 

.40 

.1) 

.90 

1.79 

1.1) 

.11 

,04 

.21 

.10 

1.96 

"  1 

.  • 

l.tl 

.44 

.'»      .01 

.49 

.01      .10 

3.09 

•fi. 

J.vl 

1         .0* 

.10 

.19 

.01 

T 

2.60 

.09 

/e**e  J  H 

l.U 

.   * 

.-.4        .',/ 

.09      .66 

•  41 

2.06 

l.ll 

1.41 

.01 

.40      1 

.10 
.1) 

1.12 
2.)) 

1.71 

liOO 

' 

.41 

.04 

.01 

.4) 

.01 

..    WMM 

.<• 

.11 

,tj 

.91 

.10 

.11 

/.44 

1 

.10 

.11 

.17 

l.ll 

• 

4.14 

.01    1.01 

.4/ 

9.01 

1.36 

4.(4 

.10 

.90 

.17 

9.08 

>.•• 

■Of 

.10 

.76 

9.01 

DAILY  PRECIPITA  TION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

0 

t- 

1  |  2  [ 

3 

4   5   6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13   14   15   16   17   18 

19   20  1  21 

22   23   24 

25   26   27   28   29   30  :  31 

HATM1S 

l.M 

.21 

T 

•  41 

.69 

NATALIA 

it) 

.10 

.18 

.091 

.26 

NEW  6RAUNFELS 

2.71 

.13 

.13 

.67 

•  92|   .66 

NIXON 

Tt32 

.50 

.07 

.45 

6.91!  1.39 

PFLUGERV1LLE 

S.13 

,36 

.60 

•  62 

3.73 

• 

POST  OAK  SCHOOL 

2.33 

•  32 

.61 

1.30 

PROVIDENT  CITY 

3. SI 

till 

.30 

1.03 

REFUGIO 

.76 

T 

•  04 

T     .12 

T 

7     .5* 

.07 

RICARDO 

.T) 

.73 

RIOMEOINA  2  N 

1.09 

.20 

.26 

.55 

.10 

ROBSTOWN 

1.22 

.22 

.01 

.03 

.56 

.97   ,01 

ROCKPORT 

1.21 

.39 

.21 

.03   .61   .03 

RUNGE 

6.66 

.23 

•  50 

.13 

4.91  1,27 

.02  1.64  T 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT   R 

2. 40 

.07   ,17 

.08 

T     T 

T     .42 

SAN  MARCOS 

A.33 

.03 

,49 

.63 

.46  2.76 

SCHULENBURG 

2.61 

T 

.55 

.25 

•  90 

1.29   .06 

SEALT 

2.96 

T 

.51 

.06 

2.A1 

5EGUIN 

3.10 

.07 

.01 

•  36 

1.02 

1.66 

SINTON 

l.»* 

.03 

.13 

.89 

.49 

SMITHVILLE 

3.29 

.03 

.75 

.16 

.51 

•  44 

1.40 

SPRING  BRANCH  2  SE 

3.02 

,03   .03 

.22 

.35 

.99 

..22 

WAELDER  T  SSa 

2.46 

T.3T 

•*7 

.70 

1.29 

WASHINGTON  STATE  PARK 

T 

l.*2 

.02 

.10 

,40 

3.43 

WELOER  WILDLIFE  fnotn 

■  A2 

,21 

.21 

YOAKUM 

a. a? 

.66 

1.00 

.03 

.20 

.02   .90 

1.68 

YORKTOWN 

3.70 

T 

■  75 

T 

.18 

.92 

1.89 

• 

JPPER  COAST         08 

ALVIN 

1.69 

1.12 

.16 

.43 

ANAHUAC  NAV  OFFICE 

1.00 

.30 

.18 

.92 

ANGLETON 

1.73 
1.75 
2.00 

1.20 

.16 

.26   .09 

BAY  CITY  WATERWORKS 

.21 

,30 

1.01   .23 

BAYTOWN 

.50 

.40 

1.10 

BEAUMONT 

l.AB 

.36 

.13 

.25 

,19   ,61 

CLEVELAND 

1.69 

1.11 

.01 

.27 

•  01 

.40   .09 

CLOOINE 

3.67 

1.22 

T 

.25 

T 

.06   T 

2.13 

.01      , 

CYPRESS  1  S» 

3.AB 

A. 00 

1.65 

T 

.39 

1.46 

DANEVANG 

.02 

.15 

T     .17 

3.66 

• 

EDNA  ]  Sw 

l.AO 

.02 

•  !• 

.07   ,29 

.69 

.61 

• 

EL  campo 

2.09 

•  89 

•  26 

.96 

FREEPORT  5  NW 

.70 

.19 

.02 

T 

.14 

T     .33 

T         ! 

GALVESTON  WB  CITY        R 

1.65 

.84 

.19 

.01 

.61 

HOUSTON  W8  CITY          R 

2,62 

.OB 

.51 

,03   .45 

1,55 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

1.67 

.07 

,71 

.26 

.01                                      T   !   .76 

HOUSTON-ALIEF            R 

HOUSTON-BARKER 

3.SA 

l.M 

1.87   ,21 

HOUSTON-DEER  PARK 

1.71 

.5- 

.33 

1   •" 

HOUSTON-HEIGHTS 

1.B7 

1.03 

.19 

.90   .39 

HOUSTON  INDEP  HEIGHTS 

iS 

.02 

.01 

.03 

.02   .26 

HOUSTON-wESTBURY 

.87 

.42 

,01 

T     .43   .21 

T 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

2.77 

.89 

•  33 

1  1.90   .09 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

2.27 

T 

.62 

.02 

.46   ,01 

T     T 

.02|  1.03   .11 

HOUSTON-SATSUMA          R 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

2.22 

1.05 

.29 

•     .92 

HUMBLE 

LIS 

.08 

.19 

.88 

KATY  WOLF  HILL 

2.86 

1.15 

.26 

T 

1.29   .16 

LIBERTY 

1.S2 

.50 

,32 

T 

T     .70 

MATAGORDA  NO  2 

1.66 

.23 

.16 

1.29 

MAURBRO 

1.47 

•  20 

•  22 

1.09 

NEW  GULF 

3.1* 

.60 

.29 

.01 

■  03 

.01 

T 

.40  1.60 

ORANGE  »  NW 

3.77 

.30 

.16 

•  09 

T 

.20  3.00 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

2.62 

.05 

.06 

.47 

T     .09 

1.61 

PIERCE 

2,70 

.83 

.02 

,22 

1.63 

POINT  COMFORT 

2.A2 

T 

.10 

T     T 

.01        .31 

.20  l.M 

.23  1.69 

PORT  ARTHUR 

2.2« 

.23 

.11 

,06 

T     T 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

1,59 

.25 

T 

.10 

1.26 

7 

PORT  LAVACA  NO  2 

2,09 

.22 

,43 

.35 

1.09 

PORT  0  CONNOR 

,76 

.09 

•  29 

.02 

.11 

.27   .02 

RICHMOND 

3,59 

1.10 

,30 

.06 

1.90   .29 

SUGAR  LAND 

2,36 

.89 

,26 

T 

.01 

1.08   .10 

THOMPSONS  3  WSW 

1.96 

.83 

.19   .01 

.70   ,29 

TOMBALL 

3.22 

1.16 

T 

•  34 

T 

1.62   .10 

VICTORIA  wB  AIRPORT      R 

2.07 

T     .13 

.03 

T 

T     .22 

.92   .72 

.06 

WHARTON 

3,92 

1.14 

.26        T 

2.68 

.02 

• 

SOUTHERN            09 

AGUA  NuEvA 

AUCE 

.56 

T 

T 

T 

.21 

.33 

• 

ARMSTRONG 

1.50 

1.20 

•10   .20 

BENAVIDES  A  S 

BIG  WELLS 

.12 

T 

.12 

• 

CARRI20  SPRINGS 

.20 

.02 

.01 

T 

.07 

.10   T 

, 

CATARINA 

,12 

.12 

B 

CHARLOTTE  5  NNW 

1,21 

.19 

■  29 

.89 

COTULLA 

.06 

.02 

.02                                       . 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.03 

T 

T 

.03 

. 

COTULLA  HILLJE  RANCH 

CRYSTAL  CITY 

.20 

T 

.08 

T 

T 

T 

T 

.06 

•  08                                               . 

DILLEY 

.04 

.02 

.02                                               . 

EAGLE  PASS 

.16 

•  02 

.0! 

•  12                                               • 

ENCINAL  3  N« 

.10 

.10                                               . 

FALCON  DAM 

.19 

.05 

•  16                                                    . 

FALFuRRIAS 

•  12 

.04 

.02   T 

.05   .01                                          , 

FOWLERTON 

1.13 

1.13 

FREER 

2.03 

1.68   ,39                                          * 

FRIO  TOWN 

.11 

T 

.11 

GEORGE  WEST 

2.96 

1.02 

.01 

1.93 

HEBBRONVILLE 

1.33 

1.33                                               . 

JOURDANTON 

.76 

•  07 

.67                                               , 

LA  PRYOR 

.47 

.23 

.03 

.02 

.06   .13                                               • 

LAREDO  WB  AIRPORT        R 

.04 

T 

T 

T 

.06                                                         , 

OtLTON 

.50 

.50 

PEARSALL 

.16 

.11 

T 

,03 

POTEET 

.66 

.02 

.24 

.10  .30 

i  .37                                          • 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

.39 

T 

.01   .01 

SARITA  7  E 

.6! 

T          T 

T 

.05 

,*d     T 

• 

THREE  RIVfcRS 

1.5S 

•  05 

1.90 

t 

TILDEN 

.05 

.70 

WHITSETT  2  Sw 

1.95 

T     T 

•  AS 

T 

1.90 

ZAPATA 

.42 

.20 

.22 

i  following  Station    indi 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

c 

Day  of  Month 

C 

1 

2    i 

3        4    |    5 

6        7 

8 

- 

10       11 

12 

13      14   |   15    { 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23   !  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       •       • 

10>C*   VlLLEY                   10 

S4Ca«St!LbE    .8    »I8»0»I      8 

E>0E."«'>    SASDE-. 

-*B,;sGES 

■C    Al.EN 

«C    »LLE'<    '««    «P 

T 
.3' 

.01      T 
.OS 

T           I 
•  *7 
.02 

T 

.01 

t 

.03 

.17      t 

T 
T 

T 

.0. 

■  M 

.03 

■2* 

T 

.03 

»c  cow 

NEBCE3ES    1    5 

■issia* 

»!)«•    ISABEL 
P2«»    ■ASSPIElO 

:" 

.02 

,*%      .01 
.63      .12 

T 
.IS 

T 

.01 

T 

.02 
t 

.03 

T 

.02      T 

.07 
.03      T 

T 

.67      .29 

i 

BAVNONOVILLE 
5M    BEMMO 
•ESL1CC   2   E 

1.17 

.01 

.01 
.01 
.10 

.02 

T 

.01 

.01       ,U1 
T           I 

■H 

.0! 
T 

.10 
.13 

.02 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY     1965 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   IS   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


HIGH  PLAINS 
AMAR1LL0  HB  AIRPORT 
ANOREkS 
RIG  SPRING 
BCRGER  3  .. 
RCYS  RANCH 
8RAV0 

8R0l«NFIEL0  2  E 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
ClAuDE 
CROSBYTON 

OALHART  FAA  AIRPORT 
DIMMITT 
DUMAS 
FLOyDADA 
FOLlETT 
FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 
GRUVER 
HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAnO 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELB 
LUBBOCK  9  N 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 
MC  LEAN 
MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 
MIDLAND  *  ENE 
mCRTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  WATER  WORKS 
PANHANDLE 
PERRYTON 
PLAINS 


MAX 

MM 


MAX 

Mm 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


58   66 
42   42 


56   46 
32   24 


69   60   59 
42   30   27 


66   60   50 


70   65   46 


37   32   14 


73   62 
59   41 


70   74 
54   42 


67   60   50 
39   30   16 


61   70 
46   49 


65   60 
34   35 


52  64  70 

26  32  35 

64  67  73 

24  24  34 


65   67 
28   25 


50   59   69 
20   29   34 


64   62 
31   35 


63   60   75 
30   23   27 


69   74 
31   39 


70   78 
33   45 


64   71 
29   26 


65   69 
43   42 


66   65   71 
31   42   44 


62   70 
28   34 


60   71 
27   29 


71   73 

30   42 


61   68 
33   34 


70   75 
26   35 


64   59 
32   31 


63   70 
27   32 


65   32 

27   20 


63   46 
35   21 


76   71 
55   28 


65   32 
32   21 


70   43 
40   20 


62   43 
31   14 


73   66 
41   24 


72   36 
35   22 


67   34 
33   18 


68   33 
30   19 


75   73 
47   24 


53   43 

28   21 


72   56 
43   22 


75   70 
45   22 


71   72   65 
43   45   16 


73   67   41 


75   71 
47   28 


78   77 
36   48 


75   73   35 
53   35   20 


75   75   48 
50   41   27 


75   72 
45   52 


75   72   67 


73   68 
44   36 


74   65   34 


43   46 
22   18 


39   46   60 
16   21   20 


63   56 
25   23 


50   52 
25   23 


37   47 
7   20 


20 


54   53 
22   33 


64   57 
21   29 


58 
24 


53 
24 


53   58 

23   23 


56   60   53 

15   19   34 


50   53   59 

20   22   29 


58   52   62 
27   26   29 


59   55   60 
23   24   28 


59   52 

18   32 


55   63   60 

25   27   30 


60   6i 
27   32 


49   56   54 
25   25   38 


55   64   67 

30   27   30 


55   62 

21   27 


60 
26 


50 
19 


22 


70   61 
26   27 


50   69 
30   24 


51   68 
23   23 


51   45 
25   25 


>   55   62   61   57 
22   23   25   29   28   26 

Relereoce  Notaa  Following  Station  Index 
-   15    - 


69   62 
20   24 


44   69 
24   29 


54   67 
28   23 


S7   56   67 
30   29   25 


64   50 
37   40 


66   64 
36   38 


53 
26 


68   60 
26   25 


58   52 
26   21 


57   66 
31   34 


60   62 
23   25 


58   54 
23   21 


59   56   51 
25   26   25 


58   56 
24   28 


62   64 
26   28 


60   53 

24   22 


60 

28 


62 
26 


55 

28 


58   70   51 
27   31   33 


67   54   59 
33   30   33 


58   51 
36   41 


31 

60  59  51 

25  26  29 

60  51  58 

28  25  28 


58   50 
29   26 


60   48 
26   23 


43 
21 


57 
31 


56   55 

30   31 


55   46 

32   19 


60 
29 


58  49 

33  25 

60  55 

36  25 

58  60 

28  24 

63  55 

38  30 

67  58 

36  28 

58  57 

33  25 

60  50 

32  30 

58  47 

32  32 

57  57 

37  2* 

59  38 
35  25 

60  57 
31  23 

57  59 

33  23 


46   SU 
22   20 


52   66 
22   31 


57   56 
30   26 


51   54 
19   16 


46   51 
IS   14 


51   50 
24   20 


55   52 

22   15 


60   52 
22   19 


57   53 
23   19 


48   54 
14   14 


33   47 

18   14 


49   47 
18   14 


55   51 
25   17 


59   *8   53 
31   16   16 


67   55 

26   19 


20 

49 


66   55   49 


69   53   50 


56   6*   44 

22   20   27 


25 

68 
13 

55 

31 

51   66   69 
21   2 

47   6 
20   1 

59   6 

23  1 

56   6 

24  1 

54   6 

19   1 

53   6 

16   1 

51   6 

15   1 

51   50   64 


42 
24 


70 
18   18 


66   46 
33   31 


52   70 
21   29 


61   66 
17   17 


67 
23 


24 

56 


54   65   67   49 
17   18   22   32 


44   63 
19   12 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1965 


Station 

Da', 

of  Month 

• 

a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

?A 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

pukimiEM 

MAX 

Mm 

SE"INCLE 

MAX 

Mm 

64 
41 

68 
43 

48 
26 

52 
25 

65 
28 

65 
34 

73 

61 

74 

42 

72 

23 

46 

22 

47 
21 

62 

21 

62 
27 

56 

29 

63 

30 

63 
32 

54 
29 

67 

28 

59 
31 

68 
31 

5". 
35 

51 
34 

60 
25 

5- 
26 

72 
29 

54 
24 

54 
21 

53 

20 

66 
28 

73 
27 

53 

27 

6U.6 
29,0 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

66 
35 

54 

12 

32 

20 

62 
28 

71 

10 

75 

40 

74 
44 

6<3 
20 

42 
15 

45 

22 

59 
25 

58 
22 

52 
22 

58 
26 

56 
24 

24 

26 

26 

65 
29 

■.9 
22 

58 
33 

59 

10 

52 
24 

70 
32 

48 
22 

62 

10 

52 

10 

52 
16 

46 

19 

37.5 
24.4 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

6* 

to 

49 
24 

32 

17 

64 
29 

61 
24 

76 

30 

74 

48 

58 

30 

35 

2  0 

44 
16 

5* 

18 

53 

17 

58 

21 

53 
35 

48 
25 

70 
23 

60 

20 

36 
29 

53 

23 

60 
28 

55 

31 

36 
24 

65 

16 

59 

31 

49 
IS 

54 
16 

42 
21 

67 
19 

5  6 
20 

67 

2V 

36.4 
24.7 

STRATFORD 

MAX 

Mm 

55 

28 

59 
22 

44 
13 

51 
25 

67 
27 

66 
29 

74 
33 

72 

44 

51 

25 

40 
16 

42 
20 

51 
16 

56 

17 

54 
18 

58 

26 

51 
28 

56 
24 

63 
22 

62 
23 

56 
20 

50 
22 

58 
26 

30 
27 

38 
16 

70 
26 

48 
18 

43 
12 

55 
16 

45 
14 

67 
25 

43 
26 

34.7 
22.8 

SLNRAY  *  S» 

MAX 

Mm 

60 
41 

58 

22 

53 

18 

60 
29 

66 
29 

T* 
U 

73 

75 
32 

40 

21 

47 
15 

53 

20 

55 
17 

54 
17 

37 
20 

56 
33 

55 
25 

70 
26 

67 
24 

56 
30 

52 
22 

58 
26 

56 
27 

40 
27 

70 
19 

34 

49 
17 

53 

13 

51 
25 

65 
15 

63 
23 

68 
27 

36.3 
24,5 

TAMCCA 

MAX 

Mm 

59 
41 

67 
40 

46 
22 

52 
22 

64 

30 

67 
35 

74 
39 

75 

40 

72 
2* 

43 
21 

44 

21 

6  2 
22 

56 
24 

35 

26 

60 
30 

62 
29 

30 
26 

69 
28 

37 
28 

66 
33 

53 

33 

55 

36 

34 
36 

50 
11 

70 
12 

55 
23 

54 

22 

54 

20 

65 
20 

6  9 
19 

50 
28 

69.0 
28,1 

TLLIA 

MAX 

Mm 

60 
32 

70 
33 

4$ 

17 

52 
17 

62 
28 

71 

3« 

74 
39 

73 
46 

69 
21 

33 

16 

45 

16 

59 
24 

59 
24 

54 
23 

58 
25 

55 

28 

54 
25 

69 
26 

59 
26 

65 

31 

52 

27 

60 
35 

59 

30 

39 
20 

72 
25 

54 
23 

50 
18 

53 

16 

61 
17 

69 

20 

47 
31 

38.1 
25,6 

VE6A 

•    •    • 

MAX 

Mm 

56 
27 

59 

24 

42 
11 

50 
20 

58 

29 

68 

31 

70 
33 

69 

43 

61 
17 

42 
17 

45 
IB 

55 
17 

54 
16 

51 

16 

57 
22 

55 

26 

36 

27 

66 
22 

67 
26 

54 
22 

50 

22 

56 
30 

53 

26 

40 

23 

68 
25 

52 
20 

43 
16 

51 
16 

57 
15 

63 

18 

43 

30 

34,9 
23.1 

lo»  rolling  plains  02 

ABILENE  «B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
6* 

66 
42 

50 

34 

59 
36 

60 
50 

72 
52 

74 
58 

74 
37 

'1 
32 

42 
28 

55 

27 

57 
33 

55 

35 

61 
32 

63 
37 

43 
25 

66 
23 

55 
30 

69 
30 

58 
39 

50 
42 

67 
45 

51 
34 

68 
27 

68 
46 

53 

32 

56 
31 

67 
33 

74 
23 

60 
28 

68 
27 

60.6 
33,9 

ANSCN 

MAX 

Mm 

71 
5* 

73 
43 

61 
32 

59 
38 

58 

48 

73 
49 

75 
55 

76 
60 

75 
30 

40 
26 

56 
29 

58 
32 

56 
34 

54 
29 

59 
35 

58 

26 

67 
24 

65 
36 

66 
34 

62 
38 

56 
42 

67 
44 

65 

37 

69 

28 

68 
45 

60 
31 

58 
32 

66 
38 

71 
23 

70 
32 

70 
29 

64,2 
36.6 

ASPER»CNT 

MAX 

Mm 

77 
57 

75 
43 

50 
27 

65 

30 

62 

40 

76 
48 

78 
50 

76 
56 

72 
28 

42 
23 

59 
26 

59 
28 

54 
31 

60 
30 

63 
35 

37 
24 

67 
24 

65 
33 

67 
31 

64 
36 

52 

40 

69 
43 

63 

38 

73 

28 

70 

40 

61 
28 

38 

26 

67 
36 

73 
20 

66 
34 

76 
28 

65,1 
36.2 

SALLINOER  I  i' 

MAX 

Mm 

77 
66 

70 
43 

51 
32 

65 
37 

59 
46 

72 
49 

74 
43 

74 
52 

67 
33 

45 

24 

61 
21 

62 

28 

36 
32 

61 
27 

66 
27 

57 

30 

65 
21 

60 
30 

71 
29 

67 
37 

60 
51 

68 
46 

60 
38 

71 

25 

71 
41 

60 
34 

59 

26 

70 
26 

77 
25 

70 

38 

68 
29 

63.0 
35.0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 

48 

52 

33 

51 
24 

66 
29 

75 
36 

81 
44 

«0 
49 

73 
33 

35 

24 

44 
22 

63 
26 

53 
26 

51 
29 

53 

27 

57 
34 

39 
24 

71 
22 

55 
31 

66 
30 

53 
32 

43 

35 

67 
38 

44 
29 

71 
23 

61 
34 

52 
24 

56 
22 

34 
27 

61 

18 

65 
28 

80 
44 

59.0 
10.5 

Clarendon 

MAX 

Mm 

53 
38 

71 
35 

41 

16 

49 
19 

65 
29 

75 
34 

79 
40 

77 
46 

71 
21 

35 

15 

45 

23 

55 
24 

53 

22 

31 
24 

56 

26 

55 

27 

42 
19 

71 

27 

57 
25 

65 
33 

53 

29 

57 
35 

64 
27 

42 
18 

74 
27 

59 
24 

52 

IB 

55 

18 

57 
17 

64 

20 

48 
25 

66.0 
23,8 

BBLBIM 

MAX 

Mm 

76 
38 

68 
62 

51 

32 

58 

33 

59 
41 

70 
49 

74 
48 

70 
33 

68 
29 

40 
23 

55 

25 

59 

38 

56 
35 

60 
30 

62 
32 

60 
24 

60 
20 

59 
36 

67 
26 

64 

30 

61 
46 

67 
46 

62 
37 

68 

28 

69 
38 

62 
33 

58 
26 

66 

30 

74 
23 

65 
37 

65 
26 

63, U 
36.6 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

77 
60 

73 

44 

32 

32 

66 
36 

64 

47 

73 
52 

76 
53 

77 
58 

73 

32 

45 

27 

61 
24 

60 
29 

56 
32 

60 
28 

65 

30 

61 
29 

67 
26 

66 
35 

68 
30 

67 
39 

55 

42 

68 
41 

63 
33 

73 
24 

72 
42 

59 
29 

58 
29 

69 
30 

75 
23 

74 

36 

76 

11 

66,2 
33,6 

SlCtEsS 

MAX 

Mm 

ElECTSA 

MAX 

Mm 

67 
49 

77 
44 

58 
29 

53 

30 

62 
33 

63 
47 

75 
49 

77 
54 

70 
26 

33 

23 

42 

24 

54 

28 

57 
31 

53 

31 

56 

32 

56 

20 

47 
21 

62 

28 

51 
32 

63 
33 

57 
36 

53 

42 

65 
33 

50 
26 

63 

28 

68 

30 

54 
32 

57 
32 

55 

20 

53 
23 

40 
26 

37.8 
32.1 

•All 

MAX 

Mm 

70 
53 

66 

40 

32 

27 

65 
32 

62 

41 

73 

42 

77 
SO 

74 
54 

62 
26 

45 

22 

62 
26 

59 
30 

62 
32 

58 
34 

63 

39 

60 
21 

67 
10 

57 

36 

66 
36 

58 

16 

50 

40 

64 

40 

65 
35 

72 

29 

75 

50 

73 
29 

55 

29 

66 
32 

75 
23 

70 
22 

76 
17 

64,5 
34,6 

*lTn«ie 

MAX 

Mm 

63 
43 

78 
40 

5  0 
26 

30 
30 

67 
30 

6? 
39 

76 
40 

80 
44 

77 

30 

17 

20 

50 
20 

60 
2* 

58 
30 

58 

25 

58 

34 

61 
25 

43 
23 

71 
25 

58 
30 

65 

30 

58 

3* 

30 
38 

39 

38 

50 
31 

74 

31 

65 
29 

56 
25 

38 
26 

56 
19 

61 
26 

46 

26 

60,1 
30,1 

»as«Ell 

MAX 

Mm 

74 
48 

78 
44 

46 

28 

31 
28 

64 
40 

58 
48 

73 

49 

79 
52 

77 

28 

17 
24 

41 
25 

56 
26 

36 

30 

33 

30 

57 
33 

61 
24 

37 
24 

67 

25 

54 
30 

66 
32 

56 
33 

46 

41 

67 
37 

49 

26 

69 
29 

66 
29 

55 

27 

57 
27 

66 
21 

69 
22 

45 
28 

39,1 
31.9 

^»ee«  oa» 

MAX 

Mm 

74 
48 

75 
51 

52 
33 

46 

33 

38 

40 

58 
50 

69 
52 

72 
55 

70 

30 

41 
23 

43 
23 

56 
28 

58 
35 

34 
32 

61 

32 

61 
26 

40 
24 

60 
26 

54 
28 

65 
33 

6* 
40 

57 

47 

66 
38 

51 

28 

69 

30 

68 
32 

54 

11 

36 
33 

68 
25 

72 
23 

46 

26 

39,4 
34,3 

MAX 

Mm 

64 
45 

76 
42 

43 
27 

52 
22 

66 
34 

64 

40 

75 
44 

80 
49 

76 

27 

40 
24 

40 
24 

60 

24 

56 
26 

54 
27 

56 
27 

62 
27 

40 
24 

69 
27 

58 
35 

52 
37 

55 

36 

47 
39 

66 
20 

50 

23 

72 
24 

63 
22 

55 

26 

57 
24 

67 
21 

73 
20 

47 
29 

39.2 
29.5 

CNC»  CITY 

MAX 

Mm 

78 

60 

71 
44 

53 
21 

65 
34 

62 
43 

76 

»8 

80 
50 

77 
46 

46 
27 

42 
23 

38 
28 

54 

29 

54 
31 

34 
29 

6  0 
33 

53 

24 

69 
24 

56 
33 

67 
31 

59 
36 

54 
40 

67 
43 

59 
36 

71 

26 

66 
41 

60 
30 

58 
27 

64 
34 

66 
21 

60 
32 

74 
28 

62.6 
34.2 

CRAOC  CITY 

MAX 

Mm 

70 

77 
48 

N 

S3 

51 
33 

63 
32 

67 
60 

68 
49 

74 
52 

74 
31 

47 
31 

41 
27 

67 

24 

55 

27 

38 

30 

35 

29 

59 
32 

41 

10 

64 

27 

37 
25 

56 

29 

54 
34 

47 
36 

68 
34 

51 
25 

71 
24 

64 
25 

56 

13 

57 
32 

63 
24 

66 

23 

56 

28 

39,6 
31.6 

LA«f  «E»P 

MAX 

Mm 

72 

31 
28 

44 
33 

66 
43 

76 
49 

79 
32 

72 
42 

44 

28 

43 
21 

37 
26 

50 
31 

51 
33 

33 
30 

33 

33 

42 
22 

66 
24 

5b 
33 

68 

31 

56 
37 

58 

40 

63 

41 

50 
34 

66 
28 

68 
39 

35 

34 

38 
34 

59 
22 

46 
31 

71 
29 

39.0 
33.5 

MTMM 

MAX 

m» 

73 
48 

63 
41 

33 
2» 

66 
16 

73 
43 

61 
32 

•  0 
54 

75 
45 

43 
24 

45 
22 

44 
27 

60 

2  8 

35 

28 

55 

26 

39 

40 

53 
25 

71 
29 

67 
32 

68 
29 

61 
33 

54 
13 

64 
43 

60 
33 

72 

2  5 

67 
40 

54 
28 

57 
25 

62 
14 

71 
20 

63 
33 

79 
12 

63.6 
33.1 

■MM 

MAX 

Mm 

73 
46 

67 
40 

5  0 
24 

66 
26 

47 
32 

61 
42 

•  0 

47 

73 

40 

41 
24 

47 
20 

61 
22 

53 
22 

51 
20 

35 

26 

38 

31 

56 
26 

73 
19 

67 
30 

62 

28 

58 
35 

54 
35 

63 

37 

33 
31 

75 
21 

67 
36 

34 
28 

57 
24 

58 
24 

60 
18 

57 
28 

78 
23 

62.  0 
29.4 

MAX 

Mm 

76 

60 

73 

43 

5: 

28 

63 

32 

66 
43 

49 

80 
50 

77 
66 

58 
28 

40 
24 

37 
27 

56 

30 

56 
31 

55 

29 

60 
34 

55 

23 

69 
23 

56 
33 

68 
31 

63 
13 

5] 

40 

68 
42 

61 
36 

69 
26 

69 

42 

62 
29 

59 
27 

62 
34 

65 

20 

60 
33 

73 

28 

63.1 
36.6 

>.-  -». 

MAX 

Mm 

76 
30 

43 
39 

11 

25 

46 
26 

71 
38 

62 

63 

33 

76 
33 

37 
26 

41 
23 

60 
26 

57 

3  0 

34 
29 

53 

29 

38 
39 

45 

26 

73 
24 

36 

13 

67 
31 

55 

36 

52 
38 

66 
40 

35 

27 

71 
29 

65 
42 

36 
30 

58 
27 

59 
31 

64 
21 

33 
27 

79 
1! 

61.5 
32.6 

MAX 

Ma 

62 

43 

72 
42 

2» 

32 
M 

67 
33 

48 

40 

75 
46 

76 
30 

74 

41 
24 

44 
26 

62 
29 

37 
31 

35 

10 

99 
31 

62 
29 

43 
29 

10 

34 

38 
35 

66 
36 

55 
17 

51 
39 

62 
38 

51 
26 

72 
31 

38 
26 

55 

28 

35 

11 

68 
22 

70 
24 

51 
32 

60.  1 
32.6 

•  »« 

MAX 

MDI 

40 
4? 

74 

41 

-» 
2! 

49 
23 

63 

1» 

'1 
15 

60 
44 

80 
33 

74 
26 

13 

21 

40 
22 

57 

34 

28 

30 
24 

52 
29 

58 

22 

33 

19 

67 

2  5 

32 
11 

64 
34 

36 
34 

43 

37 

68 
33 

43 
21 

68 
23 

67 
25 

53 
24 

37 
23 

53 
15 

38 
16 

42 
II 

S'.3 
28.7 

- 

MM 

73 
36 

46 

41 

*4 

41 
34 

33 

47 

M 
31 

75 
32 

73 

30 

'i 
ti- 

42 
2) 

56 

24 

34 
H 

31 
29 

36 

29 

33 

31 
26 

63 

26 

39 
33 

63 
31 

39 
36 

31 
41 

65 

44 

64 
34 

70 
33 

66 
46 

39 
28 

55 

26 

63 

30 

73 

19 

67 
33 

73 

2  t 

62.2 
34.6 

. 

74 
61 

70 
43 

1 

28 

61 

l» 

36 
43 

>2 

5' 

77 
33 

'4 

68 

ll 

2  9 

42 
25 

59 
24 

56 

28 

33 

29 

37 
26 

II 

53 

25 

62 
27 

'.  1 
15 

67 
34 

63 
16 

)0 

41) 

67 
42 

62 

36 

72 
19 

68 
46 

59 
29 

57 

it. 

62 
34 

74 
20 

71 
33 

74 
11 

63.3 

33.8 

,...-  > 

43 
43 

'4 
43 

48 

10 

31 
24 

44 

14 

«... 
-t 

76 
48 

76 

31 

') 
28 

41 

24 

42 
24 

5  8 
>■■ 

33 

11 

32 
29 

31 
II 

68 
22 

32 

21 

67 

i< 

32 

26 

67 
29 

37 

47 
42 

63 
38 

44 
23 

67 
25 

67 
32 

14 

.■11 

37 

30 

39 
22 

61 
11 

42 
27 

36. U 
31.3 

MM 

'1 
44 

44 

II 

4« 

1* 

64 

28 

71 

M 

-0 

76 
46 

'2 
14 

1* 

34 

13 

49 
11 

47 
24 

41 

24 

34 
23 

M 
|| 

46 
11 

70 
23 

71 

66 
21 

34 
31 

31 

/.1 

63 

1' 

53 

26 

|| 

23 

61 
S3 

31 
25 

1  1 

19 

38 
24 

34 
16 

31 
It 

PI 

23 

38.3 
27.3 

tW«  rulvtari'  ■  M'»1»«  r<ilJ'.wLn'j  AUflon  ImJa 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY  1965 


Station 


Day  of  Month 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SNYDER 
TRUSCCTT 
TURKEY 
VERNON 
WELLINGTON 
WICHITA  FALLS  WB  AP 
WINTERS  9  NNE 
•    *    * 
NORTH  CENTRAL 


03 


ALBANY 

ARCHER  CITY 

BELTON  DAN 

BENBRCOK  DAM 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOO 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

OALLAS  wB  AIRPORT 

OENtSON  DAM 

DENTON  2  E 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

GAINESVILLE 

OATESvILLE 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE 

GOLDTHWAITE 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75 

40 


74   7*   47 
5*   45   2* 


63 

40 


eo  *e 

45   32 


76   73   46 
59   46   29 


76   67 
64   43 


72   51 
50   40 


70 
43 


76   55 
55   36 


69   49 
46   40 


75 

60 


66   51 
44   43 


76 

45 


74   65 
59   40 


71 

45 


50   65 
29   36 


49   65   69 
25   34   3« 


53   67 

26   34 


50   59   39 

43   45   48 


49   61 
42   42 


44   46   54 


55   60 

44   49 


57   59   74 
44   44   50 


60   59   75 
46  -44   56 


78   79 
40   51 


79   66   34 


76   77   74 
50   50   31 


77   69 
53   47 


75   75 
57   62 


76   73   70 
50   59   33 


70   37 
32   27 


76   69 
57   30 


73   70 
58   34 


60   75 
65   40 


73   65 
61   33 


76   77 
63   36 


74   41 
41   29 


70   70 
52   29 


72   70 
61   30 


72   69 
57   32 


72   67 
58   31 


72   69 
62   35 


73   70 
62   34 


72   40 
40   28 


75   73 
60   34 


72   67 
56   32 


72   65 
56   31 


78   74 
62   39 


7*   71 
62   34 


70   66 
60   33 


76   68 
49   32 


72   68 
61   34 


73   70 
60   31 


36   40 
23   23 


37   46 
21   23 


42   54 
23   26 


35   43 

17   23 


40   52 
25   22 


42   42 
25   20 


37   45 
25   25 


43   44 
30   28 


43   57 
24   25 


34   44 
23   23 


42 
26 


42   50 
23   24 


40   51 
25   24 


43   53 

29   26 


35   43 

27   27 


35   43 

27   28 
See  Ret»r< 


62   45 
29   28 


63   59 

31   40 


57   59 
33   33 


59   61 
26   31 


62   56   56 


62   60 
31   37 


59   57 
39   34 


34   56 
29   35 


60   39 
34   36 


56   62 
34   33 


57   61 
33   32 


62   58 
36   36 


56   56   55 

31   28   28 


64   69 
42   39 


69   71 
38   36 


63   43   67 
31   25   25 


59   33   69 
24   23   24 


58   45   72 


56   38   65 

23   19   23 


35   58   47 

19   19   30 


62   41   64 
30   21   22 


61 

30 


36 
21 


66   41 
30   23 


60 
21 


52   54   54 


62   39 
25   20 


62   49 
24   20 


63   57 
27   21 


39   31 
22   19 


56 
19 


58   58   58 

25   18   27 


57   57 
26   22 


69   60 
33   40 


58   58 
38   41 


65   69 
33   45 


62   65 
35   43 


62   59 
38   43 


65   56 
40   46 


62   63 
25   44 


60   59 
41   45 


64   61 
31   40 


64   65 
29   43 


75   68 
45   56 


66   59 
43   52 


65   71 
26   44 


65   62 
47   54 


58   57 

39   40 


64   62 
42   44 


65   67 
31   41 


64   64 
27   39 


68   59 
42   43 


67   63 
42   52 


64   61 
47   52 


63   67 
34   48 


60   59 
26   36 


69   66 
43   51 


71   66 
41   57 


67   64 
38   49 


66   39 
43   54 


65   62 

26   40 


65   61 
40   52 


63   65 
29   43 


65   52 
35  22 


66   46 
34   25 


66   48 
32   21 


64  44  58 

43  30  25 

54  66  51 

40  37  24 


66 
40 

62 

37 

70 
49 

60 


43  44  31 

66  38  52 
56  33  29 

67  60  58 
49  36  26 

60  69  46 

51  43  27 

67  57  65 

47  34  26 


59   69 
49   41 


60   66 
50   41 


74   66 
58   53 


66   64 
54   42 


59   66 
51   41 


65 

40 


67   58 
55   34 


69 
55 


70 
49 


70   66 
54   44 


66   65   66 


65 
41 


61 
25 


67   49   54 
34   29   26 


69   57 
34   2  7 


61   58 
31   29 


72   56 
42   34 


70   52 
35   30 


66   58 
31   25 


61   58 
29   31 


73   52 
34   25 


55   58 
34   27 


73   53 
31   26 


70   52 
36   28 


73   63 
42   31 


63   60 
33   27 


71   53 

36   28 


50   57 
36   30 


71   55 
33   27 


68   57 
34   29 


72   55 
34   31 


64   60 
37   28 


65   58 
35   26 


52   56 
35   28 


74   53 
38   34 


73   50 
31   26 


66   62 
38   26 


76   66 
43   28 


68   61 
34   24 


63   57 
33   29 


73   55 
34   30 


68   60 
36   27 


73   51 
35   26 


66   73   48 
21   21   30 


57   60 
25   17 


56   54   53   70 
28   19   31   26 


26   20   22 


57   66   74   47 
24   25   23   24 


56   69 
30   22 


57   54 
35   21 


60   61 
35   35 


58   64 
33   27 


63   57 
34   25 


65   57 
34   22 


59   64 
26   26 


66   69 
31   23 


60   63 
32   23 


57   65 

27   30 


66   66 
37   37 


67   58 

30   27 


60   66 
28   30 


65   52 

34   28 


60   58 
39   25 


63   62 
32   26 


59   66 
32   25 


58   66 
29   24 


67   72 
31   30 


65   59 
32   28 


65   53 
31   27 


59   66 
36   29 


56   60 
26   25 


68   70 
35   28 


67   75 
38   39 


67   48 
36   26 


50   61 
30   25 


33   43 

26   24 


46   66 
27   27 


55   42 
25   24 


64   44 
30   31 


59   59 
46   29 


46   56 
29   27 


65 
^4 


45   56 
27   24 


54   42 
29   27 


68   66 
27   27 


64   71 
31   27 


60   66 
31   24 


67   66 
28   28 


58   64 
31   27 


6b 
38 

6^ 


53   43 
27   23 


9  Note!  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


rEXAS 

JANUARY    1965 


Station 

Day 

of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6 
6 
< 

GBEEXVlLlE  1  N» 

MAX 

Mm 

77 
55 

70 
55 

58 
60 

49 
35 

58 
37 

60 
38 

73 
51 

73 

60 

72 

1! 

32 
26 

42 
24 

50 
26 

58 

30 

98 
33 

36 

33 

59 
18 

35 

16 

66 
16 

50 
20 

60 
21 

66 
62 

61 

67 

65 
43 

48 
28 

51 
30 

69 

10 

50 
23 

56 
31 

63 
24 

31 
24 

40 
20 

36.6 
32.5 

GRCESBEC< 

MAX 

MTU 

79 
61 

71 
64 

69 
43 

*9 
60 

64 
40 

59 
66 

72 
59 

77 
63 

79 
37 

60 
29 

44 
29 

53 

29 

66 
31 

63 
38 

60 
36 

65 
29 

39 
20 

66 
21 

66 
28 

65 
30 

70 
38 

63 
63 

70 
49 

96 

31 

59 
31 

'3 
39 

53 

31 

39 
31 

66 
32 

96 

32 

48 
26 

61.2 
37,1 

MA"1LT;>. 

MAX 
Mm 

76 
62 

77 
58 

59 

60 

47 
40 

54 
45 

60 
50 

75 
51 

74 

60 

72 

3« 

61 
27 

45 

22 

56 
26 

63 

30 

58 
31 

59 

30 

39 
26 

40 
18 

38 
19 

56 
25 

65 
28 

68 
39 

59 

96 

69 

40 

90 
28 

62 
29 

75 
36 

53 
23 

61 
28 

67 
29 

66 
30 

47 

22 

60.6 
34,6 

"ESRIETTA 

MAX 
MW 

73 
60 

77 
*5 

47 
29 

56 
31 

59 
42 

66 
45 

76 
50 

77 
52 

67 
28 

33 

21 

54 
22 

54 
33 

59 

28 

57 
30 

57 
20 

36 
22 

40 
29 

56 
32 

61 
60 

99 

69 

67 
37 

42 
27 

62 

29 

72 
30 

54 
27 

58 
29 

38 

21 

5' 
23 

42 
27 

37,7 
32.6 

MICC 

MAX 

Mm 

77 
62 

72 

46 

48 
39 

55 

44 

59 
48 

74 
54 

73 
55 

72 
61 

33 

66 
25 

54 
23 

62 
33 

59 
38 

61 
31 

63 
30 

97 
26 

98 

19 

58 
39 

66 
26 

67 
42 

65 
31 

68 
92 

67 
43 

64 
30 

73 
60 

68 
36 

60 
26 

65 
34 

68 
26 

68 
37 

61 
21 

63.8 
37,7 

nillSBCRO 

MAX 

Mm 

77 
62 

74 
62 

64 

40 

69 

40 

59 
45 

58 
69 

75 
55 

74 
63 

76 
38 

39 

28 

44 
26 

51 
26 

62 
34 

60 
33 

62 
32 

66 
29 

40 
IS 

31 
16 

55 

26 

65 
31 

69 
66 

62 
92 

68 

46 

33 

32 

57 
12 

75 
36 

54 
28 

59 
31 

67 
30 

99 

30 

49 

24 

60.2 
36.7 

„»c«sbcro 

MAX 

Km 

78 
58 

76 
42 

49 
34 

53 

32 

69 
46 

73 

69 

73 
55 

74 
58 

66 
28 

62 
21 

56 
23 

59 
31 

59 
33 

56 

29 

38 

33 

56 

16 

99 

20 

60 
31 

66 

30 

60 
41 

58 

60 

66 
68 

63 
34 

61 
26 

72 
66 

66 
31 

38 
29 

63 
34 

61 
21 

37 
30 

62 
26 

62.0 
34.3 

KMJFM4 

MAX 

Mm 

77 
58 

74 
48 

52 

43 

50 
43 

59 
42 

62 
43 

74 
57 

75 

62 

75 
37 

36 
29 

69 
27 

52 
27 

62 
32 

61 
37 

60 
35 

62 
22 

38 

17 

48 

17 

56 

26 

63 
25 

68 
65 

60 
93 

68 
68 

93 

30 

51 

10 

70 
36 

52 
29 

59 
28 

65 
28 

32 
28 

6} 
23 

99.0 
33,6 

ULLEEs 

MAX 

Mm 

76 
62 

74 
50 

52 

41 

58 
44 

60 
50 

75 
50 

76 
56 

76 
60 

75 

36 

66 
28 

31 
25 

66 
27 

66 
37 

62 
36 

69 

32 

66 
28 

35 

21 

59 

34 

66 
25 

67 
40 

67 
55 

70 
94 

70 
68 

65 
33 

72 
67 

74 
40 

60 
26 

61 
33 

72 
33 

74 
42 

60 
24 

69,7 
39,3 

..   •  5»" 

MAX 

Mm 

79 
58 

71 
57 

59 
42 

50 
61 

58 

40 

60 
64 

75 
53 

73 
61 

71 

34 

62 
29 

63 
26 

51 
27 

60 
32 

37 
37 

39 
33 

98 

22 

36 

18 

49 

20 

51 
23 

62 

24 

64 
49 

62 

90 

66 

45 

50 

30 

52 

11 

71 
32 

50 
28 

58 
31 

65 
28 

90 
28 

42 
23 

37,8 
33,3 

•ARlIN 

MAX 

Mm 

78 
62 

77 

49 

52 
42 

62 
42 

69 
41 

77 
57 

78 
56 

81 
62 

71 
11 

39 

28 

58 

28 

59 
32 

62 
36 

62 
39 

63 
36 

39 
27 

51 

19 

61 
31 

68 
25 

62 
60 

69 
68 

72 
92 

69 

42 

68 

30 

72 
15 

65 

39 

61 
28 

65 
35 

62 
32 

35 
39 

38 
29 

66,5 
38.3 

«C  6RE6CR 

MAX 
MTU 

78 
60 

76 
60 

65 
41 

50 
61 

56 
65 

60 
65 

73 
55 

76 
56 

75 

38 

63 
28 

63 
29 

52 
25 

63 

30 

60 
33 

60 
33 

69 
27 

43 
16 

69 
22 

96 
27 

65 

28 

67 
60 

62 
99 

70 
47 

55 

31 

60 
16 

75 
36 

95 
28 

60 
28 

65 
29 

67 
29 

47 
25 

61.1 
36.2 

■C  ICIN-.E* 

MAX 

MM 

70 
59 

68 

47 

55 

40 

57 
62 

59 

42 

76 
50 

72 

56 

74 
62 

69 
28 

66 
28 

31 
24 

99 
33 

59 
37 

96 
33 

60 
33 

68 
19 

68 
16 

92 

30 

60 
24 

66 

64 

59 
68 

69 

56 

61 
39 

51 
28 

72 

63 

66 
30 

96 
28 

65 

28 

55 

26 

68 
33 

94 

22 

59,8 
36.9 

"ExIA 

MAX 

Mm 

79 
62 

76 
64 

69 
43 

68 
39 

62 

40 

65 

64 

71 
56 

77 
63 

79 
37 

39 
29 

38 
29 

92 

30 

60 
36 

60 
37 

60 
36 

69 
26 

34 
19 

47 
21 

57 
29 

65 
32 

69 
42 

62 

56 

69 
49 

57 
31 

57 
33 

71 
38 

53 

31 

60 
36 

63 
31 

36 
14 

48 
26 

60.3 
37.6 

xiKERAL  «EllS  faa  ap 

MAX 

Mm 

78 
61 

64 
41 

49 
37 

54 
36 

61 
43 

74 
49 

73 
53 

70 
35 

37 
29 

44 
25 

53 

26 

61 
32 

57 
36 

60 
32 

61 
32 

60 
23 

60 
22 

35 
33 

66 
29 

65 
45 

98 

52 

67 
50 

37 
36 

63 
29 

73 
43 

34 
36 

60 
30 

67 

30 

56 

27 

48 
29 

65 
25 

39.7 
33.7 

NAvARRC  "ILLS  OAK 

MAX 

Mm 

78 
60 

76 
59 

65 
43 

50 
62 

61 
62 

60 
65 

73 

56 

76 
62 

77 

37 

39 
26 

42 
25 

53 

27 

62 
32 

60 
33 

61 
33 

66 
26 

38 

19 

50 
20 

56 
23 

65 
25 

69 
65 

62 
53 

70 
47 

63 
28 

56 
32 

72 
36 

53 
27 

60 
29 

66 
30 

98 
10 

66 

26 

60.7 
36.1 

ClVEV 

MAX 

Mm 

79 
58 

72 
43 

47 
30 

59 
36 

65 
64 

75 
67 

76 
68 

67 
50 

6  0 

29 

61 
26 

39 

29 

57 
30 

52 
32 

95 

29 

36 
33 

31 

20 

69 

23 

56 
33 

66 
27 

58 
35 

98 

60 

66 
65 

60 
36 

62 

27 

68 
66 

53 

31 

57 
28 

59 
33 

56 
22 

91 
90 

67 
29 

60.3 
36.0 

PARtS 

MAX 

Mm 

74 
55 

71 
55 

56 
41 

52 

36 

58 

36 

62 

42 

72 
56 

74 
59 

70 

35 

35 

27 

44 
27 

51 
29 

57 
32 

60 
32 

50 
33 

36 
19 

39 

19 

65 

21 

31 

26 

60 
31 

69 
61 

59 
65 

65 
45 

68 

31 

30 
32 

69 
31 

49 
23 

35 

26 

61 
25 

91 

29 

36 

21 

36,3 

34,0 

RtLCT  PCI>>T 

MAX 

Mm 

75 

50 

76 
51 

52 
40 

53 
60 

57 
42 

58 

46 

73 
50 

73 
55 

69 
32 

33 
26 

42 
29 

50 
25 

56 
31 

36 
31 

54 
31 

39 
19 

36 

19 

90 
29 

51 
27 

60 
29 

60 
39 

60 
50 

64 
42 

44 
27 

52 

30 

72 
31 

50 
28 

56 
27 

61 
29 

90 
24 

40 
23 

36,3 
33,5 

ROSS."  klMMN  Cak 

MAX 

Mm 

MOCTM  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

71 
55 

76 
52 

54 
36 

69 

37 

58 
44 

60 
50 

72 
54 

74 
55 

70 
32 

38 
26 

44 
24 

59 

25 

61 
32 

58 
32 

59 
32 

63 
25 

38 
22 

99 
29 

55 

28 

65 
29 

65 

41 

59 

50 

67 
42 

50 
31 

65 
34 

71 
35 

55 

29 

59 
30 

69 
28 

67 
27 

45 
26 

59.6 
39.1 

1 

MAX 

MW 

71 
62 

67 
*6 

50 
32 

57 
35 

60 

68 

70 
52 

72 
55 

69 
59 

65 

30 

61 
25 

99 

27 

58 

32 

56 
36 

39 

30 

61 
34 

69 
23 

61 
23 

61 
39 

66 
36 

61 
62 

93 

44 

66 
67 

60 
40 

62 
29 

69 
67 

60 
31 

57 
14 

67 

40 

71 
23 

68 
29 

67 
27 

61,6 
37.1 

MAX 

Mm 

57 

68 
55 

62 
42 

57 
43 

61 
39 

72 
37 

71 
56 

74 
61 

71 

29 

63 
26 

48 
26 

57 
31 

36 
37 

36 
36 

56 
33 

56 
18 

43 
16 

90 
27 

60 
30 

65 
43 

62 
65 

65 

56 

62 
38 

68 
26 

66 
42 

70 
31 

55 
28 

68 
36 

62 
30 

67 
33 

57 
24 

6U.1 
37.1 

RAhOER  R-»R  STATIC* 

MAX 

Mm 

76 
53 

77 
48 

49 
36 

47 
36 

56 
44 

60 
68 

71 
55 

73 
38 

73 
31 

36 
26 

46 
25 

36 
26 

60 
36 

55 

31 

60 

30 

61 
26 

62 
22 

61 
24 

34 
28 

63 
32 

62 

60 

58 
49 

69 
43 

35 

30 

66 
31 

71 
36 

53 
29 

57 
32 

65 
25 

69 
29 

55 

25 

39.4 
36,8 

■ISIM  STAR 

MAX 

Mm 

78 

52 

73 

44 

49 
32 

45 
34 

54 
*1 

33 

49 

75 
53 

70 
36 

65 
?9 

36 

23 

48 
24 

50 
24 

36 
32 

51 
29 

56 
29 

98 

23 

99 

20 

36 

23 

50 
25 

59 

30 

61 
16 

57 
53 

67 
29 

50 
26 

55 

27 

65 
31 

30 
27 

51 
29 

66 
32 

67 
27 

42 
25 

56,8 
32,6 

«-{  =  -»•■ 

MAX 

Km 

76 
59 

68 

49 

50 
38 

53 
36 

57 
41 

36 

46 

72 

31 

72 
39 

TO 
32 

32 
23 

63 
23 

90 
29 

37 
32 

35 

31 

55 

35 

38 

20 

33 

16 

68 
19 

49 
24 

39 
30 

59 
41 

60 
67 

63 
43 

45 
28 

31 
29 

72 
31 

50 
26 

56 
28 

61 
26 

90 
29 

39 
23 

93.6 
33.3 

• 

MAX 

Mm 

76 
50 

75 
48 

51 
39 

54 

32 

60 
42 

64 
43 

71 
57 

M 

31 

35 

23 

43 

21 

53 

22 

61 

30 

57 
29 

37 
27 

60 

17 

33 

17 

97 
20 

56 
21 

63 

32 

64 
42 

60 
66 

67 
42 

44 
27 

39 
26 

72 
33 

52 
29 

59 
31 

64 
24 

94 
27 

42 
23 

5  7.8 
31.6 

JTCPwE>..!llE  6  5. 

MAX 

Mm 

7* 
58 

75 
51 

52 

)7 

47 
37 

55 

44 

36 

50 

75 
55 

71 
39 

69 
32 

37 
29 

42 
26 

32 

28 

60 
35 

53 

36 

60 
36 

61 
23 

36 
22 

36 
26 

56 

30 

66 
36 

66 
65 

58 

50 

63 

62 

47 
29 

62 

30 

69 
35 

92 
29 

57 
31 

66 
25 

61 

27 

44 
26 

37.9 
33.9 

MAX 

Km 

78 

42 

59 

44 

60 

47 

75 

57 

77 
62 

■0 

26 

57 
27 

66 
30 

60 
37 

62 
33 

70 

19 

39 
26 

66 
29 

70 
65 

63 
53 

71 

32 

78 

40 

98 
28 

61 
29 

67 
33 

MAX 

Mm 

•I 
6) 

77 
65 

66 
44 

31 

44 

61 

60 

60 
46 

76 
56 

76 
62 

79 

60 

67 
30 

40 
28 

49 
29 

61 
31 

61 
38 

67 
37 

71 
31 

64 
21 

93 

26 

61 

28 

68 
29 

72 
42 

66 
37 

71 
90 

60 
35 

63 
36 

76 
41 

97 
31 

62 
12 

66 

37 

74 
37 

53 
28 

63.6 
39,2 

MAX 

Km 

7« 

62 

75 
63 

67 
41 

51 
42 

59 
63 

59 

4J 

75 

57 

76 
62 

76 
39 

43 
29 

40 
30 

52 

30 

63 
36 

60 
61 

60 
36 

66 
32 

41 

23 

33 
29 

38 

33 

66 
34 

70 

47 

62 
96 

70 
36 

56 
35 

60 
16 

77 
44 

56 
34 

60 
13 

67 
36 

67 
17 

49 
29 

61.8 

60,2 

MAX 

Km 

74 

M 

78 

45 

45 
10 

68 

32 

60 
60 

63 
66 

76 
52 

76 
36 

72 
29 

39 

24 

42 
24 

55 

26 

36 
30 

31 
26 

36 
31 

60 
22 

36 

24 

66 
32 

31 

30 

63 
35 

56 

37 

64 
42 

66 
39 

46 
26 

67 
15 

69 

31 

52 
29 

36 

30 

62 
21 

61 
22 

41 
27 

36.3 
33.1 

•  »:»h»t 

MAX 

MX 

77 
6* 

70 
69 

51 

45 

61 
47 

63 

66 

73 
33 

76 

60 

76 
66 

70 

If 

43 
29 

92 

27 

63 

31 

61 
66 

60 
33 

67 
33 

64 
26 

33 

21 

60 
31 

67 
25 

67 
41 

64 
93 

70 
99 

60 
41 

62 
32 

77 
47 

39 
38 

61 
28 

68 
37 

63 
12 

96 

31 

39 
26 

63,1 
19.7 

MAX 

Km 

71 

'2 
66 

53 
61 

41 
»2 

39 

43 

73 

34 

74 
56 

76 
33 

73 

44 
27 

52 
23 

62 
32 

39 
38 

62 
33 

62 
34 

34 
21 

31 

17 

56 

10 

63 
33 

68 

41 

64 
30 

70 
97 

66 

41 

36 
29 

75 
49 

68 
34 

39 
27 

67 
34 

66 
26 

34 
36 

37 
23 

62.9 

17.6 

KAI 

Km 

75 
52 

'4 

51 

52 

39 

30 
15 

33 

42 

59 

66 

73 

30 

71 
35 

32 

34 

24 

43 
24 

31 
23 

61 
33 

91 
31 

60 
33 

60 
21 

36 

19 

36 
22 

32 
28 

68 

30 

63 
63 

39 

50 

62 

41 

66 
28 

99 
29 

72 
36 

32 

28 

38 
31 

64 
23 

39 
29 

41 
26 

37.4 
14.0 

•  »- 

MAI 

Km 

59 

'5 
5' 

5, 
41 

30 

41 

98 

43 

59 
46 

73 
33 

76 
61 

76 
37 

37 
30 

37 
26 

32 

26 

66 
31 

39 
33 

60 
33 

63 
It 

60 

20 

36 
2i 

36 
24 

63 
23 

63 
62 

63 
33 

69 

46 

31 
32 

60 
34 

73 
36 

34 
2V 

60 
31 

66 
31 

68 
12 

47 
23 

61.0 
36.3 

■ 

•1 

60 
U 

63 

4  I 

44 

>• 

69 

46 

»• 

76 
64 

'6 
61 

71 

47 
30 

39 
31 

66 
31 

63 
31 

61 
3/ 

57 
30 

30 
27 

62 
34 

67 
33 

74 
43 

70 
36 

39 

92 

15 

47 

42 

31 

19 

66 

42 

27 

61.6 

IU4>  fUtWtftt*  N'.Im  following  tUIUin  lnd«i 


Continued 

D, 

ML 

Y 

TI 

:m] 

?E] 

RA 

Ttl 

RE 

:s 

JANUARY 

TEXAS 
1965 

Station 

Day  of  Month 

0 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

ATHENS 

MAX 

MIN 

75 
61 

70 
52 

52 
45 

62 
42 

66 

44 

72 

60 

78 
61 

78 
62 

76 
34 

40 
31 

55 

30 

62 
34 

64 

48 

65 

42 

63 

38 

57 
23 

48 
20 

61 
33 

66 
31 

72 

49 

65 
53 

68 
58 

66 
46 

56 
32 

74 
46 

72 

36 

59 

30 

65 

38 

63 
32 

54 
41 

57 
27 

63,9 
41.3 

BON  WIER  2  E 

MAX 

MIN 

77 
50 

70 
5* 

79 

50 

65 
34 

62 
34 

71 

39 

72 
48 

80 
57 

78 
57 

76 
34 

45 
29 

56 
28 

61 
32 

68 
46 

66 
38 

69 

30 

50 
15 

49 
16 

65 
25 

67 
25 

73 

27 

75 
44 

66 
52 

73 

36 

61 
35 

72 
38 

40 
27 

61 
25 

67 
25 

75 
36 

63 

25 

66.8 
36.9 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

DO 
56 

73 
57 

77 

45 

49 

30 

62 

30 

69 
44 

70 
58 

77 
58 

77 
49 

52 
31 

42 
25 

57 
25 

59 
28 

67 
40 

59 
33 

65 
24 

42 
15 

47 

20 

59 
22 

64 
23 

65 

39 

69 

46 

79 
55 

64 
32 

57 
33 

73 
38 

55 
32 

66 
26 

66 

37 

64 
37 

52 
22 

63.1 
36.8 

CENTER 

MAX 

MIN 

79 
56 

74 
58 

eo 

45 

51 
33 

60 
34 

70 
45 

70 
55 

77 
55 

79 
60 

70 
32 

40 
28 

58 
29 

63 
32 

66 

40 

61 

33 

67 
25 

43 
18 

48 
20 

62 
24 

65 
28 

6B 
44 

72 

48 

70 
55 

67 
31 

59 
33 

71 
39 

57 
25 

61 
28 

67 
35 

68 

40 

53 
24 

64,4 
37,2 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

78 
61 

74 
62 

72 
47 

50 
38 

59 
37 

68 

37 

75 
59 

77 
60 

78 
39 

40 
30 

39 
28 

55 

28 

64 
30 

64 
41 

65 
35 

66 
25 

40 
17 

51 
25 

60 
27 

67 
27 

73 
42 

65 
54 

72 
54 

59 
35 

61 
36 

76 

40 

49 
27 

62 
27 

66 
38 

65 
43 

52 
25 

62.6 
37,9 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

68 
53 

72 

54 

65 

44 

47 
32 

57 
34 

68 
37 

73 
54 

76 
57 

72 
39 

63 
29 

45 
28 

51 
26 

58 
28 

61 
35 

52 
34 

57 
21 

36 
14 

44 
14 

54 
24 

62 
23 

65 
40 

58 
44 

67 
47 

53 
33 

51 
32 

70 
31 

51 
24 

55 

26 

63 
29 

55 

31 

56 
20 

58.  9 
33.5 

CCLOSPRING  5  S 

MAX 

Mm 

79 
58 

75 

60 

80 
51 

51 
36 

63 
35 

70 
39 

75 

57 

78 
61 

78 
63 

69 
31 

41 
31 

57 

30 

65 

37 

65 
45 

66 
38 

69 
29 

44 
17 

51 

18 

62 
29 

68 
29 

73 
43 

72 
55 

75 
54 

66 
34 

63 
34 

75 
44 

57 
27 

61 
27 

67 
37 

73 
47 

59 
27 

66.0 
39.5 

COLLEGE  STATION  FAA  AF 

MAX 

Mm 

76 
63 

76 
52 

52 

48 

62 

41 

65 
43 

76 
60 

78 
62 

78 
62 

70 
38 

39 
32 

51 
32 

62 
34 

64 
48 

65 
40 

69 
43 

47 
30 

49 
21 

61 
33 

67 
34 

73 
45 

68 
59 

72 
58 

62 
44 

60 
36 

77 
46 

57 
40 

59 
32 

66 

38 

66 

44 

55 
35 

58 
29 

63.9 
42,6 

CCNROE 

MAX 

Mm 

80 
60 

76 
62 

82 

51 

54 
38 

67 
38 

'3 

42 

76 

58 

80 
60 

79 

52 

53 

32 

42 
33 

59 
33 

67 

40 

66 

50 

68 
41 

71 
32 

45 
19 

54 
20 

66 
33 

69 
34 

76 
47 

74 
56 

76 
57 

67 
37 

66 
37 

75 
45 

66 
32 

63 

30 

69 
34 

76 
43 

61 
29 

67,6 
41.2 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

79 
61 

74 
62 

79 

49 

56 
37 

62 
35 

69 
38 

72 

58 

77 
60 

79 
55 

55 
32 

41 
31 

56 
29 

64 

30 

65 
44 

65 
39 

66 

30 

41 
19 

49 
19 

61 
29 

67 
28 

74 
42 

66 
54 

72 
56 

63 
33 

58 
32 

74 
42 

50 
30 

59 
29 

66 
31 

63 
41 

55 
26 

63,8 
38.7 

DAINGERFIELD  9  5 

MAX 

Mm 

76 
59 

70 
54 

54 

43 

58 

34 

69 
38 

72 
57 

78 
60 

76 
58 

75 
35 

55 

31 

53 
31 

59 
31 

63 

45 

59 
41 

60 
36 

54 
24 

48 
16 

56 
27 

63 
24 

67 
42 

67 
56 

71 
60 

66 
45 

55 
34 

72 

45 

72 
35 

58 
25 

65 
37 

64 
33 

55 

43 

53 
24 

63,3 
39.5 

OIALVILLE  2  M 

MAX 

Mm 

71 
60 

73 
55 

55 
45 

59 

34 

67 
43 

71 

63 

75 
61 

76 
59 

70 
33 

39 
29 

55 
29 

61 
31 

63 

49 

61 
42 

63 
42 

52 
22 

48 
16 

56 
33 

64 
34 

68 

47 

65 
53 

69 
59 

64 
46 

58 
30 

73 

46 

68 
36 

58 
30 

64 
37 

59 
45 

52 
39 

56 

25 

62.4 
41,1" 

EMORY  3  ESE 

MAX 

Mm 

70 
44 

49 
38 

65 
39 

68 
44 

73 
54 

75 
60 

75 
36 

40 
27 

42 
24 

53 

25 

60 
29 

61 
33 

60 
19 

34 
12 

41 
16 

54 
21 

62 
26 

62 

46 

66 

47 

55 

30 

52 

30 

70 
31 

50 
24 

56 
24 

47 
25 

51 

22 

57.3 
31.8 

EVADAlE 

MAX 

Mm 

79 

56 

79 
61 

79 

55 

55 

35 

63 
37 

68 
45 

73 
55 

77 
51 

76 
61 

77 
34 

43 
32 

53 
31 

60 

40 

69 

49 

65 
38 

70 
33 

51 
18 

*9 

22 

65 
28 

6  8- 
34 

71 

41 

73 
53 

66 
54 

72 
37 

63 

39 

72 

47 

61 
30 

60 
29 

63 
35 

77 
43 

65 
30 

66.5 

40.4 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

76 
61 

72 
52 

52 

44 

61 
38 

65 
41 

73 

59 

77 
59 

75 

61 

75 
35 

40 
35 

54 
28 

61 
31 

61 

40 

65 

37 

63 
33 

58 

23 

48 

18 

58 
32 

63 
26 

68 
39 

63 
52 

67 
57 

67 
46 

56 

31 

72 

48 

71 
37 

58 
27 

63 
39 

62 
31 

56 

42 

54 
25 

63.  0 
39.6 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

FRANKSTON  3  St. 

MAX 

Mm 

74 
59 

71 
54 

55 
45 

62 
31 

67 
41 

72 

59 

76 
61 

76 
64 

75 
33 

39 

30 

55 

26 

61 

30 

64 
49 

63 

40 

63 
36 

56 
23 

47 
16 

60 

28 

65 
29 

66 

43 

66 

50 

69 
58 

67 

47 

57 

31 

74 
41 

70 
36 

59 
27 

65 

40 

61 
36 

55 
39 

55 
24 

63.4 
39.5 

GILMER  2  w 

MAX 

Mm 

78 
58 

70 
59 

69 

45 

46 
33 

59 
34 

69 
40 

73 
58 

77 
59 

76 
41 

42 

30 

41 
24 

54 
24 

60 
30 

63 
33 

58 
35 

62 
22 

39 
13 

48 
13 

57 
22 

63 
25 

67 
41 

65 
46 

69 
52 

59 
31 

55 
32 

72 
34 

52 
22 

58 
24 

65 
28 

55 
28 

46 
21 

60.2 
34.1 

GLADEkATER 

MAX 

Mm 

78 
59 

72 
61 

70 

46 

48 
34 

58 
35 

68 
42 

70 
59 

77 
58 

77 

44 

52 
31 

41 
27 

54 
28 

60 
34 

63 
38 

60 
35 

64 
24 

40 
16 

47 

16 

58 
25 

64 
28 

66 
43 

64 
50 

70 
54 

60 

33 

58 

34 

73 
35 

54 

23 

57 
25 

65 
31 

66 
33 

48 
24 

61.0 
36.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

79 
59 

72 
59 

79 

46 

55 
39 

65 
39 

69 
39 

76 
57 

78 
56 

77 

46 

49 
29 

40 
30 

54 
32 

65 

37 

63 
38 

67 
43 

68 
18 

41 
24 

50 
24 

62 
31 

68 
33 

75 
47 

72 
56 

74 
55 

65 
35 

61 

37 

75 

43 

58 
32 

60 
32 

68 
34 

75 

45 

58 
27 

65.1 
39.4 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

78 
58 

72 
59 

72 

44 

47 
32 

59 
33 

67 
43 

70 
56 

76 
57 

75 
42 

68 

30 

40 
25 

56 
25 

57 
33 

62 
39 

60 
35 

66 
21 

40 

15 

48 
14 

58 
26 

63 

30 

66 
42 

67 
49 

72 
5* 

61 
28 

55 

31 

73 
35 

53 

24 

52 
26 

64 
36 

59 
37 

46 
24 

61,4 
35,6 

HUNTSvILLE 

MAX 

Mm 

78 
60 

74 
63 

80 
49 

50 
36 

62 
37 

70 
45 

73 

60 

78 
60 

77 

51 

51 

30 

40 
31 

58 

34 

64 
40 

62 
46 

66 
43 

62 

28 

41 

20 

51 
25 

60 
33 

67 
39 

74 

48 

71 
57 

74 
55 

66 

35 

66 
36 

72 
42 

52 

30 

60 
31 

66 

40 

68 

49 

57 
28 

66,1 
41.3 

JACKSCN  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

79 
57 

74 
57 

78 
47 

55 
32 

64 
32 

70 
37 

69 
31 

76 
59 

77 
58 

59 
31 

41 
28 

58 
28 

60 
33 

62 

37 

65 
37 

68 

27 

42 

17 

48 
17 

60 
28 

67 
30 

72 

43 

74 
65 

67 
50 

68 
32 

59 
32 

70 
42 

57 
29 

61 
29 

67 
37 

73 
41 

54 
24 

64.3 
37,0 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

72 
57 

70 
56 

58 
38 

48 

34 

65 
35 

71 

47 

70 

59 

69 
64 

68 
35 

64 
30 

48 

30 

55 
31 

57 
38 

63 

41 

67 

40 

61 
24 

43 

20 

57 
22 

60 
31 

68 
32 

69 

39 

73 
45 

72 

48 

72 

32 

70 
34 

72 
38 

53 

31 

45 
38 

58 
35 

49 

30 

45 
22 

61,7 
37.3 

JASPER 

MAX 

Mm 

77 
57 

76 
60 

60 
38 

65 
35 

68 
36 

73 
46 

78 
61 

80 
69 

73 
32 

45 

30 

55 

30 

69 
28 

67 
48 

67 
48 

68 
38 

65 
29 

46 
17 

64 
33 

67 
31 

72 
45 

73 
51 

71 
62 

71 
55 

68 
33 

72 

43 

71 
45 

60 
30 

70 
30 

77 
40 

67,9 
41.0 

KARNACK 

MAX 
MIN 

73 

50 

67 
56 

58 
40 

52 

30 

63 
32 

66 
44 

72 

54 

71 
52 

70 
34 

38 
29 

48 
23 

55 

26 

60 
41 

57 
39 

57 
32 

50 
22 

41 
13 

53 

22 

59 
20 

63 
34 

65 
46 

68 
55 

63 
47 

50 
32 

68 

37 

67 
35 

54 
20 

61 
27 

59 
29 

54 
32 

49 

20 

59.1 
34.6 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

75 
55 

80 
63 

75 

50 

65 
35 

70 
37 

72 

45 

79 
57 

77 
58 

75 
45 

45 
34 

55 

30 

60 
31 

68 
46 

68 

48 

69 

40 

64 
30 

49 
18 

64 
27 

66 
30 

72 
44 

73 

49 

71 
62 

73 
54 

64 
37 

71 
40 

70 
60 

61 
29 

68 
29 

76 
40 

71 
52 

56 
28 

6  7,-8 
41.7 

LINDALE  5  SE 

MAX 

Mm 

77 
61 

72 
61 

72 

46 

47 
36 

60 
38 

66 

43 

70 
58 

76 
61 

76 

40 

40 
30 

40 
29 

53 
29 

60 
32 

62 
37 

61 
37 

61 
22 

37 

17 

47 
17 

65 
29 

67 
32 

67 
44 

63 
51 

67 
52 

56 
30 

54 
30 

71 
35 

50 
32 

56 
30 

64 
32 

53 

32 

46 
23 

59.9 
37.0 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

80 
59 

75 
62 

79 

53 

54 
34 

64 
34 

70 

36 

73 
57 

78 
61 

76 
63 

68 
32 

42 
31 

59 
29 

65 
29 

64 
42 

67 

38 

69 
29 

42 
14 

49 

14 

66 
26 

68 
26 

74 
41 

72 
56 

74 
58 

67 
35 

61 
35 

76 
64 

60 
25 

63 
25 

67 
37 

73 
44 

59 
28 

66.3 
38.6 

LONGVlEw 

MAX 

Mm 

78 
57 

73 
61 

70 

45 

46 
32 

59 
38 

69 

46 

71 
59 

76 
57 

77 

42 

43 

30 

42 
27 

55 

30 

59 
37 

64 

40 

58 

35 

63 
23 

40 
17 

48 
27 

59 
24 

64 
42 

67 
48 

66 
52 

70 
47 

60 
32 

55 

40 

73 
36 

53 

24 

57 
34 

65 
34 

59 
27 

49 

24 

60.9 
37,6 

LPVELADy 

MAX 

Mm 

79 
61 

74 
63 

78 
49 

50 
35 

59 
35 

69 
38 

73 

58 

77 
59 

77 

44 

44 
31 

42 
29 

57 
29 

64 
31 

65 
34 

66 
36 

68 
27 

42 

18 

50 
19 

64 
27 

67 
28 

73 

40 

69 
68 

73 

59 

64 
34 

75 
34 

77 

40 

50 
29 

60 
29 

67 
40 

64 
42 

55 
27 

66,3 
37,8 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 

57 

79 
55 

55 
42 

61 
35 

70 
39 

70 
52 

77 
61 

76 
59 

70 
34 

43 
32 

56 
27 

63 
30 

63 
47 

66 
44 

68 
36 

45 
26 

48 
18 

62 

29 

66 
27 

72 

40 

73 
52 

72 
62 

65 
42 

59 
34 

74 
45 

62 
36 

59 
27 

66 
35 

68 

44 

57 
35 

56 
27 

64,3 
39,6 

MADI5CNVILLE 

MAX 

Mm 

75 
61 

72 
64 

64 

48 

62 
37 

70 
40 

75 
59 

77 
63 

78 
60 

7* 

38 

40 
31 

55 

30 

63 
30 

65 

50 

68 
43 

68 
37 

61 
28 

49 
18 

62 
35 

66 
29 

74 
42 

68 
50 

72 
58 

71 
51 

60 
34 

77 
47 

75 
41 

61 
29 

66 
39 

64 
45 

63 
46 

57 

28 

66,2 
62,3 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

80 
57 

73 
59 

71 

43 

48 
32 

59 
34 

68 
42 

71 
58 

76 

56 

76 
47 

47 
29 

42 
27 

55 
26 

59 
29 

64 
37 

59 
33 

61 
23 

39 
15 

46 
16 

56 
22 

63 
25 

66 
40 

68 
49 

69 
54 

61 
31 

54 
32 

72 
37 

51 
22 

58 
24 

64 
32 

59 
36 

48 
20 

60,  7 
35,1 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

79 
50 

70 
49 

67 
45 

50 
35 

60 
38 

69 
44 

74 
56 

79 

58 

75 

*l 

42 

30 

42 
25 

54 
25 

61 
25 

62 
32 

55 
32 

59 
22 

38 

13 

47 
13 

55 

19 

64 

19 

69 

39 

64 
42 

69 

49 

53 

32 

54 
33 

71 
33 

50 
21 

57 

21 

64 
28 

56 
29 

45 
20 

69.8 
32.8 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

79 
59 

80 
42 

57 
35 

61 
34 

70 

45 

71 
57 

76 
61 

73 
63 

68 
31 

42 
29 

52 

26 

62 
32 

66 

41 

64 
35 

67 
25 

40 
17 

41 
20 

61 
25 

67 
30 

70 
41 

71 
54 

71 
56 

66 
32 

58 
35 

73 
33 

73 

27 

61 
31 

67 
40 

65 
40 

52 

26 

64.1 
37.6 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

78 
60 

73 

60 

72 

45 

48 
35 

61 
35 

67 
44 

72 
57 

76 
60 

77 
39 

41 
29 

40 
29 

55 

29 

61 
33 

64 
42 

63 
40 

64 
22 

39 
16 

47 

18 

59 
32 

64 
36 

71 

46 

63 

50 

69 
50 

60 
30 

56 

30 

74 
36 

58 
31 

58 
31 

65 
36 

57 

40 

51 
23 

61.4 
37,5 

PINELAND 

MAX 

MIN 

68 
53 

66 
34 

59 
49 

71 
44 

56 
25 

60 
25 

66 
31 

74 
44 

54 

24 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

Mm 

7* 
53 

79 

60 

74 
48 

64 
31 

71 
34 

72 
42 

77 
58 

79 
57 

74 
40 

43 
32 

58 
26 

65 
28 

63 

45 

68 
40 

68 
34  | 

64 
28 

49 
14 

64 
24 

68 
23 

72 
38 

75 

47  j 

71 
59 

69 
52 

61 
32 

73 
36 

72 

44 

61 
23 

68 
28 

74 
39 

70 
41 

57 
24 

67,6 
38.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY    1965 


Station 

Day  of  Month 

• 

4 

1 

2 

3 

4 

\ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

RUSK 

MAX 

7* 
SB 

73 
62 

67 
41 

44 
34 

58 
37 

64 
43 

69 
52 

74 
58 

73 

53 

60 
30 

39 

29 

53 

33 

69 

34 

60 
44 

61 
42 

59 
23 

33 

17 

44 

20 

53 

36 

62 

44 

65 

49 

66 
55 

65 
52 

5  6 
3  0 

53 

36 

70 
36 

51 
32 

54 

36 

60 
64 

55 

40 

4  5 
25 

69,0 
19.5 

51»»S  2  NN« 

MAX 

Mm 

67 
St 

65 
52 

53 
41 

55 

27 

66 
28 

71 
54 

75 
55 

70 
55 

68 
34 

45 
30 

50 
23 

58 
27 

63 
36 

58 

41 

59 
31 

50 
20 

43 
11 

56 
21 

60 
20 

65 
36 

64 
43 

68 
53 

64 
42 

5  0 
31 

70 
38 

68 
31 

33 
19 

63 
31 

60 
31 

31 

30 

59 
18 

60.1 
14.3 

sp-ROER  OAM  B 

MAX 

Mm 

80 

ss 

76 
58 

79 

SO 

54 
35 

62 
36 

69 
41 

71 
52 

77 
59 

77 

61 

75 
31 

43 
31 

57 
29 

62 
36 

62 
45 

66 
33 

66 
28 

46 
21 

46 
21 

61 
26 

68 
33 

72 

k7 

73 
32 

67 
54 

7  0 
32 

61 
33 

71 
46 

58 
29 

58 
33 

67 
37 

75 

47 

60 

26 

63.5 
19.3 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

78 
57 

70 
57 

6S 

44 

47 
38 

59 
38 

60 
42 

72 
58 

75 
61 

75 
34 

36 
28 

41 
25 

43 
26 

60 
29 

60 
33 

54 
35 

58 

20 

37 
14 

46 
14 

52 
25 

62 
25 

64 

41 

61 

47 

67 
46 

52 
31 

52 
32 

70 
32 

50 
23 

56 
27 

63 
27 

52 

27 

4t 

21 

57,6 
14.2 

TEXlRciM  DAN 

MAX 

Mm 

7* 
55 

67 
57 

u 

42 

44 
30 

55 

30 

66 
39 

71 
50 

76 
55 

73 

40 

56 
33 

45 
27 

57 

29 

61 
30 

60 
33 

55 
33 

58 
23 

36 
17 

46 

18 

52 
23 

62 
23 

61 
40 

62 

44 

67 
55 

63 
33 

52 
34 

70 
35 

49 
21 

57 
24 

63 
34 

54 
11 

45 

21 

36.9 
34,2 

T7LER  5  NE 

MAX 

Mm 

78 
59 

72 

60 

68 
.5 

47 
34 

58 

36 

66 
39 

Tl 
57 

76 
58 

77 

39 

41 
29 

40 
24 

53 

26 

59 
29 

63 
34 

60 
32 

62 
22 

37 
13 

46 

16 

58 
21 

63 
28 

66 

43 

63 

50 

69 

48 

57 
29 

53 

30 

72 
35 

52 

22 

57 
30 

65 
29 

34 
12 

49 
21 

39,7 
14.5 

■AMEN 

MAX 

Mm 

76 
53 

79 
58 

75 
35 

68 
38 

66 
36 

73 

44 

78 
62 

78 
53 

75 

42 

48 
33 

58 
30 

63 
29 

65 

48 

69 
45 

70 
35 

64 

30 

30 

16 

65 
25 

69 
26 

73 

37 

73 
49 

68 
63 

71 
49 

63 
34 

73 
35 

71 
47 

61 

2  ' 

69 
25 

75 
35 

66 
46 

57 

27 

66.0 
19.1 

.ILLS  POINT 
•    •    • 

MAX 

Mm 

71 
60 

71 
60 

73 
43 

50 
45 

65 
50 

73 
48 

75 
49 

73 
50 

76 
36 

37 
28 

42 
26 

50 
35 

60 
35 

62 
34 

60 
34 

62 

20 

35 

15 

48 
16 

50 
26 

55 

25 

62 
42 

60 
52 

67 
46 

32 

29 

52 
35 

70 
37 

52 

2b 

59 

30 

65 
27 

52 
27 

43 
22 

36.8 
15.9 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

MAX 

Mm 

73 
53 

56 
36 

5C 
37 

63 
46 

75 
39 

78 

44 

75 
47 

71 
57 

57 

24 

53 
27 

66 
23 

67 
38 

59 
41 

70 
37 

60 
37 

37 
26 

66 
28 

56 
28 

60 
30 

47 
39 

60 
29 

56 

40 

57 
41 

68 
32 

59 
46 

57 
21 

51 
26 

61 
32 

67 
31 

62 
49 

73 

3  9 

62.2 
36.3 

SAL»CBhEA 

MAX 

Mm 

72 
45 

75 
43 

60 
40 

66 
30 

72 

37 

72 

37 

81 
40 

77 
51 

73 
27 

30 
26 

67 
19 

65 
33 

58 
38 

67 
32 

65 
35 

62 

27 

68 
25 

58 
32 

75 
30 

72 
43 

57 
35 

63 
39 

73 
32 

76 
38 

67 
42 

62 

30 

56 
26 

68 
35 

73 
39 

71 
39 

79 

30 

67.6 
34,7 

c»s:elaria 

MAX 

Mm 

75 

42 

70 
41 

64 
37 

72 
42 

76 
36 

81 

37 

79 
42 

80 

52 

70 

33 

63 

26 

66 

21 

68 
35 

70 
41 

74 
41 

72 

40 

69 
34 

68 
28 

71 

29 

72 
29 

67 
46 

69 
37 

66 
41 

66 
36 

76 
26 

68 
31 

65 
23 

59 
28 

66 
15 

74 
16 

75 
11 

79 
26 

70.6 
31.7 

CUTOUW 

MAX 

Mm 

76 
55 

71 
57 

62 

51 

72 
52 

79 
44 

42 

85 

42 

84 
70 

72 

46 

65 

30 

67 
34 

73 

38 

76 
49 

77 
36 

71 

36 

70 
30 

67 
35 

74 
33 

74 
35 

69 
45 

64 

48 

69 
42 

70 
39 

78 

34 

76 
49 

71 
37 

67 
24 

75 
27 

79 
32 

79 

33 

72.6 

4U.8 

CUSCS  B»SIN 

MAX 

Mm 

69 
57 

64 
46 

52 

60 

60 
41 

70 
45 

72 
47 

70 
57 

71 
56 

69 

3* 

33 
33 

62 
35 

62 
46 

64 
49 

64 
46 

65 
45 

65 
42 

64 
34 

60 
39 

63 

38 

63 
44 

54 
43 

52 
38 

54 
42 

64 
39 

64 
41 

57 
33 

54 
27 

55 

30 

63 
40 

66 
49 

66 
44 

62.3 

41.9 

CCRNOCAS  SERVICE  ST* 

MAX 

Mm 

60 
37 

50 

42 

5C 
33 

45 
27 

71 
32 

73 
37 

74 
48 

64 
41 

5. 

16 

52 

18 

65 
17 

67 

29 

61 
29 

68 
29 

64 
25 

59 

30 

66 
29 

70 
26 

63 
33 

62 
34 

63 
33 

59 
33 

38 
25 

66 
29 

S3 
39 

57 
19 

53 
17 

61 

16 

65 

24 

67 
39 

72 
27 

62.3 

29.6 

CBA4E 

MAX 

Mm 

72 
47 

74 
50 

52 
35 

35 
37 

65 
40 

67 
42 

72 

46 

73 

46 

75 

30 

48 

27 

50 
24 

6  3 
28 

55 
35 

60 
2  8 

54 
32 

63 
28 

55 

2  6 

73 
39 

50 
32 

58 
27 

50 
23 

60 
26 

71 
32 

51 
33 

61.1 
31.9 

EL  PASO  "B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

59 
43 

52 
40 

53 

38 

61 
38 

65 
40 

69 
46 

61 
52 

55 

37 

48 

28 

S3 

26 

37 
26 

61 
34 

61 
37 

99 
37 

64 

30 

61 

37 

61 
35 

64 
34 

65 
35 

51 
43 

56 
39 

58 
41 

59 

37 

65 
44 

55 

42 

54 
29 

50 
24 

56 
21 

67 
31 

66 
46 

72 

45 

39.3 
36.6 

»ieE-.s 

MAX 

Mm 

70 
40 

61 
42 

56 

40 

57 
28 

64 
33 

66 
36 

74 
43 

70 
47 

60 

22 

31 
19 

56 
17 

65 
24 

65 
31 

64 
29 

63 
23 

66 
28 

63 
27 

66 
26 

65 

27 

69 
30 

52 
38 

61 

37 

60 
28 

60 
2  8 

67 
34 

55 

25 

56 
18 

51 
16 

58 

19 

63 
26 

70 
32 

62.1 
29.5 

»T  STCCITON  ICFST  RADIO 

MAX 

Mm 

74 
40 

75 
43 

52 

3e 

54 
37 

71 
38 

T4 

39 

78 
41 

81 
42 

77 

29 

52 

27 

48 
22 

62 

26 

62 
33 

57 
34 

66 
35 

65 
33 

57 
29 

67 
33 

58 
31 

75 
35 

52 
36 

58 
34 

65 
32 

57 
27 

76 
39 

64 
33 

60 
27 

54 
26 

70 
39 

77 
13 

55 
35 

64,3 
33.7 

SBAsDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

72 
45 

75 
53 

54 
40 

55 

37 

70 
39 

49 
42 

69 

41 

76 
41 

79 
32 

53 
29 

49 
23 

61 
21 

58 
26 

18 
28 

67 
28 

69 
29 

54 
27 

67 

2  8 

62 
28 

75 
29 

56 
37 

59 

37 

65 

30 

58 

26 

77 
26 

60 
30 

60 

26 

54 
11 

67 
21 

75 
24 

54 
29 

63.8 
11.4 

KENT 

MAX 

Mm 

70 
46 

71 
40 

45 

39 

49 
20 

62 
41 

75 
41 

79 
43 

73 
49 

70 

23 

34 
24 

49 
20 

65 

20 

61 
21 

64 
33 

69 
34 

62 
31 

59 
33 

64 
32 

61 
37 

69 
32 

50 
32 

61 
33 

59 
29 

68 
34 

68 
35 

53 

34 

5  3 
21 

51 
29 

52 
31 

66 

30 

59 
47 

61.6 
12,7 

'MS 

MAX 

Mm 

60 
34 

58 

36 

55 
25 

51 
28 

63 
32 

65 
34 

67 
37 

56 
50 

55 

25 

'  53 

24 

51 
27 

56 
2  8 

58 
32 

62 
30 

64 
32 

66 
33 

63 
33 

64 
32 

65 
31 

67 
35 

49 

40 

57 
36 

54 
32 

61 
30 

63 
38 

54 
26 

52 
20 

49 
18 

55 

19 

64 
26 

65 
36 

38.8 
30.9 

MAX 

Mm 

72 
37 

56 
40 

5- 
41 

62 

44 

71 
33 

75 
34 

75 
35 

72 

41 

59 
29 

57 
29 

64 
17 

69 
27 

65 

41 

72 
30 

64 
27 

57 
24 

63 
21 

64 

22 

66 
22 

57 
32 

5V 
34 

60 
39 

55 
34 

70 
21 

63 

32 

59 

27 

53 

24 

65 
22 

70 
25 

63 
42 

73 
21 

64,1 
10.5 

«>»n  nc  2 

MAX 

Mm 

72 
34 

64 

40 

52 
38 

65 
43 

75 
37 

77 

38 

75 
36 

68 
42 

58 
23 

62 
21 

67 
20 

65 

29 

66 

37 

66 
30 

6". 
28 

60 
26 

65 
23 

64 
2) 

70 
25 

62 

61 

63 
32 

55 

38 

35 
30 

68 
24 

64 
31 

55 
23 

S3 

20 

59 
14 

64 
16 

62 
42 

70 

23 

64.0 
10,0 

•AvEBICl  RS 

MAX 

Mm 

77 
49 

77 
53 

77 
45 

60 
46 

83 
45 

82 

59 

70 

41 

71 
35 

77 
49 

76 
44 

75 
37 

65 

46 

68 
42 

69 
45 

77 
30 

63 
35 

65 

28 

74 
30 

78 
47 

78 
35 

MAX 

Mm 

66 
30 

70 
35 

67 
37 

68 
38 

60 
20 

63 
33 

62 

30 

34 
33 

57 
25 

67 
30 

67 
40 

60 
27 

72 
45 

56 

30 

39 

41 

74 
35 

58 
21 

58 
2  3 

56 
23 

68 
34 

76 
21 

59 

41 

63,6 
31.5 

MAX 

Mm 

73 
36 

64 
46 

5  5 

33 

69 
39 

69 
44 

65 

45 

77 
48 

78 
47 

57 

30 

51 
27 

62 
23 

56 
31 

37 
33 

67 
2B 

68 

30 

59 
35 

66 
29 

62 
32 

72 
32 

62 
42 

49 

37 

65 

33 

59 
28 

75 
28 

65 
33 

60 
29 

56 
25 

68 
21 

75 
27 

68 
43 

80 
31 

63.1 
16.1 

■ex*T  . 

MAX 

Mm 

63 

44 

55 

33 

MJ 
32 

57 
37 

69 
44 

73 
31 

67 
30 

60 
45 

53 

17 

55 

24 

63 
33 

58 
43 

56 
35 

96 

42 

61 
32 

63 
37 

60 
36 

55 

30 

56 

32 

44 
33 

44 
28 

59 

16 

54 
39 

46 
29 

43 

18 

51 
29 

54 

37 

56 
41 

60 
39 

36.3 
35.4 

»»4'-EB  JUNCTION 

MAX 

Mm 

77 
46 

71 
31 

5  6 
44 

45 

42 

72 
41 

74 

40 

78 
30 

77 
59 

75 

30 

69 

69 
92 

69 
43 

68 
43 

64 
56 

60 
32 

66 

41 

67 
36 

67 
47 

58 

42 

60 
40 

64 
46 

70 
39 

65 
39 

6U 

32 

62 
30 

71 
35 

75 
47 

67.7 
42,6 

BfCCS 

MAX 

Mm 

70 
43 

76 
48 

13 

38 

34 

68 

34 

rc 

35 

69 
30 

80 
36 

77 

29 

53 
28 

31 
1* 

65 
21 

58 
28 

61 
28 

69 

29 

71 
32 

98 
26 

6b 

32 

62 
29 

76 
29 

57 
35 

62 
36 

65 
30 

59 

26 

76 
36 

60 
26 

62 
28 

59 
28 

68 
36 

'6 
23 

57 
40 

63,0 
11.5 

• 

MAX 

Mm 

72 
33 

64 
45 

5) 
11 

44 

40 

67 
43 

M 

49 

74 
91 

76 
32 

67 
22 

53 

23 

62 
27 

38 

30 

56 
35 

66 
32 

66 
35 

63 
32 

64 
31 

10 

34 

67 
35 

57 

40 

59 
40 

63 

34 

35 

25 

72 
34 

69 
34 

37 
31 

53 

27 

64 
26 

74 
32 

38 
42 

78 
33 

63.8 
13.4 

Mttioie 

MAX 

Mm 

73 
42 

48 

47 

•■'. 

73 

34 

75 
45 

'9 
42 

80 
47 

79 
99 

60 
40 

65 
29 

64 
34 

61 
37 

75 
46 

74 

40 

72 
39 

67 
48 

67 
37 

71 
31 

71 
31 

61 
43 

61 

42 

67 

46 

68 
43 

76 
33 

70 
40 

65 
27 

37 
30 

64 
20 

75 
22 

7  8 
14 

78 
33 

70.1 
19.1 

■■•  •  . i     ». 

MAX 

Mm 

72 
39 

43 

45 

33 

>2 

45 

30 

48 

33 

70 
4'; 

77 
41 

75 
47 

53 

2'. 

47 
26 

64 
19 

36 

7  9 

57 
33 

63 
28 

67 

10 

36 

30 

68 
23 

60 
33 

74 
30 

67 
45 

60 
37 

63 
34 

57 
28 

73 
26 

67 
31 

58 

26 

57 
26 

70 
24 

73 
29 

67 
41 

79 
26 

64,6 
12.0 

MAX 

Mm 

70 

24 

61 
12 

I] 

14 

70 
41 

72 
48 

64 
16 

61 

18 

62 

30 

60 
29 

64 
29 

63 

31 

60 
26 

6  2 
II 

67 
29 

61 
31 

|0 

34 

67 
36 

54 
21 

36 
14 

53 

IB 

60 
28 

66 
16 

64 
21 

62.7 
26,9 

IMMIM* 

n 

33 

38 

41 

4. 

34 
43 

63 

44 

7  0 

44 

70 
45 

90 
35 

53 
23 

98 

24 

tl 

27 

63 
34 

72 
35 

31 

35 

27 

62 
28 

62 

63 
29 

58 

40 

98 
42 

58 
37 

39 
25 

72 
II 

72 
35 

63 
11 

38 
32 

59 
34 

73 

44 

62 
28 

77 
30 

61,9 
14.3 

VH 

69 
49 

'  1 
U 

42 
34 

41 
44 

.... 

5. 

48 

90 

76 
96 

ro 

16 

33 

25 

57 
21 

2! 

60 
32 

68 
29 

69 

63 
29 

63 
24 

63 

24 

65 
25 

60 
42 

66 
41 

70 
41 

66 

30 

71 
21 

71 
46 

63 
34 

37 
21 

72 
19 

80 
21 

76 
46 

77 
31 

66,5 
16,8 

»:(••»  ' 

41 

41 

3» 
41 

4/ 
29 

71 

32 

'/ 
14 

49 

4) 

49 

47 

51 
21 

59 
21 

44 
16 

<  1 

2  7 

63 

30 

63 

17 

3) 

60 
26 

64 
24 

41 
27 

67 
25 

64 
40 

60 
34 

57 
38 

37 
27 

.... 
28 

62 
38 

93 

24 

so 

1 ' 

53 

2' 

64 
13 

66 
44 

70 
28 

61,7 
11.7 

■ 

M 

42 
19 

>• 

49 
14 

'1 
35 

'4 
4/ 

'I 
44 

70 
92 

2>. 

53 
29 

47 
23 

'4 

61 
36 

70 
34 

6/ 
14 

59 
99 

64 

10 

II 

'1 
33 

49 

44 

69 
|| 

60 
41 

61 
36 

70 

1  1 

56 
46 

39 
12 

61 
22 

61 
24 

68 
27 

63 
50 

72 

14 

61.2 
13,6 

rW»  JUtai  an<  •  M-,!««  TollowiAg  SUI 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY  1965 


Station 


Day  of  Month 


WINK  fl»  AIRPORT 
YSLETA 

EDwARDS  PLATEAU     I 
AMISTAD  DA" 
BIG  LAKE  *  2 
BlANCC 
BCERNE 

BRACKETTVILLE 
BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 
DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION  FAA  AIRPORT 
JUNO 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY  NO  2 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MENARD 
MERTZCN 
020NA 

PAINT  ROCK 
PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
RCCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 
SAN  SABA 
SONORA 


MAX 
M1N 


MAX 

MiN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


70   56   55 
55   43   36 


75   75   65 
56   62   47 


76   76   71 


77   76   69 
65   6*   46 


MAX 

MIN   60 


60  43  36 

75  71  50 

63  50  41 

75  73  60 

63  50  43 

72  72  62 

61  48  41 


75   66   63 
64   51   45 


64   63   42 


66   55 
45   40 


74   58 
57   45 


77   64 
64   42 


75   59 
52   48 


75   60 
51   42 


75   59 
59   40 


74   67   53 

59   45   37 


75  70  60 

54  55  34 

70  65  58 

58  49  41 

67  62  55 

52  53  34 

72  71  60 

50  44  36 

67  60  62 

52  40  38 

75  75  55 

51  54  35 

75  61  52 

59  43  36 

76  77  60 
62  57  40 

72  69  55 

61  46  38 


62 
49 


52   62 
3  3   44 


53 

45 


56 
43 

54   56   69 
44   44   54 


58   60 
40   42 


55   62 
43   43 


60   59 
43   48 


60   62 
48   49 


65   66 
34   45 


58   62 
37   45 


6C 
52 


56   54 
39   41 


59 
52 


59 
46 


62 

48 


60  60  67 

42  50  54 

51  61  64 

43  47  54 

52  63  63 

38  45  55 

64  63  69 

40  48  48 


64   63   74 
36   50   55 


65   64   71 


62   68   67 
39   50   49 


66   66 
54   53 


78   75 
59   65 


72   72 
45   59 


73   77 
52   53 


71   73 
55   58 


70   69 
54   69 


71   70 
55   58 


73   76 
57   46 


75   74 
48   58 


72   72 
50   51 


69   66 
54   55 


65   67 
52   54 


75   75 

59   60 


74   76 
55   62 


69   74 
51   58 


75   75 
55   58 


74   74 
57   60 


76   74 
49   56 


71   73 
51   66 


68   71 
53   56 


70   75 
52   56 


74   7* 
54   58 


73   75 
52   61 


75   77 
55   51 


75   74 
46   57 


65   66 

50   50 


70   73 
48   52 


75   75 
50   57 


61   61 
53   56 


74   73 
48   58 


75   76 
51   58 


75   75 
48   53 


72   79 
50   53 


74   76 

45   54 


75   80 
61   45 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


57   55 

27   28 


55   62 
22   28 


64   64 
24   37 


55   69   66 


63   63 
34   25 


62   68 
41   41 

59 
35 


51 
34   26 


2b 

26 

62 

59 

19 

23 

47 

53 

25 

25 

56 

55 

33 

36 

62 

61 

24 

27 

48 

52 

26 

29 

47 

56 

22 

22 

60 

55 

28 

30 

61 

65 

20 

27 

59 

63 

21 

33 

65 

62 

23 

25 

46 

63 

23 

30 

59 

65 

23 

28 

61 

55 

26 

32 

48 

59 

24 

25 

49 

65 

26 

31 

47 

58 

24 

26 

59 

63 

24 

32 

47 

57 

24 

29 

55 

62 

23 

28 

54   64 
32   33 


62 
37 


57   63 
35   30 


63   63 
34   34 


64   70 
44   41 


69   73 
39   40 


65   65 
33   34 


44   38   35 


60   65 
33   32 


71   71   73 
40   39   35 


63   67 
35   35 


57   67 
33   34 


66   68 
32   31 


28 
59   67 


58   65 
29   35 


68   70   72 
38   36   31 


66   67 
31   30 


58   60 
29   29 


56   64   68 
35   30   32 


64   60 
34   35 


58   69 
35   31 


63 
19 


59   57 
32   32 


50   61 
28   31 


65   62 
22   32 


36   59 
20   33 


66  48  64 

31  24  26 

60  58  69 

40  32  32 


59   61 

22   37 


71   47   59 
33   19   28 


60 

21 


60   58 
20   26 


43   61 
20   21 


60   58   64 


67   65 
27 


47   65 
22   25 


61   54   55 


54 
42 


68   66 
38   46 


62   61 
37   42 


66   70 
27   43 


69   66 
42   57 


66   68 
42   49 


66   66 
30   46 


67   66 
45   56 


70   63 
43   56 


67   65 
44   47 


65   60 
29   37 


66   57 

44   48 


66   58 
38   53 


68   65 
46   53 


66   70 
30   46 


69   60 
42   54 


67   65 
28   46 


65   70 
33   53 


67   65 
26   43 


66   74 
41   41 


76   66 
44   57 


65   70 
29   46 


68   68 
25   53 


60   58 
40   39 


68   62 
36   53 


64   60 
36   49 


65   65 
33   39 


69   65 
41   51 


69   64 
46   56 


58   57 
41   40 


68   64 
27   40 


55 
29 


32 

26 

28 

34 

31 

66 

46 

63 

57 

67 

64 

55 

67 

54 

31 

26 

29 

29 

31 

42 

44 

37 

26 

46 

64 

58 

68 

66 

56 

68 

55 

71 

30 

25 

34 

27 

40 

47 

43 

36 

20 

65 

43 

60 

58 

66 

67 

61 

70 

63 

30 

22 

32 

26 

37 

47 

51 

48 

28 

60 

36 

62 

67 

65 

62 

64 

68 

67 

33 

23 

25 

25 

39 

50 

49 

34 

23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


60   68 
43   46 


53   65 
38   35 


62   70 
50   43 


70   66 
48   44 


58   58 
43   43 


58   67 
46   41 


70   68 
52   45 


70   65 
47   45 


70   64 
40   42 


59   66 
39   33 


74   64 
42   44 


68   60 
46   39 


70   56 
50   38 


63   72 

50   48 


66   57 
49   35 


59   71 
40   41 


70   70 
47   38 


60   69 
51   46 


74   70 
41   34 


70   70 
44   45 


64   71 
51   46 


63   69 

49   44 


66   62 
37   30 


68   58 
49   38 


68   68 
42   38 


58   68 
39   33 


68   62 
45   49 


68   65 
45   42 


66   62 
38   29 


53   66 
44   39 


64   62   64 


58   59   55 
34   25   23 


65   66 
30   29 


73  60 

43  25 

80  64 

41  33 

76  55 

36  29 

68  60 

40  27 

70  62 

44  28 

70  61 

41  26 

63  57 

33  25 

65  62 

41  35 

60  60 

32  26 

65  63 

41  28 

79  60 

41  26 

58  59 

31  25 

77  63 
40  28 

79  71 
40  24 

77  57 

40  25 

80  79 

34  34 

74  61 

42  26 


70   78   58 
33   41   2B 


75   55 
29   25 


60 

56 

29 

24 

64 

59 

33 

22 

60 

60 

35 

28 

72 

66 

31 

29 

64 

59 

35 

27 

69 

59 

38 

24 

59 

59 

Z2 

26 

62 

60 

36 

29 

69 

57 

35 

30 

58 

58 

36 

28 

75 

55 

38 

27 

65 

67 

27 

23 

74   62 
27   37 


61   67 
33   35 


78 
26 


63   65 
28   32 


63   64 
22   25 


79 
27 


55 
25 


57   68   70 
23   31   35 


60   70 
36   35 


75   50 
36   30 


75   56 
34   26 


66   60 
46   24 


79   66 
35   31 


74   64 
28   26 


74   60 
41   26 


62   61 
34   25 


75   62 
30   26 


75   50 
23   28 


66   65 
39   37 


68   66 
40   26 


66   60 
46   24 


77   58 
40   26 


55   63 
31   23 


77   60 
38   28 


76   56 
32   23 


73   50 
33   25 


81   68 
38   37 


73   60 
37   25 


77   51 

30   27 


75   48 
24   23 


71   78 
43   36 


69   65 
42   23 


72   66 

40   30 


68   77   70 
30   34   33 


67   67 
31   33 


65   61 
31   24 


73 

66 

59 

43 

47 

31 

68 

76 

50 

26 

26 

29 

78 

60 

66 

28 

32 

30 

66 

76 

49 

30 

35 

26 

75 

71 

60 

23 

35 

28 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1965 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      23      30      31 


STERLING    CITY 
TARPLEY    1    E 

UVALDE 

•ATER  VALLEY 
•    •    • 

SC  '-  CENTRAL       0 
ALSTI4  .=  AIRPORT 
ALSTkELL  4L  REFLGE 
BEEVILLE  9  NE 
8r£nma» 
CANyCN  DAM 
CHAPMAN  ranch 
CCL..-BUS 
CCRPU5  CHRIST! 
CCRPLS  CMRISTI  .5  AP 
CLERC  5  N. 

Elgin 

FlATCNJA 

"lCREsvILLE 

GCLIAO 

GCNZAlES  2 

"ALlETTSVILLE  1  N 

--••■■ 

<ENEDy 

«IN«S«lLLE 

L»  GRANGE 

LtHNGTCN 

LLLIHC 

%i.  tuumu 

>■  ,-- 

.  •■■■  . 

•  --.►C«T 

■NIC  .1  »t«*0» 


KU 

MLN 


73 
52 


79   80   76 


77   77   55 
55   53   32 


72   53 

50   46 


76   72 
65   52 


78   78 
66   51 


78   79 
62   47 


75   71 

65   »6 


79   73 
67   5* 


78   70 
62   <>0 


79   63 
60   55 


81   63 
59   53 


80   78 
67   50 


7*   55 

55   46 


76   56 

56   45 


82   75 
62   50 


78   72 
67   51 


56   69 
47   51 


56 
A3 


61  6* 

62  30 


63   70 
A8   92 


61   75 
At   58 


61   6* 
At   52 


7*   11 
46   33 


41   70 
30   93 


61   73 

94   42 


40   74 
90   40 


93   41 

4J   90 


41   »9 
41   99 


47   73 
47   99 


69   74 
31   55 


78   71 
66   36 


74   71 
65   49 


61 
61 

78 

6? 

76 
66 

79 


78   80   74 
61   65   40 


79 
6) 


82   81 
65   61 


74   79 
58   61 


80   80 
63   65 


82   82 
61   65 


79   78 
62   62 


77   78 
61   63 


75   79 
63   64 


•  0   82 
52   62 


80   82 

61   63 


78   79 
99   61 


80   80 
40   69 


•  0   77 
49   69 


12   10 

97   69 


73   72 
45   64 


7|   II 
45   46 


77    ft 
97   37 


71   7t 

49   99 


10   II 
41   66 


46   47   60 
23   16   25 


I] 


56   62 
20   22 


61   57 
26   27 


55   60 
23   23 


34   5 
34   30 


60 

40   40 


40   4 
29   2 


32   4 

34   3 


92   4 
34   3 


33   4 
33   2 


66  67  73 
55  51  54 

67  67  69 
40  49  52 

66  64  68 

35  44  43 

61  65  69 

33  42  41 


66  70  73 

57  55  66 

66  67  74 

54  46  45 

66  67  74 

60  56  58 

66  69  74 

56  55  57 


60   68   71 
68   39   51 


48   60   63 


65   66 
34   42 


68   70   69 
49   40   49 


62   68 
33   42 


68   68 
32   43 


33   44   30 


69   68   70 
46   33   39 


98   93   60 


69   76 
42   43 


42 


63   67 
33   46 


68   73 


44   30   31 


M   30   60 
49   14   10  U 

Im  R*6mmm  •  NUM  Following  Button  Inrlox 

H 


64   94   70 


50   35 
32 


56   73 
28   32 


68   71   69 
22   38   55 


50   68   62 
20   23   36 


63   66 
31   32 


70   68   70 
44   38   61 


69   71   78 
30   33   46 


69  72  67 

37  46  57 

71  77  68 

30  46  61 

71  77  74 

37  90  61 


70   75 
36   49 


64   72   66 
45   43   31 


62   63 
44   35 


72   66 
53   41 


73   68 
55   39 


72   64 
56   37 


75   68 
55   38 


75   67 
52   40 


72   66 
55   46 


71   70 
69   36 


73   67 
34   39 


66   63 
51   35 


68   65 
54   38 


66   68 
48   32 


71   71 
35   37 


75   70   69 
57   33   35 


70   69 
98   42 


74   70   70 
51   48   36 


65   66 
5  3   34 


70   66   63 
36   48   38 


79   74 
60   35 


72   71 
36   41 


75   77   62 
61   99   39 


72   64   66 
53   40   31 


63   73   66 

56   30   30 


72   70   62 
60   9  7   18 


71   69   61 
50   30   33 


30   61   21 


72   67   58 
24   34   23 


76   63 
42   42 


76   '0 
54   44 


66   83 
42   49 


63   77 
37   45 


65   77 
34   45 


85   75 
56   50 


78   80 
47   48 


87   69 
62   36 


87   67 
56   48 


69   83 
39   51 


74   70 
41   43 


78   70 
47   47 


81   68 
47   45 


84   82 
50   49 


76   64 
45   34 


81   64 
46   35 


87   66 
48   40 


69   60 
66   30 


76   73   60 


78   61 
47   32 


86   63 
30   40 


81  79  63 

41  47  31 

63  76  60 

31  39  33 

79  77  78 

47  41  33 

84  76  66 


67   61 
94   43 


64   60 
40   11 


73    '0       59 
45   47   53 


70   6  1 
92    >3 


21   25   29 


61   70   79 
28   29   30 


75 
62 


71   80 
37   44 


70   78 
37   43 


68   75   70 
38   46   47 


66   71 
37   45 


63   65 

40   40 


75   76   71 
33   14   46 


59   69   76   51 
27   23   24   26 


66   76   59 
38   41   36 


45   47   33 


63   70 
37   41 


62   67   79   62 
34   40   31   29 


60   65   76   57 
32   37   38   29 


71   82   80   69 
36   60   31 


63 
Jl 


74  84  77   68 

45  56  68 

72  82  76 

35  43  45   36 


61 
30 


73   77   65 
36   18   28 


63  70  79  66 

28  31  17  28 

71  78  78 

41  44  42  29 

71  81  81  72 

35  44  50  33 


22 

.'9 


71   80   73 

30   37   42   29 


63   73   83   77 
38   41   30   36 


62   76    li 
42   33   37 


69    16        64 
28   39   16 


60   67   79   39 
30   10   41   26 


69   78   69   62 
19   19   42   29 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

o 
01 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

SINTON 

MAX 

MIN 

77 
67 

78 
66 

71 
53 

64 
51 

72 
48 

82 
59 

80 
63 

81 
65 

73 
52 

53 

34 

57 
33 

70 

40 

67 

53 

69 

51 

72 
38 

65 
37 

55 
26 

72 
32 

79 
38 

76 
53 

72 
61 

78 
59 

72 
55 

70 
39 

86 
58 

78 
50 

66 
36 

73 

35 

80 
48 

72 
31 

70 
33 

71.9 
48,5 

SMITHviLLE 

MAX 

MIN 

SO 
64 

77 
60 

78 
48 

58 
41 

61 
42 

64 
44 

76 
59 

80 
60 

80 
40 

65 
31 

42 
32 

53 

31 

65 
32 

65 

41 

72 

41 

72 
35 

51 
24 

34 
24 

65 
31 

70 
31 

73 
45 

67 
58 

75 
52 

66 
34 

65 
34 

79 
44 

60 
32 

62 

32 

68 

39 

78 

41 

57 

28 

67,0 
40,3 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

79 
62 

78 
62 

79 
49 

54 
41 

63 

41 

69 
41 

76 
59 

78 
60 

79 
62 

68 
31 

40 
31 

55 
32 

65 
32 

63 
44 

65 
42 

68 
35 

41 
23 

51 
21 

62 
31 

69 
31 

74 
42 

72 
58 

74 
38 

63 
38 

6  2 
37 

77 
49 

37 
35 

60 
33 

67 
36 

72 

31 

57 
31 

65,7 
41.9 

YOAKUM 

«    •    • 

MAX 

MIN 

79 
64 

76 
63 

69 
49 

63 

48 

65 
43 

81 
59 

83 
67 

80 
62 

72 
44 

44 
31 

52 

37 

71 
36 

67 
54 

69 

44 

74 
47 

64 
38 

36 
23 

63 
33 

74 
34 

76 
47 

71 
58 

76 
58 

71 
34 

70 
37 

83 

48 

76 
46 

65 
36 

71 
37 

79 
47 

74 

47 

64 
28 

70.3 
43.8 

UPPER  COAST         08 

ANAHUAC  NAV  OFFICE 

MAX 
MIN 

77 

39 

62 
41 

68 
49 

73 
58 

75 

57 

76 

34 

51 

37 

63 

43 

66 
53 

66 

46 

70 
26 

64 
36 

67 
39 

73 
49 

74 
58 

71 

38 

71 
52 

62 
37 

60 
37 

65 
45 

ANGlETON 

MAX 

MIN 

79 
61 

77 
58 

81 
54 

57 
42 

65 
43 

72 
53 

75 
59 

78 
59 

75 
59 

74 

32 

43 

34 

50 
36 

66 
44 

67 
51 

71 
45 

74 
38 

47 
19 

52 

21 

67 
34 

70 
45 

75 
53 

75 
64 

78 
38 

70 
39 

68 
40 

75 

49 

62 
31 

61 
37 

69 
46 

76 
58 

69 
30 

68,3 
44,9 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

79 
62 

78 
65 

80 
52 

59 
45 

67 
44 

70 
44 

75 
54 

78 
57 

78 
65 

74 
32 

42 
33 

49 
39 

69 
42 

67 
52 

71 
51 

73 
39 

48 
25 

54 
25 

68 
37 

69 
38 

75 
51 

76 
60 

75 
59 

70 
41 

67 
41 

75 
50 

63 
36 

64 
36 

68 
42 

76 
49 

67 
33 

68,3 
43.1 

8AYTCWN 

MAX 

MIN 

77 
60 

80 
64 

68 
49 

62 

40 

68 
44 

72 
55 

76 
62 

76 
60 

73 
41 

43 
33 

54 
35 

64 
38 

67 
55 

68 
33 

72 
46 

63 
32 

30 
23 

65 
35 

69 
35 

75 
47 

75 
55 

73 
61 

71 
54 

64 
41 

72 
51 

71 

47 

64 
33 

70 

37 

78 
50 

67 
45 

58 
32 

67,9 
43,6 

BEAUMONT 

MAX 

MIN 

78 
63 

77 
64 

78 
58 

59 
39 

64 
39 

69 
48 

72 
59 

77 
60 

76 
63 

72 
34 

43 
35 

47 
34 

60 
40 

70 
55 

66 
53 

72 
37 

45 
23 

48 
24 

65 
36 

70 
38 

72 
47 

71 
55 

67 
58 

72 
41 

63 
41 

71 
55 

62 
35 

60 
35 

68 
42 

75 

50 

67 
32 

66,3 
44,9 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

81 
56 

80 
62 

81 
53 

53 
35 

61 
35 

71 
37 

75 
57 

79 
59 

79 
63 

69 
33 

42 
32 

59 
31 

66 
38 

66 
47 

69 
38 

71 
32 

44 
15 

53 

19 

65 
28 

70 
28 

73 
43 

75 
55 

76 
36 

64 
33 

65 
36 

77 
43 

60 
26 

62 
26 

70 
27 

77 
44 

61 
28 

67.5 
39.2 

CYPRESS  1  SW 

MAX 

Mm 

DANEVANG 

MAX 

MIN 

81 
62 

79 
63 

74 
52 

65 
45 

68 
44 

77 
52 

78 
58 

79 

61 

72 
46 

46 
33 

49 
39 

67 
37 

65 
54 

71 
49 

74 
30 

67 
39 

51 
22 

67 
30 

70 
34 

77 
47 

77 
59 

72 
59 

68 
38 

64 
41 

73 
49 

71 
47 

59 
37 

66 
38 

75 
46 

67 
49 

69,0 
46,7 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

84 
61 

80 
64 

72 
50 

64 
44 

67 
43 

78 
53 

78 
59 

77 
59 

73 
45 

46 
31 

49 
37 

69 
35 

65 
54 

70 
46 

74 
49 

66 
37 

36 
22 

66 
32 

70 
34 

77 
47 

76 
56 

74 
62 

68 
36 

66 
36 

76 
47 

69 

48 

61 
34 

70 
37 

77 
43 

66 

54 

63 
31 

69.3 
43.4 

FREEPCRT  5  NW 

MAX 

MIN 

83 
60 

75 
61 

77 
57 

59 
44 

61 

43 

66 
52 

74 
55 

75 
59 

76 
64 

77 
33 

41 
33 

48 
39 

62 

42 

68 
55 

69 
30 

73 

40 

46 
25 

50 
25 

55 
39 

67 
39 

71 
52 

77 
59 

75 
59 

76 
44 

64 
42 

70 
35 

68 
36 

57 
35 

66 
41 

72 
SO 

72 
33 

66,8 
43,8 

GALVESTON  WB  CITy 

MAX 

MIN 

70 
61 

73 
63 

67 
51 

57 
45 

64 
53 

68 
60 

70 
63 

72 

64 

70 
42 

43 
37 

50 
39 

61 
44 

66 

59 

62 
56 

69 
31 

55 

37 

45 
31 

64 
44 

62 

46 

65 
38 

65 

60 

67 
60 

70 
54 

60 
44 

67 
59 

66 
31 

53 

42 

62 
51 

67 
59 

67 
48 

61 
37 

63,2 

50,6 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

77 
64 

81 
63 

63 

50 

66 
44 

74 
50 

76 
61 

78 
64 

76 
62 

71 
40 

43 
35 

56 
39 

64 
44 

67 

58 

68 
56 

71 
32 

53 

34 

34 
26 

64 
41 

68 

73 
S3 

73 
61 

76 
65 

67 
32 

64 
43 

74 
54 

66 

47 

63 

39 

68 

40 

76 
36 

63 
43 

59 
36 

67,5 
49,3 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

79 
59 

82 
65 

65 
49 

62 

43 

71 
43 

76 
56 

79 
61 

79 
55 

73 
37 

44 
34 

53 

37 

62 
38 

67 
55 

68 
52 

72 
47 

51 
32 

49 
23 

65 
31 

69 
36 

72 
46 

75 
58 

78 
61 

69 
47 

62 

40 

75 

44 

65 
44 

59 
35 

70 
35 

76 
45 

67 

41 

60 
31 

67,5 
44.5 

LIBERTY 

MAX 

MIN 

81 
59 

77 
63 

80 
56 

57 
38 

65 

40 

72 

42 

73 
59 

77 
53 

77 
62 

74 
34 

44 
31 

57 
33 

65 
40 

68 
39 

70 
40 

72 

34 

47 
20 

52 

24 

67 
30 

71 
34 

73 
35 

73 
51 

74 
56 

70 
39 

64 
4  0 

72 

30 

62 
33 

63 
32 

69 
38 

76 
33 

65 
31 

68,0 
41.6 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

76 
65 

76 
63 

69 
54 

60 
49 

65 
46 

74 
54 

75 
60 

75 
65 

73 
46 

46 
33 

50 
40 

64 

40 

69 
37 

69 
34 

71 
54 

62 
39 

52 
23 

63 

38 

68 
38 

72 
32 

73 
60 

74 
64 

70 
60 

66 

41 

74 
54 

68 
30 

60 
36 

67 
44 

71 
51 

67 
58 

62 
33 

67,1 
49.1 

MAUR6R0 

MAX 

MIN 

78 
64 

76 
62 

79 
51 

57 

40 

67 

40 

63 
45 

77 
45 

75 
52 

76 

66 

69 
35 

44 
32 

58 
36 

60 

40 

60 
40 

60 

40 

72 
42 

55 
26 

52 

24 

59 
34 

60 
34 

76 
46 

75 
52 

75 
38 

74 
41 

65 

44 

76 
41 

65 
35 

60 
34 

74 
35 

74 
42 

70 
40 

67,1 
42.5 

NEW  GLLF 

MAX 

MIN 

81 
61 

79 
63 

79 
53 

57 
42 

64 
42 

71 

44 

76 
57 

78 
62 

78 
67 

72 
32 

41 
32 

49 
37 

69 

42 

66 
52 

70 
46 

7* 

38 

46 
22 

32 

25 

69 
35 

69 
37 

77 
50 

76 
61 

75 
59 

69 

40 

63 

46 

74 
49 

62 
34 

62 
It 

69 
44 

77 
46 

65 
32 

68.1 
44.7 

ORANGE  4  Nw 

MAX 

MIN 

79 
61 

77 
62 

80 
59 

59 
37 

64 
37 

70 
47 

70 
56 

77 
56 

77 
61 

77 
35 

43 
33 

51 
33 

60 
41 

70 
52 

67 
32 

71 
35 

46 
21 

49 
21 

66 
32 

67 

40 

72 

49 

73 
54 

67 
36 

73 
38 

63 
38 

72 
SO 

63 
32 

60 

31 

67 
34 

75 
44 

68 
31 

66,9 
42.8 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 
64 

76 
60 

61 
52 

62 
48 

66 

45 

75 
54 

75 
62 

76 
65 

70 
39 

41 
34 

50 
40 

67 
39 

67 

32 

69 
51 

71 
33 

53 

27 

50 
24 

65 
35 

65 

37 

74 
48 

75 
58 

72 
62 

68 
49 

64 
41 

71 
58 

61 
44 

60 
37 

66 
44 

72 
49 

67 
42 

62 
34 

66.0 
46,7 

PIERCE 

MAX 

Mm 

81 
61 

80 
64 

80 
51 

56 
43 

64 
41 

67 
43 

78 
58 

78 
58 

78 
64 

70 
31 

41 
33 

47 
34 

70 

40 

65 
45 

70 
46 

74 
36 

45 
21 

32 

26 

67 
32 

71 
33 

77 
51 

77 
60 

73 
36 

70 
37 

64 
60 

75 
47 

62 
32 

60 
35 

69 

40 

77 
44 

63 
28 

67,8 
43.0 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

76 
65 

76 
60 

73 
54 

63 
47 

65 

46 

77 
55 

76 
62 

76 
64 

71 
48 

54 
35 

51 
39 

67 
39 

69 
53 

70 
51 

75 
56 

75 
42 

51 
26 

70 
42 

69 
37 

74 
31 

72 

60 

74 
63 

74 
61 

71 
43 

76 
54 

72 
32 

63 
11 

69 
47 

79 
35 

73 
39 

64 
32 

69,8 
49,6 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

77 
62 

75 
63 

76 
60 

62 
39 

61 
39 

70 
47 

70 
59 

74 
62 

75 
64 

75 
34 

45 
35 

50 
36 

60 
46 

67 
54 

62 
31 

70 
38 

47 
24 

47 
23 

64 
43 

66 
44 

66 
51 

71 
54 

67 
38 

73 

41 

61 
42 

71 
53 

63 
35 

36 

35 

65 
42 

72 
38 

68 
33 

65.4 

4  6,0 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
62 

80 
62 

64 
46 

63 
38 

70 
45 

72 

49 

78 
55 

78 
59 

76 
39 

43 
35 

46 
33 

61 
39 

70 
54 

67 
48 

71 

49 

31 
29 

48 
20 

45 
29 

70 
36 

73 

46 

73 
51 

68 
60 

73 
49 

61 
38 

73 
45 

66 

40 

59 
32 

68 

36 

75 
45 

70 
38 

60 
32 

66,7 
43,2 

PORT  LAvACA  NO  2 

MAX 

Mm 

73 
63 

77 
60 

78 
53 

59 
49 

63 

46 

63 
53 

78 

60 

77 
65 

77 
65 

70 
35 

47 
35 

52 
35 

64 

40 

67 
51 

68 
55 

73 
42 

49 
29 

51 
33 

70 
35 

69 
46 

68 
56 

73 
57 

75 
57 

71 
38 

68 
45 

75 
48 

65 
42 

61 

43 

70 
53 

65 
38 

64 
42 

67,1 
47,4 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

73 
64 

75 
60 

75 
54 

62 
50 

58 
50 

72 
55 

74 
60 

75 
62 

74 
63 

70 
34 

45 
34 

50 
40 

64 
47 

64 
53 

63 
55 

70 
41 

48 
29 

47 
32 

62 

38 

65 
47 

67 
57 

70 
60 

74 
59 

71 
39 

66 

51 

54 

63 
45 

58 
45 

68 
52 

70 
38 

68 
39 

65,7 
49,3 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

80 
61 

78 
61 

81 
53 

56 
42 

63 
43 

71 
44 

77 
58 

79 
57 

79 
62 

72 
32 

42 

34 

52 

40 

66 
44 

66 
52 

66 

48 

71 
37 

45 
23 

52 
24 

65 
36 

70 
39 

75 
52 

76 
61 

75 
58 

67 
39 

62 
41 

75 
48 

60 
34 

61 

36 

69 
48 

76 
51 

65 
32 

67,5 
44,8 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

MIN 

80 
60 

80 
62 

81 
54 

62 
42 

62 
39 

71 
45 

77 

79 

79 
63 

74 
33 

45 
34 

49 
35 

66 
44 

65 
30 

66 
47 

71 
37 

44 
26 

50 
28 

64 
32 

70 
35 

74 
47 

76 
61 

76 
35 

66 
42 

64 
44 

75 
51 

59 
33 

59 

35 

69 

43 

75 
31 

64 
27 

67.5 
43.3 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

•    •    * 

MAX 

Mm 

78 
63 

80 
57 

59 
51 

59 

47 

65 
45 

80 
54 

80 
63 

77 
63 

71 
40 

44 
34 

50 
38 

68 
37 

67 

49 

71 
49 

74 
54 

55 

28 

52 

25 

68 
35 

70 
37 

72 
46 

72 
61 

76 
60 

69 

49 

68 
39 

79 
52 

64 
44 

62 
36 

70 
42 

77 
49 

66 
42 

63 
33 

67,9 

43,9 

SOUTHERN            09 

AGUA  NUEVA 

MAX 

Mm 

ALICE 

MAX 

Mm 

80 
66 

81 
67 

83 
53 

65 

51 

64 
49 

73 
53 

81 
62 

82 
62 

85 
65 

69 
35 

57 
33 

58 
36 

TO 
45 

69 
55 

68 
53 

74 
42 

52 
29 

57 
33 

73 

37 

73 

48 

76 
50 

72 
56 

79 
55 

72 

40 

72 

46 

89 
50 

68 
38 

67 
37 

73 

40 

83 

43 

80 
34 

72.4 
47,3 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

86 
63 

85 
66 

87 
49 

77 
52 

74 
47 

84 
52 

85 
55 

85 
65 

80 
50 

67 
35 

68 

37 

76 
38 

78 
60 

76 
56 

77 
58 

68 
42 

56 
24 

70 
32 

70 
30 

70 
46 

76 
60 

80 
67 

79 
52 

75 
37 

90 

54 

75 
48 

67 

46 

76 
36 

85 
42 

80 
32 

76 
33 

76.7 
47.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY    1966 


Station 

Da> 

of  Month 

• 
1 

1 

2 

3 

4 

& 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

BENAVI5E5  -  S 

MAX 

CARRI2C  SPRINGS 

MAX 

min 

80 
67 

83 
66 

71 
51 

66 
51 

62 
56 

66 
61 

76 
69 

82 
57 

8  k 
6  0 

63 

30 

61 
29 

59 
36 

68 
35 

76 
3* 

70 
33 

70 
39 

62 

27 

59 

27 

74 
37 

74 
44 

71 

50 

70 
44 

78 
49 

69 

32 

74 
43 

86 

48 

71 
31 

66 
39 

73 
31 

83 

41 

76 
34 

71.6 

64,1 

CATARINA 

MAX 

Mm 

83 
66 

78 
62 

73 
53 

62 
52 

65 
55 

78 
63 

82 
56 

83 
58 

77 

55 

60 
33 

36 

30 

69 

31 

73 
51 

70 
55 

70 

51 

69 

40 

SB 

30 

72 
32 

74 
36 

71 
44 

71 

52 

77 
48 

75 

48 

75 
39 

87 
49 

78 
49 

64 
33 

73 
37 

82 
38 

78 
43 

70 
36 

'2.7 
66,0 

CfARLCTTE  5  NN» 

MAX 

Mm 

80 
67 

79 
66 

77 

63 

50 

63 
68 

77 

60 

11 
58 

83 
62 

82 
51 

62 
32 

53 

28 

66 

33 

70 
52 

68 

63 

74 
48 

76 
39 

56 
24 

70 
27 

71 
34 

77 
45 

76 
62 

74 
52 

72 
46 

70 

36 

83 

44 

82 

50 

67 

33 

71 
30 

B0 
34 

80 
36 

68 
31 

72.5 

44,3 

cctllla  faa  airpcrt 

MAX 

Mm 

83 

6* 

79 
59 

67 
53 

60 
51 

67 
52 

SO 
66 

86 
58 

85 
60 

73 
45 

59 
33 

56 
28 

67 
36 

72 
55 

69 
52 

76 

49 

60 
36 

57 
27 

72 
33 

75 
39 

73 
47 

74 

56 

78 

51 

69 
43 

75 
36 

87 
49 

69 
48 

64 

34 

74 
35 

B4 
34 

76 
62 

71 
34 

72.0 
43.3 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

82 

68 

73 
59 

65 
52 

60 
52 

65 
56 

75 
62 

81 
55 

82 
60 

76 
52 

58 

32 

56 
29 

64 
37 

71 
5* 

67 

56 

70 
47 

62 

44 

57 
30 

69 
32 

72 

38 

69 

46 

66 
52 

74 
44 

67 
45 

73 

36 

81 
45 

71 

45 

63 
33 

71 
36 

82 
33 

73 
37 

69 
35 

69,7 
63.1 

OILLEY 

MAX 

Mm 

66 
30 

59 

27 

55 

28 

68 

3* 

72 
47 

69 
67 

75 

40 

59 

25 

56 
26 

73 
31 

75 
33 

76 
42 

74 
49 

77 

47 

69 
36 

73 
39 

86 
43 

70 
33 

66 
30 

73 
31 

82 
34 

74 
30 

70.2 
35.5 

EAGlE  PASS 

MAX 

Mm 

80 
65 

80 
66 

U 

50 

69 
50 

66 

51 

65 
56 

76 
51 

77 
53 

'8 
50 

60 
33 

56 
31 

57 
31 

65 
38 

70 
66 

69 
45 

TO 
41 

60 
31 

58 
34 

66 
36 

73 
60 

68 
51 

57 
44 

77 
44 

66 
34 

74 
44 

80 
41 

66 
34 

63 
33 

72 
34 

83 

36 

71 

35 

68,9 
62.7 

EkC'S*.  1  N« 

MAX 

Mm 

83 

62 

86 
59 

75 
56 

67 
51 

63 

51 

65 

55 

88 

51 

83 
52 

16 

58 

66 
28 

62 
28 

61 

28 

72 
36 

73 
55 

69 
51 

72 
37 

61 
25 

60 
25 

73 
32 

75 
30 

74 

40 

76 
50 

78 
48 

70 
34 

74 
34 

92 

48 

72 

30 

66 
32 

74 

40 

83 
42 

79 
34 

73,4 
41.9 

FALCCS  DA» 

MAX 

Mm 

8* 
65 

85 
66 

S3 
56 

65 
55 

66 
56 

68 

57 

82 
58 

83 
59 

B7 
62 

68 
62 

60 
38 

62 

37 

76 
67 

70 
62 

68 
59 

70 
47 

63 
33 

60 
33 

71 
35 

76 
41 

79 

46 

73 
54 

76 
54 

72 
39 

79 
39 

90 
52 

68 
42 

64 
39 

74 
39 

86 
46 

83 

39 

73.8 

46,4 

falFLRRIAS 

MAX 

Mm 

79 
67 

83 
65 

86 
5! 

61 
52 

66 
52 

77 

55 

82 
57 

82 
57 

83 
65 

68 
33 

50 
33 

57 
36 

67 
65 

67 
59 

67 

55 

69 
65 

57 
28 

55 

28 

68 
33 

72 
34 

78 

50 

72 

58 

81 
52 

75 

39 

75 
39 

93 
45 

76 

40 

69 
32 

75 
32 

85 
60 

85 

33 

72.8 
43.6 

cClERTCN 

MAX 

Mm 

79 

57 

77 

67 

77 
53 

66 
51 

67 
69 

76 
66 

80 
50 

83 

60 

80 
56 

62 
32 

67 
36 

70 
35 

68 

50 

68 
50 

71 

57 

TO 
41 

55 

36 

68 
28 

73 
33 

76 
43 

75 

61 

73 
52 

71 
53 

70 
37 

83 
51 

80 
30 

65 

33 

70 
33 

78 
35 

77 
40 

68 
27 

72.3 

43,7 

FBEER 

MAX 

Mm 

85 

5* 

85 
56 

ea 

60 

66 
56 

58 
52 

73 
55 

80 
60 

82 
62 

85 
65 

70 
30 

58 

30 

62 
3* 

72 
66 

72 
52 

67 
55 

T2 

38 

62 

30 

62 

30 

72 
32 

70 
46 

75 

52 

70 
52 

74 
52 

64 
38 

72 
53 

83 

48 

66 
38 

68 
40 

70 
34 

80 
30 

80 

34 

72,4 
46.2 

mEBBRCSULLE 

MAX 

Mm 

LA  PRyCR 

MAX 

Mm 

83 

68 

B2 

67 

S3 
50 

TS 

50 

56 
69 

63 

52 

75 
52 

81 
58 

90 
52 

60 
31 

58 

26 

65 
35 

73 

51 

68 
44 

69 
33 

60 
25 

56 
29 

71 
33 

73 
37 

78 
46 

64 
43 

72 
42 

73 

36 

75 
37 

81 
41 

6B 
32 

65 
27 

73 
30 

81 
33 

78 

28 

70.9 
39.5 

LAREDC  -B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
68 

78 
62 

63 
56 

65 
56 

70 
59 

90 
66 

83 

61 

86 
66 

73 
68 

63 
35 

72 
66 

73 
59 

67 
57 

75 

54 

65 
45 

58 

36 

7* 
39 

73 

44 

78 
50 

71 

54 

80 
52 

73 

48 

73 
40 

93 

56 

72 

50 

68 

39 

73 
40 

83 
42 

84 
46 

69 
39 

'3.5 

49.6 

01  LYON 

MAX 

Mm 

81 
66 

83 
66 

82 
52 

63 

50 

66 
53 

71 
55 

31 
60 

83 
60 

85 

60 

68 
33 

60 
39 

69 
46 

68 
65 

68 

50 

71 
43 

60 
26 

57 
35 

72 
39 

73 

46 

79 
53 

74 
53 

77 
51 

74 
53 

73 
44 

89 
52 

68 

40 

70 
40 

73 
41 

82 
55 

81 
40 

72.9 

47.6 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

Bl 
66 

80 
60 

65 

50 

66 
50 

66 
50 

H 

59 

82 

58 

86 
59 

8  2 
53 

70 
33 

65 
36 

72 
52 

71 
68 

75 
50 

74 

40 

57 
27 

73 
33 

73 
38 

78 
45 

74 
61 

76 
49 

76 
47 

74 
38 

85 
47 

80 

48 

69 
35 

72 
35 

82 
37 

79 
37 

69 
32 

73.5 
45.2 

PCTEET 

MAX 
MO) 

80 
66 

76 
66 

67 
SO 

51 

50 

62 
68 

76 
6C 

79 
98 

82 
66 

80 
49 

56 
30 

61 
30 

68 
53 

68 
61 

71 

50 

68 
60 

53 
25 

68 
26 

70 
32 

75 
46 

69 
62 

73 
54 

73 
44 

73 
35 

81 
42 

75 
45 

62 
33 

70 
28 

79 

34 

72 
38 

66 
28 

69.6 
43.7 

OTC  GCiOE  CITY  3  . 

MAX 

Mm 

85 
6B 

87 
63 

87 
68 

66 
55 

68 

57 

76 

60 

86 
53 

85 

62 

88 
63 

71 
37 

63 
35 

73 
62 

75 
63 

76 

60 

77 

67 

66 
31 

39 
29 

73 
28 

78 
32 

82 
43 

78 
51 

79 
51 

76 

36 

75 
35 

91 

49 

71 

36 

68 
32 

77 
33 

85 
37 

87 
33 

76,4 
46,7 

TILDE* 

MAX 

Mm 

81 
68 

82 
68 

|| 

53 

66 
52 

38 

61 

67 
52 

79 
59 

82 

60 

85 
65 

69 
32 

56 
35 

68 
61 

72 
SO 

66 

54 

76 
42 

57 
26 

56 
28 

73 
30 

72 
46 

77 
50 

73 
55 

7* 
49 

70 
37 

71 
53 

87 
53 

6B 

34 

65 
33 

72 
35 

81 
42 

74 
31 

71.* 

46.5 

UMTI 

MAX 

Mm 

82 

60 

85 

66 

79 
61 

85 

61 

78 
50 

80 
53 

77 
53 

S3 
56 

80 
56 

60 

30 

74 
39 

75 
57 

76 
50 

75 
53 

69 

60 

59 
28 

72 
39 

73 
37 

88 
46 

77 
52 

77 
50 

75 
55 

76 
37 

89 
41 

81 
30 

6  6 
36 

73 
36 

64 
41 

82 
45 

75 

34 

'6.5 
45,6 

:-i-    .»LLEY       io 

MMHVIUJ  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
67 

80 
66 

67 

'6 

66 
56 

76 
57 

80 

62 

79 

60 

79 
67 

75 
31 

53 

63 

63 
63 

71 

47 

7* 
62 

76 
62 

80 

60 

63 

63 

57 
36 

68 
37 

71 
41 

77 
36 

75 
62 

77 
60 

74 
54 

71 

45 

81 
62 

69 
52 

67 
47 

74 
43 

81 
49 

69 
34 

70 
47 

72.9 
53,1 

•  3C1 

MAX 

Mm 

80 
66 

82 

66 

66 
It 

59 
55 

66 
S3 

75 

52 

12 
91 

81 
38 

83 
67 

73 

60 

58 

39 

66 

39 

70 
66 

80 
62 

78 

60 

80 
67 

61 
34 

60 
34 

71 
34 

76 

40 

ao 
53 

75 
63 

77 
57 

77 

39 

75 
39 

85 
52 

71 
43 

63 
19 

75 
41 

84 
48 

87 
42 

74.3 
69.0 

MAX 

Mm 

61 
65 

82 

65 

S3 
57 

62 
56 

63 
36 

75 

58 

83 

59 

82 
61 

8* 
66 

72 
62 

62 
38 

63 
38 

71 
66 

80 
62 

77 

62 

81 
69 

63 
34 

59 

3* 

71 
35 

75 

40 

81 
52 

79 
60 

81 
60 

79 
42 

75 
42 

89 
51 

72 
43 

70 
41 

75 

41 

83 

50 

88 
60 

73.6 
49.8 

X  »L.C  FAA  tp 

MAX 

Mm 

82 
65 

83 

67 

69 
56 

63 
39 

76 
58 

82 
6) 

82 
60 

13 

66 

71 
52 

60 
62 

61 
38 

70 

66 

78 
63 

77 
63 

78 
63 

64 
43 

38 
34 

70 
38 

75 
41 

80 
53 

78 
61 

82 

60 

80 
31 

75 
43 

89 

57 

71 
48 

68 

43 

75 
39 

B3 
50 

90 
30 

74 
41 

76.1 
51.8 

•c  coe« 

MAX 

Mm 

86 

65 

83 
66 

66 
56 

62 
56 

63 
36 

73 

58 

•  3 
31 

83 

62 

85 
|| 

71 
38 

62 

36 

61 
36 

70 
63 

78 
61 

76 
61 

75 
47 

63 

30 

37 
30 

72 
36 

75 
44 

81 

52 

77 
51 

62 

56 

77 
39 

76 
39 

91 
53 

71 

40 

68 
37 

75 
39 

84 
46 

88 
39 

'5.1 
48.2 

•IS3IC4 

MAI 

Mm 

11 

66 

86 
67 

5« 

57 

63 
56 

66 
56 

76 
59 

83 

60 

86 
60 

•  6 
67 

73 
61 

62 
37 

62 
36 

71 
63 

78 
62 

75 

62 

•  1 
49 

64 
31 

97 
31 

69 
33 

75 
42 

•2 

93 

78 
58 

Bl 
53 

79 
38 

76 
38 

92 

50 

72 
38 

69 
36 

75 
36 

83 
46 

88 

36 

'5,8 
48,4 

»BtL 

MAX 

Mm 

77 
67 

78 

67 

I* 
II 

67 
36 

73 
62 

PI 

65 

71 
63 

78 
66 

75 
37 

62 
66 

61 
63 

69 
32 

71 
62 

73 
62 

76 
61 

67 
52 

36 
63 

63 

41 

71 
46 

76 
60 

72 

66 

78 
64 

72 

60 

70 
41 

79 
65 

76 
61 

69 
SB 

72 
54 

75 
55 

85 
61 

77 
51 

'2.3 
37.3 

»'»•  HUM  | 

MAX 

Km 

'5 
69 

76 
69 

5' 

61 
56 

63 
33 

11 
63 

76 
66 

'3 

67 

8  0 
|| 

75 
62 

51 
38 

57 
II 

63 
35 

71 
60 

70 
60 

71 

35 
36 

32 

6* 
42 

67 
52 

73 

60 

71 
63 

72 
59 

70 

44 

66 
46 

81 
38 

70 
36 

63 

46 

68 

49 

80 
54 

83 

40 

69.3 
54,1 

■ 

MAX 

81 
66 

66 

66 

55 

60 
33 

62 
36 

75 
55 

13 
39 

82 

59 

83 

•'• 

73 
31 

57 
17 

61 
37 

71 
63 

80 
60 

78 
61 

73 
46 

60 
32 

36 
32 

71 
36 

75 
39 

81 

54 

75 
63 

77 
67 

74 
42 

7* 
43 

87 
31 

69 

43 

63 
39 

75 

40 

84 
47 

87 
39 

74.3 
48.9 

MAX 

•  2 
61 

6) 
61 

«> 

5  | 

61 
36 

66 
36 

5' 

62 

99 

81 
62 

10 

It 

72 
62 

60 
61 

66 
61 

71 
32 

81 
61 

10 

II 

79 
69 

62 
15 

61 
38 

72 
38 

75 

44 

79 
55 

76 
63 

77 
60 

77 
53 

76 
56 

84 
37 

72 
67 

'0 
43 

75 
45 

82 
52 

HU 
46 

'4.9 
52.2 

• 

KAI 

Km 

•  1 
66 

II 

65 

PI 

5  5 

61 
33 

76 
37 

•  1 
62 

82 

60 

62 

63 

'8 

61 

63 

61 

62 

60 

7/ 

66 

78 
61 

78 
62 

•  1 
II 

73 

68 

31 

33 

70 
33 

74 
19 

80 
33 

77 

,..■ 

80 
61 

79 
58 

75 
43 

87 
59 

61 

31 

68 
43 

74 
41 

82 

47 

88 
52 

73 

'6,2 
52.4 

%—  N»t*f*n'a  tl'Amt  following  fittl     . 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JANUARY    1965 


Day  OI  Month 

3 ..  g> 

Station 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13   14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•    •    • 
LOW  POLLING  PLAINS  02 

M0RD5  CPEEK  DAM 

Ev«P 

.1* 

.23 

.08 

.06 

.04 

.03 

.05 

.10 

.17 

ft 

ft 

.23 

.11 

.08 

.05 

ft 

* 

.51 

.13 

.16 

.06 

.04 

.19 

ft 

.40 

.31 

.18 

.16 

ft 

.47 

.20 

4.18 

WIND 

16* 

129 

113 

94 

90 

124 

103 

161 

146 

136 

64 

73 

90 

52 

34 

162 

63 

157 

62 

73 

76 

45 

131 

162 

150 

243 

40 

100 

152 

163 

117 

3469 

•    •    • 
NOPTH  CENTRAL       0) 

BELTON  DAM 

EVAP 

.16 

.05 

.08 

.04 

.02 

.05 

.05 

.13 

.14 

.10 

.04 

.05 

.07 

.09 

.05 

.17 

ft 

.24  .10 

.12 

.05 

w 

.17 

.20 

.14 

.26 

.10 

.15 

.16 

.15 

.16 

3.40B 

WIND 

132  129 

121 

70 

23 

64 

77 

130 

128 

144 

33 

34 

49 

47 

23 

156 

95 

47 

49 

39 

43 

81 

70 

118 

96 

142   49 

57   94   75 

96  2551 

BENBROOK  DAM 

EVAP! .12 

.08  .10 

.04 

.05 

.03 

.07 

.07 

.14 

ft 

.10 

.06 

.16 

.03 

.05 1  ft    • 

.31 

.13 

.12 

.09'  -   .18 

.17 

.09 

.27!  .13 

.08   ft  i  ,26|  -16  3.19B 

WIND  157 

142  126 

71 

73 

82j  92 

156 

131 

165 

67 

75 

40 

41 

31  j  173 

78 

77 

63 

67 

53 

108   89 

183 

125 

156!   48   60   80 

70  132 

3031 

DENI50N  DAM 

EVAP  .06 

.05  .08 

.11 

.02 

.05 

.13 

.02 

ft 

ft 

.19 

.05 

.08 

.06 

.09 

ft 

ft 

ft 

.33 

.05 

.03 

.06  ,14 

.09 

.18 

.22 

.11  .14  .11 

.08  .19 

2,72 

WIND  144 

180   93 

91 

51  148 

202 i 224 

168  141 

68 

50 

71 

27 

110 

199 

95 

94 

67 

35 

30 

122  203 

131 

238 

239 

65  161   81 

124 

132 

3784 

MAX  1  70 

65   65 

57 

54   66 

69]  61 

66!  9 

56 

58 

56 

• 

• 

m 

54 

56 

56 

661  65 

61   75 

63 

36   61   59 

50 

51 

60,3 

'•'IN  |  58 

52 

40 

42 

42   49 

56   58 

• 

- 

32 

36   40   37 

38 

- 

" 

• 

34   42 

43 

52[  39 

33   41 

35 

35   35   34 

35 

32 

41.2 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP  .13 

.06 

. 

.07 

.07  .03 

.09 

.13 

.09 

ft 

ft 

.19 

.08  .10 

.06  1  . 

ft 

ft 

.46  .13 

.Of- 

•   .13 

.20  .07 

.30 

.12  .13   •   .26 

.19 

3.37B 

WIND  170 

147 

130 

51 

88   89  111 

182 

168 

197 

38 

77 

86 

72   30  225 

101 

86 

66,  90   30  113  124  176!  161  224 

71   92  139   91 

'132 

3579 

MAX  i  71 

65 

55 

45 

59|  571  71 

69 

68 

m 

45 

33 

58 

59!  53   - 

m 

- 

61   57   63,  56|  68   .    55   67   591  58   •  1  61 

m 

59.6 

MIN 

53 

42 

42 

40 

44   46   30 

37 

36   • 

'1 

34 

35 

39 

38   - 

" 

30   34   44   30!  45   .    33   38   35   34   -33 

-   40.1 

LAVON  0AM 

EVAP 

.15 

.02 

.10 

.04 

.11  .06 

.09 

.16 

.16 

ft 

ft 

.26 

.08 

.09 

.07!  ft  '  • 

ft 

•   .59  .06   ft  i  .21 

ft   .26  ,27   ft   ,25   ft   .25  -17  3.45 

WIND 

161 

161  139 

82 

85  128 

180 

244 

200 

185 

79 

71 

95 

82 

34  202  133 

112!  73   90   49  120  127 

1521  175  241   T4  113  154  114  126  3983 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP  .18 

.08i  .15 

.01 

•   .13 

.13 

.13 

.20 

ft 

ft 

ft 

.26 

.09 

.081  ft    *   .381  •  '  .26'  .04  .20;  .10   «   .2s!  .26'  ft   .27  ,20  .13  -19  3.75 

WIND  135 

149  165 

85 

41  120 

151 

186 

190  183 

71 

44 

75 

71 

39 

214  125 

60   76   72   32  104  121  155  108  217   76   97  143   84  149  3578 

MAX  >   60 

70   64 

49 

60|  57 

71 

73 

71   - 

«) 

m 

61 

60 

58 

M)     m 

61   -    39   66   59   70   -    57   67   .    58   60   57   -   61.3 

MIN    5*   60   44 

43 

44   47 

55 

4T 

43 

- 

• 

' 

32 

40 

39 

-              - 

31   -    30   45   52   50   •    33   40   •    33   32   33   •   42.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP  .051  .11  .26 

.05 

.04  .04 

.07 

.13 

.11 

ft 

ft 

.21 

.08 

.11 

.05 

ft      • 

.35  .10  .09  .17   •   .15   ft  '  .40  .24  .16  .13  .17  ,26  •"  3.648 

WIND 

157 

104  133 

54 

85 

72 

70 

131 

139 

188 

79 

60 

39 

45 

15 

172   78 

72   56   59   39  100   55  152  124  176   46 

73  118  105  117  2933 

MAX 

72 

73   60 

51 

55 

55 

70 

68 

65 

■ 

■ 

55 

55 

59 

59 

ft  |  * 

60   58   60   65   56   67   .    58   64   58 

36   58   59   -   60.7 

MIN 

53 

62 

39 

38 

45 

48 

S3 

56 

37 

• 

- 

32 

35 

40 

40 

" 

32   34   34   43   53   43   .    34   39   35 

34   33   34   -   41.0 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

» 

ft 

ft 

.29 

.02 

.02 

.06 

.12 

• 

ft 

•  42 

■  09 

.02 

.09 

.04   ft  j   • 

.40  .10  .12  .02   .   .   .  1  .,   .27  .17 

.11  .12   *   .39  3.30B 

WIND   ft 

ft 

ft 

429 

34 

78 

86 

139 

ft 

ft 

271 

40 

47 

32 

23   ft    ft   237   47   61   52   89   •    »   253  136   48 

46   97   «   213!  2460' 

WHITNEY  DAM 

EVAPi  .10 

.09 

.07 

.04 

.06 

.04 

.14 

.10 

.03 

.14 

.08 

.08 

.09 

.08 

.06  .19   ft   .16  .10  .14  ,05  .05  .20  .17  .11  .30  .11 

.14  .21  .06  .10  3.31 

WIND  118  119   87 

60 

60 

87 

106 

145 

130 

130 

72 

45 

75 

40 

32  j  134   85   59   48 

70   20 

87  104  144  101  184   46 

86  128   72  104  2778 

MAX    73 

79 

71 

62 

62 

56i  72 

75 

72   45 

50 

56 

61 

62 

61   61   60   35  63.3 

MIN 

58 

45 

45 

44 

47 

47 

54 

60 

45 

34 

34 

33 

37 

42 

"    * 

36   35   40   37 

36   35   35   35  41.6 

•    •    ft 

EAST  TEXAS         0» 

OAINGERFIELO  9  S 

EVAP 

.11  .03 

.11 

.08 

.08 

.07 

.07 

.09 

. 

. 

.10 

.10 

.00 

.07 

.08  .13!  .09  .06  .08  .06  .08   -   .17  .14  .08  .25  .10 

.13  .11  .12  .13 

3. 038 

WIND 

85   70 

101 

66 

55 

55 

84 

94 

117 

123 

51 

56 

47 

63 

73  '  125l  65l  46   42   36   69  131  104  136  117  172   38 

66   97   36  106 

2546 

MAX 

70 

66 

60 

55 

62 

65 

70 

69 

65 

41 

51 

55 

61 

39 

53 1  52   43|  52   55   60   66   62   62   54   60   61 

35 

59   5*   56   52  58.4 

MIN 

58 

60 

45 

37 

42 

55 

58 

57 

40 

31 

34 

32 

45 

41 

40;  35   32!  35   36   43   58   58   52   36   42|  38 

36 

37   36 

3* 

30  42.5 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 

.08 

.16  .03 

.09 

.06 

.06 

.03 

.09 

.06 

.11 

.08 

.08 

.00 

.02 

.10  .17   ft  1  .19  .09  .10  .06  .06  .21  .22  .11  .11 

.15 

.11  .13 

.13 

.15 

3,04 

WIND 

58 

61;  22 

77 

9 

38 

68 

84 

126 

121 

54 

27 

16 

2 

3  114  102   32,   10   4*   27  103   80,  861  79 

139 

49 

54   95 

129 

73 

1982 

MAX 

78 

75   82 

56 

61 

65 

64 

71 

79 

78 

42 

58 

64 

60 

75   72   .i  51   60   61   67   68   65   69!  62 

66 

62 

62   63   66 

75 

66.0 

MIN 

58 

51 

53 

40 

40 

44 

52 

60 

60 

35 

35 

36 

38 

50 

43 

29 

' 

30 

34 

361   47 

51 

51   37 

37 

44   J7 

36 

37   44 

34 

42.6 

ft    •    • 

TRANS  PECOS        05 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.1* 

.12 

.08 

.10 

.07 

.09 

.10 

.29 

.14 

.10 

.10 

.09 

.09 

.13 

.16 

.11  .09  .141  .16  .09  .19 

.25  .19  .20 

. 

.21  .20 

.21 

.33 

.24 

.21 

4.77B 

WIND 

71  116   35 

37 

29 

28   55 

130 

128 

44 

34 

43 

36 

61 

92   34   36   62   57  138   32  185  111  137  305   66  121 

70  205  101!  98 

2717 

MAX 

61   58   56 

59 

77 

64  j  66 

66 

56 

50 

53 

52 

52 

56 

57   51   58   58   60   59   60   59   53   62   60   35   53 

36 

60   59 

66  56.5 

MIN 

43 

45 

38 

37 

41 

44   46 

30 

35 

34 

32 

37 

37 

36 

33   38   36   37   37 

42   40   40   35   35 

♦3   34   33 

35 

37 

44 

37!  38.5 

YSLETA 

EVAP 

.14 

.15 

.14 

.09 

ft 

.09  .02 

.01 

.28  .08 

.07 

.04 

.08 

.09 

.26 

.12  .17  .04  .06 

.20 

.10 

.251  .24  .18 

.25 

.26 

.27 

.10 

.17 

.39 

.16 

♦.52 

WIND 

IT 

60 

36 

47 

25 

16 

51 

43 

94   28 

25 

5 

28 

13 

21 

42 

47 

13 

19 

37 

73 

31  172   55 

164 

211 

77 

36 

36 

150 

32 

1744 

MAX 

58 

54 

54 

52 

60 

63 

65 

60 

57 

51 

52 

55 

35 

60 

57 

59 

60 

61 

62 

60 

47 

58 

36   57 

61 

30 

MIN 

39 

43 

42 

41 

41 

44 

46 

50 

35 

35 

31 

44 

42 

41 

43 

36 

38 

42 

42 

41 

40 

40 

38 

38 

41 

33 

ft    •    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 

* 

.15 

ft 

.25 

.07 

.03 

ft 

.08 

.15 

.15 

.18 

.15 

.15 

.12 

.12 

.18 

.15 

.23 

.15 

.24 

ft 

ft 

.23 

.30  .30 

.38 

.22 

.13 

.15 

.21 

.24 

4,75 

WIND 

163 

110 

ft 

234 

139 

99 

51 

82 

ft 

ft 

289 

97 

43 

61 

351  • 

136 

92 

55 

109 

54 

34   58  120  144   99 

58 

43 

46 

S3 

120  2626 

MAX 

77 

79 

63 

64 

60 

62 

67 

63 

72 

58 

58 

57 

61 

65 

66   64   62 

57   62 

60 

63 

55   70   60   63   70 

64 

621  64 

66   701 64.0 

MIN 

49   61 

46 

46 

49 

52 

56 

55 

46;  37 

36 

35 

38 

43 

45 

43 

32 

33 

40 

44 

45   46   37   37   40   38 

36   36   36   36  42.6 

SAN  ANGELO  DAM 

Ev.P  .17  .is!  .05 

.13 

.10  .08 

.09 

.13 

.24  .12 

ft 

.21 

.12 

.10 

.13 

.16 

.12 

.13  .14  .20  .12  .00  .23  .23 

.36  .45  .13 

ft    ft 

.171 .15 

5.21 

WIND 

152  135  120 

44 

120  135 

129 

177 

166 

145 

69 

84 

76 

32 

60 

117 

72  134 

63  113 

90   24  176  164 

221  291   62 

13* 

153 

219  110 

3611 

MAX 

67 

72 

57 

51 

62 

57 

68 

70 

71 

51 

« 

56 

36 

35 

59 

61 

52 

37 

39 

60 

63 

35 

70   59 

60 

38 

38 

• 

w 

69   56 

60.3 

MIN 

49 

56 

39 

38 

42 

51 

54 

54 

41 

34 

" 

33 

38 

38 

39 

36 

34 

35 

36 

36 

43 

46 

38 

30 

35 

38 

37 

• 

* 

37  31 

40.1 

•    ft    « 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 

.13 

.09 

.08 

.07 

.03 

.08 

.02 

.11 

.29 

.15 

.07 

.03 

.08 

.08 

.10 

.31 

.10 

.16 

.15 

.15 

.04 

. 

.17 

.32 

.12 

.29 

.17 

.13 

.19 

.25  .16 

4.308 

WIND 

141 

132 

180 

149 

36 

62 

103 

166 

190 

175 

149 

41 

47 

91 

30 

173 

158 

69 

88 

78 

69 

108 

91 

143 

81 

133 

125 

58 

92 

72 

194 

3464 

MAX 

76 

73 

71 

65 

60 

58 

71 

76 

74 

53 

32 

53 

60 

m 

. 

79 

m 

50 

61 

61 

67 

62 

73 

61 

61 

69 

61 

62 

64 

6* 

57 

64.2 

MIN 

65 

65 

47 

53 

47 

48 

57 

63 

50 

37 

34 

36 

31 

• 

- 

35 

m 

33 

36 

38 

42 

56 

34 

39 

36 

43 

37 

34 

36 

41 

36 

44.0 

BEEVILLE  5  NE       (A) 

EVAP 

.08 

.09 

.10 

.12 

.07 

.03 

.04 

.07 

.04 

.13 

.18 

.11 

.03 

.04 

.03 

.18 

.25 

.13 

.10 

.07 

.02 

. 

.05 

.06 

.23 

.16 

•  13 

.09 

.06 

.11 

.26 

3.228 

WIND 

160 

170 

200 

130 

40 

40 

140 

210 

210 

110 

180 

20 

60 

70 

20 

140 

170 

50 

30 

90 

140 

120 

70 

90 

150 

150 

100 

30 

90 

90 

200 

3490 

CANYON  DAM 

EVAP 

.12 

.08 

.08 

.07 

.02 

.13 

.04 

.16 

.19 

.16 

« 

.12 

.07 

.08 

.09 

.16 

ft 

.27 

.09  .13  .06 

. 

.14 

.27 

.15 

.24 

.16 

.17 

.17 

.29 

.18 

3.998 

WIND 

146 

117 

127 

102 

45 

60 

82 

140 

150 

190 

80 

40 

37 

55 

39 

142 

110 

56 

41   88   97 

76 

7811201  99 

133 

68 

107 

62 

118 

137 

2984 

MAX 

72 

73 

70 

61 

52 

58 

68 

74 

74 

53 

■ 

51 

58 

62 

65 

64   48 

13 

64   61   64 

61   701  62   60 

71 

61 

61 

62 

66   • 

62,7 

MIN 

62 

62 

45 

44 

46 

48 

56 

60 

49 

32 

- 

34 

33 

43 

44 

33 

36 

30 

31 

34 

46 

54   47 

34   32 

41 

32 

32 

36 

42 

* 

42.1 

ft    ft    ft 

UPPER  COAST        06 

POINT  COMFORT       (F) 

EVAP 

.11 

.14 

.00 

.12 

.00 

.10 

.11 

.06 

.07 

.13 

.07 

.05 

.05 

.03 

.08 

.26 

.11 

.14 

.20 

.03  .10  .25  .21  .26  .12  .21  .15 

.171.12 

.1* 

.20 

3.63 

WIND 

78 

77 

136 

97 

43 

43 

95 

114 

126 

118 

98 

47 

50 

45 

29 

183 

72 

109 

51 

46   87  109  130   99  194  116   33 

136   64 

226 

86 

2937 

MAX 

78'  76 

71 

66 

64 

78 

76 

73 

71 

52 

53 

64 

65 

66 

71   58   53 

47 

70 

73|  73   75   71 1  67   75   75   65 

71   78 

67 

64 

66.6 

MIN 

62   60 

54 

47 

46 

56 

60 

61 

48 

35 

38 

39 

55 

51 

55 

40 

29 

36 

38 

46   57   62   56   42   S3   46   34 

43   51 

56 

30 

46.1 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.16 

.09 

.10 

.07 

.11 

.03 

.03 

.16 

.09 

.09 

.07 

.03 

.09 

.02 

.05 

.21 

.09 

.19 

.12 

.06  .10  .13  .10  .23  .10  .15  .19 

.11  .14 

.19 

.14 

3.44 

WIND 

91 

93 

92 

101 

23 

35 

56 

68 

108 

231 

102 

31 

51 

44 

26 

165 

162 

40 

74 

37   91  139 

80  136   57  158  136 

S3   73  133 

139 

2859 

MAX 

75 

72 

76 

53 

62 

66   68 

74 

70 

64 

39 

52 

60 

59 

63 

66 

48 

47 

58 

60   63   69 

72   66   63   67   60 

39   63   68 

64 

62.8 

MIN 

59 

58 

52 

40 

40 

42 

54 

54 

55 

30 

28 

36 

36 

50 

48 

33 

27 

26 

30 

34 

42 

54 

S3 

44 

36 

42 

32 

32 

36 

42 

31 

41.2 

See  reference  notes  follow!   ng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JANUARY    196} 


Day  Of  Month 


12       3       4       5 


10      11      12      13      14      15       16      17      18      19 


24      25      26      27      28      29      30      31      *"     K 


OILLEY 


LARE3C  .9  AIRPORT 


-ESlaCO  2  E 


EvAP 
NINO 
"AX 


510  GRANDE  CITY 

3 

M 

EVAP 

hi  NO 

•   •   « 

LOaER  VALLEY 

10 

-:  ooo* 

EVAP 

"IN 

EvAP  .23  .1*  .11  .20  .22 

KIND  198  123  166  73  79 

»AX  81  76  75  63  67 

"IN  65  65  5*  53  57 


.16  .17  .08  .18  .11 
68   60   56   »*   25 


,21  .21  .12  .06 

KIND  1*0  151  169  163  100 

MAX    87   89  82   67  69 

hin    66   67  61   56  55 


60 


,10  .25  .13  .60 
T6  128  165  206 
79  79  80  71 
66   60   62   57 


.15  .11  .09  .07 

66  100  36,  65 

6*  70  71   67 

38  4*  59   59 


.04  .13  .21  .21  .21  .13 
26   30   51   17   86   28 


.08  .11  .16  .10  .11  .12  .1 

23  38   56  17  13  32  J 

68  76   66  61  68  70  7 

54  67,  38  36  38  40  6 

.07  .30  .16  .20  .23;  .19  .1 

41  116   77  50  85  66  7 

72  71   62  71  70  77  7 

59  65   38  40  38  50  5 


.12  .13  .22 

35  24  63 

75  76  68 

51  52  43 


69   78   70   68   70   73 
62   66   66   39   40   48 


68  69.5 
62  43,7 


.14  ,28  .29  .27  .31  .19  .21  .22  .42  .33  6.27 

73  106  89  173  72   52   90   98  116  119  2986 

74  71  68  79  77   71   72   75   73  67  72,0 
56  52  61  53  68   61   61   65   66  60  50,5 


.05  .13  ,23  .07  .11  .16  .10  .06  .06  .24  .15  ,14  .09  .09  .14  .09  .27  4,01 
16   61   58   13   11   31   22   18    9   39   38   18   31   16   17   10   61  1006 


EVAP 

.18 

.16 

.12 

.02 

.37 

•INO 

83 

75 

H 

38 

66 

"AX 

83 

80 

79 

65 

72 

"IN 

66 

66 

62 

57 

M 

.03  .15  .20  .18  .31  .17  .14  .04  .03  .06  .13  .29  .15  .13  .27  .23  .15  .13  .38  .24  .24  .27  .19  .16  .17  .09  5.30 

85  100  148  162  135  128  56  80  103  60  101  158  42  42  93  97  87  48  109  99  81   85   71  66   65  166  3126 

72  86  81  86  70  65  67  66  76  77  75  66  68  81  66  82  75  85  75  71  (5   71   71  75   61   89  76.5 

56  58  62  64  61  61  38  65  62  61  45  32  36  60  67  32  59  58  62  60  51   62   61  40   49   40  50.0 

.11  .16  .20  .16  .15  .12  •  .02  .09. 11  .28  .16  ,12  .17  ,19  .07  .10  .21  ,22  .19  .25  .19  .16  .16  .29  .19  6,55 

62  70  120  95  62  37  26  29  43  32  101  56  25  41  74  55  55  53  36  136  59   66   53  65  105   65  1666 

91  62  83  79  73  68  67  77  60  81  81  66  70  73  77  75  83  81  72  83  77   71   72  61   78   72  76.1 

65  66  67  65  64  44  50  61  64  66  51  33  41  46  56  62  66  65  67  57  57   68   66  53   57   51  55.9 


(A)   EVAPORATION  HEASUREC         KEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
<F>   ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 


7        8        9    I   10      11      12      13 


-:s-  plains  01 

AKARILLO  .8  AIRPORT 

OALMART  FAA  AIRPORT 

"EREFORO 

Lu9B3<*    .9    AIRPORT 

«!A»! 
«vLlS»C£    1 

ma 

LC«  ROLLINS  PLAINS  02 
■CSS  'At  AIRPORT 

■■■■;•■ 

■    'MXI    "6   »• 


•        *        • 


'»»  »p 


SNOaFALL 
SN   ON   (NO 
»TR  EOWV 

SNOaFAlt 

SN  ON  GNO 

SNOaF.LL 
SN    ON   GNO 

SNOaFALL 
SN  ON  GNO 
aTR  EOUIV 

SNOaFAlt 
SN  ON  GNO 

SNOaFAlt 
SN  ON  GNO 

SNOaFAtL 
SN  ON  GNO 

SNOaFAtL 
SN  ON  GNO 


SNOaFALL 
SN  ON  GNO 

SNOaFAKL 
SN  ON  «ND 

SNOaFAtL 
SN  ON  *NO 

14C.'»l,. 
SN  ON  GNO 
aTR  IGMIV 


•■•    .-    -.sj 


14    M    '.40 


0.6  l.» 
.2 

T    T 

T 

T      0.2 
T 


1.0 

1 


1.0 

1      T        T 


1.6 

T 


T        T 

T 
T 


I  I 


Ha*  ralaranca  notM  follow!   ng  lUIIOD  Im  fax. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1965 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BUSHLAND 

2  INCHES 

8  AM 

42 

38 

32 

33 

33 

36 

42 

42 

36 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

34 

34 

33 

34 

33 

35 

36 

36 

32 

35 

33 

32 

32 

32 

36 

34 

34.5 

6  INCHES 

8  AM 

44 

40 

35 

35 

36 

38 

42 

44 

39 

36 

35 

34 

34 

34 

36 

36 

36 

37 

38 

37 

38 

39 

38 

34 

37 

35 

34 

33 

35 

37 

36 

36.8 

12  INCHES 

8  AM 

16  INCHES 

8  AM 

2  FEET 

8  AM 

46.3 

3  FEET 

8  AM 

48.0 

4  FEET 

8  AM 

51 

50.5 

6  FEET 

8  AM 

54.8 

8  FEET 

8  AM 

57.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1*3 

§-2.5 

8  :  s 

£  as 

3 

>    w  S 

Station 

+»  s 
c  o 

CS  -H 

3  O 
W  u 

MP 

a 

+*  Q) 

3  a 

W  V) 

0 
BS 

■ 
9 
■ 
> 
< 

1  • 
1  1 

S 
g    1 

|-o| 

a  J 

JS 

1 

a,  a 

CENT 

MID 

*AL  STA 

6  AM 

MDARD  T 
NOON 

I  ME 
6  PM 

8 
i 

8 
_!_ 
3 

0> 

A 

s 

A 

to 

8 

i 

3 

0 

ABILENE  WB  AIRPORT 

24 

3.1 

12.0 

47 

sw 

25 

63 

74 

54 

46 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

4 

69 

5.2 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

28 

5.5 

14.8 

45 

N 

31 

68 

77 

50 

46 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

8 

83 

5.4 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

25 

0.8 

10.2 

31 

NW 

23 

74 

79 

61 

58 

6 

2 

2 

0 

0 

1 

11 

65 

5.1 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

11 

2.9 

10.7 

36 

s 

25 

88 

88 

62 

69 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

61 

5.1 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

11 

3.3 

12.5 

37 

s 

25 

84 

89 

62 

66 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

64 

5.1 

DALLAS  WB  AIRPORT 

22 

1.5 

11.7 

33 

NW 

15 

74 

82 

62 

57 

0 

3 

3 

1 

0 

0 

7 

64 

5.6 

DEL  RIO  WB  AP 

08 

1.6 

7.4 

28 

31 

25 

58 

68 

50 

40 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

4.8 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

29 

2.9 

7.8 

54 

W 

25 

55 

62 

47 

36 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

79 

5.4 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

24 

1.6 

11.0 

29++ 

19 

31  + 

78 

84 

64 

60 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

7 

- 

5.4 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

29 

NW 

9 

- 

- 

- 

- 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

4 

58 

- 

HOUSTON  WB  CITY 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

5 

- 

- 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

24 

0.8 

10.7 

31++ 

20 

25 

83 

85 

60 

65 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

6 

74 

4.8 

LAREDO  WB  AIRPORT 

13 

2.5 

8.9 

30++ 

35 

9 

61 

73 

47 

40 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

- 

- 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

26 

4.9 

15.7 

59++ 

28 

25 

68 

75 

48 

42 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

- 

5.0 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

26 

2.9 

10.3 

41++ 

27 

25 

64 

76 

48 

37 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

-  ' 

4.5 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

19 

0.8 

10.4 

34 

sw 

30 

87 

90 

61 

74 

2 

0 

2 

0 

1 

0 

5 

63 

4.9 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

25 

3.9 

9.5 

36++ 

29 

25 

63 

72 

50 

44 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

4.7 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

36 

0.6 

9.5 

34 

NW 

23 

71 

77 

56 

50 

4 

3 

2 

0 

1 

0 

10 

70 

4.4 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

16 

0.5 

10.4 

49  % 

- 

25 

83 

85 

60 

61 

3 

2 

2 

2 

0 

0 

9 

- 

5.5 

WACO  WB  AIRPORT 

23 

2.4 

12.1 

35++ 

18 

31 

74 

82 

58 

56 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

7 

- 

4.8 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

25 

1.7 

10.8 

39++ 

30 

25 

80 

87 

62 

60 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

" 

5.1 

%   PEAK   GUST 

Resultant  wind  is  the  vector  i 


i  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observatii 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 
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Of 

e rooks 

IO»9 
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itiao 

o  i 

COLLIN 

1111 

01 

LEE 
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q  | 
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06 
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01 
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FAVETTE 

1196 

01 
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01 
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01 
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01 
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1 1 1 1 

01 

LIPSCOMB 
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03 
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1211 

01 

HOWARD 

Iftl 
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I2T0 

01 

MENARD 

I2T] 
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01 
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I2«4 

01 

TARRANT 
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■ 

RANCH 

, .  riiUM 

MM 
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- 

■ 
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■ 
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11 

0] 

11 

01 

u 

2fl 

59 

17 

V 

96  40 
99  22 
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9T    03 
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100  21 
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91    01 


2060 

6P 

6P 

2062 

71 

5P 

52C 

7* 
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6P 

6P 

3918 
2432 

2160 

MID 

MID 

A* 

7P 

m 

li 

6P 

U 
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!A 

TA 

56; 

7J 

H 

7C 

517 

TA 

15 

TA 
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•  ' 

361C 

u 

e< 

129; 

7/ 

476 

5P 

5P 

911 

7A 

Tl 

121 

7A 

100 

«A 

481 

M 

475 

ftP 

7A 

138! 

5P 

1080 

7A 

465 

ftP 

7A 

245C 

6' 

981 

7^ 

J9( 

»P 

9' 

1181 

11 

9125 

6P 

2900 

7A 

7A 

100C 

6P 

27*( 

7A 

4900 

5P 

2JT* 

AR 

4J9C 

299! 

71 

li 

Ill 

Ml( 

MM 

'■A 

*55 

BA 

115 

5P 

45i 

6' 

6' 

65< 

51 

5P 

174T 
1 

6P 

6P 

51( 

li 

TJ 

62! 

..i 

4010 

■  A 
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7A 

20TC 

6/ 

1    ■ 

251C 

61 

M 

T9I 

i* 

H 

MM 

Mil 

4IK 

24J< 

7i 

7( 

240( 

TM 

4P 

4P 

VIOLET  i 
JAMES  L 
E.     MAC  I. 


EINLAYi     JR. 
FISCHER 
0    6.    80TKIN 
PECHACEK,   ji 
GEORGE    D   POPE 


HENRY 

LOWER 

COLO    P-IV    AjTH 

J    WEI 

JIM    W 

U    S    W 

ATHER   BUREAU 

U    S    F 

0    AVIATION    AGENCY1 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

i   D.    WATSON 

OTIS    W.    HERMAN 

D.    SMITH 

RIPLE 

r    6.    MARwOOO 

i    J.    OIHEL 

DOW    C 

IEMICAL    CO 

WARBURTON 

UYRON 
ARLEV 

L.    ROBLRTi 

TOM    W 

HLNDtRSON 

JOE    FUNK 

DOYLE 

STANDLEE 

•  IMOA 

.L    T.    REODELL 

PWR    AND    LIGHT    CO 

L.    COLLINS 

BRYAN 

A.    HARRIS 

CLIFTORD    H,    GASTON 

STATION  INDEX 


STATION 


GEORGETOWN 

GEORGE  WEST 

G1DDINGS 

GILMER  2  w 

G1RVJN 

GLAOEWATER 

GLEN  ROSE 

GOLD 

GOLOTHWAITE 

GOLIAD 

GOLIAO    1    SE 
GONZALES 
GONZALES    2 

GORDONVILLE 

GORMAN 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRANDFALLS  S  SSE 

GRAPELAND 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  T  NW 

GROESBEC1 

GROVETON 

GRUVER 

GUNTER 

GUTHRIE 

MAGANSPORT 

MALL  RANCH 

HALLETTSVtLLE    1 

HAMILTON 

HAMLIN 

HARLETON 

HARLINGEN 


upShuR 
PECOS 
GREGG 

SOMERVEl 


GOLIAO 
GONZALES 
GONZALES 
GRAYSON 

13)  EASTLAND 


HITCHLANO 

HONDO 

HONEY  GROVE 
HORDS  CREEK  OAM 
HORGER 

"HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
HOUSTON-ADDICKS 
HOUSTON-ALIEF 
HOUSTON-BARRER 
HOUSTON-DEER  PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 

HOUSTON  INOEP  HEIGHTS 

HOUSTON-WESTBURY 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

HOUSTON-SATSUMA 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

HUCKABAY 

HUMBLE 
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HUNT 

HUNTSV1LLE 

HURST  SPRINGS 

MVE 

IMPERIAL 
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johnson  city 
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junction 
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KE  KEMP 


NGTRY  NO  . 
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VON  OAM 


LENORAH 

LEVELLANO 

LEWISVtLLE  DAM 

LEXINGTON 

LIBERTY 

LIBERTY  HILL 

LINDALE  5  SE 

LINDEN 

LI  PAN 

LIPSCOMB 
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02 

02 

1013 

01 
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06 
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02 
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:t 
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01 
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CASS 
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30  30 

u  m 

30  11 


30  21 

31  27 
26  40 


100  20 

95  14 
99  36 

96  56 


102  07 

102  24 

99  44 

96  11 


96  13 
98  12 

102  28 

97  12 


95  22 
95  39 


95  26 

95  25 

95  28 

95  31 

95  OB 

95  37 

95  30 

98  IB 


28  53 

29  54 
32  35 


33  02 

32  08 

96 

29 

29  44 
29  42 

99 

50 

32  IB 

101 

33 

OBSERVATION 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Tex 
Austin,  Texas  78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Off 


y  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 

snt  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  ; 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME;  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diamete 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 


nless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporatio 
ie  of  observation. 


nd  Wind     table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  r 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno 
sleet,  and  ice. 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


elude 


and  sleet.     Entr 


i  Of 


;  taken  from  different  poir 
now  on  ground  include  sno 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

PI  VISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
*+     Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


I  Ho 


rly  Precipitation  Data.) 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  value 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  r 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


i  pr 


Dcessed  for  special  purposes,   and  are  published  la 
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i  Data"  bulletii 


Such  amounts  may  differ  from  i 


i  published  from  the  recording  gage  i 


l  of  data  in  any  month  indicates  i 


G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omiss 
J      "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  i 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
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either 
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General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  e 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  i 
the  address  shown  above. 


of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

e  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documen1 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.    20402. 
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8 
9 

4.8 
4.5 

4 

2 

9 
9. 

0 

2 
4 
2 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAMES*  1  SSE 

lEvEllAND 

lipscche 
littlefield 
llbbock  9  n 

54.5 
55.0 
54. 9M 
58.4 

24.4 
21.6 
19.9 
24.9 

39.5 
38.3 

37. 4M 
41.7 

-  5.8 

77 
79 
77 
77 

2B 

28 
27 
27 

11 

7 
1 

7 

24 
24 
24 
24 

709 
742 
760 
649 

0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

0 

25 
Z7 
25 
22 

0 
0 
0 
0 

T 

.26 

.52 

.24 

-   .61 

T 
.25 

.24 
.20 

17 
9 

11 
9 

.0 

T 

.3 

.4 

0 
0 
T 
T 

10. 
9* 

0 
1 

3 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

LL-BBOCK  .6  AIRPORT       c 

"C  LEAN 

«lA»I 

MIDLAND  «B  AIRPORT     //R 

«IDlAnD  *  EnE 

55.0 
56.7 
51.5 
56.3 

60.6 

25.7 
25.8 
20.7 
30.0 
32.2 

40.4 
41.3 
36.1 
43.2 
46.4 

-  2.7 

-  2.9 

-  5.1 

78 
75 
78 
75 
76 

27 

28 

28 

28. 

28 

9 

2 

2 

14 

16 

24 
24 
24 
24 

24 

683 
659 
802 
604 
516 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

4 

0 

0 

23 
20 
25 
18 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.35 

.50 

.48 

1.71 

1.60 

-  .22 

-  .19 

l.U 

.25 

.29 

.19 

1.22 

1.21 

8 

9 

9 

17 

17 

2.0 

T 
3.5 

T 

2 

0 

T 
0 

9 
9 

2 

2 
2 
2 
2 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

1 

"CHTON 
"LLESHOE  1 

OlTCN 

PAMPA  kATER  kCRKS 

PANHANDLE 

54,4 
54.6 
56.3 
50.9 
57.2 

23.0 
21.5 
23.6 
21.8 
22.0 

38.7 
38.1 
40,2 
36.4 
39.6 

-  2.1 

75 
75 
73 

81 
78 

28 
28. 

6 
28 
27 

7 
4 
4 
1 

1 

24 
24 
24 
24 

24 

730 
747 
688 
796 
705 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
0 
4 
0 

24 
26 
25 

24 

24 

0 

0 
0 
0 
0 

.46 
.57 
.27 
.44 
.33 

.09 
-   .25 

.26 
.30 
.21 
.26 

.18 

9 
8 
9 
9 
9 

2.0 

5.0 

.6 

.3 

1.5 

2 

T 
0 
2 

9 
24. 
24 

2 
2 
1 
2 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

perrytcn 

Plains 

plainviEk 

5E«INOLE 

SILVERTCN 

49.7 
55.3 

55.9 
53.  8H 

20.8 
22.6 

24.6 

21.7M 

35.3 

39.0 

40.3 
37. 8M 

75 
77 

78 
78 

28 
28 

28 
28 

2 

7 

12 

4 

24 
24 

25. 
24 

828 
723 

685 
758 

0 
0 

0 
0 

5 

2 

0 
1 

25 
27 

24 
25 

0 
0 

0 
0 

.21 
.25 

.32 

.10 

-   .43 

.12 
.25 

.27 
.10 

8 
9 

9 

8 

1.0 
3.0 

0 
3 

9 

1 
1 

1 

1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

SPEARHAN 
STRATFORD 
SLNRAY  *  S" 
•»-C«A 

TLLIA 

55.3 

51. 1H 

56.9 

55.9 

54.1 

21.1 
19. 9H 
22.1 
25.2 
21.9 

38.2 

35.5M 

39.5 

40.6 

38.0 

-   .1 

78 
78 
75 
80 
78 

27 
28 
27 
28 
28 

1 

9 
9 
3 

24 

24 
24 
24 

744 
831 
709 
676 
747 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
0 
0 
3 

26 
26 
25 
23 
24 

0 
0 
0 

0 
0 

.25 
.25 
T 
•  52 

.41 

-   .55 

.11 
.13 

T 
.52 

.39 

11 
11 
23. 

9 

9 

3.5 

T 
3.5 

2 

0 
2 

8 
9 

1 
2 
0 
1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

VEGA 

49.6 

19.8 

34,7 

.  4.8 

74 

28 

1 

24 

844 

0 

4 

25 

0 

.93 

.34 

.66 

8 

7.6 

5 

8 

2 

1 

0 

DIVISION 

39.0 

-  2.9 

.49 

-   .11 

2.0 

•    •    • 
LO»  ROLLING  PLAINS  02 

ABHENE  -e  AIRPORT     //R 
ASPf-" 

BAllInGEb  1  S» 

CHILDRESS  F»A  AIRPORT 

57.9 
61.0 
61.4 
59.3 
57.2 

33.6 
33.9 
32.8 
33.5 

27.4 

45.8 
47,5 
47.1 
46.4 
42.3 

-  2.6 

-  2.2 

82 
81 
79 
81 
83 

28 
28 
28 
28 
27 

18 
16 
14 
19 
10 

24 
24 
24 
24 
24 

538 
487 
499 
516 
629 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

14 
13 
15 
12 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.48 

1.28 

.93 

2.92 

.38 

.39 

-  .18 
1.86 

-  .50 

.44 
.80 
.37 
.99 
.35 

8 

9 

17 

17 

9 

T 

.0 
T 
.0 

T 

T 
0 
0 
0 
0 

24. 

4 
3 

3 
6 
1 

0 

1 

0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ClARENOCN 
CCLf-*' 

CCLCRADC  CITY 
DIC< 

elec--» 

54.2 
57.9 
62.5 
56. 9H 
55. 9H 

22.1 
»3.1 
33.4 
27.9 
31. 9M 

38.2 
45.5 
48.0 
42, 4H 
43  ,9M 

-  5.6 

79 

78 
79 
81 
75 

28 
28 
28 
28 
28 

5 

16 
16 
11 
12 

24 
24 
24 

24 
24 

745 
541 
474 
616 
584 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 

0 

0 

0 

23 
12 

16 
19 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

.42 
1,69 
1.23 

.66 

.79 

.40 

.24 
.75 
.54 
.65 
.75 

9 
17 

17 
9 
9 

.0 

.0 

1.5 

T 

.0 

0 
0 

0 

0 

2 
4 

4 
1 
1 

0 

1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

6411 

GCTHOIE 

MMftl 

~C»C«.  ■-'!'         «- 

61.1 
57.5 

56.5 
53.6 
57.1 

31.8 
29.3 
30.3 
31.3 
28.9 

46.5 
43.4 
43.4 
42.5 

43.0 

82 
81 
76 

70 
78 

27 
28 
28 
28 
28. 

13 
12 
14 
15 
13 

24 

25. 

25. 

24 

25 

513 
597 
600 
627 
607 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

15 
17 
17 

15 

1H 

0 
0 
0 
0 
0 

.56 

.28 

1.30 

2.38 

.54 

-   .04 

.42 
.28 
.82 
.92 
.27 

9 
9 
9 
18 
9 

.0 
.0 

T 
T 

T 

0 
0 
T 
0 
0 

1* 

1 

1 
4 
4 
3 

0 

0 

1 

2 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

»n  COLCRAOC  CITY 

MCI 

•  -IS 

60.6 
57.  8 
59.1 
60.2 
60.9 

32.0 
11.6 
32.6 
10.2 
26./ 

46.3 
44,7 
46.2 
45.2 
4). 8 

1.0 

80 
76 
82 
84 
83 

28 
28 
27 
27 
27 

13 

17 
13 
11 

9 

24 

25. 

24 

24 

24 

521 
564 
523 
547 
587 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1ft 

1ft 

15 
19 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.98 
1.38 
.91 
.39 
.31 

.65 
.73 
.80 
.37 

.31 

9 
18 
9 
9 
9 

T 

.0 

.0 

1.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 

2 
1 

1 

1 
1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WW 
MWC4M 

•"3f 

61.4 
51.? 

56.4 
54.9 
58.  1 

32.3 
30. 4 
10.0 
26.1 
11.1 

46.9 
44.7 
43.2 
40.9 
44.8 

-  3.0 

80 
80 
81 
79 
78 

28 
27 
28 
28 
28 

13 
11 
12 
11 
13 

24 

24 

24 

24. 

24 

503 
564 
605 
669 
561 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

l 
l 

0 

15 
17 
18 
21 
16 

0 
0 
0 
0 

'1 

.95 
.39 
.40 
.54 

1.55 

-  .39 

-  .48 
•    .46 

.72 
.37 

.40 
.32 

.70 

9 
9 
9 
9 
17 

.0 
.3 

.0 

.0 

1.0 

0 
T 
0 
0 

I 

13 
16. 

2 
1 
1 

1 

ft 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

54.4 

II.  1 
28.9 

47.0 

•t. ' 

-  2.3 

80 
76 

6 
28 

14 
14 

24 
25. 

504 
617 

0 
0 

0 

0 

13 
21 

0 
0 

.86 
.98 

-  .13 

-  ,42 

.29 
,82 

17 
9 

T 
.0 

0 
0 

1 
2 

0 

1 

0 
0 

Sm  R»l«r«nr  •  Nolo  Following  Station   Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Temperature 

Precipitation 

>  3 

< 

■2 

9    C 

Si 

Ob. 

a 

© 
Q 

& 

6 
e 
a 

No.  of  Days 

g 

o 

■3 
.1 

|| 

la 

Qlu 

>. 
Q 

o 

6 

3 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

•3-D 
Q  o 

So 

Q 

■ 
1 

■ 

1 

5 

0 

s 

u 

5  » 

o    | 

5  I 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRuSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

53.4 
55.4m 
55.4 
54. 9M 
58.7 

26.2 
28.2M 
27.6 
26.  3M 
30,9 

42.3 

41. 8M 
41.5 
40.  6M 
44,8 

-  3.7 

75 
77 
77 

77 

23. 

28 

28 

28 

3 
14 
12 
10 
12 

24 

25. 

24 

24 

24 

630 
643 
653 
677 
563 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

20 
21 
18 
19 
18 

0 
0 
0 
0 

0 

1.00 
.56 
.53 
.52 

.92 

-   .27 

.73 
.20 
.45 
.43 
.92 

u 

9 
9 
9 
9 

T 
1.8 

T 
T 
.0 

0 

1 

0 
0 
0 

16. 

2 
3 
1 
1 
1 

1 

a 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

WELLINGTON 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

WINTERS  9  NNE 

54.1 
57.6 
54.4 

24.5 
31.7 
29.0 

39.3 
44.7 
41.7 

-  2.1 

30 
80 
74 

28 
28 
28 

6 
15 
15 

24 
24 
25. 

713 

563 
647 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

22 
14 

20 

0 
0 
0 

.40 

.83 

2,00 

-   .55 

.34 
.60 
.84 

9 
8 
9 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 

1 
2 
4 

0 

1 

2 

0 
0 
0 

DIVISION 

44.0 

-  2.3 

.95 

-   .10 

.2 

•    ft    ft 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BELTON  CAM 
BENBROOK  DAM 
BONHAM 

58.1 
59.5 
56.6 
55.1 
57. 7M 

30.9 
33.5 
35.8 
33,7 
35. 4M 

44.5 
46.5 
46.2 
44.4 
46. 6M 

-  3,2 

76 
80 
71 
70 
72 

28 
28 
23 
28 
28 

16 
14 
20 
18 

12 

25. 

24 

24 

25. 

24 

568 
514 
520 
569 
511 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

17 

11 
9 

12 
13 

0 

0 
0 
0 
0 

1.66 
1.06 
3.70 

5.15 
4.90 

.12 

.90 

.80 

1.22 

3.62 

3.05 

9 
9 
9 
9 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
9 
5 
S 

1 
1 
2 
3 

2 

0 
0 

1 

1 

2 

BOWIE 
BCYD  3  SE 
BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 

BROwNwOOD 

58.1 
56.0 
57.8 
56.6 
53.9 

33.4 
H.3 
32.2 
32.0 
32.* 

45,3 
43,7 
45,0 
44.3 
43,2 

-  6,2 

78 

73 
80 
74 
70 

28 
28 
23 
28 
28 

14 
16 
1* 
15 
16 

24 
24 
24 
25 
24 

533 

589 
558 
573 
608 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 
1' 
15 
14 

0 
0 
0 

0 
0 

1.52 
2.77 
1.49 
1.37 
3,56 

.06 

-   .54 

1.83 

.93 

1.45 

.62 

1.14 

1.30 

9 
9 
8 
9 
9 

•  0 
.5 

.5 

0 

1 

0 

24 

3 

4 
4 
2 

7 

1 
3 
2 
1 
3 

0 

1 

0 

1 
1 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

DEN  I  SON  DAM 

61.2 
57.6 
56.5 
56.5 
57.3 

40.4 
35.3 
34.7 
36.4 
34.8 

50,8 
46.5 
45,6 
46,5 
46.1 

-  2,8 

-  4.1 

-  4,3 

-  3.0 

74 
72 
71 
72 
71 

27 
28 
23 
28 
28 

20 
17 
17 
18 
15 

24 

24 

25. 

24 

24 

393 
511 
537 
512 
525 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

11 
12 

11 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

5.30 
4,76 
4,12 
5.36 
3.56 

2.59 
2.12 
1.12 
2.81 

2.26 
2.79 
1.30 
1.82 
2.15 

16 
9 

9 
9 
9 

.0 
.5 

2.5 

T 
.0 

0 

1 

T 
0 

24 
24 

6 
5 

7 
4 
4 

3 
3 
3 

4 
3 

2 
1 
2 
3 

1 

DENTON  2  E 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

58.1 
54.6 
55.3 

58.0 
57.3 

34.5 
32.5 
29.6 
36.9 
37.0 

46.3 
43.6 
42.5 
47.5 
47.4 

-  2.7 

-  4.6 

74 
70 
76 
73 
71 

28 
28 
28 
28 

28 

15 
15 

14 
16 
17 

24 

25. 

25. 

24 

24 

517 
592 
626 
481 
486 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

13 
18 
9 

8 

0 
0 
0 

0 
0 

3.96 
3.79 
2.10 
4.33 

6.17 

1.54 
1.58 

2.50 
2.15 
1,20 
2.35 
3.15 

9 
9 
9 
9 
9 

T 

.0 
1.5 

.8 

0 
0 
2 

1 

24 

24 

4 
5 
3 
7 
6 

3 

2 
2 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
2 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

56.6 
55.9 
54.1 

58. OM 
60.0 

35.0 
35.3 

30.6 
36. 1M 
39.9 

45.8 
45.6 
42.4 

47. 1M 
50.0 

-  3.4 

-  5.7 

73 

71 
69 
74 
74 

28 

28 
28. 
28 
28 

18 
18 
15 
23 
20 

24 
24 
25. 

14 
24 

530 
536 
627 
499 
416 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

12 
11 
14 
7 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

6.20 
5.49 
2.S9 
5.23 
5,35 

3,96 

,08 

3.01 
3.35 

1.64 
2.27 

1.46 

8 
9 
9 
9 
9 

T 

.0 

1.0 

.0 

T 
0 
0 

24 

4 
5 
3 
7 
9 

4 
3 
1 

3 
4 

2 

1 
1 
3 
2 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

60.4 
57.7 
57.0 
59.0 
55.7 

34.5 
35.4 
30.4 
34.8 
32.9 

4f.5 
46.6 
43,7 
46.9 
44,3 

-  3.6 

78 
73 
73 

77 
70 

28 
28 
23 
28 
23 

18 
16 
15 
17 
16 

24 

24 

25. 

24 

24 

489 
512 
539 
502 
574 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
Q 

0 

12 
8 
18 
11 
13 

0 
0 
0 

0 
0 

4.12 
3.70 
1.56 
4.42 
4.98 

-   .06 

2.52 

.94 

.80 

2.28 

2.84 

9 
16 
9 
9 
9 

1.0 
1.5 

T 

.2 

T 

T 
0 
0 

0 

24 

4 
T 
4 

4 
5 

3 
3 
1 
3 
3 

1 
0 
0 
1 
2 

GREENVILLE  7  NW 

GROESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HI  CO 

54.8 
56.3 
55.3 
56.0 
53.8 

31.5 
35.7 
33.7 
30.5 
35.3 

43,2 

46.0 
44,5 
43.3 

47.1 

-  3.7 

-  2.8 

70 
71 
71 
73 
75 

21 
28 
28 
28 
28 

16 
18 
17 
13 

16 

25* 

24 

24 

24 

24 

604 
522 
565 
601 
498 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

15 
12 
10 
16 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

5.99 
4,69 
4. SB 
1.37 
3,70 

2.68 

3.38 
1.18 
2.57 
1.21 
1.85 

9 
9 
9 
9 
9 

.0 

.4 

T 
3.0 

0 

1 

0 
3 

24 
24 

5 

8 
8 
1 
5 

3 
5 

2 

1 
3 

2 
2 
1 
1 
1 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

55.4 
59.5 
56.7 
62.1 
55.2 

34.0 
32.5 
33.3 

36.0 
33.1 

44,7 
46.0 
45.0 
49.1 
44,2 

-  3.2 

70 
79 
70 
73 
69 

28 
28 
20 
28 
28. 

19 
18 
17 
20 
18 

24 
2 
25. 
24 
25. 

561 

528 
553 
438 
578 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

12 
13 
13 
10 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

4,54 
1.58 
5,45 
4.22 
5.82 

2.38 

2.70 
.95 
1.78 
1.25 
3.32 

9 

9 
9 
9 
9 

1.0 
.0 

3.0 
T 
.0 

1 

0 
3 
0 
0 

24 
25 

6 

2 
6 

7 
5 

3 

1 

4 

5 

3 

1 
0 
2 
1 
2 

MARL  IN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

61.1 
55.9 
57.8 
56.9 
58.5 

38.2 
34.2 
35.8 
35.8 
33.9 

49.7 
45.1 
46.8 
46.4 
46.2 

-  3.6 

74 
72 
72 
70 
79 

27 
28 
19 
23 
28 

19 
18 
16 
18 
18 

24 

25. 
24 
25. 
24 

423 

554 
502 
517 
522 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

B 

12 
11 
11 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.38 
4,05 
5,76 
4,03 
2.59 

1.64 
.89 

1.25 
1.69 
3.40 
1.35 
,88 

16 
9 
9 
9 

16 

2.0 
3.6 

T 
T 

2 

3 

0 
0 

24 
24 

8 

6 

5 
7 
3 

4 
2 

4 
4 
3 

2 
2 
1 
1 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

55.9 
58. 9M 
54.8 
54.4 

M 

34.3 
31.8M 
32.0 
31.1 

M 

45.1 
45. 4M 
43.4 
42.3 

M 

-  2.7 

70 
80 
71 
70 

28 

28 
20 
20 

IS 
13 
18 
15 

25. 
24 
25. 
25. 

550 
547 
598 
618 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

1 
1 

11 

14 
15 
15 

0 
0 
0 

0 

4,70 
1.21 
7,64 
3.61 
1.88 

4.19 

1,40 
.78 
4.B4 
2.10 
1.02 

9 
9 
9 
9 

8 

.0 

.0 

T 

.0 

T 

0 
0 
T 
0 
0 

24 

7 
3 

7 
3 

4 

4 
1 
3 
3 
2 

2 
0 
2 
1 
1 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RANGER  PUMP  STATION 

RISING  STAR 

55.8 
57.9 

53.6 
55. 6M 
52.1 

33.8 
34.0 
35.0 
31. 3M 
30.8 

44,8 
46,0 
46.8 
43, 7M 
41,5 

72 

78 
70 

71 
68 

28 
28 
19 
28 
28 

17 
15 
15 
15 
13 

24 
24 
24 
25 
25. 

564 
529 
504 
593 
651 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

12 

13 

9 

14 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.07 
1,72 
8.11 
2.27 

1  .89 

.64 

1,88 
.55 

3.05 

1.10 

.58 

9 
9 
9 

9 
9 

.0 
.3 

.0 
.0 

0 
T 

0 
0 

24 

5 

4 
7 
4 
5 

1 
1 

4 
2 
2 

1 
0 
3 

1 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  6  SW 
STILLH0U5E  HOLLOW  DA" 
TAYLOR 

54.1 
55.5 
53.9 

56.7K 
57.9 

32.3 
31.0 
32.9 
33. 8M 
36.3 

43.2 
43.3 
43.4 

45.  3M 
47.1 

-  2.9 

-  5.5 

69 
71 
70 

72 

20 
28 
28 

28 

15 

15 
15 
18 
20 

25. 

25. 

24 

24 

24 

602 
603 
599 
552 
495 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

14 
14 
12 
9 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

3.50 
2.86 
3.31 
3.84 
6.28 

.13 
3.47 

1.95 
1.65 
2.12 
1.30 
1.75 

9 
9 
9 
9 
17 

T 

.0 
1.5 

0 
0 
2 

24 

3 

4 
3 

6 
10 

2 
2 
2 
3 
5 

2 
1 
1 
2 

2 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  »B  AIRPORT          R 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

57.1 
55.8 
53.7 
58.7 
54.3 

36.3 
30.9 
37.6 
36.0 
31.1 

46.7 
43,4 
48.2 
47,4 
43,0 

-  4.8 

-  4.7 

-  3.3 

-  3.7 

71 
74 
73 
76 
71 

28 

28 
23. 
28 
28 

18 
15 
20 
15 

15 

25. 
25. 

24 
24 
25. 

507 
593 
465 
487 
610 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

12 
1? 
8 

10 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 
1.18 
4.41 
5.64 
3.27 

1.57 

-   .14 

1.99 

,81 

1.08 

.75 

1.53 

3.25 

1.97 

9 
9 
9 
9 
9 

T 

.0 

2.0 

.0 

0 
0 
2 

0 

24 

8 
3 

7 
5 
4 

3 

1 
4 
3 

2 

1 
0 
1 
2 
1 

WHITNEY  DAM 

55.4 

34.2 

44,8 

71 

28 

18 

25. 

560 

0 

0 

12 

0 

4.13 

2.22 

9 

1.8 

2 

24 

6 

3 

1 

DIVISION 

45,5 

-  3.4 

3.88 

1.48 

.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   37    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
FEBRUARY  1965 

Temperature 

Precipitation 

•4 

>  j 

<Z 

• 
a 

i 
■ 
< 

•1 

h 

o 

Dl 

3 

• 

a 

9 

i 

3 

o 
Q 

Q 
I 

6 

No.  of  Days 

3 

•a 
|z 

a! 

a 

6 

• 

a 

Snow.  Sl.«t 

No.  of  D*y» 

Station 

NU*. 

Mis. 

3 

■£-. 

z  % 

• 

a 

I 

Z 
8 

: 

B 
Z 
o 

s 

8 

s 

8 

H 

8  J 

si 

bJ 

•   •   • 

EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 

ATmENS 

BCN  »IES  2  E 

CMTKME 

CENTER 

6  3.4M 
62.3 
63.0 
59.8 

60.3 

41. 7M 

•♦0.4 

37.1 

34.1 

35.5 

52.  6H 

51.4 

50.1 

47,0 

48.2 

74 
71 
76 
72 
7* 

21 

28. 
22. 

20 
20 

21 
17 
24 
20 
21 

24 

24 

26* 

25 

25 

342 

377 
419 
499 
466 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 
1 

6 
7 
10 
14 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

6.70 
5.67 
4.64 
6,90 
5.93 

3.41 

-   .21 

2.55 

1.57 
1.42 
1.65 
2.23 

16 
11 
10 
12 
11 

T 
T 

.0 
4.0 

T 

0 
0 
0 

0 

9 
5 

8 
7 
8 

4 
5 

5 
6 

4 

2 
3 

1 
2 
2 

CENTERVILLE 
ClARKSVIllE  2  E 
CClOSPRING  5  S 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CCNRCE 

59.1 
56.2 
61.4 
59.4 
63.0 

36.2 
31.5 

36.9 
40.8 
38.8 

47.7 
43.9 
49.2 
50.1 
50.9 

7* 
71 
77 

73 
80 

8 
20 

9 
23 

9 

17 
17 
20 
23 
23 

25 
25 
25 
24 
25 

479 

585 
444 
414 
398 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

12 
16 

11 

7 

a 

0 
0 
0 
0 
0 

6.95 
6,18 
4.89 
6.88 
6,03 

1.74 
2.19 
1,60 
3.07 
1.85 

9 

9 

17 

16 

17 

1.0 

.0 

1.0 

1.0 

.3 

0 

1 
1 

T 

24 
24 
24 

8 
8 

T 
11 
T 

5 

5 
4 
3 
4 

3 

2 
2 
2 
3 

CROCKETT 

DAINGERFIELO  9  S 
OIALVILLE  2  » 
EHORT  3  ESE 
EVACALE 

59.6 
62.5 
60.3 
56.3 
63.7 

36,0 
39.5 
39.8 
32.3 
40.1 

47,8 
51.0 
50.1 
44.3 
51.9 

73 

73 
'0 
71 
77 

8 
19 
19 
20 
22. 

20 
17 
19 
12 
23 

25 
24 
24 
24 
25 

474 
385 
412 
574 
363 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

12 

9 
8 

15 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

4,83 
7.54 
4,54 
9.36 
3.29 

1.17 
2.54 

1.42 
2.48 
1.20 

17 

11 

16 

9 

10 

T 

2.0 

T 
.0 

0 

2 
0 
0 

24 

8 
5 

8 

9 
5 

4 

5 
4 
6 

4 

1 
4 
1 
3 

1 

Fairfield 

FBANKl IN 
FBANKSTCN  3  S» 

GlL»ER  2  . 

GLACE«ATER 

60.3 

61.2M 

58.1 

58.3 

39.8 

38, 4M 

33,5 

35.1 

50.1 

49.  8M 

45.8 

46.7 

70 

71 
74 
71 

27 

19. 

20 

20. 

17 

18 
18 

19 

24 

24 
25 
25 

412 

417 
531 
502 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

6 

10 
14 
13 

0 

0 
0 
0 

4.53 

5.03 
6.64 
6.56 

1.27 

1.41 
1.47 
2.10 

9 

24 
12 
9 

T 

1.0 
.6 
.3 

0 

1 

1 

0 

24 
24 

5 

5 

T 
T 

4 

4 
6 
4 

3 

3 

2 
3 

-E»PSTEAD 

mEnOERSCN 

MtNTSVILLE 

jACKSCN  "ILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

60.6 
58.0 
60.5 
60.7 
59.4 

37.8 
34.2 
38.4 
35.8 
36.4 

49.2 
46.1 
49.5 
48.3 
47.9 

-  4.0 

77 
70 
78 
76 

73 

9 
24. 

9 

9 
20 

21 

17 
20 
20 
20 

24 

25 

25 

26. 

24 

437 
522 
430 
465 
473 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

10 
14 

9 
14 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

5.43 
7,06 
8.03 
3.03 

1.42 
3,09 

2.15 
1.40 
2.22 
2.25 

1.15 

17 
17 

12 
12 

17 

.0 
2.5 
2.5 

.0 
.0 

0 

3 

0 
0 

24 

9 

6 
T 
5 

5 
S 
5 
3 

3 

2 

4 
1 

JASPER 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

lInDalE  5  SE 

LIVINGSTON  2  NNE 

57.9 
66.1 
56.4 
62.3 

34.3 
40,9 
35.1 
36.5 

M 
46.1 
53.5 
45.8 
49,4 

-  1.4 

-  4,5 

75 
68 
78 
70 
78 

22 

28. 

11 

20. 

9 

20 
18 
24 

18 
20 

25 
25 
25 
25 
25 

521 
323 
535 
438 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

14 
7 
14 
11 

0 

0 
0 
0 
0 

7.52 
4,74 
6.30 
5.68 

.17 
2.63 

1.55 
3.12 
1,34 
1.38 

1.50 

24 
9 

10 
9 

24 

.0 

.0 

T 

1.6 

2.0 

0 
0 
0 

2 

24 

8 

T 
8 
T 

5 

5 
6 
5 

3 
2 
3 
2 

LCNGvIE* 

LCVELADV 

..'<H  FAA  AIRPCR* 

"ADISCNVILLE 

rwitmmi 

59.2 

60.4 
61.4 
61.6 
59.4 

36.0 
36.4 
39.8 
41.4 
33.6 

47,6 
48,4 
50.6 
51.5 
46.5 

-  3.2 

-  2.2 

-  4.0 

73 
72 

76 

71 
73 

20 

8 

8 
28. 
20 

19 
22 
22 

21 
21 

25 
25. 
25 
24 
1 

478 
459 
403 
370 
514 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

12 

12 

8 

7 

15 

0 

0 
0 
0 
0 

7.88 
6.23 
5.19 
6.37 
6.71 

4.12 

2.70 

1.87 
1.47 
1.50 
1.28 
1.53 

24 

17 
16 
12 
24 

1.0 

1.0 
1.0 
1.8 

1 
1 
2 

24 
24 
25 

e 

9 
9 

8 
8 

6 
6 
3 

6 
6 

4 
3 
2 

3 

3 

MUNI  PLEASANT 
NACCGOCCMES 

PALESTINE 
PINELANB 

ROCKLAND  1  N 

57.1 

M 
58.5 
61.0 
65.6 

31.8 
36.  3M 
34.8 
36.1 
38.1 

44,5 

M 
46.7 
48.6 
51.9 

-  3.3 

-  5.0 

71 
72 
71 
74 
78 

20 

9* 
20 
22. 
19. 

18 
20 
17 
18 
22 

25 
25 
25 

25 
25. 

570 

50T 
461 
368 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

13 
13 
12 

12 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

9,19 
4,61 
5,48 
4,87 
6.22 

.40 
2.27 

1.97 

1.76 
1,09 
1.50 
1.83 
1.46 

8 
24 
24 
12 
11 

2.0 
1.1 
1.1 

T 

.0 

1 
1 
1 

0 
0 

25 
24 
24 

8 

8 
9 
6 

7 

6 
5 
4 
3 
5 

5 

1 
2 
2 

4 

»LS* 

SI»»S  2  NN. 

SPLRGER  ba»  b 
SllPkl"  SPRINGS 
•'  ii.:. it-    DA" 

55.8 

59.4 
61.8 
55.2 
56.9 

37.2 
34.2 
36.9 
32.0 
32.8 

46.5 

46.8 
49.4 
43.6 
44,9 

72 
70 
76 
71 
71 

10 
19 

9 
20 
20 

16 
15 
23 
16 
20 

25 
25 
25 
25 
25 

512 

502 
436 
594 
558 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

9 

11 

9 

15 

17 

0 

0 
0 
0 
0 

6.41 
8.90 
4,53 
7.14 
7.71 

1.50 
1.88 
1.19 
2.53 
1.68 

12 
8 

24 
9 

8 

.0 
2.0 

.0 

1.0 

.0 

0 

0 

T 
0 

25 

7 
8 
6 
T 
8 

6 
T 
4 
5 

6 

4 
5 
2 
3 
5 

TYLER  »  NE 

aWMBJ 

•ILLS  POINT 

57.4 
65.4 
56.0 

34.7 
40.0 
33.5 

46.1 
52.7 
44.8 

70 
77 
72 

20. 
20. 
20 

18 
20 

17 

25 
25 
25 

526 
345 
562 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

13 

9 
14 

0 
0 
0 

6.01 
4.27 
6,63 

1.61 
1.17 
1.58 

24 
24 

9 

1.3 

T 
3.0 

1 

0 

1 

25. 
25. 

8 

6 
9 

5 
3 
5 

2 
2 
2 

DIVItIM 

48.3 

-  3.4 

6.11 

2.29 

.8 

•   •   • 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

?»kEPSFIElD 

•».--s-EA 

I  APIA 
CAS" 

58.1 
59.2 
63.8 
6t.8 
'2.1- 

'1.2 
33.9 
M 

31.' 
37.6" 

44.7 
46.6 

M 
50.3 
54.9" 

-  6.0 

75 
80 
81 
83 
83 

27 
1 
28 
28 
28. 

11 
21 
17 
9 
21 

14 
24 
24 
14 
14 

564 

509 

409 
272 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

IT 

1* 
IS 
16 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.27 

2.56 

1.68 

.52 

.22 

.82 

1,10 

.79 
1.42 
.72 
.31 
.15 

17 
18 
18 
17 

9 

1.0 
8.0 

.0 

4 
1 
1 

0 

8 
18 
17 

4 
3 
3 

2 

1 

1 
2 

2 
0 
0 

0 

1 
0 
0 
0 

• 
CCIM.OAS  SERVICE  STA 

EL  PASC  ••  MM         ° 

FA»' 

59.1 
61.2 
55.5" 

38.9 
60.5 

36.8 

26.9 

32.6" 

i4.5 

29.1 

48.0 
44.1 
4  4.  l'< 
46.7 
44.8 

-  2.4 

70 
75 

72 
73 

28. 
27 

27 
28 

20 
10 

21 
13 

14 
24 

24 

24 

470 
579 
589 
504 
557 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
22 
19 
14 
20 

0 
0 
0 

0 
0 

.96 

,68 

2,64 

.59 

,60 

,18 

.32 
.68 
1.97 
.41 
.33 

17 
8 

18 
8 
8 

3.5 

4.0 

.3 

1.3 

T 

4 

T 

17 
8 

24 

4 
1 

4 

2 
3 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

, .  ...,,....  , , , .  .  II 

4»AN0»A.,«  )  SSC 

»••.»:  s 

59.2 
34.1 
58.0 
57.5 
59.4 

io. a 

k  .i 

t '.', 

27.7 
27.' 

45.0 
44.6 
42.3 
42.6 
43.6 

81 
81 
T» 
72 

77 

2a 

28 
28 

2a 

27 

18 
21 
12 

IT 

7 

14. 
23. 
25. 

25. 

14 

553 

563 
624 
620 
592 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

1" 
20 
25 
22 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

1.96 

2.47 

1.01 

.30 

.79 

1.28 

2.10 

.52 

.27 

.43 

18 
18 
17 
9 
18 

9.0 

T 
2.0 

0 

S 

2 
2 
1 
3 

1 

1 
1 

0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

■'."'■  AS 

59.9 

38.9 

61.9 

28.0 

M 

28.8 

>3.1 
2V.3 

44.0 

M 
43.9 

4'. 5 
40.0 

73 
83 
80 
80 
63 

27 

2a 
2a 

27 
26 

10 
21 
14 
17 
10 

1* 
15 
24 

14 
13 

582 

589 

484 
692 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

19 
9 

22 

14 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

1.26 
.37 
,62 

2,30 
1.30 

.75 

.20 

.36 

1.36 

.43 

17 

9 

9 

IT 

18 

7.0 
.0 

3.0 
1.9 

2 

0 

1 
1 

IT 

IT 

IT. 

2 
2 
2 
3 
3 

2 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

'   -•»  JV*KT|Oft 

64.9 
»0.  9 

M.I 

..... 

42.3 

".  ' 
29.6 
12.8 
IT. J 
29.9 

31.3 
45.3 
44.8 
32.8 

44.2 

-  3.1 

77 
84 
76 

as 

81 

27 

2a 

28. 

27 
27 

22 

16 
17 

ia 

13 

14 
14 
24 
14 

24 

378 

344 
503 
337 
322 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

o 

9 
11 

15 

in 

0 
0 
0 
0 
0 

1.01 

1.17 

1.94 

.34 

.12 

,34 

.39 
.88 
1.10 
.20 
.12 

17 
18 
17 
17 
9 

.0 
2.0 
3.0 

.0 
1.8 

0 

2 

0 

1 

17 
9 

3 

2 
3 

2 
1 

0 

1 
I 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 
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TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Temperature 

Precipitation 

,1 

Dip 

»] 

a 

■3 

eg 

|z 

Q 
ft 

No.  o 

Days 

■3 

si 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

•S-o 

S3 

Q  o 

2 
1 

1 

i 

>  3 

B 

> 
< 

,8 

01 

3 

■ 

a 

5 
| 

2 

Q 

i 

a 

si 

d 

S3 

■li 

9 

« 

ft 

a 

H 

Is 

0 

Q 

1 

3 

g 

SALT  FLAT  10  ENE 

59.0 

26.8 

42.9 

75 

28 

li 

24 

611 

0 

0 

22 

0 

.25 

.22 

9 

2.0 

l 

24 

1 

0 

0 

SANDERSON 

59.8 

31.3 

45.6 

81 

28 

16 

23 

541 

0 

0 

16 

0 

1.31 

,58 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

SHEFFIELD 

60.6 

33.6 

47.1 

78 

28 

20 

14 

495 

0 

0 

14 

0 

1.59 

1.03 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

SIERRA  BLANCA 

60,6 

28.0 

44,3 

72 

27 

12 

24 

573 

0 

0 

20 

0 

.29 

.29 

8 

I 

0 

0 

VAN  HORN 

60.  6M 

31,  3M 

46.0M 

77 

27 

15 

24 

525 

0 

0 

17 

0 

.47 

.30 

8 

3.0 

2 

0 

0 

WINK  FAA  AIRPORT 

59.1 

31.0 

45.1 

79 

?7 

17 

24 

549 

0 

0 

17 

0 

1.10 

.80 

17 

2.0 

0 

2 

1 

0 

YSLETA 

61.1 

30,4 

45.8 

75 

28 

16 

24. 

534 

0 

0 

16 

0 

.57 

.35 

8 

.5 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

45,9 

-  4.5 

1,08 

.67 

2.2 

ft    ft    # 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

60.1 

38.8 

49.5 

74 

28 

25 

14 

431 

0 

0 

5 

0 

1.57 

.41 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

BIG  LAKE  *  2 

5*. 2 

30.3 

42,3 

73 

7 

12 

24 

633 

0 

0 

17 

0 

2.77 

1.85 

18 

T 

0 

6 

1 

BLANCO 

57.4 

34,2 

45.8 

-  5.9 

71 

28 

20 

25. 

530 

0 

0 

10 

0 

5.93 

3.39 

1.61 

9 

T 

0 

7 

6 

BOERNE 

58.7 

38,7 

48.7 

-  4,4 

71 

28 

21 

24 

451 

0 

0 

6 

0 

6,47 

4.12 

1.52 

9 

T 

0 

8 

5 

BRACKETTVILLE 

60.6 

37.8 

49.2 

75 

28 

22 

14 

433 

0 

0 

8 

0 

1.81 

.96 

4 

T 

0 

4 

1 

BRADY 

55.5 

31.9 

43.7 

75 

28 

17 

24 

590 

0 

0 

14 

0 

4,48 

1.48 

9 

.7 

l 

24 

7 

2 

BURNET 

57.8 

37.3 

47.6 

72 

28 

18 

24 

483 

0 

0 

8 

0 

4,86 

1,40 

16 

1.0 

9 

4 

CAMP  WOOD 

61.0 

37.6 

49.3 

77 

28 

18 

14 

434 

0 

0 

7 

0 

2.73 

.85 

5 

.0 

0 

5 

3 

CARTA  VALLEY 

61.3 

37.0 

49.2 

81 

28 

17 

14 

440 

0 

0 

7 

0 

1.85 

.65 

8 

.0 

0 

3 

2 

COPE  RANCH 

54.8 

29.7 

42.3 

74 

7 

16 

24 

630 

0 

0 

16 

0 

2.14 

1.57 

18 

.0 

0 

4 

1 

DEL  RIO  »B  AP 

61.8 

39.6 

50.7 

82 

28 

25 

14 

397 

0 

0 

4 

0 

1.72 

.63 

4 

T 

T 

24 

5 

2 

EDEN  1 

59.2 

34.6 

46.9 

79 

28 

16 

24 

501 

0 

0 

9 

0 

3.86 

1.09 

18 

1.0 

0 

7 

3 

FREOERlCKSBuRG 

57.8 

37.0 

47,4 

70 

28* 

19 

24 

486 

0 

0 

7 

0 

6,01 

1.72 

9 

T 

0 

7 

4 

JOHNSON  CITY 

58.9 

35.2 

47.1 

74 

7 

21 

24. 

496 

0 

0 

9 

0 

5.93 

1.51 

9 

.3 

0 

9 

5 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

58.3 

34,0 

46.2 

79 

28 

18 

14 

522 

0 

0 

12 

0 

3.91 

1.18 

17 

1.0 

T 

23 

6 

3 

JUNO 

58.6 

34.6 

46,6 

73 

28* 

18 

14 

510 

0 

0 

14 

0 

1.54 

.43 

9 

.0 

0 

6 

0 

KERRVILLE 

59. 9M 

34. 1M 

47. OM 

-  3.1 

70 

28» 

19 

25. 

500 

0 

0 

12 

0 

6.32 

4.25 

2.50 

9 

.8 

0 

9 

4 

LAMPASAS 

56.2 

33.4 

44,8 

-  5.7 

71 

28 

19 

25. 

559 

0 

0 

11 

0 

4.88 

2.68 

2.00 

9 

1.0 

1 

24 

7 

3 

LAN6TRY  NO  2 

60.3 

37.9 

49,1 

73 

28 

23 

14 

439 

0 

0 

6 

0 

1,23 

,38 

9 

.0 

0 

5 

0 

LEAKEY  NO  2 

61.5 

37,4 

49.5 

74 

28 

18 

14 

426 

0 

0 

7 

0 

3.10 

1.20 

4 

T 

0 

6 

3 

LLANO 

57.1 

34.8 

46.0 

-  4.8 

71 

21* 

20 

24 

526 

0 

0 

11 

0 

6.05 

4.14 

2.67 

9 

.0 

0 

9 

3 

MASON 

55.9 

31.8 

43.9 

72 

28* 

19 

24 

588 

0 

0 

16 

0 

2.94 

.71 

17 

1.5 

7 

2 

MC  CAMEY 

59.9 

34.0 

47.0 

77 

6 

20 

24 

498 

0 

0 

12 

0 

2.53 

1.25 

17 

.0 

0 

3 

2 

MENARD 

57.8 

32,7 

45.3 

79 

28 

16 

24 

547 

0 

0 

1* 

0 

3,07 

1.90 

.82 

8 

2.0 

5 

4 

MERT20N 

59. *M 

34, 4M 

46. 9M 

80 

28 

18 

23 

502 

0 

0 

10 

0 

3.06 

1.12 

18 

1.0 

l 

13 

6 

3 

OZONA 

57. 9M 

33. OM 

45. 5M 

19 

24 

538 

0 

0 

13 

0 

2.27 

.82 

18 

.0 

0 

6 

2 

PAINT  ROCK 

60.8 

34.6 

47,7 

79 

28 

18 

24 

476 

0 

0 

11 

0 

2.71 

1.67 

,86 

18 

T 

0 

5 

2 

PRADE  RANCH 

59.8 

35.0 

47,4 

77 

28 

16 

25* 

488 

0 

0 

9 

0 

2.61 

.79 

4 

T 

0 

7 

1 

RANKIN 

59.7 

32.7 

46.2 

77 

6 

17 

24 

519 

0 

0 

15 

0 

2,64 

1.15 

17 

.0 

0 

4 

2 

ROBERT  LEE 

55.2 

31.3 

43.3 

73 

27« 

18 

25. 

604 

0 

0 

17 

0 

2.33 

1.10 

18 

.0 

0 

4 

2 

RCCKSPRINGS 

54.1 

36.0 

45.1 

67 

10 

18 

24 

552 

0 

0 

7 

0 

1.96 

.53 

4 

.0 

0 

6 

1 

SAN  ANGELO  DAM 

55.7 

32.5 

44.1 

73 

28 

18 

25. 

580 

0 

0 

14 

0 

2.91 

1.47 

18 

.0 

0 

6 

2 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

57,9 

35.2 

46.6 

-  3.9 

80 

28 

18 

24 

514 

0 

0 

10 

0 

2.54 

1.64 

.86 

17 

.3 

T 

24 

6 

3 

SAN  SABA 

55.5 

36.2 

45.9 

71 

28 

19 

24 

529 

0 

0 

9 

0 

4.10 

1.36 

9 

.0 

0 

B 

3 

SONORA 

59.8 

34.0 

46.9 

78 

28 

17 

14 

503 

0 

0 

13 

0 

2.73 

.63 

4 

T 

0 

6 

1 

STERLING  CITY 

56.4 

27.9 

42,2 

79 

28 

13 

24 

632 

0 

0 

19 

0 

1.84 

.90 

1.08 

18 

.0 

0 

5 

1 

TARPLEY  1  E 

61. 7M 

34,2m 

48. OM 

74 

28 

16 

14 

470 

0 

0 

12 

0 

4,60 

1.50 

9 

.0 

0 

4 

4 

UVALDE 

61.5 

38.2 

49.9 

76 

28 

24 

14 

418 

0 

0 

6 

0 

3.85 

1.50 

4 

T 

T 

24 

4 

2 

2 

WATER  VALLEY 

56.4 

31.1 

43.8 

75 

28 

15 

25. 

588 

0 

0 

16 

0 

2.28 

1.11 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

46.5 

-  6.0 

3.34 

1.75 

.3 

ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

58.9 

39.8 

49.4 

-  4,4 

73 

28ft 

23 

24 

431 

0 

0 

5 

0 

5.06 

2.48 

1.99 

16 

.5 

1 

24 

6 

3 

2 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

65.8 

46.5 

56.2 

81 

11 

28 

24 

249 

0 

0 

3 

0 

1.94 

.65 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

BEEVILLE  5  NE 

63.6 

41,9 

52.8 

-  5.7 

77 

22 

27 

25 

337 

0 

0 

4 

0 

5.51 

3.75 

1.70 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

BRENHAM 

60.5 

39.1 

49.8 

-  4.1 

73 

22 

22 

25. 

419 

0 

0 

10 

0 

6.03 

2.92 

2.17 

17 

.0 

0 

8 

5 

1 

CANYON  DAM 

57.5 

36.9 

47.2 

72 

28 

21 

24 

493 

0 

0 

8 

0 

6.95 

1.81 

9 

.0 

0 

a 

6 

4 

CHAPMAN  RANCH 

68.2 

48.4 

58.3 

78 

11 

30 

25 

198 

0 

0 

2 

0 

3.10 

2.22 

4 

•  0 

0 

4 

1 

1 

COLUMBUS 

66.1 

43.4 

54.8 

77 

8 

24 

24 

285 

0 

0 

4 

0 

4.36 

.95 

1.42 

17 

.5 

T 

24 

8 

2 

2 

CORPUS  CHRISTI 

65.2 

50.4 

57.8 

81 

11 

32 

24 

208 

0 

0 

1 

0 

4.49 

2.26 

4 

.0 

0 

5 

2 

2 

CORPUS  CHRISTI  wB  AP     « 

66.0 

46,7 

56.4 

.  4.0 

80 

11 

30 

25 

252 

0 

0 

2 

0 

4,41 

2.71 

2.28 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

CUERO  3  NW 

63.3 

41,0 

52.2 

78 

9 

27 

25. 

356 

0 

0 

6 

0 

6,65 

1.67 

16 

.5 

0 

8 

6 

3 

ELGIN 

60.9 

4C.6 

50.9 

73 

27 

21 

24 

391 

0 

0 

6 

0 

4.38 

1.80 

16 

2.0 

2 

24 

7 

3 

2 

FLATONIA 

62.4 

42.9 

52.7 

-  3.6 

73 

27 

23 

24 

342 

0 

0 

5 

0 

6.50 

3.72 

1.64 

17 

T 

0 

10 

5 

2 

FLORESVILLE 

64,4 

42.2 

53.3 

76 

28* 

25 

25. 

328 

0 

0 

5 

0 

6.00 

1.75 

4 

T 

0 

9 

5 

3 

GOLIAD 

67.3 

46.3 

56.8 

80 

21 

28 

25. 

241 

0 

0 

3 

0 

5.41 

2.98 

2.35 

16 

.0 

0 

8 

2 

2 

GONZALES  2 

HALLETTSVILLE  1  N 

65.0 

43.2 

54,1 

-  2.6 

75 

21. 

24 

24 

299 

0 

0 

4 

0 

6.82 

3.51 

16 

2 

24 

6 

3 

2 

HONDO 

60.4 

37.7 

49,1 

-  6.8 

75 

28 

23 

24 

443 

0 

0 

7 

0 

6,00 

4.15 

1.55 

9 

.0 

0 

7 

4 

3 

KENEDY 

66.3 

43.3 

54.8 

76 

21 

25 

25 

283 

0 

0 

4 

0 

6.69 

2.57 

4 

•  0 

0 

8 

3 

2 

KINGSVILLE 

68.9 

48.2 

58.6 

79 

21 

31 

25 

195 

0 

0 

1 

0 

3,12 

2.04 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

LA  GRANGE 

63.3 

41.4 

52.4 

73 

27» 

23 

24 

349 

0 

0 

6 

0 

6,03 

1.54 

17 

.0 

0 

9 

5 

2 

LEXINGTON 

61.0 

41,0 

51.0 

72 

27 

21 

24 

385 

0 

0 

6 

0 

7.34 

2.55 

17 

.4 

T 

24 

10 

5 

3 

LLLING 

60.0 

38.6 

49.3 

-  5.1 

73 

28 

24 

24 

430 

0 

0 

7 

0 

6.63 

4.22 

1.38 

16 

.0 

0 

8 

6 

3 

MA  THIS 

65.3 

42.9 

54,1 

78 

12 

26 

25 

300 

0 

0 

3 

0 

5.88 

3.08 

5 

.0 

0 

7 

4 

1 

NATALIA 

64.2 

42.3 

53.3 

77 

28 

25 

24. 

326 

0 

0 

4 

0 

5,37 

1.90 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

NEW  BRAUNFELS 

62. 5M 

38.  3M 

50. 4M 

•  6.2 

78 

28 

22 

24 

403 

0 

0 

5 

0 

8.39 

5.97 

2.24 

4 

T 

T 

24 

8 

8 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
FEBRUARY  1965 

Temperature 

Precipitation 

4 
II 

Dl  g 

>  a 
<2 

> 
< 

.1 

|z 

1 

J 
w 

3 

Q 

1 

| 

2 

3 
& 

■ 

a 

t 

a 

No.  ol  Days 

3 

■3 

si 

|z 

1 

s 

1 

• 

J 

2 

Snow.  Sle.t 

No.  oi  Days 

Sutton 

Max. 

Mis. 

3 

4<s 

• 

8 

1 

0 

Z 
8 
S 

2 
o 

I 

5  1 

Si 

s  > 

5  > 

si 

•A 

SUSS 

REFlGIC 
RC9S':.S 

rcckpcrt 

san  antonio  kb  airport  5 

64.5 
67.8 
66.  5 
64.8 
60.2 

41.1 

45.8 
45.6 
49.3 
39.3 

52.8 
56.8 
56.1 
57,1 

49.8 

-  5.6 

75 
81 
80 
80 
T* 

28. 

21. 

12 

11 

27 

24 
27 
32 
30 
25 

24 

25 

25* 

24 

24* 

337 
246 
251 
223 
419 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 

3 

2 

2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

7.79 
3.33 

4.04 
2.05 
6.43 

4,78 

2.30 
1.40 
1.78 
1.21 
1.93 

16 
16 

5 
4 
4 

T 

.0 

.0 

T 

T 

0 
0 

0 
0 

1 

24 

9 

7 
7 
4 
7 

5 
2 
2 
1 
5 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGLIN 

SINTON 

S»!THv!LLE 

58.9 
6*.  6 
62.5 
67.1 
60.6 

37.9 
43,4 
41.3 

46.8 
37.8 

48.4 
54.0 
51.9 
57,0 
49,2 

-  5.0 

-  2.7 

-  3.7 

-  5.8 

74 
80 
76 
80 

74 

28 
8 
28 
21 
28 

23 
22 
24 

30 
24 

24 
25 
24 
24 
25. 

459 
311 
364 
234 
437 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
4 
3 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

7.27 
3.71 
5.74 
4.12 
8.47 

4.55 
.59 

3.50 

5.71 

1.56 
2.18 
1.90 
2.15 
2.31 

9 
16 
16 

4 
17 

.0 
.0 
.5 

T 
.6 

0 
0 
0 
0 

1 

24 

9 
7 
8 
» 

10 

5 

2 

3 
2 

7 

.ASl-INGTON  STATE  PARK 
VCA«U» 

60.6 

65.* 

38.5 
43.9 

49,6 
54.7 

74 
76 

8 
21» 

11 
23 

25 
24 

426 
282 

0 
0 

0 

0 

8 

4 

0 
0 

5.46 
5.83 

2.10 
2.75 

17 
16 

.0 
T 

0 
0 

7 
7 

4 
2 

DIVISION 

53.1 

-  3.6 

5.48 

3.11 

.1 

•    •    • 

LPPER  COAST         08 

ANAMUAC  SAv  OFFICE 

ANSLETCN 

BAY  CITY  XATERWCRKS 

BAVTQuN 

bealmont 

64. 2M 

63.7 

64.6 

65.6 

63.4 

41, OM 
43.4 
43.5 
44.8 

42.5 

52, 6M 

53.6 

54.1 

55.2 

53.0 

-  4.0 

-  3.9 

77 
78 
79 
78 
78 

9 
22< 
22 
11 
22 

26 
25 
27 
26 
27 

25 
25 
25 
24 

26, 

35T 
324 
309 
272 
334 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
6 
3 
4 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

1.75 
3,09 
3.13 

3.65 
2.85 

-  .75 

-  .57 

-  1.65 

.57 
1.26 

.88 
1.15 
1.18 

16 
10 
10 
17 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 
1 

CLEVELAND 

CYPRESS  1  St. 

DANEvANG 
EL  CAMPC 
FREEPCRT  5  Nil 

62.9 

64.7M 

65.2 

65.7 

62.8 

37.9 
41.  1M 
46.2 
44.4 

43,8 

50.4 
52. 9M 
55.7 
55.1 
53.3 

-  2.3 

77 
80 
78 
81 
80 

9 
8 
8 
8 
22 

22 
22 

27 
25 

27 

26. 

2* 

24 

24 

25 

410 
333 

266 
287 
327 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

11 

6 

3 
4 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

4,91 
5,74 
2.91 
3,78 
2.21 

•   .11 

1.82 
2.35 
1.72 
2.75 

.61 

17 
17 
16 
16 
17 

1.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

1 

0 
0 
0 
0 

24 

2 
3 

1 
1 
0 

GALVESTON  »B  CITY        R 
MCUSTON  »B  CITY          R 
-CuSTON  «B  AIRPCRT 
LIBERTY 
-A'AGORCA  NC  2 

61.1 
64.0 
64,9 
63.6 
6S.1 

48.9 
48.1 
45.2 
42.4 
48.2 

55.0 
56.1 
55.1 
53.0 
56.7 

-  1.8 

-  1.0 

-  .7 

-  3.5 

-  2.0 

71 
78 
80 
78 
76 

21 

8 

8 
22. 
21* 

28 
27 
26 
25 
28 

24 
24 
24 
25 
24 

276 
256 
284 
341 
232 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
3 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

1.77 
3,46 
3.27 
3.22 
1.95 

-  1.11 

.25 

-  .17 

-  .99 

-  1.11 

.62 
1.87 
1.42 
1.21 

.76 

28 
16 
16 
12 

17 

.0 

T 

T 

.0 

T 

0 
T 
0 
0 
0 

24 

0 
1 

1 
1 
0 

XAURBRC 
sE«  GULF 
ORANGE  A  '•- 
PALACICS  FAA  AIRPCRT 

PIERCE 

60. OM 

64.1 

63.5 

63.5 

64.1 

38. 1M 

43.3 

40.9 

45.9 

41.1 

49.  1M 

53.7 

52.2 

54.7 

52.6 

-  3.3 

76 
80 
78 
75 
80 

22. 

9 
22 
2U 

9 

28 
25 
26 
27 
25 

25. 

25 

26. 

24 

24 

454 
322 

357 
290 
344 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 
3 
7 
2 

7 

0 
0 
0 

0 
0 

2.90 
2,09 
3.93 
2.91 

-   ,25 

2.10 
1.00 
.65 
1.39 
2,07 

17 

17. 

24 

9 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 
2 
1 

POINT  COMFORT 

PORT  ART«uR 

PORT  AS'-.O  .6  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NC  2 

PORT  0  CONNOR 

66.4 
61.6 
65.3 
64.4 
62.6 

46.8 
43.4 

43.5 

44,4 
47.1 

56,6 
52.5 
54.4 
54.4 
54.9 

-  3.8 

-  1.6 

77 
76 
78 
80 
75 

11 
22 

a. 

12 

12 

33 

28 
25 
29 
30 

24 
25 
25 
24 
25. 

240 
345 
298 
293 
280 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

2 

<. 
3 

2 

0 
0 
0 

0 
0 

3.13 
2.73 

5,41 
3.89 
5.08 

-  1.45 
.96 

1.62 
1.02 
3.65 
1.93 
1.43 

16 
10 
28 
17 
17 

.0 

T 

T 

T 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
2 

SLGAR  LAND 

vCst  3  US* 
VICTORIA  .8  AIRPORT      P 

63.1 
63.1 
64.1 

43,3 

42.6 
44.9 

53.2 

52.9 

54.5 

-  2.7 

-  3.5 

79 
80 
78 

9 
9 

8 

24 
26 
27 

25 
24 
24 

335 

342 
294 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

4 

2 

0 
0 
0 

3.02 
2.56 
2.86 

•   .53 

.52 

1.80 
1.01 
1.29 

17 
IT 

4 

T 

.0 

T 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

DIVISION 

53.8 

-  3.2 

3.27 

•   .30 

T 

•    •    • 

SCn-TfE's           09 

Mm 

ALICE 
AB««  "  - 

BENAvIDES  »  s 
CARBI2C  SPRINGS 

66.9 

70.8 
66.6 
64.6 

44.5 

44.1 
44,8 
43.4 

-  4,2 

83 

85 
85 
83 

24 
23 

24 

24 

32 
27 

30 
27 

25. 
25 
14 
14 

261 
213 
263 
303 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 

0 

0 
0 

0 

4.00 
1.60 
1.87 
1.90 

2.63 
.87 

1.80 
.70 
.74 
.75 

4 

4 

16 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 

:»'as!s» 

CxABLC't  5  ss. 

_i     FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 

DIllEy 

68.2 
65.5 
64.5 
64.9 
63.4 

43.2 
43.8 
43.4 
44.9 
39.4 

-  5,5 

84 
76 
81 
81 
80 

23 

28* 
23 
28 
24 

30 
28 
28 
28 
28 

24. 

24. 
24. 
14 
15. 

259 

288 
307 
287 
373 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 

3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
4.36 
2,51 
1.96 
3.23 

1,76 

.95 
1.48 
1.25 

.83 
1.4S 

4 
4 
4 
4 
4 

.0 

T 

.0 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 

PASS 

E*CINAL  )  S. 

■  :»- 

iBIAJ 
.  ra'CS 

62.6 
66.3 
68.3 
69.0 
65.0 

41.4 
40.4 
46.3 

42.8 
42.8 

-  5.1 

-  5.0 

-  5.7 

78 
83 
89 
88 
73 

28 
24 
24 
24 
28. 

26 
25 
33 
23 

27 

14 
14 
26 
23 

14 

336 
321 
213 
258 
311 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

4 
4 
0 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.90 
1.81 

.79 
2.86 
2.68 

•   .02 
.54 

1.63 

.31 
1.10 

.31 
1.43 
1.50 

4 
4 
6 
3 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

FREER 

-LE 
»  - 
L4VMM  ■»  A|RPO«T       o 

-'V 

65.3 
69.  6M 
61.8 
68.8 

66.3m 

42.7 

41.8" 

40.4 

46.3 

4),4» 

55,7m 
54.  9M 

-  4.1 

83 

81 
76 
89 
88 

26 

1 
24. 
23 
24 

31 
31 
26 
32 

29 

25 
25 
25. 

14 

14 

303 
238 
384 
221 
283 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

b 

0 

3 
1 
3 
1 
3 

0 
0 

0 
0 
0 

2.72 
1.83 
3,76 
1.19 
1.41 

.30 

1.43 

.90 

2.04 

.80 

.65 

4 
4 
9 

4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 
0 

0 

»fA»>» 

»:-.  4»as;c  cit»  i  • 

rui 

lA»»-» 

65.9 
63.1 

70.8 
64.8 

70. «M 

43.2 
42.5 

44.5 
42.1 
4|.8» 

56. 4M 

78 
77 
90 
81 
89 

27 
23 
24 
24 
28 

27 
27 
23 
27 

30 

24 

24. 

26. 

14 

26. 

292 
334 
213 

309 
238 

0 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
i 
I 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 

6.13 

1.79 
2.97 
2.00 

1.36 
2.60 
1.14 
1.14 
1.20 

* 
4 
6 
4 
24 

T 
T 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 
1 
1 

won 

54.8 

-  4.4 

2.47 

1.30 

T 

•   •   . 

• 

. 

52.2 

•1,1 

,  58.7 

-  5.6 

86 
•  6 

11 
12 

38 

32 

25 
26. 

116 
194 

0 

<> 

0 

0 

0 
2 

0 
0 

1.37 
2.70 

.09 
1.48 

.88 

1.30 

4 
6 

.0 
.0 

0 
0 

3 

1 
2 

0 

1 

See  Relerence  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Temperature 

Precipitation 

5.1 

1 

>  a 

■ts 

1 
0) 

1 

< 

•a 

A 

|z 
sa 

•  2 

M 
i 

1 
5 

2 

a 

t 

a 
t 

1 

No.  of  Days 

•a 

o 

h 

a 

£ 
e 

(5 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day. 

Sutton 

Max. 

Min. 

3 

■B-a 
1} 

ii 

• 

a 

0 

i 

• 
I 

• 

i 

u 

H  k 

s  * 

m  k 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

MISSION 

PORT    ISABEL 

69.9 
71.* 

69.0 
70.* 
70.* 

*7.5 
50.8 

*s.e 

*6.9 
55.0 

58.7 
61.1 
57.* 
58.7 
62.7 

-    *.5 

•    1.6 

86 
90 
88 
90 
86 

2* 
28 
2* 
2* 
11 

3* 
33 

32 

30 
39 

26. 

25 

25 

25 

25* 

18* 
153 
213 
193 
105 

0 

1 

0 

l 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 

2 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.66 
1.26 
2.36 
1.61 
2.90 

.61 
1.55 

.99 
.77 
.73 
.7* 
1.10 

5 

* 
6 
6' 

* 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
5 
3 
5 

2 
1 
3 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

l 

PORT    MANSFIELD 
RAVMONDVILLE 
SAN   BENITO 
WESLACO    2    E 

66.1 
66.6 
71.0 
73.0 

*9.*M 
*6.7 
*9.2 
51.1 

57. 8M 
57.7 
60.1 
62.1 

-    5.5 

8* 
84 
87 
88 

12 
12 
12 
28 

36 
33 

36 

31 

2* 
26* 
25 
25 

206 
219 
162 
127 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1.92 
2.47 
2.31 
1.35 

1.32 
.32 

.65 
.97 
.97 
.73 

5 

6 

* 
* 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
* 
* 
3 

1 
2 
2 
I 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

59.7 

-  *.o 

2.01 

.82 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATUREi       90°    ON    THE    28+    AT    3    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,         0°    ON    THE    24TH    AT    BRAVO 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       10.3*    INCHES    AT    MAUD 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  0.00    INCH    AT    HITCHLAND 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,  *.8*    INCHES    ON    THE    9TH    AT    PARIS 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  1*.0    INCHES    AT    MERRILL    RANCH 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,         6    INCHES    ON    THE    18TH    AT    MERRILL    RH 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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.16 

.20 
•  33 

.33      .32 
.73      .Jl 

7 

i   I--.. 

1.21 
.61 
.61 

.'I 
.61 

t 

.01 

.01 
.01 

.06 

.16 
.67 
.65 
.75 
.61 

7 

.03 

.13 

.56      .21 

.06 

7 

.31 

.21 

.6' 

I.IC 
J. II 

1 

.21      T 

.06 

.06 

T 

T 

.62 

./• 
.10 
.12 

.  re 

t 

7 

7 

.0. 

.20 

.19 
•  06 

.02 

.23 

.10      .11 

.60      ,92 

.06 

7 
.0] 

7 

.36 
.•1 

.61 

.06 

t 

T 

.27 

.*' 
.65 
.66 

.It 

•  60 
.11 
.36 

.13      .11 

.22 
.33 
.39      .71 

• 

.• 

.11 
.1 

.0' 

1 

■  • 

.  '■ 

.1 

.11 

.02 

.61 

.11 
.62 

■ 

.11 

• 

.01 

■  01 

.  '/ 
../ 
.•■ 
.' 

.1 

.IV 

.20 

7 
.02 

.16 
.01 

.23 

.TO        .11 

.01      ,0< 

T 

.06      .0 

7 

*  Mowing  '    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15 


17       18       19      20 


22      23      24      25      26      27      28      29      30       31 


POST 

OuANAM  5  SE 
ROBV  I  ESE 
ROSCOE 
ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  R»OtO  KBYP 

SNYDER 

STAMFORD  1 

TALPA 
TAMPICO 
TPSCO 

TRENT  2  ENE 
TRICKMAM 

TRU8Y  3  ESE 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

VOSS 

WELLINGTON 
WICHITA  FALLS  W8  AP 
WICHITA  VALLEY  PAR"  2' 
W1NCHELL  I  WNN 
WINTERS  9  NNE 


NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEDO  A  SE 
ANNA 

ANTELOPE 
ARCHER  CITY 

ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BAIRD 
8ELT0N  DAM 

BENBROOK  DAM 
BLANKET 
BONHAM 
BOX  IE 
BOYD  3  SE 

BRAZOS 
BRECKENPIDGE 
BRIDGEPORT 
8R0WNW00D 
BURLESON  2  SSW 

BURLINGTON  3  WS« 
BVRDS  I  NNE 
CAMERON 
CARROLLTON 
CELINA 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  9  E 
COMANCHE 

COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

DALLAS  KB  AIRPORT      //« 

DAVILLA 

DECATUR 

OEM  SON  DAM 

DENTON 
DENTON  2  E 
DUBLIN 

DUNDEE  4  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

EvANT 

FARMERSvlLLt 

FERRIS 

FLORENCE 

FORESTBURG  A  S 

FORT  WORTH  „B  AIRPORT 

FORT  WORTH  VICKERY  8LV 

FROST 

GAINESVILLE 
GATESVILLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 

GRAHAM 
GRANBURV 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  T  Nw 
GROESBECK 

GUNTER 
HAMILTON 
HENRIETTA 
HEWITT  |  SE 
HICO 

HILLSBORO 
HONEY  GROVE 
HUCKABAV 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 

JACKSBORO 
JARRELL 

KAUFMAN 

KENNEDALE  A  SSW 
KILLEEN 

LAVON  DAM 
LEWISVILLE  DAM 
LIBERTY  HILL 
LI  PAN 
LITTLE  ELM 


MARL  IN 


6.00 
5.81 
6.14 


5.30 
6.11 
4.31 

3.71 
3.2! 

4,76 
4.6C 
2.60 

6.92 
4.31 

4.12 
6.34 
4.12 

1.93 
9.36 
6.20 
2,99 
3.36 


2.99 

3.23 
9.39 

4.12 

3.70 

1.36 

4.42 
4.91 
9.99 

4.69 

3.74 

1.37 
3.53 


1.39 
5.99 
3.49 
9.49 
4.22 

9.92 

9.16 
9.91 
3.63 


T  T 


1.14 

1.30 

.03  3.60 


.13 

3 

88 

.39 

2 
1 

25 

62 

.02 

I 

90 

.36 

2 

79 

2 
1 

16 
50 

.60 

3 
1 

00 
96 

.29 

1 

30 

1.14 

Z 

97 

.07 

2 

7* 

,02  1.55  1.92 


.01 

1 

64 

2 

27 

■  04 

1 

46 

2 

52 

.66 

38 

.02 

30 

.23 

2 

2S 

.20 

2 

14 

.23 

3 

36 

.03 

1 

11 

.23 

1 

92 

T 

2 

57 

.07 

1 

21 

.03 
T 

1 

1 

2! 

15 

.10 

2 

70 

.03 
.09 


.19  3.30   ,20 


.69  1.78 

3.70 

.11  1.25 

.17  3,32 
.17  3.12 
.07  1.52 


.14  1.10   .04   .66 


.40  1.06   ,6« 


1.12  1.30   .09   T 


1.J9   T 
.93   !?! 


See  refeience  n 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14       15        16       17       18       19  I   20   !   21       22      23      24       25      26      27      28      29      30      31 


-15-s  caEEr 

3.6* 

•:   BREW 

♦  .05 

•C   6;\^Et 

5.76 

•:=:::•>  st»te  »»a« 

9.96 

-•:>:» 

6.09 

■T-.ESA.    .EllS   r»«   «» 

2.54 

boosa*  >iu 

3.29 

-.ens-e; 

2.56 

3.67 

UVUH   "ILLS   :»" 

♦  .TO 

st.=:a* 

1.60 

:.^E' 

1.21 

0.-E'     5    "■ 

.90 

=i.z  =:sTc 

l.»0 

MBIS 

7.6* 

■   .:-   =  ::^- 
»:ss.-  i|«seo»  o»» 
:;:;-:;   =ese».:i» 

:.:•..•■. 

;i  ■  si:- 

a»-SES    »i.«»    J'»T10I. 

as:  c*< 

■ :  jo*. 
s:n:s:.: 

o:ci:».e 

■0CU4U 

boss 

':i5E- 
IWP 

5-Ea.iv    a_-»    STATIC* 
SllKU 

■  ■ 

S-Eo-Es.l.tE   6   J* 

stiuhouM  -:..:■  :»- 

S-Si-v    •    \6E 

•>•.:» 

Ii— ITM 

■--::.-:!•:•. 

•-.S5ES    5    6£ 

•sen*:* 

.»..£•     -IE. 

.•::   -!  »:s»;a- 
.,.■..-    seaims   •   ESI 

■uMoni 

•   gu 
.:.'£  cm 


IM 
•  ■>.*  "e't-  fc.«e  »t 


2. 27 
6.39 

6.02 


•  .26 
5.55 
6.24 
5.33 

4.19 
3.21 
3.50 
2.61 
2.16 

3.31 
3.96 

2.06 
6.24 
6.22 

9.9T 

•  . 52 

I. II 


6.61 

5.79 
5.66 


•  •-f.3 

5.6T 

.•.«6'* 

6.22 

ef:!«s 

6.03 

•:«  .!(■   2   E 

6.66 

tOttlOU 

».!■ 

KM* 

6.66 

■>-.«•:* 

6.01 

!."•.: 

3.11 

:»••:-. 

7.26 

CMTIHK 

6.60 

CUTTf 

5.6) 

current  LU 

6.  95 

.!    2    E 

6.11 

'ill 

-.16 

UTIM    IU    »» 

6.10 

;«•-.! 

6.C3 

6.13 

3.61 

■tiaatvti 

'.56 

'.50 

1.27 

(    2    . 

».56 

E5C-    1   • 

7.H 

...1 


■ 


.10    2.26 

01 

.06    1,69 

25 

3.60 

3.35 

35 

.13    1.33 

.61      .TO 

2.62 

.01    1.60 

1.12 

01 

.73    1.60 

1.07 

•  06 

.10 

.12 

6,>6 

.16 

.06 

T 

•  OS 
1.02 

2.10 

.15 

,01 

T 
.26 

i.ea 

.55 

,12 

2.20 
.01 

J. 05 

2,47 

1.10 

•  03 

T 

.83 
.20 

2.91 
i.55 

.at 

.5a 

.09 

.02 

•  Ot 

2.60 

,10 

.03 

1.49 

-.16 

.21 

.01 

•  02 

.76 

1.16 

7 

1.03 

1.70 

,10 

.C) 

T 

1.12 

.03 

.07 

1.95 

T 

.02 

•  03 

1.49 

1,65 

•  03 

2.12 

1.30 
1.05 

■It 

•  10 

1,91 

•  02 

.30 

T 

•  01 

1.01 

.03 

,11 

T 

1.07 

2.67 

.11 

,1> 

,06 

.05 
T 

Lie 

.75 
1,49 

•  21 

7 

.07 

.10 

2.35 

.06 

•  10 

.05 

•  10 

1.00 

•  03 

.01 

1.65 

7 

.11 

.72 

1.5: 

T 

.06 

4.J1 

.06 

•  36 

i.25 

.06 

•  03 

.02 

1.97 

•  01 

.06 

T 

2.22 

.16 

T 

.09 

5.26 

•  11 

1.33 

.02 
.02        ,66 


•  37 
.01  1,76 
•36    2.19 


.70    1.32 
1,37 
,66      .32    1.52 


.26  .23  .26 

1.37  ,26  1.03 

.29  .39  ,37] 

,90  ,69  .24 

.37  .99  1.63 

,31  2.23  .31 

.62  ,13  1.39 


.09       .06      .02 


,35  1.29 
.60  .93 
.33    1.23 


T                     1.23  1.33  2,36 

T  T         1.69  1.32  .37  .96    1.61 

T  T           T  .31  .03 

.01       .19                  .39  .17  ,23  ,91 

T            ,09                   .67  1.99  ,61  .90    1.11 


61       .97 

,40 

,90 

.6 

16    2.10 

.91 

.62 

.« 

69      .69 

,77 

.96 

.91       .69    1.79 


.39    1,19      ,63      ,93 
,60    1,00      ,39    2,00 


,09      .99    1,37    2.29 


09 

.". 

.♦9 

.19 

.'3 

.09 

,11 

.99 

.11 

.  11 

03      .20 

.  12 

•  60 

.11 

,41 

.67 

.1  1 

1.16 

.20 

.04 

01       .21 

.!• 

.96 

.55 

.26 

.91 

.  13 

.9' 

•  69 

.  IT 

.  15 

.*  ' 

,51 

.■6 

.29 

.  >5 

.»/ 

,09 

.26 

II    1.90 

./• 

.96 

.'./ 

1.29 

.12 

.10 

.51 

■" 

.  IJ 

.*  ' 

.'/ 

.19 

.69 

•  •• 

.91 

.2. 

1.90      T 

.11    I. II 
1.90    1.21 


,.53 


1,31 

.20 
1.09 


1,66 
•  96 

1.00 


1.00 
1.9T 


1.69 
1.50 
1.16 


1.30 
•  66 
1.47 


DAILY  PRECIPITA  TION 


-j 

Day  of  Month 

Station 

O 

**     |  1  |  2  |  3 

4 

5  | 

6 

7  | 

8    9 

10 

11 

12 

13   14   IS 

16  [  17   18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

MARSHALL 

6.71 

T 

•  OT 

.45  1,*3 

.70 

1.08 

.52 

T     .73 

1.53 

.la 

MAUO 

10.34 

2,1*  1,231  1,32 

2.04 

1.47 

.16 

1.16 

.62 

M1NE0LA  '  SS« 

6. »1; 

,40  1,20 

•  6* 

1.04 

.8 

.08   .98 

1.26 

MONTGOMERY 

4. BO 

.10 

.06 

.03   .16 

.08 

1.35  1.78 

1.22 

M0SC0"  1  SE 

6.00 
9.19 

T 

T 

T 

T 

T     .30 

•  *5 

.65 

1.1! 

.83  1.80 

.69 

.29 

MOUNT  PLEASANT 

T 

1.76  1.73 

,76 

1.30 

1.64 

.40 

1.28 

.30 

NACOGDOCHES 

4.61 

T 

.SO 

.0* 

.05   .58 

.36 

.55 

.47 

.91   .6* 

1.09 

.02 

NAPLES  I  i. 

«.!« 

l.SO  1.98 

.05 

1.15 

l.W 

.32 

1.42 

.11 

NEGlEy 

6.451 

.5* 

4.25 

.51 

.07 

1.98 

T 

neuvILLE 

M 

•  29 

.15 

.83 

1.0* 

1.03 

1.0* 

.66 

.40 

NE*  CANEY  4  Nw 

j.tJ 

.09 

T 

T 

T     .08 

•  *2 

T 

■6C 

T 

.10  1.75   T 

.70 

.09 

NOGALUS  GUARD  STATION 

5.13) 

.03 

.02 

.30 

.51   .65 

1.30 

1.10   .28 

.9* 

OVERTON 

(.06 

.09 

•  0* 

1.75  1,42 

•  32 

.80 

,88 

.20  1.18 

1.38 

PALESTINE 

3.4* 

.04 

.12 

■26  1,17 

,*8 

•  15 

.25 

.31   .97 

1.90 

.09 

PINELANO 

4.«T 

.03 

.17 

•  03 

.08 

•  ** 

.10 

1,83 

.04   .89 

1.19 

.05 

PITTSBURG  5  S 

4.77 

T 

.84   ,8* 

1,03 

.61 

1.49 

POVNOR 

4.82             T 

T 

.0* 

.63  1.13 

•  84 

1.17    ,01 

T     .88 

.10 

PRICE 

5.89 

.16 

•  08 

.26   ,76 

•  ** 

.73 

.7? 

.14  1.38 

1.09 

.10 

OutTMAN  2  5 

REKLA.  3  NE 

6,*T 

.30 

•  10 

.38 

.10 

1.46 

.94 

.41  1.13 

1,69 

RICHAROS 

6.51 

T 

.17 

T 

.17 

T 

.40 

1.5C 

.67  2.30 

1.30 

T 

RIVERSIDE 

6.6» 

.09 

.03   ,*1 

.32 

1.4! 

.90  2.47 

•  98 

ROCKLAND  I  N 

6.221 

.0* 

.03 

.02 

1,00 

1.46 

.96 

,21  1.0* 

1.21 

.23 

RUSK 

6.41 

.30 

T 

T     .70 

1.03 

1.5C 

,50  1.03 

1.33 

SIMMS  2  NNt. 

6.50 

i.aa  i,32 

,89 

1.10 

1.4C 

.13 

1.10 

.66 

S»URGER  DAM  B 

4.55 

T 

.02 

.01 

•  05 

.59 

•  *1 

.31 

l.oe 

.85 

T 

1.19 

.02 

sulphur  springs 

T,l*J 

T 

•  19 

1.10  2.53 

,66 

.05 

.35 

.57 

1.63 

.06 

TEXARKANA  DAM 

T.71 

T 

1.68  1.40 

,68 

1.05 

1.53 

.10 

I. IT 

.10 

TRINIDAD  1  S» 

4. 95 

.07 

.18  1.10 

,85 

.7* 

.32 

.09   .62 

.96 

TYLER  5  NE 

6.01 

.12 

.01 

■03  1.29 

.3' 

.58 

.73 

.26   .96 

T 

1.61 

.09 

VALLEY  JUNCTION 

6.  921 

T 

,*0 

.06 

T 

1.42 

•  21 

■  99 

.54 

.7*  2.10   .2* 

.62 

MALLER  2  SS» 

4.26 

.21 

•  23 

.17 

.6*  1.78 

1.03 

NARREN 

4.2TJ 

T 

.0* 

.04 

•  02 

.33  1.12 

•  05 

.42 

.78   .22 

1.17 

.06 

HILLS  POINT 

6.61 

T 

T 

•  03 

1.57  1,58 

.47 

.60 

.12 

.20   .92 

.73 

•  37 

H1NNS80RO  6  S> 

T..a 

.10 

1.66  1,57 

■  51 

•  91 

1.23 

1.33 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

■J 

.11 

.27 

.79   .10 

BAKERSFIELO 

2,56 

.0* 

.02 

.49 

.53  1.42 

•  0* 

BALHORHEA 

1.6« 

T     .30 

T 

,66   ,72 

800UILLAS  RANGER  5TA 

.441           T 

.11 

.11 

.21   .01 

CANOELARIA 

.52| 

.01 

.19   .05 

.31 

CASTOLON 

.22,           T 

.15 

.07   T 

CHISOS  BASIN 

.96              .02 

.17 

T 

.06   .28 

.32   .11 

C0RNUDA5  SERVICE  STA 

.6S 

T 

.68 

T 

CRANE 

2.6* 

.03 

.12 

.03   .27  1.41 

.20 

EL  PASO  U3  AIRPORT       R 

.59 

T 

.1* 

,*1 

T 

.0* 

FABENS 

.60 

.33   .17 

.10 

FORT  DAVIS 

1.06 

.03 

.26 

.TO   .09 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.96 

.02 

.01 

.27 

.1*  .12  i.2a 

.12 

GIRVIN 

2.64 

T 

T 

T     .32 

T    1.29  1,03 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

2.4T 

.09 

T 

.29 

.03  2.10 

T 

IMPERIAL 

2.T6 

.03 

•     .33 

•  2.3a 

KENT 

1.01 

T 

.49 

T 

T 

.32 

LA  TUNA  1  S 

.30 

T     .27 

•  03 

T 

MARATHON 

.79 

.12 

.03 

T     ,16 

.03   .49 

MARFA  NO  2 

1.26 

T 

T 

,51 

.73 

MAVERICK  RS 

.31 

T 

.02 

.20 

.13 

MENTONE 

.62 

.36 

.26 

MERRILL  RANCH 

1.32 

.09 

•  37 

1.06 

HONAHANS 

2.30 

T 

T     .25 

T 

T    1.36   ,»9 

MOUNT  LOCKE 

1.30 

.02 

.05   .40 

.40   .43 

ODESSA 

2.22 

.01 

T 

•60   .24 

.OT  1.30 

PANTHER  JUNCTION 

1.01 

.21 

.05   .30 

.39   .03 

.01 

PECOS 

1.1' 

.29 

.aa 

PENHELL 

1.94 

.02 

.01   .30 

.02  1.10   .49 

PLATA 

1.51 

.16 

.76 

.57 

PRESIDIO 

•  96 

.19 

.07   ,08 

.20 

red  Bluff  dam 

.12 

T 

,12 

SALT  FLAT  10  ENE 

•  29 

.01   .22 

.02 

SANDERSON 

1.31 

.16 

,ia 

.22 

.15       .98 

.02 

SHEFFIELD 

1.99 

.20 

ill 

1.03   .18 

SIERRA  BLANCA 

.29 

•  29 

TOY  AH 

.62 

T     .23 

.30   ,09 

VALENTINE  10  »SN 

.30 

.13 

.1! 

VAN  HORN 

.41 

T 

.30   .16 

T 

.01 

a  INK  FAA  AIRPORT 

1.10 

T 

T 

.29 

T     .80   .01 

YSLETA 

.37 

.35   .20 

•  02 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADA«SVILLE 

4.(5 

.03 

.53 

2.95 

.39 

.35        .11 

.03 

ALLISON  RANCH 

AYISTAO  DAM 

1.57 

•  29 

.29 

.41 

.22   .18   .01 

.19   T 

BARNHART 

BIG  LAKE  •  2 

2.77 

.05 

.10 

.02 

•10   .11 

.02   .30  1.83 

.19 

T 

BLANCO 

3.93 

.62 

1.16 

T 

■06  1.61 

T 

.08 

1.02   .91   .74 

.03 

.10 

BlEmETT 

2.99 

.90 

.40 

,05  1,05 

•  02 

.2*   .29   ,04 

BOERNE 

6.47 

1.20 

.67 

.36 

•  02 

1.32 

•  02 

•  0* 

1.48   .41   .60 

.13 

BRACKETTVILLE 

1.(1 

■  96 

.29 

.18 

•  01 

.09   .2*   .OT 

.09 

T 

BRADY 

4.41 

.12 

.46 

.01 

.01  1,48 

T 

.22   .32  1.30 

.46   .03 

.07 

T 

BuRNET 

4.66 

.57 

.29 

.2* 

,04  1,23 

.11 

1.40   .90   ,11 

.08  ,20 

CALLAN 

3.70 

.29 

.35 

.73 

.18   .29  1,20 

.32   .10 

.30 

CAMP  SAN  SABA 

3.94 

.40 

.0' 

■TO   .43 

,48  1,32   .47 

.09 

Camp  ,000 

2.73 

.72 

.•3 

.0* 

.63 

•  16 

,10  .07  .oa 

.04 

CARTA  VALLEY 

1,99 

.62 

.0* 

.63 

T 

,09   ,39   ,06 

CASE  RANCH 

2. OB 

.22 

.30 

.30  1.20   .06 

CASTELL 

CHRISTOVAL 

3.1* 

.37 

.67 

,55  1.33   .23 

COMSTOCK 

1.59 

.20 

.55 

.28 

.13 

.17   .17   ,03 

COPE  RANCH 

2.  IN 

T 

.09 

.17 

.19  1.9T 

.12 

T 

COTTONwOOO 

5.70 

1.20 

.10 

2.10 

1.90 

.20 

COX  RANCH 

3.0* 

.10 

.19 

.90 

.49  1.37   .41 

•02 

CRIOER  RANCH 

2.10 

.76 

.16 

.53   .91 

.14 

DEL  RIO  WS  AP 

1.72            T 

.69 

T 

T 

T 

.99   T 

T 

T 

T 

,12   .31   .11 

T    T 

DOOLE  2  N 

3.41 

.37 

.7* 

T 

.49  1.01   .74 

■  04 

DOSS 

4.69 

.91 

.41 

.16 

1.90 

.68   .59   .98 

.02 

.08 

EDEN  1 

3.16 

.46 

.03 

.»5   .18 

T         T 

.29   .76  1.09 

•  91   T 

•  09 

Eldorado  11  n» 

2.43 

.30 

.59 

.20   .90   .88 

ElDORAOO  19  5- 

2.47 

.50 

•  62 

.10 

.29   .30   .70 

FIFE 

3.56 

.36 

,96 

T         .30 

.33  1.30   .29 

T 

.06 

FREDERICKSBURG 

6,01 

1.38 

.29 

.05 

.0*  1.72 

.08 

.03 

1.40   .77   .11 

T 

.11 

■  following  Station       Index- 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
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5.60 
1.39 
5.91 

J.-l 


4.13 

4.86 

1.21 
1.10 
6.09 

6.oo 

4.14 

).)6 

3.;« 

2." 


4.61 

6.14 
2.91 
2.56 
6.10 
5.61 

4.71 
1.10 
6.10 

2.'1 


1.(6 
6.60 
2.9'' 


=  •33  2 

2.12 

.<  illK''        • 

5.04 

*.5*:^  »• 

6.99 

•.  »£>4*E 

1.99 

6't.!..C  I  61 

1.51 

•   ' 

'.10 

e-C*-»" 

6. CI 

4.'» 

6.11 

6.99 

1.10 

•  •i. 

1.49 

'.69 

6.14 

—  lit] 

6.69 

.»  ••    ■ 

6,*l 

•• 

6.61 

'.  14 

'.<5 

' 

6.19 

•  ..4 

I.M 

...9 

6.'.0 

9. 44 


i.ao 

.57 

.01    1.51 
.'5 


.50      .90      .36 


1.20      .04      .10 


.05 
.6} 
1.85 

2,50 
1.60 


.06      .67 

.01    2.67 

2.65 


.051 

.73] 


.22       .63      .70 


.16 

.37 

.60 


2.60 
.66      .36 

.20    2.10 


1.15  .95 

.90  .62 

.66      .06  1.04 

1.60      .76  1.21 

,08       .21  1.10 


.91    1.10      .10      ,01 


.36      .06      ,21 


■11    1,06      .22 


1.30      .15      .04      .06      .01    1.15 


.60      .08       .07      T 


1.43  .10 

.15  .22  .01      7 

1.36  .72  .11 

.32  .01  .02 

.51  1.22  .17 

T  .61  ,12      7 

.26  .01      ,07 

1.28  1,60  ,50      ,02 


.20  1.47 
.29  .61 
.66      ,95 


.02       1,99      .29 


1.42    1.28       .1* 


2.22 

.66 
2.51 

1.72 

1.02 

.19 

.44 

-.1 

2.26 

.06 

-./ 

1.86 

.04 

.57 

1.11 

.52 

2.66 

7 

.90  2.00 

.88   .45 

.68 

1.02  1.42 

.20 

1.72   .10 

2.28   .11 

.02 

1.67  1.60 

.58 

.65  2.15 

.41 

2.76   .83 

.07 

I.M  .90 

1.60  .14 

1.90  .25 

.14  1.16 


1.44 
.64 
1.26 


.35 
.98 
.11 


1.22    1.64      .9*      I 


.16    1.21 
.01 

.19      .07 


1.10 

•  00 

.25 
.18 

1.12 

.19 

till 

.16 

.10 

.90  2.00 

1.02 

.99 

.70 

I.N 

l.6t 


1.1' 


I. '6       .21       ,01 


.01     1.04      ,1'       t|| 

.04    1.04  1.4', 

.04     1,04 
1.99 


.26 


.19 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13      14       IS 


28      29      30      31 


MATHlS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

PFLUGERVILLE 

POST  OAK  SCHOOL 
PROVIDENT  CITY 
REFUGIO 
RICARDO 
RIOMEOINA  2  N 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

SEGUIN 

S1NTON 

SMITHvILLE 

SPRING  BRANCH  2  SE 
WAELDER  7  SSw 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

YOAKUM 

YORKTOWN 


JPPER  COAST        oe 

ALVIN 

ANAHUAC  NAV  OFFICE 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
CLOOINE 
CYPRESS  1  S* 
OANEvANG 

EONA  3  SW 

el  campo 
freeport  5  nw 
galveston  wb  city 
houston  w8  city 

houston  wb  airport 
houston-barker 
houston-deer  park 
houston-heights 
houston  indep  heights 

HOUSTONwWESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

HATAGOROA  NO  2 
MAURBRO 
NEW  GULF 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

TOMBALL 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

WHARTON 


SOUTHERN  0 

AGUA  NUEVA 
ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIOES  7  S 
BIG  WELLS 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

COTULLA  HILLJE  RANCH 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENC1NAL  3  NW 

FALCON  DAM 
FALFURR1AS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 

GEORGE  WEST 

HEBBRONVILLE 

JOUROANTON 

LA  PRYOfl 

LAREDO  WB  AIRPORT 

OILTON 

PEARSALL 

POTEST 

RIO  GRANOE  CITY  3  W 

SARITA  T  E 


three  rivers 

TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 


-.'■- 

2.05 
5. Ml 
6,4% 

7.2T 

5.95 

3.71 
9.T*| 


6,42] 
6.30 
'•46 


6.91 
3.33 
9,74 

2.91 

4.401 

3.711 
2.21 

l.TT 
3,46| 

3.21 
3.04 
2.54 


2.73 

5.41 
3. 89 
5.0! 
3. BR 
3.02 

2.S6 


4,00 
1,60 

1.6' 
2.04 


4,36 

2.66 
2. SI 


.82  3.08 

1.90  ,64 

2.24  .52 

2.21  .19 


2.15   .20   .03 


l.TJ   .02   .02 


.04 

.33   T 

.90   .02 
.47 

.25 
T  .0) 
.02 


•09   ,15 
.13 


1.29   .02   .01 


1.26   .07   ,04| 


1.41 
1.13 
1.23 


.00  1,03 
.17   .22 

.80   .05 


04 

.22 

.01 

,06 

01 

.69 

.02 

." 

05 

.83 

." 

.10 

.05   .231   .06 


■41   ,14   ,08  1.02 

•21   .17 
.361   .25   ,27 


.45   .31  1.02 


.02   ,13   ,06 


.65 

.14 
.49 


.20  1.12 

T 

.12   .01 


1.00  .94  .60 
2.30  .70  .07 
1.05  1.5'   .23 


1.20  2.31   .92 


.00   .50   .02 


1.19 

.05  2. 
1.62 


.19  1. 
.13  1. 
.26  2. 


.31   ,15   .0* 


1.56   .60   .06 


•  loUowing  Station      Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


•       •       • 

LC.ES    V4LLET 

10 
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POST    IMSi. 

2.90 
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B»r»CHC»lLLE 

2.»T 

s»-.  jsmt: 

2.91 

•ESX«CC    2    E 

1.35 

10       11       12      13      14      15 


!'»      T 

.'»      .0 


16      17       18      19      20      21 


222324      2526,27      28      29      30      31 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1965 


Station 


Day  of  Month 


12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


HIGH  PLAINS 
AMARILLO  MS  AIRPORT 
ANDREWS 
SIG  SPRING 
BORGER  3  u 
BOYS  RANCH 
BRAVO 

BROWNFIEL0  2  E 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 
CR0S8YT0N 

DALHART  FAA  AIRPORT 
DIMM1TT 
OUMAS 
FLOYOADA 
FOLLETT 
FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 
MUVEH 
HEREFORD 
LAHESA  1  SSE 
LEUELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD 
LUBBOCK  9  N 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 
MC  LEAN 
MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 
MIDLAND  *  ENE 
MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  nATER  WORKS 
PANHANDLE 
PERRYTON 
PLAINS 


MAX 

HIM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MA* 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


43   48 
17   IT 


50   57 
21   30 


52   58 
21   32 


50   56 
IT   18 


50   52 

18   14 


48   50 
14   15 


39   48 
17   17 


45   52 

14   U 


48   54 

17   18 


46   47 
14   17 


38   48 

16   17 


4T   50 
12   12 


39   49 
15   16 


31   46 
17   14 


37   47 
15   16 


41   50 
16   16 


30   18   19 


49   55 

13   13 


39   49 

17   17 


39   47 
18   18 


42   51 
16   16 


50   52 

16   20 


50  61 

23  34 

43  53 

17  18 

44  53 

19  18 

49  52 

15  17 

29  43 

17  18 

46  51 

14  11 


52   67 
20   37 


57   69 
17   32 


53   53 

17   16 


55   38 

20   33 


50   44 
22   22 


52   64 
13   34 


46   65 
21   38 


63 
31 


29 
24 


63 
28 


65 

29 


60   32 
24 


70 
24 


36 

20 


47 
26 


69 
23 


69   63 
37   22 


61   31   47 
30  22   2* 


69   62   30 


73   62   32 


73   70   31 
29   25   25 


68   31   SO 
28   23   24 


70   41   30 
41   23   26 


33   32 

26   27 


34   34 
22   27 


60   S3 

26   19 


44   35 

29   26 


63   36 

30   30 


68   30 
24   21 


66   36 
24   22 


40   30 
24   28 


58   33 

20   20 


49 
27 

37   3 

16   1 

62 
33 

3T  * 
33   2 

68 
34 

65   3 

40   2 

48 
28 

42  4 
21   1 

55 

25 

47   3 

14   1 

50 
25 

39   3 

16 

53 

24 

63  4 
29   1 

5* 
28 

45  4 
21   1 

33 

28 

48   3 

14   1 

51 
28 

**   3 

20   1 

54 
29 

62  4 
32   I 

39 
25 

28   3 

12 

42 
25 

55  2 
23   1 

50 
26 

42  2 
21   1 

52 
30 

61  4 
30   1 

46 
27 

31  26 
21   13 

29 

31   1* 

41 
23 

38   39 

17    9 

45 

28 

31  28 
25   13 

52 

26 

63   36 

32   15 

52 
25 

61  40 
28   12 

45 
23 

37   39 

17   12 

60 
28 

49  43 
26   13 

61   43 
30   21 


33   47 

30   23 


32   48 
25   27 


67   50 
32   28 


66   62 
34   )4 


30   57 
22   26 


48   35 

21   24 


59   50 
28   24 


52   48 
27   25 


51   45 
27   21 


45   39 

26   20 


51   60 
24   25 


40   5 

21   20 


45   5! 
17   20 


46   40 
16   1 


46   40 

12   1 


40   60 
13   20 


45 
15   1 

ice  Notes 


55   60 

23   29 


55 

23   28 


57 
16 


42 

17 


1   32 

0   20 


40 
30 


38   32 

21   23 


27   45 
IT   16 


1   25   2 


50   56   60 
24   26   2 


45   57 

20   24   30 


55   54   5 

20  21  2 


49   56   6 
19   2*  2 


28   49   5 

18   22   2 


51   58 
11   22 


42   51 
19   23 

ollowing  Station  Index 
49    - 


60      4 
26      1 


41       6 
23      1 


64      60 
23 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
FEBRUARY  1965 

Station 

Day  of  Month 

• 
1 

1   2   3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

plainvIEk 

MAX 

MIN 

SEMINOLE 

MAX 

MDJ 

75   44   53 

27   21   21 

64 
35 

73 
34 

66 

26 

33 

20 

93 

23 

62 
30 

40 
18 

47 
22 

32 

27 

30 
SO 

60   66 
30   31 

Tl 
34 

49 
22 

61 
23 

35 

12 

SO 
12 

64 
19 

71 
26 

78 
33 

55.9 

24,6 

S!tvFST;s 

MAX 

MIN 

73   3*   47 
20   14   15 

60 
35 

73 
35 

65 
24 

30 
30 

58 

32 

34 

19 

47 
22 

34 
23 

60   62 
30   26 

TO 
26 

41 
21 

38 

16 

20 

4 

46 
S 

60 

12 

74 
25 

76 
30 

53.6 

21.7 

SP£AS»A\ 

MAX 

Mm 

39   51   46 
19   15   25 

ti 

2? 

61 
29 

30 

2: 

48 
23 

41 
24 

37 

IT 

55 

IS 

44 
15 

5T 
18 

65 
23 

64   66 
29   30 

59 
23 

67 
21 

62 

9 

42 
1 

60 
17 

74 
24 

71 
26 

66 
40 

55.3 

21.1 

s-sifcoao 

MAX 

MIN 

70   30   46 

20   14   12 

6-- 
32 

70 
36 

30 
23 

33 

24 

47 
23 

34 

18 

34 

11 

26 

14 

44 

17 

SO 
20 

63   64 

24   27 

64 
22 

40 
23 

TS 

78 
31 

31.1 

19.9 

Si'.SK'  *  S» 

MAX 
HIM 

67   46   54 

18   13   16 

68 
33 

67 
31 

33 
21 

30 
21 

90 
24 

38 

12 

93 

16 

48 
13 

SS 

20 

64 
26 

64   66 
32   31 

64 
21 

IT 
35 

66 
12 

47 
9 

60 

17 

72 
30 

75 
30 

70 
46 

56.9 
22.1 

-;--<: 

MAX 

Mm 

73   42   50 

24   18   IB 

60 
39 

T4 
39 

65 
25 

34 
25 

53 

26 

63 

30 

42 

22 

4T 
22 

49 
25 

SO 
2T 

60   67 
27   SO 

T2 
33 

47 

2T 

60 
27 

SS 

9 

46 
10 

62 
23 

Tl 
33 

60 
33 

35.9 

29,2 

■ 

MAX 

Mm 

77   39   50 
21   16   16 

64 
37 

T2 
3T 

68 
25 

32 
25 

50 
29 

98 

29 

40 
16 

34 

17 

SI 
14 

56 

24 

62   64 
27   32 

Tl 
28 

45 
23 

61 
22 

23 

3 

47 

4 

61 
20 

T4 
33 

78 
33 

54.1 
21,9 

VEGA 

•    •    • 

MAX 

Mm 

65   35   47 

19   15   15 

63 

38 

67 
39 

59 
21 

30 
21 

46 
25 

46 
19 

39 

14 

SO 
14 

SO 
17 

34 
19 

36   61 
23   31 

65 

21 

39 

21 

63 
1 

12 

1 

44 
6 

36 

22 

TO 

30 

74 
36 

49,6 
19,6 

LO»  BCLLIHC  PLAINS  02 

■  -B  AIOPCST 

MAX 

Mm 

47 
39 

57 
41 

70 
68 

64 

41 

42 

32 

61 
32 

65 

36 

58 

2T 

4T 
23 

42 
24 

55 

2T 

53 
33 

38 
28 

47 
34 

60 
40 

63   71 

37   40 

5T 
34 

64 
2T 

39 

22 

45 
19 

62 

28 

72 
37 

76 
49 

82 

39 

37,9 
33,6 

MAX 

Mm 

33 

36 

5T 
41 

67 
48 

»T 
49 

63 
32 

92 
32 

6* 
»T 

63 

40 

32 

22 

SI 

2T 

ST 

28 

S3 
SS 

SS 

29 

46 
34 

60 
39 

66   TO 
33   40 

69 
ST 

62 
26 

62 

24 

45 

16 

63 
28 

71 
36 

TS 
46 

•  1 
S3 

61,0 
33.9 

»s»(s»;'.- 

MAX 

Mm 

50 
30 

61 
38 

76 

42 

T4 
39 

63 
29 

61 
31 

63 
34 

99 

ST 

46 
20 

49 

29 

54 

24 

39 

2T 

48 
27 

48 

34 

63 

ST 

66   TS 
36   36 

69 
ST 

61 
23 

60 
22 

49 
14 

62 
27 

73 
42 

78 
49 

79 
39 

61.4 
32,8 

SAlUKSES.  I  H 

MAX 

Mm 

30 
39 

3) 

40 

TO 

»8 

63 

46 

60 
34 

62 
34 

TO 
33 

63 
41 

S3 

26 

44 
24 

5T 
23 

55 

so 

46 
31 

42 
SS 

43 

40 

61   TO 
34   33 

65 
S3 

65 
25 

60 
23 

47 
19 

63 
24 

71 
26 

76 
36 

11 
55 

59,3 
33,5 

OKdESS  MA  AIBPOBT 

MAX 

Mm 

31 
21 

63 

40 

TT 

»3 

69 
34 

34 

28 

60 
30 

62 
34 

49 
22 

43 
11 

43 
24 

59 
22 

40 
23 

45 
20 

57 

29 

63 
30 

63   T3 
34   36 

48 
28 

60 

20 

48 
14 

48 
10 

64 

24 

74 
34 

63 

40 

79 
46 

37.2 

27,4 

CIAB'' 

MAX 

Mm 

50 
14 

51 
13 

64 

34 

77 
33 

67 
23 

34 
26 

54 
2T 

55 

28 

36 
14 

39 
19 

43 
20 

58 
2T 

34 
18 

47 
20 

59 
22 

65   66 
30   34 

72 
28 

44 
22 

62 

16 

19 

5 

47 
6 

64 
21 

76 
SS 

79 
34 

54.2 
22.1 

aumM 

MAX 

MB 

31 
38 

54 
39 

68 
48 

66 
46 

60 
34 

60 
33 

66 
32 

60 
43 

44 
24 

41 
26 

S3 

21 

SI 

21 

45 

31 

44 
34 

49 
40 

62   64 
40   ST 

67 
39 

61 
21 

60 
21 

46 

16 

39 
26 

68 
34 

72 
40 

78 
32 

57.9 
33.1 

CITv 

MAX 

MR 

ST 
39 

34 

42 

T6 

44 

T3 
33 

66 
31 

60 
31 

69 
32 

66 

39 

52 
23 

90 
2T 

38 

23 

ST 
29 

35 

29 

44 
36 

S3 

40 

66   Tl 
31   36 

TO 
38 

62 
28 

60 
26 

92 

16 

64 
24 

71 

30 

7T 
44 

79 
38 

62.3 
33,4 

D!C«EKi 

MAX 

Mm 

26 

30 

60 

40 

T3 
43 

54 

26 

38 

28 

39 
35 

62 
ST 

46 
11 

43 

22 

41 
22 

58 
28 

44 
24 

43 

25 

43 
24 

64   65 
25   S3 

T2 
34 

4T 
22 

60 
22 

46 

11 

15 

40 

69 
39 

81 
43 

36,9 
27.9 

€lECT0» 

MAX 

MM 

34 

27 

63 

48 

TO 
30 

59 
32 

37 

30 

62 

37 

64 
41 

30 
20 

42 
31 

45 
26 

ST 
32 

36 
26 

41 
36 

SI 
34 

61   6T 
37   38 

71 
35 

44 
22 

60 
38 

47 
12 

47 
15 

62 
26 

73 
37 

75 

37 

55,9 

31.9 

Mil 

MAX 

Mm 

50 
32 

38 

40 

TS 
42 

46 
48 

30 
27 

56 

33 

68 
34 

T3 

39 

90 
21 

41 

24 

38 

24 

SO 
25 

SO 
2T 

49 
ST 

60 
II 

67   72 
31   40 

65 
36 

60 
2T 

65 
23 

SO 
13 

63 

2T 

72 

40 

82 
43 

75 
45 

61,1 
31,8 

MAX 

Mm 

49 
28 

48 
29 

37 

4G 

TO 

40 

68 
29 

36 
29 

60 
34 

64 
33 

52 

18 

4T 
IS 

48 

29 

60 
29 

\l 

49 
SS 

36 
39 

66   70 
32   32 

74 
33 

50 
34 

62 

30 

40 
12 

31 
12 

62 
23 

73 
34 

61 
43 

57.5 

29.3 

MAX 

Mm 

72   40   49 
26   20   24 

36 
32 

48 
34 

60 
42 

T3 
49 

65 
31 

37 

31 

60 
36 

62 
39 

56 

21 

45 
24 

45 
29 

59 

29 

S3 

29 

57 
29 

30 
34 

62   66 
35   36 

72 
37 

50 
24 

60 
30 

49 

14 

45 

14 

62 

30 

72 
34 

76 
38 

56.5 
30.3 

MO»0S  C°EE'  :i« 

MAX 

Mm 

45   43   46 
32   20   22 

32 

36 

42 
37 

52 

38 

6T 
43 

10 

33 

38 

32 

60 
35 

66 
36 

51 

24 

46 
26 

39 
25 

34 

28 

31 
29 

ST 

29 

43 

36 

47   61 
37   39 

68 

40 

49 
27 

62 

30 

91 

13 

42 

16 

58 
31 

67 
38 

70 
40 

53.6 
31.3 

MAX 

m» 

78   40   48 
21   20   20 

33 

24 

46 
34 

63 

41 

T5 
49 

45 
10 

36 

29 

39 
94 

64 
S3 

SS 

22 

49 
22 

59 
26 

ST 
SO 

30 
2T 

44 
26 

SO 
34 

62   73 
33   31 

72 
36 

49 
24 

62 
23 

41 

13 

50 
13 

63 
23 

73 
38 

78 
43 

57,1 
28,9 

MAX 

mw 

49 
28 

60 
38 

73 
4T 

68 
94 

6i 
30 

61 
26 

62 
35 

61 
33 

45 

20 

46 
31 

59 
29 

34 

29 

45 
27 

S3 
35 

64 
34 

67   T2 
35   37 

64 
36 

60 
25 

60 
22 

45 
13 

63 
2T 

73 
32 

77 
43 

80 
37 

60,6 
32,0 

»"  ".^BACC  CITY 

MAX 

Mm 

36 
33 

43 
39 

'1 

T2 
49 

67 

31 

38 

30 

38 

33 

70 
39 

33 

25 

38 

26 

96 
24 

60 
23 

56 

30 

40 
29 

44 
36 

34   71 
34   37 

72 
3S 

53 

30 

61 
30 

SI 

17 

SI 
17 

65 

29 

74 
43 

76 
57 

37,8 
31,6 

.  r-; 

MAX 

Mm 

34 
24 

44 

37 

74 

M 

63 

43 

64 

32 

62 
32 

66 
36 

63 
33 

43 
22 

46 

30 

59 

so 

34 
29 

SO 
29 

55 
ST 

63 
36 

67   72 
37   39 

38 

36 

62 
24 

31 
20 

40 
13 

61 
31 

73 
38 

62 

46 

81 
34 

39.6 
32.6 

MAX 

MR 

47 
22 

42 

41 

M 

41 

73 
40 

41 
27 

37 
30 

61 
32 

38 

30 

46 

IT 

43 

24 

60 
28 

99 
32 

46 
24 

35 

SI 

63 

30 

65   75 
36   64 

66 
33 

60 
23 

34 

19 

30 
11 

64 
27 

73 
41 

•4 

44 

79 
53 

60,2 
30,2 

MAX 

Mm 

32 
23 

43 

44 

11 

70 
42 

4) 
2» 

38 

30 

5T 
24 

36 

28 

40 
17 

43 

23 

63 

19 

59 
29 

41 

21 

SI 

22 

II 
22 

69   76 
27   33 

67 
32 

62 
22 

98 

17 

49 
9 

63 
16 

77 
SI 

■  3 
33 

80 
30 

60,9 
26.7 

-  •■•  J. 

MAX 

M» 

32 
21 

40 
34 

'5 
49 

70 
33 

31 

61 
32 

64 
33 

61 
37 

43 
20 

45 

32 

38 

26 

S4 
26 

49 
2T 

S3 
33 

64 
34 

66   72 
33   36 

69 
36 

69 
24 

59 

22 

44 
13 

61 

26 

74 
33 

77 
41 

80 
35 

61.4 
32.3 

• 

MAX 

44 

24 

49 
43 

PI 

43 

47 
34 

36 

II 

38 

90 

62 

37 

35 

22 

44 
14 

44 
2T 

39 
23 

44 
29 

SO 
24 

36 

29 

67 
34 

69   73 
36   39 

63 
S3 

61 
23 

51 
19 

49 

11 

64 
29 

74 
42 

10 
44 

77 
33 

96.9 
30.4 

MAX 

91 
2t 

47 
34 

N 
M 

74 
44 

43 

24 

35 
28 

36 
28 

65 

33 

49 

11 

44 
22 

42 
23 

56 

26 

SO 
28 

41 

26 

II 

36 

62   76 
37   39 

T4 
34 

4T 
IT 

60 
90 

32 

12 

SO 
16 

64 
29 

72 

40 

81 
34 

56,4 

30.0 

MAX 

49 

It 

92 
23 

44 
41 

71 
41 

M 

34 

29 

60 
32 

61 
34 

42 

14 

42 
19 

44 
26 

39 

28 

47 
23 

43 

24 

36 

27 

64   64 
26   34 

TS 
33 

47 
23 

60 
26 

31 
11 

44 
12 

63 

26 

73 

40 

79 
42 

54.9 
26.9 

.-,'-. 

K> 

44 

14 

51 

41 

>> 

43 

43 
92 

»1 
11 

97 

90 

66 

32 

40 
33 

90 
11 

42 

24 

S3 

24 

SS 

so 

47 
28 

42 

34 

S3 
SI 

61   41 
31   37 

60 
36 

41 
26 

34 
22 

47 
11 

60 
22 

72 
IT 

74 
34 

78 
55 

38,3 
31.2 

urn 

''  U      '* 

49 
14 

34 

4| 

•  0 

'I 
43 

|| 

M 

39 

34 

49 
99 

42 
ST 

41 

11 

44 
28 

SI 

24 

SS 
21 

45 
26 

43 
IS 

60 
ST 

43   71 
13   33 

63 
3T 

62 
27 

34 
23 

30 
14 

61 
26 

71 
37 

76 
30 

74 
43 

60,6 
13,3 

MM 

12 

2' 

34 

77 

74 
50 

II 
•J 

11 

32 

61 
99 

62 
33 

94 

20 

44 
22 

45 
28 

58 

28 

34 
26 

94 

21 

39 

J3 

43   4| 

32   32 

72 

40 

SO 
2S 

62 

29 

30 
14 

41 
14 

62 

27 

73 

32 

76 
43 

36.4 
28.9 

51 

41 

H 
H 

49 

37 

II 

93 

2T 

92 

46 

23 

49 

24 

4) 

14 

3T 
27 

44 

27 

S4 

22 

16 
23 

66 
33 

70 
36 

70 
30 

54 

23 

SS 

9 

44 
3 

62 
22 

26 

73 
33 

73 

47 

56.4 

26.2 

!••  N"i*a  r»l!>iwlng  flUliofi 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Station 

Day  of  Month 

01 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1  2B 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

SNYDER 

MAX 

Mm 

41 
21 

49 
24 

55 

30 

44 
37 

56 

43 

74 
43 

65 

29 

35 

29 

57 
31 

67 
31 

53 

21 

48 
22 

43   36 
20   22 

94 

28 

44 
27 

46 
34 

57 
10 

65 

10 

70 
35 

48 
25 

61 
25 

49 
14 

5C 
14 

61 
26 

70 
30 

77 
41 

55,4 

28.2 

7RUSC0TT 

MAX 

Mm 

75 
26 

38 

16 

46 
17 

43 
24 

49 
26 

60 
36 

74 
48 

64 
30 

35 

30 

60 
34 

60 
S3 

30 
20 

42 

20 

45   59 

25   26 

50 
26 

40 
2T 

54 
34 

61 
14 

72 
36 

48 
22 

59 

21 

40 
12 

4! 

1! 

62 
25 

73 
11 

77 
19 

55.4 

27,6 

TURKEY 

MAX 

Mm 

72 
2* 

38 
16 

48 
17 

50 

20 

52 
25 

62 

40 

78 

41 

68 
27 

33 

28 

38 

32 

61 
35 

40 
15 

48 

20 

43   63 
22   32 

38 

21 

4T 
23 

5T 
25 

64 
34 

73 
33 

46 
22 

62 

19 

22 

10 

50 
17 

65 
33 

76 
42 

54.9 
26.1 

VERNON 

MAX 

Mm 

70 
26 

43 

18 

49 
23 

50 
25 

60 
41 

72 

48 

66 

51 

36 

31 

58 

32 

62 

34 

39 
29 

41 
21 

45 

29 

58   55 

23   31 

44 
24 

94 

36 

65 

29 

61 
11 

68 
36 

59 

25 

58 
20 

40 
12 

56 
26 

68 
29 

76 
42 

77 
55 

58.7 
30.9 

WELLINGTON 

MAX 

Mm 

70 
22 

33 

14 

43 

18 

44 
19 

52 

23 

64 
39 

75 
43 

65 

26 

33 

26 

58 
30 

36 
32 

38 
16 

42 

20 

43   60 
18   22 

40 
19 

41 

23 

58 

26 

63 
11 

71 

10 

45 
19 

59 

20 

22 

6 

41 

62 
26 

74 
35 

80 
40 

54,1 
24,5 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

53 

20 

47 
19 

30 
26 

54 
28 

66 

43 

72 
49 

60 
39 

40 
35 

62 
36 

67 
36 

36 
26 

43 
23 

45 
31 

59   57 
28   34 

40 
32 

5T 
40 

65 
33 

67 
16 

51 
28 

59 
22 

51 
18 

39 
15 

26 

72 
34 

74 
42 

80 
53 

57,6 
31,7 

WINTERS  9  NNE 

•    •    • 

MAX 

Mm 

68 
26 

40 
20 

44 
20 

52 
34 

49 
40 

55 

41 

68 
43 

60 
32 

42 
32 

38 
32 

65 

36 

58 

22 

48 
23 

42   55 

22   22 

33 
28 

40 
30 

42 
32 

42 
12 

66 
15 

50 
26 

64 
26 

55 

15 

42 

1! 

60 
22 

68 
30 

74 
40 

56,4 
29,0 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

69 
31 

40 
22 

30 
23 

59 

27 

SB 

32 

61 
42 

73 
44 

64 
33 

36 
33 

67 
32 

64 
33 

46 
26 

45   58 

25   31 

57 

30 

36 

so 

48 
36 

61 
39 

66 
IS 

TS 
19 

61 
21 

62 
16 

42 
16 

65 
11 

Tl 
41 

76 
44 

58,1 
30.9 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

66 
26 

45 

18 

32 

28 

52 

29 

63 

41 

Tl 

47 

64 
33 

58 

33 

61 
33 

67 
39 

42 
3S 

45 

28 

56   57 

29   33 

SO 
S3 

51 

3T 

65 
33 

68 
14 

70 
40 

65 
18 

ST 
21 

IT 
14 

61 
21 

70 
37 

T2 
45 

80 
37 

59,5 
31,5 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

38 

30 

46 
27 

48 
28 

52 

40 

44 
38 

48 
42 

59 

47 

64 
46 

47 
41 

65 

41 

68 
42 

44 
31 

47   55 

26   30 

52 
35 

32 

35 

53 

42 

61 
41 

66 
40 

70 
44 

58 

34 

61 
20 

21 

61 
14 

66 
18 

71 
44 

56.6 
15.8 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

58 

28 

41 
22 

44 

23 

47 
32 

47 
39 

57 
41 

58 
48 

64 
37 

50 
36 

60 
37 

67 

44 

42 

24 

45   53 
26   32 

54 
34 

42 
ST 

53 
3T 

61 

40 

68 
41 

67 
40 

56 
SO 

58 

18 

31 
18 

59 
16 

67 
42 

70 
48 

55.1 
11,7 

BONHAM 

MAX 

Mm 

51 
26 

43 
19 

49 
25 

52 

31 

62 

42 

63 

49 

63 
31 

62 

40 

57 
40 

70 
44 

64 
42 

45 

26 

53   54 

30   37 

58 
39 

63 
92 

71 
36 

47 
19 

58 
45 

65 
42 

12 
12 

5C 
22 

67 
35 

69 
45 

72 
50 

57,7 
35.4 

BOWIE 

MAX 

Mm 

50 
25 

40 
20 

51 
28 

31 
33 

63 

40 

65 
45 

58 

91 

35 

33 

62 
33 

TO 
40 

60 
33 

46 

25 

37   58 
28   38 

48 

SI 

94 
35 

68 
36 

TO 
40 

68 
44 

61 

40 

54 

20 

16 
14 

5? 
21 

71 
IB 

71 
41 

78 
46 

38.1 
11.4 

BOYD  1  SE 

MAX 

Mm 

61 
26 

40 

21 

44 
22 

51 
29 

48 

37 

57 

42 

59 

50 

63 
38 

46 
35 

63 

36 

69 

41 

44 

23 

46   36 
25   28 

56 

34 

41 
33 

56 
33 

64 
11 

70 
IS 

69 
16 

56 

28 

56 

16 

le 

58 

21 

69 
15 

73 

50 

36.0 
11.1 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

57 
25 

47 
21 

55 

30 

48 

40 

62 

42 

73 
48 

62 

42 

44 
32 

62 
12 

67 
37 

60 
27 

45 
23 

57   55 

27   32 

39 
29 

48 
34 

62 
39 

6T 
12 

70 
19 

52 

29 

57 
18 

40 
14 

61 

2S 

70 
38 

72 
45 

80 
55 

57.8 
12.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

63 
26 

38 

20 

45 
22 

52 
29 

48 
38 

61 
42 

64 
49 

62 
33 

45 
33 

63 
35 

69 
42 

44 
23 

46   57 
26   31 

38 

32 

41 
32 

51 
37 

64 

IT 

70 
16 

70 
41 

59 
28 

57 
17 

31 
1! 

60 
12 

70 
18 

74 
50 

56.6 
32.0 

BROWNWOOO 

MAX 

Mm 

52 
32 

42 
22 

46 
25 

56 
38 

43 
37 

53 

41 

66 
90 

63 
33 

41 
34 

60 
33 

67 
ST 

44 
27 

40   35 

24   27 

30 
32 

39 
33 

45 

S9 

50 
41 

62 
16 

68 
18 

58 

10 

61 
16 

41 
1? 

58 
27 

66 
31 

70 
53 

33.9 
32.4 

CAMERON 

MAX 

Mm 

58 

42 

48 
28 

53 

42 

50 
40 

52 
42 

63 

47 

70 
56 

67 
47 

63 

42 

TO 
40 

68 
33 

49 
32 

57   51 
28   36 

55 
48 

57 

44 

63 

46 

TO 
44 

71 
41 

67 

46 

69 
15 

38 
20 

62 
26 

69 
14 

74 
46 

73 
39 

61.2 

40.4 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

56 
32 

45 

24 

46 
30 

46 
39 

51 
36 

59 

44 

68 
53 

61 
40 

63 
37 

65 

ST 

65 
66 

46 
26 

35   54 
26   34 

50 
ST 

54 
37 

62 
36 

TO 
18 

69 
18 

62 

41 

58 

29 

35 

17 

55 
26 

68 
11 

71 
45 

72 
56 

57.6 
35.3 

CCRMCANA 

MAX 

Mm 

56 
26 

49 
25 

46 
25 

46 
33 

48 

39 

52 

39 

62 
49 

66 

47 

56 

47 

63 

44 

70 
44 

41 
28 

47   53 
27   28 

56 

34 

48 

42 

37 
42 

64 
42 

69 
42 

5T 
41 

59 

29 

65 

17 

33 

11 

54 

26 

65 

37 

71 

44 

56.5 

34,7 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

53 

29 

44 
24 

49 
32 

49 

40 

56 

43 

60 

47 

65 
56 

59 

41 

61 
39 

65 
42 

65 
31 

45 
28 

53   56 

29   37 

49 

40 

35 

42 

62 
38 

6T 
18 

67 
45 

55 
15 

56 
22 

33 

IB 

53 

26 

66 
14 

70 
47 

T2 
56 

56,5 

36,4 

DENISCN  DAM 

MAX 

Mm 

53 

27 

42 

20 

47 
25 

51 
25 

60 
41 

59 

48 

62 
54 

60 
38 

56 
38 

68 

40 

66 

46 

45 
22 

53   58 

27   31 

56 
33 

58 

39 

64 
19 

66 
41 

66 
18 

65 
42 

55 

32 

14 
15 

5 
2! 

66 
36 

69 
46 

71 
57 

57,3 
34.8 

DENTON  2  E 

MAX 

Mm 

56 
28 

43 
22 

49 
25 

50 
31 

58 
42 

57 
42 

63 
54 

62 
38 

61 
37 

65 
43 

65 
30 

51 
24 

54   56 
24   34 

S3 
36 

56 
38 

63 
38 

70 
41 

68 
40 

67 
44 

36 

27 

11 

15 

5! 

2! 

68 
33 

70 
45 

74 
52 

58.1 
34.5 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

63 
29 

41 
22 

45 
22 

52 
32 

44 
37 

53 
38 

66 
46 

62 
36 

44 
35 

62 
35 

66 
39 

43 
25 

42   53 
23   32 

49 
33 

39 
S3 

46 
36 

60 
19 

66 
19 

6T 
40 

58 

31 

59 

15 

3! 
1! 

61 
30 

66 
39 

70 
51 

54,6 
32.5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

54 
22 

42 
20 

48 
21 

55 

31 

46 
40 

57 
41 

69 
48 

60 
34 

43 
33 

60 
31 

66 
34 

48 
22 

44   34 
26   31 

54 
31 

38 

31 

47 
ST 

60 
12 

67 
12 

6T 
IT 

58 
25 

5B 

14 

3<i 
14 

61 
25 

65 
33 

76 
37 

55.3 

29.6 

EVANT 

MAX 

Mm 

57 
39 

49 
22 

54 
35 

50 
37 

54 
35 

62 

39 

63 
52 

60 
39 

62 

37 

68 
43 

64 
51 

48 
28 

33   51 

28   32 

4T 
38 

48 
38 

38 

41 

69 

46 

67 
40 

60 
41 

60 
28 

39 
16 

6C 
32 

65 
35 

70 
47 

73 

57 

58.0 
36,9 

FERRIS 

MAX 

Mm 

52 
33 

44 
23 

49 
28 

57 
40 

55 

37 

59 

46 

66 
56 

62 
42 

60 

40 

65 
39 

66 
51 

46 
28 

53   58 
25   34 

33 

42 

56 

41 

63 

40 

68 
18 

67 
41 

66 
41 

56 
11 

33 

17 

54 
21 

65 

34 

68 
43 

71 

57 

57.8 

37.0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

53 

29 

44 
23 

49 
30 

48 
40 

54 
41 

59 

46 

66 
54 

57 
40 

61 
38 

66 
41 

65 
30 

45 
26 

54   55 
27   34 

47 
39 

95 

41 

62 
16 

68 
13 

67 
40 

51 
15 

57 
22 

35 
IB 

55 

26 

68 
32 

70 
45 

73 

57 

56.6 
35,0 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

58 

28 

41 
24 

45 
23 

49 
31 

48 

40 

53 

44 

59 
48 

65 
38 

52 

37 

63 
S9 

67 

47 

42 
27 

45   54 
29   34 

54 
36 

42 
38 

35 

40 

64 
42 

70 
43 

68 
45 

58 
10 

39 

IB 

31 
2C 

39 
37 

68 
43 

71 
50 

55.9 
35.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

54 
24 

37 
20 

43 
22 

49 
28 

50 
29 

59 

41 

57 
48 

59 
37 

47 
37 

60 
37 

67 
40 

61 
24 

41 
22 

45   54 
24   26 

57 
35 

40 

35 

57 
35 

63 
14 

69 
37 

65 
3T 

54 
24 

54 
15 

32 
1! 

54 
29 

65 
33 

69 
45 

54.1 
30.6 

GATE5VILLE 

MAX 

Mm 

58 
34 

48 
24 

49 
28 

46 
35 

48 
38 

58 
38 

60 
35 

54 
40 

65 
38 

65 
39 

67 
32 

67 
29 

48 
28 

55   59 

23   34 

49 
39 

49 
35 

62 
42 

41 

62 
35 

62 
27 

50 
31 

61 
3! 

68 
41 

72 
49 

74 
51 

58.0 
36.1 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

59 
44 

47 
27 

51 
40 

51 
39 

46 
41 

59 

44 

65 
54 

60 
46 

66 

41 

68 
40 

68 
52 

65 
31 

48 
32 

56   54 

26   33 

32 

45 

54 

41 

60 
46 

67 

45 

71 
39 

70 
43 

67 
41 

41 

20 

63 
31 

67 
37 

72 
48 

74 
58 

60.0 
39.9 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

62 
34 

47 
22 

50 
25 

48 
42 

53 

37 

62 

44 

69 

50 

67 
39 

64 
37 

66 
32 

67 
50 

59 

27 

47 
23 

56   55 
22   32 

52 
38 

54 
38 

62 
38 

68 
18 

70 
35 

69 
39 

62 
29 

40 
18 

62 
2! 

70 
29 

73 
39 

78 
58 

60.4 
14.5 

GCLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

62 

34 

48 
20 

54 

36 

48 
37 

51 
36 

66 
42 

65 
49 

61 
37 

61 
35 

68 
39 

62 
46 

48 
26 

46 
27 

33   32 

25   34 

46 
33 

46 
36 

60 
40 

61 
40 

68 
39 

66 
43 

60 
10 

39 

16 

56 
26 

66 
36 

70 
46 

71 
55 

5T.T 
15,4 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

67 
28 

40 
20 

46 
20 

55 

32 

53 
38 

62 
43 

64 
'l 

62 
34 

38 
34 

63 
33 

69 
35 

63 
24 

46 
23 

45   57 
25   31 

59 
32 

39 
32 

51 
34 

65 
29 

70 
SO 

70 
34 

60 
26 

54 
15 

"•C 
1! 

64 
29 

70 
29 

73 
47 

57.0 
10.4 

GRANBLRY 

MAX 

Mm 

60 
25 

49 
25 

48 
27 

47 

41 

52 

39 

62 

44 

66 
52 

64 
38 

64 
36 

65 
36 

65 

50 

54 
27 

46 
25 

55   54 
25   33 

50 

37 

52 

39 

63 

37 

68 

14 

68 
36 

67 
41 

59 
28 

60 

28 

17 
17 

61 
24 

68 
31 

71 
42 

77 
58 

59,0 
34.8 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

57 
28 

39 
22 

44 
23 

50 

30 

48 
36 

55 
41 

60 
46 

65 

39 

56 
36 

64 
38 

68 
42 

65 
25 

40 
25 

45 
26 

56 
33 

43 

36 

54 
18 

62 

18 

69 

41 

68 
43 

53 

26 

SB 

30 

57 
16 

36 

16 

54 
31 

68 
35 

70 
47 

55.7 
32.9 

a  Notes  Following  Slalii 
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Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

Ml 

3E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
FEBRUARY  1%5 

Station 

Day 

of  Month 

1 

12   3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

(SeEE-iVlLLE  7  NX 

MAX 

MDi 

4   4) 
0  25 

50 
29 

91 
30 

60 
42 

58 

4T 

65 
40 

35 

36 

97 
39 

6T 
43 

64 
23 

40 
22 

43 

24 

32 

30 

5T 
32 

44 
38 

56 

S3 

63 
39 

69 
36 

70 
41 

S3 

23 

S3 
29 

33 

16 

30 
16 

30 
23 

64 
17 

68 
41 

54.6 
31.5 

3;;es3eck 

MAX 

MDi 

6   48 
5   25 

47 
38 

45 
41 

S3 

44 

63 

90 

63 
43 

34 

41 

61 
41 

69 
43 

64 
29 

42 
29 

46 
29 

33 

30 

S3 

36 

64 

34 
41 

64 
42 

69 
41 

67 
43 

63 

30 

64 
32 

64 
16 

33 

19 

31 
26 

65 
16 

71 

50 

36,3 
35.7 

MMILTOM 

MAX 

MDi 

*   47 

2   24 

54 

36 

41 
38 

SO 
39 

63 
46 

65 
40 

49 
35 

63 
3S 

67 
43 

61 
2T 

49 
29 

44 
33 

36 
S3 

SO 
35 

40 
58 

46 
39 

39 
39 

62 
39 

70 
36 

so 

23 

39 
23 

60 
17 

39 

19 

61 
30 

68 

41 

71 
52 

55.3 
33.7 

-E\8!ETT» 

MAX 

Mm 

6   46 
1   23 

30 
26 

34 

28 

64 
42 

69 
46 

60 
36 

40 
S3 

60 
3T 

TO 
39 

60 
21 

44 

23 

46 
29 

ST 
33 

4T 
30 

♦  4 
12 

36 

32 

62 
34 

69 

37 

70 
38 

SO 
24 

60 
26 

34 

13 

39 

IS 

60 
29 

71 
36 

71 
42 

36.0 
30,3 

MICO 

MAX 

Mm 

6   49 
1   52 

48 
40 

52 
36 

63 

44 

65 

30 

63 
37 

62 
35 

6T 

36 

64 

30 

62 
26 

44 
26 

34 
26 

53 

33 

48 
36 

50 
36 

61 
41 

67 
38 

70 
42 

68 
37 

59 
23 

60 
26 

38 

16 

60 
29 

67 
37 

71 
43 

75 
57 

56.8 
35.3 

-tLLSBCSO 

MAX 

Mm 

3   47 
3   23 

47 
36 

46 
37 

47 
38 

56 
45 

64 
43 

45 

40 

63 

40 

6T 
46 

66 
21 

49 
26 

43 

28 

S3 

28 

S3 
36 

46 

40 

36 
39 

63 
39 

69 
43 

66 
43 

56 
28 

36 

28 

63 
19 

36 

20 

36 

2T 

66 
36 

70 
44 

33,6 

34,0 

J»«SB0B0 

MAX 

Mm 

4   53 

1   27 

52 
36 

61 
39 

69 
33 

69 
49 

61 
32 

61 
32 

68 

41 

63 

34 

41 
22 

44 
23 

36 

26 

56 

33 

54 

30 

46 

3! 

63 
33 

68 
33 

69 
39 

68 
34 

54 
26 

59 
22 

39 

19 

39 
23 

69 

3T 

72 
42 

79 
54 

39,3 
32,5 

<l.fi\ 

MAX 

Mm 

2  45 

3  23 

30 
30 

48 

39 

33 

40 

60 
49 

66 
45 

36 
42 

39 

40 

69 

41 

6T 
2T 

34 

2T 

91 
2T 

33 

29 

ST 

34 

45 

42 

37 
39 

63 
36 

TO 
ST 

67 
44 

ST 
2T 

3T 
2T 

36 

17 

31 
IT 

33 

23 

67 
35 

69 
46 

56,7 
33,3 

<lllEES 

MAX 

Mm 

0   32 

4   34 

39 

37 

51 
37 

ST 
42 

65 
52 

64 
42 

64 
39 

6T 
36 

66 
SI 

64 
28 

62 
29 

53 

24 

61 
31 

40 
33 

53 

38 

41 
33 

66 

43 

69 

36 

TO 

40 

69 

29 

61 

30 

36 

20 

60 
28 

6T 
30 

71 
47 

73 
56 

62.1 
36,0 

L»VON  MM 

MAX 

Mm 

0   »5 
3   25 

90 
30 

30 
37 

38 

42 

58 

49 

66 
42 

33 

39 

39 

39 

66 

45 

69 

26 

40 
26 

44 
26 

33 

26 

34 
33 

47 

40 

35 

39 

62 

39 

69 

41 

61 
43 

S3 

29 

3T 
31 

S3 

14 

32 

18 

32 

26 

66 
32 

69 

40 

55,2 

33,1 

«»OLf. 

MAX 

Mm 

9   32 

4   34 

49 
39 

34 

44 

69 
45 

69 
S4 

63 
43 

63 

43 

70 
42 

70 
54 

68 
26 

49 
31 

S3 
23 

55 
33 

52 
46 

60 
45 

62 
42 

70 
43 

70 
34 

69 
33 

69 

40 

68 
32 

38 

14 

32 
2T 

67 
32 

74 
43 

72 
52 

61,1 
38,2 

«C  G»E5C= 

MAX 

Mm 

9   4T 
3   23 

33 

37 

43 
ST 

47 
38 

38 

4T 

67 
44 

46 
36 

64 
34 

67 
42 

69 
26 

so 

91 

45 

2T 

55 

29 

45 
34 

47 
19 

S3 
39 

60 
40 

TO 

40 

69 
45 

39 
29 

36 

29 

62 
1* 

36 

18 

60 
31 

67 
36 

72 
46 

55,9 

34,2 

»C  H4sE» 

MAX 

Mm 

4   52 

1   21 

50 
34 

40 
44 

ST 
46 

66 
36 

to 

44 

39 

36 

66 

42 

66 
44 

44 
23 

4T 
23 

S3 

2T 

58 

33 

52 

36 

56 

19 

63 
36 

72 
41 

68 
41 

62 

43 

35 

26 

33 

92 

32 

16 

34 

23 

66 

12 

TO 
43 

71 
56 

37,6 
15,8 

•Fill 

MAX 

Mm 

6   47 
4   24 

30 
3T 

49 

41 

34 
43 

64 
30 

6T 
4T 

49 
41 

61 
41 

69 
43 

6T 
24 

42 
31 

49 
28 

SS 
32 

39 

40 

60 

40 

38 

39 

63 
39 

66 

40 

S3 

42 

SS 
23 

6S 
36 

39 
11 

39 
19 

36 
30 

63 

40 

70 
49 

56.9 
15,8 

«I4!P«L  «ELLS  F»*  »P 

MAX 

Mm 

I   90 
3   31 

49 
39 

55 

94 

67 
46 

64 
91 

S3 
33 

63 

35 

67 
39 

64 
29 

45 
26 

46 
2T 

96 
26 

36 

33 

46 
33 

51 
18 

64 
36 

69 
38 

TO 

40 

33 
34 

39 

2T 

38 

20 

38 

18 

62 
28 

70 
33 

74 
41 

79 
ST 

58.5 

13,9 

HtvlPPC  "ILLS  B»x 

MAX 

Mm 

4   46 
4   24 

45 

36 

46 
39 

30 
36 

42 

4T 

63 

46 

SO 
43 

62 

41 

69 
4> 

66 
26 

42 

29 

45 

2T 

ss 

33 

56 

15 

53 

35 

ST 
34 

63 

40 

46 

40 

66 
45 

39 

24 

60 
30 

S3 

16 

35 

18 

S6 

30 

63 

39 

TO 
4T 

55.9 

34,3 

Ol«*T 

MAX 

Mm 

3   91 

9   27 

33 
28 

42 

40 

71 
48 

63 

31 

3T 
32 

60 
33 

65 

46 
22 

44 
28 

41 
2T 

36 
34 

50 
29 

52 
15 

64 
33 

6T 
36 

69 
ST 

SO 
3T 

60 
24 

33 

19 

37 
13 

61 
21 

70 
31 

73 

42 

80 
54 

58,9 

31,8 

P4B1? 

MAX 

Mm 

4   42 

9   21 

46 
29 

92 

26 

62 

42 

S9 

44 

65 

44 

3T 

44 

36 
44 

66 

44 

62 

22 

40 
22 

46 
24 

33 

32 

ST 

52 

43 
40 

39 

33 

63 
35 

71 
40 

66 
42 

94 

24 

34 

2T 

36 
IS 

2T 
18 

46 

26 

66 
36 

69 
42 

54,6 
32,0 

MAX 

Mm 

9   44 
1   21 

49 
29 

31 
24 

34 

41 

ST 

42 

61 
38 

32 

36 

39 
3T 

66 
45 

63 

22 

41 
23 

45 

23 

34 

32 

ST 
32 

41 
36 

SS 
S3 

64 
36 

TO 
40 

62 

40 

32 
25 

SS 
25 

S3 

IS 

32 

15 

32 

29 

69 

34 

69 
4T 

34,4 

31.1 

»cs5_"  nssec-  :»» 

MAX 

mdi 

1  PESESvOlR 

MAX 

Mm 

49   * 

24   2 

2   46 
9   26 

94 
9* 

49 
34 

S3 
34 

66 
48 

62 
ST 

49 
S3 

61 
36 

65 

41 

63 
2T 

44 
2T 

41 
28 

34 

SO 

50 
32 

40 
14 

ST 
39 

36 
38 

64 

64 
41 

S3 

24 

60 
32 

60 
17 

40 
16 

60 
34 

68 
40 

T2 
52 

35,6 

33,6 

»  nun 

MAX 

Mm 

62   * 
28   2 

7   99 

0   90 

48 

99 

94 

40 

TO 
46 

46 

SO 

3T 
32 

39 

32 

63 
36 

61 
3T 

46 
23 

42 
24 

33 

29 

34 
33 

46 
29 

44 
11 

ST 

34 

64 
36 

69 
39 

63 
99 

36 

23 

35 

22 

41 
19 

60 
51 

66 
42 

72 
46 

T8 

56 

37.9 

14,0 

MAX 

Mm 

4T   4 
11   2 

4   30 
2   96 

94 

98 

97 

3T 

41 

43 

46 

64 
42 

38 

33 

69 
41 

68 
48 

62 
23 

46 
24 

S3 
23 

56 
31 

36 

40 

58 

19 

69 
33 

TO 
SS 

6T 
41 

63 
43 

36 
23 

58 

36 

S9 

13 

51 
22 

66 
33 

69 

44 

68 
55 

58,6 
33,0 

.«"  S'lTJOS 

MAX 

Mm 

60   4 
22   2 

1   55 

J   2J 

49 

94 

36 

40 

TO 
46 

tl 
33 

40 

33 

60 
34 

63 

ST 

69 
23 

43 

24 

43 

26 

34 
23 

34 

32 

40 
11 

46 
38 

60 
40 

*T 
41 

6T 
41 

52 

26 

36 

26 

39 

16 

38 

13 

60 
32 

6T 
39 

Tl 
49 

35,6 
31.6 

;'»» 

MAX 

Mm 

50   4 
2T   2 

0   42 
2   29 

42 

90 

49 

99 

40 
ST 

44 
33 

40 
33 

SS 

11 

96 

33 

64 
34 

60 
23 

40 
25 

36 
23 

46 

24 

30 
29 

13 

30 

42 
33 

54 
33 

60 
ST 

6T 
33 

56 

42 

34 

4T 

36 

13 

46 
13 

S3 
23 

60 
ST 

66 

40 

32.1 
30,8 

-»  S76TI0* 

MAX 

Mm 

94   9 

25   2 

6   44 
1   29 

49 

27 

91 

90 

60 
44 

39 

46 

40 
34 

S3 
38 

ST 

39 

6T 
48 

62 
22 

41 
22 

43 

23 

33 
23 

ST 
33 

42 
17 

ST 

94 

63 
IT 

69 

40 

66 
44 

51 

26 

34 

24 

SI 
13 

29 
13 

32 

24 

65 
41 

66 

4T 

34,1 
12,3 

JPlts'.  ■ 

MAX 

Mm 

40   1 
26   2 

9   44 
0   20 

92 
29 

47 
24 

36 

42 

47 
30 

43 
S3 

44 
34 

62 
34 

46 
49 

64 
23 

42 
22 

43 

24 

S3 

30 

S3 

32 

»0 
11 

34 
S3 

63 

33 

66 
ST 

47 
ST 

53 
23 

55 

25 

S3 

IS 

S3 

15 

39 
34 

66 
42 

Tl 
48 

55,5 

11.0 

S'CP-Es.I^lE  t    S. 

MAX 

Mm 

43   6 

2*   2 

1   49 

1   24 

44 

92 

49 
37 

31 
IT 

43 
46 

43 
33 

44 
14 

39 
ST 

63 

ST 

60 
23 

42 
24 

42 
26 

33 

29 

30 
13 

40 
13 

46 
34 

34 

40 

63 
39 

66 
43 

32 

2T 

53 

30 

36 

13 

3T 
16 

38 
35 

63 
43 

TO 
52 

53.9 

32,9 

-:..'..  ;»- 

MAX 

Mm 

41   4 

25   2 

4   47 
9   29 

92 
99 

44 
99 

44 
42 

46 

40 

66 

40 

66 

42 

66 

28 

S3 

2T 

32 
14 

40 

32 

40 

42 
45 

64 
32 

61 
36 

64 

16 

40 
28 

61 
32 

36,7 
33.6 

MAX 

Mm 

«•   4 

77   2 

4   44 

7   21 

91 

94 

46 

94 

46 

41 

60 
47 

44 
S3 

40 

41 

43 

42 

64 

44 

4T 
31 

49 

31 

49 

2T 

SS 

29 

S3 
33 

M 

42 

S3 

42 

41 

44 

68 
36 

44 

40 

66 
34 

61 
33 

66 

20 

39 

21 

60 
34 

46 
36 

T2 
45 

57,9 
16,3 

MAX 

Mm 

51   5 

50   2 

0   44 
7   21 

92 
98 

45 

40 

46 

41 

54 

47 

43 
35 

34 

41 

66 
42 

70 
42 

66 

29 

43 

29 

4T 
29 

34 

30 

33 
35 

47 
41 

34 

41 

40 
45 

66 
43 

69 
42 

62 
32 

39 
32 

64 
16 

36 

18 

42 
32 

64 
41 

71 
45 

37,1 
36.1 

•■»-'«-•  »•-... 

MAI 

Mm 

46   1 

11       I 

1   49 

4   20 

54 
28 

50 
31 

42 

42 

72 

50 

40 
33 

40 
12 

43 
32 

38 

36 

61 
22 

41 

24 

4] 
24 

34 

24 

5T 
24 

37 
21 

44 
34 

42 
33 

46 
34 

TO 
9T 

44 
23 

39 
26 

32 

IS 

41 
13 

61 
33 

71 
42 

74 
45 

33.6 
30,9 

MAX 

54    4 

11   2 

4  91 

5  35 

45 

42 

46 

41 

94 

47 

44 
54 

41 
42 

44 

42 

TO 
42 

67 
36 

44 
29 

46 

29 

S3 

2T 

S3 
33 

SO 
43 

57 
43 

62 

44 

48 

42 

71 
42 

40 
99 

S4 

29 

63 
26 

34 

20 

62 

28 

66 

33 

73 

46 

73 
38 

36.7 
37,6 

MAX 

Mm 

51   4 
55   2 

5   47 
1   26 

49 

16 

51 
94 

94 
45 

66 

53 

61 
34 

41 

17 

43 

42 

66 
49 

42 

26 

44 

2T 

34 
26 

34 

31 

II 

41 

IT 

40 

64 
34 

49 

40 

71 
43 

47 
41 

91 

2T 

39 
31 

32 

13 

36 
26 

67 
34 

T4 
44 

76 
54 

36,7 
36,0 

• 

MAI 

Mm 

M   2 

9   41 

1   21 

44 

28 

46 

52 

54 
17 

62 
46 

61 
33 

44 
34 

42 
15 

67 
43 

42 
29 

42 
21 

44 
23 

54 

2T 

S3 
32 

»1 
31 

S3 
38 

62 
33 

68 
38 

44 

19 

92 
26 

56 
26 

ST 
IS 

33 

IS 

34 

30 

6T 
19 

71 
46 

34,8 

31.1 

•    •    • 

MAI 

54   4 

J'   J 

»    47 
4   27 

50 
14 

44 

17 

46 

34 

34 

47 

63 

42 

44 
94 

44 
14 

46 

40 

69 
24 

43 
26 

43 

24 

54 

10 

49 
31 

45 

34 

41 

61 
42 

66 
39 

69 
19 

56 
31 

ST 
32 

42 

14 

17 
18 

34 
31 

67 
16 

71 

44 

35.4 
14.2 

">» 

MAI 

5 
I 

5   51 

•   M 

40 

40 

97 

41 

4» 

1/ 

90 

40 

4' 

44 

34 

92 

30 

27 

11 

47 

»1 

48 

44 

41 

47 

36 

46 

21 

26 

19 

48 

60 

41.4 

41.7 

I**  ►>•<*.•*.*  •«.,»■•  following  Jluiw.n  (n't*: 

02 


Continued 

Dj 

Ml 

Y 

TE 

avn 

3E] 

1A 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
FEBRUARY  1965 

Station 

Dai 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 

< 

ATHENS 

MAX 

Mm 

S2 
42 

47 
25 

45 
33 

49 
41 

60 
45 

67 
92 

68 
38 

64 
57 

64 

48 

71 
44 

66 

50 

66 
28 

65 
31 

55 
28 

59 
35 

58 

45 

61 
44 

66 
42 

71 

40 

69 
42 

66 
46 

61 
31 

66 
48 

61 
1' 

61 
23 

67 
33 

70 
45 

Tl 

57 

62.3 

40.4 

BON  WIER  2  E 

MAX 

Mm 

59 

31 

73 
31 

55 
II 

47 
35 

52 

42 

61 
45 

61 
54 

76 
57 

73 
63 

73 

49 

67 
50 

75 
39 

63 

30 

99 
29 

58 
25 

61 
27 

58 

44 

59 
38 

70 
33 

7* 
34 

72 
40 

T6 
3T 

63 
35 

73 
33 

36 

24 

32 

24 

69 
25 

72 

38 

63.0 
37. 1 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

60 
26 

59 

23 

w 

24 

46 
27 

55 
38 

60 
44 

99 

90 

70 
57 

69 
59 

71 
45 

69 
45 

68 
28 

47 
26 

48 
25 

55 
27 

59 
28 

47 
42 

55 
33 

67 
33 

72 

36 

69 

40 

Tl 
23 

59 
28 

71 
24 

32 

20 

31 
26 

69 
36 

70 
40 

39.8 

34,1 

CENTER 

MAX 

MIN 

60 
26 

65 
25 

50 
27 

45 
30 

34 
39 

99 

44 

98 

51 

71 
50 

69 
59 

71 
45 

66 
45 

68 

30 

47 
29 

50 
25 

57 
27 

60 
50 

4B 
42 

60 
38 

70 
33 

74 
38 

TO 
43 

T3 
31 

60 
33 

70 
27 

32 

21 

35 

24 

70 
38 

71 
41 

60,6 
33.5 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

52 
26 

50 
26 

51 
26 

48 
38 

49 

40 

98 
45 

69 
52 

74 
57 

65 

46 

63 
41 

65 
45 

68 
30 

45 
30 

49 
24 

55 
31 

57 
32 

50 
41 

60 
42 

66 
42 

71 
38 

69 
43 

6T 
34 

63 
33 

67 
19 

34 

IT 

56 

28 

67 
30 

72 
36 

59.1 
36,2 

CLARK5V1LLE  2  E 

MAX 

MIN 

SO 
19 

41 
18 

42 
22 

49 
23 

53 

27 

62 
39 

62 
49 

68 
53 

61 
52 

56 
41 

68 
42 

63 
22 

43 
23 

46 
24 

53 
24 

37 
32 

46 
42 

62 
37 

66 
36 

71 
39 

46 
39 

5T 
22 

.54 
25 

6« 
19 

29 

IT 

49 

20 

67 
31 

66 
62 

56.2 
31.5 

COLOSPRING  5  S 

MAX 

MIN 

61 
21 

62 
29 

53 

29 

50 
3T 

50 
41 

36 
46 

66 
53 

74 
38 

77 
65 

72 
45 

69 
47 

71 
S3 

45 
29 

50 
24 

57 
26 

60 

so 

48 
44 

57 

40 

67 
40 

71 
39 

70 
39 

T3 
3T 

64 
37 

68 
22 

33 

20 

55 
25 

67 
28 

72 
43 

61.4 
36.9 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

58 
36 

48 
30 

53 

42 

46 
42 

56 
42 

64 
92 

69 
57 

66 
48 

64 
46 

64 
48 

67 
43 

46 
32 

48 
32 

53 

29 

57 
36 

52 

48 

54 

47 

64 

45 

66 

44 

69 
41 

71 
43 

59 
38 

69 

30 

35 

23 

5T 
26 

65 

37 

71 
46 

73 

59 

59,4 

40.8 

CONROE 

MAX 

Mm 

60 

30 

61 
32 

55 
33 

59 

40 

50 
43 

97 

47 

70 
30 

74 
49 

60 
66 

71 
48 

69 
49 

70 
34 

47 
31 

31 

28 

59 

30 

61 
37 

51 
49 

57 

43 

68 

44 

73 

40 

72 

40 

T3 
39 

63 

40 

69 
25 

3T 
23 

59 

24 

69 
33 

76 
42 

63.0 
38.8 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

60 
26 

59 
28 

50 

27 

47 
36 

47 
42 

57 
44 

66 
92 

73 

57 

69 
51 

60 
45 

66 
46 

66 
30 

46 
29 

49 
23 

55 

25 

61 
31 

49 
49 

62 

42 

67 
40 

71 

40 

69 
39 

TO 
39 

62 
35 

67 
23 

32 

20 

34 

23 

66 

30 

70 
43 

59,6 

36,0 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

39 
41 

45 

24 

52 

27 

35 

32 

62 
43 

63 
34 

67 
97 

71 
57 

66 
5} 

71 
45 

67 

SO 

65 
26 

46 
30 

54 

30 

59 
35 

57 
43 

60 
43 

66 
38 

73 
39 

72 

47 

71 
45 

98 

30 

66 
45 

66 
17 

30 
21 

68 
35 

68 
42 

72 
35 

62.5 
39.9 

OIALVtLLE  2  K 

MAX 

Mm 

SB 

40 

45 

23 

45 
32 

48 
39 

59 
49 

60 
50 

68 

96 

69 

99 

66 
51 

66 
41 

69 

49 

57 
27 

46 
29 

54 

29 

62 
33 

34 

43 

60 
43 

65 

40 

70 
43 

66 
44 

66 
48 

60 
29 

69 
49 

60 
19 

51 
23 

66 
35 

69 
64 

69 
57 

60.3 
39.8 

EMORY  J  ESE 

MAX 

Mm 

SS 

22 

42 
19 

45 
25 

32 

26 

50 
36 

60 
40 

64 
SO 

68 
46 

59 

46 

62 

40 

70 
41 

64 
24 

40 
24 

49 

24 

52 

29 

60 
30 

45 

40 

52 

30 

64 
35 

71 

40 

65 
43 

3T 
24 

60 
26 

60 
12 

28 

16 

50 
21 

67 

40 

69 
55 

56,3 
32.3 

evAOALE 

MAX 

MIN 

62 
32 

72 
33 

53 

36 

32 

3T 

92 

43 

40 
48 

63 
59 

TJ 

57 

71 
65 

73 
51 

49 
91 

77 
39 

56 

30 

48 

26 

51 

SO 

61 
37 

61 
46 

59 

40 

70 
37 

73 
37 

71 
42 

TT 

40 

67 
42 

72 
33 

3B 

23 

3B 
28 

69 
34 

71 
51 

63. T 
40,1 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

5* 
37 

47 
35 

47 
35 

46 

40 

96 

42 

66 
49 

69 
57 

69 
48 

59 
42 

67 
41 

63 

51 

63 
28 

64 
29 

62 
32 

56 
33 

56 
45 

98 

44 

63 
39 

66 
41 

66 
43 

64 
45 

98 

30 

64 
90 

60 
17 

32 

24 

63 
36 

TO 

44 

68 
57 

60.3 
39.8 

FRANKLtN 

MAX 

Mm 

FRANKSTON  3  Sw 

MAX 

Mm 

37 
39 

47 
24 

45 
30 

49 
39 

60 
41 

65 
90 

69 
96 

67 
98 

61 
41 

71 
31 

66 

30 

60 
27 

47 
30 

93 

26 

60 
30 

57 

44 

99 
43 

66 
38 

71 
36 

67 
38 

64 
41 

60 
30 

65 

47 

63 
16 

6T 
24 

68 
42 

69 
57 

61.2 
33. 4 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

58 
23 

52 

21 

45 
21 

49 
26 

51 
34 

62 
42 

64 
51 

69 
98 

64 
56 

60 
43 

70 
43 

66 
26 

43 
27 

47 
27 

5* 
30 

98 
32 

46 
42 

60 
34 

66 
34 

74 
35 

68 
45 

62 
24 

57 
25 

6* 
20 

31 
18 

50 
20 

69 
38 

68 
43 

58.1 
33.3 

GLAOEUATER 

MAX 

Mm 

5B 

26 

54 

26 

46 
25 

30 
28 

51 
36 

63 

46 

63 
52 

61 
97 

71 
56 

60 
42 

70 
42 

67 
26 

44 
28 

44 
27 

54 

26 

37 
34 

46 
43 

60 
39 

46 
33 

71 
38 

61 

44 

43 

30 

53 

31 

66 
22 

34 

19 

32 

21 

68 
38 

68 
45 

38.3 
35.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

60 
32 

58 

28 

52 
29 

54 

39 

30 
40 

37 

40 

62 
52 

74 
99 

77 
47 

63 
46 

68 
49 

69 
32 

46 

30 

50 
26 

56 
32 

38 

39 

92 

44 

36 
43 

65 

42 

68 

40 

70 
42 

T3 
33 

60 
39 

69 
21 

32 
23 

58 

30 

67 
37 

73 

49 

60,6 

37.8 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

56 
24 

57 
23 

45 
22 

46 

30 

46 
3T 

60 
42 

61 
51 

69 
92 

68 
54 

60 
43 

TO 
42 

67 
27 

46 
27 

43 

26 

53 

27 

41 

30 

46 
42 

38 
35 

67 
36 

69 
41 

68 
42 

6T 
29 

58 
30 

70 
21 

31 
IT 

52 

27 

67 
36 

68 
45 

38.0 
3*.2 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

60 
30 

59 

29 

53 

29 

49 
39 

45 

4D 

97 

44 

68 
54 

72 

57 

78 
54 

60 
47 

67 
46 

67 
32 

45 

30 

91 
31 

56 
34 

60 

36 

49 

44 

59 
43 

67 
40 

70 
41 

TO 
40 

Tl 
33 

69 
3T 

67 
21 

34 

20 

SS 

30 

68 
41 

72 
52 

60.5 
38,4 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

50 
27 

61 
28 

57 
28 

47 
30 

95 

41 

98 

42 

61 

49 

73 

99 

76 
61 

70 
46 

69 

41 

69 
30 

44 
2T 

47 
26 

57 
26 

61 
IB 

47 
49 

38 
38 

68 

40 

73 

40 

Tl 
44 

T3 
32 

61 
32 

71 
27 

31 

20 

55 

20 

68 
36 

71 
45 

60, T 
33,8 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

50 
2B 

53 

25 

58 
28 

63 
38 

62 

41 

62 

45 

65 

46 

67 
49 

64 

47 

63 
49 

60 
40 

58 
32 

52 

30 

30 
30 

34 
36 

60 
39 

43 

39 

36 

40 

63 
42 

73 
42 

Tl 
45 

T2 
32 

69 

32 

65 

20 

29 
21 

48 
28 

59 
33 

68 
45 

59.4 
36.4 

JASPER 

MAX 

Mm 

44 

60 
34 

68 

33 

74 
35 

Tl 
3T 

T3 
ST 

62 
42 

74 
23 

35 

20 

65 
25 

69 
35 

74 
41 

KARNACK 

MAX 

Mm 

54 

44 

47 
24 

45 
25 

51 
26 

55 

34 

55 

46 

62 
52 

62 
54 

64 
32 

64 
39 

63 

49 

61 
26 

42 
26 

90 
21 

54 
25 

32 

41 

36 

41 

63 

32 

68 
31 

68 
35 

62 
33 

55 

29 

66 
35 

62 
19 

46 
18 

64 
26 

65 
32 

68 

42 

5T.9 
34.3 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

72 
48 

57 
32 

51 
35 

51 
42 

61 
42 

62 
52 

73 

57 

73 
62 

75 
55 

63 

50 

78 
93 

67 
39 

90 
28 

99 

27 

62 
29 

99 

47 

58 
45 

70 
38 

7* 
37 

71 
37 

TT 
♦  I. 

T2 
38 

T2 
38 

68 
26 

SB 

24 

69 
2T 

73 
37 

74 
58 

66,1 

40.9 

LINDALE  5  SE 

MAX 

Mm 

57 
25 

51 
22 

45 
23 

48 
29 

48 
38 

61 
43 

69 
92 

66 
57 

60 
53 

56 

44 

70 
44 

64 
27 

41 
27 

45 

29 

32 

30 

98 

32 

45 

43 

59 
39 

66 
40 

70 
42 

65 

43 

*0 
28 

3T 

28 

63 

19 

28 

18 

48 
25 

66 
38 

67 
45 

36,4 
35,1 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

60 
28 

64 
32 

53 

31 

50 
37 

49 
42 

59 

46 

66 
55 

75 
58 

78 
66 

72 
48 

69 

47 

71 
34 

45 
27 

90 
23 

58 
23 

60 
28 

49 
45 

59 
39 

63 
34 

73 
34 

Tl 
36 

T6 
39 

65 
39 

71 
22 

35 

20 

3T 
22 

68 
26 

71 
42 

62,3 
36,5 

LONGVIEn 

MAX 

Mm 

60 
31 

50 
24 

47 
26 

50 
35 

52 

38 

63 
43 

61 
52 

67 
58 

67 
58 

62 
41 

70 
47 

67 
27 

44 
29 

44 
29 

55 
29 

39 
39 

46 
43 

60 
37 

67 
34 

73 

40 

T2 
41 

62 

28 

64 
32 

68 
21 

39 

19 

32 

30 

68 
40 

69 
40 

59,2 
36.0 

LOVFLADY 

MAX 

Mm 

60 
29 

55 

27 

51 
28 

48 
36 

57 

40 

58 

44 

65 

50 

72 
55 

70 
52 

69 

47 

65 

47 

68 
30 

49 
28 

90 
29 

55 

25 

60 
30 

61 
45 

62 
41 

65 

42 

71 
39 

68 
40 

Tl 
35 

63 
36 

65 
22 

32 

22 

55 

29 

60 
32 

70 
43 

60.4 
36.4 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
36 

49 
29 

47 
35 

52 

41 

56 

43 

63 
53 

72 
56 

76 
65 

72 
49 

61 
47 

68 
48 

48 
31 

47 
29 

94 

29 

60 
30 

32 
49 

59 
45 

66 

40 

71 
38 

71 

40 

T3 
41 

64 
35 

TO 
41 

42 
23 

54 

22 

6T 
28 

70 
42 

71 
56 

61,4 
39.8 

MADISCNVILLE 

MAX 

Mm 

56 

45 

49 
28 

69 

39 

48 

41 

34 

41 

63 
31 

71 
57 

70 
57 

62 

47 

63 
43 

66 
53 

66 

31 

47 
31 

93 

28 

57 
34 

98 

47 

98 
49 

66 
43 

70 
44 

68 
40 

TO 
43 

63 
36 

6T 
49 

62 
21 

9T 
2T 

66 
32 

70 
45 

71 

60 

61.6 
41.4 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

59 

21 

58 
22 

44 

24 

50 
27 

99 
33 

64 

44 

68 
51 

67 
55 

68 
58 

69 
43 

70 
46 

67 
27 

44 
27 

48 

22 

5* 
22 

99 

32 

46 
42 

59 
35 

66 

34 

73 

39 

69 
39 

65 
28 

56. 
31 

70 
24 

31 
22 

43 
24 

68 
29 

69 
39 

59.4 
33.6 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

35 

23 

47 

20 

43 
23 

52 
24 

33 
29 

62 
43 

63 
51 

69 
56 

61 
54 

58 
39 

69 
39 

63 
25 

41 
29 

42 
23 

55 
23 

98 
29 

47 
42 

58 
34 

65 
33 

71 
33 

69 
38 

68 
24 

3T 
26 

62 
20 

2T 
18 

48 
19 

67 
36 

68 

40 

5T.1 
31.8 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

62 
28 

62 
26 

49 
30 

48 
30 

92 

41 

58 

44 

62 
52 

72 
55 

72 
63 

71 
45 

67 
30 

67 
30 

46 
28 

46 
23 

52 

27 

60 
33 

49 
43 

68 

36 

40 

39 

32 

36 

25 

20 

24 

32 

44 

36,3 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

56 
23 

53 
23 

49 
23 

49 
34 

47 
39 

59 
43 

67 
51 

69 
56 

63 

46 

57 
39 

70 
39 

65 
26 

44 
27 

48 
28 

53 

31 

60 
33 

47 
42 

61 
41 

65 
40 

71 
43 

68 
45 

65 
30 

60 
30 

63 
19 

42 
IT 

52 
23 

37 

68 
45 

58.5 
34,8 

PINELAND 

MAX 

Mm 

60 
27 

38 

28 

50 
30 

57 
33 

54 

41 

60 
43 

60 
53 

74 
58 

74 
66 

71 
47 

66 

47 

71 
33 

44 
27 

44 
22 

36 
25 

60 
28 

47 
43 

57 
37 

63 

31 

72 

34 

TO 
39 

T4 
34 

61 
40 

72 

30 

32 

18 

54 
23 

68 
31 

71 
41 

61,0 
36.1 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

Mm 

67 
49 

53 

30 

51 
28 

53 

41 

39 

41 

63 
53 

76 
56 

78 
58 

74 
57 

60 
47 

74 
54 

67 
33 

48 
25 

97 
22 

63 

26 

39 
45 

38 
45 

69 
34 

78 
32 

72 
34 

T5 
3T 

70 
34 

72 
41 

69 
23 

36 
22 

70 
24 

73 

24 

72 
51 

65.6 
38,1 

9  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Day  oi  Month 


Station 


;.5< 

S-.«S    2    \\„ 
S  =  „SC.E?    DA"    B 
SI.LPXLO    SPRIN6S 
IEXMKMM   DA" 
TVLER    5    IE 
-lOPE1. 
■ILLS    PCIS' 
•         •         • 
TRANS    PECC5 


119 


ALPINE 
8A<EPSPIElB 
;-EA 

c»-.:elabia 

CAS'C. 

CHISCS  BASIN 
t:o-..:«s  SERVICE  STA 

CRANE 

H  PASC  "■  AIBPOPT 

'A8ENS 

»•  S'CC<TCN  «FST  RADIO 

ls»s;r»LLS  3  SSE 

«rs* 

.»  '-■•A  I  S 


'.-  ! 


■• — •' 

- 

-.10 

>•'  ■ 

.,  .  , 

■ 


MAX 

van 


MU 

MDi 


MAX 

min 


VAX 
MM 


MAI 

MR 


MM 

SUN 


53   SO 

25   24 


52   44 

38   16 


61   69 
26   29 


S3   42 

21   20 


57   49 
22   21 


ST   52 

27   21 


TO   52 
50   32 


50   42 
24   22 


41   41 
2*   3* 


MAX   T» 

Mm  29 


MAX   TO 

Mm  31 


■ 


MM   II 


MM   *1 


TO   6* 
32   49 


49   55 
30   32 


52   62 

30   39 


T2   TO 
»1   44 


TO   TO 
A3   A3 


64   60 
46   48 


T3   TO 
39   40 


46   31 
2T   28 


69   66 
53   41 


69   Tl 
44   41 


50   60 
34   34 


49  33 

50  29 


59   55 

29   30 


63   61 
41   38 


99   69 

32   41 


69   64 

35   40 


6T   T2 
38   48 


49   32 

29   99 


39   69 

29   40 


98   9T 

34   43 


49   4T 

34   44 


33   99 

29   30 


90   69 


44   T| 
49   31 


90   49 

M   19 


40   48 

15   14 


4»    91 
II   34 


91   97 
9-.   4| 


44   49 


48   55 
38   48 


58   62 
35   42 


53   58 

41   44 


92   61 

29   41 


54   56 
26   38 


30   63 
38   45 


5T   63 
42   54 


53   55 

35   46 


49   64 
41   39 


58   59 

44   45 


60   TO 
38   3T 


6T   68 
44   3T 


65   T3 
48   48 


60   58 

41   35 


30   28   34 


62   48 

40   43 


6T   6T 
36   42 


68   69 
31   34 


44   50 
38   43 


63   48 

41   45 


44   52 

29   29 


4'   66 
31   29 


30   63 

46   41 


38   44 

43   40 


64   TO 
46   45 


99   92 

40   42 


99   69 

40   4| 


49   62 

49   43 


49   90 
94   40 


M    44 


42   4T 
44   4T 


98   AT 
17    44 


41   97 
94   90 


99   7J 


94   99 

44   41 


49   44 

II   It 


65   63 
53   36 


67   65 
53   55 


61   74 
52   55 


62   65 
50   4T 


60   6T 
51   54 


64   6T 
91   58 


T5   TT 
9T   65 


60   65 

4T   46 


57 
45 


5T   54 
31   23 


T4   41 
39   29 


58   66 
38   29 


Tl   Tl 
55   35 


65   50 
32   23 


69   39 

34   29 


42   93 
33   95 


35   98 
33   92 


T2   98 
39   26 


TO   99 
38   23 


64   39 
30   20 


46   40 
36   31 


56   35 

33   28 


5T   53 

34   19 


TO   6T 
33   35 


T8   99 

32   16 


AS   59 

33   2T 


30   43 
29  22 


46   61 
44   34 


66   55 
91   29 


M   M 

49   12 


49   97 
91   22 


62   99 

II   29 


44   99 

1»    91 


40   49 
99   90 


41   44 

II    24 


12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


T2   63 

41   45 


6T   65 
40   49 


T4   69 
41   41 


55   69 
43   43 


66   69 
42   41 


56   TO 
39   64 


62   T4 
52   54 


60   TO 
40   42 


T8   6T 
JS 


55   65 

29   34 


45   46   44 
13   2*   25 


55   43 
29   2T 


40   TO 
31   28 


99   6T   54 
29   30   24 


52   62 

22   29 


49   36 
31   23 


64   34 

24   21 


63   62   AT 

21   25   18 


39   65 

24   29 


64   99   53 


64   39 

33   29 


39   69 

26   29 


T5   62 
9T   31 


64   92 
29   91 


93   94 
29   24 


49   41   99 

11   2T   29 


44   4T 
94   14 


9J   47 
29   29 


52 

21 


58   63 

24   2? 


4T   94 

27   29 


33   92   62 


55   39   61 


32   59 
21    9 


44   40 
25   29 


36   93 

19    7 


93   94 

2T   22 


49   9T 
24   14 


58   62   Tl 


46   32   39 

24   20   35 


56   92 

16   IT 


99   SO   39 

24   23   26 


42   94 
16   22 


39   14   60 

21   19   2T 


53   43 

25   21 


39   39 
2*   29 


40   52 
IT   18 


A3   33   65 

19   10   19 


41   43   61 

18   22   20 


33   43   42 

24   16   21 


31   60   TO 


61   35 

19   20 


4T   42   54 
20   20   19 


5T   55 
23   23 


9T   40 
20   91 


40   92   41 
14   19   IT 


3T   63 
40   43 


33   61 

42   40 


62   4T 

3*   44 


38   46 

31   41 


38   4T 

32   43 


38   A6 
31   42 


38   60 
43   43 


36   48 
32   A3 


42   ST 
25   31 


62   40 
31   31 


33   42 
33 


63   39 
32   39 


69   3T 

40   41 


60   49 
29   31 


55   33 

22   23 


37   47 
30   31 


30  36 

31  30 


30   33 
29   22 


39   At 

27   10 


99   41 
29   32 


96   41 
29   22 


99   93 

27   23 


49   41 

23   32 


31   A3 

27   31 


39  32 

40  40 


32   43 

32   32 


48   43 

31   33 


44   32 

20   26 


63   43 
32   33 


34   45 

21   34 


31   41 
24   31 


63   32 
40   43 


44   48 
19   29 


99   44 

22   21 


41   40 
99   93 


53   41 
32   91 


44   99 

24   27 


69   65 
46   45 


70   66   68 


71   69 
37   38 


T2 
42 


63 

32 


70 
37 


77 
29 


64   66 
31   40 


TO   60 
23   20 


TO   60 
33   2 


33   46 
16   33 


15   26 


30   51 
18   29 


58   TO 

20   25 


30   32 
IT   21 


TO   T5 
25   60 


TA   7 
28   2 


63 
3fc 


68 
20 


73   80 
34   3 


63   TO 
29   2 


*••  K*l*f*n<«  N'.'m  I'lll-wlrvj  Buii 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Station 


VAN    HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

•    •    * 
EDwAROS  plateau         c 

AMISTAD  DAM 

BIG  LAKE  «  2 

BLANCO 

BOERNE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 

CAMP  taOOD 

CARTA  VALLEY 

COPE  RANCH 

DEL  RIO  WB  AP 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY  NO  2 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MENARD 

MERT20N 

OZONA 

PAtNT  ROCK 

PRAOE  RANCH 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

R0CK5PRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  KB  AIRPORT 

SAN  SA3A 


MAX 

MIN 


MAX 
MiN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


66   68   69 
J9   JT   45 


6)   SI   6* 
S3   28   JT 


74   TO   TO 
42   46   40 


38   53 
38   39 


45  48 

23  26 

51  50 
27  27 

49  51 
27  37 

59  59 

36  31 

65  67 

23  23 

68  68 

24  38 

52  60 

32  38 

56  60 

30  61 

46  51 
21  22 

53  62 

36  65 

52  58 

21  37 

50  48 
26  41 

50  50 

25  28 

54  59 

24  40 

54  53 

31  31 

56  56 

26  30 

67  67 

24  25 

57  52 

36  37 

51  56 
31  39 

49  48 

27  27 

46  47 

26  26 

31  56 

27  61 

50  56 

21  39 

50  58 

23  60 

50  52 

25  37 

31  53 

22  30 

33  37 

28  39 

51  59 

24  40 

30  48 

22  22 

33  39 

28  43 

45  52 

24  24 

52  60 
22  41 

47  49 

25  31  | 


59   68   71 
38   35   38 


49   69   75 
57   60   60 


69   70   69 
33   33   33 


62   51 
65   45 


55   44 

40   40 


38   38   44 


62   52 

45   45 


45 
39 


48 
3! 


49   53 

39   41 


60   SO 
44   46 


63   53   60 

45   46   46 


55 

40 


60   47 
45   42 


65   52   55 

32   31   28 


68   45   57 
45   30  22 


68   33   42 
41   36  35 


61   59 
36   37 


62   35 
36   SO 


35 

34 

64 

45 

42 

36 

60   52   51 
26   26   23 


66   53   52 

SO   31   26 


62 
32 

60 
40 

60 
46 

66 
41 

60 
54 

67 
37 

67 
39 

41 
34 

60 
43 

63 

38 

64 

44 

68 
38 

59 
41 

63 

34 

64 
33 

35 

31 

59 
42 

69 
37 

58 
34 

62 
33 

60 
41 

66 
31 

72 
52 

66 
40 

58 
35 

63 

34 

65 
33 

34 
33 

66 
32 

60 
36 

62 

49 

49 
39 

63 

47 

37 

35 

62 
43 

47 
38 

62 

48 

49 
39 

62 
44 

45 
36 

62 
35 

60 
29 

61 

36 

62 
35 

59 

34 

62 
36 

62 
39 

40 
31 

57 

36 

62 
37 

60 
40 

64 
33 

71 

30 

60 
29 

62 
35 

36 

33 

51 

35 

50 
37 

62 
36 

38 
33 

55 

61 

34   43 

28   27 


66   72 
37   48 


59   67 
31   35 


67   68 
36   40 


65   67 
35   53 


67   70 
38   49 


36   37   27 


65   61 
32   29 


33   44   31 


67   34 
35   22 


72   68 
44   43 


72   65 
40   42 


65   57 
51   29 


71   63 
30   35 


66   70 
33   43 


66   69 
30   36 


65   67 
34   35 


70   72 
44   43 


68   67 
33   30 


65   70 
35   41 


63   72 
31   32 


64   53 
31   24 


72   66 

31   44 


70   69 
39   39 


64   70 
32   40 


68   63   59 


67   55 

34   28 


60   70 
35   35 


58   48 
32   27 


40   33   39 
21   17   24 


42   39   53 
26   20  25 


45  42   35 

21   16   22 


56   47   37 


49   48 

31   22 


35   51 

32   22 


55   52 

20   35 


64   69   62 

37   50   29 


57   58 
31   18 


53   54 

29   17 


48   38 
24   21 


51   57   60 
32   23   37 


46   56 
26   24 


46   54 

SO   22 


54   44 
28   18 


19  32  42 

45  46  56 

29  23  23 

56  57  51 

34  23  32 


36   55 

31   18 


46   47   37 


31   60 
25   22 


43   55   50 


48   54 

28   25 


55   49 

26   22 


34   56 

54   23 


52   56 
21   20 


41   45 
25   30 


47   37   36 

28   26   28 


55   56 
27   35 


47   46   55 

30   23   35 


41   45   59 

30   32   27 


45   42   55 

30   33   35 


61   34   59 
29   23   24 


e  Reference  Notes  Following  Sid 
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59  45 
S7   41 

57   38 

28  26 

48   47 

33  40 

47   45 

40   39 

34  30 

40  41 

43   39 

31  32 

45  47 
40  39 

53  46 

38  36 

55  46 

36  38 

38  38 

29  30 

52  49 

42  41 

43  42 

30  35 

47  44 
38  37 

48  47 

36  40 

46  44 
34  38 

60  42 

37  34 

32  49 

38  40 

47  45 

33  40 

39  45 

39  39 

51  45 

38  39 

49  49 

36  39 

45  40 

24  34 

37  39 

31  33 

44  42 

32  35 

48  40 

31  37 

59  54 

32  31 

48  43 

29  36 

49  32 
85  35 

55  35 

30  35 

49  39 

31  31 

42  45 
35  38 

34  38 

30  30 

43  42 

31  36 

43  42 

37  37 


63   73   32 

30   34   37 


63   63   70 
26   29   38 


63   73 
38   41 


69   69 
35   37 


44   70 
33   34 


67   70 
36   45 


69   73 
35   38 


59   70 
37   37 


62   68 
42   39 


70   67 
31   33 


70   69 
33   37 


60   68 
32   S3 


75   66 
39   41 


69   65 

36   42 


69   62 
36   44 


63   70 
34   37 


49   55 

30   39 


42   70 
29   30 


45   70 
35   36 


69   61 
40   35 


69   69 
30   35 


38   71 
35   36 


56   67 
32   35 


72   56 
35   S3 


70   54 
28   29 


63   60 
39   26 


60   69 
33   35 


70   69 
36   38 


69   69 
29   29 


70   62 
33   30 


56   70 
33   37 


57   54 
47   46 


60   68 
38   39 


69   54 
38   36 


35  70 

36  38 


63   56 

34   13 


63   48 
SO   22 


66   73   62 
32   42   16 


63   72 
41   29 


37  60 

29  12 

60  70 

35  20 

70  51 

50  21 

43  60 

44  27 

61  65 
29  17 

63  40 

36  18 

73  60 

48  22 

74  65 
50  22 

58  57 

23  14 

74  55 

33  29 

58  44 

24  14 

49  41 

34  19 

39  70 

33  21 

70  44 

25  19 

43  73 

31  23 

63  68 

35  20 

61  63 
33  19 

42  72 

39  27 

72  49 

50  21 

42  70 

33  20 

60  68 

29  19 

60  46 

33  20 

60  44 

27  16 

48  63 
18  23 

58  65 

34  19 

63  46 

28  16 

71  50 

49  24 

56  47 

33  17 

62  36 
28  18 

38  45 

45  18 

61  60 
31  18 

61  48 

22  18 

61  62 

37  19 


66   72   77 
26   28   36 


67   72   79 
22   28   30 


56   65   70 
24   25   28 


55   66 

30   33 


44   60 
16   26 


42   65 

20   27 


61   64 
27   33 


53   65 
25   33 


43   61 
18   29 


59   65 
23   27 


64   67 
22   26 


63   66 
20   36 


48   61 

17   23 


67   69 
27   36 


63   67 
25   35 


63   64 
26   33 


40   63 
22   31 


63   66 
22   25 


52   64 

22   23 


60   66 
19   26 


41   62 
19   29 


56   68 
26   32 


63   65 
21   28 


42   59 
22   30 


43   61 
20   27 


50   64 
31   25 


63   66 
20   24 


66   73 
36   25 


60   63 
22   28 


64   68 
26   28 


63   64 
16   19 


55   65 

24   22 


50   63 
18   25 


45   54 
20   32 


47   61 
18   29 


63   70 
27   35 


42   61 
22   28 


75 
42 


Zzr.:~-ez 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

1    1%5 


Day  of  Month 


1    I    2 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24      25      26      27      28      29      30      31 


STERLING  CITY 

TARPiEv  1  E 
. .  i  OE 

.ATEH  VALLEY 

•        •        • 
SOLTN    CENTRAL  C 

tLST|N    .5    AIRPORT 
ALST.ELt    .1    P.EFL.GE 
BEEvILLE    5   NE 
SsEt-i- 
;nr-K   ;»» 
BMMNW   RANCH 

-?_S 
CCRP.S  CMRIST1 
CCRPLS  CMRI5T1  ■•  AP 
CLERC  J  NK 

etata 

PlOSE9v1LLE 

?S  2 

-»   '-'JvILLE  1  N 


KiaMviiu 

L>  (IKi! 
LfllN'-- 

LtLlX 


MAX   40   53   59 

mis  19  26  »l 


MAX   T»   A* 

Mm  it  it 


MAX   58   53 

MIN   30   28 


KM 


MM 

HOI 


45 

:: 


MAX   53 

MIN   36 


MM 

MB 


60   5 
29   30 


MAX   Tl 
MW   AS 


VAX 

m 


MM 

MM 


MM 

V_LN 


5T   SO 
AS   2 


60 

A3   30 


MAX   63 

Mm  ;  ao 


VAJr 
KIN 


kin 


y.rx 

MM 


St  s< 

46   30 


MAX   62 

MDI   II 


MAX   69 

MOT   40 


MAX   45 

MSI   19 


"tl       47 
II 


•»•'■   40 


62   63 
31   43 


39   53 

ST   41 


30   60 
38   39 


31   50 
43   44 


45   55 

39   40 


61 

4T  5 
41   4! 

II 

44 

59   6 

48   5 

I! 
48 

55   5 

45   4 

54 

42 

46  5 
41   4 

51 

46  4 
38   S 

19 

M 

51  6 
41   5 

91 

42 

ST  6 
43   5 

62 

50 

51   6 

50   5 

43 
M 

It   t 

AT   S 

62 

55   S 

43   4 

33 

3y 

41   5 

41   4 

55 

»9 

54   6 

42   4 

51 

43 

51  6 
41   4 

61 
46 

56  6 
45   5 

M 
tl 


4   92 


58   6 

4T   5 


T5 

5T   66 


7) 

ss 

T5  T 
52   4 

57 

4T 

62  6 
S3   * 

ri 

55 

T5  T 
60   4 

TT 

1« 

T6  T 
6T   5 

TO 
11 

69  6 
52   4 

S5 

66  t 
41   4 

41 
48 

61   6 

56   4 

42 

K 

T5  T 
S3   5 

II 

54 

65  T 
56   4 

M 

46 

64  » 
44   9 

41 
4T 

Tl  T 
91   4 

T5 
ST 

T9  T 
44   6 

«1 

N 

T6  T 
59   9 

.7 

IT 

44   4 

61   9 

»1 

53 

69  T 
46   4 

H 

44 

41   4 

90   4 

'4 
96 

10  T 
41   9 

66   55 

41   2T 


59   61 
25   S3 


6T   TO   64 


TO   66   T2 


62   69   ST 


65  TO 

49  41 

6T  81 

5T  63 

TO  T4 

49  93 

65  67 

46  49 

6T  65 

43  45 

T4  T| 

53  66 

tS  T3 

49  56 

69  II 

58  62 

T2  80 

52  58 

Tl  TO 

41  SO 

67  tl 

45  93 

65  69 

49  94 

Tl  T4 

49  5T 

69  T9 

49  60 


6T   T2   6T 
49   94   SS 


TO   40   T3 


TO   T5 
50   56 


TO   Tl   TT 
52   67   4S 


44   TO   64 
4T   54   33 


44   32   32 


tl   tl   19 

45   40   34 


67   73 
46   35 


T4   67   T5 
43   43   35 


43   T3   TO 
49   44   34 


IT   II   tl 

90   42   41 


Tl   Tl   |0 
93   95   44 


4T   69 
49   14 


T2   45 
»t   IS 


53   32 

28   35 


S4   58 

29   48 


47   57 
30   34 


49   56 

29   30 


58   65 

34   44 


39   60 
30   36 


37   60 
37   31 


57   65 

S3  41 


49   59 
10   31 


60   55 

28   30 


55   57 
51   35 


98   99 

26   36 


60   98 
29   40 


91   99 
34   2S 


52   52 

36   26 


52   58 
35   28 


56   58   65 
II   II   41 


90   94   91 

31   27   34 


41   94   96 

II   21   34 


90   97 
28   32 


55   53   57 
SI   92   99 


52   58   54 

35   25   34 


37   S3   39 
14   19   29 


56   S3   99 

21   21   10 


97   97   40 
91   24   37 


II   41 

59   34 


94   34 

40   35 


91   54 
14   IS 


4t   41   St 
II   It   27 


50   43 
32   37 


51   46 
38   38 


32   53 
44   42 


65   96 
93   48 


61   62 

47   4T 


9T   92 

3T   46 


90   49 
39   41 


69   96 

96   49 


99   60 
46   4T 


49   94 

94   90 


68   99 
92   49 


99   96 
46   48 


96   94 

4T   42 


96   91 
90   49 


99   94 

49   44 


61   93 

91   49 


9T   93 

90   4T 


99   91 
96   49 


98   94 

50   44 


63   96 
94   49 


96   93 
49   49 


96   92 
48   44 


99   91 

43   43 


10 

49 


94   92 
93   36 


35   51 

50   41 


6T   54 

44   50 


IT   41 
91   49 


4T   95 

55   50 


52   44 

49   44 


93   31 
41   41 


60   36 

4T   44 


90   94 
M   24 

•  Hot**  Following  Sutton  Ind* 
-    88    - 


6T   69 
28   33 


48   61   69 
90   90   39 


TO   TO 
27   29 


99   66 
37   33 


T2 

40 


66 
42 


69   69 

45   46 


64 
38 


T3   T2 
42   41 


Tl   Tl 

30   9T 


Tl   TT 
44   4T 


69   T2 
42   45 


70 

4  0 


72   79 
97   42 


70   72 
46   40 


6} 
36 


72   76 

39   47 


73 

45 


TO   T3 
39   41 


49   6T 

41   46 


7? 
>9 


T9   74 
99   40 


79   91 
42   49 


74   74 
47   92 


46   Tl 
49   92 


70 
St 


60 
27 


T9   62 
62   49 


99   62 

29   29 


TO   43 
29   23 


TO   68 
99   28 


69   T3 

4}   29 


T3   64 

39   39 


69   99 
98   99 


T4   64 
41   41 


62   69 
39   91 


69   TO 
39   92 


6T   72   68 
40   99   24 


T9   40   79 

40   40   29 


60   64   64 
99   92   21 


71   40 
38   41 


TT   6T 
46   49 


T2   T6 
44   96 


TT   69 
99   40 


67 
10 


3  72 
8  93 

4  67 
2  38 

0  67 

2  40 

2  69 

2  40 


8  74 

9  58 

8  75 

5  52 

4  68 

2  98 

7  79 

6  45 

8  73 

0  48 

0  76 

2  49 

9  71 
8  49 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Station 

Day  of  Month 

o 
a 

19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  |  30 

31 

© 
< 

3EGUIN 

MAX 

MIN 

to 

49 

54 
31 

90 

41 

56 
42 

50 

41 

68 
41 

69 
65 

64 

50 

TO 
65 

68 
46 

72 
55 

62 
99 

49 
34 

57   52 
27   35 

54 

48 

48 
44 

57 
49 

66   70 
41   98 

72 

41 

63 
99 

73 
31 

66 
24 

63 
28 

69 
35 

75 

46 

76 

60 

62,5 
61.3 

SINTON 

MAX 

MDJ 

70 
52 

39 

99 

66 

47 

53 

47 

55 

47 

61 

50 

75 
51 

77 
69 

73 
56 

70 
91 

74 
65 

66 

44 

54 
98 

60   62 
32   42 

68 
53 

55 
52 

64 
49 

70   79 
41   49 

80 
47 

69 
69 

76 
91 

68 
30 

65 

31 

66 
36 

77 
91 

75 
61 

67,1 
46,8 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

56 

30 

34 
90 

90 
90 

55 

42 

46 
41 

54 

44 

68 
42 

69 

57 

69 
45 

66 
63 

66 

49 

70 
94 

49 
32 

91   96 

28   29 

37 

97 

52 

40 

92 

40 

69   69 

45   99 

70 
41 

79 
38 

63 

60 

70 
24 

62 
24 

61 
31 

67 
96 

74 
46 

60,6 
37,8 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

60 
SO 

99 

92 

57 
90 

54 
42 

49 
40 

57 
45 

65 
92 

74 
51 

70 
47 

63 

47 

67 
47 

68 
96 

49 
99 

48   57 
32   29 

99 
99 

52 

46 

96 
46 

64   69 
45   41 

69 

60 

72 
60 

63 

40 

69 
24 

35 

22 

37 

29 

67 
99 

72 
45 

60,6 
38,5 

YOAKUM 

•    •    • 

MAX 

MIN 

62 

69 

93 

92 

60 
46 

56 
61 

57 
44 

65 
56 

74 
96 

76 
59 

71 
46 

67 
30 

71 
56 

67 
94 

32 

99 

60   60 
29   36 

56 
32 

53 

67 

66 
49 

71   72 
46   41 

76 
46 

66 
61 

71 
32 

68 
23 

64 
30 

71 
33 

76 
67 

71 
62 

65,4 
43,9 

UPPER  COAST         08 

ANAHUAC  NAV  OFFICE 

MAX 

MIN 

72 
31 

66 
99 

54 
97 

49 
39 

59 
49 

48 

73 

74 
47 

66 
51 

76 
41 

61 
42 

57 
67 

68   72 
49   46 

68 
41 

60 
62 

58 
33 

64 
36 

72 

40 

64,2 

41.0 

AN6LET0N 

MAX 

MIN 

65 
31 

68 
94 

54 
39 

55 

41 

94 

66 

60 
51 

66 

97 

75 
56 

73 

47 

70 
57 

76 
42 

47 
92 

48   39 
30   31 

61 

44 

55 

48 

67   72 
43   45 

71 
42 

61 
36 

66 
44 

74 
57 

63,7 
43,4 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

63 
33 

67 
34 

38 

34 

61 
66 

52 
46 

62 
49 

67 
57 

73 
56 

71 
49 

69 
54 

72 
40 

55 
99 

90   60 
33   36 

69 
46 

60 
69 

69   72 
46   46 

70 
49 

63 

31 

67 
36 

73 
49 

66,6 
43,5 

BAVTOWN 

MAX 

MIN 

61 
66 

96 

34 

61 
61 

58 

69 

60 
66 

69 
55 

72 
55 

75 
55 

63 

47 

78 
60 

66 
99 

99 
32 

37 

46 

56 

47 

72   70 
45   47 

77 
49 

68 
36 

72 
69 

68 
58 

65.6 

44.8 

BEAUMCNT 

MAX 

MIN 

61 
96 

72 
99 

32 
35 

92 
99 

54 
45 

61 
69 

66 
57 

73 
37 

79 

90 

69 
51 

76 
69 

99 
94 

60 
99 

60 
67 

69   70 
64   67 

71 
49 

39 
27 

66 
36 

72 
35 

63,6 
42.5 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

60 
29 

65 

90 

54 
29 

50 
96 

90 
44 

60 
4T 

65 
56 

75 
60 

72 

47 

68 
47 

70 
96 

48 
26 

64 
92 

50 
65 

69   74 
96   97 

74 
96 

58 

22 

70 
27 

74 
50 

62,9 
37.9 

CYPRESS  1  SM 

MAX 

MIN 

61 
61 

47 
90 

54 

51 
49 

66 
69 

71 
65 

79 
50 

90 
55 

90 

99 

90 
91 

60 
69 

55 

45 

70   70 
42   40 

79 

40 

68 
33 

72 
66 

71 

64 

66,7 
61,1 

DANEvANG 

MAX 

Mm 

66 
69 

54 
34 

61 
46 

51 
45 

61 
49 

64 
55 

T4 
56 

78 
66 

64 

49 

74 
62 

66 
39 

90 
95 

60 
90 

54 

49 

69   69 
46   46 

75 
47 

68 
35 

73 
46 

72 
61 

65.2 
46.2 

EL  CAKPO 

MAX 

MIN 

63 
69 

94 

92 

59 

62 

52 

43 

60 
46 

69 

56 

76 
56 

61 
67 

64 
46 

75 
60 

72 

37 

50 
94 

60 
90 

55 

47 

70   72 
44   42 

76 
69 

69 
33 

74 
46 

71 
59 

65,7 
64,4 

FREEPCRT  5  NW 

MAX 

Mm 

62 
32 

68 

96 

50 
35 

56 

64 

99 
45 

58 

46 

66 
55 

72 
56 

6* 
51 

67 
51 

76 

64 

94 
96 

60 
69 

59 

46 

69   69 

67   46 

66 

46 

39 
35 

69 

60 

72 
55 

62,6 
63,8 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

66 
66 

50 
60 

53 
45 

54 

66 

96 

90 

59 

50 

66 
56 

66 
61 

66 
56 

70 
60 

60 
41 

66 
99 

96 
46 

94 
46 

64   69 
90   99 

71 
57 

62 

48 

67 
97 

66 

60 

61,1 
48,9 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

63 
66 

56 
96 

54 

49 

56 

66 

60 
91 

66 
58 

79 

60 

76 
66 

70 
51 

75 
96 

36 
39 

49 
99 

96 

90 

58 

49 

72   71 
90   99 

76 
56 

66 

66 

79 
96 

71 
62 

64,0 
48,1 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
69 

56 

94 

91 
42 

92 
65 

60 
69 

67 
57 

76 
98 

60 
64 

69 

69 

77 
93 

36 

40 

90 
99 

96 

50 

56 

49 

79   72 
66   66 

76 
47 

70 
36 

77 
66 

73 

61 

64,9 
45.2 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

61 
96 

69 
94 

96 

96 

92 

62 

56 
46 

60 
67 

69 

90 

75 
56 

72 
46 

69 
99 

73 
39 

94 

99 

62 
96 

56 

66 

70   72 
63   64 

70 
44 

61 
33 

68 
49 

72 
39 

63,6 
62,6 

MATAGCPDA  NO  2 

MAX 

Mm 

68 
91 

55 

36 

61 
45 

56 
67 

62 
48 

66 
5T 

72 
98 

74 
59 

64 
39 

76 
64 

68 
41 

49 
96 

61 
99 

53 

30 

71   68 
46   47 

76 
59 

66 
39 

72 
94 

69 
62 

65.1 
48,2 

MAURBRO 

MAX 

Mm 

64 
92 

64 
94 

94 
34 

45 
90 

45 
54 

56 
37 

74 
40 

74 
44 

64 
47 

68 
91 

76 

49 
92 

52 
69 

62 
68 

54 
29 

62 
93 

70 

60.0 
38.1 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

63 
36 

66 
33 

56 

34 

96 

43 

91 

44 

61 

50 

69 

57 

76 
59 

80 
67 

71 
48 

71 
92 

75 
36 

92 

94 

60 
49 

54 

48 

63 
33 

68 
38 

73 
55 

64,1 
43.3 

ORANGE  <•  NW 

MAX 

Mm 

60 
31 

74 
33 

51 
34 

51 
39 

57 
43 

62 
49 

63 
59 

74 
57 

75 
64 

72 
49 

66 
51 

76 
43 

96 
92 

62 

40 

60 
47 

59 
26 

67 
30 

72 

48 

63,5 

40,9 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
42 

54 

33 

61 
45 

93 

44 

62 

48 

66 
59 

74 
56 

75 
65 

69 
52 

69 
92 

75 
92 

54 

39 

66 
96 

63 
91 

93 

49 

65 

37 

72 
51 

70 
61 

63,5 

45,9 

PIERCE 

MAX 

Mm 

66 
32 

64 
31 

55 

34 

59 
49 

SO 
43 

61 
69 

66 
56 

76 

57 

80 
52 

67 
44 

70 
91 

75 
36 

91 

90 

61 
69 

54 

47 

66 
32 

69 
35 

74 
56 

66,1 
61.1 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

64 
42 

61 
36 

63 
64 

96 

47 

62 

42 

69 
59 

79 
57 

76 
64 

72 
53 

66 
91 

77 
63 

76 

60 

93 
35 

62 
92 

54 

49 

65 

66 

72 
35 

72 
45 

66.4 

46,8 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

63 

33 

73 
33 

50 
35 

49 
39 

51 
43 

57 
68 

69 
54 

70 
56 

71 
62 

72 
92 

66 
39 

74 
44 

95 

34 

99 

49 

37 

90 

56 
30 

65 

66 

67 
52 

61,6 
43,4 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
45 

99 
99 

51 
40 

94 
44 

61 
48 

69 
55 

73 
54 

78 
63 

75 

50 

68 
46 

78 
92 

56 

36 

50 
32 

60 
49 

57 
49 

67 
93 

73 
65 

74 
60 

65,3 
43,5 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

61 
39 

68 
96 

68 
37 

60 
96 

59 

44 

60 
51 

64 
56 

66 

37 

76 

54 

66 
93 

69 
59 

80 
40 

63 
99 

60 
51 

60 
49 

64 
37 

67 
45 

73 
54 

64,4 
44,4 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

63 
62 

69 
37 

59 

96 

60 
90 

58 
45 

62 
52 

64 
54 

66 
57 

72 
S3 

62 
92 

66 
96 

75 
43 

94 

40 

60 

54 

60 
49 

61 
36 

68 
48 

70 
61 

62,6 

47,1 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

60 
99 

62 
99 

55 

96 

55 

44 

59 

69 

60 

50 

67 
58 

75 
59 

79 
67 

72 

47 

70 
92 

76 
36 

90 
99 

60 
42 

97 
47 

39 
95 

70 
45 

75 
56 

63.1 
43,3 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

62 
99 

69 
94 

56 
95 

55 
49 

92 

69 

59 

50 

68 

57 

T5 
59 

60 
67 

79 

66 

70 
93 

77 
37 

90 
94 

61 
36 

94 

47 

59 
92 

69 

44 

74 
57 

63,1 
42,6 

VICTORIA  wB  AIRPORT 

•    •    « 

MAX 

Mm 

63 
63 

55 
99 

69 
45 

54 

44 

96 

46 

66 
53 

79 
57 

78 
61 

72 
31 

70 
69 

76 
93 

95 

40 

90 
96 

38 

31 

92 

49 

66 
40 

73 

47 

72 
61 

66,1 
44.9 

SOUTHERN            09 

AGUA  NUEVA 

MAX 

Mm 

ALICE 

MAX 

Mm 

71 
41 

72 
96 

68 
97 

67 
68 

55 
65 

59 

44 

60 
90 

79 
68 

76 
99 

73 
91 

71 
99 

79 
49 

98 
98 

48 
39 

39 

41 

65 

♦7 

67 
47 

92 

47 

65 
49 

70 
44 

74 
48 

79 
66 

68 

30 

63 
32 

53 
32 

67 
96 

70 
43 

78 
53 

66.9 
44.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Coajfaned 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Station 


Day  ol  Month 


;=-?-  =  :•.; 
SENAvI^ES    1    5 
CMBIZIl    S»9!NGS 

C-APLC":     5     '.S. 
;--.__*    c"    »]RPCPT 
CPySTAL    CITY 
3IUEY 

emle  °<ss 

EvC:"-'.    3    m 

»»lcch  ;»" 

ri.c.SQIAS 

---.    fSTON 

»BEEO 

-FBBPCvlLlE 

LA  0=  • 

.»=*rc  .6  AISPOBT 

B1LTM 

PEAB5». - 

»:-ee- 

oie  6»»>.CE  CI"  1  • 

UNfl 

•   •   • 


MAX   7* 
Mm   39 


mi  *  5 

MDJ   38 


MAI   69 
Mm   38 


KM 

Mil 


MAX   67 
Mm   39 


MAX 

ma 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


KM 

MR 


MM 

MR 


MAX 

I  Mm 


MAI 

MM 


KM 

MH 


.' . 


:o 


gpcoviul  »b  »ibpc»t 

MM 

•<  AII.C4 

■J  Ml  A» 

' 

'•ML 

i 
■  .   •■ 
■ 


75   TO 
43   46 


70   56 
39   40 


68   55 
39   46 


64   64 
39   47 


61   62 
35   46 


54   68 

3T   47 


56   64 
40   4T 


61   54 

36   35 


61   93 

40   40 


TO   59 
39   38 


T5   59 
45   45 


T4   58 

38   40 


60   65 
96   42 


60   55 

45   45 


66   59 
54   44 


TO   50 
34   38 


SO 

44   40 


65   54 

3T   37 


99   64 
41   49 


70   58 
37   38 


61   64 
35   45 


55   58 
34   45 


•  4   62 

45   44 


66   54 
39   45 


69   62 
38   42 


61 


•4   60   71 

51   44   52 


Tl   10   61 

39    4»   41 


T4   |9 
99   41 


•  4   61 

62   94 


65   65 

48   45 


43 

50 


61   92 
46   45 


66   52 
48   62 


58   63 

54   49 


61   91 
4T   42 


55 
63 


62   51 

47    45 


45   94 

49   42 


61   50 
44   42 


4T 
II 


62   5T 
99   90 


TO   99 
92   49 


TO   60 
91   90 


41   49 

44   92 


80   80 
45   4T 


T6   T8 
60   52 


62   68 
58   49 


68   TO 
59   45 


Tl   TO 
60   48 


T3   Tl 
54   46 


69   69 
59   43 


65   71 

54   47 


60   62 
37   39 


71   72 
55   47 


73   72 

60   51 


83   78 
59   54 


75   72 
61   90 


74   77 
50   48 


69   68   78 


61   67 
30   42 


71   76 
59   48 


76   77 
60   47 


69   72 
98   46 


70   69 
59   47 


81   79 
60   59 


66   76 
59   31 


61   63 
45   50 


99   41 

51 


69 

32 


75   60   6T   69 
»3   43   93   92 


91 


TJ   79   99   49 
19   42   42   49 


76   II   41 




71   41 

31   92 


92   41 

49   90 


40   68 
92   92 


Tl 

63 


T| 

... 


71   7|   69   91 
41   44   94   4' 


43   80 
90   99 


T5   T5 
55   42 


68   T9 
55   45 


T3   74 
59   42 


74   68 
97   44 


73   73 

37   40 


75   55 

52   42 


73   60 
96   43 


63   75 
46   40 


74   61 
30   42 


72   76 
45   44 


78   76 
53   55 


69   70 
47   42 


70   73 
92   43 


72   78 
45   45 


69   73 
50   41 


79   60 
59   44 


73   71 
52   43 


75   72 
37   40 


72   6* 
57   39 


73   83 
55   55 


68   76 

52   41 


77   71 

45   50 


71   73 
54   58 


76   83 
33   63 


72   73 

31   56 


70   74 
53   57 


71   64 

61   67 


70   71 
36   36 


70   74 
33   36 


72   79 
34   36 


76   63 
34   43 


55   47 

36   36 


66   46 
39   30 


36   52 
36   27 


63   60 
35   30 


50   58 

36   28 


32   60 
36   28 


55   49 

36   28 


36   32 
33   26 


58   46 
33   29 


69   51 

44   41 


60   30 
40   33 


33   36 

36   27 


55   52 

34   32 


60   96 
39   33 


55   53 

36   26 


49   61 
40   32 


36   48 
36   29 


35  36 

36  26 


30   36 
36   27 


63   33 
45   33 


56   49 
36   2T 


20   21   22   23 


61 


61   43 

42   42 


41   46 

II   45 


65   6T 
4T   49 


65   64 
52   46 


56   54 

31   44 


3T   55 
33   38 


35   33 

31   46 


96   51 

46   45 


94   51 
4T   43 


33   54 

36   44 


60   32 

43   43 


38  35 

39  45 


63   64 
45   4T 


6T   67 
47   49 


37   35 

32   47 


63   99 

48   46 


66   60 
49   46 


34   33 
38   44 


62   94 
47   45 


62   61 
33   44 


35   51 
33   45 


55   52 

51   45 


70   66 

50   47 


56   56 

45   47 


75   80 
43   47 


67   75 
44   44 


69   77 
42   42 


7T   T6 
61   43 


T2   T3 
40   44 


T6   T8 
40   46 


T6   77 
40   45 


67   73 
41   42 


71   35 
55   31 


67   69 
36   32 


69   66 
33   49 


46   39 

94   49 


66   65 
52   48 


70   65 
32   46 


73   »4 
63   32 


67   70 
36   32 


66   69 
47   91 


66   70 
»2   52 


49   64 

44   60 


63   77 
40   44 


68   78 
40   40 


66   77 
46   45 


70   77 
44   43 


74   74 
60   48 


63   78 
40   48 


67   73 
41   43 


67   76 
36   40 


77   65 
42   50 


66 
42 


74   75 
40   46 


72   72 
42   42 


70   79 
40   42 


61   75 

40   44 


TT   6T 
3T   43 


72 
52 


75 
61 


68   T6 

43   49 


TO   TT 
43   46 


7* 

91 


80   83 
48   53 


T8   TO 
48   91 


TT   66 
46   33 


T2   64 
48   34 


73   76 
43   37 


68   61 
68   39 


65   79 
49   56 


77   65 
41   47 


72   67 

68   30 


83   72 
43   SO 


84   73 
48   32 


63   T3 

43   49 


T2   Tl 
41   42 


T6   TO 
44   48 


66   63 
46   4T 


74   89 
32   45 


82   70 
46   50 


66   TT 
45   58 


62   T7 

43   47 


84   74 
45   55 


79   67 
44   43 


86   88 
40   30 


61   74 
46   51 


61   75 
49   54 


T2   T3 
96   60 


5? 


65   T5 
30   51 


66   T5 
34   35 


68   T3 
34   43 


T3   T8 
41   49 


TO   T6 
32   45 


T3   60 

3T   48 


T2   TT 
36   4T 


66   T2 
29   32 


68   Tl 

36   41 


69   T5 
34   3T 


69   T6 
33   40 


66   T3 
27   33 


64   75 
33   36 


60   73 
36   44 


70   60 
33   40 


70   65 
30   35 


T6   TT 
40   53 


TO 

30   32 


T2   79 
40   55 


70   78 
36   45 


66   75 
31 


70   78 
25   35 


66   71 
34   39 


70   90 
30   50 


68   76 
44   32 


66   73 
32   40 


66   73 
34   43 


72   79 
41   33 


67   74 
33   39 


68   75 
32   41 


66   74 
42   57 


59   66 
38   50 


66   77 
33   39 


68   73 
19   42 


72   77 
40   34 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«   •   • 

HtGH  PLAINS         01 

AMARILLO  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  ONE 
WTR  EOUI\ 

T 

O.I 

I.*  0.1 
1    1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

l.T 

T 

2 

■  2 

DALHART  PAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  ONE 

T 

T 

3.C 
3 

1 

0.5   T 

T 

T 

T 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

T 

T 

HEREFOR0 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

l   ' 

" 

T 

LUBBOCK  NB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  fiND 
WTR  EOUIV 

l.ft  0.* 

T 1   2! 
.2 

T 

T 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T   T 

T 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

|  1.0 

! 

j  T 

T 

2.9 

MULESHOE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2.0 

. 

1.0 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3.0 

3 

- 

. 

SPEARMAN 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

I 

5TRATFORD 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GNO   T 

!«.. 

1 

1.9 

1 

TULIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

VESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

|*8 

T 
ft 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T    T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.9 

2 

T 

.   .   . 

LOW  ROLLINS  PLAINS  02 

j 

ABILENE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 
T 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

' 

T 

KNOX  CITY 

SNOWFALL  ! 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

SNYDER 

1.0 
1 

0.1 
1 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

SNOWFALL  i 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIVJ 

T 

T 

•   •   # 
NORTH  CENTRAL       03 

BROWNWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.9 

DALLAS  W9  AIRPORT 

SNOWFALL  ' 
SN  ON  GNO 

WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PARIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

WACO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL  1 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV, 

T 

2.0 
2 

T 

•   •   • 
EAST  TEXAS         0* 

ATHENS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LONGVIEW 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
f 
1.0 
1 

1.0 

T 

ft    •    • 
TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

0.3 

T 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

I 

; 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
1 

1 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    59    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Day 

of  month 

Station 

1        2        3        4        5        6        7        8 

9       10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•        •        • 

ed»»ros  -.-';-.        o« 

3EL   910    -5    »= 

SNO.FALL 
SN   ON   GND 
MTR   EOUIV 

T 

T 

T 

JLNC'ION   FAA    AIRPORT 

SNO.FALL 
SN   ON    GND 

T 
T 

1.0 

SAN    ANSElC    .3    AIRPORT 

SNO.FALL 
SN    ON    GNO 
IiTR   EOUIV 

0.2 

T 

0.1 

T 

*        •        • 

SCLT*   CENTRAL                07 

i.S*:'"    "9    AIRPORT 

SNO.FALL 

SN   ON   GND 
>TR    EOUIV 

T 

o.s 

1 

SAN    ANTCNIC    «B    AIRPCRT 

SNO.FALL 
SN   ON   SNO 
MTR   EOUIV 

T 

1 

•          •          • 

_==•=    COAST                     0( 

-C.S'CN    "5    AIRPORT 

SNO.FALL 
SN   ON   GND 
•TR    EOUIV 

T 

POH1     A9*»_Q     .8    AIRPORT 

SNO.FALL 
SN    ON    S'.D 
»TR    EOUIV 

T 

VICTORIA    .8    AIRPORT 

SNO.FALL 
SN   ON    SNO 
■TR    EQUIV 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed    -    m.p.h.) 

Relan 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-sS 

Hi 

-      «     G 

£  a. 

s 

Sutsoo 

♦*  c 

c  O 

M  — 

3    O 
■   !■ 

S  «< 
«  C 

c 

M  -O 
**   • 

-I   © 

d  a. 
m  m 

• 
m 

• 

3 

■ 

> 
< 

•    • 
11 

§     i 

■5  To  s 

a     1 

_! 

£1 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID           6    AM         NOON         6    PM 

■ 
0 
1 

s 

3 

00 

Oo 
01 

A 

n 

85 
1 

cn  3 

a 

o 
H 

•  t2 

>  8  a 

ABILENE   MB  AIRPORT 

» 

2.7 

13.2 

36 

N 

i 

66 

72 

54 

47 

7 

0 

4 

0 

0 

0 

11 

56 

5.5 

AHARILLO   MB   AIRPORT 

26 

3.2 

14.8 

42 

N 

23 

64 

75 

51 

42 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

10 

82 

4.3 

AUSTIN    MB    AIRPORT 

01 

3.2 

11.2 

34 

NW 

24+ 

79 

83 

65 

62 

4 

5 

3 

l 

2 

0 

15 

46 

6.2 

BROWNSVILLE   KB  AIRPORT 

06 

2.1 

12.7 

55 

NW 

24 

86 

88 

68 

73 

6 

4 

2 

l 

0 

0 

13 

44 

6.7 

CORPUS  CMRISTI    MB  AIRPORT 

07 

*.5 

13.8 

42 

N 

24 

87 

90 

73 

73 

4 

7 

1 

0 

1 

1 

14 

46 

6.4 

DALLAS   MB  AIRPORT 

17 

1.2 

12.0 

35 

W 

9 

72 

77 

60 

56 

A 

6 

0 

1 

3 

0 

14 

55 

5.2 

DCL  RIO  MB   AIRPORT 

06 

1.7 

8.3 

31 

33 

24 

69 

78 

56 

50 

10 

0 

3 

2 

0 

0 

15 

- 

5.6 

EL   PASO  MB  AIRPORT 

27 

3.1 

8.3 

41 

w 

28 

47 

55 

40 

31 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

78 

4.7 

FORT   MOUTH  MS  AIRPORT 

21 

O.B 

11.0 

30++ 

le 

28+ 

76 

81 

60 

59 

5 

4 

0 

2 

1 

1 

13 

- 

5.1 

GALVESTON  MB  CITY 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

14 

49 

- 

HOUSTON  MB  CITY 

0 

5 

3 

1 

1 

0 

10 

- 

- 

HOUSTON   MB   AIRPORT 

07 

3.S 

12.9 

31++ 

32 

24 

78 

80 

58 

63 

4 

6 

3 

1 

1 

0 

15 

52 

6.9 

Lueaocc  MB  AIRPORT 

27 

1.6 

16. A 

41++ 

28 

28 

59 

67 

50 

39 

8 

0 

2 

0 

0 

0 

10 

- 

4.5 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

22 

1.3 

11.8 

32++ 

04 

21 

72 

82 

53 

41 

4 

4 

1 

0 

1 

0 

10 

- 

5.3 

PORT  ARTHUR   MB  AIRPORT 

0, 

3.B 

11.9 

42 

NW 

24 

80 

83 

59 

67 

7 

4 

1 

2 

0 

1 

15 

48 

6.7 

OCLO   MB  AIRPORT 

2) 

2.1 

10.6 

30++ 

30 

11 

72 

77 

60 

52 

4 

3 

3 

3 

0 

0 

13 

- 

6.0 

"JNI0   MB  AIRPORT 

0) 

A.J 

10.3 

41 

N 

24 

75 

82 

62 

58 

3 

6 

2 

2 

3 

0 

16 

45 

6.2 

»    Mt  AIRPORT 

OS 

3.3 

11.7 

- 

- 

- 

83 

87 

66 

67 

8 

5 

2 

1 

1 

0 

17 

- 

6.9 

...   AIRPORT 

N 

1.2 

12.3 

35++ 

32 

23 

73 

79 

57 

56 

4 

4 

3 

3 

1 

0 

15 

- 

5.9 

Mt  AIRPORT 

22 

2.0 

11.2 

35++ 

01 

21 

64 

74 

48 

43 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

7 

- 

5.2 

•  H*i.i*n't  N'.im  Following  Button  Indira 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
FEBRUARY    1965 


Day  Oi  Month 


9   10   11   12   13   14   IS   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 


3  -  » 


LOW  R0UIN6  PLAINS  0? 
H0R0S  CREEK  DAM 


NORTH  CENTRAL 
BELTON  0AM 


BENBROOK  DAM 
DEN  I  SON  DAM 


GRAPEVINE  DAM 


LAVON  0AM 
NAVARRO  MILLS  0AM 


PROCTOR  RESERVOIR 


STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

WHITNEY  DAM 


•    •    * 
EAST  TEXAS 


DAIN6ERFIELD  6  S 


SPURSER  DAM  B 


•   •   ft 
TRANS  PECOS 


RED  BLUFF  0AM 


*    •    ft 
EDWARDS  PLATEAU     06 


AMISTAO  DAM 


SAN  ANSELO  DAM 


SOUTH  CENTRAL 
AUSTIN  MB  AIRPORT 


BEEVILLE  S  NE 

CANYON  DAM 


ft    •    ft 
UPPER  COAST 


POINT  COMFORT 


THOMPSONS  >  WSW 


EVAP 
WIND 


EVAP  .16 
WINO  161  139 


EVAP!  .15 
WIND  218  123 


08 
(F) 


EVAP 

1  .10 

.01 

WINC 

259 

85 

MAX 

41 

65 

MIN 

32 

32 

EVAP 

.19 

ft 

WINC 

269 

168 

MAX 

92 

m 

MIN 

36 

• 

EVAP 

.IT 

ft 

WINO 

"l 

185 

EVAP  .11   ft  I 

NINO  266  208! 
MAX  !  521  .  I 
MIN    31   - 

EVAP:  .16   ft 

WINO  216 
MAX    57 

MIN  32 

EVAP  .19 

WIND  106 

EVAP  .25 

WIND  183 

MAX  55 

MIN  16 


EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP  .29 

WINO!  161 

MAX  63 

MIN  60 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


,22  .03 
31    6 


.09  .03 
AT   88 


39 


•  Oil  .031  .10  .12 


801  108  143'  101  140  140 
62   61   56   6T 

39   41   41   42 


.041  .10 
1561  121 
57   63 

46l  44 


•20  .15 
32  139 
5ll  53 
49   52 


•  I  .13|  .13|  ft 
162) 112   91  181 

46   62   69   • 
41   41   43l  • 


.10  .06  .07!  .05   •   .111  .14 

63   93  117  129'  129  126   91  170  103 

.02!  .03  .04  .04!  .13  ,201  .10   • 

361  13  941  91:  129   66   88  171 

*3   49l  59   63   55   61!  65   . 

38   391  47   55   45   44   45   - 


.10  .11 
79  69 
49!  55 
34   40 


.11  .04 

19  12 

56  66 

94  34 


.29  .22  .33  .19 


165   95 
63 

47 


.30  .30 

136  129 

61  60 

36  36 


EVAP  .35 
WIND  271  197 
MAX    61 
MIN    36 


EVAP 
NINO 
MAX 

MIN 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WINO 

MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

MAX 
MJN 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 


49|  33 
431  69 

45   41 


.96  .13 

82  106 

•  2  37 

24  39 


190 


.05  •  .20  .11 

65  83  77  T5 

64  63  60  67 

55  56  57  44 


.13   • 

96  188 
63 

42 


.06  ,07 
79  56  66 
55  43|  52 
40   37 


39 


.09  .03  .16 

114  128  114 

60  43  60 

42  35  36 


.12  .06 

130  66 

73  65 

64  44 


.16  .06 

126  66 

61  52 

33  34 


.10  .13 

42  84 

58  59 

36  36 


.06  .11 
47  3« 
91 
33   32 


.00  .02  .06 
144  124   92 


99  126  196  192 


SOO  131 


.14  .11 
61   29 


.17  .22 
74  126 


.0* 
78 

.87 
101 
97 

42 

.09 
69 

44 

37 


16  .20  .16 


19 
203  146 


.12  .13  .1 

51  68  132 

691  66 

42  64 


.!  ., 


42 


12  .17 


160 


45 


.27  .24 

22  100 

14  .14  .19 
21   69 

7i   67 


46 

66| 

431   44!  47 


09  .08  .18 

41   39   623  141 

56   66   69   • 

41   41   44   . 


■11   •   -17 
99  120   66 


01,  .0*  .03 


230 


.90  .19 

267   96 


.06 
62 


.11  .10  .22  .06 

92  36  66  136 

65  71  70  64 

49  49  47  17 


961   62   6 
42   40   4 

.04  .091  , 


.12 


2   49 

.15 


.14  .13    .06    .12    .19 

104  104;      5T      90      48 

55  51      46      60      64 

34  39      34      391      19 


.10  .11  .19 

96  41  21 

56  99  62 

35  35  38 


.10 

77  60 

67  47 

4Q  97 


,2 


206    190 
49      92 


15 
150   140 


.05 
111]  69 
41  44 
99      40 


08   .17 
199 
!T 
45 


.171  .19 

T2J  96 

66  61 

44  99 

.131  .16 

60  27 

6Tl  75 

49!  42 


.20    .1* 
141 

62 

19      16 


.16 
116    236 
97 

40|     • 


.09    .12 

106  34 
49  62 
11      19 


.21  .9] 

100  111 

63  64 

3*  41 


.20 

.13 

12! 

164 

5<i 

62 

37 

16 

.29 

.14 

209 

137 

47 

63 

38 

39 

.17 

•  07 

130 

90 

.29 

.11 

119 

117 

64 

61 

37 

17 

.23 

.10 

129 

102 

79 

71 

45 

55 

.14 

.16 

89 

109 

72 

64 

44 

42 

.19 

190   249 

64|     76 
421     10 


.14 

•  11 

83 

121 

63 

66 

42 

31 

.38 

.12 

69 

101 

66 

66 

14 

42 

.34 

.42 

66 

215 

66 

49 

38 

49 

.18 

.11 

3 

69 

64 

65 

34 

41 

.30 

.24 

137 

122 

69 

71 

16 

44 

.29 

•  26 

147 

157 

66 

72 

38 

46 

.24 

.19 

99 

160 

67 

70 

40 

45 

.08 

.06 

100 

200 

.16 

.19 

HI 

199 

66 

71 

17 

94 

.13 

.01 

96 

124 

71 

72 

46 

97 

.17 

.14 

62 

126 

42 

99 

42 

42 

3.91 
3658 


3.21B 

2409 

3. SOB 
2922 

3,09 
3207 
59,6 
42.5 

3.43B 
3310 
59.4 
39.5 

.16B 

3610 

3.96 
3169 
57,9 
39.9 

3.34B 

3054 
55.2 

37.0 


2239B 

2. 60S 
2494 
61,8 
40,7 


3,31b 

2316 

59.7 

41.6 

2.72B 

1407 

63.6 

41.7 


4.44 
2670 
56,6 
17,1 

5.04 
1164 

58.6 

37.9 


4.21B 
2990 
60.8 
39,3 

3.72B 

3609 

56,3 

37,0 


,14B 
3822 

54.1 
34,3 

2.7*8 
3310 

3.158 
2499 
58.7 
36.7 


3.098 
3164 
67.3 
46.5 

1.12 
3113 
56.7 
14.7 


See  reierence  notes  iollowi  ng  Station  Index. 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
FEBRUARY    1965. 


Station 

Day  Of  Month 

a.!* 

26   29   30   31   H  * 

1 

s 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

SOUTHERN           09 

DILLEV 

EVAP 

.15 

•  J* 

.01 

. 

.02 

.00 

.03 

.00 

.06 

.10 

.02 

.30 

.14 

.04 

.12 

4 

• 

• 

.07 

.10 

.17 

.24 

.11 

.13 

• 

.30 

.14 

.14 

2.196 

■  INC 

»: 

47 

.* 

»T 

At 

29 

11 

20 

52 

14 

25 

73 

63   30 

37 

41 

71 

91 

42 

24 

21 

•  T 

35 

90 

A 

45 

50 

47 

1243 

MAI 

68 

64 

59 

6» 

69 

54 

61 

66 

71 

77 

64 

80 

63   55 

68 

65 

51 

55 

46 

T! 

77 

74 

73 

84 

• 

71 

76 

42 

44.4 

M|N 

40 

31 

3S 

u 

49 

4T 

51 

58 

55 

9* 

33 

46   42   39 

33 

43 

50 

10 

44 

47 

44 

90 

44 

38 

- 

14 

62 

50 

43.8 

.»«£::  -!  airport 

EVAP 

.11 

.2* 

.12 

• 

■ 

• 

.10 

.01 

.16 

.19 

.22 

.42  .18  .12 

.13 

.06 

.06 

.18 

.14 

.14 

.30 

.27 

.22 

.45 

.16 

.14 

.29 

.30 

5.01 

HIND 

10* 

111 

62 

100 

10S 

33 

44 

51 

HI 

eo 

124 

134! 100   54 

64 

106 

141 

119 

90 

14 

109 

144 

42 

328 

62 

124 

111 

177 

3034 

MAX 

70 

70 

62 

51 

62 

T4 

76 

T2 

T3 

76 

77 

78   66   63 

66 

61 

51 

6! 

7( 

7< 

42 

7C 

44 

84 

65 

72 

77 

92 

71,0 

"IS 

«? 

31 

.8 

32 

♦7 

4, 

39 

62 

50 

92 

45 

44 

40 

34 

42 

56 

44 

45 

42 

42 

10 

44 

53 

'1 

It 

41 

51 

99 

44.0 

RIO  6RANDE  CITV  3  II 

EVAP 

.2» 

.1* 

.09 

. 

m 

. 

.04 

.12 

.18 

.10 

.02 

.30 

.19 

.10 

.04 

.02 

.11 

.07 

.21 

.11 

.20 

.14 

.11 

.23 

.17 

.1* 

.32 

.27 

4.336 

NINO 

" 

A* 

" 

" 

45 

41 

14 

" 

« 

" 

24 

59 

44 

31 

33 

99 

71 

41 

10 

" 

" 

" 

47 

" 

" 

41 

42 

1312 

•   •   • 

_:«er  valley     10 

«C  COOK 

EVAP 

.CI 

.37 

.13 

.09 

.19 

.24 

• 

.07 

.08 

.12 

.02 

.30  .26  .14 

.16 

.07 

.07 

.09 

.14 

.14 

.21 
42 

.24 

.19 

.36 

.10 

.22 

.40 

.27 

4.93 

KINO 

51 

169 

115 

11* 

199 

114 

47 

89 

125 

19 

95 

151  166  132 

63 

91 

153 

154 

194 

44 

110 

104 

223 

114 

46 

127 

166 

3341 

■»* 

74 

7« 

62 

66 

42 

93 

42 

80 

81 

60 

77 

95   70   54 

73 

6T 

41 

44 

41 

71 

4( 

99 

41 

16 

42 

71 

16 

•  4 

71.1 

MIX 

39 

40 

J9 

50 

90 

JO 

92 

60 

60 

99 

40 

52   45   41 

40 

49 

51 

11 

49 

44 

11 

30 

47 

37 

33 

13 

40 

30 

47,1 

•ESLACO  2  E 

EVAP 

.11 

.23 

.09 

. 

.11 

.05 

.09 

.04 

.06 

.19 

.17 

.23  .12  .11 

.11 

.05 

.04 

.11 

.14 

.17 

.22 

.21 

.20 

.24 

.17 

.24 

.22 

.21 

4.03B 

a  I  NO 

55 

6  9 

♦  3 

55 

73 

36 

66 

41 

90 

25 

11 

92   94   47 

42 

54 

87 

65 

41 

11 

39 

14 

91 

159 

41 

69 

17 

136 

1422 

MAI 

77 

77 

TO 

66 

63 

64 

62 

82 

12 

70 

42 

95   72   71 

68 

69 

61 

47 

74 

7< 

9! 

91 

99 

IS 

71 

76 

74 

84 

71.5 

M|N 

33 

4» 

91 

59 

91 

52 

41 

69 

66 

54 

47 

37 

47 

46 

50 

62 

53 

90 

44 

14 

99 

»* 

40 

45 

14 

41 

53 

40 

54.1 

.APQRATION    MEASURED    IN    A    SUNKEN    SCREENED    PAN    OF    24-INCH    DIAMETER. 
I     «INUM    (CNE-FOURTH     INCH    THICK)     EVAPORATION    PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Tune 

Day  of  month 

■ 
4 

1 

2 

3 

4 

■ 

6 

7 

8 

9 

10   11 

12 

13 

14 

|1S 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BUSHLANO 

2  INCHES 

6  AM 

33 

31 

31 

32 

38 

35 

40 

36 

35 

93 

34 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

34 

35 

36 

34 

34 

32 

32 

32 

34 

40 

33.7 

6  INCHES 

8  AM 

36 

33 

33 

3* 

36 

39 

41 

3B 

37 

35 

35 

33 

32 

32 

32 

31 

33 

34 

35 

37 

39 

36 

37 

33 

33 

34 

36 

40 

35.2 

12  INCHES 

8  AM 

45 

- 

la  inches 

6  AM 

44 

- 

2  FEET 

8  AM 

47 

- 

45.3 

3  FEET 

6  AM 

49 

47.0 

4  FEET 

8  AM 

52 

" 

49.3 

6  FEET 

8  AM 

96 

53.3 

8  FEET 

8  AM 

59 

55.5 

BUSHLANO  -  SOIL  TYPE  1  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION,  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE 
GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  1  PERCENT  TOWARD  SOUTH-SOUTHEAST. 


!;••  r4l«r«m  •  nolM  lollowl  ng  Station  Iri'Ux. 
-    82    - 


STATION  INDEX 


STATION 


ABERNATHY 

ABILENE  WB  AIRPORT 

ACKERLY  3  SE 

ADAMSVILLE 
A6UA  NUEVA 


ALTO  5  SSW 
ALVIN 

ALVORO  4  NE 
AHARILLO  HB  AIRPORT 
AM1STA0  DAM 
ANAHUAC  NAV  OFFICE 
ANDERSON 
ANDREWS 


ANTELOPE 
ARANSAS  PASS  2 
ARCHER  CITV 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR  CITY 
ASPER«ONT 


ATLANTA 
AUSTlf 


AUSTIN  DAM 

AUSTwELL  WL  REFI 

AVALPN 

BAJRO 

8AKF.RSFIELD 

6ALLINGER  1  SW 


MJT 


BAY  CITY  WATERWORK 
SAY  CITY  T  N 
BAYTOWN 
BAYTOWN  1  N 
BEAUMONT 
BEOIAS 

BEEVlLLE  5  NE 
BELTON  CAM 
IDES 


9EI 


/IPEe 


BEN3ROOK  OAM 


or- 


M|N 


BIG  LAKE 
BIG  LAKE  R  2 
BIG  SPRING  FIELD 

BIC-  SPRING 
BIG  WELLS 
BLANCO 

BLANKET 
BLEWETT 

BLUE 

BOERNE 

BON  WIER  2  E 

BONHAM 

BONITA 

BOOKER 

BOOUILLAS  RANGER 

BORGER  3  W 

BOWIE 

BOXElDER 

BOYD  3  SE 

BOYS  RANCH 

9&ACKETTVILLE 

3RADY 

BRAVO 


SRICE 

BRIDGEPORT 
BRIGGS  2  WNW 
BRITTON 
BRONSON 
BROWNFIELD  2  E 


»:■'' 


VILLE 


BROwNwOOO 
BUFFALO 
BULER  2  NE 
BULVERDE 

BUNKER  HILL 

BURKETT 

BURLESON  2  SSW 

BURLINGTON  3  WSW 

BURNET 

BUSHLANO 

BYRDS  1  NNE 

CALDWELL 

CALHOUN 

CALLAN 

CAMERON 

CAMP  SAN  SABA 

CAMP  WOOD 

CANADIAN  1  ENE 

CANDELARIA 

CANTON 

CANYON  DA" 

CANYON 

CANYON  DAM  NO  1 

CANYON  DAM  NO  2 

CANYON  OAM  NO  3 
CANYON  OAM  NO  * 
CANYON  DA"  NO  5 
CAf.'YON  DAM  NO  6 
CANYON  DAM  NO  7 
CAPRIZO  SPRINGS 
CARROLLTON 


CATARINA 
CELtNA 
CENTER 
CENTER  CITY 
CENTERVILLE 
CHALK  MOUNTAIN 
CHANNING 
CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  5  NNW 

CHEAPS  IDE 

CHEROKEE 

CHILDRESS 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHJLLICOTHE  2  NE 

CHISOS  BASIN 

CMRISTOVAL 

CIBOLO  CREEK 

CLARENDON 


!■;> 


LAMPASAS 

JIM  HOGG 

SHACKELFORD 

PARKER 

JIM  WELLS 

EDWARDS 

BREWSTER 


CHE  P. 


^EE 


020*  09  BRAZORIA 
0206!  ( 

0211J  Oil  POTTER 
0225  06.  VAL  VERDE 
0235  0*1  CHAMBERS 
024*  04  GRIMES 
::»3  0l|  ANDREWS 
0257!  08  BRAZORIA 
0262  03  COLLIN 


::6P 


D691 

07O4 
0776 


02  JONES 
3  JACK 

SAN  PATRJC 

03  ARCHER 

KENEDY 
LAMAR 
STONEWALL 
HENDERSON 


ELLIS 

CALLAHAN 
05'  PECOS 
021  RUNNELS 


I  MATAGORDA 
l  MATAGORDA 
I,  HARRIS 


I  REAGAN 
;  REAGAN 
HOWARD 
HOWARD 


i839  03  BROWN 


0852  06 


ALDE 


0866  07'  LEE 

090Z  06.  KENDALL 

0917J  14  NEWTON 
I  0923  03l  FANNIN 
j  0926!  03'  MONTAGUE 

09i.t.  01  LIPSCOMB 
. 0950  05,  BREWSTER 
l  0958J  01  HUTCHINSON 
l 0984  03  MONTAGUE 

099ll 04  REO  RIVER 


100  01:  OLDHAM 


06'  MCCULLOCH 
Oil  HARTLEY 
03'  PALO  PINTO 
03|  STEPHENS 
04;  ROBERTSON 
07  WASHINGTON 


3 1  JOHNSON 
3J  MILAM 
6  BURNET 
1  POTTER 
3  BROWN 
7^  BURLESON 
07  COLORADO 
MENARD 


MCCULLOCH 
REAL 

■12  01  HEMPHILL 
.16.  05'  PRESIDIO 
.251 04  VAN  ZANDT 
.291  07  COMAL 
30  0]  RANDALL 


03  COLLIN 

04  SHELBY 
S80J  03  MILLS 
596    04  LEON 


IUECES 


■  09j  ATASCOSA 
07  GONZALES 
06  SAN  SABA 
02| CHILDRESS 
ULpRESS 
.RDEMAN 
BREWSTER 
TOM  GREEN 
KARNES 
DONLEY 


95  59 
L02  32 
95    26 


33    09 

32  12 

33  07 


28  16 

32  12 

32  24 

30  53 


31    08      101    10 


5    27  30 

15    32  39 

1    33  35 

3    31  12 

3    31  12 

3    32  16 

3    32  15 

e!  28  35 

41   30  05 

3    31  49 

Bi  29  11 

1.  30  24 


101  27 

99  33 

98  25 

98  47 

100  02 


1? 

30 

45 

93 

36 

1C 

33 

33 

36 

96 

11 
36 

; 

36 

?  1 

100 

12 

u 

2 
15 
10 

29 
35 
33 

33 

12 

39 
34 
29 

102 

27 

15 

33 

04 

97 

31 

11 
3 

" 

19 

100 

24 

?0 

39 

103 

00 

32 

40 

98 

Of 

17 

no 

99 

13 

37 

31 

97 

70 

31 

00 

07 

30 

98 

35 

17 

107 

05 

46 

0? 

10 

3? 

96 

4? 

29 

17 

21 

31 

03 

99 

43 

30 

51 

96 

59 

31 

or 

99 

16 

29 

40 

100 

35 

55 

100 

7? 

30 

104 

41 

3? 

33 

95 

5? 

29 

52 

9B 

12 

96  74 

1260 

96  27 

1105 

98  71 

1020 

98  IS 

1137 

29  08 

103  30 

28  21 

99  38 

33  19 

96  47 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


9*1      9A 

J.] 
{ 

"I 


•0  I      7A| 

,1  7A 

'6l  4P 

!0  8A,       8A, 

•0  6P 

'5| 

)4  Mir> 


<A.    0.     HOOD 
J    S    WEATHER    BUREAU 
LEONARD    COLEMAN 
LUTMER    D    H1GGINS 
IRS.    F.    C.    RAMIREZ 
rflLLETT,    JR 


CHESTER 


I  LEY 


MAHONEY 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
WILLIAM  H.  HUDG1NS 

MRS.  0.  LURL1NE  FELOER 

CITY  OF  ALVIN 

U   S   FOREST   SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

INT  BOUNDRY  ♦  WATER  CO* 

CHAMBERS-LIBERTY  NAV  D 

WILLIAM  J.  BARGER 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

CITY  OF  ANGLETON 

WILLIAM  T.  ASHMORE 


W.  ROBERTS 
T  L.  HERNOON 
V.  LONGAN 


ALBERT  BAUGH 
RADIO  STA  KBUD 
BILL  LOVIL 

U  S  WEATHER  BUREAU 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
U  S  WILOLIFE  REFUGE 
HERSCHEL  M.  SMITH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 


RUN 


VIN  0. 
RADIO  STATIOi 
D.  L.  DOTSON 

ELROY  SCHNELLE 
LOWER  COLO  RIV  Au 


HUMBLE  OIL  AND  REFI 

ROBERT  E.  WILSON 

JOF 

TFX 

.S  AGRI  EXP  STAT 

u  s 

CORPS  OF  ENGINE 

IRTA  R.  BAZAN 

WIL 

-IAM  S.  KLEMCKE 

n  S 

CORPS  OF  ENGINE 

JOE 

W.  DOBV 

RICHARD  W,  KANNAOY 

DMA 

N  CA«R 

U  S 

0  A  BIG  SPRG  F 

CIT 

1    OF  BIG  SPRING 

HER 

3ERT  STANFIELD 

S  VERN1CE  A  MUTZ 
'RA  WOLLSCHLAEGER 
LLACE  8.  FULLER 


DWIGHT  F.  SPIES 

BIG  BEND  NATL  PAI 
ARTHUR  W.  MORGAN 
!  ORAN  C.  STOVALL 
j  OTIS  L.  DANIEL 

MRS.  FRANCIS  WILI 


CHARLES 


HURF 


W.  E.  HEMBREE 
I  BEATRICE  R.  MOORE 
I  HAZLE  DOLLAR 
i  MRS.  DORA  E.  MARSHBURN 
i  RADIO  STATION  KTFY 

U  S  WEATHER  BUREAU 
I  WILLIAM  W.  JAMAR,  JR. 

CHARLIE  A.  SQUYRES 
I  L.  PAULENE  MCCARTOR 

LAURA  D.  WOOD 

I  E.  J.  DIXON 


OF  BURNET 
:  COLO  RIV 


WILSON  CRAWFORD 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

J  HARRISON  TAYLOR 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

M.  B.  MEASAMER 

LUCILLE  H.  SNIDER 

KURT    B.    POGGENPOHL 


PALP 


I    SCHAEFERKOETER 
E    K.    WUNDERLICH 


5TELLA  B.  KELLOGG 
MRS.  OZZIE  HARRISON 
AUDREY  W  VARGA 

GEORGE  C.  CASE 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MARGUERITE  BURNS 
DONNA  P,  PACE 
E.  F.  SANDERS 
DARREL  HEAD 
J.  E.  DICKET 
MELVlN  A  OLSON 
G.  E.  CARGILL 
CHAPMAN  RANCH 

ELMER  E  BOOTH 

EARL  L.  FREEMAN 

DUDLEY  BATTLE 

MORRIS  HIGLEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

C.  L.  UNDERWOOD 

U  S  NATL  PARK  SERVI' 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

IGNATZ  L.  MUTZ.  JR. 

TOMMIE  C.  SAYE 


++ 

LU 
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5 

| 

p 

TABLES 

STATION 

1 

e 

COUNTY 

< 

E 

< 

OBSERVER 

h 

0 

| 

2 

ri 

i 

O 

s 

D 

e 

%°- 

CLARKSVILLE  2  E 

1772 

0  4 

RED  RIVER 

10 

33  37 

99 

01 

420 

8* 

,1 

PAUL  H.  DANIELS 

CLARKSVILLE  7  W 

1773 

04 

RED  RIVER 

10 

33  37 

95 

04 

465 

: 

RAYMOND  R.  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777 

07 

BEXAR 

13 

79  39 

98 

2  2 

1000 

6F 

J.  P.  CLASSEN 

CLAUDE 

1778 

01 

ARMSTRONG 

35  06 

101 

22, 

3410 

6P 

MIKE  H.  CHAMALES 

CLEBURNE 

13  00 

JOHNSON 

1 

32  20 

23 

763 

(,P 

OLIN  T.  SMYTH,  JR. 

CLEVELAND 

1610 

0  8 

LIBERTY 

14 

30  21 

95 

06 

184 

7* 

CHESTER  V.  ELLISOR 

CLIFTON  9  E 

1S23 

03 

BOSQUE 

1 

31  48 

97 

671 

S.  M.  JONES 

CLODINE 

is?e 

08 

FORT  BEND 

14 

29  43 

95 

41 

90 

HENRY  NEMEC  SR 

COLDSPRJNG  5  S 

10  7.1 

04 

SAN  JACINTO 

30  31 

95 

354 

7* 

7A 

LEROY  S.  DABNEY 

COLDWATER 

1874 

01 

DALLAM 

2 

36  24 

102 

11 

4110 

BA 

MRS  MARTHA  MCDOUGALD 

COLEMAN 

1875 

02 

COLEMAN 

3 

31  90 

99 

26 

1710 

6F 

8A 

MRS  MARY  A  STRINGER 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

BRAZOS 

1 

30  3  5 

96 

314 

MIC 

HI! 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY- 

COLORADO  CITY 

1903 

02 

MITCHELL 

3 

32  23 

100 

52 

2071 

9P 

SP 

COLORADO  CITY  FIRE  DEPT 

COLUMBUS 

1*11 

07 

COLORAOO 

3 

29  42 

96 

33 

200 

9P 

WALTER  B.  MCNUTT 

COMANCHE 

,914 

03 

COMANCHE 

31  54 

135B 

7A 

WALTER  BEAR 

COMMERCE 

1921 

10 

33  15 

95 

93 

c 

HENRY  ELBERT  WOOD 

COMSTOCK 

1923 

06 

VAL  VERDE 

11 

79  41 

101 

11 

1390 

7A 

GEORGE  HUMPHREYS 

CONCORD  1  N 

1937 

RUSK 

558 

c 

MR  DAYLON  J  MILLER 

CONLEN 

1946 

01  DALLAM 

102 

3820 

JESSE  C.  DAVIS 

CONROE 

1956 

04  MONTGOMERY 

14 

30  19 

95 

27 

245 

BA 

BA 

c 

E.  LOUIS  MACK 

COOPER 

1970 

03 

DELTA 

10 

33  23 

99 

42 

495 

7A 

ODIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

1974 

06 

STERLING 

3 

31  34 

101 

15 

2570 

7A 

7* 

LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

1984 

03 

CORYELL 

1 

31  07 

1094 

7A, 

GEORGE  D.  GILMORE 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

2012 

09 

HUDSPETH 

31  47 

105 

28 

4480 

6P 

LEE  R.  TINN1N 

CORPUS  CHRIST! 

2014 

07 

NUECES 

27  46 

14  MID 

MIO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

corpus  christi  we  ap 

2019 

07 

NUECES 

5 

27  46 

30 

41   MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CORSICANA 

2019 

03 

NAVARRO 

15 

32  05 

96 

2« 

4251  7A 

7A 

RADIO  STATION  KAND 

CORYELL  CITY 

2024 

03 

CORYELL 

1 

31  33 

97 

950 

e 

MR  W  L  RABBE 

COTTONWOOD 

2040 

06 

GILLESPIE 

30  09 

06 

2250 

7A 

EDGAR  A.  AhRENS 

COTULLA 

2046 

09 

LA  SALLE 

8 

28  26 

99 

16 

425 

7A 

= 

ILA  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

2050 

09 

LA  SALLE 

8 

28  27 

99 

13 

Nil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCy 

COTULLA  HILLJE  RANCH 

20' 1 

09 

LA  SALLE 

28  14 

04 

323! 

5P 

FRED  HILLJE 

COX  RANCH 

2066 

CONCHO 

31  71 

53 

1900 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AuTh 

CRANDALL 

:oen 

03 

KAUFMAN 

15 

32  38 

28 

3701 

7A 

VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

;of.i 

05 

CRANE 

31  24 

102 

2600,   6A 

BA 

c 

JOE  £.  LOWERY 

CRANFILLS  GAP 

2086 

03 

BOSOUE 

1 

31  46 

50 

9B0J 

c 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2  0  96 

03  HOOD 

15 

32  37 

1047/ 

c 

MRS.  ORA  YORK 

CRIDER  RANCH 

2104 

06  REAL 

6 

30  04 

23201 

BJ 

BYRON  CRIDER 

CROCKETT 

2114 

04:  HOUSTON 

19 

31  16 

95 

345!   6A 

JAMES  M.  GIBBS 

CROSBYTON 

2121 

01  CROSBY 

1 

33  40 

101 

14 

3021   MA 

BA 

CITY  OF  CROSBYTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

7128 

03  CALLAHAN 

3 

32  07 

99 

10 

1690 

7A 

S.  F.  BOND 

CROSS  PLAINS  3  NNE 

2131 

03|  CALLAHAN 

3 

32  10 

18 

1805 

c 

CHESTER  GLOVER 

CROWELL 

7142 

02  FOAflO 

10 

33  59 

1451 

?! 

ROY  LEE  BLACK 

2160|  09,  ZAVALA 

28  41 

50 

581   7f> 

JOHN  B.  HOLDSWORTH 

CUERO  3  NW 

2173 

07'  0EW1TT 

29  06 

176   BA   8A 

H.  A,  TAYLOR 

CYPRESS  1  SW 

2  2  06 

OB  HARRIS 

14 

29  56 

43 

150   5P'   7AJ     | 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

DACUS 

2218 

0*  MONTGOMERY 

14 

30  2  7 

236       7*! 

AUBREY  Z.  DENNIS 

DAINGERFIELD  9  S 

2225 

04  MORRIS 

it 

32  55 

43 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AIRPORT 

2240 

2 

36  01 

102 

33 

3989  MID  MID       H 
461  MID  HID     C  HJ 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WB  AIRPORT 

2244 

03  DALLAS 

13 

32  51 

96 

31 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DANEVANG 

ZZ66 

08  WHARTON 

9 

29  02 

96 

12 

70   6P 

6P 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

DARROUZETT 

2282 

011  LIPSCOMB 

2 

100 

19 

2540 

6P 

M.  M.  ALTM1LLER 

DAVILLA 

2299 

03j  MILAM 

1 

30  47 

97 

520 

7A 

ETOILE  h,  MOORE 

DECATUR 

2334 

OS!  WISE 

15 

33  15 

1077 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB 

2352 

04  BOWIE 

10 

33  31 

7A 

DEL  PIO  WB  AP 

2360  061  VAL  VEROE 

11 

29  22 

100 

55 

1026  MID  MID     C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DENJ SON  DAM 

2394  03!  GRAYSON 

10 

33  49 

96 

613   4P   4P   4PC  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON 

2403 

03i  DENTON 

19 

33  14 

OB 

655     ;   8A 

693   5P   SP   5PC 

RADIO  STATION  KDNT 

DENTON  2  E 

2404 

03!  DENTON 

15 

33  14 

12 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

DEPOPT 

2419 

03  LAMAR 

10 

33  31 

99 

19 

420             C 

ASBURY  C.  NIXON 

DEWEYVILLE 

2436 

04  NEWTON 

i: 

30  IB 

93 

45 

30       6A 

CHARLES  P.  THOMSON 

DIALV1LLE  2  W 

7*44 

04!  CHEROKEE 

31  52 

95 

575   SP   5P 

JOHN  W.  THOMASON 

DICKENS 

2448 

02  DICKENS 

] 

33  37 

100 

50 

2548   6A 

8A 

JAMES  A.  BRIDGE 

OILLEV 

7458 

09|  FRIO 

10 

569   7A 

7A|   7A 

7A1 

KATHRYN  S.  OEWOODY 

DIME  BOX 

2462 

07i  LEE 

] 

30  21 

96 

330 

DIMMITT  6  E 

2463 

Ol1  CASTRO 

10  34  33 

102 

12 

3665 

3 

EOWIN  DAMEY 

OIMMJTT 

2464  01  CASTRO 

10  34  33 

102 

3855   7A 

DOOLE  2  N 

MCCULLOCH 

3i  31  26 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

DOSS 

7541  06 

GILLESPIE 

3  30  27 

Dfl 

1800 

6A 

LOWER  COLO  R|V  AUTH 

DRYER  1  NW 

2595|  07 

GONZALES 

4l  29  23 

97 

I7 

no 

7P 

W.  L.  LADEWtG 

DUBLIN 

2598!  03 

ERATH 

lj  32  05 

9B 

21 

1460   7A 

7A 

DELBERT  l.  SHAFER 

DUMAS 

2617.  01  MOORE 

Z  35  52 

101 

3655   7A 

7A 

RADIO  STATION  kDDD 

DUNDEE  6  NNW 

2633  03  ARCHER 

98 

10151 

BA 

LEE  DOwELL 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

2678:  03!  TARRANT 

15  32  53 

BA 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679  09 

MAVERICK 

II  28  42 

100 

8151   7A 

7A 

c 

ALONZO  GARCIA 

EASTLAND 

2715103 

EASTLAND 

1 

32  24 

98 

1430!   7A 

7A 

c 

JAMES  K.  SMITH 

EDEN  I 

274ll06 

CONCHO 

3 

31  13 

99 

51 

2060   6P 

6P 

G.  H.  SP1SER 

EOEN  NO  2 

27*4  06 

3 

31  13 

2076 

c 

GLENN  Y.  MC  CORD 

EDNA  3  SW 

2769  08 

JACKSON 

26  57 

H 

41 

71 

9P 

CURTIS  WILLIAMS 

EOOM  1  W 

2772  04 

VAN  ZANDT 

7 

32  22 

95 

38 

520 

7A 

CLAUD  H,  WYATT 

EL  CAMPO 

2786  08 

WHARTON 

5 

29  12 

96 

17 

106   6P 

6P 

ORELLA  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

2797  05 

EL  PASO 

11 

31  46 

106 

39181  MID 

HID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ELDORADO 

2811  06l SCHLEICHER 

11 

3-»  51 

100 

2432 

c 

JACK  HALBERT 

ELDORADO  11  NW 

2B12  06  SCHLEICHER 

30  58 

100 

42 

2490 

AR 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

ELDORADO  19  SW 

2B141 06  SCHLEICHER 

1] 

30  43 

100 

52 

2  360 

7P 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

2818  02!  WICHITA 

10 

34  02 

99 

1222   BA 

BaJ 

CITY  OF  ELECTRA 

ELGIN 

EMORY  3  ESE 

2870  07.  BASTROP 
2902  04  RAINS 

3 

12 

30  21 
32  51 

95 

43 

579|   6P 
466|   7A 

ba| 

EDWIN  0.  LUNDGRENt  JR. 

ENCINAL  3  NW 

2906  09|  LA  SALLE 

B 

28  04 

99 

22 

562   7A 

JOSEPH  8URKHOL0ER 

ENGELMAN  GARDEN 

2917 

10  HIDALGO 

5 

76  20 

96 

02 

70 

7  a] 

ENGELMAN  PROTS  CO 

ENNIS 

2925 

03'  ELLIS 

15 

32  19 

96 

37 

517 

7  J 

S.  L*  BRUNSON 

EVADALF 

3  00  0 

04] JASPER 

7 

30  21 

94 

05 

35 

7A 

VIOLET  R.  KlRKPATRICK 

3005 

03  CORYELL 

1 

31  29 

09 

1275 

6P 

BA 

H 

: 

JAMES  L  1NABNET 

FABENS 

30  3  5 

05J  EL  PASO 

11 

31  30 

106 

3610 

H 

E.  MAC  I  AS 

FAIR  OAKS  RANCH 

303? 

071  COMAL 

13 

79  45 

36 

1292 

7fi 

B.  J.  ROWDEN 

FAIRFIELD 

04:  FREESTONE 

15  31  44 

10 

476   SP 

SPJ 

B.  G.  CAPPS 

FALCON  OAM 

3060 

09  STARR 

11  76  33 

OB 

323   7A 

N.  H.  SCOGGINS 

FALFURRIAS 

306  3 

09  BROOKS 

9 

77  14 

121 

7A 

WILLIAM  £.  LEGRAND 

FALLS  CITY  4  WSW 

3065 

07  KARNES 

13 

28  57 

96 

300 

7A 

eONNIE  SKLOSS 

FARMERSVILLE 

3080 

03  COLLIN 

19 

33  10 

96 

21 

626 

8A 

JAMES  D.  MORROW 

FEDOR 

3112 

07-  LEE 

1 

30  19 

97 

03 

483 

6A 

MRS  LORJNE  R  JENKE 

FERRIS 

3133  03  ELLIS 

19 

32  32 

96 

40 

475 

6P 

7A 

c 

FIFE 

3142 

06  MCCULLOCH 

3 

31  23 

22 

1385 

5P 

JAMES  FINLAY,  JR. 

FISCHERS  STORE 

J  ISO 

07  COMAL 

29  59 

98 

16 

1080 

7A 

EDDIE  FISCHER 

3171 

03 

CORYELL 

1 

31  19 

835 

: 

BERNARD  B.  BOTKIN 

FLATONIA 

3183 

07 

FAYETTE 

6 

29  41 

06 

465 

6P 

7A 

F.  F.  PECHACEK.  JR. 

FLOMOT  1  N 

J  196 

MOTLEY 

10 

34  14 

100 

59 

2430 

MR  GEORGE  D  POPE 

FLORENCE 

3199 

03 

WILLIAMSON 

1 

30  51 

97 

47 

981 

7A 

MACK  M  YOES 

FLORESVILLE 

32  01 

07 

WILSON 

13 

29  08 

98 

10 

390 

5P 

BA 

ALFRED  TELTSCMIK 

FLOYDAOA 

3214 

01 

FLOYD 

1 

33  59 

101 

20 

3181 

7A 

7A 

U  S  AGRI  STAB+CONS  OFF 

FLOYOADA  9  SE 

3219 

01 

FLOYD 

1 

33  52 

101 

15 

3125 

6P 

MJLTON  HARRISON 

FOLLETT 

3225 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  26 

100 

06 

2800 

7A 

7A 

CARL  FLEMING 

FORESTBURG  4  S 

3247 

MONTAGUE 

19 

33  29 

34 

1000 

6P 

ELBERT  H.  FOSTER 

FOR SAN 

3253 

01 

HOWARD 

32  06 

101 

22 

2740 

ESTHER  E.  GILMORE 

FORT  DAVIS 

3267 

05 

JEFF  DAVIS 

30  36 

103 

53 

4800 

SP 

BARRY  SCOBEE 

FORT  MCKAVETT 

3270 

B6 

MENARD 

30  49 

100 

2094 

: 

HENRY  T.  MuRR 

FORT  MCKAVETT  14  NW 

3271 

06 

SCHLEICHER 

30  57 

100 

2275 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

3276 

OSJ  PECOS 

30  23 

103 

0  2 

4390 

; 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3280 

OS1  PECOS 

30  52 

102 

2995 

7A 

JIM  W.  HAWKINS 

(FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

3283 

03  TARRANT 

15 

32  50 

97 

03 

937 

Hit 

HIE 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  WORTH  MEACHAM  FLD 

3284 

03 

TARRANT 

19 

32  49 

97 

21 

687 

: 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY1 

(FORT  WORTH  VICKEPY  8LV 

3  2  86 

03 

TARRANT 

15 

32  44 

2  0 

655 

BA 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

FOUR  NOTCH  GUARD  STA 

3298 

04 

WALKER 

30  39 

95 

25 

300 

7A 

HAROLD  0.  WATSON 

FOWLERTON 
FRANKLIN 

3299 

09 

LA  SALLE 
ROBERTSON 

6 

1 

28  28 
31  02 

98 

7 1 

335 
452 

9P 

5P 

8A 

OTIS  W.  HERMAN 
HARRY  D.  SMITH 

FRANKSTON  3  SW 

3325 

0  4 

ANDERSON 

; 

32  02 

95 

33 

650 

SP 

RIPLEY  B.  HARWOOD 

FREDERICKSBURG 

3329 

06 

GILLESPIE 

30  16 

98 

92 

1747 

6P 

: 

NORMAN  J.  DIETEL 

FREEPORT  5  NW 

3340 

08 

BRAZORIA 

i 

76  59 

99 

22 

U 

DOW  CHEMICAL  CO 

FREER 

3341 

OUVAL 

5 

27  52 

98 

37 

930 

7A 

TA 

L.  H.  WAReuRTON 

FRIO  TOWN 

3366 

09 

FRIO 

" 

29  00 

99 

16 

625 

6P 

BYRON  L.  ROBERTS 

FRIONA 

3366 

01 

PARMER 

10 

34  38 

102 

43 

4010 

a*. 

BA 

ARLEY  L  OUTLANO 

FROST 

337q 

03 

NAVARRO 

15 

32  05 

96 

46 

518 

7A 

TOM  W.  HENDERSON 

FUNK  RANCH 

3401 

06 

IRION 

3 

31  30 

100 

48 

2070 

6A 

JOE  FUNK 

GAGEBY  1  W 

3410 

01 

HEMPHILL 

16 

35  37 

100 

22 

2670 

: 

DOYLE  STANDLEE 

GAIL 

3411 

02 

BORDEN 

3 

32  46 

101 

27' 

2530 

6P 

KIMBALL  T.  REDDELL 

GAINESVILLE 

3419 

03 

COOKE 

19 

33  3B 

08 

7A 

: 

TEXAS  PWR  AND  LIGHT  CO 

'GALVESTON  we  CITY 

3430 

08 

GALVESTON 

9 

29  18 

48 

MIO 

MID 

:  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GARCIA  LAKE  B  NE 

3442 

OEAF  SMITH 

10 

34  56 

102 

49 

4U0 

: 

THOMAS  L.  COLLINS 

GARDEN  CITY  1  E 

3443 

GLASSCOCK 

3 

31  52 

101 

28 

2634 

7A 

7A 

BRYANT  A.  HARRIS 

GARDEN  CITY  16  E 

3446 

06 

STERLING 

3 

31  50 

101 

12 

2600 

: 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 
723,    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
Mfjattvcj  cepartures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction* 
I  -- 

.:--..-.     ^:  '..  \    ;••.•■-.-  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 

^  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
-     Temperature"  table.    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
—  perature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

._,    .     -  ...  .  '■  T   mines  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
-        Tisequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

££9X1.         -T.es  of  snowfall  in  the  "Clunatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow    and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
ind  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  clunatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

DTVISIC-  -  this  publication,    became  effective  with  data  for  October  1956. 

-  :      .  .  ..  N  NAMES.        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

.    .:  ...    ■  .-._  .  I'S  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

1  ATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

record  m  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  recorc  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

priest  observed  one  minute  winds  peed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

-ount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Gage  u  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

.      :;>■  or  partly  estimated,  using    a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

ft      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

•■  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AJ*      This  entry  m  tune  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

rding  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in 
llunatelogicsl  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
dM     I  ..rtln. 

■  :*r»tur*    table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J       "Bfplsastntal  Dst- 

St       Thu  entry  m  tune  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

This  entry  -c  time  of  observation  column  lr  Station  Index  means   variable. 

rrs  are  generally  exposed  in  •  shelter    located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

I  Use  IndvH,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

-ach  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
bb  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   20402. 

locations,  elevations,  sxposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.         Similar 
•ether  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


U  per  copy,  monthly  and  annual,    12.  50  per  year.      (Yearly  subscription  included  the  Annual  Summary, }    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
■:ence  regarding  subscriptions  ihould  b*  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Wsshlngton,    D.   C.    20402. 
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TEXAS  -  MARCH  1965 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  cold,  cloudy,  humid  weather  experienced  in 
February  continued  throughout  the  month  of 
March.  Extremely  cold  arctic  air  spread  south- 
ward across  Texas  on  the  4th  and  again  on 
the  20th.  Continental  polar  air  of  less  severity 
invaded  the  State  frequently  to  hold  temperatures 
down.  On  the  20th  most  Weather  Bureau  offices 
reported  the  lowest  temperature  ever  recorded 
so  late  in  the  season.  Abilene  reported  a  minimum 
of  15°  F.  on  the  20th,  the  lowest  temperature 
of  the  entire  winter  season. 

Average  monthly  temperatures  were  4°  to  8° 
below    normal.      For    Dallas,    Fort    Worth,    and 


Waco,  this  was  the  coldest  March  since  1915. 
At  Austin  the  average  temperature  for  the  month 
was  the  lowest  since  1924.  Many  Weather  Bureau 
offices  reported  the  lowest  average  monthly  tem- 
perature since  1958. 

Precipitation  was  evenly  distributed  throughout 
the  month,  but  generally  less  than  normal  except 
in  portions  of  Central  Texas.  Most  of  the  Southern 
High  Plains,  Low  Rolling  Plains,  Southern  Texas, 
and  the  Coastal  region  received  less  than  one-half 
normal  precipitation.  Precipitation  in  the  Trans- 
Pecos  and  Lower  Rio  Grande  Valley  was  about 
one-fourth  normal. 


Robert  B.  Orton 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 
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.0 

0 
0 

0 
2 

0 

0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    71    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

MARCH    1965 


Temperature 
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TEXAS 
MARCH    1965 
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7 

2 

2 
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61.0 

40.6 

50.8 

77 

15 

21 

20 

439 

0 

0 

8 

0 

7,06 

3.37 

29 

•  0 

0 

5 

2 

2 

FRANKLIN 

62.5 

39.7 

51.1 

79 

11 

23 

20 

427 

0 

0 

10 

0 

2.82 

1.62 

30 

3.0 

3 

3 

6 

1 

1 

FRANKSTCN  2  SW 

63. 1M 

41. 3M 

52.  2M 

80 

15 

21 

20 

406 

0 

0 

9 

0 

2,66 

1.55 

30 

3.5 

T 

3 

5 

1 

1 

GILMER  2  W 

59.2 

36.7 

48.0 

80 

24 

19 

20 

523 

0 

0 

11 

0 

3.10 

1.01 

30 

.4 

0 

6 

2 

1 

GLAOEWATER 

59.9 

37.8 

48.9 

79 

29. 

20 

20 

496 

0 

0 

12 

0 

D  4,09 

2,40 

30 

3.0 

7 

2 

1 

HEMPSTEAD 

65.  8M 

41. 4M 

53. 6M 

84 

11 

23 

20* 
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0 

0 

9 

0 

1.67 

1.40 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 
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60.3 

37.7 

49,0 

78 

30. 

20 

20 

491 

0 

0 

10 

0 

5,96 

1.95 

4.20 

30 

5 

4 

6 

2 

1 
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63.8 
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53.5 
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24 
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0 

0 
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2.82 
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1.13 

13 

T 
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28 
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0 

0 

8 

0 
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8. 
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4 
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0 
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T 
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0 

0 

0 

0 

MCNAHAN5 

67.6 

36.4 

52.0 

85 

28 

16 

20 

396 

0 

0 

11 

0 

.01 

•  01 

2 

.1 

0 

0 

0 

0 

MCUNT  LOCKE 

58.3 

34.8 

46.6 

72 

28. 

8 

19. 

565 

0 

2 

9 

0 

D   .83 

,48 

3 

8 

3 

2 

0 

0 

PANTHER  JUNCTION 
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0 
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0 

.14 

.12 

3 

1.5 
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.3 
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2 
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0 
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42.4 
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23 

4 
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.0 

0 
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34.5 

50.7 
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16 

20 
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0 

0 

1* 

0 
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2 

T 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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RMSTOWN 

RCCKPORT 

SAN  ANTONIO  wB  AIRPORT   R 

69.5 

n.j 

71.7 
67.1 
66.8 

45.8 
48.4 
49.6 
51.3 
43.0 

57.7 
60.1 
60,7 
59.2 
54.9 

-  6.1 

85 
86 
87 
84 
85 

10 

10 
24* 
17 
10 

25 
30 
31 
27 
23 

20 

20. 

20. 

4 
4 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
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2 
2 
2 
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0 

0 
0 
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0 
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1.17 
1.83 
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1.04 

1.58 
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30 
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.0 
.0 
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0 
0 
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0 

1 
1 

2 

1 

2 

0 

0 
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1 
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SAN  MARCOS 
SEALY 

SEGUIN 
SINTON 
SMITHvlLLE 

65.8 
69.6 
68.2 
71.6 
65.2 

41.3 

46.4 
45.5 
49.2 
41.9 

53.6 

58.0 
56.9 
60.4 
53.6 

•  6,2 

-  4.2 

-  5.1 

-  7.4 
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87 
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10 

10 
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24 
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20 
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0 
0 
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ANAHUAC  NAV  OFFICE 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

66.7 

68.9 
69.6 
68.6 
67.6 

46.9 
47.9 
46.8 
48.4 
46.7 

56.8 
58,4 
58.2 
58.5 

57.2 
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-  4.6 
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83 
83 
82 
82 

29 
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20 
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0 
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4 
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0 
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0 
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OANEvANG 
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68.1 
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70.6 
70.6 
66.5 

42.4 
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48.4 
48.2 
48.7 

55.3 
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59.5 
59.4 
57,6 

-  3.6 

85 
83 
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85 
81 

11 
10 
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18 
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27 
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26 

30 
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4 
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253 
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0 
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0 

0 
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2 
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0 
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1.11 
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2 
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.0 
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0 
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1 
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0 
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0 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  WB  CITY          R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
HATAGOROA  NO  2 

62.8 
67.8 
69.7 
68.2 
69. 5M 

51.1 
50.2 
47.7 
47.1 

50. 7M 

57.0 
59.0 
58.7 
57.7 
60.  1M 
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•  3,4 
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85 
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82 
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69.1 
67.6 
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69.0 

43.  4M 
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45.0 
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85 

82 
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18 
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18 

18 
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28 

32 

20 

20 

4 

4 
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0 
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0 
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2 
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0 
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0 
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1 

1 
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0 
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VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

67.6 
67.7 
68.9 

47,4 
47.6 
47.7 

57,5 

57.7 
58.3 

•  3.9 

-  4.9 

84 
83 

86 

24 

30. 

10 

28 

26 
28 

20. 

4 
20 
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0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
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2 

0 
0 
0 

.57 

1.15 

.80 
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.14 
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30 

31. 

30 
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.0 
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0 
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0 

1 

0 
0 
0 
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BENAVIDES  T  S 
CARRIZC  SPRINGS 
CATARINA 

72.4 
77.5 
73.6 
72.0 
75.7 

48,4 
47,7 
48.5 
47.8 
48.2 

60.4 
62.6 
61.1 
59.9 

62.0 

-  4,6 

92 
95 

92 
91 
90 

24 
23 

24 
11 
12. 

29 
22 
29 

28 

28 

4 

4 

4 

20. 

4 

214 

205 
209 
177 

I 

5 

2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

2 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 

.50 
1.63 
1.21 
1.05 

.96 

.41 

2.06 
.26 

1.44 
.85 
.45 

30 
31 
30 
31 

30 

.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

2 
2 
2 
3 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 
CCTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 

73.2 

70.8 
71.5 
70.1 
70.5 

46.3 
47.6 
48.5 
43.9 

46.0 

59.8 
59.2 
60.0 
57.0 
58.3 

•  6.4 
-  5,9 

88 

90 
90 
90 
90 

11 

10 
10 

11 
11 

25 

26 
26 

27 
26 

4 

4 

4 

20 

4 

211 
240 
206 
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0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
4 
3 
5 

4 

0 
0 
0 
0 

0 

1.60 

,76 

1.35 

1.06 

,66 

.16 
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.64 
.41 
1.03 
,67 
,50 

30 
13 
31 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

2 
3 
2 

1 

0 

1 
1 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FAlFuRRIAS 
FCWLERTCN 
FREER 

74.2 

75.5 
73.7 
74.4 

45.2 
51.6 

48.7 
46.8 

59.7 
63.6 

61.2 
60.6 

-  5.3 

•  6.0 

92 

96 
93 

87 

11 

25 
24 
12 

23 
33 

31 

26 

4 
20 
5. 

4 

229 
172 
204 
204 

3 
7 
2 

0 

0 
0 

0 
0 

6 
0 
2 

4 

0 

0 
0 
0 

.77 
1.83 
1.02 

.50 

-   .17 

.00 

,50 

1.75 

.52 

.50 

14 
31 
31 
31 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

2 
1 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 

HEBBRONVILLE 

KAFFIE  RANCH 

LA  PRYOR 

LAREDO  wB  AIRPORT        R 

OILTON 

75.0 
73. OM 
69.1 
73.8 
73.7 

46.0 
47. 1M 
44.3 
51.5 
47.0 

60.5 
60.  1M 
56.7 
62.7 
60.4 

•  5,4 

93 

88 

92 

93 

24 

11 

24 
24 

29 
29 
24 

30 
28 

5. 

6. 

4 

4 

20. 

223 

275 
188 
222 

6 

0 

4 
* 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
3 
4 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

.63 

2.94 
2.63 

1.15 
1.24 

.53 

,65 
2.75 
2.27 

.95 

.98 

30 
31 
31 
13 
31 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

2 
1 
2 

1 
1 

1 

1 
1 

0 

1 

1 

0 
0 

PEARSALL 

PCTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

TILDEN 

ZAPATA 

73.6 

69.7 
77.3 
71.2 
82.4 

46.8 
45.6 
49.5 
46.9 
48.9 

60.2 
57.7 
63.4 
59.1 
65.7 

90 
86 
97 
89 
103 

10 
10 
25 
24. 

24 

27 
25 
27 
27 
22 

4 
4 
5 

4 
20 

206 
259 
178 
243 
114 

1 
0 

e 

0 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
4 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

1.03 

1.20 

1.28 

,30 

.00 

.71 
.48 
1.24 
•  12 
.00 

31 
31 

31 
14 

T 
.0 

•  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
1 
1 
0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 

DIVISION 

60.5 

-   4.9 

1.19 

.24 

T 

•    »    # 
LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 
HARLINGEN 

73.1 
74.2 

55.3 

51.6 

64.2 
62.9 

•  3,7 

•  5.8 

85 
88 

25. 

26. 

38 
33 

5 
5. 

138 

183 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

•  13 

,68 

-  .91 

-  .35 

.08 
,58 

13 
26 

.0 

.0 

0 
0 

0 

2 

0 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
MARCH    1965 


Temperature 

Precipitation 

•A 

<2 

•I 

• 

! 

< 

ij 

tto 

i 

o 

a 

I 

s 

Q 

t 

s 
t 

a 

No.  ot  Days 

3 

•a 

si 

|z 

Kg 

•  0 

a 

1 

a 

• 

s 

Snow.  SlMt 

No.  ot 

D«y« 

5.,.-= 

Max. 

Mln. 

■3 
t 

So 

2 

& 

o 

z 

o 

1 

Z 
5 

\ 

Z 

3 

s 

a  t 

si 

e  ► 

5  * 

si 

sJ 

»C        A^C'. 

76.9 

52.8 

64.9 

93 

2* 

33 

5* 

1*9 

5 

0 

0 

0 

.33 

.1* 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

-:>,    c4i    ir 

75.1 

5*.0 

64.9 

93 

2*. 

33 

1*9 

5 

0 

0 

0 

.6* 

•  25 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

76.1 

50.7 

63,* 

96 

26 

32 

5* 

179 

3 

0 

2 

0 

1.0* 

.76 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

77.6 

51.9 

6*. 8 

•    3.8 

97 

25* 

31 

6* 

162 

6 

0 

2 

0 

.*3 

.2* 

31 

.0 

0 

1      ( 

0 

=::"    ?S»?E. 

72.8 

56,6 

64.7 

•    3.0 

83 

26 

38 

107 

0 

0 

0 

0 

.16 

.16 

31 

.0 

0 

I 

0 

0 

PW    MN9I 

69.7 

52.5 

61.1 

85 

26 

33 

195 

0 

0 

0 

0 

.15 

.10 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

«*¥•<><•;>  :..e 

75.0 

51.1 

63.1 

-    5.1 

91 

25 

31 

186 

3 

0 

2 

0 

•  16 

-  1.1* 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

- 

75.1 

52.5 

63.8 

90 

13 

35 

156 

1 

0 

0 

0 

.29 

•  2* 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

1! 

77.9 

5*. 9 

66.* 

92 

25 

33 

121 

3 

0 

0 

0 

•  53 

•  26 

31 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BIv: ! 

6».0 

•   *.* 

•  *0 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,     103"    ON    THE    24TH   AT    ZAPATA 

LOWEST    TEMPERATURE,     2«    ON    THE    19TH   AT    BRAVO 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,     7-80    INCHES    AT    KTRBYVILLE    FOR    SERVICE 


LEAST    TOTAL    PRECIPITATION, 


.00    INCH   AT    18    STATIONS 


GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,     6-28    ,NCHES    QN    TH£    30TH   AJ    GR0ESBECK 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,     9-2    INCHES    AT    VEGA 

GREATEST    REPORTED    DEPTH   OF    SNOW   ON   GROUND,     8    INCHES    ON    THE    3D   AT    MOUNT    LOCKE 


H.l.,.,„.  Mole,  following  SLIIon  Index 
7(1    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


MARCH 

TEXAS 
1965 

Station 

5 
O 
H 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7    8    9 

10   11 

12 

13  J  14  |  15 

16  j  17  J  18 

19 

20   21 

22  |  23  |  24 

25 

26  |  27 

28  j  29 

30 

31 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

ACKERLY  3  SE 

AMARILLO  wB  AIRPORT    //R 

ANDRE'S 

BIG  SPRING 

.19 
T 

•  72 
.00 
.02 

.09 
.12 

.06 

T 

T 
.52 

.02 

.04 
T 

T 
T 

T     T     T 

T 
.06 

T 

T 
T     T 

T 
T 

T 

T 

T    ! 

T  ! 

BOOKER 
BORGER  3  ■ 
BOVS  RANCH 
BRAVO 
BROWNFIELO  2  E 

.96 
1.12 

.30 

.03 

.11 

T 

.20 

T 

.19 
.62 

.46   T 

.55 

.so 

.30 

T 

.03   T 
.01 

.09   .03 
T     .02 

T     .03 

■  10 
.04 

T 

T     T 

T 

T 
T 

.02 

BuLER  2  NE 
BUNKER  HILL 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 

.87 
.SI 
1.07 
.93 
.59 

.02 

.10 

T 

.01 

T 
.75 

.40 

T 

.77 
.51 

.30 
.25 
.56 

.02   .03 

T 

T 

.02 

.02 
T          T 

T 

.10 

T 

.06 
.03 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 

COLOwATER 

CONLEN 

CROSBYTON 

OALHART  FAA  AIRPORT 

DARROUZETT 

.21 
.63 
.12 

•  66 

1.00 

.10 
,09 

T 

.15 
.07 
.48 
.25 

.21 

.38 
.03 

.02 
.50 

.02 

T 

.05 

.05 

T     T 
.05        .06 

.03 

T 

T 

T 

.02 

.02 

T 
T 
T 

.03 

T 

.01 

T 

T 

OIHMJTT  6  E 
OIHMITT 
DUMAS 
FLOYOADA 
FLOYDADA  9  SE 

.95 

.83 

>   .63 

.32 

.07 

.30 

■  06 

.07 

.05 
.01 
.08 

T 

•  35 

T 

.05 

."•0 
.30 
.49 
.13 

T 
.02 

.03 

D  .05 

T 

.04 

.03 
T 

.20 
.14 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

)   .65 
.25 

.69 
.03 

.81 

.18 

.05 

T 

.01 
.03 

T 

.01 

• 

.53 

.25 
.38 

• 

.21   .02 

.03 
.76 

.04      0  .05 

T 

•  04 

.04 

T     T 

T 

T 
T 
T 

HART 

HARTLEY 

HEREFORO 

HIGGINS 

HITCHLANO 

1.30 
.68 

.62 
1.20 
.62 

.30 
.12 
.07 

.01 
.02 

T 

.50 
.72 
.46 
1.06 
.51 

.02 

.04   .04 
.03   .08 

T     .02 

•  50 
.03 

.02 
.OS 

T 

T 

T 
.02 

T 

LAMESA  1  SSE 

LENORAH 

LEVELLAND 

LIPSC0H8 

LITTLEFIELO 

.06 
T 

.11 
1.03 
.17 

.04 
.01 
.10 

.04 

.07 

.06 

.02 
.'0 
T 

.01 

.08   T     T 

.02        .02 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  KB  AIRPORT       R 

MC  LEAN 

T 
.00 

.22 

.56 

.12 
.02 

T 

T 

T     .06 
.24 

.01 
.25 

T 

T          .01 

T 
•  08 

T 

.01 

.01 

T 

T 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  4  ENE 

MORSE 

MORTON 

1.0* 
.06 
.08 

1.12 
.08 

T 
.03 

.15 
.06 

.08 

T    T 

.01 
T     T 

.'0 

.82 

.42 

.05 

.03 
T 

.02 

T 
T 

T 

T     T 
T 

T 

.01 

T 
T 

T 

T 

T 

T    . 

MULESHOE  I 

NOTLA  3  SE 

OLTON 

PAMPA  WATER  WORKS 

PANHANDLE 

.27 
1.23 
.36 

.88 
.79 

.12 
.01 
.19 

.01 

.01   T 

.10 

.13 

.55 

T 
.01 

.15 

.49 
.15 
.74 
.58 

.18 

.01   T 
.02 
.01 

T     T     T 
T 

.02 
T     T 

T 
.01 

T 
T 
.04 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 

PERRYTON 
PERRYTON  10  WNW 
PLAINS 
PLAINVIEW 
OUITAOUE  2  SE 

.73 
1.16 

T 

.26 

T 
.02 

T 
.15 

.64 
.89 

.05 

.06   .03 
.08   .16 

.01 

T 
.03 

.02 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.01 

SEMINOLE 
SILVERTON 
SLATON  S  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

.02 
.51 
.05 
.85 

.68 

T 
T 

.10 

T     .02 
.21 

.13 

T 

.1! 

.05 

.55 

.52 

.02 

.13   .04 

.01   T 

T 
T 

.06 
.05 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

SUNRAY  4  Sw 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARGER 

.53 

.12 
.58 
.67 
.96 

T 

.14 

.12 

T 
.15 

.48 

.40 

T 

.32 

.03 
.04 
.16 
.16 
.28 

.08   T 
.02 
.06 
T 

T 
T 
.24 

■  02 

T 
.02 

T 
T 
.12 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

VEGA 

l.<>9 

.04 

.51 

.84 

•  01 

.06 

.03 

T     T 

T 

T     T 

• 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 

ANSON 

ASPERMONT 

BALLINGER  1  SW 

BENJAMIN 

•  54 
.35 

.17 
.36 
.28 

T 

.08 

T     .30 
.03 

T 
.12 

.12 
.18 
.15 

T 

T 
.06 

T 

.29 
.23 

.05 
.10 
.04 

T 

T 

T 

BURKE TT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE  2  NE 

CLARENDON 

COLEMAN 

.00 
.42 
.41 
.49 
.52 

.08 

T 

.11 

.02 

.26 
.15 

.04 
.15 
.31 

.40 

.03 

.01 

T 

.04 
•  03 

.02 
.06 

T 
.03 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

COLORADO  CITY 
CROWELL 
DICKENS 
ELECTRA 
FLOMOT  1  N 

.08 
.26 
.00 
.41 
.24 

.01 
.02 

.06 

.1' 

.20 
.24 

.01 

.09 
.16 

T 

T 
.03 

T 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

MORDS  CREEK  DAM 

.03 
.20 
.10 
.43 
.63 

T 

T 

T 

.03 

.02 
.12 
.47 

T 

T 

T 

.20 

T 

.08 
•  31 

.10 

T 

T 

T 

T    ! 
.06  . 

JAYTON 
KNAPP  6  SW 

knox  city 

lake  abilene 

lake  Colorado  city 

.25 

T 

.30 
.71 
.16 

T 
.02 

.25 

.18 
.49 
.16 

.03 

.07 
.15 

.07 

T 

T    ! 

LAKE  KEMP 

LAWN 

LEADAY 

MATADOR 

MEMPHIS 

.33 

.76 
.00 
.30 
.47 

.08 

.15 

.10 

.08 
.61 

.03 

.20 

T 

T     T 

.06 
.12 

.11 

.03 

T 

.16 
.35 

T 
T 

T 

MOBEETIE  2  S 
MUNOAY 
NORTHFIELO 
NOVICE  1  E 
NUGENT  «  NW 

.85 
.32 

.20 
.38 
.18 

.05 

.62 

.02 

.23 

.13 
.15 
.21 

.13 

T 
.17 

T 

.05 

T 

.02 

T 

.05 

.09 
T 

.01  '. 

T    , 

PADUCAH 
POLAR 

.20 
.09 

T 
T 

T 
T 

.17 
.09 

T 

T 

.03 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T    . 

See  reference  noies  following  Slalion  Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

Station 

1 

2 

3        4        5        6 

7    |    8    |    9    |  10       11 

12 

13  |   14   |   15 

16    17  |  ie 

19  |  20  |  21 

22  [  23   |  24 

2*| 

26   |  27 

28      29   ,  X 

31 

■OSi 

E    S€ 

.00 
.5* 

T 

.06 

.23 

.01 
.'5 

.01 

.02 

.09 

7 
.02 

7 

■SI 

T 

.10 

;-•::; 

■  •' 

T 

T 

. 

.09 

.33 

.50 
.20 

.10 

•  19 

.02 

7 

.23 

.90 

.10 

.30 

.13                  T 

7 

s-»»Wi   :jM:   <5*  = 

.95 

.02 

7 

.03 

■ 

7 

.33 

7 

7         ' 

.:" 

•  07 
.11 

.13 

.02    . 

-».=» 

.-: 

.01 

.01 

T 

.01 

1.02 

.50 

.50 

.03 

7 

reset 

•-' 

.60 
.50 

.07 

.    £« 

.02 

.07 

•  09   '. 

-;;;.-*- 

.H 

.» 

.29 
.2» 
.26 

.16 

T           .15 

T 
.13 

T 
.17 

.09 

.01 

T                       T 

7 

7 

.06 
7           .03 
.03 

.01 
.07 
.01 
.01 
.06 

.03 

7 

.02      .06 

• 

.29 

.16 

nan 

.5- 

.16 

.03      .26 

7 

.06 

.03 

7                        7 

7 

.05 

7 
7 

T 
.39 

7 
7           7 

■  ._<  .?  «  =           5 

.66 

•  IT 

T 

T 

.10      .03 

.62 

ILLE1    '■'"    29 

." 

•  05 

.  11 

•  29 

•  03 

7           7 

•  01    • 

.59 

.01 

..'0 

T 

03 

. 

•-; 

.31 
.01 

.56 

.11 

.01 

.39 

.11 

.07 

.16 

7           T 
.03      .07 

.06  . 
.13    . 

-    S£ 
»  .":.:  =  £ 

1.72 

.16 

.02 
.1* 

.02 
.01 

.60 
.65 

.37 

.06 

.10 

«;•!=  ;:•• 

... 

2.02 

1.61 

.06 

.09 

Mi  IMItD 

:it> 

.0» 

.05 

.02 

T 

.09 
.03 
.36 

T 

7 

.06 
.69 

.66 
.31 

.71 

.87 
T                       1.36 

.21  . 
7         '. 

MIX 

.'0 

2.1» 

T 

.01 

,l( 

.<5 
.10 

.02 

.55 

7 

.03 

.02       .01    1.03 

.03    ! 

KMHOox  :<• 

■Mil 
§r-=  !  SE 

1.0' 
.33 
1.33 

l:iS 

.35 

.03 

.63 

.08 
.61 
.09 
.13 

T 

.06 

.09 

.16 
.02 

.02 

T 

7 

.01 
.13 
T 
.61 

.16 

.30      7 
.26 

.06      .06 
.11 

.10 

.06 
t           .07 

•  12    . 

.06  ! 
.18    , 

.90 

.30 

.20 

.10 

WfHCII— 

•  •* 

.10 

T 

•  32 

7          .03 

.=:;•;:-• 

.9. 
.)' 

T 

.07 

7 

.70 

.12 

■MKM 

.17 

.02 

.01 

.09      .06 

.02    • 

OJX.C9C*   2    SSH 

1.51 

.67 

.17 

•  06 

.18 

•06      .99 

•  02    • 

1  .s. 

2.02 

.:: 

.Ot 

.16 

.36 

T 

.01 

.01 

7           .98 

•  26    . 

«.< 

.»' 

.66 

.11 

1.19 

.<> 

.55 

.26 

.02 

.01 

.10      .11 

•  02    • 

1.25 

t 

T 

.51 

T 

.01 

T 

•  03 

.13 

■IT      .21 

.18    • 

l.n 

I 

.27 

T 

.63 

T 

7 

•  63 

.07 

.11    • 

:£•-£= 

.'i 

.17 

.20 

.06 

.23 

.09   . 

.J* 

.10 

.01       T           7 

7           .21 

.03 

.09      T 

7           .10 

•  06   , 

l.TI 

T 

.11 

T 

.28 

7 

.09 

.69      .67 

•  01    . 

•   £ 

..-. 

.1* 

.11 

.11      .09 

T         , 

UJUMO* 

.96 

.06 

.12 

.09 

.10      .08 

.06    , 

t-xn' 

1.33 

.10 

.10 

.79 

.20 

■■'-:■*■■.  -:.i 

1.06 

.11 

.22 

.33 

2.32 

.or  ! 

.09 

T 

I 

T 

.60 

T           7 

.07 

.03 

,01    1.00 

.01  . 

i'^'.. 

l.0» 

1 

I 

..-. 

.16 

.00 

.09 

.08      .60 

.06    , 

C«ti»0» 

.6* 

.20 

.13 

.03 

.11 

7           .16 

.01  . 

-.»>5    X    1 

.61 

.0. 

.33 

.     ; ;     :  •                     ; 

2.00 

I 

.62 

7 

.10 

T 

.01 

.32 

.02      .99      .18 

1.63 

l.M 

.99 

1.06 

T 

.17 

.02 

.66 

.23 

■- 

1.11 

.91 

T 

.06 

.03 

.02 

.67 

T 

T           7 

J    H 

.9' 

7 

.10 

.31 

.08      .61 

.01    . 

.96 

.00 

.01 

.60 

.06 

.08 

.01      .06 

.16   . 

•    «.. 

.3* 

.16 

.11 

.19 

1.0* 

.« 

.05 

.09 

.23 

.03 

.30    ! 

.»» 

.11 

..'o 

.18 

.03 

Mail 

l.Ti 

I 

• 

1 

t 

.19 

T 

.13 

T 

.10 

.13 

.09    1.19 

.01  . 

.36 

.01 

.16      7 

.07 

7 

.07 

7 

7           .03      .12 

.07    . 

1.33 

,11 

.16 

.60 

.19      T 

•  32    . 

1.9* 

.02 

I 

,11 

.20 

.01 

.11 

,22      .69 

.06    . 

• 

1.33 

T 

.It 

.10 

.56 

7 

T           7           .63 

.06    , 

1.01 

.'9 

.06 

,01 

T 

7 

.90 

,02      .30 

.9    «:«>c«-        a 

:..» 

* 

.31 

I 

T 

T 

T 

7           .05 

.26 

T          .61      .36 

T        . 

* 

t 

.58 

.01 

.07 

7 

.09 

.12 

7           .08 

.16    , 

2.36 

T 

.03 

' 

t 

.92 

.06 

.07 

.06    1.96 

T        . 

1.21 

.** 

' 

.02 

.03 

T 

7 

.06 

.96 

.03      .01 

.09    . 

uw 

1.26 

1 

.06 

.12      .02 

,N 

.11 

.30 

7           7 

.01 

.03 

.01       ,02      .13 

.11    . 

•  - 

t 

.10 

7           .06 

6 

.19 

T           .07 

■-• 

.15 

.09 

.06 

.02      .16 

.02    * 

... 
.91 

.10 

.12 

.17 

.09    . 

I 

.20 

.39 

.16 

7 

7           7           .06 

1.16 

I 

."7 

7 

.07 

.01 

.06 

.21 

.09      .06 

.1'    . 

■ 

.01 

t 

.26 

7 

.13 

7 

T 

.03 

.36 

.17      .09 

.19    . 

.2. 

."7 

.71 

.09 
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26 

27 

28 

29   30 

31 

MC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MfXlA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MORGAN  M]LL 

•  72 

UOS 

6. SI 

.79 

.SI 

T 

T 
.20 

T 

T 
.32 

.22 

,u 

T 

.01 
.34 

T 

T 

.72 
.52 
.05 

T 

T 

T 

T 

.35 

.03 
.23 

T 
.17 

T 

T 

T 

T 

■  15 
.13   T 
T    9.95 

T     .19 

T 

.09 

.09 

T 

MUENSTER 

MULL  IN 

NAVARRC  MILLS  DAK 

NEWPORT 

OLNET 

.99 
.39 
2.3S 
1.00 
.7* 

.25 

.60 
T 

.12 

•  0* 

.15 

.04 

.03 
•  1A 

T 

.17 

.12 

T 

.02             .02 

.15 

.06 

.08 

T 

.05 
.04 
.62 

.40 
.03 

•  0* 

.06 

.09  1.99 

T 

.1* 
.03 
.02 

OLNET  5  NNW 

PALO  PINTO 

PARIS 

PILOT  POINT 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

.77 
.79 

2.66 
.9* 

1.3' 

T 

T 

T 

.02 

.15 

.25 
.37 
.9* 

.28 

.03 

.01 

.01 
T 

T 

T 
T 

■  33 

.06 
.05 
1.14 

.52 

.36 

.34 

.07 

1.26   .02 

.06   T 

.06 

.19 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUlNLAN 

RAINBOW 

RANGER  PUMP  STATION 

1.00 
.59 

2.09 
.28 
.90 

.05 

.25 

T 

.28 
.20 
.10 
.13 
.35 

T 

.39 

.0* 

T 

T 

.05 
.34 
.52 

T 

T 

.08 

T 

.20 

T 

.05 

T     .09 

.40   .27 
.06 

.09 

.12 

.03 

RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 
RISING  STAR 
ROANOKE 

1.09 
1.27 
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.IS 

1.05 

T 
.52 

T 

.10 

T 

.33 

.19 

.35 

.10 

.10 
.15 

.04 

T 

.03 
.41 

.09 
.32 

.02 

•03   .49 
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.05 

.02 
.01 
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.29 
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ROSS 
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1.09 
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T 

T 
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.25 

.23 
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T 

T 

T 
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T 

.39 

.28 
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.07 

.17 
.17 
.27 

T 

T 

.05 
.07 

.01 

.04 
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.33 
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.20 
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.15 

.12 

.10 
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TAYLOR 

TEMPLE 
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.88 
1.93 
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1.99 
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.03 
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.18 
.06 
.02 
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.05 
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1.05 
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1.03 

T 

.10 

.15 

.30 

T 
.02 

.08 
.51 

.28 
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.50 
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.06 
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2.00 

.35 
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.14 
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T 
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.01 

T 

T 

T 
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.11 
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T 
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3.11 

2.01 
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.39 

.02 
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.58 

.01 
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.26 
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.0* 
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.07 
.15 

.03 
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.03 
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EOOM  1  w 

2.58 
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3.31 
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T 

1.02 
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.16 
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T 

T 

T 
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.02 

T 
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.11 
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.01   .45 
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T 

.02 
.04   .05 
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T 

.26 
.35 
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.05 
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.16 

.1* 

.01 

.57 
.04 

.32 
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1.35 

.02 
.06 
.73 

.17 

EMCRY  3  ESE 
EVADALE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
FRANKSTON  2  Sw 

2.51 
A. 96 
7.06 
2.82 
2.68 

2.43 
.05 

.36 

.22 

.17 

.20 

T 

.77 

.07 

.07 

■  21 

.16 
.21 

1.10 
.10 
.40 
.28 
.30 

.05 

.07 
.01 
.28 
.09 
.23 

.24 

.04 

T 

.28 
T 

.0* 

.04   .22   .07 
.01   .43  1.03 
3,57  2.A7I 

1.62   .17 
.35  1,55 

GILMER  2  w 

GLADEWATER 

GRAPELAND 

GROVETON 

HAGANSPORT 

3.10 

D  4,09 
A. 13 
5.39 
1.68 

.03 
.10 
.*5 

.05 

T 

.05 
.22 

T 

.04 
D  .30 

T 

.10 
.27 

T 

T 
.22 
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.02 
.26 

.65 

T 
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.60 

.81 

T     .01 

T 

.35 
.19 

T 

.09 

.26 
.25 

.32 

.42 

.10 

T 

.01  1.01   .05 
2.40 
1,64  1.32 

1.52  2.21 
.17   .08 

HARLETCN 
HA.KINS  I  E 
HEMPSTEAD 
HENDERSON 

MERGER 

3.39 

2.06 
1.67 
5.96 
7.A5 

.58 

l.*0 
.10 
1.8* 

.05 

•  0* 

.06 
.22 

.08 

T 

.07 
.02 

.39 
.11 

.06 

.15 

:;; 

.48 
.45 
.10 
.40 
.01   .76 

.06 
.01   T 

.17 

.05 
.02 

.17 
.52 

.40 
2.43 

.05 

.02 

1.46   T 
.98 

4.20   .52 
.02   .66  1.02 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JEFFERSON 

2.82 

4.77 
5.69 
A. A3 

A. 70 

.77 
.15 
.66 
1.78 

.23 

T 

T 

.60 
•  20 

T 

.11 

T 

.05 
.-5 
.10 
.10 

.60 

...3 
.23 

.20 

.45 
.26 
.59 
T     .20 
.55 

T     .06 

T 

T 

T 

T 

T 
.13 

.03 
.53 

.60 
.31 

.03 

•  03 

T 

.01   .27   .79 
1.65J  .77 
3.82   .63 

.03  1,87   ,51 

T    1.11 

JEwETT 

kaknack 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LtfOALE  5  SE 

LINDEN 

A.A7 
7.80 
2.5* 
3.06 

1.26 
1.33 

:2 

3.*6 
T 
.05 

T 
T 

.30 

.05 

.22 

.04 

.03 

.13 
.19 
.15 
.61 

.25 
.22 
.35 
.33 

.01 
.01 

.05 
.03 
.36 

.48 

.72 
.39 
.16 
.32 

.76 

.03 

1.90   .04 

T     .66   .70 

1.38   .03 

•*1   .09 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE 

LONGVlEw 

LOVELADY 

l.F<:-.  FAA  AIRPORT 

*.25 
7.*6 
0  *. 8* 
2.8* 
A.13 

.36 

.40 

T 

.01 

T 
T   D 

T 

•  30 
.05 

.03 

.30 
.05 

T 
.37 

T 

.01 
.23 

.18 

T 

.06 
.26 
.20 

.83 

T 
.12 

T 

.38 
.88 
.68 
.42 
T     .28 

T 

T 
.02   .04 

T 

.12 

.19 

.09 

.05 

.09 
.0* 
.1* 
.03 
.22 

.21 

T 

.02 
.02 

.12  1.52   .5* 

5.»0|   .72 
2.56   .09 
l.*l   .** 
.82  2.22 

•ADISONVILLE 
MAGNOLIA 
MARSHALL 
MUD 

2.05 
1.11 
3.*1 
2.51 

•  *5 

.0* 

.17 
.22 

.02 

.02 

.23 

.12 

T 

.08 

.10 
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.15 

T 
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.27 

T 
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.07 
.35 

.05 
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.*2 
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.1 
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.02 
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.M 

> 

.60 

7 

7 

.1 

.02 

.11 

7           7 

T 

>  ssi 
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.06 

i«*c6i4^ 

.01 

» 

T 

■ 

.21 

.10 

.10      .09 

■ 

.0< 

.02 

.05 

7           .02 

7 

■  i 

C      .21 

0 

.20 

.05 

.02 

•  «s 

.0! 

; 
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- 

7 

I 

•  •(■ 

.01 

7 

C«I 

C      .•! 

- 

.25 

.61 

.02      .05 

•03  I 

NH 

• 

I 

•  »»•-<•  .^ctio» 

.!« 

,11 

.02 

.11 

.10 

.01 

.02 

T 

7         ! 

.0< 

■ 

.01 

.02 

.01 

.02 

Mil  ».•• 

.01 

7 

.01 

MOMKtM 

•Of 

.21 

.06      .20 

•,4»c» 

.05 

.■ 

.0* 

.01 

,01 

.00 

..-  -•.. 

C      .11 

0 

.10 

• 

t 

.01 

7 

•  !6»0»7 

.01 

.01 

.01 

7 

7 

7         ' 

.01 

.05 

•         • 

20    111    *14'I>.           M 

.'J 
.11 

- 

.11 

-          -          - 

.           .           . 

-           .           . 

.25      .31 

• 

- 

•  01 

. 

. 

.01      .15 
■  0T 

.11    . 

■ 

>   In 

0 

.05 

•             m             m 

.26 

... 

" 

" 

- 

- 

• 

•kMCC 

oof** 

l.fl 

i.ll 

.'I 

.01 

.10 
.01 

1 

.01 

.10 
.10 
.16 
•  26 

.09    1.01 
.10 
.11 

7                        7 
7                        .01 

.06 
•  40 
.07 
.10 
.03 

.04 
.37 

.01 

7                      .00 

.03 
.01       .06      ,13 

.19    . 
1.30    . 
1.21    . 

mi 

T 

.11 

.41 

•  02 

T 

.33    . 

•  09    , 

...    .--'. 

.51 

,11 

,11 
,11 

.20 
.37 
.11 

■  04 

.26 

.10 

.15 

7 

.0* 

.03 
.06 
.02 

7 

1,19      ,11 
.31 

•  01    . 

.09    . 
.07    , 
.01    , 
7         , 

.00 

.      - 
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.10 

.14 

.11 

.01    . 

.11 

,11 

.11 

.16 
.15 

.12 

.17 
.11 

.02 

.10 

•  * 

.11 

' 

7 

.01 
.06 
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7           7 

7         ! 

MM 
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.11 

7 
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7 
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.01      7 

7 

.00 
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.0, 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


0 

Day  of  Month 

1   | 

2  | 

3 

4  |  5  |  6 

7    8  |  9 

10   11 

12 

13  |  14  |  IS 

16 

17   18 

19  |  20  |  21 

22   23   24 

25  [ 

26   27 

28 

29  |  30 

31 

GILO 

HARPER 

HUMBLE  PUMP  STATION 

HUNT 

HVE 

.OS 

>    1.13 
1.12 

D 

.  '0 
.42 

■  03 

.15 

.07 

.11 

.17 

.42 
.33 

.13 

■  19 

.02   .03 
.13 
•  18 

.12  '. 

JAMES  RIVER  RANCH 
JOHNSON  CITY 
J-JHNSON  RANCH 
JONES  CD  RANCH 
JUNCTION  FAA  AIRPORT 

.31 
1.07 
.32 

.20 

.02 

.01 

•  21 
.45 

T 

.02 

.25 

T 

.04 

T 

T 

.17 
.07 

T 

.06 
.04 

.02 
T 

•  IB 

.01   .27 

T     .01 

.02  ! 
T    ■ 

JJNO 

KEMPNER 

KERRVlLLE 

LAKE  VICTOR  3  U 

LAMPASAS 

.12 
3.91 
2.31 
1.63 
l.SS 

.20 

T 

.09 
.08 
,50 

.08 

T 

T 

.12 

.10 

.U9 

.18   T     T 
.12 

.10 

.43 
.70 

.02 

.02 

.03 

.02 
.08 
.02 

.01 

.03 

•  01 
3.25 

.06   .18 

1.63 

.01  1.18 

■  03  ! 

■  13  . 

.03  ! 

LAN6TRY  NO  2 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
LO'ETA 
LYNKHAvEN  RANCH 

.20 
1.68 
.75 
.60 
1.40 

.06 
.22 

.06 

.29 

T 

■  09 
.25 

.46 

.32 

.20 

T 

.15 

.32 

.30 

.04 
.02 
.03 

.05 

T 

.16 
.95 
.26 

.30 
.10 

T    '. 

MARCO 

MARM\  RANCH 

MASON 

MC  CAMEY 

MC  INTOSH  RANCH 

.37 
.17 
.27 
.OS 

.30 

.05 

.15 

.17 

T 

.35 

.02 
T 

.50 

.02 

.02 
T 

.06 

T 

.02  '. 

MENARD 

MENARD  13  MNW 
MERT20N 
MILLER  RANCH 
MC5S  RANCH 

1.15 

T 

.68 
1.18 

T 

T 

.01 

.25 
.07 

.70 
.31 

.32 

.27 

.06 

T 

.03 

■  12 
.47   .37 

•  03  . 

MURR  RANCH 
NELSON  RANCH 
NI«  STORE 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

.00 
1.29 
.95 
.50 
D   .52 

T 

D 

.20 

,06 

.10 

.33 

.«5 

.30   T     T 

T 
.39 

T 

.37   T 

T 

T 

T 
T 

.03 

T 

.03   .05 
■  5D 

.01  ! 
T    ! 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PLACID 
PONTOTOC 
JRAOE  RANCH 

.05 

.70 

1.47 

.01 

.01 
.34 

T 
.03 

T 

.16   .15 

.57 

T 

T 
,04 

T     .04 

.10   .60 
.02   .16 

T    . 

•oi ; 

JANKM 

BED  BLUFF  CROSSING 
RICHLAND  SPRINGS 
RILEY  BEN  RANCH 
ROBERT  LEE 

.15 
.56 
.77 
1.52 

.05 
.03 

.2i 

.10 

.25 
.17 

.45 

.63 

,06 

.20   .04 

.09 

.06   ,59 

.04  . 
.04  ! 

ROCKSPRINGS 
ROCKSPRINGS  22  S*. 
ROOSEVELT  2  E 
ROUND  MOUNTAIN  A  WNW 
SABINAL  1  WS« 

.41 
.67 
.00 
.89 
1.53 

.04 

■  ID 

.07 

.04 
.02 

.25 

.19 

.21 

.33 

.04 

.17 

.04 

T 
.01 

T     .20 

.56 
.03 

T    • 
1.20  ! 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  .6  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SANDY  2  S 

SEGOVIA 

.03 
.12 
.78 
.84 

.00 

.07 

.03 

.21 
.35 

.02 

.01 
.32 

.04 

.10 

T 

.02 
■  04 

T 

T 

.21 

.31 

T    ! 

•  04  , 

SHERMOOD 

SLOAN 

SONORA 

SPINKS  RANCH 
STERLING  CITY 

.25 

.79 
.25 

.08 

.1* 
.12 

.03 

.08 

T 

T 

.06 
.10 
.20 

T          T 

.04 
.02 

T 

T 

T 

.04 
.08 

.03 

.01 

,07   .09 
T 

.06  , 

TARPLEV  1  E 

TELEGRAPH 

TENNYSON 

UVALDE 

VANCOURT 

1.20 
.00 
.00 

2.67 
.23 

T 

T 

T 

T 
.06 

T 
T 

T 

.02 
.10 

T 
.31 

T 
T 

.20 
.07 

T 
T 

T 

T 

.05 
.07 

.01 

T 
T 

T    1.00 
T     T 

2.21  ! 

■ATER  VALLEY 

«ATER  VALLEY  10  NNE 

.19 

.00 

.12 

.07 

T 

• 

SOUTH  CENTRAL       0? 

ARANSAS  PASS  2 

AUSTIN  -6  AIRPORT        R 

AUSTIN  DAM 

AUSTwELL  «l  REFUGE 

beeville  s  ne 

.30 
1.30 
1.56 
.57 
.99 

.02 

.08 

.06 
.13 

T 

.25 
,08 

.05 
.01 
.10 
.04 
.04   .13 

.39 

.04 
.37 

T 

T 
.01 

T 

T     T 
.03 

.06 

.02 

.23 

,02   .46 

.52 

.68 

T    • 
T    . 
.83  . 
.01  . 

BLUE 

BwENHAM 

BULVERCE 

CAlDnElL 
canyon  dam 

1.04 
1.08 
3.28 
1.35 
1.15 

.12 

T 
T 

.05 
.25 

.15 

.01 

T 

.02 
.06 
T 
,42 

.03 

.09 
.12   T 

.41 
.05   T 

.87 

.10 
,36 

.22 

T 

.02 

T 

.01 

.04 
.02 
.05 
.04 
.02 

.14   ,03 
.02 

T 
.02 

.06   T 

■  20 
.06   .46 
.10   .23 
.05   .19 

T    . 
.05  . 
2.23  . 

.53  ! 

CHAPMAN  RANCH 
CIBOLO  CREEK 
CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 

.42 
.80 
2.86 
.92 

.47 

.72 

.20 

T 

T 

.08 

T 

.06 

T 

T 
.20 

T 

T 

.06 
.10 
.12 

T 

T 
T 

T 
,03 

.08 
■  50 
.17  2.03 
T 
.21 

.26  . 

.63  . 

T    . 
.20  . 

CORPUS  CHRISTI  -e  AP     R 

CUERO  3  N4 

DIME  BOX 

DRYER  i  Nrf 

ELGIN 

.78 
.66 

1.89 
.82 

1.04 

.18 
.18 

.10 

.11 

T 

T 

.0  1 
,«V7 
T 

.06 
,02 

.06 

.01 

T 

.07 

.65 

.07 

.55 

T 
T 

T 

T 
T 

.01 
.03 
.23 

.01 

T 
T 

T     .53 

T 

.36 
T     .16 
T     .38 

.16  . 

■  63  , 

■  33  . 

T    . 

FAIR  OAKS  RANCH 
FALLS  CITY  A  WSW 
FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLAT0N1A 

2.31 
.95 
1.45 
1.98 
.91 

.21 

.30 

.03 

.'9 
T 

.10 

.30   .12 

.05 
.14 

.24 

.55 
.55 

T 

.14 
.04 

.17  1.20 

T     .19 
.25 

.60  . 

■  32  . 

■  27  . 
1.12  . 

.22  . 

FLORESVILLE 
BIDDINGS 

60LIA0 
GOLIAO  1  SE 
GONZALES 

.80 
1.29 
.72 
.60 
.96 

.15 

T 

.19 
.17 

T 

T 

T 
.01 

.05 
.13 
.06 

.16   .10 

.41 
.05 

T 
.06 

T 

.01 

.04 
.07 

T 

T 

.06 

.58 

.60 
.02 

.60  . 
.60  . 

.01  . 

•  44  , 

HALLETTSVILLE  1  N 

HENLY 

HONDO 

JEOOC  2  NNE 

KARNES  CITY 

.68 
1.35 
2.00 
.81 
.76 

.14 

T 

.13 

.20 

T 

.01 

.01 
.30 

T 

.04 
.11 

.05 

.08   .13 

.04 

,02   .20 

T 

.07 
.55 

.06 

T 

T 

T 

.02 
.02 

.14 

.03 

T 

T 

.05   .08 

■  30 
.09   .26 
.04   .13 

■  13 

.13  . 

1.41  '. 
•  33  , 
■  30  . 

KENEDY 
KINGSVILLE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART  2  NW 

.84 
1.36 

.66 
1.12 

.76 

.25 

.04 
.05 

.01 

.24 
.11 

.05 
.02 

.05 

.01 

•  06 

.06 

.20   T 

.07 
.05 
.06 

T 

.04 
.56 
.36 

T 

T 
.01 

T 

.01 
•  03 
T 

.01 
.04 
.02 

.01 

,06 
•  02 

T     .01 
1.32 
.05 

.09 

■  01 

•  26  . 
.02  . 
.11  • 
.15  , 
,2i    . 

LJLl'i-j 
MAMCHACA 
MATHIS 
NATALIA 

2.36 
1.04 
2.14 
2.83 

T 
T 

.04 

T 

.o.j 
.12 

.10   .03 

.05 

.08   .25 

.20 

.10 
.48 

T 

T 

.03 
.02 

.08 
.06 

•  07 

■  OS 
.03 

■  09 

T     .06 

.03   .02 

1.70 

.13  2.14 

1.90  . 
•  19  . 
.02  . 
.27  . 

s  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


□wtand 


Day  of  Month 


«'.    S5»_\«ELS 

1.21 

..« 

:-w£ 

mi  mi  k-ocl 

.65 

.62 

1.11 

■     *  ■ ' 

.11 

■  :  - 

2.30 

■0BS.TOM 

1.(1 

rX««CS' 

.75 

-.  •:■£ 

.6« 

:    .9    MWOQT      R 

2.3C 

5A-    -UCOS 

l.J« 

::--.■:-.;; 

.*» 

■ 

.*> 

k*ji> 

2.., 

.  =  1 

...-_-, 

..! 

l.l» 

SHI«   MUX"    2    SE 

l.»l 

•  ss. 

1.01 

•  »5-.!*«*C.    5**'E    P*»K 

WW 


* 


• 

1.21 

.*»  cr  ice 

J.J* 

I.I* 

»»6l.E'0» 

:.:5 

.01 

- 

.1* 

T 

• 

1.95 

•C»-»3>- 

).l* 

2.5* 

-.02 

.1" 

c\.cei«t 

1.05 

.0* 

;.»»•!; 

1.10 

:»-! .'-; 

.»* 

.01 

••«£»-«•    5    .. 

»«..£s--n  ••  cm 

-5  cir. 
•i  *!t»oe* 
-;'lt  8»st 
*ce»  "tiG"*s 

-o.i--»-»:«*"  «.9'Cn 

•    '-    .»C!»*C   0« 


.'» 

.1* 

1 .  <  1 

.0- 

.!> 

.02 

.9» 

.  :• 

.•• 

T 

.;» 

.2* 

:.:; 

.11 

.55 

■«»    ■!■ 
>1!K! 

•■ 


1.01 

1.01       .09 
9.91    «.90 


•  :;  — -«- 

WW    LUO 

.*• 
.9* 

T 
.00 

*-0>»»O«9    1    .5. 

1.19 
.!• 

.•a 

..2 

.0» 
.01 

•       •       • 

09 

■ 
«a»»'«e»* 

'    9 
kMIK4 

I.M 

.90 
!••» 

.91 
1.21 

■ 

■     ' 
1.10 
.•9 

.1* 

•    •• 

1.0* 
... 

l.li 

I 

.<!• 

.91 



I.M 

I..9 

.11 

•• 
... 

.01 

.11 

>     W 

.M 

13      14      IS 


16      17      18 


.10 
.03 


19      20      21 


22      23      24 


252627      28293031 


7ol     iOl .90'    .11 


.09 
•  01 
1.25 


.06      .02 

.06      .02 
.01 

T  .01 

.oi    r 

.01       .01 


.01 

.05    1.90 


T         2.09 

.2- 

,02    l.»» 


19 

.09 

25 

.16 

12 

•  09 

1» 

.0* 

15 

.11 

90 

.02 

21 

.10 

.'1 

1.2- 


DAILY  PRECIPITA  TION 


10       11       12 


Day  of  Month 

13  I   14  I   15 


KC  COOK 
MERCEDES  T  S 
HISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  HANSFIELD 

RAVMONOVILLE 
SAN  BENITO 
UESLACO  2  E 


16    17    18 


19   ,   20   I    21 


22    I   23       24 


25      26       27 


28       29       30 


i  lollowing  Station  lot 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1965 


Day  of  Month 


■(.MM 

••:■  5«:s; 

■  3  . 

»:<s  MHO* 

J  E 

:5E 

clmm 

•"» 

»«ic*a 

LUMCC<  •  ■« 


• 


16   * 


56   56 
20   28 


57   69 
26   25 


59 
31 


57   66 
20   31 


57   63 
27   28 


57   57 
18   28 


45   58 
1*   16 


56 
25 


52   58 

19   26 


65   62 
26   27 


60   59 
15   28 


57   56 
22   26 


5S 

20 


55   59 

1*   30 


56   63 
21   32 


46   56 
19   19 


57   72 
27   3* 


60   70 
26   29 


57   57 
20   20 


53   60 

19   21 


5*   94 

20   20 


44   94 
12   20 


99   91 

li  ?a 


92   99 

II   20 


94   41 


42   50   43 


52   50 
30   36 


66   64 
30   32 


54   44 
31   30 


69   61 

34   41 


63   54 
29   97 


50   50 
29   37 


65   60 
29   29 


67   51 
27   28 


59   50 
24   26 


63   63 
29   30 


63   63 
30   30 


70   56 
35   42 


63   59 
35   46 


5' 

57 

6 

40 

39 

1 

5  0 

50 

I 

17 

33 

50 

40 

11 

32 

T4 

70 

7 

5  0 

40 

1 

n 

70 

50 

40 

61 

62 

'. 

37 

37 

>,; 

99 

5 

II 

34 

55 

55 

1) 

35 

10 

41 

\ 

II 

32 

1 

10 

44 

3 

II 

tl 

II 

41 

1 

10 

64 

14 

41 

1 

58   68 
32   31 


72   77 
38   32 


74   77 
42   39 


58   66 
35   32 


60   62 
40   40 


26   30   34 


62 

33 


65 

II 


59   65 

30   30 


56   71 
34   29 


61   63 
32   31 


76   76 
40   42 


60   63 
31   31 


51   23 
23   11 


72   72 
43   27 


75   73 
48   27 


58   29 
29   12 


60   32 
29   13 


62   21 

10   12 


68   67 
44   27 


66   29 
27   12 


60   32 
32   12 


62   31 
31   11 


72   70 
42   20 


64   61 
37   15 


62   36 
31   11 


61   35 

34   10 


62   60 
37   15 


74   75 
46   25 


56   30 
25   10 


62   56 
35   15 


68   71 
42   24 


69   70 
38   23 


60   31 
29   10 


67   39 
39   18 


70   69   31 
48   30   20 


72   73   39 
34   37   24 


73   73 
32   46 


73   65 
32   42 


69   65 

30   40 


20   31   41 


41   68 
8   23 


37   45 
18   10 


36   47 
19   14 


43   40 
18   11 


28   41 
15   11 


22   22 
13    5 


30   44 
17   18 


20   40 
17   12 


25   28 
11   12 


40   47 
21   14 


40   47 
19   13 


30   35 

19    8 


26   27 
13    7 


20   26 
11   14 


23   42 
14   11 


24   29 
11   13 


26   43   72 
17   14   26 


39   47   69 
2   12   19 


28   39   49 

18    6    8 


27   39   66 
18   13   29 


25   44 

13    6 


21   42   68 
13   11   22 


29   27   44 
18    8   13 


21   39   68 
12   11   19 


23   20 
13    3 


29   24   45 

10   10   15 


25   59 
14   15 


23   48 
7   10 


26   34   48 


26   42   61 
15   10   22 


33   46   68 


32   46 
16    8 


J2   40   90 


78   48 
34   17 


79   74 
36   46 


73   70 
42   49 


61   74 
34   17 


75   68 
27   18 


64   81 
21   31 


77   75 
33   18 


78   76 
33   19 


78   74 
36   13 


63   76 
27   27 


77   53 

28   17 


68   77 
24   20 


68   77 
30   17 


63   79 
18   23 


64   69 
32   14 


68   77 

30   20 


64   76 
30   42 


61   75 
26   16 


66   74 
25   19 


59   77 

30   37 


66   8  3 
19   31 


70   67 
32   14 


82   76 
31   25 


81  57  37 

33  28  22 

80  78  32 

41  19  17 

70  80  27 

22  19  17 

77  71  49 

40  41  28 

76  75  51 

40  40  27 


79   56 
34   22 


75   24 

13   14 


80   60 
41   23 


62   76 
15   29 


63   80 
22   37 


61   60 
21   42 


64   79 
17   30 


64   74 
13   30 


36   64 
19   19 


53   73 

19   32 


63   76 
16   33 


58   77 
15   25 


30   56 
17   19 


62   72 
18   28 


29   61 
16   17 


24   64 
15   19 


29   62 
16   23 


35   61 
13   14 


32   61 
22   16 


30   50 
IS   17 


29   29 
16   17 


37   63 
26   20 


47   63 
26   20 


47   34 
21   15 


50   32 
20   15 


35   59 

19   16 


33   59 

16   14 


78   49 
39   29 


82   79 

47   47 


75   78 
29   30 


tl 
35 


79   75 
45   33 


79   73 
41   33 


96   64 
36   40 


79   60 
31   36 


81   45 
32   30 


55   63 

43   41 


77   62 
44   41 


76   59 
35   27 


78   60 
33   26 


76   33 

31   28 


79   42 
30   30 


72   62 
29   33 


78   44 
29   26 


60   98 
33   34 


64   66 
4Q   46 


63   67 

39   49 


63   76 
35   39 


66   78 
34   42 


63 
20 


73 
37 


61 

39 


54   63 
25   30 


46   61 
30   35 


6C 
37 


76  54  6* 

31  26 

79  55  65 

44  38  38 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


PLA1NVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPFARMAN 

5TRATF0RD 

SUNRAY  4  SW 

TAHOKA 

TULIA 

VEGA 

•    *    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  WB  AIRPORT 
ANSON 
A5PERM0NT 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 
SAIL 
GUTHRIE 
HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 
JAVTON 
KNOX  CITY 

LAKE  COLORADO  CITY 
LAKE  KEMP 
MATADOR 
MEMPHIS 
MLNOAY 
PAOUCAH 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROSCOE 
ROTAN 
SEYMOLR 
SHAMROCK  RADIO  KBYP 


MAX 
M1N 


TEXAS 
MARCH  1965 


Day  of  Month 


70   32 
31   18 


ST   32 
27   16 


55   33 
26   17 


32   18   16 


61   31 
29   15 


40   43 
30   24 


38   42 
28   26 


41   41 
26   20 


39   29   26 

49   36   39 
28   22   20 


3a   28   27 


39   41 
28   26 


59   35 
24   25 


43   25   24 


39   40 
25   21 


45   45 
25   21 


43   27   21 


51   38 
27   25 


45   38 
26   25 


38   41 
26   21 


40   41 
26   23 


35   39 
23   21 


38   40 
22   20 


54   41 
27   22 


35   38 
21   21 


42   36 
25   20 


80   43   39 


33   26   22 


37   41 
27   21 


36   37 
16   15 


39   46   58 
15   17   24 


34   42   51 
15   15   25 


43   53 
12   22 


34   42   50 
13   20   22 


43   51 
19   29 


37   46   55 
16   16   25 


35   42   52 
15   17   25 


41   50 
17   22 


50   59 
26   36 


49   57 
25   31 


49   58 
20   30 


51  61  65 

20  28  25 

46  55  55 

19  26  26 

39  44  53 

15  18  25 


49   56 
25   32 


50   59   63 
19   28   27 


39   47 
25   26 


48   58 
20   33 


48   58 
22   32 


41   49 
23   24 


46   57 
23   32 


46   55 
19   28 


22   30   27 


39   57 
19   22 


41   47 

17   24 


58 

69 

71 

44 

24 

26 

34 

43 

56 

58 

65 

53 

25 

28 

31 

31 

59 

66 

56 

47 

28 

29 

25 

32 

59 

57 

62 

53 

27 

29 

25 

32 

59 

66 

55 

53 

2  9 

31 

26 

32 

56 

66 

71 

56 

24 

33 

38 

38 

58 

60 

67 

55 

2  2 

29 

33 

33 

54 

55 

61 

52 

20 

23 

24 

25 

73   76 
38   37 


68   76 
34   36 


27   31   37 

60   75   77 
24   32   35 


63   62 
32   36 


58   61 
24   26 


20 

59 
31 

51 
28 

49 

30 

57 

27 

60   70   74 
27   31   38 

60   61   69 
26   26   30 


71   76 
32   35 


58   65 
35   36 


56   67 

30   36 


59   69 
30   35 


57   71 
32   32 


59   68 
30   31 


69   71 
3  3   36 


67   68 
30   37 


66   63 
38   38 


63   64 
30   33 


58   67   69 
25   34   37 


64   64 
31   40 


59   68 
30   35 


56   66 
26   30 


67   75 
36   36 


69   72 
28   34 


57   65 
25   33 


64   61 
28   30 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


58   68   56 
46   49   46 


64  56  56 
40  44  42 

73  69  68 
46  51  46 

55  45  46 

37  40  39 

65  52  45 
31  32  34 

72  64  63 

48  45  45 

74  69  66 
45  50  44 


37   40   39 


63   59   47 


70   47 
33   35 


66   63 
46   43 


70  54  56 

36  40  42 

64  54  52 

40  44  42 

73  66  68 

41  46  44 

56  52  48 

41  43  42 


68  55  52 

36  43  39 

56  52  52 

36  40  40 


67   63 
47   42 


67   56   54 
39   40   42 

55       51       47 
34      38      32      3 
See  Reference  Notes  Following 


69   71 
35   34 


55   62 
31   27 


58   75 
45   48 


57   77   76 


51   63   67 
36   32   34 


77 
45 


76   67 
34   42 


68   69 
27   36 


68   58 
33   27 


59   63 
31   33 


64   62   29 


51   50 
40   36 


69   75   77 
40   44   37 


60   59 
43   44 


56   55   75 
40   33   35 


64   64   75 
44   44   42 


39   34   34 


42   38   39 


42   38   35 


75   70 
36   43 


71   66 
31   38 


57   60 
27   31 


83   77 
59   36 


82   77 
56   53 


80   77 
51   49 


78  59 

43  31 

63  73 

31  38 

80  79 

59  53 

79  77 
55  48 

70  75 
48  19 

72  83 

39  46 

83  82 

40  40 

72  71 
33  24 

73  82 

44  50 

75  81 

50  50 

71  77 
36  10 

82  74 

47  49 

75  76 

47  52 

80  69 

48  41 

77  70 

49  41 

78  69 
43  36 

82  76 

53  46 

78  70 

51  34 

71  72 

40  46 

68  80 

38  37 

77  68 
55  46 

78  78 
55  48 

73  82 

31  41 


53 
30 
Station  Index 


42   65 
10   29 


41   66 
13   23 


22   39 
8   19 


40   68 
11   19 


32   47 

10   10 


25   45 

15   16 


37   44   61 
18   15   30 


46   62 
14   27 


42   45   64 
22   17   30 


42   64 
13   20 


27   25   43 
13   14   15 


47   63 
15   30 


45   62 
13   28 


45   65 
9   22 


34   45   60 


47   61 
12   30 


38   62 
13   13 


80   51 
35   21 


79   48 
21   19 


74   61   40 
47   37   29 


74   70   46 
47   34   28 


77   73   44 
39   32   26 


75   69   54 
41   51   31 


80   61   34 
39   25   22 


71   82   38 
28   20   18 


74   68   52 
39   48   28 


73   69 
42   40 


78   73 
22   22 


60   76   43 
32   30   27 


78   70   50 
40   38   23 


69   79   40 
24   30   30 


62   76   49 
34   32   26 


60   73   58 
29   52   27 


62   78   48 
28   35   25 


78   72   41 
38   30   27 


63   74   56 
21   43   27 


78   61 
36   31 


80   76 
43   26 


82   77   36 
42   34   22 


78   73   41 
38   30   26 


78   70   34 
42   27   25 


62   79   50 

31   37   24 


63   79 

30   27 


71   64   45 
42   36   25 


75   69   46 
51   34   27 


61   76   45 
28   32   29 


77   75   50 
40   22   29 


50   41 
24   17 


26   25 
IT   14 


26   59 
13   16 


35   23 

12   12 


36   66 
12   15 


38   36 
21   17 


28   28 
19   15 


36   26 
14   14 


35   52 
28   25 


36   55 
27   23 


36   53 

25   20 


45   56 
32   27 


33   53 

23   18 


33   29 
18   15 


40   53 
30   21 


42   60 
27   22 


32   32 

20   20 


42   38 
26   23 


40   60 
23   21 


38   36 
23   17 


39   32 
27   22 


41   32 
27   25 


35   35 

25   20 


38   51 
28   21 


43   36 
26   23 


38   51 
25   23 


31   57 
22   15 


35   55 
22   19 


39   52 
25   21 


33   45 
24   22 


37   37 
22   20 


36   39 
24   18 


35   56 
25   19 


35   55 
26   19 


40   35 
27   22 


43   50 
22      20 


81   59   66 
37   39   42 


76   47 
31   31 


64   61 
29   27 


74   77   45 
31   26  22 

79 


65   62 
29   35 


82   54   64 

37   37   40 


53 
31 


73   49 
29   26 


61   53 
44   43 


56 
42 


71   55 

46   44 


69   49 
44   41 


79   64 

48   41 


61   44 
44   42 


53   49 
45   39 


76   62 
41   42 


82   57 
29   41 


68   60 
41   43 


63 

38 


77   63 
25   40 


78   59 

41   41 


72   64 
37   40 


63 

40 


51 

40 


79   45 
39   37 


74   59 
44   39 


73 

46 


80  78  63 

52  44  40 

71  78  48 

32  47  43   43 

82  74  74   76 

43  34  33   39 


^  ^"  ~  zzl  ■  «*d 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  196S 


iukei 

FMXS  -5  ;r 
.•s-c;s  5  WE 
•    •    • 

»C«*-  CfMTMl 


•  -.,-1- 
MtDCCPCMT 


■ 

'• 
1    3C 

' 


Day  ol  Month 


TT   »5   36 
41   26   24 


13 


2« 


-: 
JO 


•«   M   •• 


■ 


48   58 
19   30 


47   5? 
22      31 


47   55 
25   30 


58   58 

30   28 


.<   55 

23   27 


59   59 
31   29 


45   5 

20   30 


' 


42   48 
23   24 


44   50   57 


9   10   11   12   13 


61   57   68 
26   26   29 


59   57   65 
27   29   32 


56   60 
23   28 


52  67  65 

31  26  37 

55  63  68 

28  35  43 

60  55  69 

29  26  28 

57  67  73 

28  33  33 

59  55  69 

30  27  32 


TO   78 
32   50 


»»   »» 

11   10 


42   '1 


41   57 


55 


75   55 
37   41 


54 
40 


69   56 
35   38 


60   54 
40   42 


40   42   42 


70   62 

50 


60 
50   49 


36   37   37 


75   64 
39   45 


62   56 
34   44 


59   54 
42   41 


75   70 
51   50 


68   56 
40   45 


62   55 
43   45 


60   54 
46   43 


65   55 
40   45 


6! 

50   48 


48 


14   IS   16  !  17   18 


50   65 
31   35 


56   64 
28   27 


60 
40 


52   51 
43   38 


49   66 
42   36 


61   62 
49   44 


51   54 
43   39 


60   65 
39   42 


53   72 

43   40 


50   53 
43   37 


54   76 

40   40 


50   52 
43   37 


62   60 
45   40 


62   80 
51   43 


56   79 

44   40 


55   60 
45   41 


56   76 
45   41 


58   65 
45   39 


55   T4 

44   39 


54   58 
44   44 


51   55 

44   41 


63   79 
45   45 


5T   77 
4  7   40 


54   76 
44   40 


50   55 

44   41 


48   52 
43   37 


59   »1 
46   38 


79   T8 
43   52 


44   45    54 


56   T9   T9 
46   39   43 


41   19   44 


75   76   TO 
39   50   26 


TO   81 
35   44 


68   76   60 
39   42   19 


T6   T6   43 
46   43   24 


75 
41 


73   83   75 
39   54   28 


77   45 
45   26 


77 
55 


73 

53 


76 
51 


55 


67   51 
51   29 


76   69   44 
55   44   25 


76   53 

49   31 


80   73   77 
51   54   33 


71   41 
40   29 


72   55 

54   28 


74   56 
54   29 


75   75 
50   28 


76   T4   T5 
50   57   30 


78   T9 
60   52 


TT   74   T3 
IT   49   29 


TO   80   T4 


*•   55   30 


M  .<».  r  ..11... :,.j  -n. i'..„,  I,,.!. 


40 
9 


40   46 
24   18 


36   43 
23   19 


40   36 
24   19 


3T  44  56 

23  16  21 

31  45  58 

21  12  26 


40   36 
24   17 


36   46 
19   14 


39   36 
22   15 


36   44 
25   19 


44   36 
26   21 


38   46 
29   18 


39   31 
22   17 


45   61 
22   26 


46   61 
18   21 


43   59 
17   24 


36   46 
14   18 


44   58 
19   26 


33   43 
20   23 


23   24   25   26   27   28   29   30   31 


75  53 

42   25 


61   78 
27   29 


63 
31 


28   48   27 


77   55 
44   29 


70 

48 


67   40 
39   32 


69   49 
34   28 


63   39 
33   29 


70   42 
42   33 


69   45 
43   31 


39   36 
24   20 


39   36 
25   19 


30   30 
21   14 


40   48 
25   21 


36   36 
19   16 


37   49 
27   23 


42   32 

27   24 


31   57 
24   24 


49   67 
25   32 


40   54 
31   31 


35   49 

28   30 


40   50 
25   28 


50   64 
24   32 


36   50 
27   27 


51   72 
23   33 


35   51 

25   26 


35   53 

31   31 


56   61 
32   36 


49   68 
28   31 


39   51 
28   28 


49   60 
28   34 


44   55 
24   29 


49   58 
26   31 


33   49 
26   27 


32   32 

25   28 


54   73 
28   31 


50   62 
28   33 


49   61 
28   33 


36   49 

28   30 


32   48 
23   25 


56   64 
31   33 


52   72 
29   25 


36   72 
27   33 


33   33 

25   26 


45 


43 
34 


60 
43 


55 

41 


75   78 
32   53 


74   70 
32   46 


62   68 
41   54 


67   66 
37   49 


64   61 
39   48 


68   62 
48   48 


65   67 
29   56 


73   61 
31   45 


65   69 
33   55 


71   68 
40   57 


75   79 
54   60 


66   66 
53   53 


38   76 
33   54 


66   64 
53   31 


60   60 
49   33 


63   62 
48   38 


70   68 
33   59 


69   63 

40   47 


67   73 
35   32 


68   68 
32   53 


66   63 
31   49 


64   67 
35   53 


38   65 
32   33 


57   53 

42   41 


57   69 
42   30 


69   30 
48   48 


62   50 
42   43 


57   66 
43   45 


35   61 

40   40 


62   31 
43   43 


53   67 

41   48 


66   30 
43   43 


63   66 
48   51 


S3   66 

43   47 


77   34 
48   47 


31   66 
43   47 


38   67 

42   46 


60   65 
41   47 


64   48 
42   41 


61   30 
40   41 


33   65 

44   47 


33   67 

46   47 


50   67 
44   48 


63   31 
44   44 


59   52 
42   42 


70   T6   61   63 
54   60   48   49 


TO   68   68   67 
53   33   4*   *• 


T4 
48 

30 
41 

66 
46 

72 

51 

32 

41 

56 
41 

63 

5  5 

»7 

44 

66 
49 

65 
54 

60 
42 

51 
43 

Continued 

Ul 

^1L 

I 

It 

.IViJ 

-XJ 

tin 

1U 

Ht 

.b 

TEXAS 
MARCH  1965 

Station 

Day  oi  Month 

0 
D) 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 
Mm 

70 
56 

57 
27 

43 
26 

40 
21 

23 

54 
31 

58 
28 

54 
24 

65 

26 

65 
38 

54 
46 

57 

40 

51 

40 

60 
35 

72 

37 

75 
44 

72 
48 

69 
29 

40 
22 

31 
16 

44 
2  0 

55 

27 

69 
46 

6» 

32 

39 

30 

35 

24 

49 
25 

57 
31 

69 
49 

63 
43 

52 

43 

35,8 

33.1 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

75 
51 

63 
32 

43 
29 

45 
29 

48 
30 

58 
38 

62 
34 

60 
37 

65 
35 

75 
50 

77 
52 

65 

50 

60 
48 

64 
43 

76 
43 

78 
68 

79 
57 

'5 
34 

46 
27 

44 
28 

37 
2  2 

58 
28 

73 
43 

76 

36 

43 
36 

41 
29 

52 
30 

63 

41 

73 
43 

73 
47 

66 
47 

61,8 
38,9 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

75 
46 

55 
29 

44 

30 

44 
25 

50 
28 

59 

32 

62 

30 

58 
30 

69 
35 

75 

39 

67 
44 

60 
47 

59 
46 

61 
41 

80 

42 

78 
46 

77 
51 

78 

30 

43 
24 

38 
19 

44 

20 

58 
29 

72 
SO 

74 
32 

40 
33 

36 

28 

52 
28 

76 
34 

66 

57 

72 
44 

49 
44 

60,4 
35,9 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

52 
42 

50 
42 

50 
32 

6  9 
36 

75 
38 

78 
49 

25 

19 

10 

42 
11 

59 
36 

2  9 

40 
28 

35 
24 

50 
25 

63 
33 

73 
47 

55 

41 

42 

HICO 

MAX 

Mm 

72 

44 

45 
28 

42 

29 

48 
25 

57 
33 

60 

31 

57 
29 

68 
28 

72 

38 

70 
43 

61 
46 

58 
45 

60 
45 

78 
42 

78 

42 

76 
57 

77 

51 

73 

30 

47 
23 

44 
18 

58 
30 

71 
46 

71 
49 

50 
30 

38 
31 

51 
28 

71 

29 

71 
53 

68 
50 

51 
42 

66 

44 

61,6 
37,4 

HULS80R0 

MAX 

Mm 

72 

55 

60 
32 

44 
31 

44 
23 

48 
25 

58 

33 

61 
27 

57 
27 

67 

35 

71 
42 

61 
47 

63 
45 

54 
45 

60 
39 

8  0 
41 

79 
46 

74 
56 

77 

32 

42 
26 

37 
20 

44 
21 

57 
31 

73 
50 

74 
34 

39 

34 

38 
29 

51 
29 

65 
35 

68 
54 

72 
46 

50 
46 

39,4 
36.8 

JACKS60R0 

MAX 

Mm 

78 
38 

41 

26 

40 
26 

44 
21 

56 
32 

59 

30 

58 
28 

68 
34 

68 
37 

62 
38 

56 
42 

54 
42 

50 
43 

71 
38 

75 

49 

77 
55 

77 
51 

53 
26 

35 

21 

45 
14 

59 
26 

72 

45 

72 

36 

55 

29 

35 

27 

48 
24 

67 
31 

68 
50 

67 
47 

54 
40 

69 
48 

59,1 
35,3 

KAUFMAN 

MAX 

min 

71 
55 

60 
31 

42 

30 

43 
23 

48 
24 

56 
33 

59 

31 

56 
30 

67 
30 

69 
45 

56 
50 

63 

44 

52 

44 

62 

41 

78 

42 

80 
57 

72 
53 

75 

33 

43 
25 

35 

19 

44 
20 

56 
29 

70 
47 

73 

35 

40 
35 

37 
27 

51 
27 

57 
34 

73 
53 

68 
47 

53 

46 

58,4 
36,8 

KILLEEH 

MAX 

Mm 

74 
38 

58 

30 

45 
28 

50 
30 

59 
34 

63 

38 

62 

31 

69 
28 

76 
43 

72 
52 

72 

48 

70 

45 

64 
46 

73 

41 

72 

44 

75 
53 

76 
53 

73 

32 

70 
35 

44 
20 

59 
24 

73 
47 

78 
59 

59 
34 

44 
34 

56 
29 

66 
31 

70 
53 

71 
55 

70 
45 

60 
47 

65,3 

39,6 

LAVON  0AM 

MAX 

Mm 

71 
49 

60 
31 

43 
29 

42 
23 

45 
24 

55 

34 

57 
31 

57 
28 

67 

30 

65 
42 

54 
47 

60 
43 

52 

43 

59 
39 

75 

43 

75 

51 

73 
52 

70 
32 

40 
26 

36 
21 

43 

24 

56 
31 

70 
47 

70 
34 

40 
33 

37 
28 

49 
27 

58 
34 

69 
53 

59 

45 

51 
45 

56,7 
36,1 

MARLIN 

MAX 

Mm 

62 

44 

47 
32 

45 

2  9 

52 
23 

58 
33 

69 
38 

67 
32 

68 
29 

76 

46 

72 
59 

66 
49 

63 

<.8 

63 
54 

78 
40 

80 
51 

80 
49 

78 
52 

68 
34 

41 
27 

46 
22 

62 
27 

73 
49 

78 
54 

56 
35 

42 
34 

55 
30 

60 
31 

79 
32 

72 
57 

67 
49 

65 

49 

64,1 
39,9 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

72 
57 

59 
30 

45 
29 

44 
25 

50 
30 

58 
35 

56 
31 

58 
31 

67 
35 

65 
42 

64 
42 

58 

48 

60 
47 

64 
42 

80 

48 

78 
52 

75 
54 

76 
33 

45 
26 

38 
20 

46 

20 

59 
34 

67 
39 

78 
34 

41 
33 

38 
29 

54 
31 

64 
34 

69 
55 

70 
45 

51 
45 

39,6 
37,3 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

68 

38 

45 

30 

42 

28 

45 
22 

56 
31 

59 
33 

55 
29 

67 
28 

65 
38 

61 
49 

60 
47 

51 
43 

57 
46 

75 

38 

79 

46 

72 

54 

71 
51 

51 
30 

36 
24 

46 
16 

57 

24 

70 
43 

68 
42 

43 

32 

36 
30 

50 
26 

58 
31 

65 
48 

65 
55 

57 
44 

68 

47 

38,0 
36,9 

MEXIA 

MAX 

Mm 

70 
59 

62 
32 

44 
30 

44 
24 

49 
32 

56 

37 

63 
33 

57 
32 

66 
43 

73 
56 

73 
53 

62 
46 

60 
47 

64 
43 

70 

50 

79 
56 

73 
53 

77 

34 

47 
27 

38 
21 

46 
27 

57 
38 

70 
48 

77 
36 

40 
36 

39 
29 

52 

30 

60 
35 

74 
42 

71 

49 

53 

47 

60,2 
39,3 

MINERAL  NELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

60 
34 

42 
29 

42 
27 

48 
25 

57 
35 

60 
32 

56 
32 

69 
31 

69 

42 

56 
45 

61 
44 

51 

44 

52 

41 

76 
39 

76 
43 

78 
53 

75 
37 

40 

26 

36 

20 

45 

18 

59 
26 

74 
44 

64 
38 

39 

31 

34 
30 

50 
28 

67 

32 

67 
52 

63 

50 

52 
42 

65 

49 

57,5 

36,1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

Mm 

72 
59 

61 
30 

44 

29 

44 
24 

48 
28 

58 
35 

60 
30 

61 
30 

67 
39 

70 
46 

66 

50 

61 

45 

54 
45 

60 
40 

79 

45 

80 
52 

79 
57 

79 
34 

46 
26 

36 
21 

43 
24 

59 
30 

72 
52 

76 
34 

40 

34 

39 
29 

52 
30 

61 
36 

74 
56 

80 
47 

68 
47 

60,9 
38,2 

OLNEY 

MAX 

Mm 

70 
34 

39 
27 

41 

25 

45 
22 

57 

31 

60 

29 

55 
29 

69 
32 

67 
37 

60 
40 

55 

43 

51 
42 

SO 
42 

63 
36 

73 

35 

83 
52 

76 
47 

47 
25 

31 
21 

43 
11 

59 
24 

75 
41 

70 
32 

40 
28 

37 
27 

49 
24 

68 
33 

74 
50 

69 

44 

56 

40 

68 
48 

38,1 
33,9 

PARIS 

MAX 

Mm 

69 
52 

64 
27 

41 
27 

39 
24 

42 
26 

49 

34 

56 
31 

51 
27 

65 
36 

65 

40 

54 
46 

53 

40 

51 
42 

60 
40 

68 

43 

75 
47 

79 
54 

68 

30 

39 
23 

29 

16 

44 
20 

56 
39 

68 
45 

67 

34 

38 
33 

36 
25 

49 
26 

55 
33 

65 
43 

65 

48 

53 
45 

35,3 
33,4 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

72 

51 

53 
27 

42 
27 

40 
22 

44 
23 

55 
32 

58 
28 

54 
31 

65 

34 

64 
39 

53 

45 

57 

42 

48 

43 

54 

40 

Tl 
41 

74 
42 

73 
53 

67 
29 

39 
23 

34 
15 

44 

17 

56 
37 

69 
50 

62 
31 

35 

28 

34 
25 

42 
26 

57 
32 

62 
53 

59 
42 

51 
41 

54,5 
34,5 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 

Mm 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

76 
42 

52 

29 

42 
30 

42 

26 

49 

30 

57 
33 

60 
30 

56 
32 

70 
39 

72 
44 

64 
47 

61 
46 

59 
45 

56 

42 

78 

44 

76 
46 

77 
54 

76 
30 

40 
24 

38 
19 

43 

23 

58 
32 

72 
52 

66 

30 

39 

30 

36 
28 

57 

29 

72 
36 

69 
59 

68 
42 

50 

42 

59.1 
36,6 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

74 
36 

36 
27 

39 
27 

47 
23 

56 
33 

60 
30 

56 
29 

55 
37 

72 

40 

65 
42 

61 
45 

59 
43 

56 
43 

75 
43 

76 

39 

82 
57 

76 
49 

49 
27 

36 
21 

46 
14 

59 
29 

73 
44 

67 
37 

43 
27 

34 
27 

51 
24 

71 

33 

72 
53 

67 
42 

49 
40 

68 
47 

59,0 
35,7 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

70 
39 

42 

27 

45 
27 

44 
21 

55 
32 

58 
33 

57 
29 

66 
30 

6  6 
41 

66 
48 

62 
45 

57 

40 

61 
44 

74 
38 

76 

48 

75 
55 

71 
52 

66 
29 

42 
22 

44 
16 

56 
26 

70 
41 

73 
49 

54 

32 

44 
30 

50 
24 

56 
30 

70 
42 

70 
43 

63 

44 

65 
43 

60,3 
36,1 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

77 
45 

50 
28 

40 

28 

40 
25 

47 
22 

56 
31 

60 
30 

55 

30 

69 
36 

71 
39 

59 
44 

59 

44 

61 

44 

53 
42 

71 

40 

75 
40 

81 
48 

74 
28 

38 
22 

36 
15 

44 
15 

57 
23 

73 
50 

62 

30 

36 
28 

35 
25 

49 
25 

70 
34 

69 
56 

61 
41 

50 
41 

57,4 
33,8 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

72 

42 

48 
26 

18 
25 

38 
26 

47 
27 

54 

28 

57 
28 

54 
29 

62 
35 

59 
42 

60 
45 

61 

46 

58 
44 

54 

45 

67 

46 

72 

51 

78 
52 

76 

26 

38 
23 

38 

19 

40 
19 

58 
29 

71 
52 

64 
29 

39 
29 

41 
30 

50 
31 

70 

41 

71 
SO 

62 

41 

50 
42 

36,4 
35,4 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

71 
50 

50 
29 

44 
27 

41 
22 

44 
29 

53 
34 

57 

30 

54 
26 

67 

39 

64 
40 

54 
45 

55 

42 

49 
43 

57 
37 

69 
41 

73 

49 

74 
51 

66 
29 

38 
23 

32 

16 

44 
23 

56 
34 

69 
50 

62 
32 

35 

28 

33 
25 

47 
28 

56 
33 

61 
52 

58 

42 

54 
43 

54,4 
35,2 

5PRINGT0WN 

MAX 

Mm 

76 
46 

48 
27 

42 
27 

41 
22 

45 
22 

56 
27 

59 

30 

58 
26 

68 

34 

65 
35 

54 
42 

58 
41 

50 
42 

52 
34 

75 

36 

75 
38 

75 
52 

72 
27 

39 
22 

35 

16 

43 
16 

58 
24 

72 
43 

64 
30 

36 
28 

33 

26 

50 
25 

67 
51 

61 

41 

50 
41 

55,9 

32,4 

STEPHENVILLE  6  SW 

MAX 

Mm 

75 
45 

49 
27 

41 
28 

40 
23 

47 
29 

56 

32 

59 
28 

54 
33 

67 
37 

71 
40 

62 
45 

58 
44 

53 

44 

55 
42 

76 
45 

75 
55 

76 
48 

75 
28 

39 
22 

37 
17 

42 
2Z 

57 
31 

72 
50 

67 
29 

36 
29 

33 
26 

49 
28 

67 
36 

62 
51 

62 
41 

49 
42 

56,8 
35,4 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

73 
58 

65 
33 

46 

JO 

46 
27 

52 

30 

61 
35 

65 
31 

61 
31 

69 

34 

76 
49 

83 
51 

72 
52 

60 
49 

62 

44 

78 

48 

78 
52 

79 
52 

77 

35 

50 
27 

42 
22 

46 
25 

62 
36 

74 
53 

77 
38 

42 
37 

41 
31 

56 
32 

63 
39 

76 
55 

79 
50 

52 

48 

63,3 

39,8 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

72 
56 

60 
31 

45 

30 

45 
28 

52 
27 

58 
27 

63 
34 

58 
34 

69 

41 

75 
49 

70 
49 

64 
51 

60 
49 

63 
47 

79 
48 

77 
55 

77 
57 

77 

34 

48 
26 

39 
21 

45 
21 

59 
32 

73 
54 

76 
37 

42 
31 

40 

30 

54 

36 

62 

37 

70 
54 

70 
47 

51 
45 

61,1 
39,3 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

80 
44 

45 
28 

38 
25 

40 

22 

46 
25 

57 

32 

60 
28 

55 
33 

69 
35 

70 
39 

52 

42 

55 
42 

49 
42 

50 
34 

68 
38 

72 
41 

83 
51 

69 
25 

35 

22 

31 
14 

45 
20 

59 
39 

75 

55 
29 

40 
27 

33 

24 

50 
28 

69 
34 

76 
42 

47 
41 

56 
41 

55,8 

32,9 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

71 
53 

55 
33 

45 

30 

45 
24 

51 
24 

59 

37 

63 
32 

58 
32 

62 
37 

74 
46 

65 
48 

61 

47 

59 
46 

60 
44 

80 
47 

80 
46 

75 
54 

78 

34 

46 
27 

39 
21 

44 
24 

59 
35 

71 
53 

78 

34 

42 
33 

40 
30 

54 

30 

64 

40 

69 
54 

72 
46 

52 
46 

60,4 
38,3 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 
38 

46 
33 

46 

29 

51 
24 

59 
36 

65 

38 

59 
33 

70 
30 

75 
44 

66 
52 

62 
49 

61 
48 

61 
45 

82 
44 

80 

50 

77 
60 

80 
46 

48 
31 

41 
27 

47 
22 

61 
29 

73 
50 

80 
46 

46 
35 

42 

34 

55 
31 

65 
32 

71 
57 

75 
54 

54 
49 

64 
51 

62,1 

40,2 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

69 
41 

41 
29 

-3 
29 

44 
23 

57 
34 

59 

35 

60 
29 

68 
29 

69 
39 

65 
50 

66 
48 

59 
43 

56 
43 

80 
38 

R0 

48 

78 
54 

75 
52 

67 

31 

41 
24 

42 

18 

58 

26 

72 
42 

74 
49 

49 
32 

51 
30 

50 
27 

61 
30 

70 
50 

71 
51 

56 

44 

66 

44 

61,2 
37,5 

WEAThERFORD 

MAX 

Mm 

76 
45 

47 
27 

42 

27 

40 
23 

45 
23 

55 
35 

58 
30 

54 

30 

67 
35 

67 
42 

58 
43 

5a 

41 

50 
42 

52 
36 

76 

40 

74 

44 

75 
53 

74 
28 

38 
22 

36 
16 

42 
12 

57 
29 

71 

50 

64 

30 

36 
30 

33 
25 

48 
25 

65 

34 

68 
53 

62 

41 

50 
41 

56,1 
33,9 

WHITNEY  DAM 

MAX 

Mm 

72 
52 

54 
32 

44 

32 

44 
23 

50 
32 

58 
36 

61 
33 

56 
29 

67 

3  6 

72 

47 

68 
47 

61 

h6 

56 
41 

59 
40 

80 

-6 

79 
54 

75 
52 

'8 

34 

43 
27 

38 
23 

44 
25 

58 
30 

73 
51 

75 
34 

40 
34 

39 
31 

61 
31 

67 
36 

68 
55 

73 
45 

50 
45 

60,1 
38,0 

See  Reference  Not&s  Following  Station  Index 
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Continued 

Di 

III 

Y 

TE 

Ml 

3E] 

}A 

TU 

RI 

:s 

MARCH 

TEXAS 
1965 

Station 

Dai 

ol  Month 

| 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

73 

51 

52 
33 

»2 
33 

53 

24 

58 
34 

63 
35 

60 
36 

67 
35 

77 
49 

84 
61 

78 
55 

70 
57 

63 
51 

76 
47 

76 
56 

75 
59 

76 
54 

74 
39 

48 
28 

47 
23 

60 

3  0 

69 
47 

78 
60 

75 

43 

46 

40 

55 

32 

6  4 
40 

80 
32 

80 
67 

77 
57 

77 

50 

66,9 
44.3 

ATHENS 

MAX 

Mm 

69 
47 

47 
31 

43 
31 

46 
25 

55 
35 

59 
37 

58 
35 

68 
32 

69 
46 

67 
53 

61 
51 

59 
45 

67 
48 

'8 
43 

81 
55 

79 

57 

76 
56 

74 
34 

43 
26 

45 
21 

57 

31 

70 
46 

79 
59 

60 

41 
38 

54 
29 

53 
35 

78 
92 

79 
64 

64 
32 

67 
46 

62.6 

41.9 

=  -■■    MER  2  E 

MAX 

Mm 

71 
35 

66 
35 

55 
25 

53 
26 

60 
31 

65 
28 

59 
23 

6  8 
26 

76 
46 

75 
55 

70 
55 

75 
48 

63 
36 

79 

42 

80 
51 

70 
56 

82 

46 

67 
33 

54 
25 

49 
22 

60 
37 

70 
45 

79 
59 

80 
55 

68 

37 

53 
38 

99 

40 

76 
34 

89 

60 

65 

48 

67,7 
40,6 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

75 
58 

73 
33 

46 
30 

35 
25 

42 

26 

55 
35 

61 
36 

55 

24 

65 
29 

66 
45 

55 

47 

58 
44 

56 

44 

67 
42 

77 
49 

78 
50 

69 
55 

78 
37 

55 

26 

42 
20 

46 
24 

58 
31 

70 
42 

73 
47 

61 
39 

41 
34 

50 

31 

94 
38 

76 
91 

73 
54 

62 

44 

60,4 
36,3 

CENTER 

MAX 

Mm 

73 
55 

75 
33 

49 
30 

35 
23 

50 
27 

57 
35 

64 
35 

58 
25 

68 
30 

73 
48 

55 

48 

58 
47 

54 
46 

70 
44 

77 
47 

81 
52 

69 
54 

"2 
39 

60 
28 

44 
21 

4  9 

24 

60 
30 

70 
47 

6  9 
49 

69 
41 

43 
36 

51 
35 

36 
38 

78 
90 

70 
58 

60 
44 

62.2 
39,3 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

71 

60 

69 
29 

43 
29 

43 
24 

50 
26 

57 
33 

62 
36 

56 
27 

67 
29 

76 
50 

81 
52 

66 
52 

63 
50 

67 
40 

77 

55 

79 
59 

70 
56 

'8 
35 

48 
27 

39 
23 

47 

25 

60 
39 

72 
93 

76 

42 

46 
39 

43 
31 

48 
30 

38 
64 

75 
96 

70 
96 

61 

49 

61,9 
40,9 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

Mm 

69 

56 

69 
27 

42 
28 

40 
24 

43 
28 

49 
35 

58 
32 

54 
24 

65 
32 

65 
42 

55 

44 

54 
40 

52 

41 

62 
41 

69 
45 

74 

46 

75 
50 

70 

32 

42 
23 

31 
16 

44 

23 

55 
25 

69 

45 

71 
33 

41 
35 

39 

27 

51 
29 

95 

37 

72 
46 

68 
49 

93 

44 

96,6 
19,5 

COLDSPR1NG  5  S 

MAX 

Mm 

70 
60 

74 
35 

45 
33 

40 
22 

52 
22 

57 

33 

61 
35 

56 
27 

69 
29 

78 
55 

82 
55 

72 

55 

72 

50 

62 

41 

77 
49 

77 
57 

70 
54 

78 
42 

58 

31 

40 
24 

49 
25 

59 

30 

69 

52 

76 
59 

76 
59 

59 

37 

56 
35 

63 
63 

60 
52 

60 
63 

65 
50 

65,3 

42,4 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

69 

40 

45 
34 

42 
31 

54 
24 

58 
34 

63 

36 

57 
36 

66 
34 

77 
47 

81 
56 

72 
54 

67 
54 

62 

49 

75 
46 

74 

55 

74 
61 

76 
54 

54 

36 

42 
29 

46 
25 

58 
31 

69 

50 

76 
59 

59 
41 

44 
39 

56 
34 

59 

40 

77 
33 

60 
64 

66 
93 

68 
52 

63,4 
63,6 

CCNRCE 

MAX 

Mm 

71 
59 

76 
35 

48 
35 

43 
24 

54 
25 

59 
32 

65 
38 

59 
29 

70 
35 

80 

50 

84 
56 

79 
58 

77 
52 

64 
44 

79 
45 

79 
59 

74 
55 

80 

43 

58 
32 

40 
20 

50 

29 

63 
34 

69 
59 

80 
60 

72 

48 

52 

36 

58 
37 

62 
44 

82 
93 

83 

63 

69 
52 

67,1 
43,2 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

71 
60 

73 
35 

44 
30 

40 
26 

50 
25 

55 

32 

61 
36 

55 

27 

68 
26 

74 
48 

78 
53 

68 
53 

60 
50 

66 
42 

76 
43 

SO 
54 

68 
55 

78 

40 

53 

29 

41 
23 

47 
26 

96 
27 

69 
44 

7* 
49 

56 
62 

44 
35 

52 
34 

99 
38 

77 
93 

72 

61 

62 
48 

62,2 

60.1 

0A1NGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

71 
49 

50 
31 

41 
29 

45 
24 

50 
32 

58 
38 

57 
35 

65 
23 

67 
45 

6* 

57 

55 

64 

75 

79 

76 

72 

72 

44 

45 

57 

71 

77 

60 

41 

50 

50 

79 

76 

68 

66 

61,4 

OIALVILLE  2  H 

MAX 

Mm 

69 
48 

48 
31 

39 

28 

46 
23 

52 
34 

58 
36 

53 

34 

66 
35 

72 

48 

65 

50 

60 
49 

57 
46 

67 
47 

77 
41 

80 
54 

75 
56 

76 
55 

59 
34 

42 

26 

44 
20 

57 

29 

65 
43 

74 
98 

62 
40 

41 
37 

49 
30 

54 
34 

77 

30 

73 
62 

63 

49 

67 
45 

60,9 
41,0 

E»CRv  3  ESE 

MAX 

Mm 

70 
56 

65 
28 

41 
29 

45 
25 

45 
22 

54 
34 

57 
30 

52 
25 

62 

40 

68 
42 

51 
47 

63 

41 

53 

41 

64 
38 

74 
44 

78 
51 

72 
56 

71 

30 

41 
23 

36 

16 

44 
23 

55 

28 

74 
47 

75 

35 

40 
35 

36 

25 

91 

25 

94 
36 

76 
31 

68 
49 

53 
43 

57,7 
36,0 

EVACALE 

MAX 

Mm 

73 
60 

78 
38 

53 
35 

48 
27 

56 
32 

60 
25 

65 
25 

60 
27 

61 
38 

76 
53 

76 
58 

75 

59 

75 
50 

62 
43 

77 

49 

80 
54 

69 
57 

83 
50 

64 
35 

48 
27 

52 

25 

59 
42 

68 

47 

80 
63 

81 
58 

69 

40 

55 
40 

98 
43 

78 
97 

82 

61 

67 
52 

67,4 
44,2 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

66 
47 

47 
31 

41 
29 

46 
24 

53 
36 

60 
37 

57 
34 

64 
28 

64 
33 

69 
47 

61 
52 

61 
49 

63 
48 

74 
42 

77 
55 

76 
52 

74 
55 

73 

36 

42 
26 

43 
21 

56 
26 

67 
47 

74 
59 

60 

36 

39 
34 

50 
29 

53 

33 

76 
31 

72 
64 

65 
30 

66 
47 

61,0 
40.6 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

72 
59 

66 
32 

40 

30 

44 
24 

51 
32 

56 
32 

61 
42 

56 
28 

66 
36 

75 
36 

79 
53 

66 
53 

75 
42 

74 
42 

76 
45 

76 
58 

75 

54 

76 

35 

48 
26 

40 
23 

49 
25 

58 
34 

70 
48 

76 
39 

42 

38 

42 
30 

54 
35 

69 
45 

75 
55 

76 
51 

56 

50 

62.3 
19,7 

FRANKSTON  2  ;. 

MAX 

Mm 

70 
47 

49 
31 

41 

28 

46 
24 

54 
34 

59 
37 

5B 
35 

66 
29 

70 

45 

66 
50 

60 
49 

58 

45 

66 
45 

78 
39 

SO 
59 

76 
55 

77 
57 

69 
34 

44 
26 

57 
21 

68 
43 

76 
60 

60 

39 

41 
37 

50 
30 

56 
32 

78 

50 

79 
64 

67 
49 

79 

4* 

63.1 
41,3 

GIL»ER  2  » 

MAX 

Mm 

71 
57 

73 
31 

44 

30 

42 
24 

47 
25 

54 
34 

59 
34 

54 
23 

66 
25 

66 
44 

53 

48 

58 
43 

5* 
43 

65 
38 

77 

40 

78 
52 

73 
55 

76 

34 

46 
26 

37 
19 

45 

20 

55 
35 

69 
43 

80 
42 

48 
36 

39 

30 

51 
31 

49 
34 

78 
48 

75 
51 

53 

43 

39,2 
16,7 

glaoe«ater 

MAX 

Mm 

74 
90 

72 
32 

45 
30 

41 
24 

47 
26 

55 

36 

60 
35 

55 
27 

67 
27 

66 
49 

55 

49 

58 
43 

58 

44 

65 
39 

77 
42 

78 
54 

71 
55 

78 
36 

47 
27 

38 

20 

45 

26 

56 

28 

69 

45 

79 
44 

49 
37 

39 

31 

49 

31 

32 

37 

79 
92 

75 
53 

58 

44 

99,9 
17,6 

-E-RSTEAO 

MAX 

min 

70 
56 

70 
32 

50 
33 

40 
23 

54 
27 

60 
30 

64 
34 

58 
31 

69 
37 

78 
SO 

84 
■54 

75 
56 

75 
50 

63 
45 

76 
52 

75 
57 

75 
53 

78 
40 

55 

28 

45 
23 

60 
25 

54 
41 

32 

61 
44 

44 

82 
95 

72 
54 

69 
51 

69.8 

41.4 

-ENCERSON 

MAX 

Mm 

70 
54 

74 
30 

46 
27 

37 
25 

46 
26 

54 
34 

58 
34 

55 

27 

66 
35 

67 
49 

60 
48 

56 
43 

56 

43 

72 

41 

77 

46 

77 
93 

69 
55 

76 

35 

51 
27 

37 

20 

56 

22 

57 
32 

68 
44 

74 
45 

55 

36 

39 

31 

47 
35 

36 
36 

78 
40 

78 
53 

56 
43 

60,1 
37,7 

:lle 

MAX 

Mm 

70 
60 

73 

34 

44 
31 

37 
27 

52 
27 

56 
38 

61 
37 

57 
39 

68 
4  2 

76 
54 

63 
55 

75 
56 

68 
50 

64 
48 

78 

54 

76 
58 

69 
54 

76 

40 

55 
29 

43 
24 

48 
26 

62 
29 

69 
58 

76 

48 

56 
43 

46 
33 

55 
33 

63 
45 

79 
59 

79 
61 

62 
49 

63,8 

43.1 

JACKSCN  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

71 
54 

77 
33 

48 
31 

37 
23 

54 

23 

58 
33 

64 
35 

57 
28 

67 

31 

75 
43 

66 
52 

62 

51 

55 

47 

65 
45 

78 
45 

79 
54 

70 
54 

79 

40 

58 
29 

42 
22 

48 
21 

56 

28 

67 
43 

72 

51 

77 
44 

47 
37 

50 
36 

68 
36 

78 
46 

76 
98 

62 
45 

63,4 
19,4 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

68 
49 

57 
32 

45 
28 

47 
28 

47 
35 

49 
36 

53 

41 

57 
43 

63 

46 

62 
52 

57 
51 

56 
56 

58 
46 

69 
48 

75 
48 

81 
62 

78 
99 

75 
37 

56 
32 

48 
28 

58 
28 

65 
35 

78 
40 

80 
53 

82 

82 
99 

71 
90 

62 
45 

61,9 

43.1 

JASRFO 

MAX 

Mm 

73 
58 

78 
36 

51 
33 

38 
22 

54 
26 

58 
31 

65 

30 

58 
22 

64 

2  5 

78 

40 

79 

54 

69 
55 

65 
49 

64 
38 

78 
45 

82 
54 

70 
56 

61 

44 

59 
32 

45 
25 

39 

25 

59 
36 

70 
43 

82 

6  2 

83 
92 

56 
38 

53 

40 

36 
40 

79 
96 

64 
60 

65 
46 

69,6 
41,1 

KAONAC 

MAX 

Mm 

69 
56 

60 
30 

39 
27 

42 
21 

48 
33 

55 
36 

55 
34 

60 
22 

61 
37 

59 

45 

52 

45 

52 

40 

59 

45 

72 
34 

7* 
46 

73 
44 

74 
54 

70 
36 

42 
26 

40 
20 

63 

.'0 

67 
39 

72 
54 

69 
39 

40 
34 

42 
31 

44 

32 

72 
44 

70 
62 

63 

43 

60 
41 

98,3 
17,7 

KIRBrvILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

77 
55 

60 
38 

48 
37 

55 
25 

60 
32 

65 
33 

60 
36 

68 
26 

76 
39 

78 
53 

73 
55 

75 
60 

64 
49 

76 
40 

81 
93 

78 
53 

83 
58 

BO 

47 

58 
34 

51 
25 

57 

26 

68 
42 

79 
56 

79 
66 

73 
56 

56 
39 

61 
40 

79 
48 

83 
67 

78 

60 

79 

49 

69,2 
49,1 

LI1BALE  1  5E 

MAX 

Mm 

70 
60 

68 
31 

41 
30 

40 
26 

45 
26 

53 
39 

57 
35 

52 

31 

6  6 
36 

67 
48 

55 

48 

59 
43 

53 

43 

65 
42 

75 
43 

76 
54 

73 
55 

74 
34 

44 
26 

35 

20 

43 
21 

55 

29 

69 
46 

79 
39 

45 
37 

39 
29 

50 
29 

53 

36 

77 
92 

78 
94 

94 

44 

98.9 

18,1 

LlvUKiTOW  1 

MAX 

Mm 

70 

61 

76 
36 

47 

33 

41 
21 

54 

21 

58 
32 

63 
36 

59 
23 

68 
23 

76 
54 

81 
55 

74 
54 

71 
51 

63 

40 

77 
40 

77 
96 

70 

95 

79 
43 

38 
32 

45 

24 

49 

24 

61 
30 

68 

49 

78 
98 

68 

50 

51 
38 

53 
35 

64 
35 

80 
54 

80 
63 

63 
49 

69,2 

41,1 

MAX 

Mm 

71 

50 

72 
31 

43 
28 

40 

26 

46 
14 

54 
37 

60 
35 

53 
34 

66 
42 

66 

47 

55 
48 

57 
43 

98 

44 

70 
47 

72 

60 

78 
51 

71 
96 

77 
35 

49 
27 

38 
21 

50 
29 

64 
31 

71 

47 

79 
46 

50 
38 

39 
31 

48 

33 

92 
38 

78 
46 

76 
91 

52 

43 

99,8 
19,2 

»0» 

MAX 

Mm 

70 
61 

71 

35 

45 

so 

45 

25 

50 
25 

56 
34 

61 
15 

57 
26 

68 

2  6 

74 
90 

80 
53 

69 
53 

60 
30 

66 

44 

80 

45 

72 
91 

68 
99 

78 
39 

94 

28 

43 
24 

48 
24 

60 
28 

63 

45 

74 
4H 

37 
43 

45 
34 

54 
34 

54 
34 

76 
91 

72 

61 

62 
46 

62,1 

40,0 

>>A  AIBRCRT 

MAX 

Mm 

75 

41 

46 
34 

38 
28 

52 
25 

56 
15 

63 
36 

36 
S3 

68 
25 

74 

4/ 

73 
55 

66 
52 

60 

51 

66 

49 

77 

44 

79 

66 

68 
58 

78 
99 

56 

(8 

42 
31 

47 
25 

60 
29 

67 
45 

73 
59 

69 

4H 

48 

41 

33 

36 

66 

38 

79 
30 

74 
60 

63 

90 

70 

47 

62.9 
42.4 

■»ciic«v:lle 

MAX 

Km 

7> 

• 

53 

29 

42 

31 

51 
11 

58 

12 

62 
36 

62 

36 

67 
29 

16 
4  6 

82 
63 

80 
53 

65 
54 

62 

51 

76 
45 

76 

6  6 

74 
59 

77 
99 

75 

48 
28 

47 
24 

60 

10 

70 
50 

75 
55 

74 

62 

49 

40 

35 

33 

60 
(9 

77 
93 

84 

67 

70 
96 

70 
90 

66,0 
41,7 

■ 

MAX 

Km 

56 

11 

44 

28 

15 
2) 

45 
26 

53 
36 

38 

14 

52 
23 

65 
26 

67 

41 

33 

47 

56 
41 

59 

42 

65 
38 

U. 
4/ 

78 
49 

70 
91 

II, 

50 
27 

99 
20 

45 

.•1 

57 
27 

71 
43 

IK 
46 

50 
37 

40 
31 

46 

90 
19 

77 
49 

79 
91 

53 
42 

99,9 
36,6 

■cwsi 

KAX 

Km 

»» 

69 

40 

25 

44 
25 

52 
15 

47 
16 

32 
23 

6  6 
>  ) 

66 
43 

96 
48 

57 
42 

92 
42 

64 
38 

73 

40 

77 
47 

72 
92 

71 
34 

44 
25 

33 

16 

.... 
19 

57 
24 

70 
46 

6  6 

4(1 

47 
36 

39 

30 

52 

30 

96 
34 

78 
46 

73 

51 

91 

44 

97,9 
19.9 

•xcaeoc** 

KW 

»1 

'5 
M 

-  1 

15 

44 

28 

»» 
13 

62 
36 

36 
26 

i.i 

14 

72 
49 

57 

47 

60 
48 

98 

4  : 

69 

44 

n 

4F' 

78 
52 

66 
33 

IK 
1  1 

93 
29 

42 
23 

41 

29 

58 

32 

69 

31 

PI 

4, 

68 
62 

45 
33 

52 

36 

60 
19 

70 
54 

73 

60 

62 

66 

60.9 
19.6 

■  PUUf«n<  ■  N'vUn  Following  Station  If>(Ux 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


PALESTINE 
PINELAND 
ROCKLAND  1  N 
RUSK 

SIMMS  2  NNM 
5PURGER  0AM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
UARRFN 
WILLS  POINT 
•    •    » 
TRANS  PECOS 


05 


ALPINE 

BAKERSF1ELD 

BALMORhEA 

CANDELARIA 

CASTOLON 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

MAVERICK  RS 

MENTONE 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


TEXAS 
MARCH  1965 


69   63   45 


75   48 
34   30 


57  30  27 

69  50  38 
49  28  26 

72  76  51 

58  35  33 

70  66  41 

58  28  28 

71  62  41 
56  31  28 

71  70  43 

59  30  28 

78  70  48 

59  36  34 


62   42 
30   30 


58   42 
42   2  3 


79   61   35 
46   30   23 


62   48 
42   23 


79   68 
46   33 


70   61 
45   21 


41   47 
22   22 


35   51 
21   27 


52   58 
20   27 


23   31   37 


43   49 
23   32 


39   52 
27   32 


54   59   55   66 
33   33   35   37 


40   43 
23   23 


33   45 

28   30 


41   45 
22   31 


55   60 
21   26 


42   45 
22   23 


60  36  37 

30  22  7 

75  55  32 

44  27  26 

57  36  39 

35  24  22 

72  62  31 

36  13  18 


77   59 
38   29 


77   60   33 
45   32   27 


39   10   11 


61   56   32 
34   24   19 


61   41 
40   24 


79   60 
38   25 


69   39 

39   26 


59   33 

32   11 


76   68 
49   30 


78   58 
44   27 


•33 

53 

48 

53 

37 

3  0 

69 

42 

38 

40 

23 

22 

71   5a   27 
36   20   15 


56 
20 


42   60   61 


36   45   55 
12   12   25 


50   60   64 
22   28   35 


44 

49 

63 

18 

21 

25 

45 

62 

63 

19 

24 

33 

58 

67 

72 

23 

25 

27 

46 

59 

63 

18 

23 

27 

34  38  45 

56  63  63 

32  22  36 

63  52  67 

37  21  39 

58  53  63 

33  26  27 

57  50  66 
36  29  30 


59   69   77 
33   24   37 


64  62  75 

30  41  41 

63  74  77 

29  32  37 

72  78  80 

33  30  36 

74  79  81 

40  37  42 


60   64   66 
45   45   46 


66   68   70 
24   27   32 


68 

39 


59   60   69 


67   61   75 
30   29   35 


75   79   77 
41   35   39 


29   25   35 


60   59   69 


74   61   62 
50   49   48 


76 

65 

62 

47 

52 

51 

80 

66 

64 

60 

53 

53 

60 

54 

55 

50 

47 

45 

60 

54 

52 

44 

44 

40 

50   54   55 


53   59 
47   41 


54   55 
44   43 


55   59 
47   43 


55   62 
48   42 


71   68 
35   35 


79   82 
54   47 


74   78 
50   49 


80   78 
58   38 


50   62   48 


70   68 
48   53 


64   65   63 


74   74   73 


61   64   61 
49   48   41 


61   65 
43   44 


76   75   77 
44   49   44 


76   75 
34   52 


69   69 
53   49 


66   59 
33   46 


71   71 
35   32 


68   70   66 


83  80  82 

40  58  47 

78  69  70 

39  50  41 

74  79  72 

55  50  43 

58  59  57 

45  41  37 

78  76  76 

52  54  47 

77  75  76 

40  51  47 

70  75  70 

54  55  39 

83  BO  81 

50  58  40 

67  71  69 

56  49  40 

70  65  65 

47  47  33 


Day  ol  Month 


15   16   17   18 


63   68 
41   42 


60   68 
48   38 


46   42   47 


64   71 
43   38 


48   40 
51   62 


49   61 
41   40 


55   65   77 


68   74   76 


73   75 
44   45 


75   83 
39   39 


78   81 
39   44 


50  47  47 

68  70  74 

45  44  46 

66  69  77 

26  27  30 

70  71  74 

40  42  47 

62  65  74 

34  34  37 


64   66 
31   31 


76   74 
37   39 


66   67 
39   32 


55   66 
35   31 


70   72   78 
28   29   30 


26  31  33 

73  75  79 
41  36  38 

61  65  69 

35  41  44 

76  78  81 

48  45  46 

74  76  77 
45  38  33 

70  73  76 

40  40  46 

80  83  88 

41  42  42 

71  75  77 
38  34  38 

65  66  69 

32  30  31 


80  71  77 

55  54  33 

80  70  79 

54  55  42 


56   55   45 


76   74   71 
51   54   32 


70   71   70 
49   51   35 


69 
41 


82   78 
42   45 


93   89 
46   28 


76  74  65 

60  42  40 

65  67  59 

34  33  27 

76  73  72 

56  46  30 

61  66  67 
46  41  37 

78  63  67 

40  29  31 

75  78  75 

41  46  30 


41  46  32 

79  63  71 

49  39  10 

77  60  68 

36  34  37 


21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


75   67   64 
43   40   26 


77   79   70 
43   41   32 


72   73 
56   45 


72   74   67 
43   47   32 


77   62 
39   40 


56   42 
31   23 


23   15   15 


55   49 
34   25 


55   73 

15   35 


46   50 
18   29 


51   68 
13   25 


63   79 
30   37 


60   77 
32   35 


54   65 
25   34 


54   75 
15   23 


43   47 
16   22 


59   72 
27   35 


64   64 
22   30 


45   50 
17   17 


43   49 
18   18 


49   52 
11   20 


55   69 
21   25 


67   79 
22   27 


57 

57 

73 

79 

72 

16 

19 

25 

32 

40 

60 

25 

45 

48 

47 

76 

81 

21 

18 

22 

36 

49 

43 

48 

67 

84 

81 

20 

16 

32 

40 

44 

51 

54 

69 

70 

65 

8 

16 

33 

47 

50 

55 

67 

80 

84 

21 

24 

41 

57 

50 

44 

52 

69 

87 

22 

16 

23 

31 

39 

40 

41 

63 

78 

74 

19 

15 

31 

40 

40 

65 

65 

79 

84 

86 

30 

34 

39 

41 

50 

42 

47 

68 

83 

U3 

21   16   27 


30   45   40 


68   75 
49   59 


69   77   79 
42   58   56 


62   66 
52   45 


68  74  60 

32  56  36 

59  67  78 

32  48  61 

55  69  73 

26  47  36 

55  70 

27  40 


79   75   80 
49   47   45 


63   72   84 

41   48   44 


84   82   76 
38   51   36 


85   85   90 
33   44   43 


84   89 
40   56 


74   75   77 
49   59   58 


79   80 
37   41 


64   77   78 
39   42   39 


80   79   76 
50   56   57 


76   79   81 
38   42   44 


72   83   81 
35   43   36 


67   85   80 
35   41   40 


75   79   79 
35   49   41 


76   80   79 
37   45   45 


78   81 
38   32 


49   39 
39   31 


38   52 
33   29 


76   50   55 
47   40   40 


74  71 

41  30 

68  44 

42  26 

69  75 

31  34 

89  85 

45  43 


77   64 
43   37 


79   68 
39   28 


77   74   79 
38   27   33 


61   45 
34   35 


55   76   72   61 
39   53   57   45 


53   78   80   63 
39   52   59   46 


79   82   74   72 
49   64   54   42 


74 

65 

65 

64 

44 

42 

78 

82 

65 

52 

43 

49 

74 

65 

54 

46 

31 

47 

61   74   49 
45   47   43 


79 
59 


42   46   44 


79   62   47   72 
44   44   41   46 


82   62 
56   42 


83   75   64 
46   42   45 

86   85   82 


77   68   71 
52   48   44 


77   68 
35   44 


82   57 
45   42 


78   80 
42   48 


83   58 
47   41 


85  84  60 

37  47  45 

79  79  68 

48  40  41 

71  75  75 

45  37  40 


68   57 
37   42 


73   65 
38   39 


85   73   63 


72   64   56   69 
50   45   40   42 

39 

88 
38 


82   72 
39   42 


78   77 
39   37 


76 

75 

48 

38 

68 

57 

47 

47 

61 

68 

42 

49 

75 

82 

53 

5' 

77   65 
41   43 


63,8 
30,7 


See  Reference  Notes  following  S: j 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH    1965 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      18       17      18      19 


24     25      26      27      28      29      30      31 


SANCERSCN 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANC* 

VAN  HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

YSlETA 

•    •    • 
EOnAROS  PLATEAL     0 
AXI5TAC  DA" 
BIO  L*<E  •  2 
9LANCC 
9CERVE 

BRACkETTvILLE 
BRACV 
BLRNET 
C»»B  »CCD 
CARTA  VALLEY 
CCPE  RANCH 
BEL  RIO  «B  AP 
EDEN  1 

FREDERICKSBURG 
JCHNSCN  CITY 
JLNCTICN  FAA  AIRPORT 

JUM 

»£RRvIllE 

LAxPASAS 

•  s;  2 
."ir"  SC  2 

•4SC4 
«C  C»"'- 

»•«•„« 


t.-.AX 


39   28   19 


68   <-0 
30   26 


47   28   28 


55   45 
30   28 


59   *2 
30   23 


5* 

2' 


47   47 
32   26 


42 

28 

55 
27 

73   59   43 
47   32   29 

P6   73   53 
56   36   29 


62 

3  0 


58   40 
30   27 


46   40 
26   25 


50   42 
26  21 


51   42 

It      25 


-i 
21 


54   ■>• 

15   12 


50   64   64 
22   28   30 


50   62   65 
16   22   23 


46   55   66 


39   45 
23   24 


47   55   66 


42   48 
21   23 


50   61 
18   26 


44   53   62 
15   20   25 


42  49  59 
24  30  Jl 

43  49  59 
19  26  32 


60   62 
32   26 


25   21   27 


50   62 
16   25 


■I 

27 


57   71   75 


34   30   33 


65   70 
38   43 


59   70 
30   36 


61   69 
27   27 


69   77 
27   41 


64   71 
40   47 


62   72 
32   36 


68   73 
28   41 


70   81 
32   39 


70   79 
44   42 


58   73 
25   32 


71   83 

41   45 


73   80 
30   34 


60   65 
29   34 


78   75   78 


55   51   41 


68   64   65 
41   47   34 


84   73 
51   60 


76   75   72 


84   69 
51   51 


72 
26 

79 
34 

65 

32 

70 
36 

62 

25 

68 
32 

to 

28 

70 
26 

7  0 
36 

72 
42 

69 

30 

60 
47 

60 
13 

71 
36 

57 
25 

70 
33 

74 

M 

76 
38 

'2 
25 

75 
31 

75 

32 

76 
33 

6) 
21 

63 
36 

)2 

7B 
44 

69 

25 

60 
31 

••2 

7* 
36 

I  ! 

M 

7» 

40 

76   79 
51   62 


87   70 
55   60 


74   66 
48   48 


74   65 
48   55 


61   79 
52   62 


81   79 
56   55 


73   73 
43   42 


75   83 
60   60 


71   66 

46   48 


72   71 
51   58 


84   69 
50   52 


73   73 

50   49 


73   77   74 
41   41   52 


69   70   74 
42   43   49 


77   74 
51   49 


64   78 
44   47 


66   75 
41   52 


77   75 

40   43 


84 

74 

43 

52 

86 

62 

48 

55 

76 

64 

64 

49 

86 

75 

45 

54 

no 

80 

53 

59 

81 

71 

49 

53 

81 

69 

48 

50 

78 

72 

56 

43 

69 

66 

47 

49 

73 

66 

46 

47 

74 

60 

11 

48 

72 

69 

6] 

43 

79 

76 

48 

39 

73 

71 

53 

45 

'8 

63 

42 

46 

B.l.r 

nr«  N' 

75 
45 


75   75 
45   49 


47   39   41 


77   71 
45   47 


64   80 
42   45 


73   75 
43   43 


66  77  76 

45  36  53 

67  76  77 

46  57  52 

73  73  72 

48  43  42 

66  76  77 

44  38  42 

73  74  73 

45  48  50 


83   '6   83   80   79   61 
33   42   46   49   4)   47 

Following  But 
BO    - 


71   74   43 


61 
39 


76   76   78 
59   51   34 


77   77 
56   52 


75   80 
52   52 


76   79 
61   49 


76   79   79 


82  77  69 

56  50  26 

76  74  68 

58  52  30 

77  77  80 
60  53  34 

77  77  48 

57  47  29 

79  81  80 

59  46  32 


84   84 
55   50 


77   80 
60   52 


79   79 
52   54 


77   78 
53   53 


76   73   68 
59   47   27 


45   45 
21   24 


47   49   60 
22   19   35 


58   69   73 
18   17   23 


51   56   75 
18   16   31 


47   66 
16   32 


68   66   63 
24   25   34 


51   51 
27   32 


40   47 
14   16 


44   48 
20   20 


50   59 
21   23 


51   51 
25   33 


41   45 
19   19 


45   59 
21   29 


52   60 
24   30 


51   59 
23   34 


40   57 
15   15 


51   63 
2B   35 


49   62 
15   27 


47   58 
20   24 


42   45 
21   24 


48   60 
19   26 


49   52 
22   24 


48   50 
20   22 


41   46 
22   22 


46   49 
31   32 


55   61 
23   25 


43   47 
22   25 


41   45 
20   21 


48   63 
17   34 


46   62 
17   29 


49   62 
17   27 


26   19   16 


46   63 
16   31 


52   57 
20   20 


49   62 
15   33 


82 
45 


38   52   56 


58   65 
34   46 


66   84 
50   60 


66   84 
49   59 


60   68 
29   43 


BO 
69 


76  el 

34   46 


53   63 

30   34 


63   65 
36   28 


56   64 
37   38 


34   61 
22   26 


42   57 
31   31 


60   66 
32   34 


39   63 
32   38 


36   57 
27   27 


55   67 

29   32 


66   70 
35   33 


66   70 
32   42 


34   58 
22   23 


65   75 
36   43 


58   78 
25   34 


57   72 
29   34 


41   57 
30   31 


66   35 

46   47 


7i    »^    »7 

68   43   51 


77   76   66   75 
43   44   43   42 


57 
29 

75 
30 

49 
31 

67 
34 

48 
30 

59 

30 

40 

30 

55 

29 

64 
37 

64 
42 

65 
31 

69 
32 

42 

31 

58 
33 

39 

29 

55 

26 

66 
26 

80 
42 

56 
27 

76 
30 

58 
25 

73 
33 

35 

60 
25 

56 

24 

79 
33 

6  0 

28 

69 
32 

64 
23 

80 
42 

6  2 

2  8 

63 
37 

72 

40 


75   76 
68   56 


77   72 
30   48 


68   66 
38   55 


66   72 
56   63 


72   72 
47   56 


66   75 
32   52 


66   69 
55   55 


67   72 
56   53 


72   76 
56   53 


78   73 
37   63 


75   72 
56   56 


75   67 
51   46 


66   78 
54   54 


68   66 
41   56 


71   75 
56   67 


73   74 
46   30 


70   70 
32   38 


71   67 
31   36 


66   70 
45   45 


68   72 
55   59 


75   68 
44   55 


75   70 
39   40 


80   70 
52   54 


72   66 
52   51 


63   76 
30   43 


74   69 
30   49 


76   75 
46   45 


72   56 
51   31 


60   63 
39   40 


71   50 
48   46 


71   66 
46   48 


74   36 
53   52 


72   49 
42   41 


35   65 

45   47 


72   67 
49   50 


76   67 
46   49 


59   66 

40   40 


60   67 
51   52 


51   67 
39   46 


54   66 
44   47 


70   46 
47   45 


52   66 
43   46 


76   65 

46   42 


73   49 
44   46 


70   30 
47   46 


76   59 
49   49 


75   69 
46   48 


73   31 
46   46 


71   49 
44   44 


64   66 
42   51 


52   65 

61   47 


72   66 
49   41 


54   68 

41   41 


69   73 
32   35 


73   62 
52   50 


60   66 
43   47 


63   63 
40   49 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 
SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
TARPLEV  1  E 
UVALDE 

WATER  VALLEY 
•    •    • 
SOUTH  CENTRAL       0 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTwELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
8RENHAM 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRIST  I 
CORPUS  CHRIST]  WB  AP 
CUERO  3  Nw 
ELGIN 
FLATONIA 
FLORESVILLE 
GOLIAO 
GONZALES 

MALLETTSVILLE  1  N 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATHtS 
NATALIA 
NEW  BRAUNFELS 
NIXON 
REFUGIO 
ROBSTCWN 
ROCKPORT 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


TEXAS 
MARCH  1965 


Day  of  Month 


79  55  38 

43  29  26 

57  39  41 

33  27  26 

72  56  41 

49  30  29 

76  50  43 

46  30  26 

79  52  36 

40  25  22 

69  56  47 

43  29  26 

78  77  49 
53  34  31 

79  52  39 
42  28  25 


67   46   47 
39   35   31 

70   68   52 


73   65 
49   33 


75   72   55 
60   39   40 


69   58 
56   36 


74   53 
53   40 


48 
37 

55 

42 

75   54   55 
53   39   37 

75   66   50 


58   45 
33   31 


70   69 
54   32 


74   57 
55   34 


73   65   51 
59   36   38 


62   50 
36   36 


57   45 
35   35 


72   43 
34   33 


77   75   55 
63   40   41 


55   44 
34   33. 


54   49 
34   31 


63   48 
36   33 


74   50 
37   35 


75   67 
52   34 


78   70   56 
53   29   30 


72   61 
57   34 


64   60 
38   36 


75   51 
39   40 


49   58 
26   28 


50   60   63 
23   28   30 


50   58 
34   31 


63   66 
28   23 


41   55   59 
17  22      24 


66 

69 

36 

21 

57 

68 

72 

24 

32 

34 

49 

59 

63 

21 

24 

23 

53   62 
27   38 


59   68 
22   31 


50   56 
27   29 


41   54 
28   28 


45   53 
27   30 


60   70 
27   31 


59   69 
28   38 


48   58 
26   32 


27   33   37 


55   61 
28   35 


58   66 
23   32 


60  68 
25  34 

47  57 
28  29 

57  63 

25  36 

48  64 

22  25 

58  68 

23  34 

61  70 

26  34 

55  62 

25  32 

52  59 

26  35 

47  56 

26  30 

53  59 
31  31 

57  68 

22  32 

52  59 

27  29 

57  65 

28  36 

65  70 

30  33 


31   36   40 


58   67 
27   36 


62   59   74 
29   31   34 


59   74   78 
29   32   35 


62   58   71 
30   32   36 


62   71   77 
25   30   32 


24   29   30 


71   7* 
36   46 


67   76 
40   53 


69   64   70 
38   37   38 


59   69 
36   37 


61   70 
34   37 


73   74 
33   37 


67   78 
51   60 


70   80 
39   54 


63   73 
34   36 


70   79 
40   48 


73   82 
33   48 


72   81 
37   52 


65   72 
35   36 


70   84 
37   56 


63   72 
33   39 


70   74   81 


71   69   75 
36   34   34 


71   80 
35   52 


62   70 
39   48 


67   65   72 


78   75 
41   47 


78   73   66 


76   68   70 


86   81   83 
46   53   60 


79   70   72 
34   40   40 


85   72   67 

56   52   52 


79   74   80 
52   63   66 


82   86 
53   61 


79   85 
50   55 


76   86 
42   54 


74   86 
65   65 


88   86   78 
47   46   65 


78   73   82 
63   65   66 


86   75   85 
55   65   64 


82   88   75 
51   65   62 


87   75   70 
60   52   54 


85   81   76 
62   56   60 


67   76 

60   58 


66   73   81 
61   65   65 


80   86   76 
46   60   60 


88   83   82 
62   60   63 


79   87 
46   50 


85   80 
55   53 


78   88 
65   64 


87   85 
62   56 


B3   77   69 
63   53   55 


60   86   72 
48   56   56 


64   86 
52   61 


65   86 
57   53 


82   92   71 
45   56   57 


85   76 
60   57 


86   74   84 
57   63   65 


85   74 
59   65 


73   71 
59   64 


14   15   16   17   18 


64   76 
41   52 


77   77 
50   52 


62   78 

40   50 


77   75 
40   52 


73   76 
41   41 


73   75 
41   47 


69   70 
49   53 


73   75 
43   44 


64   76 
50   45 


73   75 
57   52 


64   64 
53   51 


73   64 
52   47 


77   77 
49   46 


77   74 
50   50 


80   81 
5  3   46 


70   70 
58   60 


71   74 
55   50 


82   62 
53   46 


63   78 
49   45 


62   78 

50   50 


75   75 

50   45 


81   78 
55   49 


81   65 
52   46 


66   80 
52   45 


85   66 
52   48 


82   77 
57   47 


76   73 

55   50 


66   76 
51   43 


62   76 

50   40 


76   65 
50   43 


85   67 
55   53 


78   73 
50   46 


85   73 
50   47 


75   75 
49   48 


80   80 
56   54 


87   72 
56   53 


75   80   74 


60   50   29 


78   75 
46   25 


58   49   33 


76   79   77 


60   78 
58   49 


76   85 
57   50 


79   79 
60   56 


78   77 
59   55 


76   79 
60   53 


79   86 
66   64 


82   82 
63   56 


76   65 
67   66 


78   84 
64   55 


63   80 
62   57 


80   79 
60   53 


80   75 
56   39 


82   83 
64   52 


75   82 
65   56 


79   80 
62   56 


81   81 
63   55 


74   80 
58   54 


81   83 
65   53 


83   86 
67   64 


79   80 
62   56 


77   77 
60   53 


80   80 
57   53 


79   81 
54   60 


82   82 
63   50 


84   64 
59   52 


80   62 
64   60 


40 

81   85   70 
57   58   46 

79   82   86 
65   62   48 


72   72   84 

60  |    65       63 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


68   70 
57   59 


43   44 
21   16 


41   49 
22   17 


45   41 
26   21 


47   51 
21   18 


40   39 
17   10 


51 

28 


54 
32 


50   58 
32   45 


50   59 
30   33 


56   49   50 
32   27   29 


47   64 
22   30 


49   47   64 
21   24   31 


52   61 
24   30 


54  51  59 

30  26  29 

62  54  57 

38  32  36 

47  49  65 

28  24  29 

48  46  61 
27  23  30 

51  45  48 

29  24  27 

60  53  68 


50   49   60 


58   55   61 
34   30   33 


24   25   26   27   28   29   30   31 


61   70 
32   44 


70   75 

47   44 


60   73 
41   54 


66   83 
47   57 


62   69 
28   40 


68   79 
46   59 


63   66 
34   52 


62   71 
24   49 


68   76 
49   49 


36   56   66 


61   73 
33   51 


57  64  66 

75  80  80 

45  54  46 

66  79  75 


73  80  77 

49  63  40 

75  82  77 

54  64  45 


69   81 
55   65 


72   62 
53   64 


58   71   89 
56   58   67 


74   77 
52   62 


56   63   68 
39   30   27 


58 
34 


76   50   58 
44   38   37 


41   34   33 


47   45   59 
39   33   34 


75   53   64 


70   56   61 
44   40   54 


55   64 
40   52 


57 

32 


45  57  62 

37  30  44 

47  62  65 

41  38  48 

48  58  64 

42  36  47 

49  44  58 
42  37  38 


61   75 
36   45 


53   65 
38   41 


61   65 
37   46 


63   67 

40   53 


60   66 
34   42 


44   45   59 
40   35   36 


84   54   56 
47   39   39 


49   69 
37   37 


55  58  66 

45  39  50 

85  60  64 

50  40  40 


74   61 
51   45 


73 
43 


61 
42 

58 


72  67  75 

45  58  53 

76  71  62 

42  45  41 


63   68 
43   54 


61   83 
59   69 


63   79 

50   57 


61 

60 


76   84 
53   67 


67   68 
45   58 


77   83 
46   45 


82   84 
59   69 


79   85 
53   68 


77   82 
49   67 


66   82 
49   60 


71   74 
57   63 


55   63 

»9   50 


71   66 
55   57 


84   66 
57   51 


82   64 
55   52 


77   52 
49   47 


76   64 
60   59 


84   70 
55   55 


68   65 

60   60 


70   65 
59   59 


85   60 
55   54 


63   65 
48   50 


78   65 
60   50 


78   68 
51   52 


80   67 
55   55 


78   57 
53   52 


79   69 
53   54 


74   55 
33   50 


78   67 
54   52 


82   66 
60   59 


81   79 
51   53 


77   66 
49   51 


82   57 
57   49 


84   67 
61   57 


77   65 
50   51 


84   55 

52   49 


79   66 
50   51 


76   67 
57   58 


84   69 
58   58 


68   67 
59   59 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH   1965 


Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 

< 

san  antcnio  «8  airport 

MAX 

Mm 

T5 

AC 

AS 
34 

49 
30 

56 
23 

67 
34 

70 
31 

65 
35 

72 

30 

79 
42 

85 
51 

68 
58 

A3 
55 

67 
51 

74 
44 

77 
57 

81 
60 

81 
50 

55 

36 

49 

30 

50 
26 

61 
28 

75 
53 

76 
60 

60 
63 

50 

40 

61 
37 

65 

40 

70 
56 

79 
57 

57 
50 

67 
53 

66,8 

43.0 

SA\  "ABCOS 

MAX 

Mm 

75 
52 

74 

33 

53 

32 

49 
22 

65 
30 

64 
36 

63 
36 

69 
29 

72 
39 

73 

47 

82 
54 

69 
55 

75 
49 

66 
41 

77 
47 

77 
61 

79 

49 

81 
38 

53 
28 

46 
23 

68 
25 

64 

40 

74 
54 

76 
42 

46 
39 

47 
35 

59 
38 

63 
48 

70 
57 

79 
51 

53 

49 

65,6 

41,3 

SE»LV 

MAX 

Mm 

n 

55 

57 
34 

49 
36 

55 
28 

62 
33 

64 
38 

64 
38 

70 
33 

79 
47 

84 
59 

83 
58 

79 
64 

64 
53 

79 
46 

78 
57 

78 
61 

so 

56 

75 
42 

55 
32 

49 
26 

65 
31 

70 
50 

81 
62 

74 
47 

60 
42 

59 
35 

60 
64 

62 
53 

63 

67 

79 
56 

71 
55 

69,6 

46.4 

SEC-.". 

MAX 

Mm 

'6 
53 

60 
34 

49 
34 

57 
25 

65 
35 

69 
35 

64 
38 

73 

34 

81 
45 

88 
59 

72 
55 

69 
55 

67 
50 

75 
45 

80 
59 

81 
64 

82 
65 

76 
39 

46 
29 

44 
24 

58 

29 

75 
5* 

80 
65 

72 
43 

46 

40 

39 
36 

62 

41 

72 
55 

78 
66 

71 
33 

66 
52 

66,2 
45,5 

si«;n 

MAX 

Mm 

'5 

61 

68 
38 

57 

40 

61 
28 

69 
36 

74 
37 

68 
39 

70 
37 

82 
51 

85 
58 

73 
61 

86 
65 

75 
55 

75 
54 

61 
61 

79 
63 

66 

60 

73 

47 

56 
37 

50 
31 

58 
33 

72 
52 

84 
62 

79 
53 

57 

44 

55 

39 

64 
51 

61 

57 

84 
57 

74 
58 

67 
61 

71.6 
49.2 

:lle 

MAX 

Mm 

72 

60 

70 
35 

46 
34 

46 
28 

55 

30 

63 

39 

61 
38 

61 
31 

70 
35 

71 
50 

87 
56 

75 
56 

76 
51 

65 
43 

75 
45 

80 
60 

80 
56 

80 
39 

51 
29 

45 
24 

49 
27 

6* 
33 

72 

54 

78 
42 

53 

40 

40 

35 

59 
35 

62 

44 

76 
50 

85 

52 

55 

50 

65.2 
41,9 

■ASMIN6T0N  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

71 
59 

70 
35 

44 
34 

40 
28 

53 
26 

58 

37 

63 
38 

57 
32 

68 

31 

78 
46 

84 
55 

75 
55 

71 
53 

64 
46 

78 
47 

78 

60 

77 
55 

77 
42 

53 

30 

43 
25 

47 
25 

62 

31 

70 
54 

91 
50 

51 

42 

«6 
35 

56 
33 

65 
44 

82 
55 

62 

57 

67 
53 

64,9 
42,4 

YCAKL" 

•    •    • 

MAX 

Mm 

71 
53 

58 
36 

45 
37 

58 
26 

62 
36 

68 
35 

66 
39 

72 
33 

83 
49 

89 
64 

84 
61 

81 

69 

69 

53 

80 
45 

63 
61 

82 
64 

82 
56 

76 
41 

51 
29 

52 
24 

66 
31 

73 
54 

83 
63 

75 
41 

47 
40 

61 

37 

76 
46 

81 
44 

86 
68 

76 
92 

70 
53 

71,2 
46,3 

_PPER  COAST         08 

AKAHLAC  NAV  OFFICE 

MAX 

Mm 

71 

59 

75 
38 

48 
37 

48 
29 

54 
35 

60 
39 

65 
38 

63 
31 

63 
34 

74 
56 

75 
61 

74 

62 

66 
45 

70 
48 

75 
49 

75 
57 

69 
58 

79 
51 

64 
36 

50 
28 

52 

30 

60 
39 

69 

57 

78 
63 

74 
60 

73 
44 

55 

42 

60 
51 

80 
60 

79 
63 

70 
55 

66,7 
46.9 

ANGLETON 

MAX 

Mm 

71 
62 

74 
36 

*8 
39 

49 
26 

57 
34 

63 

36 

65 
34 

60 
31 

66 

50 

77 
59 

83 
63 

78 
64 

81 
55 

69 
47 

78 
48 

60 
59 

73 
61 

82 

49 

63 

37 

53 

28 

53 
34 

63 
43 

69 

61 

82 
65 

80 
56 

72 

41 

55 

41 

61 

47 

61 
59 

80 
63 

69 
56 

69,9 
47,9 

BAY  CITY  aATERkCRKS 

MAX 

Mm 

72 
60 

75 
36 

66 
36 

50 
29 

57 

31 

64 
39 

68 
39 

63 
37 

68 
39 

77 
55 

82 
59 

78 
64 

82 
55 

72 
49 

80 
50 

60 
50 

76 
60 

83 
47 

63 
36 

53 
29 

50 
30 

65 

37 

70 
60 

79 
65 

81 
53 

71 
39 

57 

40 

60 
47 

62 

59 

81 
66 

70 
ST 

69,6 
66,8 

8AYT0»N 

MAX 

Mm 

76 

57 

60 
36 

50 

37 

56 
28 

62 
36 

65 
41 

60 
40 

64 
33 

74 
48 

79 
58 

74 
62 

78 
63 

67 
58 

76 
47 

80 
57 

69 

60 

82 
56 

73 

48 

57 
37 

51 
28 

61 
33 

68 
50 

82 
58 

78 
63 

7* 

48 

56 
»1 

56 
63 

79 
51 

80 
64 

71 
62 

70 
55 

66,6 
46,4 

9EAl»C'-' 

MAX 

Mm 

72 
60 

79 

38 

52 

38 

49 

30 

55 
31 

63 
38 

63 

40 

60 
35 

65 
35 

75 
54 

75 
61 

75 
62 

80 
51 

64 
A9 

75 
50 

78 
59 

69 
59 

82 
52 

65 

37 

49 
28 

51 
29 

58 
33 

67 

50 

82 
63 

79 
67 

75 
41 

55 

41 

57 
45 

78 
56 

60 
64 

69 
53 

67,6 
46,7 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

71 
61 

78 
36 

48 
34 

45 

20 

54 
21 

60 
31 

65 
34 

59 
25 

70 
25 

80 
54 

85 
58 

80 
58 

76 
51 

62 
41 

80 
42 

78 
57 

71 
55 

82 
44 

59 
33 

45 
25 

50 
25 

62 

30 

70 
53 

81 
61 

78 
51 

72 
39 

58 
38 

60 
42 

81 
57 

83 

63 

68 

51 

66,1 
42,4 

CYPRESS  1  S» 

MAX 

Mm 

71 
60 

72 
35 

52 
36 

56 
27 

67 
33 

63 
33 

74 
34 

69 
39 

80 
46 

83 
56 

74 
56 

71 
58 

6* 
52 

79 
42 

78 
51 

75 
60 

60 
62 

76 
42 

50 

31 

DANEvANG 

MAX 

Mm 

71 
60 

61 
37 

49 

40 

57 
27 

65 
33 

67 
37 

69 
36 

67 
33 

77 
50 

84 
56 

78 
62 

62 
67 

72 
55 

81 
46 

78 
54 

78 
61 

63 

61 

78 
47 

55 
35 

60 
29 

63 
33 

72 
50 

82 
66 

79 
56 

59 

44 

58 
39 

61 
48 

83 
54 

83 
68 

75 
60 

68 
58 

70,6 
48,4 

EL  CAXOC 

MAX 

Mm 

70 

56 

59 
35 

47 
39 

57 
26 

63 
35 

65 
38 

65 
34 

70 
39 

79 
51 

85 
58 

78 
64 

62 
67 

77 
55 

81 
49 

81 
56 

79 
62 

82 
58 

80 

45 

54 
33 

51 
28 

67 
34 

70 
52 

81 
63 

78 
51 

55 

43 

60 

38 

62 

47 

84 
53 

63 

68 

76 
59 

68 

57 

70,6 
46,2 

roEEPCR"  9  '.. 

MAX 

Mm 

66 
61 

75 
37 

46 
37 

48 
35 

55 
33 

62 
42 

64 
63 

59 
40 

62 
41 

72 
56 

78 
56 

72 
62 

78 
52 

66 
52 

73 
52 

74 
58 

72 

64 

81 
55 

64 
39 

52 

30 

52 

30 

60 
40 

64 
60 

78 
63 

75 
57 

72 

43 

52 
43 

56 
46 

76 
58 

77 
65 

76 
39 

66,5 

46,7 

6ALVESTCN  »t    CITY 

MAX 

Mm 

70 
50 

50 
40 

46 
39 

54 
35 

59 
40 

63 
42 

58 

44 

58 

48 

68 
57 

68 
60 

67 
60 

72 
60 

61 
5* 

65 
56 

70 
59 

65 

60 

76 
61 

68 
49 

50 

36 

48 
32 

58 
45 

63 
58 

70 
60 

69 
62 

71 
49 

53 

44 

57 
46 

67 
56 

70 
63 

66 
60 

62 

57 

62,6 
51.1 

•  :■■    »B  CITY 

MAX 

Mm 

74 
46 

66 
38 

48 
36 

54 
33 

59 
40 

63 

44 

59 

44 

67 
46 

78 
55 

8A 
62 

76 
66 

60 

60 

65 
55 

78 
55 

80 
60 

74 
62 

80 

60 

69 
44 

49 

37 

52 

30 

57 
37 

68 
56 

82 
61 

80 
56 

60 
45 

58 
41 

58 
46 

80 
54 

81 
68 

70 
61 

70 
56 

67,6 
50.2 

.B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
45 

50 

38 

50 
34 

56 
28 

62 
34 

67 
36 

62 

40 

68 
36 

82 
46 

84 
56 

76 
64 

82 
60 

67 
53 

79 
47 

80 
58 

75 
62 

82 
55 

64 

44 

51 
36 

51 
29 

59 

35 

70 
52 

85 

60 

86 
60 

70 
45 

59 

41 

57 
45 

83 
53 

64 

67 

71 
62 

70 
57 

69,7 
47,7 

lUERTy 

MAX 

Mm 

71 
61 

75 
38 

58 
37 

AS 
29 

55 
33 

61 
38 

66 

39 

61 
31 

66 

43 

74 
57 

77 
61 

75 
65 

77 
52 

72 

50 

77 
51 

79 
59 

70 
56 

61 
48 

63 
36 

50 
28 

54 
29 

61 
40 

70 
57 

82 
63 

77 
56 

67 
41 

57 
41 

59 

44 

80 
56 

83 

64 

69 
54 

66,2 
47,1 

-»-A'CRCA  NO  2 

MAX 

Mm 

TAj 
62 

62 
37 

49 

42 

57 
29 

64 
38 

66 
37 

63 

40 

65 
38 

75 
54 

76 
59 

74 
65 

77 
66 

73 
56 

75 
50 

75 
54 

75 
64 

82 
62 

77 
49 

60 
36 

52 

30 

60 
36 

69 
57 

77 
63 

76 
65 

71 
49 

68 
48 

76 

48 

76 
65 

72 
62 

66 
59 

69.5 
50,7 

-A .SAC t 

MAX 

Mm 

70 

71 

36 

49 
30 

56 

31 

64 
35 

64 
32 

62 
32 

67 
32 

75 

50 

92 
60 

77 
64 

60 
56 

76 
53 

76 
54 

76 
45 

82 

50 
33 

52 

29 

52 

30 

60 
35 

71 
50 

78 

72 

52 

39 

60 
39 

58 
49 

72 

57 

80 

37 

61 
57 

67,3 
43.4 

nE.  gllf 

MAX 

Mm 

72 

65 

72 
36 

47 
38 

66 
28 

56 
31 

65 
39 

66 
39 

62 
34 

70 
43 

79 
58 

84 
63 

78 
65 

81 
54 

69 
50 

62 
53 

62 
38 

77 
59 

65 
46 

60 
34 

49 
27 

51 
32 

63 
48 

72 

61 

81 
66 

81 
51 

58 
38 

57 
38 

61 
48 

82 
59 

83 
63 

70 
57 

69.1 
47.6 

MAX 

Mm 

73 
60 

77 
38 

53 
38 

51 
28 

55 
29 

61 
37 

67 
33 

61 

30 

63 
30 

74 
50 

74 
59 

77 
61 

77 
51 

65 
43 

72 
45 

79 
55 

69 
59 

61 
52 

66 
36 

49 
28 

50 
28 

58 
3* 

67 
49 

82 
62 

80 
6* 

77 
41 

53 

40 

59 
44 

79 
57 

60 
64 

67 
52 

67,6 

43,0 

MUCIOi  PA*  AJSPCB* 

MAX 

Mm 

7<. 
47 

47 
1» 

50 
34 

97 
28 

65 
37 

67 
36 

61 
36 

65 
37 

73 
52 

76 

57 

75 
64 

78 
61 

72 
55 

72 

49 

75 
54 

76 
65 

82 

60 

63 

43 

50 
35 

52 
29 

59 
36 

70 
5* 

77 
63 

76 
52 

70 
43 

57 
39 

65 

48 

79 
55 

78 
67 

70 
61 

67 
58 

67,7 
68.1 

MAX 

Mm 

'2 
61 

70 
35 

49 
37 

49 
25 

59 

30 

66 
15 

66 
35 

66 
33 

70 
39 

79 
56 

86 
63 

78 
64 

63 
54 

67 
96 

76 
53 

80 
53 

78 
58 

83 
44 

59 
33 

49 
27 

52 

31 

66 
41 

70 
61 

82 
65 

78 
47 

55 

37 

60 
37 

60 
*9 

83 
96 

63 
39 

69 
56 

69.0 
65.9 

MAX 

Mm 

'A 

61 

69 
39 

51 
41 

61 
36 

69 
42 

71 
41 

72 
39 

65 

40 

76 
52 

79 
61 

73 
63 

81 
69 

77 
57 

74 
50 

73 
55 

77 
64 

89 
63 

60 
48 

59 
36 

52 

30 

59 
35 

69 
55 

78 
61 

75 

60 

68 

47 

65 

41 

62 

49 

75 
55 

76 
66 

75 
62 

75 
64 

70,6 
50,9 

il'lM 

MAX 

Mm 

69 
99 

77 
39 

52 
38 

*9 
39 

55 
34 

61 
40 

65 
42 

60 
42 

60 
64 

72 
55 

70 
59 

74 
59 

75 
52 

63 
51 

69 

51 

71 
39 

78 
58 

81 
34 

66 
37 

48 
27 

50 
26 

52 
38 

67 
31 

79 
62 

74 
63 

76 
42 

54 
42 

57 
46 

76 
56 

76 
63 

67 
53 

65,9 

47,7 

»'••  »•-,«  .1  1 

MAX 

Mm 

7« 

52 

33 
39 

52 
33 

95 

27 

42 
32 

66 
35 

61 
34 

64 
32 

75 
46 

75 
55 

78 
61 

76 
36 

66 

50 

73 

45 

79 
5A 

69 
59 

81 
52 

67 
44 

50 
35 

51 
28 

38 
31 

70 
51 

82 

60 

77 
65 

76 
45 

56 
42 

53 

45 

79 
52 

82 
67 

66 
57 

6T 
34 

67,8 
46,6 

• .<-»  NO  J 

MAI 

Mm 

72 
61 

7J 

3' 

59 
)9 

93 
2* 

60 

13 

67 
37 

69 
60 

65 

45 

67 

91 

77 
55 

83 

59 

68 
65 

81 
57 

71 
32 

73 
33 

72 
55 

78 
61 

85 

47 

61 
36 

52 

30 

52 
32 

59 

43 

71 
48 

79 
66 

76 
30 

56 

40 

98 
41 

62 
32 

79 
90 

78 
60 

68 
59 

66,5 
47,9 

Mm 

47 
61 

71 
)7 

41 

18 

4' 

59 
96 

66 

t  1 

67 

42 

62 
46 

66 
68 

66 

47 

69 
51 

76 
57 

80 
57 

69 
96 

70 
60 

70 
62 

75 

64 

92 
90 

61 
36 

51 
32 

32 

36 

62 
49 

72 

61 

76 

69 

72 
54 

62 

41 

56 
42 

66 

48 

75 
63 

73 

61 

62 

60 

66,3 
49,3 

MS 

MM 

61 

n 

46 

44 

21 

99 
13 

61 
41 

17 

56 
35 

69 
49 

80 
54 

A3 
63 

76 
69 

go 

54 

69 

30 

78 
92 

76 
59 

76 
98 

79 
96 

39 
35 

49 
28 

32 
32 

60 
42 

70 
59 

84 
65 

79 
92 

56 

40 

57 
39 

56 

47 

63 

37 

83 

62 

70 
56 

67,6 

47,4 

■  • 

van 

M 

45 
26 

95 
11 

60 

14 

41 

98 
38 

66 
44 

90 
99 

93 

62 

76 

64 

79 
54 

65 
46 

76 

5A 

78 
39 

78 
57 

79 
48 

99 
36 

49 
29 

91 
32 

61 

41 

70 
59 

82 
65 

62 
53 

59 

40 

57 

40 

99 
46 

62 

38 

63 

66 

70 
56 

67,7 
47,6 

.•  »•»!-•• 

A' 

90 

56 

'0 

».4 

" 

69 
36 

79 
69 

96 

60 

f5 
65 

93 

99 

69 

94 

76 
49 

77 
56 

80 
64 

63 
36 

60 

41 

31 
39 

31 
28 

60 
33 

73 
33 

81 
65 

74 
47 

92 

42 

62 
39 

66 

50 

90 
56 

83 

68 

70 
37 

66 
58 

69,9 
47,7 

ft**  ffafatan'  •  MotM  following  Illation  lod*n 


DAILY  TEMPERATURES 


SOUTHERN 
ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  Nta 
FALCON  DAM 
PALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

HEBBRONV1LLE 
KAFFlE  RANCH 
LA  PRYOR 

LAREDO  wB  AIRPORT 
OILTON 
PEARSALL 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 
TILDEN 
ZAPATA 


LOWER  VALLEY 


10 


BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONDVILLE 

SAN  BENITO 

WESLACC  2  E 


MAX 
MIN 


KM 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


TEXAS 
MARCH  1965 


Day  of  Month 


57  38  34 

92  75  54 

54  36  35 

76  72  51 

54  35  36 

53  53  54 
40  30  37 

79  65  53 

57  39  36 

79  62  52 

54  36  35 


53  39  30 

96  04  53 

56  47  43 

96  82  54 

60  41  39 


82   81   51 
50   41   39 


78   50 
35   34 


84   58   55 
56   42   37 


56   39   38 


72   52 
35   34 


54   36   35 


88 

55 

48 

44 

81 

53 

37 

39 

79 

63 

50 

35 

85  59  61 

59  46  44 

82  83  53 

63  44  41 

90  83  56 

62  47  43 

92  61  61 

61  47  43 

88  84  52 

60  45  41 

89  85  55 

60  48  43 

79  70 

62  45 

78  7ft 

62  34 

95  82 


55  62  71 
28  37  34 

60  69  74 

26  32  38 

56  69  72 
25  32  33 

59  69  73 


68  69  73 

26  30  36 

53  59  70 
28  28  37 

49  58  64 

26  28  34 

54  61  71 
23  24  33 

57  61  64 
40  36  41 

58  62  70 
31  31  37 

55  69  72 
26  29  35 


55  60  70 

29  29  35 

54  56  61 
39  29  29 

41  57  68 

24  32  33 

61  71  74 

30  33  36 

55  60  70 
28  33  35 

59  70  73 

27  32  37 

56  67  70 


58  62  70 

28  27  28 

54  60  70 

27  30  33 

71  75  80 

30  40  50 


40  38  41 

60  60  70 
33  33  36 

61  63  71 
35  3S  38 


62   71   75 


67   71 
37   45 


76   89 
40   52 


67   77 
36   50 


68   76 
38   47 


79   86 
39   47 


75   82 
36   47 


80   85 
40   51 


77   83 
42   49 


66   77 
35   36 


63   74 

40   40 


71   82 
39   44 


68   81 
43   43 


69   76 
36   39 


74   85 
39   48 


70  70  82 

40  40  44 

70  63 

35  33  39 

71  74  75 
34  35  41 

69  78  89 

44  45  55 


73  68  80 

42  41  48 

71  76  84 

39  37  49 


73   80 
33   46 


76   71   84 
31   41   42 


38   35   48 


79   96 
34   50 


39   42   44 


65   69   78 


85   85 
54   62 


90   82 
52   63 


82   86 
61   64 


65   91 
54   65 


90   86   90 
57   64   (,5 


87   88   87 
55   59   62 


90   76   89 
58   64   62 


90   80   88 
55   63   60 


84   90   76 
47   55   60 


83   90   75 
52   56   60 


89   92 
45   59 


90   89   84 
54   60   67 


86   66 
52   55 


86   85   87 
54   64   64 


49   56   55 


89   82   90 


86   89   77 
55   59   65 


69   88   87 
55   60   55 


79   83 
68   67 


86   84 
62   66 


87   85 
60   67 


85   90 
66   67 


89   85 
59   65 


89   87 
59   68 


79  77  75 

62  64  64 

77  80  90 

62  65  68 


68 

77 

85 

89 

84 

40 

42 

57 

57 

65 

75 

79 

63 

86 

62 

43 

51 

60 

63 

68 

79 

81 

85 

83 

89 

55   48   60 


54  53  58 

83  71  78 

51  48  58 

63  70  82 

53  52  59 


89  62  70 

57  48  49 

87  68  75 

55  53  56 

91  68  72 
50  51  55 

92  65  72 
64  59  59 


90   75 
55   50 


92   67 
55   49 


81   68 
53   49 


66   72 
54   56 


90   66 
52   52 


86   71 
52   50 


73   70 
51   44 


92   65 

65   58 


89   65 
53   50 


89   88 
57   53 


63   63   65 


64   59   61 


90   67   74 
64   60   62 


61   62   66 


89  66   75 
62   55   62 

90  77   74 


86   72   82 
60   60   62 


79  84  86 

62  59  47 

90  88  '2 

67  56  4u 

80  89  86 
65  61  49 

81  88  86 

63  49  45 


56   58   46 


83   83 
50   43 


84   63 
54   41 


84   68 
53   47 


59  52  43 

83  87  85 

62  57  47 

85  90  86 
62  55  46 

65  93  85 

66  66  54 

79  87  87 

62  65  46 

86  83  82 
54  54  45 


90   86 
61   49 

85 


64   59   52 


78   85   88 


67   66   50 

88   90   75 
66   60   61 


72 

84 

91 

60 

66 

65 

75 

83 

93 

62 

67 

65 

75 

SO 

B  1 

75   88   89 
64   68   47 


60   85   86 
62   68   54 


86   88   87 
67   67   50 


64   55 
36   31 


66   55 
37   30 


66   55 
35   30 


64   55 
35   26 


60   53   63 
37   30   32 


59   52 
33   28 


52  50  63 

35  30  32 

54  52  64 

37  31  34 


62   52 
34   27 


62   54 
35   29 


65   55 
37   29 


74   57 
39   33 


69   59 
39   33 


59   50 
35   29 


65   53   56 
35   30   30 


50 

56 

27 

29 

51 

60 

3? 

36 

65 

64 

28 

30 

53 

64 

29 

32 

51   49   60 
32   27   32 


75   60   52 


64 

46 

39 

36 

85 

64 

62 

54 

54 

45 

35 

29 

00 

85 

75 

68 

60 

50 

45 

22 

53   62 
44   47 


58   46 
37   37 


76   60   50 
41   36   37 


58   50 
33   34 


60   50 
36   36 


71   52   52 

41   38   40 


69   56   48 
40   34   34 


61 

73 

92 

88 

61 

60 

66 

82 

83 

69 

ib 

59 

65 

49 

39 

40 

56 

62 

60 

55 

70 

95 

93 

85 

60 

60 

85 

68 

77 

64 

47 

56 

63 

38 

48 

47 

52 

57 

52 

58 

6  0 

71 

92 

91 

76 

56 

67 

86 

86 

65 

46 

47 

52 

52 

40 

41 

55 

60 

58 

56 

62 

73 

83 

77 

57 

65 

76 

71 

80 

58 

51 

56 

59 

48 

44 

50 

5T 

65 

56 

53 

74 

84 

81 

68 

63 

74 

72 

83 

80 

63 

53 

58 

62 

45 

43 

50 

58 

63 

54 

48 

75 

82 

80 

57 

63 

68 

72 

80 

80 

68 

54 

62 

51 

43 

39 

43 

57 

66 

52 

62 

77 

85 

69 

53 

63 

71 

73 

83 

65 

66 

63 

61 

47 

45 

41 

46 

58 

64 

54 

53 

71 

79 

74 

60 

63 

72 

69 

78 

74 

65 

52 

61 

60 

48 

44 

47 

56 

64 

54 

54 

65 

75 

8* 

65 

53 

64 

70 

73 

60 

57 

31 

53 

58 

43 

39 

40 

50 

57 

5* 

52 

64 

75 

81 

80 

60 

65 

75 

72 

73 

57 

3  9 

53 

60 

50 

40 

40 

51 

60 

56 

50 

64 

75 

99 

81 

55 

59 

73 

78 

66 

73 

32 

53 

60 

47 

42 

43 

52 

58 

58 

52 

57 

80 

91 

96 

71 

59 

68 

90 

92 

72 

44 

51 

61 

66 

45 

45 

54 

64 

66 

56 

57 

78 

93 

90 

71 

53 

66 

86 

86 

64 

49 

57 

67 

59 

42 

42 

53 

60 

6* 

58 

73 

86 

86 

61 

65 

64 

77 

82 

80 

79 

33 

60 

56 

45 

47 

48 

58 

66 

56 

54 

78   95 
55   64 


63   78 
52   55 


91   92 

64   54 


78   93 
55   55 


79   80 
61   54 


80   75 
61   48 


79   96 
51   61 


75   89 

58   61 


96  103 
57   80 


55  69  68 

52  78  88 

44  50  68 

55  BO  95 

47  53  64 

78  95  95 

51  65  68 

55  80  96 

46  54  65 

55  81  97 

47  52  64 


76   82 
52   67 


57   79 
47   57 


58   80 
49   56 


79   90 
51   67 


92   62 
54   40 


71   56 
48   40 


92  62 

52  40 

58  63 

44  39 

50  62 

42  38 

97  73 

66  46 

64  53 

45  40 

97  61 

49  40 


58   68 
43   50 


88   52 

40   40 


93   53 
44   43 


53   67 
43   51 


89   53 
42   42 


97   93   53 


83   66 
46   51 


79   55 

44   38 


90   52 
43   43 


89   53 
44   44 


87   67 
42   50 


90   88 
55   43 


86   86 
60   65 


69   78 
61   56 


87   76 
67   59 


84   85 
58   47 


79   79 
66   52 


80   77 
66   52 


92   93 
55   68 


80   85 
61   57 


90   80 
50   57 


85 
69 


66   68   69   78 


75   75 
66   64 


64  78  79  74 

55  64  68  60 

69  69  86  79 

52  66  69  62 


89   85 
64   72 


See  Reference  Notes  Following  SlatioD  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


TEXAS 
MARCH    1965 


Day    of  month 


1   2   3   4   5   6   7   B   9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22  23  24  25  26   27  28   28  30   31 


~!6-  PLAINS        01 

AMARILLC  w3  AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

1.3 

T 

T 

T 

OALHART  FAA  AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

PCLLETT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

T 

LLSBOCK  -B  AIRPORT 

SNOWFALL   1.0 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

«I»»I 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

- 

"IDLANO  -e  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
wTR  EOUIV 

1.0 

T 

1 

SE-INCLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.2 

T 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

' 

STPATFCRB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

TULIA 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO   - 

I 

VESA 

SNOWFALL   0.5  2.5 
SN  ON  GND   T     2 

2 

«    •    • 

LCw  RClLIVG  PLAINS  02 

ABILENE  -B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
wTR  EOUIV 

T 

CHIL3PESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND 

5NCX  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

"E-P-IS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

SNvDER 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

CALLS  .B  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
»TR  EQUIV 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

DALLAS  M  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 
wTR  EOUIV 

KJH  --=•-  .9  AIRPOBT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 
»TR  EOUIV 

■INERAL  -ELLS  FAA  AP 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PARIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■'    AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

wTR  EOUIV 

0.2 

T 

•    •    • 

■«AS           0* 

^NO-FALL 
SN  ON  GND 

- 

LON**ll. 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1  »»  »!BPO»T 

tMOhTAU 

5"  ON  GND 

0.5 

•    t    • 

»'.C9J        OS 

SN  ON  GND 
•T*  EOUIV 

T 
T 

T 

-»oie 

SN  ON  GND 

1.0 

■ 

SN  ON  6*0 

J 

1 

•ion 

SN  ON  VlO 

1.1 

T 
T 

3.0   T 
1.0 


2.0  1.0 
2    2 


&—  H.l.r.m  •  NolM  Following  Slillon  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


TEXAS 
MARCH   1965 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EDWARDS  PLATEAU     06 

DEL  RIO  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

3.0 
3 
.2 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 
2 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.8 

1 

*    •   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2.0 
1 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

•    •    • 
UPPER  COAST         08 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o  -  * 

U  g  n 

-•  5  3 

a.  a  to 

% 

Station 

+j  a 
a  o 
te  -h 

•H  O 
3  O 
01  U 

O  •* 

as  a 

c 
a  -o 

rH  0> 

3  a. 
oi  w 

V 

« 

o* 
g 

S 

> 
< 

£   s 

0 

1   ^ 

a     1 

_i 

0  ~ 

£  £ 

q! 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  PM 

0 

g 
f 

8 

A 

01 
01 

A 

en 

01 
01 

1 

3 

CM  3 

5 

0 
H 

ABILENE  WB  AIRPORT 

36 

2.6 

13.3 

35 

NE 

17 

59 

68 

49 

45 

8 

0 

2 

0 

0 

0 

10 

59 

6.2 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

34 

1.7 

15.5 

42 

SW 

16 

61 

74 

52 

39 

U 

l 

1 

1 

0 

0 

14 

73 

5.8 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

36 

5.0 

12.0 

38 

N 

1 

73 

82 

63 

56 

5 

7 

3 

0 

0 

0 

15 

41 

6.2 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

09 

3.9 

13.7 

33 

SE 

23 

80 

83 

58 

64 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

52 

6.8 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

08 

4.7 

14.1 

37 

N 

2 

81 

83 

65 

64 

6 

4 

1 

1 

0 

0 

12 

43 

6.9 

DALLAS  WB  AIRPORT 

01 

4.0 

12.6 

34 

NW 

-23 

72 

78 

63 

57 

3 

2 

4 

1 

0 

0 

10 

45 

6.6 

DEL  RIO  WB  AIRPORT 

07 

2.4 

8.6 

21++ 

13 

16+ 

61 

70 

47 

40 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

- 

5.7 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

26 

3.2 

10.0 

56 

W 

16 

36 

48 

32 

23 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

81 

4.1 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

36 

4.8 

12.7 

30++ 

31 

23 

73 

79 

62 

55 

8 

1 

4 

0 

0 

0 

13 

- 

6.5 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

40 

S 

25 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

53 

- 

HOUSTON  WB  CITY 

0 

9 

1 

0 

0 

0 

10 

- 

- 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

36 

1.5 

12.4 

31++ 

32 

1 

77 

82 

59 

58 

7 

7 

3 

0 

0 

0 

17 

60 

6.6 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

07 

2.6 

15.9 

46++ 

26 

16 

60 

70 

49 

39 

8 

5 

1 

0 

0 

0 

14 

- 

6.3 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

05 

1.4 

12.5 

39++ 

26 

16 

60 

74 

43 

33 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

8 

- 

5.6 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

03 

0.4 

11.5 

50 

SE 

25 

84 

85 

61 

68 

8 

5 

0 

2 

1 

0 

16 

49 

6.3 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

03 

1.1 

10.0 

23++ 

20 

22+ 

64 

71 

49 

40 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

8 

- 

5.7 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

03 

4.4 

11.3 

30 

N 

16 

69 

75 

58 

50 

9 

5 

1 

0 

0 

1 

16 

60 

6.1 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

02 

3.2 

12.7 

- 

- 

- 

79 

83 

59 

60 

12 

5 

0 

1 

0 

0 

18 

- 

7.2 

WACO  WB  AIRPORT 

34 

4.5 

13.2 

30++ 

26 

4+ 

73 

81 

61 

56 

9 

3 

0 

1 

2 

0 

15 

- 

6.2 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

35 

3.6 

11.3 

31++ 

32 

5 

66 

73 

55 

48 

7 

0 

3 

0 

0 

0 

10 

- 

6.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

01  Moult 

lull 

1 

2 

3 

1 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       •       • 

LC    ROILING    PLAINS    02 

-ICRD5    CREEK    0AM 

EVAP 
KIND 

.30 

158 

* 

ft 
1T2 

» 
127 

.6ft 

173 

.2ft 
152 

* 

156 

.50 

57 

.25 

102 

.22 
80 

.24 
82 

.12 
113 

.16 

no 

.07 
62 

.27 
92 

.18 
82 

.43 

214 

• 
2'3 

ft 
244 

ft 

155 

ft 

70 

1.12 
168 

,21 

in 

.28 

194 

ft 
149 

• 

158 

.28 
107 

.18 
115 

.08 

128 

.18 
229 

.06 
10} 

6.01 
4940 

•        •        • 
NORTH   CENTRAL                03 

9ELT0N   DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
11, 

.17 

IS* 

.16 
176 

ft 
132 

• 
85 

.40 
112 

.22 

lift 

.23 

9ft 

.16 
»6 

.18 
85 

.13 

59 

.18 
52 

.02 

40 

.13 
73 

.09 
34 

.18 
55 

.18 
68 

103 

.34 

144 

* 
171 

ft 
123 

.45    .17 
42    123 

.12 

168 

.19 

104 

.05 
III 

.0, 
154 

.16 

57 

.13 
79 

.00 
50 

.00 

106 

.00 
8* 

4,19 
2962 

9ENBRC0K    DAM 

EVAP 
WIND 

ft 
203 

ft 
160 

ft 
97 

.61 
177 

.25 

122 

.27 
1*7 

.21 
83 

.16 

49 

.15 

76 

.08 
92 

86 

.18 
72 

.04 
29 

.15 
59 

.15 
71 

.18 
135 

.33 

185 

ft 
186 

125 

.40    .16 
61    157 

.13 

189 

.22 

138 

.01 
116 

ft 
14* 

.20 
76 

.15 

133 

,04 

6  7 

.06 
162 

.01 
6) 

*.31 
3986 

DEN  I  SON   DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
199 
57 
*3 

.12 

,44 

50 

32 

.15 

163 
ft7 
32 

.15 
137 
50 
32 

.15 
160 
56 
35 

.16 
170 

57 

ftCI 

.21 

125 
63 
37 

.20 
98 
65 

38 

.20 
66 
65 
ftl 

.12 
87 
50 
42 

.08 
46 
52 

4, 

.03 
71 
51 
44 

.06 
22 

60 
45 

.06 
34 
66 
43 

.11 
30 
75 
43 

.19 
95 
75 
53 

.2*. 

209 
65 
51 

.25 

228 
51 
32 

ft 
197 

ft 
66 

.37 

103 
62 
32 

.18 

261 

61 

42 

.22 

319 

77 

53 

.05 
152 
53 
35 

ft 
124 

.09 
122 
55 

32 

.09 

68 
60 
32 

•  OT 
8* 
61 
*8 

.03 
8* 

60 
49 

.10 
137 
60 
** 

.07 
94 
72 
48 

3.94 
3939 

99.9 

40,8 

srapevine  oam 


LAVON  DAM 
NAvARRO  MILLS  DAM 


PR0C7CR  RESERVOIR 


.-I'NE"  DAM 


EAST  TEXAS         0* 
■3AINGERFIELD  9  S 


SPLRSER  Dam  5 


RED  BLL-ff  =»" 


EVAP  .13   • 


.32  .1*   ft   .39  .26  .18 


WIND  212  245  195  107  181  146  157   74   88   77 
MAX    72   - 
MIN    57   - 


51 

- 

58, 

63 

63, 

65 

29 

- 

30, 

37 

31 

38 

11 

.09 

.02 

.04 

83 

101 

78 

39 

54 

60 

50 

94 

44   46,   45,   43 


EVAP  .08  .19  .13 
WIND  153  ,93  178  128 

EVAP  .11 
WIND  153  232 
MAX    69 
MIN    45 


EVAP  .27  ft 

WIND  179  247  192 

MAX    74  - 

MIN    43  - 

EVAP  .37   ft 

WIND  175  265  172 

MAX  70   55, 

MIN  55   30   30 


EVAP  .13  .1* 
WIND  157  148 
MAX  71  58 
MIN    58   36 


.48  .27 
141  148  179 


.13 
125   86 

51 

35 


•  .60 
131  177 

•  I   " 

30 

.66 

253 

52 

30 

.35 

150 
68 
34 


33 


.18  .27  .21 
140  130  65 
59  61  62 
30l  29   3* 


.2D  .20 


EVAP  .07  .18  •  .27  .17 

WIND  118  180  83  158  199:  134 

MAX    68  61  -  48   93' 

MIN    59  36  -  36   34 


D   84 

66 


05  .16  .19  .46 
8*   89   77   92  107 
63 
9   39 


ec.aros  plateau 
»«:s*ao  dam 


SAN  ANGELC  DAM 


ALS'IN  ■«  AIRPORT 


..'  9  St 


•    .    • 


- 


EVAP 

.26 

.04 

.04 

.09 

WIND    174     147       90     136 

MAX 

63 

48       46       50 

"IN 

43 

32 

31 

32 

EVAP 

.31 

• 

ft 

ft 

WIND 

164 

165 

102 

41 

MAX 

62 

64 

ftC 

44 

M[N 

42 

33 

30 

31 

E^AP  .18  .42   • 
WIND   79  248  190 
MAX    80   70   48 
M|N    54   35   3, 

EVAP  .36   •    • 
WIND  137  236  1»1 

MAX     7J   .  |   .  | 
M|N    47 


77  107 
32 


.79 
V2  156  119 
61 

28 


EVAP  .08  .21 

WIND  97  284  204  144 

»AX  71   63 

M|N  99   32 

<»)  EVAP  .10  .16.  .20  .15 


«|ND  10O  210 


170 


12  0 


140 


- 

"»» 

"IN 

•  INK 
... 


113  19* 


.18  .26  .17 

163  88  133 

61  49  6* 

\*  >2  )7 

,10  •  . ) i 

1"  15*  143 

9*   67   -5  ft7  ,ft 


.23  .27 

1)3  108 


8  0 


110  671 

.80  .08 

94  41 

67  70 
45  51 

.14  .17 

72  39 

68  68 


EvAP  .09  .22  .09  •  .35  .26  .29 

■  IND   80  216  165  113  130  Wl  128   39 

"»»    '2   63   44  .  63  65  66 

MIN    33   30   31  -  32  32  34   36 


.08  .08 

82  89 

.17  .04 

81  91 

68  61 

50  49 


45   49   49'   46! 


.12  .18 

*7  120 


.21 
98 
61 
*0   *5 


,12  .07  .10  ,21 
58   *7 

5ft   68 


,18  .15  .19  .09  .09  .20 

57  63  89  77  80  109 

'0  80  S3  80  87  78 

38  90  99  63  64 


.01  .29 
»*  119 


.22  .29  .10    .17  .13 

19*  101  106   64   91 

99   62  62   68   " 

1/   1/  >)   ( 


.!<• 


.10 


.08  .21 

37  70 

98  77 

43  44 


.18  .19  .33   •  ft 

66  183  216  239  165 

81  73   78   - 

ft8  46   31   - 

.16  .14  .37   ft  ft 

61  196  191  233  169 

.22  .17  .37   ft  ft 

94  155  184  240  182 

81  71   80  - 

49  94   33   - 

.16  .39  •    •  ft 

60  149  215  233  140 


49  47   - 

.17  .42  .39 

115  155  167  213 

811  71   77   - 

ii  5?   31   - 


•   .63  .12  .25  .01  ft   ,16  .13 

30  189  290  179  1*8  167   79  137 

61  66  63  40  -    30   - 

29  **  35  32  -    49   - 

.16  .37  .15  .24  .00  •   .2*  ,10 

47  18*  272  182  138  166  109  126 


.65  .25  .28  .01  •  .18  .1* 
162  2**  18*  1*8  208  97  105 
62   67   7*   *0   -    60   65 


30   *9   37 


37 


31 


•   .98  .18  .26  .05  .1*  .13  .22 

35  132  168  1**  137  171  79  119 

6*  67  6*  *l  -  61  71 

10  47  34  34  -  29  34 


01  ,13  .01  4,37 
76  184  87  4263 
67  63  31  61.8 
35  *5   »*  39.7 

02  .08  .06  4.2, 

70  192   8*  42*0 

,01  ,97  .07  9.31 

79  173  129  »208 

67  73   32 

55  48   »9 

0*  .14  .03  5.23 

75  130   77  3818 

66  65   49  63.9 

50  44  43  *0,3 

10  .   .0)  5.318 

49  151  112  4166 


.18  .19  .21 

66  110  1*8  185  1** 

81  83  44   - 

54  53  37   . 


.19  .20  .23  .15  .08 
69  117  123  118   92 


!i  5 

.20  .07 


36 


29  .24 

7C 

eil  7i 

4? 


.52  .49  ,27  .IS 

230  276  138  144 

731   69   63  91 

38   42   36  31 


.25  .45  ,39 

264  138 
63   66 


.43 

127 


.18  .54 

100  233 
79j 
33 


.33 

20* 


.28 
120 


.11 

91 

78 
9*   39 


,13  .12  .291  .3* 

92  91  127  118 

78  80   62 

37  64l  64   90 


.19!  .07  .31 
68  10»   88 

81 
99 


ftftft  ,il.,nM  note,  following  SUIton  Indft* 

-   98   - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MARCH    1965 


Day 

Of  Month 

3»» 

Station 

0  o  j> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H       < 

SOUTHERN                            09 

OlllEY 

EVAP 

•  1* 

.31 

.14 

.14 

.21 

.22 

.21 

.18 

.16 

.17 

.22 

.09 

.32 

.02 

.08 

.11 

.18 

.33 

.29 

.21 

>°9| 

.15 

.07 

.15 

.14 

.05 

.14 

.04 

.06 

.11 

.06 

4,79 

WINC 

33 

IOC 

76 

42 

64 

41 

5C 

18 

36 

14 

37 

28 

66 

21 

10 

4! 

55 

51 

141 

7S 

32 

41 

42 

35 

91 

9f 

42 

33 

15 

62 

68     1381 
61!   75,7 

MAX 

36 

80 

59 

68 

67 

n 

76 

76 

80 

88 

89 

79 

90 

66 

72 

B4 

87 

at 

73 

65 

68 

7* 

T5 

85 

74 

63 

72 

77 

73 

ec 

MIN 

60 

42 

40 

38 

36 

39 

42 

43 

45 

54 

63 

67 

57 

55 

54 

62 

62 
.42 

53 

*2 

36 

'5 

4C 
.12 

" 

64 

51 

*' 

45 

53 

62 

60 

57    50.3 

LAREDO    wB    AIRPORT 

EVAP 

.31 

.40 

.30 

.21 

.28 

.25 

.28 

.24 

.20 

.29 

.32 

.19 

.47 

.07 

.05 

.32 

.4, 

.25 

.23 

.1* 

.20 

.48 

.17 

.15 

•  11 

.10 

.12 

.19 

.10   7.44 

WINC 

108 

21C 

155 

loe 

36 

97 

76 

112 

55 

74 

110 

96 

118 

45 

75 

9) 

222 

171 

w: 

119 
67 

85 

6] 

156 

106 

146 
64 

165 

56 

7f 

86 

114 

108    3362 

MAX 

84 

78 

75 

65 

69 

74 

73 

78 

89 

90 

82 

89 

89 

66 

75 

8! 

87 

84 

55 

61 

65 

9C 

9b 

56 

61 

75 

87 

65 

62    75.5 

MIN 

57 

41 

38 

37 

38 

41 

43 

43 

5* 

61 

66 

66 

57 

57 

63 

63 

6C 
.24 

^ 

38 

38 

38 

5C 

61 

58 

52 

45 

50 

60 

59 

60 

55    51.7 

RIO   GRANDE    CITY    3    w 

EVAP 

.16 

.44 

.05 

.08 

.13 

.44 

.08 

- 

.26 

.21 

.27 

.10 

.25 

.07 

.06 

•  2C 

.21 

.48 

.18 

.08 

.05 

.09 

.38 

.29 

• 

.24 

.12 

.10 

.08 

.20 

•      5.96B 

WIND 

28 

94 

74 

55 

26 

34 

26 

37 

38 

35 

57 

31 

48 

34 

33 

63 

" 

44 

BC 

64 

29 

It 

48 

42 

134 

47 

28 

54 

39 

51    1436 

*        »        # 
LOWER    VALLEY                   10 

HC    COOK 

EVAP 

.24 

.31 

.52 

.05 

.31 

.21 

.28 

.38 

.32 

.29 

.27 

.16 

.27 

.08 

.18 

.01 

.28 

.5C 

.42 

.25 

.16 

.0' 

.12 

.3! 

.33 

.38 

.09 

.03 

.39 

.26 

.20    7.76 

WIND 

103 

199 

146 

120 

64 

101 

91 

112 

128 

98 

118 

92 

128 

103 

100 

115 

142 

Iff 

201 

161 

no 

61 

151 

144 

14' 

192 

10: 

85 

13: 

131 

135    3850 

MAX 

86 

78 

58 

be 

71 

72 

76 

77 

89 

89 

86 

82 

93 

66 

71 

a; 

91 

91 

75 

6' 

5! 

b- 

71 

95 

98 

9: 

52 

61 

91 

91 

84   79,0 

MIN 

5, 

45 

40 

35 

34 

36 

38 

40 

43 

57 

61 

78 

64 

58 

59 

65 

61 

5< 

3! 

32 

31 

4; 

54 

64 

61 

45 

4! 

51 

62 

69 

62    51.4 

WESLACO    2    E 

EVAP 

.21 

.24 

90 

.23 

.21 

.25 

.26 

.28 

.21 

.22 

.25 

.19 

.19 

.16 

.06 

•  12 

,2C 

.31 

.3! 

.2( 

.11 

.05 

.It 

.34 

.38 

.28 

.28 

.06 

.14 

.20 

.11 

.11    6.46 

WIND 

123 

75 

47 

55 

4b 

62 

76 

95 

91 

89 

49 

83 

54 

53 

82 

113 
81 
61 

5' 

101 

8 

42 

55 

132 

154    IOC 

102 

36 

84 

87 

64 

67    2453 

MAX 

82 

74 

7C 

6; 

71 

76 

75 

81 

87 

86 

82 

91 

88 

71 

87 

8E 

8, 

7! 

6! 

63 

71 

85 

91      92 

84 

66 

91 

81 

82 

77    80.2 

MIN 

63 

49 

43 

40 

41 

43 

45 

48 

58 

62 

68 

69 

65 

61 

65 

61 

5! 

4; 

35 

46 

5< 

61 

68       70       4E 

5C 

6! 

7C 

59 

63    56,4 

<A>        EVAPORATION    MEASURED    IN    A    SUNKEN    SCREENED    PAN    OF    24-INCH    DIAMETER. 
(F)        ALUMINUM     (ONE-FOURTH     INCH    THICK)     EVAPORATION    PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

0 
« 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

1 

BUSHLAND 

2    INCHES 

8   AM 

- 

- 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

34 

38 

36 

39 

36 

37 

43 

39 

34 

32 

32 

32 

35 

36 

35 

33 

32 

35 

39 

40 

39 

41 

35.3 

6    INCHES 

8   AM 

40 

34 

33 

32 

32 

33 

33 

34 

36 

37 

38 

36 

39 

38 

39 

43 

42 

37 

34 

33 

33 

37 

38 

37 

34 

33 

37 

41 

43 

42 

44 

37.8 

12    INCHES 

8   AM 

18    INCHES 

8   AM 

2    FEET 

B   AM 

44.6 

3   FEET 

8   AM 

45.6 

4   FEET 

47.4 

6    FEET 

50.4 

8    FEET 

8    AM 

52.0 

BUSHLAND  -  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 
SLOPE  1  *  TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


FORT    BEND 
SAN     JACINTO 
OALLAM 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


96  37 

9*  os 

9B  09 

10ft  09 


1  30  3ft 
10  4S> 
30  »7 
30    13 


uo 

'» 

7» 

«,ts 

1OO0 

ftp  r 

m 

ftp  «< 

TA       T, 

»T1 

M 

)•,■. 

TJ 

*110 

m« 

'; 

207  1 

*1C 

sp 

2<M 

SP      Tl 

Mi 

L5H 

Hfl 

M2I 

2*5 

7» 

I5T0 

H 

109A 

mm 

a 

«ti 

Mil 

M 

HID 

MIC 

9M 

I  ( v  g 

7 

*?5 

7 

W 

MID   MIC 

129 

5 

1  MM 

6 

370 

7 

2«oa 

b*     e 

10-' 

8 

E920 

8 

3  02  1 

8A      Si 

'   PAUL    H,    DANIELS 
RAYMOND    P.    HAMILTON 
J.    P.    CLASSEN 
■  IH    H.    CkAmalES 
Oil"    T.     SMTTH,     j». 


cwfueB  i 


E.. 


.      -IK 
1     HID 


JONES 

MfuPT  Newec  sp 

LEROY    S.     0ABN£Y 

k«s  haptma  *KDoviAiD 

HPS    MAP*    A    STRINGER 

U    S     FED    AVIATION    MCMOJ 

COLOPAOO  CJTy   FIRE   dcpt 
WALTER    B.    MCNUTT 
•ALTER    BEAR 
HENRY    ELBERT    WOOC 
GEORGE    HUMPHREYS 
MP    DATLOM    J   MILLER 
JESSE    C.    DAVIS 
0.     *.     Fl/LLEN 

ODIE    L.    BRIDGES 
LIMDON    L.    CLICK 
GEORGE    0.    GILMOPE 
LEE    R.    TINNIN 
CHAMBER    OF    COMMERCE 
;     u   S   heather   eufiEAU 
RADIO    STATION    CANO 


U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

CLOSED    1/29/6S 
LOWER    COLO  P1V    AUTH 
VALLIE     SUE    SCPRELLS 
JOE    E.    LOWER* 
MRS    ELSIE    LEE    PHILLIPS 
MRS.    0« A    TOR« 
BYRON    CPIDER 
JAMES    h.    GIBBS 
CITY    OF    CROS8YTON 

S.  F.  BOND 

CHESTER  GLOVER 

ROY  LEE  BLACK 

JOHN    8.    HOLDSwOPTH 

H.    A.     TAYLOR 

JOHNNIE  Hi  DOLE* 

AUBREY  I.    DENNIS 

LONE  STAP  STEEL 

0  S  FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  WEATHER  BUREAU 


JOHANNA 
ETOILE  l 


LENSON 


CHARLES  I 
JOHN  w.  ThOMASON 
J.  A.  CHESNEY 
KATHRYN  S.  DEwOOOY 
J.  A.  POLAWSKY 

EDWIN     RAHEY 

HOWARD    V.    COOK 
LOWER    COLO   Rlv    AuTh 
LOWER    COLO   RIV    AUTH 
W.    L.    LADEWIG 

DELBERT  L.  SMAFEft 
RADIO  STATION  KODD 
LEE    DOWELL 

TARRANT    CO   WTR    CONTROL 
ALONZO    GARCIA 

JAHES     A.      SMITH 

SPISER 


GLEN' 
CURT 


i    «C    C 

WILL  I  A 


LOWER    COLO    I 


JAMES    L     [NA8NET 
E.    MACIAS 
B.    J>    ROWDEN 
8.    G.    CAPPS 
N.    H.    SC0GGIN5 
RICHARD    BELL 
BONNIE    SKLOSS 
JAMES    D.    MORROW 

HRS    LORINE    R    JENKE 

JAMES    FINLAY,    JR. 
EODIE    FISCHER 
BERNARD    B.    BOTKlN 

F.    PECHACEKt    JR. 
MR    GEORGE    D   PORE 

K    M    YOES 
ALFfiEO    TELTSCHIK 
l    S    AGRI    STAB«CONS    < 


ML  TO. 


R1SQN 


LEMING 


AUTM 


ELBERT    M.    FOSTER 
ESTHER    E.    GILMORE 

RY    SCOBEE 
HENRY    T.    MURI 
LOWER    COLO  ft 
J    WEIR    MALL 
i|M   W.    HAWKINS 
S    WEATHER    BUREAi 


NORMAN  J.  DICTEL 
DOW  CHEMICAL  CO 
H.  WARyuRlON 
BYRON    L.    ROBERTS 

EY    L    OUTLAND 
TOM   W.    HENOERSON 

1    FUNK 
DOYLE    MANDLEE 
t  imrail    1.    REOOELI 
TEXAS    PWft    AND    LtOI 
U    ',    wf  ATHER    BUflEAl 
THOMAS   L.    COLLINS 
BRYANT    A.    HAMMI 
CLIFFORD    M.    GASTOI 


STATION  INDEX 


STATION 


GATESVILLE 

GEORGETOWN 

GEORGE    WEST 

GIODINGS 

GILMER    2    ■ 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station    Airport  Administration  n„iirti„„    -*enn  v,  „     a 

Austin,   Texas  78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '  H        noministration  Duliaing,   J600  Manor  Road, 

DIMENSIONAL  UMTS:  Unless  otherwise  indicated  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  ,n  T,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  B5-  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wTnd  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION"  TIME;  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat.ons  on  daylight  saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arP  at  fi-on  ,    m       r   /t       rv,t  «u     »^  f  on  ground    n  the     Snowfall 

tion"  table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wmd"  table,   and  snowfall  ,n  the  "Snowfall  and  S™"o„  C^und^Wef  Zn  polished     Irl -Z  ttaii  L,  .d^g  anle  of  obTrlation       '  "  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equ.valent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  ooints 
for  successive  observations,     consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet  Entries  of  snow  on  eround  include  snow 
sleet,  and  ice.  6  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication, 

IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.  ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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•    #    • 
HIGH  PLAINS         01 

AMARRLC  WB  airport    //R 

75.7 

43,1 

59,4 

1.9 

98 

22 

35 

28. 

194 

3 

0 

0 

0 

.23 

-    1.09 

.18 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

ANDREWS 

82.9 

51.5 

67,2 

98 

22. 

41 

27 

48 

6 

0 

0 

0 

.40 

.40 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  SPRING 

82. 4M 

55.0 

68.7M 

96 

22. 

45 

28. 

52 

8 

0 

0 

0 

.46 

.20 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

BCRGER  3  - 

77.9 

46.1 

62.0 

99 

22 

35 

28 

128 

4 

0 

0 

0 

.76 

.76 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

BCYS  RANCH 

81. OM 

45. OM 

63. OM 

99 

22 

36 

28. 

129 

4 

0 

0 

0 

.26 

.26 

26 

.0 

0 

I 

0 

0 

BRAVO 

76.5 

42.0 

59,3 

95 

22 

34 

29  . 

189 

3 

0 

0 

0 

.57 

.57 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

BROwNFlELD  2  E 

79.8 

47.6 

63,7 

102 

23 

37 

27 

95 

5 

0 

0 

0 

,89 

-   .12 

.73 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

CANADIAN  1  ENE 

80,3 

47,5 

63.9 

94 

22 

34 

28 

95 

5 

0 

0 

0 

1.21 

.47 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

CANYON 

78.3 

45,7 

62.0 

96 

22 

35 

27 

132 

3 

0 

0 

0 

.28 

.28 

26 

.0 

a 

1 

0 

0 

CLAUDE 

77.8 

45,3 

61.6 

96 

22 

33 

27 

144 

4 

0 

0 

0 

.6' 

.33 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

CROSBYTON 

79.1 

48.1 

63.6 

4.1 

98 

22 

37 

27 

96 

4 

0 

0 

0 

2.19 

.57 

1.36 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

DALHART  PAA  AIRPORT 

74.3 

40.3 

57.3 

94 

22 

31 

28 

239 

1 

0 

3 

0 

.18 

-  1.10 

.10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIMMITT 

74.9 

40.8 

57.9 

98 

23 

33 

12 

235 

3 

0 

0 

0 

.63 

.39 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

DLMAS 

73.8 

40.9 

57.3 

97 

23 

29 

29 

240 

1 

0 

2 

0 

.16 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

FLOYDADA 

76. 6M 

45. 7M 

61.  2M 

97 

22 

36 

27 

165 

3 

0 

0 

0 

1.55 

1.20 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

FOLLETT 

74.4 

45.6 

60.0 

91 

24. 

36 

28 

175 

3 

0 

0 

0 

1.23 

.30 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

PRIONA 

73.6 

*2.7 

58.2 

96 

23 

35 

27. 

225 

3 

0 

0 

0 

,58 

.26 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

80, 7M 

-c  .-■■• 

64. 6M 

100 

22 

41 

16 

88 

9 

0 

0 

0 

.59 

-   .68 

.45 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRUVER 

79.0 

42.7 

60.9 

99 

22 

25 

29 

154 

4 

0 

1 

0 

.OB 

.08 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEREFORD 

73.9 

41,0 

57.5 

96 

23 

34 

12 

240 

3 

0 

0 

0 

.54 

.31 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAMESA  1  SSE 

80.1 

51.4 

65.8 

4.6 

100 

2*. 

40 

6 

70 

3 

0 

0 

0 

1.30 

.26 

1.11 

14 

.0 

0 

1 

1 

LEVELLAND 

78.5 

44.8 

61.7 

99 

23. 

35 

27 

138 

4 

0 

0 

0 

.24 

.22 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

LIPSCOMB 

77.3 

43.7 

60.5 

91 

22. 

25 

28 

159 

4 

0 

2 

0 

1.45 

.98 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

LITTLEFIELD 

79.8 

46.0 

62.9 

99 

22 

37 

27. 

108 

4 

0 

0 

0 

.40 

.38 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  MB  AIRPORT      R 

78.6 

48.6 

63.6 

4.1 

98 

22. 

36 

27 

107 

4 

0 

0 

0 

.41 

-   .74 

.14 

26. 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC  LEAN 

78.4 

49.1 

63.8 

95 

21 

35 

27 

95 

4 

0 

0 

0 

1.46 

.86 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

MIAMI 

76.9 

43.3 

60.1 

3.7 

93 

22 

29 

29 

167 

5 

0 

3 

0 

.51 

-  1.10 

.14 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIDL*ND  WB  AIRPORT     //R 

82.2 

52.6 

67,4 

2.5 

98 

21 

44 

27. 

52 

8 

0 

0 

0 

.33 

-   .50 

.30 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

»IOL*ND  *  ENE 

83.8 

52.1 

68.0 

100 

21 

43 

28. 

44 

7 

0 

0 

0 

.43 

.32 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

MORTON 

76.2 

45.4 

60.8 

99 

23 

37 

27 

166 

4 

0 

0 

0 

.51 

.48 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

MLLESHOE  1 

76.5 

44.3 

60.4 

3.8 

99 

23 

35 

11 

165 

4 

0 

0 

0 

.94 

-   .08 

.52 

27 

.0 

0 

3 

I 

0 

OLTCN 

75.4 

44,5 

60.0 

97 

23 

36 

27 

180 

4 

0 

0 

0 

.75 

.70 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

PAMPA  WATER  WORKS 

75.0 

44,2 

59.6 

92 

23 

31 

1 

181 

3 

0 

3 

0 

.93 

-   .57 

.38 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

PANHANDLE 

79.1 

42,7 

60.4 

96 

22 

31 

21 

163 

3 

0 

2 

0 

.46 

.22 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

PERRVTON 

75.5 

43.1 

59.3 

95 

23 

31 

28 

191 

3 

0 

1 

0 

.15 

-  1.38 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAINS 

78.4 

45,9 

62.2 

98 

23. 

36 

27 

127 

4 

0 

0 

0 

.»' 

.17 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLAINVIEW 

78.0 

47.4 

62.7 

3.9 

97 

23 

36 

27 

114 

4 

0 

0 

0 

.37 

-  1.16 

.15 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

SEMINOLE 

79.6 

49.3 

64,0 

99 

23 

39 

27 

95 

5 

0 

0 

0 

.86 

.49 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

SILVERTCN 

74.9 

42.6 

58,7 

9* 

23 

33 

27 

205 

3 

0 

0 

0 

1.71 

.94 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

SPEARMAN 

77,8 

42.6 

60,2 

5.1 

97 

22 

29 

29 

162 

3 

0 

2 

0 

.00 

-  1.69 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRATFORD 

73.6 

39.0 

56.3 

97 

23 

29 

29 

267 

2 

0 

3 

0 

.14 

.14 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUNRAY  *  SW 

78.3 

42, 4M 

60. 4M 

100 

22 

33 

28 

163 

2 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHCKA 

78.2 

47.1 

62.7 

99 

22 

38 

27 

123 

4 

0 

0 

0 

1.09 

.62 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

TLLIA 

77,1 

*2.5 

59.8 

99 

23 

35 

27 

186 

4 

0 

0 

0 

1.23 

.68 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

VEGA 

72.3 

40,3 

56.3 

1.1 

94 

23 

33 

27. 

266 

1 

0 

0 

0 

.27 

-  1.10 

.23 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

61.5 

3.4 

.66 

-   .70 

.0 

•    •    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  «B  AIRPORT     //R 

79.7 

56,4 

68.1 

3.8 

9* 

21 

42 

29 

59 

5 

0 

0 

0 

2.78 

.51 

1.84 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

ANSON 

92.9 

55,9 

69,4 

98 

21 

44 

28 

39 

7 

0 

0 

0 

1.93 

1.20 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

ASPERMONT 

83.8 

54.9 

69.4 

97 

21 

42 

27 

36 

9 

0 

0 

0 

2.59 

.53 

.87 

9 

.0 

0 

5 

3 

0 

BALLINGER  1  Sw 

85.3 

53.8 

69.6 

4.2 

97 

21 

33 

29 

35 

11 

0 

0 

0 

.28 

-  2.18 

.18 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

79.7 

51.4 

65.6 

97 

21 

42 

28. 

65 

6 

0 

0 

0 

1.65 

-   .49 

.87 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

CL»RENDCN 

77.9 

44,9 

61.4 

97 

23 

33 

1 

153 

5 

0 

0 

0 

.89 

.46 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

CCLE«AN 

82.0 

54,9 

68.5 

2.2 

91 

21. 

37 

29 

41 

2 

0 

0 

0 

.29 

-  2.61 

.29 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

cclcradc  city 

84.7 

55.5 

70.1 

99 

21 

42 

16 

36 

8 

0 

0 

0 

3.29 

1.51 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

DICKENS 

79.6 

51.4 

65.5 

100 

22 

40 

27 

76 

5 

0 

0 

0 

2.15 

.90 

14 

.0 

0 

4 

3 

0 

ELECTRA 

80.4 

54.3 

67.4 

92 

22 

42 

28 

44 

3 

0 

0 

0 

3.20 

.94 

14 

.0 

0 

7 

3 

0 

GAIL 

82.7 

55.3 

69.0 

99 

21 

40 

27 

45 

7 

0 

0 

0 

1.77 

1.34 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

Glthbie 

81.3 

49.3 

65.3 

99 

22 

42 

27. 

54 

5 

0 

0 

0 

1.64 

.57 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

-ajkEll 

90.7 

53.9 

67.3 

97 

23 

44 

29 

59 

5 

0 

0 

0 

3.81 

1.88 

1.11 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

-CRCS  CREEK  DA" 

79.0 

53.2 

66.1 

90 

22. 

36 

29 

76 

2 

0 

0 

0 

.41 

.24 

26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

JAY'CN 

82.  OM 

92. 4M 

67. 2M 

100 

22 

41 

27 

61 

7 

0 

0 

0 

1.1? 

.36 

26 

.0 

0 

5 

0 

0 

'  '  •     CITY 

82.6 

54.3 

68.5 

97 

21 

44 

28 

31 

7 

0 

0 

0 

3.46 

1.15 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

LAKE  COLORADO  CITY 

82.2 

55.5 

68.9 

100 

22 

44 

16 

54 

7 

0 

0 

0 

2.83 

1.51 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

.art  rf»P 

81.  2M 

55.  4M 

68. 3M 

9* 

21 

42 

29 

37 

3 

0 

0 

0 

1.52 

.65 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

«»'»D0» 

82.6 

53.4 

68.0 

101 

21 

39 

27 

46 

6 

0 

0 

0 

1.55 

.94 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

■»'tHH 

81.  1M 

49. 6M 

65,  4M 

5.3 

98 

22 

40 

28. 

63 

9 

0 

0 

0 

2.88 

2.30 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

-     i  • 

92.6 

54.8 

69,7 

96 

21 

43 

28 

32 

6 

0 

0 

0 

3.82 

1.47 

1.09 

14 

•  0 

0 

6 

3 

1 

PAOlCAh 

83. OM 

94.0 

69. 9M 

97 

22 

44 

28 

24 

3 

0 

0 

0 

3.29 

1.19 

8 

.0 

0 

3 

3 

1 

80.1 

52,6 

66.4 

100 

22 

42 

27 

62 

5 

0 

0 

0 

1.59 

.08 

1.15 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

1  »E 

80.3 

52.5 

66.4 

4.2 

95 

22 

40 

28 

57 

5 

0 

0 

0 

1.94 

-   .76 

.46 

5 

•  0 

0 

T 

0 

0 

81.0 

54.3 

67.7 

97 

21 

43 

21 

53 

7 

0 

0 

0 

2.34 

.90 

26 

•  0 

0 

4 

3 

0 

93.0 

35.5 

69.3 

99 

21 

42 

27 

39 

8 

0 

0 

0 

1.76 

-    .04 

.85 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

90.5 

91.9 

66.2 

3.2 

96 

22 

41 

29. 

67 

6 

0 

0 

0 

2.65 

.52 

.75 

14 

.0 

0 

6 

3 

0 
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TEXAS 
APRIL    1965 


Temperature 

Precipitation 

gj 
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•1 

Oi| 
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•a 

O  C 
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3 
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No.  of  Days 

3 

•3 
.1 

I| 
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a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

H 

■3-a 

If 

s  S 

Q 

1 

1 

| 

■A 

"z& 

hi 

*  & 

2 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

79.  a 

48.5 

64.2 

93 

22 

34 

28 

81 

4 

0 

0 

0 

1.01 

.89 

14 

,0 

0 

z 

1 

0 

SNYDER 

Sl.l 

52.8 

67.0 

4.2 

100 

22 

41 

16 

64 

6 

0 

0 

0 

.31 

•  1.08 

.16 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRUSCOTT 

80.4 

53.3 

66.9 

95 

22 

41 

28 

55 

5 

0 

0 

0 

3.63 

2,32 

14 

.0 

0 

7 

1 

1 

TURKEY 

ei.OM 

50.  1M 

65, 6M 

98 

23» 

37 

27 

81 

6 

0 

0 

0 

2.46 

2.00 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

VERNON 

81.7 

54.2 

68.0 

9* 

21 

41 

26 

36 

4 

0 

0 

0 

2.48 

1.07 

14 

.0 

0 

6 

1 

1 

WELLINGTON 

78.0 

48.0 

63.0 

94 

23 

38 

6 

109 

5 

0 

0 

0 

3.10 

1.42 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

WICHITA  FALLS  MB  AP      R 

80.0 

54,4 

67.2 

3.2 

91 

21 

41 

28 

47 

2 

0 

0 

0 

2.45 

-  .08 

1,28 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

WINTERS  9  NNE 

80.3 

51.3 

65,8 

95 

22 

38 

29 

80 

6 

0 

0 

0 

1.77 

1.10 

25 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

67.1 

3.7 

2.13 

.01 

•  0 

•   •   • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

81.4 

52,9 

67.2 

2,8 

95 

22 

42 

29. 

65 

7 

0 

0 

0 

4.53 

2.13 

2.81 

26 

•  0 

0 

4 

2 

2 

ARCHER  CITY 

80.8 

56,6 

68.7 

92 

21 

41 

28 

37 

3 

0 

0 

0 

3.67 

1.29 

26 

•  0 

0 

5 

4 

1 

BARDWELL  DAM 

80. 61* 

58,  1M 

69. 4M 

90 

19 

41 

29 

34 

1 

0 

0 

0 

1.98 

1.43 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

BELTON  DAM 

79.3 

60,2 

69.8 

91 

19 

48 

17 

32 

1 

0 

0 

0 

1.43 

.90 

26 

,0 

0 

3 

1 

0 

BENBROOK  DAM 

78.1 

56,9 

67.5 

87 

24 

44 

29 

47 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1.52 

26 

,0 

0 

3 

2 

1 

BONHAM 

80.0 

55,0 

67.5 

87 

22* 

37 

28 

50 

0 

0 

0 

0 

1.97 

1.10 

26 

,0 

0 

2 

1 

1 

BOWIE 

80,3 

57,4 

68.9 

89 

10. 

41 

28 

30 

0 

0 

0 

0 

1.93 

.68 

26 

•  0 

0 

5 

2 

0 

BOYD  3  SE 

79.2 

55.0 

67.1 

90 

11 

37 

29 

64 

1 

0 

0 

0 

1,94 

.77 

15 

,0 

0 

4 

2 

0 

BRECKENRIDGE 

80.0 

54.8 

67,4 

91 

21 

40 

28 

54 

2 

0 

0 

0 

2.82 

.37 

.92 

25 

,0 

0 

6 

3 

0 

BRIDGEPORT 

80.1 

54,7 

67,4 

92 

24 

39 

29 

63 

5 

0 

0 

0 

1.99 

-  1.23 

1.00 

26 

,0 

0 

6 

1 

1 

BROWNWOOD 

81.7 

55,7 

68,7 

3.6 

93 

22 

37 

29 

50 

7 

0 

0 

0 

1.23 

-  1.72 

.54 

26 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CAMERON 

82.4 

60,3 

71.4 

3.7 

91 

16 

44 

30. 

20 

1 

0 

0 

0 

3.44 

-   .47 

1.38 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

CLEBURNE 

80.7 

56,6 

68.7 

2,6 

89 

18 

38 

29 

31 

0 

0 

0 

0 

1.49 

-  2.30 

.84 

26 

.0 

0 

2 

2 

0 

CORSICANA 

80.2 

57,9 

69.1 

3.9 

68 

19 

42 

29 

38 

0 

0 

0 

0 

1.99 

-  2.33 

1.92 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

79.4 

59.9 

69.7 

4.7 

88 

22* 

47 

29. 

31 

0 

0 

0 

0 

2.03 

-  1.97 

1.02 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

DENISON  DAM 

80.6 

56.1 

68.4 

88 

21 

39 

29 

38 

0 

0 

0 

0 

.94 

.55 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

DENTON  2  SE 

80.4 

57.1 

68.8 

4.3 

88 

10 

42 

29 

38 

0 

0 

0 

0 

1.46 

-  2.23 

.92 

26 

.0 

0 

2 

2 

0 

DUBLIN 

77.7 

55.5 

66.6 

2.7 

87 

23* 

37 

29 

72 

0 

0 

0 

0 

1,49 

-  2.00 

.72 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

EASTLAND 

79.0 

53.0 

66.0 

89 

24* 

34 

29 

73 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.80 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

EVANT 

81.4 

58.4 

69.9 

94 

18 

41 

29 

29 

1 

0 

0 

0 

1.80 

1.40 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

FERRIS 

80.3 

58.4 

69.4 

88 

18 

46 

29 

22 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.93 

15 

•  0 

0 

3 

2 

0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

79,4 

57.4 

68.4 

3,6 

87 

21. 

43 

29 

36 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-  1.45 

1.29 

26 

.0 

0 

4 

1 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

79.9 

59.4 

69.7 

89 

22 

46 

29 

34 

0 

0 

0 

0 

2.24 

1.16 

26 

.0 

0 

5 

2 

GAINESVILLE 

77.0 

53.6 

65.3 

1.0 

86 

24. 

39 

29. 

78 

0 

0 

0 

0 

1.39 

-  2.36 

.62 

6 

•  0 

0 

2 

1 

GATESVILLE 

81.3 

59.6 

70.5 

93 

18 

43 

29 

11 

1 

0 

0 

0 

1.94 

1.09 

6 

.0 

0 

3 

2 

GEORGETOWN 

82.4 

60.6 

71.5 

90 

18 

42 

29 

24 

1 

0 

0 

0 

4.39 

2.72 

6 

.0 

0 

3 

3 

GLEN  ROSE 

84.5 

56.2 

70.4 

92 

18 

34 

29 

30 

7 

0 

0 

0 

,46 

.41 

26 

.0 

0 

1 

0 

GOLDTHWAITE 

80.4 

57.4 

68.9 

89 

18 

41 

39 

39 

0 

0 

0 

0 

1.36 

1.30 

26 

,0 

0 

1 

1 

GRAHAM 

80.0 

53.1 

66.6 

2t7 

91 

22 

39 

29 

61 

5 

0 

0 

0 

4,07 

1.23 

2.37 

26 

.0 

0 

5 

2 

GRANBURY 

82.4 

57,3 

69.9 

89 

22. 

39 

29 

31 

0 

0 

0 

0 

2.05 

.84 

26 

,0 

0 

4 

2 

GRAPEVINE  DAM 

78.6 

57.0 

67,8 

88 

22 

43 

29 

54 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1.16 

26 

.0 

0 

4 

2 

GREENVILLE  7  NW 

78.6 

53.4 

66,0 

2.5 

88 

19 

37 

29 

68 

0 

0 

0 

0 

1.7Z 

-  3,03 

1.20 

26 

,0 

0 

4 

1 

GROESBECK 

81.2 

60,6 

70.9 

91 

9 

46 

29 

21 

l 

0 

0 

0 

3,60 

2.00 

26 

,0 

0 

3 

2 

HAMILTON 

80.3 

55.9 

68.1 

92 

19 

38 

29 

51 

l 

0 

0 

0 

1,46 

1.03 

26 

,0 

0 

3 

1 

HENRIETTA 

79.2 

55.0 

67.1 

3.5 

91 

22 

41 

26 

58 

3 

0 

0 

0 

3.24 

1.25 

26 

,0 

0 

7 

2 

HICO 

81.3 

56,6 

69.0 

89 

18 

36 

29 

39 

0 

0 

0 

0 

.83 

,61 

25 

.0 

0 

2 

1 

HILLSBORO 

79.2 

58.3 

68.8 

92 

19 

40 

29 

42 

1 

0 

0 

0 

1.56 

1.40 

26 

•  0 

0 

1 

I 

JACKSBORO 

81.5 

57.2 

69.4 

90 

4. 

44 

29 

31 

2 

0 

0 

0 

3.30 

1,60 

26 

.0 

0 

5 

2 

KAUFMAN 

80.7 

57.4 

69.1 

5.1 

89 

24. 

42 

29 

38 

0 

0 

0 

0 

1.89 

-  2.58 

.96 

26 

.0 

0 

3 

2 

KILLEEN 

81.7 

58,5 

70.1 

93 

19. 

42 

29 

25 

3 

0 

0 

0 

1.73 

.90 

26 

.0 

0 

4 

1 

LAVON  DAM 

78.7 

56.2 

67.5 

87 

19 

40 

29 

52 

0 

0 

0 

0 

2.12 

1.10 

26 

.0 

0 

5 

1 

MARLIN 

82.1 

57.8 

70.0 

94 

18 

42 

30. 

25 

1 

0 

0 

0 

2.83 

1.40 

6 

.0 

0 

3 

2 

MC  GREGOR 

80.1 

57.6 

68.9 

92 

19 

40 

29 

45 

1 

0 

0 

0 

1.22 

-  2.68 

.84 

26 

.0 

0 

2 

1 

MC  KINNEY 

81.5 

57.7 

69.6 

90 

18 

40 

29 

29 

1 

0 

0 

0 

2.06 

1.02 

26 

.0 

0 

4 

1 

MEXIA 

79.1 

59,4 

69.3 

4.0 

88 

13 

47 

28. 

36 

0 

0 

0 

0 

2.58 

-  1.39 

1.38 

26 

.0 

0 

3 

2 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

80.6 

57.0 

68.8 

91 

21. 

42 

29 

36 

3 

0 

0 

0 

2.60 

1.23 

25 

.0 

0 

5 

2 

NAVARRO  MILLS  DAM 

80.2 

57.3 

68.8 

90 

19 

44 

29 

41 

I 

0 

0 

0 

1.01 

.92 

26 

.0 

0 

1 

1 

OLNEY 

80.1 

55.2 

67.7 

91 

21 

42 

28 

49 

1 

0 

0 

0 

2.43 

1.29 

26 

,0 

0 

4 

1 

PARIS 

79.6 

57.4 

68,5 

5.9 

88 

24. 

41 

29 

46 

0 

0 

0 

0 

1.47 

-  3,72 

.84 

26 

.0 

0 

4 

1 

PILOT  POINT 

79.1 

55,8 

67,5 

89 

11 

42 

26 

52 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.90 

26 

.0 

0 

2 

1 

PROCTOR  RESERVOIR 

79.2 

56.7 

68.0 

89 

23. 

39 

29 

55 

0 

0 

0 

0 

.5V 

.43 

26 

.0 

0 

1 

0 

PUTNAM 

81.1 

57.7 

69.4 

91 

21 

42 

26 

42 

2 

0 

0 

0 

1.30 

-  1.39 

1.05 

26 

.0 

0 

2 

1 

OUINLAN 

80.7 

55.8 

68.3 

87 

23. 

38 

29 

39 

0 

0 

0 

0 

1.3S 

1.00 

26 

.0 

0 

2 

1 

RANGER  PUMP  STATION 

77. OM 

53. 4M 

65. 2M 

88 

22. 

42 

30. 

97 

0 

0 

0 

0 

1.39 

.70 

26 

.0 

0 

5 

1 

RISING  STAR 

77. 6M 

56. 4M 

67. OM 

89 

22. 

39 

29 

66 

0 

0 

0 

0 

.45 

26 

.0 

0 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 

78.9 

55.9 

67.4 

4.1 

87 

24. 

38 

29 

58 

0 

0 

0 

0 

1.17 

-  3.21 

.80 

26 

.0 

0 

2 

1 

SPRIN6T0WN 

78,1 

54.2 

66.2 

88 

22. 

40 

29 

76 

0 

0 

0 

0 

3.07 

1.20 

15 

,0 

0 

5 

3 

5TEPHENVILLE  6  SW 

77,3 

56.5 

66.9 

87 

22 

42 

29 

62 

0 

0 

0 

0 

1.71 

.91 

26 

,0 

0 

2 

2 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

78. OM 

56.  9M 

67, 5M 

90 

19 

40 

29 

64 

1 

0 

0 

0 

1.38 

1.05 

26 

.0 

0 

2 

1 

TAYLOR 

81.7 

59.9 

70,8 

3.5 

91 

19 

44 

29 

25 

1 

0 

0 

0 

1.56 

-  1.96 

.63 

6 

.0 

0 

4 

2 

TEMPLE 

80.0 

60.0 

70,0 

3.6 

90 

19 

46 

29 

33 

1 

0 

0 

0 

1.80 

-  2.01 

1.26 

26 

,0 

0 

3 

1 

THROCKMORTON 

79,4 

54.4 

t>6.9 

2.0 

93 

22 

44 

29. 

63 

5 

0 

0 

0 

2.47 

.03 

1.12 

26 

,0 

0 

7 

1 

WACO  DAM 

79.7 

58.3 

69,0 

93 

19 

45 

29 

36 

1 

0 

0 

0 

1.18 

,93 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

WACO  WB  AIRPORT          R 

81.8 

61.9 

71.9 

5.3 

94 

18 

46 

29 

15 

1 

0 

0 

0 

1.35 

-  2.53 

.85 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

WAXAHACHIE 

81.8 

57.9 

69,9 

89 

18 

40 

29 

25 

0 

0 

0 

0 

1.84 

.83 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

WEATHERFORD 

77.8 

53.5 

65.7 

2.7 

89 

5 

39 

29 

73 

0 

0 

0 

0 

2.38 

-  1.20 

.65 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

WHITNEY  DAM 

80.2 

57.7 

69.0 

92 

19 

40 

29 

45 

1 

0 

0 

0 

.81 

.49 

26 

,0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

68.5 

3.7 

1.97 

•  1.72 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
APRIL    1965 


Temperature 

Precipitation 

6§ 

■ 
ft 

> 
< 

■a 

■  1 

|z 

ii 

1 

© 

a 

o 
Q 

B, 

a 

9 

Q 

No.  ol  Days 

3 

1- 

13 

ii 

a 

6 

a 

Soo- 

«.  SlMt 

No.  ot  D.y. 

Station 

Max. 

Min. 

3 
i- 

•S-o 

i! 

2  o 

• 

2 

o 

z 

8 

s 

I 

2 

o 

•A 

5  < 

6  » 
Si 

9  * 

•ai 

•    •    • 

EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

82.  2 

61.3 

71.8 

86 

23. 

45 

30. 

7 

0 

0 

0 

0 

2.5' 

-  1.70 

.66 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

ATHENS 

83. l 

61.2 

72.2 

90 

12 

44 

29 

15 

1 

0 

0 

0 

1.66 

1.19 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

BCN  *IER  2  E 

82.2 

58.0 

70.1 

90 

20 

38 

29 

30 

1 

0 

0 

0 

■  13 

-  5.31 

.13 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

CARTHAGE 

BO.  1 

56,6 

68.4 

87 

2*« 

39 

29 

53 

0 

0 

0 

0 

l.o* 

.46 

26 

.0 

0 

3 

a 

0 

CENTER 

82.0 

57.1 

69.6 

89 

10 

42 

30. 

33 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.45 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

CENTERVILLE 

80.* 

59.3 

69.9 

87 

24 

41 

29 

31 

0 

0 

0 

0 

2.96 

1.48 

6 

.0 

0 

3 

2 

2 

CLARK5VILLE  2  E 

78.  7 

55.1 

66,9 

86 

25* 

39 

29 

60 

0 

0 

0 

0 

1.79 

1.00 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

CCLDSPRING  5  S 

81.8 

59.1 

70,5 

87 

26* 

39 

29 

29 

0 

0 

0 

0 

.24 

.08 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLLEGE  STATION  FAA  »P 

79.7 

62.1 

70,  9 

85 

18* 

46 

29 

18 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.86 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

CCNROE 

82.9 

61.2 

72.1 

89 

* 

44 

30 

15 

0 

0 

0 

0 

2.53 

1.84 

20 

.0 

0 

4 

1 

I 

CROCKETT 

81.3 

59,0 

70.2 

97 

23» 

43 

30. 

28 

0 

0 

0 

0 

1.54 

.38 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

DAINGERFIELD  9  S 

81.2 

M 

M 

90 

11. 

44 

29 

2 

0 

0 

0 

1.06 

.85 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

OIALVILLE  2  H 

79.9 

60.1 

70.0 

86 

22 

43 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.75 

6 

.0 

0 

2 

2 

0 

EMORY  3  ESE 

78.5M 

5*.5M 

66. 5M 

86 

2* 

37 

29 

63 

0 

0 

0 

0 

.96 

.94 

26 

.0 

0 

I 

1 

0 

EVAOALE 

81.3 

60.9 

71.1 

89 

20 

43 

29 

16 

0 

0 

0 

0 

3.75 

1.94 

20 

.0 

0 

2 

2 

2 

FAIRFIELD 

78.  9M 

59.*:< 

69,  2M 

84 

10 

42 

30 

30 

0 

0 

0 

0 

2.53 

1.37 

26 

.0 

0 

2 

2 

2 

FRANKLIN 

ao.i 

57.* 

68.8 

87 

20 

41 

29 

41 

0 

0 

0 

0 

.95 

.55 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRANKSTCN  2  SW 

80. 5M 

57.91 

69.2M 

86 

22' 

40 

29 

30 

0 

0 

0 

0 

1.84 

.85 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

GILMER  2  x 

90.6 

56.9 

68.8 

98 

11 

37 

29 

42 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.97 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

GLAOEhATER 

80.* 

58.6 

69.5 

89 

11 

40 

29 

39 

0 

0 

0 

0 

1.70 

.98 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

HEMPSTEAD 

81.3 

59.8 

70.6 

86 

26* 

45 

29 

18 

0 

0 

0 

0 

.90 

.31 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

HENDERSON 

80.6 

57.6 

69.1 

88 

26* 

40 

29 

43 

0 

0 

0 

0 

1.32 

-  3.10 

.70 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

HUNTSVtLLE 

32.3 

61.8 

72.1 

4,9 

89 

13 

46 

29 

16 

0 

0 

0 

0 

.4' 

-  3.93 

.22 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

81.7 

59.0 

70.4 

88 

13 

40 

1 

29 

0 

0 

0 

0 

.9' 

.61 

26 

.0 

0 

3 

I 

0 

JACKSONVILLE 

79,4 

58.9 

69.2 

89 

22* 

46 

1 

37 

0 

0 

0 

0 

1.37 

.75 

6 

.0 

0 

2 

2 

0 

JASPER 

82.3 

57.8 

70.1 

86 

26* 

38 

29 

23 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

5. 

.0 

0 

0 

0 

0 

KARNACK 

80.6 

56.2 

68.4 

89 

22 

40 

1 

36 

0 

0 

0 

0 

1.49 

.95 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

83.* 

60.5 

72.0 

5.1 

89 

19 

40 

29 

12 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  4,52 

.05 

12 

.0 

0 

a 

0 

0 

LINDALE  3  SE 

79.3 

59.* 

69.4 

4.5 

87 

24* 

44 

29. 

42 

0 

0 

0 

0 

1.61 

-  3,28 

1.08 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

LIVINGSTON  2  NNE 

82.7 

58.0 

70,4 

88 

26 

35 

29 

33 

0 

0 

0 

0 

.09 

.05 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONGVIE* 

80.3 

56.9 

68.6 

2.9 

88 

11 

40 

30 

41 

0 

0 

0 

0 

1.53 

-  3.26 

.92 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

LCVELADY 

81.2 

58.7 

70.0 

89 

23 

42 

30 

27 

0 

0 

0 

0 

.62 

.22 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

82.6 

61.0 

71.8 

5.2 

90 

22 

44 

29 

10 

1 

0 

0 

0 

.73 

.35 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAOISONVILLE 

82.5 

61.* 

72.0 

88 

22 

42 

29 

18 

0 

0 

0 

0 

.58 

.29 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARSHALL 

79.9 

55.* 

67,7 

2.2 

87 

24* 

38 

29 

57 

0 

0 

0 

0 

1.71 

-  2.72 

.72 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOUNT  PLEASANT 

80.9 

5*. 8 

67.9 

4.5 

88 

24* 

38 

29 

59 

0 

0 

0 

0 

1.50 

1.25 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

NACOGDOCHES 

82.9 

58.6 

70,8 

5.6 

90 

10 

41 

30. 

31 

1 

0 

0 

0 

1.87 

-  2.81 

1.52 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

PALESTINE 

80.5 

58,* 

69,5 

3.6 

87 

24* 

45 

1 

24 

0 

0 

0 

0 

2.29 

-  1.52 

1.36 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

PINELAND 

81.7 

57.1 

69,4 

87 

24* 

36 

30. 

35 

0 

0 

0 

0 

.08 

.03 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKLAND  1  N 

82.9 

57.8 

70,4 

88 

22* 

35 

30. 

27 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  4.46 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

RL5K 

75.8 

58.1 

67,0 

95 

22 

42 

1 

60 

1 

0 

0 

0 

1.55 

.90 

26 

.0 

0 

2 

2 

0 

5I»»S  2  NN* 

80.3 

55.* 

67,9 

87 

19* 

38 

29 

42 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.86 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

SPuRGER  DAM  B 

91.3 

59.6 

70.5 

86 

26* 

40 

29 

25 

0 

0 

0 

0 

.0? 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SULPHUR  SPRINGS 

79.* 

5*.2 

66.8 

87 

23 

37 

30. 

63 

0 

0 

0 

0 

1.5U 

.90 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

TEXARKANA  DAM 

80.1 

56.1 

68.1 

89 

19 

41 

29 

53 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.68 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

TYLER  J  NE 

80.8 

56.5 

69.7 

89 

19* 

36 

29 

49 

0 

0 

0 

0 

1.52 

1.04 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

•ARREN 

83.7 

59.0 

71.4 

89 

19 

38 

30. 

18 

0 

0 

0 

0 

.33 

.16 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

■Ills  point 

7<».8 

57.3 

68.6 

88 

19 

43 

29 

39 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.60 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

69.7 

3.9 

1.33 

-  3.23 

.0 

•    •    « 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

80.5 

51.3 

65,9 

2.6 

92 

23. 

38 

29 

65 

2 

0 

0 

0 

.05 

-   .46 

.03 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAkERSFIElD 

95.6 

56.6 

71.1 

99 

22 

42 

28 

26 

13 

0 

0 

0 

.10 

.08 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAlmORhEA 

8*. 5 

50,8 

68.7 

2.8 

100 

22* 

38 

28 

27 

9 

0 

0 

0 

T 

-   .71 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANCELAPIA 

91.8 

50.6 

71.2 

103 

22. 

43 

21. 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

castolcn 

M 

M 

M 

103 

25. 

P 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHISOS  BASIN 

80.* 

55.0 

67.7 

8* 

23. 

42 

IS 

40 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

'.AS  SERVICE  STA 

81.9 

*1.3 

61.6 

99 

22 

30 

15. 

126 

4 

0 

4 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

CPASE 

83.3 

53.7 

68.5 

98 

22 

42 

29 

45 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  PASC  KB  AIRPORT        R 

80.0 

50.5 

65.3 

1.9 

98 

22 

38 

6 

54 

4 

0 

0 

0 

.01 

-   .28 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

FABEhS 

81.* 

**,9 

63.2 

97 

23 

33 

6 

87 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

• '  •  -  ■.  <FST  RADIO 

85.6 

50.4 

68.0 

100 

22 

40 

28 

38 

12 

0 

0 

0 

.06 

.05 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOANDFALLS  3  SSE 

85.2 

31.2 

68.2 

103 

22 

41 

29 

39 

10 

0 

0 

0 

.01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

rts* 

81.7 

*9,* 

65.6 

101 

22 

39 

29. 

72 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

»  -,SA  I  S 

7'. 2 

43.6 

60.4 

92 

23 

33 

11. 

150 

2 

0 

0 

0 

.01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

«A»»- 

m.OM 

45,  OM 

64, OM 

9* 

2*. 

36 

16 

67 

9 

0 

0 

0 

.02 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

»A»"» 

81.1 

41.  ' 

61.4 

92 

23. 

34 

16. 

118 

3 

0 

0 

0 

.2' 

.23 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

»i/»t|C«  »» 

M 

M 

M 

101 

23. 

49 

17. 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•  n-DAir 

85.8 

30.0 

67,9 

102 

23 

41 

13 

24 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

■'  Kllll 

46.0 

31.8 

69,9 

100 

21 

41 

29 

24 

11 

0 

0 

0 

.36 

.36 

26 

.0 

0 

I 

0 

0 

»ev«iT  "<• 

73.1 

48.7 

40.9 

88 

22 

33 

27 

153 

0 

0 

0 

0 

.1H 

.18 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

PMrrwci  t   'C'ion 

87. 2M 

34.  6M 

70. 9M 

96 

22 

42 

16 

11 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

87.9 

31.3 

69.4 

10* 

23 

43 

16 

19 

11 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

*UMU 

8*. 9 

53.2 

4«.4 

99 

21 

39 

21 

37 

9 

0 

0 

0 

.51 

.45 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

••Esioie 

36.2 

7<.,4 

4.1 

10* 

23. 

48 

12 

10 

II 

0 

0 

0 

.00 

-   .34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•JO  »   r. 

»*.' 

30.7 

67.7 

101 

22 

40 

6 

26 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Note*  Following  SUtlon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
APRIL    1965 


Temperature 

Precipitation 

•i 
ri 

IB 

01 

j 

> 
< 

jg 

o 

a 

1 

■ 
13 
0 

8 

■ 

i 

9 

a 

No.  o 

Days 

3 

■3 
.1 

a| 
«  2 

Ok 

3 

« 
* 

<3 

3 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

■a 

o 

H 

■3-a 

a  o 

So 

I 

a, 
1 

S 

fej 

5  I 

si 

5  o 

s 

0 

SALT  FLAT  10  ENE 

60. 7 

46.5 

63.6 

96 

23. 

34 

15 

82 

4 

0 

0 

0 

.02 

.01 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDERSON 

84.5 

54.2 

69.4 

97 

14 

44 

28 

30 

11 

0 

0 

0 

.62 

.42 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHEFFIELD 

85.3 

55.6 

70.5 

96 

21 

37 

29 

28 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  BLANCA 

80.6 

44,4 

62.5 

95 

22 

34 

1* 

102 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VAN  HORN 

82.2 

51.5 

66,9 

97 

23 

*1 

15 

39 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

26. 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINK  FAA  AIRPORT 

84.6 

53.6 

69.1 

100 

22* 

43 

29 

31 

9 

0 

0 

0 

.04 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

VSlETA 

81.1 

45.6 

63.4 

100 

23 

35 

6 

87 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.8 

2.4 

.06 

-   .50 

.0 

•   •   • 

EDWARDS  PLATEAU    06 

AMIS TAD  DAM 

8*,7 

61.4 

73.1 

98 

19 

50 

30 

11 

12 

0 

0 

0 

2. 93 

2.27 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

BIG  LAKE  *  2 

81.6 

53.8 

67.7 

95 

22 

40 

29* 

57 

8 

0 

0 

0 

.42 

.20 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLANCO 

79.6 

57,4 

68.5 

2.8 

92 

19 

39 

30 

44 

1 

0 

0 

0 

3.95 

•  *3 

1.45 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

BOERNE 

79.3 

58,8 

69.1 

3.2 

88 

18 

40 

30 

30 

0 

0 

0 

0 

5.54 

2.82 

3.03 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

BRACKETTVILLE 

83.4 

60,1 

71.8 

95 

20 

48 

17 

10 

2 

0 

0 

0 

2.93 

1.65 

27 

•  0 

0 

3 

2 

1 

BRADY 

81.7 

53.6 

67.7 

93 

11 

39 

29 

51 

4 

0 

0 

0 

1.02 

.57 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

BURNET 

79.8 

58.3 

69.1 

93 

18 

38 

29 

42 

2 

0 

0 

0 

2.35 

1.12 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

CAMP  WOOD 

82.7 

57,6 

70.2 

95 

18 

42 

30 

18 

1 

0 

0 

0 

1.86 

.64 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

CARTA  VALLEY 

84.0 

59,0 

71.5 

96 

18 

43 

29 

23 

7 

0 

0 

0 

1.50 

1.50 

26 

•  0 

0 

1 

1 

1 

COPE  RANCH 

80.6 

51.2 

65.9 

95 

22 

38 

29 

77 

4 

0 

0 

0 

1.69 

.62 

5 

•  0 

0 

4 

2 

0 

DEL  RIO  WB  AP 

85.7 

61.5 

73.6 

98 

18 

49 

30 

4 

13 

0 

0 

0 

3.13 

1.55 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

EDEN  1 

85.4 

55.1 

70.3 

95 

21 

33 

29 

3* 

10 

0 

0 

0 

.30 

.25 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

FREDERICKSBURG 

80.5 

57.7 

69.1 

97 

18 

41 

30. 

40 

1 

0 

0 

0 

3.21 

1.82 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

JOHNSON  CITY 

78.9 

58.0 

68.5 

93 

19 

38 

30 

45 

1 

0 

0 

0 

3.02 

1.24 

26 

.0 

0 

3 

3 

1 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

83.3 

55.2 

69.3 

96 

18 

38 

30. 

36 

6 

0 

0 

0 

2.09 

2.03 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

JUNO 

85.4 

57.1 

71.3 

97 

19 

43 

29 

23 

12 

0 

0 

0 

.22 

.10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERRVILLE 

80.0 

56.3 

68.2 

*.2 

96 

19 

36 

30 

52 

1 

0 

0 

0 

3.40 

.33 

1.30 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

LAMPASAS 

80.2 

56.9 

68.6 

3.4 

95 

19 

38 

29 

♦7 

1 

0 

0 

0 

1.50 

-  1.86 

.56 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAN6TRY  NO  2 

87.5 

61.0 

74.3 

95 

23* 

52 

30* 

0 

18 

0 

0 

0 

.15 

.10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

LEAKEY  NO  2 

83.4 

56.6 

70.0 

97 

18 

38 

30 

26 

2 

0 

0 

0 

1.57 

.61 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

LLANO 

81.7 

59.0 

70.4 

3.8 

95 

19 

42 

29 

36 

I 

0 

0 

0 

1.81 

-  1.14 

.78 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

MASON 

80.9 

54.1 

67.5 

95 

19 

37 

29 

63 

1 

0 

0 

0 

1.26 

.91 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

MC  CAMEY 

86.5 

56.7 

71.6 

99 

21 

44 

28 

16 

15 

0 

0 

0 

.56 

.53 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

MENARD 

83.1 

52.6 

67.9 

93 

21. 

34 

29 

47 

7 

0 

0 

0 

1.43 

-   .85 

.85 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

MERT20N 

85.8 

54,9 

70.4 

97 

21 

35 

29 

30 

9 

0 

0 

0 

.16 

.16 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

OZONA 

84.7 

55.6 

70.2 

95 

13 

40 

29 

36 

12 

0 

0 

0 

.64 

.41 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PAINT  ROCK 

85.8 

53.7 

69.8 

96 

21 

36 

29 

31 

14 

0 

0 

0 

.90 

•  1.46 

.70 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

PRADE  RANCH 

81.3 

55.5 

68.4 

89 

25 

36 

30 

35 

0 

0 

0 

0 

1.82 

1.02 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

RANKIN 

84.2 

55.7 

70.0 

98 

21 

43 

28 

30 

10 

0 

0 

0 

1.11 

1.00 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

ROBERT  LEE 

83.8 

52.9 

68.4 

99 

22 

38 

30 

45 

9 

0 

0 

0 

.77 

.30 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROCKSPRINGS 

81.3 

57.2 

69.3 

96 

IS 

43 

28 

36 

1 

0 

0 

0 

.65 

.52 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  ANGELO  DAM 

82.6 

55,8 

69.2 

97 

22 

42 

29 

49 

10 

0 

0 

0 

.08 

.08 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT   R 

84.8 

56.2 

70.5 

3.4 

98 

21 

38 

29 

31 

10 

0 

0 

0 

.12 

-  1.89 

.05 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  SABA 

80.4 

56,5 

68.5 

92 

19 

37 

29 

46 

1 

0 

0 

0 

1.16 

.62 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

SONORA 

S4.0 

55,6 

69.8 

93 

ie 

39 

29* 

32 

6 

0 

0 

0 

1.17 

.75 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

STERLING  CITY 

81.7 

47,4 

64.6 

98 

22 

35 

29 

88 

6 

0 

0 

0 

1.92 

.26 

.50 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

TARPLEY  1  E 

83.  OM 

56. 7M 

69. 9M 

93 

18 

38 

30 

17 

1 

0 

0 

0 

1.65 

.70 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

UVALDE 

83.5 

58,7 

71.1 

93 

19 

45 

30 

17 

6 

0 

0 

0 

2.60 

1.78 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

WATER  VALLEY 

82.9 

51,6 

67.3 

99 

22 

36 

30. 

67 

9 

0 

0 

0 

.26 

.13 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

69.6 

2.9 

1.61 

-   .61 

.0 

•   •   « 
SOUTH  CENTRAL      07 

AUSTIN  WB  AIRPORT       R 

80.5 

62.2 

71.4 

3.7 

69 

18 

47 

30 

12 

0 

0 

0 

0 

1.91 

-  1.64 

1.17 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

AUSTWElL  WL  REFUGE 

79.0 

63, 4M 

71. 2M 

89 

19 

52 

30. 

0 

0 

0 

0 

0 

.63 

.59 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

BEEVILLE  5  NE 

82.2 

63.1 

72.7 

1.5 

92 

19 

48 

27 

8 

1 

0 

0 

0 

2.62 

.18 

1.95 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

BRENHAM 

81.5 

61.3 

71.4 

3.7 

87 

26* 

46 

29 

12 

0 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.24 

1.50 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

CANYON  DAM 

79.5 

60.9 

70.2 

88 

19 

47 

30 

2* 

0 

0 

0 

0 

2.93 

1.08 

6 

•  0 

0 

4 

2 

1 

CHAPMAN  RANCH 

82.0 

65,4 

73.7 

88 

20 

51 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

.61 

.36 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

COLUMBUS 

82.2 

63.0 

72.6 

87 

5* 

50 

30* 

4 

0 

0 

0 

0 

1.68 

-  2.61 

.70 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

CORPUS  CHRIST  I 

79.8 

69.3 

74.6 

84 

20. 

60 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

.68 

.64 

19 

•  0 

0 

1 

1 

0 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

81.5 

65.7 

73.6 

1.9 

88 

18 

51 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

.80 

-  1.34 

.76 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

CUERO  3  NW 

83.5 

62.4 

73.0 

90 

25. 

47 

16 

9 

2 

0 

0 

0 

.72 

.50 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

ELGIN 

82.7 

61.9 

72.3 

89 

18 

48 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

2.64 

.90 

6 

.0 

0 

4 

3 

0 

FLATONIA 

81.  2 

62.9 

72.1 

2.9 

87 

18 

50 

29 

5 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-  1.90 

.61 

19 

.0 

0 

6 

3 

0 

FLORESVILLE 

GOLIAD 

80.8 

64.8 

72.8 

89 

14 

49 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

1.29 

-  1.31 

.59 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

GONZALES 

80.4 

62.3 

71.4 

86 

26* 

48 

30 

1* 

0 

0 

0 

0 

2.05 

-  1.50 

1.35 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

HALLETTSVILLE  1  N 

83.5 

62.2 

72.9 

3.7 

89 

18 

46 

30 

4 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.75 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

HONDO 

82.3 

59.5 

70.9 

1.5 

91 

19 

46 

30 

17 

2 

0 

0 

0 

2.43 

-   .13 

.96 

6 

•  0 

0 

3 

2 

0 

KENEDY 

85.0 

62.5 

73.8 

94 

19 

46 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

.90 

.63 

26 

•  0 

0 

2 

1 

0 

KINGSVILLE 

85.4 

67.1 

76.3 

93 

18 

53 

30. 

0 

5 

0 

0 

0 

.20 

.17 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  GRANGE 

83.0 

61.9 

72.5 

89 

18 

46 

30. 

9 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.62 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

LEXINGTON 

80.0 

61.6 

70.8 

86 

18 

47 

30. 

17 

0 

0 

0 

0 

2,50 

.67 

6 

■  0 

0 

5 

1 

0 

LULING 

80.7 

61,3 

71.0 

2.5 

88 

21* 

45 

30 

23 

0 

0 

0 

0 

3.20 

-   .39 

1.20 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

MATHIS 

82.7 

64,6 

73.7 

94 

19 

52 

30 

3 

2 

0 

0 

0 

.83 

.66 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

NATALIA 

84.  3M 

61.7 

73. OM 

93 

18 

46 

30 

5 

4 

0 

0 

0 

2.48 

1.34 

6 

.0 

0 

3 

3 

1 

NEW  BRAUNFELS 

85.  8M 

60, 7M 

73. 3M 

3.4 

95 

19 

47 

30 

2 

8 

0 

0 

0 

2.98 

-   .17 

1.05 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
APRIL    1965 


Temperature 

Precipitation 

a  2 

|1 

<E 

« 
< 

■a 

SI 

§•1 

B? 

Q 

s 

o 

9 

a 

a 

■ 

at 

i 

a 

No.  of  Days 

3 

1 

li 

|z 

Ig 

C  u. 

N 

a 

2 
o 

• 
a 

Snow.  Sle.1 

No.  of  Day. 

Sutton 

Max. 

Min. 

1- 

■S-. 

IS 

Oo 

»o 

S  - 
So 

• 

a 

1 

z 

s 

z 

0 

s 

z 

6 

H 

al 

s  ► 

..  » 

NIXCN 

REFUGIO 

RC9STCWN 

RCCKPCRT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

82.6 
82.  T 
83.9 
77.3 
81.2 

61.9 
64.7 
65.5 
67.0 
62.0 

72.3 
73.7 
74.7 
72.2 
71.6 

3.4 

90 
88 
93 
82 
90 

18 
25. 

19 
20 
18 

46 
*9 
54 
5* 
** 

30- 

30 

30 

30 

30 

5 
0 
1 
0 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

G 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.75 

1.31 

.48 

.82 

1.97 

-   .85 

.36 
.95 
.43 
.75 
1.28 

27 
20 
20 
20 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 
1 

* 

1 

1 
0 
1 
1 

0 
0 
0 

0 

1 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITMvILLE 

83.* 

82.8 
82.9 
81.  OM 

62.5 

61.9 
65.1 

61.7 

73.0 
72.4 
74.0 
71. 4M 

3.4 
3.3 

2.8 

88 
92 

90 
87 

26* 

18 

18 

* 

*6 
45 
51 
*4 

29 
30 
30 
30 

4 
13 

0 
21 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.06 
2.87 
1.57 
2.41 

-  2.61 

-  .30 

-  1.47 

.47 

.93 

1.48 

.55 

19 
27 
20 
27. 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

* 
1 

6 

0 
3 
1 
2 

0 
0 

1 

0 

■ASHIN6T0N  STATE  PARK 
YOAKUM 

81.9 
84.1 

60.6 
63.1 

71.3 
73.6 

90 
90 

26 
18 

43 

47 

30. 
30 

22 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.85 
1.97 

.30 
.75 

7 
19 

.0 
.0 

0 
0 

3 
3 

0 
3 

0 
0 

DIVISION 

72.6 

3.0 

1.66 

-  1.38 

.0 

•    «    * 
LPPER  COAST         08 

ANAHUAC  NAV  OFFICE 

ANGLETCN 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAVTOWN 

BEAUMONT 

80.7 

8f).*M 

82.2 

81.7 

62.8 

62.  6M 
63.0 

63.4 

71.8 
71. 5M 
72.6 

72.6 

3.0 
3.3 

88 
88 
90 

90 

13 
13 
13 

20 

50 

47 
51 

48 

29 

30. 
30. 

29 

6 

13 

1 

* 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.89 

.56 

2.34 

1.98 

-  2.64 

-  2.46 

.48 
.32 
.77 

1.89 

20 
26 
27 

20 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

2 
2 
3 

1 

0 
0 
3 

1 

0 
0 
0 

1 

CLEVELAND 
CYPflESS  1  SW 
DAXEVAdG 

EL  CAMBC 
FREEPORT  5  NW 

83.1 

M 
82.6 
82.9 
78.6 

59.5 

M 
65.1 
63,4 
64.2 

71.3 

M 
73.9 
73.2 

71.4 

4.1 

88 

89 

89 

84 

20* 

19. 

25 

21* 

40 

51 
50 

54 

30. 

16 
17 
30 

17 

0 
1 
3 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.87 
1.00 
1.59 
2.81 
1.99 

-  1.54 

.75 

.44 

.70 

1.25 

1.68 

20 
20 
27 
27 
27 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 

5 
2 

1 
0 
1 
3 

1 

0 
0 
0 

1 

1 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  WB  CITY          R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

74.9 
81.* 

82.6 
82.2 
79.7 

67.2 
66.6 
64,3 
62.1 
65.5 

71.1 
74.0 
73.5 
72.2 
72.6 

2.6 
4.7 
5.0 
3.9 
3.1 

83 
89 
87 
89 
8* 

19 

19 

19* 

20 

25. 

60 
54 
50 

44 
53 

29. 
29 
29 
29 

30. 

2 
0 
0 
10 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 
.79 
.95 
.98 
.94 

-  2.04 

-  2.63 

-  2.29 

-  3.35 

-  2.28 

.47 
.71 
.72 
.87 
.72 

19 
19 
19 
20 
19 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
1 
1 

0 
1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MAURBRC 
NEW  gulf 
ORANGE  *  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE 

80.5 
82.5 
81.3 
79,0 
82.5 

61.8 
63.6 
61.5 
64.7 
61.9 

71.2 
73.1 
71.4 
71.9 
72.2 

3.8 

87 
89 
91 
85 
90 

14. 

26. 

20 

20 

20 

48 
49 
45 
52 

*8 

30 

30. 

29 

30. 

29. 

5 
3 

11 
1 
6 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.43 
.59 
.44 

.51 

1.69 

-  1.15 

.25 

.40 
.40 
.32 

1.03 

27 

27 

20 
19 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

79.9 
80.3 
82.0 
80.0 
77.7 

65.3 
65.2 
63.4 
64.3 
66.5 

72.6 
72.8 
72.7 
72,2 
72.1 

4.0 
4.5 

83 
89 
90 
86 
83 

25. 

20 
19 
21 

21 

51 
51 
*6 
51 
55 

30 
29 
29 
30 
30 

0 
6 
3 

1 

4 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.34 
.14 
.35 

.41 
1.03 

-  4.13 

-  3.59 

.10 
.14 
.35 

.17 
.60 

26. 

20 

19 

20 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
I 
2 

0 
0 

0 

0 

l 

0 
0 
0 
0 
0 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  >B  AIRPORT      R 

82.5 
81.8 
82.2 

63.4 
62.3 
64,7 

73,0 
72.1 
73.5 

4.2 
3.5 

89 
89 

87 

20 
20 
23 

49 
45 
50 

29 
17 
16 

7 
8 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.36 
.85 

.91 

-  3.31 

-  1.71 

.28 
.68 
.56 

20 
20 
19 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 
2 
2 

0 

1 

1 

0 
0 

0 

DIVISION 

72.4 

3.5 

.98 

-  2.37 

.0 

•    •    • 
SOUTHERN            09 

ALICE 

ARMSTRONG 
BENAVIOES  T  S 
CARRI2C  SPRINGS 
CATARINA 

85.7 
89. 9M 
88.4 

86. 6M 
90. 2M 

64.3 
61.6M 
64,7 
62.  4M 
63. 3M 

75.0 
75. 8M 
76.6 

74. 5M 
76. 8M 

2.2 

96 
100 
98 
98 
99 

19 
12. 

19. 

6 
18. 

50 
47 
51 
49 
51 

30 

30 

29. 

30. 

30 

4 
2 
2 
6 
1 

9 

17 
18 

14 

18 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 
.5U 
T 
2.03 
.86 

-  1.98 
.35 

.05 

.30 

T 

1.80 

.80 

1 
20 
26. 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

0 
2 

1 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

CHARLOTTE  J  NNW 
CCTLLLA  'AA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEV 
EAGlE  PASS 

88.0 
86.  2M 
86.3 
85.7 

63.8 
64.8 
61.1 
63.3 

75.9 

75.  5M 
7  3.7 
74.5 

2.5 

1.7 

99 
95 
97 
98 

18 

5 

19 

19 

50 
52 

48 

51 

16 
30 
30 
16 

1 
0 
8 

7 

18 
12 
15 
13 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

1.63 
1.49 
2.04 
1.21 

-  .06 

-  .66 

1.10 
1.37 
1.21 
1.04 

26 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
I 
3 
2 

1 
1 

2 

1 

1 
1 
1 
1 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFuRPIAS 
POWl  EBTCS 
FBf{0 

91.5 
88.3 
86.9 
86.7 
B7.2 

61.7 
65.4 
65.1 
63.2 
64.2 

76,6 
76.9 
76.0 
75.0 
75.7 

3.7 

1.9 

103 
98 
97 
97 
98 

19. 

15. 

19 

18 

19. 

48 
56 
49 
48 

54 

30 
1 
30 
30 
23. 

6 
6 
3 

0 

4 

21 

17 
13 

9 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.25 

.51 
.60 
.00 
.3' 

-  1.38 

-  1.33 

.20 
.22 
.24 
.00 
.22 

26 

20 
20 

20 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
3 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

hEBBRCNVILLE 

KAFrjE  PANCH 

.»  BPrCC 

-APEDC  »B  AIRPORT        P 

.»«y.  •■:.  2 

88. 1M 

83.8 

91,3 

M 

64.7 
60.8 
68.8 

H 

76. 4M 

72.3 

79.6 

M 

4.4 

100 
9* 
100 

11 
19 
8. 

53 

47 
60 

5* 

30 
16 

30. 
30 

7 
14 
0 

14 

7 

19 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.10 
2.93 

.18 

-  1.47 

.90 

1.73 

.11 

20 
26 
27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

3 
1 

1 

2 
0 

0 

1 

0 

PCAP1ALL 

PC'ffT 

•10  6PANDF  CITY  3  . 

86.5 
87.9 
84.2 
90.7 
IT.l 

63.8 
62.9 
62.8 
65.3 
64.2 

75.2 
75.4 
73.6 
78.0 
75.7 

98 
98 
96 

104 
103 

11 
18 
18 
11 
21 

51 
51 
48 
52 

48 

30 

30. 

30 

30 

30 

8 
0 
3 
5 
3 

11 
15 

4 
18 

ia 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.30 
2.70 
1.81 
1.20 
1.00 

1.09 
2.25 

.90 

1.11 

.78 

20 
26 
26 

20 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 

1 

1 

1 
1 

2 

1 
1 

1 
1 

0 

I 

0 

JAPATl 

91.8 

64.1 

78.0 

102 

19 

56 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OIvlJI'.i 

75.8 

3.0 

1.03 

-   .67 

.0 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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TEXAS 
APRIL    1965 


Temperature 

Precipitation 

|| 

&| 

01 

0  c 

|z 

a 

Q 
0 

No.  ol  Days 

■3 

fz 

>• 
a 
0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

■3-a 
0  3 

a  o 

0 

1 

0 

1 

1 

s 

« "a 

p 
> 
< 

a£ 

a 

S 

1 

2 

0 
0 
a 

a 

1  2 

5  ft 

°   o 

5  o 

3 
i2 

s-l 

a£ 

0 

3 

a 

3 

A  0 

• 

a 

I 

s 

1 

•         *         • 
LOWER   VALLEY                 10 

BROWNSVILLE    W8    AIRPORT       R 

85.0 

67.5 

76.3 

2.4 

93 

n 

56 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

.10 

-    1,45 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

HARLINGEN 

87.2 

65.9 

76.6 

1.6 

99 

12 

54 

30 

2 

12 

0 

0 

0 

.31 

-    1.35 

.25 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC    ALLEN 

88.7 

66,5 

77.6 

101 

12 

59 

22. 

2 

16 

0 

0 

0 

.11 

.11 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC    ALLEN    FAA    AP 

89.5 

67.5 

78.5 

105 

11 

56 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

.16 

.14 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC    COOK 

88.8 

65,7 

77.3 

100 

12* 

52 

30 

4 

16 

0 

0 

0 

1.10 

.70 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

MISSION 

90.1 

66.6 

78.4 

3,0 

101 

12* 

54 

30 

3 

18 

0 

0 

0 

.10 

-    1.51 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT    ISABEL 

83.1 

69.0 

76,1 

2.9 

89 

11 

57 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

.15 

-    1.54 

.15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORT   MANSFIELD 

80.6 

69.2 

74,9 

92 

12 

58 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

.36 

.21 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

RAVMONDVILLE 

88.1 

66,1 

77,1 

2.5 

103 

12 

53 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

,69 

-       .80 

.46 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN   BENITO 

88.5 

68.7 

78,6 

98 

12 

59 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

.23 

.23 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

MESLACO   2   E 

S8.6 

67,1 

77,9 

101 

11 

55 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

.23 

-    1,30 

.12 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

77.2 

2.4 

.32 

-    1.24 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE!        105°    ON    THE    11TH   AT    MC    ALLEN    FAA    AP 

LOWEST    TEMPERATURE,       25°    ON    THE    28TH   AT   GRUVER    AND    LIPSCOMB 

GREATEST   TOTAL   PRECIPITATION,       5.65    INCHES   AT    LIBERTY   HILL 

LEAST   TOTAL    PRECIPITATION,        .00    INCH  AT   23   STATIONS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        3.50    INCHES    ON    THE    6TH   AT    DAVILLA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  Ill   - 
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Station 

*• 

Day  of  Month 

0 

l|«l 

3 

4    5    6 

7  |  8  | 

9 

10   11   12 

13   14  |  15    16  j  17  j  18 

19   20   21   22   23   24   25 

!           1      i      1      1 

26   27   28   28   30 

31 

•   •   « 

HIGH  PLAINS         01 

A8ERNATHV 

... 

T 

.02 

.18   .28 

.13   .02 

ACtERlY  3  SE 

.2* 

T 

.10 

•10   .04 

ANAR1LL0  «B  AIRPORT    //R 

.23 

.01   T 

T 

T     .06 

I 

•  11 

ANDRE- 5 

•  A0 

•  40 

BIG  SORING 

,A6 

T 

.06 

T 

.20 

.01 

.01   .11 

BOOKER 

.29 

.06 

.08 

.17 

BORGER  3  - 

.76 

T     T 

T     T 

T 

T 

•B 

BOYS  RANCH 

.26 

.2. 

BRAVO 

.ST 

T 

T 

T     T 

.97   T 

BRC.nfiElD  2  E 

.BR 

.01 

.73 

.13 

: 

BuLER  2  NE 

.69 

.0! 

.62 

. 

B.NKER  HILL 

.00 

CANADIAN  I  ENE 

1.21 

.67 

.03 

T     .32   .06 

T 

.05 

.10 

.20 

CANYON 

.21 

.21 

CLAUDE 

.AT 

.33 

.29   .09 

: 

COlDhATER 

.03 

.02 

.03 

. 

CON.EN 

.2T 

.10 

.12 

.13 

CR0S8VT0N 

2.19 

.06 

.13 

1.36 

.09   .33 

.02 

DALHART  faa  airport 

.IB 

T 

.08   T 

T 

.10 

CARRCUZETT 

l.OB 

.07 

.01 

T 

1.00 

DIhhitt  6  E 

.83 

.12 

.10   .60 

.19   .0. 

0I»«ITT 

.63 

.02 

T 

T 

T     T     .01 

.10   .39 

.10   .01 

DWS 

.16 

.06 

T     .12 

flcvDaoa 

1.53 

T 

1.20   .20 

.13 

.02 

FLCYDAOA  9  SE 

!.•» 

T 

T 

1.66 

.23 

FOLLEM 

1.23 

•  09 

.30 

.12 

.19 

.29   .24 

FOR SAN 

2.B1 

.16 

.59 

.92   ..2 

.96 

FRIONA 

.SB 

T 

T 

.1.   .2. 

.09   .09 

GARDEN  CITY  1  E 

.39 

.69   .16 

GRL.ER 

.08 

.08   T 

HART 

.98 

.11 

..9   ,11 

HARTLEY 

.63 

.19 

.12   .16 

HEREFORD 

.3* 

.23   .31 

T 

hIGGINS 

1.96 

•  5T 

.32 

1.03 

.19   .03 

T 

HITCHLAND 

.16 

.12 

.02 

lA»E5A  I  SSE 

1.30 

T 

T 

1.11 

6     .19 

LENORAH 

LEVELLANO 

.26 

.02 

T 

T 

.22 

T 

LIPSCOMB 

1.4! 

.06 

.98 

.23 

T     .09   .07  ! 

T 

LITTLEFIELD 

.60 

.01 

.31   .01 

LOOP 

.36 

l.TS 

.36 

.22 

L0REN2C 

.19 

1.31 

.17 

LjOSCC*  r  n 

LJ8B0CA  «B  AIRPORT       R 

.61 

T     T 

T 

.16 

T 

.07   .06 

T 

.16   .02 

••■     LEAN 

1.66 

.19 

.13 

.0)    .07 

.86 

.16 

«;*-: 

.31 

.!» 

■  10 

.06 

.06 

.11   .0. 

«!C_AND  .8  AIRPORT     //R 

.33 

T     .03 

T 

.30 

•:3l»nD  a  ENE 

.63 

.U 

.32 

•00  SE 

.00 

NORTON 

.31 

.03 

•  60 

"ulESwoE  1 

.96 

.10 

.32   .92 

UTU  »  SE 

1.02 

.11 

T 

.71 

.20 

-.!:•, 

.19 
.93 

T 

T 

T     7     T 

.06   .70 

.01 

SA«P»  .ATER  >0RKS 

.38 

.09 

.03   .15 

.11   .10 

-  ■  .-*•■:_? 

.6* 

.18   .0. 

T 

T 

.22   T 

peoryton 

:ii 

.03 

T 

.06   .06 

PEROYTON  10  1MB 

T     .06 

Plains 

.IT 

.17 

PLAINVlE. 

.3T 

.06 

.07 

.09   .13 

.02 

OJITASUC  2  SE 

2.16 

1.67 

.0.   .19 

.2. 

•E»InClE 

.86 

T 

T 

T     .49 

T     .37 

SIlvERTON 

1.T1 

.31 

.94 

.03   .22 

.21 

SLATON  5  SE 

1.61 

.06 

.06 

.92 

.01 

.39 

.»E«R-AN 

.00 

STRATFCRO 

.14 

.14 

**nra.  1  S. 

.DO 

•1-C«A 

1.03 

T 

.06 

•  06 

.62 

.31 

*»SfCSA 

.26 

T 

.26   T 

11 

1.23 

T 

.IT 

.09 

.11   .61 

.11 

^•BARGER 

.23 

.20 

.09 

vEGA 

.11 

T         T 

.23   .02 

.02   T 

• 

lCp  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  .S  AIRPORT     //R 

2.7. 

.01   T 

.18 

T     .26 

,01 

.02 

T 

1.14 

.6? 

ANSON 

1.93 

.16 

.91 

1.20 

• 

I  -:«.--  ■,- 

2.39 

.02 

.01 

.18 

..7 

.59 

.91 

.32 

•a. DINGER  1  3' 

.2. 

.02 

•  06 

.02 

.11 

5!n,»-In 

>.iS 

.06   .36 

.ST 

1.60 

.40 

.37   .23 

".R.f 

.30 

.90 

C-t. DRESS  FAA  AIRPORT 

1.63 

T 

,02 

.02 

.03 

•  IB 

.87 

•  11 

.10 

-€  1    NE 

3.10 

.22 

.38 

.60 

.OT 

.78 

.»7 

.30 

.30   .01 

•  _aafn.-n 

.19 

.03 

T 

.6.   .11 

.01   .19 

COlE"An 

.2, 

.29 

"•■ 

3.29 

.6. 

.03 

.26 

.07 

.03 

.96  .02 

■••>. 

1..T 

.63 

.38 

.11 

.15   .36 

.20 

.12   .12 

2.13 

.30 

•  90 

.29   .90 

1.20 

,11 

.61 

.10 

•94   .93 

.91 

.11   .09 

:    « 

1.63 

.11 

.82 

.06   .29   .19 

GAIL 

1.77 

1.34 

.22 

.21 

1.66 

.20 

.11 

.57   ,02 

.31 

.1.   .29 

HAAN.IN 

t.ll 

T 

.'-1 

.03 

.28 

.30 

.19 

... 

1.11 

.07 

.02 

.16 

.22 

.76 

.31   .26 

1.11 

.15   .07 

•  A| 

.03 

.12 

T 

.26   T 

LIT 

.18 

.18 

.22 

.96   .23 

l«AP»  A  1. 

■  68 

.62 

.0. 

I.A6 

T      .01 

.'A 

.31 

1.01 

.11 

1.13 

.21 

.14 

.29 

•  "  'ClCaNJ 

1.31 

.36 

.10 

.15 

1.90 

'■'   -.oooo  CITY 

l.il 

.36 

.12 

.69 

.10 

1.91   .09 

...  M-. 

1.32 

.06 

.01 

.65   .36 

.09 

.21 

I.4T 

.26 

1.21 

1.39 

.06 

.18 

.96 

.21        .09 

■avjitii 

(.1. 

.32 

2.30 

.22   .06 

<.U 

.16 

.36 

.16 

1.20 

T 

.29 

1.12 

.01 

.06 

.13   .06 

.76 

1.09   .91 

•  31 

.3.   .06 

'  lL» 

1.9. 

■M 

.16 

,11 

1.12 

■  16 

• 

.10 

•  9. 

-  •» 

3.00 

.'  1 

.03 

.08 

T 

T 

1.1. 

1.70 

tmuum 

I./9 

.:; 

.01 

1.19 

.09 

.93   .90 

.04 

.19   .33 

04A.M 

.6. 

T 

.01 

.2T 

.62   .02 

.0.   .20 
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Continued 

TEXAS 
APRIL  1463 

Station 

H 
O 

Day  of  Month 

1   | 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7     8 

9 

Jll 

11  |  12 

13   14  1  IS 

16   17  |  18 

19  |  20  |  21 

22   23   24 

25   26  | 

27 

28  |  29  ]  30 

31 

POST 

OUANAH  3  SE 
OOSy  1  ESE 

ROSCOE 
ROTAN 

1.99 
1.9A 
2.11 
2.3A 

1.71 

t 

.02 

.06 

T 

.06 

.03 

.OB 
.10 

.16 

.46 
.20 

1.15 
•  40 
.74 
.50 

■  02 

.20 

.06 

.07 

.27   ,16 
T     ,26 
.06 
.83 

.is 

.29   .16 
.98 

.90   .90 
•  93 

.20 
.12 

.05 

.09 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

STAMFORD  1 

2.69 

1.B9 
1.01 
.31 
3.09 

T 
T 

T 

.02 

T 

.05 

.04 
T 
T 
.04 

.21 

•  33 

•  29 

.73   ,11 

1.08   ,18 
.89 

,13   T 
.09   .67 

.96   .29 

.12 

.It 

.It 

.99  1.29 

.46 
.22 

.04 

TALPA 
TAMPICO 
TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRICKMAM 

•  A3 

1,20 
2.62 
2.9A 
.21 

.30 
.03 

.03 

.OB 

.10 

T 

.04 

.32 

.30 

.14 

.10 

.20 
.30 

.08 

.32 

.60 
1.80 
1.97 

.16 

.10 
.03 

TRUBY  3  ESE 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

VOSS 

3.6A 
3.63 

2.66 
2.AB 
.26 

T 
.06 

T 

.1! 
T 

.05 
.10 
.02 
.02 
.04 

..■a 

.16 
•  22 
T 
.63 

,06 

T 
.16 

.09 
2.92   .27 

2.00   T 
1.07   .10 

1.99  l.tt 
.91 

.07 

.17   ,19 

.12 

.23 
.21 

.08 

.09 

■ELLINGTON 

WICHITA  FALLS  MB  AP      R 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  9  NNE 

3.10 
2.A9 
2.66 
1.77 

T 
T 
T 

T 

.11 

.01 
.02 

.09 
.16 
.22 

.12 

T     T 

T 

.04 

.91 
•  64 
.65 
.51 

1.42 

T    1.28 

1.99 

T     .16 

7 
T 

.02 

•  11 

.62   ,01 

•02   ,91 
1,10   T 

.07 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEDO  A  SE 

ANNA 

ANTELOPE 
ARCHER  CITY 

6.93 

1.83 
1.62 
I. BY 
3.67 

.17 

.03 
.03 

.01 

.04 
.03 

.02 

.13 

.10 
.03 

.03 
.91 

.1* 
.22 

.27 

.03 
.06 
.12 

.03 

,05 
.36 

.21 

.09   .01 
.99 

.27 

.01 
.99 

1,20  2.11 
.79 
.02   .77 
.69   .99 
.11  1.29 

.01 
,02 

ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BAIRD 
BARDwELL  0AM 

2.01 
1.99 

2.07 
1.63 
1.9B 

.12 

.21 
•  02 

T 

.07 
.03 

.09 
.03 

T 
T 

.06 
.20 

.04 

.14 

.77 
.02 

.84 

.90 

1.01 
.6t   .77 
1.05 
1.96 
1,41 

.04 
T 

T 

BELTON  0AM 
BENBROOK  DAM 
BLANKET 
80NHAM 
BO»IE 

1.63 
2.67 
.61 
1.37 
1.93 

.02 

.01 

.02 

.06 

.33 

.09 

.0* 
.03 

.03 

.01 

.09 

.09 
.10 

.17 
.21 

.93 

T 

.02 

.13 

.09 

.21 

.03 

.99 
.06 

.09   .09 

.90 
1.92 

.32 

1.10 

.20   ,61 

.27 

.03 

BOYD  3  SE 

BRAZOS 

BRECKENRIOGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 

1.96 
4,48 
2.B2 
1.99 
1.23 

.06 

.03 
.06 

.01 
T 

.03 

.04 
.19 
.10 
.12 

T 

.33 
.33 

.21 
.26 

.03 
.01 

.29 

.02 
.08 

.25 

.77 
.79 
.63 

.10 
.32 

.22 

.14   .71 
1.10  1.96 
.92   .91 
.10  1.00 
.96 

BURLESON  2  SSW 
BURLINGTON  3  WSW 
BVRDS  1  NNE 
CAMERON 
CARROLLTON 

2.11 

3.99 
.77 
3.66 
2.63 

T 

•  02 
.15 

.01 

T 

.09 

.07 
.09 

T 

.'0 
.11 
1.38 
T 

.02 

T 

.02 

.21 

T 

7 
.20 

.90 
T     .97 

1.06 

.90 

1.20 
1.10 
.21 

.80 
.18  1.60 

.41 

.36 

T 

CELINA 
CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  9  E 

LOT 
.92 
.61 
1.69 
1.33 

T 

T 

.09 

.03 

.02 

.06 

T 

T 

.01 

.63 

T 

.05 

.02 
.03 
.01 

.03 

T 

.09 

.22 

T     T 

T 

T 
.01 

T 

.02 

T 

t 

T 

.09 

7 
.01   .57 

T 

.70 
.91 
.25 
•  86 
.99 

.93 

T 
T 
.01 

COMANCHE 
COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANOALL 

.67 
1.99 
2.39 
1.99 
1.39 

.03 
.11 

.03 
.19 

T 

T 

.14 

T 

.IB 

.27 
T 

T 

T 

T 

T 

.60 

.06 
.73 

.68 
.80 

1.T6 

1.92 
.71 

.24 

T 

CRESSON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

DALLAS  MB  AIRPORT      //» 

DAVILLA 
OECATUR 

2.69 

.76 
2.03 
6.90 
1.76 

T 

.01 
.06 
.06 

T 

T 
T 

.06 
.04 
.15 

.92 
.16 

3.90 
.39 

T 
.17 

T 

T 
.05 

T 
.30 

.62 
.33 

.29 

l.tl 

.60 

.08  1.02 

.79 

.92 

DEN  I  SON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

.94 

1.66 
1.49 
1.79 
2.34 

T 

.13 

.06 
.07 

T 

.02 

.03 

.05 

T 
.05 

.02 
.72 

.08 
.56 

T 

.26 

.05 

T 
.41 

.07 

.14 
.02 

.06   .02 

.66   .19 
.65 

T    .95 

.92 

.52 

.20   .21 

•40   .81 

,02 

.02 
.06 

EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSVILLE 

FERRIS 

1.16 
1.96 
l.JO 
2.91 
1.91 

T 

.03 
.11 

.06 
.60 
.19 

T 

.02 
T 

.09 

T 

.04 

.09 
.19 

,06 
.20 

T 

.03 
T 

.15 

.12 
.37 

T     .36 
.93 

.09   .10 
1.11 

1.40 
1.20 
•  IS 

.13 

FLORENCE 

FORESTBURG  A  S 

FORT  WORTH  H6  AIRPORT    R 

FORT  WORTH  VICKERY  8LV 

FR05T 

2.92 
1.32 
2.19 
2.26 

1.70 

T 

T 

•  06 
T 

.02 
.06 

T 
T 
T 
.03 

T 

.20 
.04 
.04 

.30 
!" 

.06 

T 

.02 

T 
T 

.07 

T 
T 

T 

.10 

.14 

T 

.67 

T     .43 
.02 

7 

1.70 
.09   .90 
.15  1.29 
.11  1.14 

1.59 

.92 

T 
T 

GAINESVILLE 
GATESVILLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLOTHWAITE 

1.39 
1.94 
6.39 

.46 
1.36 

.01 

.09 

.06 

.02 

.02 

T 

T 

.12 

T 

.02 

T 
T 
.02 

.62 

1.09 
2.12 

.07 

T 

7    T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.08 

T     .08 
.09 

T 

.05   .69 
.11 

1.10 

.on  .6i 

1.10 

.02 
.07 
.91 

6RAHAM 

6RAN6URV 
GRAPEVINE  OAM 
GREENVILLE  T  Nw 
GROESBECK 

4.07 
2.09 
2.63 
1.72 
3.60 

T 

.01 
.16 
.01 

.02 
.01 

.19 
.37 

.02 

.17 

T 

1.23 

.66 

.08 

T 
.03 

.09 

T 

.12 

.18 

.76 
.67 
.84 
.14 

.36 

.09  2.17 
.17   .1* 
.11  1,11 

l.tO 
1.00 

GUNTER 
HAMILTON 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 

1.26 

1.66 
3.24 

1.07 
.93 

T 

T 
T 

■  02 
.05 

.06 
.06 

.02 

.01 

T 

T 

.05 
.02 
.02 

T 
.43 

.10 
.12 

.27 

T 

.04 

T 

.13 

.04 

.08   T 

.16 
.64   .66 

T     T 

.10 

1.01 

.17  1.21 

.92 
•»1  T 

.22 

.12 

HILLSBORO 
HONEY  GROVE 
MUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 

1.36 
1.69 

1.90 
.92 
2.09 

T 

.20 

T 
.09 

.10 
T 

.06 

T 

T 

T 

T 

.13 
.46 

T     .20 

T 

T 

.03 

T 

.13 

.60 

.99 

1.40 
1.00 
1.10 
.1* 

.74 

.07 

.19 
.29 

JACKSBORO 
JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEOALE  6  SSw 
KILLEEN 

3.30 
9.19 

3.40 
1.73 

.22 

.03 
.10 

.90 

.24 

1.49 

.80 
.48 

.25 

T 

.05 

.82 

.67 
1.28 

.09  I.M 

1.27 
.90 

.70 
.01 

.19 

LAVON  DAM 
LEWISVILLE  DAM 
LIBERTY  HILL 
LI  PAN 
LITTLE  ELM 

2.12 
2.42 
3.69 
2.4C 
2.91 

.60 
.06 

.03 
T 

T 

.04 

T 

.01 
.08 
.02 

T 

T 

l.BT 
.03 
.02 

.11 
.29 

.13 
T     .56 

.06 

T 

.10 
,06 

.18 
.05 

.08   7 

.01   .29 
.83 

.64 
.36 

r  i.to 

.02  l.tl 

l.lt 

.91   .71 

1.09 

.74 

T 

MARL  IN 
MARYS  CREEK 

2.B3 

1.69 

T 

.09 
.09 

.02 
.03 

.03 

1.40 

.12 

T 

T 

.03 

.51 

•  IB 

1.04) 
.21   ,70 

.04 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10  |  11   12   13  |  14  I  IS 


16   17   18   19  ;  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


»C  GREGOR 

»C  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

mE«IA 

MINERAL  .ELLS  FAA  AP 

MORGAN  KILL 

">EN5TER 
■-.-IS 

navarro  mills  dam 

ne.pcrt 

OLNEY 

OLNEY  5  NN. 
PALO  PINTO 
PARIS 

pilot  point 

poss--  kingdom  daw 
■;-:•::  reservoir 

:.:•.. *s 
rAINBO. 

RANGER  PuxP  STATION 
RED  OAK 
RICnARDSON 
■WMOLO 
RISING  STAR 

ROANOKE 

ROCKDALE 

CCCK-ALL 

ROSS 

ROSSER 

SANGER 

Shopman  PUMP  STATION 

SLIDELL 

sprisg'c.n 
stepmenville  6  s. 

S'UlmClSE  hollo,   dam 
STRAhN   b   nne 

TEMPLE 

TERRELL 

•-::rn-cn 
--scck-ortcn 

'H^RBER  5  NE 

TRENTON 

TROT 

VALLEY  VIEb 

.ACO  DAM 

■AC:  .8  AIRPORT 

.».■._•  SPRINGS  *  ESE 

.aiAhACm|E 

-EathERFORO 
.-I'nEy  DAM 
mOlFE  CITY 


ANCERSDN 
A'HfNS 
A'.AN'A 
BEOIAS 

BON  .IER  2  E 

BOIElDER 

BaE-CNC 
»3:nsCs 

Buffalo 

CAn'CN 

CAR'hAGE 

CSn'ES 

CEn-ER.IllE 
CLAIKSvIllE  2  E 

COLDSPRING  s  s 

C-!iE  STATION  FAA  AP 

"N  =  CE 

CROCKETT 

-ACS 

DAINGE0FICLO   t   s 
MMiJ 

le.E'.lLLl 

.12. 
EDO"   1    • 

'-:••   >  cse 
I .a;a.e 

FAIRFIELD 

FAANtL  IN 

roa  2  Sm 

-  J  . 

.!•€« 

MOVfToa 


.Ll 
AV»«» 

•  >>lf.-.« 


1.64 
.52 


(I* 

I.AI 


.TO 


19      .02      ,0*      .1? 


.IT    1.84 

.04    1.63 


.11        .04 

.24      .04 


2.90      .94      T 


1.09 
.11 

.12    1.20 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

APRIL  1965 

H 

Day  of  Month 

Station 

o 

1  | 

2  J 

3 

4   5 

6 

7   8  |  9 

10  |  11  |  12 

13   14  |  15 

16  |  17  |  18 

19 

20   21 

22  |  23  |  24 

25   26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

MAUD 

1.6R 

,07 

.6! 

.19 

.99 

.23 



MILAM  6  ENE 

T 

T 

MINEOL*  7  SSW 

2.0] 

.42 

.02 

.23 

1.31 

.03 

MONTGOMERY 

1 .81 

.0* 

.07 

.12 

■  08 

T 

1.30 

MOSCOW 

.1! 

T 

.15 

MOUNT  PLEASANT 

1.50 

.03 

.!< 

.03 

1.29 

.03 

NACOGDOCHES 

LIT 

T 

.33 

.02   T 

1.92 

1,00 

NAPLES  1  SW 

1.30 

.16 

.12 

.06 

NEGLEV 

1.A1 

.11 

.22 

T 

1*00 

,0T 

NEUVILLE 

1.03 

* 

.19 

•  B4 

NEW  CANEY  A  NM 

1.2! 

.0! 

T 

T     T     T 

T          T 

.26 

.20 

.65 

T     T 

.09 

NOGALUS  GUARD  STATION 

1.62 

.48 

.09 

1,06 

.05 

OVERTON 

1.6! 

.02 

.02 

.50 

.06 

•  06 

•  7$ 

T 

PALESTINE 

2.29 

.07 

.63 

.06 

.10 

1*36 

.07 

PINELANO 

.01 

T 

.03 

.02 

.0! 

PITTSBURG  5  S 

1.2! 

.21 

T 

.23 

.91 
1.29 
.63 

POYNOR 

2.5! 

.51 

T 

T     T 

.56 

T 

T 

T 

•  26 

PRICE 

1.6! 

.01 

.»! 

.16 

.03 

.02 

QUITMAN  2  S 

1.7« 

.20 

.02 

.30 

1*12 

.  10 

REKLAW  J  NE 

1.1A 

.*'> 

.06 

.10 

.91 

RICHARDS 

.67 

.09 

.10 

.22 

T 

T 

.29 

.01 
.11 

•  09 

RIVERSIDE 

.6! 

.10 

.30 

.03 

.06 

ROCKLAND  I  N 

.13 

.02 

.06 

RUSK 

1.55 

T 

,6? 

T     T 

•  90 

T 

SIMMS  2  NNW 

2.16 

.45 

.36 

.03 

.66 

.96 

SPURGER  DAM  8 

.07 

.02 

T 

.03 

T 

SULPHUR  SPRINGS 

1.50 

T 

.10 

.50   T 

T 

•  90 

TEXARKANA  DAM 

1.31 

T 

.25 

.39 

•  46 

.03 

TRINIDAD  1  5* 

1.1* 

T 

T 

.06 

T 

1.06 

TYLER  5  NE 

1.52 

.06 

T 

T     T 

.12 

T 

T          T 

.28 

T 

1.04 

.02 

T 

VALLEY  JUNCTION 

1.96 

T 

.02 

T 

1.08 

•  OB 

.90 

.26 

WALLER  2  SSW 

1.61 

.07 

.08 

.28 

•  21 

.43 

.12 

.22 

WARREN 

.33 

.0* 

.02   T 

.01 

.07 

.03 

.16 

WILLS  POINT 

2.50 

.22 

.02 

T 

•  66 

1.60 

T 

WINNSBORO  6  SW 

1.61 

.22 

1.19 

.04 

•    ft    ft 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.05 

.02   .09 

BAKERSFIELD 

.10 

T 

.08 

.02 

BALMORHEA 

T 

T 

BOGUILLAS  RANGER  STA 

.00 

CANDELARIA 

.00 

CASTOLON 

.00 

CHISOS  BASIN 

,00 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

T 

T 

CRANE 

.00 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

.01 

T 

T    .01 

FA8ENS 

.00 

FORT  DAVIS 

.09 

.09 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.06 

•  01 

.05 

GIRVIN 

T 

T 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

.01 

.01 

T 

IMPERIAL 

T 

T 

KENT 

T 

T 

LA  TUNA  1  S 

.01 

.01 

MARATHON 

.02 

T 

T 

.02 

MARFA  NO  2 

.27 

.04   .29 

MAVERICK  RS 

.00 

MENTONE 

T 

T 

MERRILL  RANCH 

.00 

MONAHANS 

■  36 

T 

.16 

MOUNT  LOCKE 

.15 

,19 

T 

ODESSA 

.62 

T 

.*« 

PANTHER  JUNCTION 

.00 

PECOS 

.00 

PENWELL 

.51 

.04 

•  02 

.49 

PLATA 

.00 

PRESIDIO 

.00 

RED  BLUFF  DAM 

T 

t 

SALT  FLAT  10  ENE 

.02 

.01 

.01 

SANDERSON 

.42 

.41 

SHEFFIELD 

.00 

SIERRA  BLANCA 

.00 

TOYAH 

.00 

VALENTINE  10  WSW 

T 

T 

VAN  HORN 

T 

T 

T 

WINK  FAA  AIRPORT 

.04 

T 

.04 

YSLETA 

T 

T 

• 

ft    ft    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 

1.21 

.01 

1.20 

ALLISON  RANCH 

.50 

.90 

AMISTAD  DAM 

2.93 

.08 

.06 

.06 

.01 

.47 

2.2T 

8ARNHART 

.00 

BIG  LAKE  •  2 

.42 

.20 

.01 

.12 

.09 

BLANCO 

3.93 

.03 

.19 

T 

1.65 

•04   .06 

.11 

.91 

1.19 

BLEWETT 

3.43 

.05 

.05 

.50 

1.  79 

1.10 

BOERNE 

3.34 

.10 

.20 

T 

3.03 

.01        .04 

T     T 

.09 

•  90 

1.20 

BRACKETTvILLE 

2.93 

.04 

.03 

.01 

.60 

•  90 

1.63 

BRADY 

1.02 

.03 

T 

.20 

•  22 

.57 

BURNET 

2.33 

.03 

T 

.36 

.02 

1.12 

.82 

CALLAN 

.43 

.04 

.15 

.19 

.10 

CAMP  SAN  SABA 

2.09 

.33 

1.29 

.51 

CAMP  WOOD 

l.ae 

.09 

.02 

.66 

.16 

.10 

•  27 

.60 

CARTA  VALLEY 

1.50 

T 

1.90 

CASE  RANCH 

1.19 

.65 

.30 

.92   .12 

CASTEU 

CHRISTOVAL 

.2* 

.26 

COMSTOCK 

.27 

.01 

.03   .06 

.12 

.05 

COPE  RANCH 

1.49 

.62 

•  59 

.12 

.16 

COTTONWOOD 

2.73 

.50 

1.29 

1.00 

COX  RANCH 

.21 

.02 

.06 

•  1) 

CRIDER  RANCH 

1.11 

.03 

.91 

.3! 

DEL  RIO  WB  AP 

3.13 

.11 

.06 

T     T 

T     T     .03 

1.01  1.95 

.39 

DOOLE  2  N 

.31 

T 

.11 

•  06 

.14 

DOSS 

2.2, 

1.69 

.77 

EDEN  1 

.30 

T 

.02 

•  03 

T    .29 

ELDORADO  11  Nw 

.00 

ELDORADO  19  SW 

.61 

.91 

FIFE 

.21 

•  13 

.11 

FORT  MCKAVETT  14  NW 

FREDERICKSBURG 

3.21 

.04 

.16 

.33 

1.91 

.86 

DAILY  PRECIPITATION 


TEM6 

Continued 

APRIL    1»W 

Station 

H 

Day  ol  Month 

O 

1     | 

"1 

3 

4    |    5    1 

6 

7    ]    8    |    9 

10    1   11    |   12 

13  j   14  |   15        16  1   17  1    18      19 

2021       22   j  23    '   24       25      26       27      28       29      X       31 

FuMC    RANCH 

.)! 

.11 

.01      .IB 

GOLD 

2.A2 

2.00      .42 

HARPER 

2.02 

.29 

».«BlE    Ob«P    STATION 

.90 

.30 

-,s* 

2.39 

.)» 

.14 

1.04      .98 

• 

NYE 

2. ST 

.02 

.10 

.90      .95 

JAMES    RIvER    RANCH 

2.32 

.59    1.14 

• 

JOHNSON    CITY 

9.02 

T 

•  09 

.61 

.04 

T 

.03 

1.24      .94      T 

JOHNSON    RANCH 

.36 

.10 

JONES  ce   RANCH 

JvNCTICN    FAA    AIRPORT 

2.09 

.09 

T 

T 

2.01      T 

• 

_.*: 

.22 

.02 

.03 

.09 

.01      .10 

KEMPNER 

2,69 

.03 

.32 

2.04      .10 

KERRvlLLE 

3.  »0 

.10 

.19 

.0*      . 

•  41 

.04      T 

T 

.40 

.92    1.10 

LAKE    VICTOR    3    ■ 

1.99 

.02 

.12 

.41      .41 

LAMPASAS 

1.90 

•  Bl 

.01 

.09      .01 

.i^ 

.06 

.94      .19 

LANGTRT    NO    2 

.19 

.05 

.10 

LEAKEY    NO    2 

l.ST 

.09 

.19 

.20 

.31 

.41      .19 

LLANO 

1.11 

•  OT 

.OT      ,1A 

•  It 

.09 

.06 

.4*      .IB 

LONETA 

.90 

.10 

.21      .41 

lylxnA*en  ranch 

3.32 

.12 

.40 

1.01    1.12 

MARCO 

.99 

.11 

MARTIN    RANCH 

1.31 

.02 

.09 

T 

.10  1.02 

MASON 

1.29 

.09 

.03 

T 

.03 

•21      .*! 

MC     CAMfY 

.99 

.03 

.91 

MC    INTOSH   RANCH 

.60 

.10      .50 

MENARO 

l.»J 

•  03 

.10 

.99      .41 

HENARO     l!    «K« 

MERT20N 

.19 

•  19 

1 

MILLER    RANCH 

1.99 

.39 

.94      .11 

MOSS    RANCH 

2.29 

.10 

.AS 

.44      .14 

■_RB     RANCH 

2,90 

.60 

1.00    1.00 

NELSON    RANCH 

2.00 

.09 

.03 

T 

.3' 

T          T 

.10 

T 

1.02      .44 

Nil    STORE 

•  A3 

•  03 

.05      .35 

CAK    CREEK    LAKE 

1.10 

.15 

.69 

.04 

.41      1 

02ONA 

.6» 

.0* 

.14      .41 

PAINT    ROCK 

.10 

T 

T 

.20 

.10 

PANOALE 

.30 

.11     .13 

PLACID 

.93 

.45 

.00 

PONTOTOC 

1.09 

.22      .SI 

PRAOE     RANCH 

1.92 

.03 

•  2B 

.09 

1.02      .41 

e»st  ;■, 

1.11 

.05 

.04    1.00 

REO    BL-PP    CROSSING 

1.02 

.09 

.'3 

.21      .22 

RICHLAND    SPRINGS 

1.29 

.09 

.15 

.08 

1.02 

RILEY    BEN    RANCH 

2.T2 

•  OB 

.08 

1.S0      .14 

czeiar  tE£ 

.TT 

.25 

.30 

.22 

RCCKSPR1NGS 

.99 

T 

T 

T 

.52      .11 

ROCKSPRINGS    22    5. 

I. AT 

T 

.14      .49 

# 

RCCSEvELT    2    E 

5:.s:     MOUNTAIN    A     MNM 

2.99 

.10 

.11 

1.10      .60 

• 

SABIXAl    1    .5. 

3.99 

.03 

•  99 

.30 

.90    1.94 

SAN    ANGELO    OAN 

.09 

1           .08 

SA\  ANGELO  -b  airport       r 

.12 

.01 

T 

T           .0* 

T 

T          .09      .02 

t 

SAN     SABA 

1.16 

.21 

.03 

.42      .30 

# 

SANOY    2    S 

2. IT 

.11 

.10 

1.92      ,14 

i 

SEGOvlA 

1.69 

.65    1.00 

S«ER.OCO 

.21 

.14 

.02 

.03 

a 

Sloan 

1.T1 

T 

.06 

T 

T           T 

.01 

T 

.10 

1        1.40      .08 

SONORA 

1. U 

.04 

.11      .19 

SUNKS    RANCH 

S'ERLlNG   CITY 

1.92 

.14 

.12 

.40 

.37      ,19 

.50      .21 

•ARPlEy    1    E 

1.9» 

.20 

T 

•  40 

T 

.33 

.10 

TELEGRAPH 

tennySCN 

.35 

.35 

lwAlOE 

2.60 

.09 

.01 

.01 

.19 

T 

T 

.02 

T 

1.11      .32 

• 

.»'.r:.i- 

.99 

.09 

.30 

.30      .09 

•  A'ER    vAllEy 

.29 

.02 

.03 

.09      .13 

# 

mATER    vAllEY    10    NNE 

...3 

.10 

.44      .29 

• 

•      •      • 

SOUTH   CENTRAL                01 

tataMi  pass  2 

1.90 

T 

1.90 

RIISrtR    >B    AIRRORT                   R 

1.91 

.0* 

T 

T 

T           .29 

.39 

.01 

T 

.02 

T         1.11      T 

A.S*!N     :»■ 

2.09 

.09 

.'! 

.04 

.21      .93 

».S-.EtL   «L   REPUSE 

.93 

,04 

.59 

ste.;..!  i  ne 

2.92 

.01 

.60 

1.93 

«L.e 

3.A9 

T 

T 

1.13 

.59 

.19 

.84      .68 

■RSBbM 

2.  34 

.03 

■01 

.11 

.13 

.01 

.10          .03 

1.50      .01 

.09      .24 

*...!•;€ 

A, ON 

.09 

.12 

T 

1.56 

.01 

T 

.47          T 

.14      .91 

CAlOmEll 

2.09 

.15 

.44 

.19 

.30      .22 

CAMYCN    DAM 

2.99 

.02 

.OT 

.01 

1.0J 

.06 

.01 

.16            .01 

.41      ,91 

ORRRBAtjR    i**C" 

.91 

.10 

T 

T 

T 

.39 

.13 

CIROlO   CREEK 

l.OO 

.30      .50 

Classens  ra«c» 

2.T9 

.23 

•  91 

•  45 

.15      .64 

-    •■.• 

1.9R 

T 

T 

T 

T 

T           T 

T                        .22           T                                    .59 

.19 

.10      1 

-■-•». 1    C-RIS'I 

.99 

.04 

.64 

t-.RP.S    ChRISTI    ••    AP           R 

.90 

.02 

T 

T 

T 

1 

T                        T 

T                        .02 

.14 

T 

T 

'  .!»-.    1    N. 

.T2 

T 

.01 

T 

T 

.02 

.11      .30 

•ibbj  *c> 

2. A3 

.10 

T 

.90 

1.00      .10 

.43 

c».r»    |    RR 

2.2T 

.02 

.01 

T 

T 

.OT*                                           1.11 

.24      ,14 

! 

l.«t» 

2.9N 

.10 

T                                                     .54 

.31      .11 

RAIfl    CA»5    »*•.'- 

3.99 

.22 

.10 

.50 

.93    1.04 

—  .s. 

1.1R 

T 

.09 

T 

T 

.44      .61 

T                                    • 

PIOO* 

1.  '9 

.41 

.91 

.61 

•  1SC-ERS    S".4E 

».I2 

T 

.11 

T 

(.60 

.12 

.31      .10 

•LATONIA 

2.19 

.19 

.  LO 

.53 

.41 

.22      ,14 

rllll 

tioetwt 

1.9R 

.10 

.11 

.06 

ill 

.42 

■11      .41 

. 

ROlIaO 

1.2* 

.09 

.03 

.03 

.11 

•  39 

.39      .02 

HlllA    1     If 

1.23 

.30 
.11           .04 

.11                                                           . 

V^NM.Il 

2.09. 

.09 

,01 

.03 

.39    1.13                                                    . 

-.      >••■..!.!     1  ■ 

:.53 

.01 

.09 

.(,; 

.01                                            T 

.11                                                 .31 

.22      .15                                                    . 

>.40 

>.so 

1.05      .53                                                • 

irobjm 

2.A9 

.09 

.09 

.09 

.14 

.09      T 

'III 

..'1 
1.0* 

.09 

.** 

.11 

.03                               .12           .04 

.10 

.09 

.11      .11                                                    . 
.11      .24                                                    . 

.90 

.09 

.02 

T 

.03 

.09 

.61       .10                                                          ■ 

1 
•    UMI 

.10 

.01 

.11 

.-.. 

.14 

.14 

.02 

.32 

.IT 

.0*                               ,01 

.02 
.14 

.01      .62 

J.\1 

.01 

T 

.»> 

.01 

.04                                   .*• 

.34 

.14      .61 

iRVARVRW      t    •• 

.•- 

T 

.09 

.44 

.09 

.36 

.14      .91 

I  A  t«R 

'.11 

1,1' 

.09 

.99 

'."9 

.02 

1.20           .If 
.02 

.34      .34 

•12      .94 

.19 

.*.' 

.02 

.04 

.01 

T 

.44      .09 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
APRIL  1965 

O 
H 

Day  of  Month 

12   3 

4    5    6 

7  |  8  |  9 

10  |  11   12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17   18 

19   20  |  21 

22   23   24 

25 

26  | 

27 

28  | 

29   30 

31 

NATAlU 

NEw  8RAUNFELS 

NIXON 

PFLUGERVILLE 

POST  OAK  SCHOOL 

2.68 
2.98 
.75 

1.70 
2. OR 

.07 
.03 

.01 
.06 

.01 

1.36 
■  29 

.87 

.50 

.01 

.06 

T         1.03 
.13 

.OS 

T 

T 

1.26 

.90 
•  76 
.16 
.21 
.27 

.33 

.61 
.36 
.62 

PROVIDENT  CITY 
REFUGIO 
R1CARD0 
RIOMEDINA  Z  N 
ROBSTOWN 

2.61 
1.31 

•  IT 
2.03 

.68 

T 

.20 
.02 

.02 

T 

.03 
.93 

.02 
.03 

.02 

T 
.06 

.12 

T 

T 

.93 
T    .91 

.17 

.61 

.39 

.09 

.63 

1.19 
.16 

.39 

T 

ROCKPORT 

RUN6E 

SAN  ANTONIO  -B  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

•  B2 

1.01 
1.97 

1.70 

.06 
.03 
.10 

T 

.06 
T     T 

.16   .05 

.02 
T 
T     .61 

.06 

T 

T 
T 

.06 

T     T 

T 

.01 
.16 
.12 

.17 

.03 

.79 
.99 

. 

T 

.99 

1.28 

•  It 

.19 

.04 

.50 

. 

T 

SEALT 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SPRING  BRANCH  2  SE 

I. OS 
2.17 
1.57 
2. SI 

2.90 

.02 
T 

■01 

.06 

.S3 

.12   T 

.72 
,07 
.55 
1.35 

.02 
.03 

,09 
T 

.02 

.16 

.71 

T 

,35 

,16 

.30 

.67 

1.61 

.06   .07 

.10 
.43 

.10 
.46 

.22 
.93 

.5' 

.76 

WAELDER  T  SSW 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNOTN 
VOAKU" 
VORKTOWN 

l.S* 
.«S 
1.S7 
1.97 
.72 

.06 
.01 

.02   .03 

.OS 
•  OB   T 

7          ,07 
,03 

.30   ,02 
.03 

.01 

T 

T 
T 

.60 

T 

.08 
.07 

.11 
.07   .13 
1.66 
.75 

.19 
.02 

.99 

.40 

.SI 
.11 

.54 

.17 

T 

T 

UPPER  COAST         OB 

ALVtN 

ANAHUAC  NAV  OFFICE 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

8AYT0WN 

I'.i* 

.03   .01 

.03 
.03 

.01 

T 

.09 

.99 

.38   .68 

.26 

.67 

.32 

.71 

,0« 
.77 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
CLODINE 
CYPRESS  1  SW 
OANEVANG 

1.98 
1.07 

i!oo 

1.39 

.01 

.02 

.07 

.02 
.02 

.02 
.12   T 

.06   T 

.03 
T 

.03 
.02 

T          .03 

.02 
.07 

.09  1,89 

.03   .79 

.64 

.40   .44   T 

.48 

T    T 

.01 
.02 
.10 
.28 

.OS 
.01 

T 
.70 

T 
T 

EDNA  3  SM 

EL  CAMPO 

FREEPORT  5  NH 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  MB  CITY          R 

l.ss 

2.81 
1.99 

.05 

T 

.03 
.06 

.12 

.10 
.12 

•  03 

.06 
T 

.02 

.03 

.94   .01 
.78 

.23 
•  49 

.71 

.17 
.94 

,S6 
1.2! 
1.66 
.06 
.02 

HOUSTON  WB  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON  INDEP  HEIGHTS 

list 

1.2T 

T 

T 

T          .04 
.01 
.01 

T 

.01 

T 

.02 

.72 

.20  1.10 

.99   .22 

.09   ,50 
,09   .06 

.01 
.02 

.11 

.08 
.01 

.06 

.03 
.OS 

MOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

1.37 
1.93 

T 

T 

T 

T 

.06 

.03 
.09 

.02 

T 

.01 

T 

.06   .28 
.27   .92 

.46 

.70  1.08 

.09 

.09 

.07 

T 
.06 

.04 
.04 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
MAURBRO 

NEW  gulf 

2.37 

.03 
T 

.06 

.15 
.01 

.06 
.05 

T 
.09 

.20 

.06 

.01 

.91  1.34 

.03   .67 

.72   .04 

.05 

.11 

.19 

.03 
.07 

.01 

.13 

.25 

.SO 

ORANGE  4  Nw 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

1.1,1 

T 
.03 

.02 

T 

T 
,06 

T 

.02 

T         ,02 

T    T 

T     T 

,09 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T     .40 
.32 

.49 

.10   .07 
T    .14 

.01 

T 

.19 

.10 
.10 

T 

.01 
1.01 

.0! 
T 

T 

PORT  ARTHUR  MB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

RICHMOND 

SUGAR  LAND 

l!o! 

T 
,05 
,05 

T 

T         T 
T 

T 

T    T 
T 

T 
T    .06 

T 

T 

7 
.60 

T 

T 

.99 

.17 
.93 
.39 

.01   .28 

T 

.04 
T 
.09 

T 

.04 
.09 
.12 

.07 

7 

THOMPSONS  3  NSW 

TOMBALL 

VICTORIA  KB  AIRPORT      R 

WHARTON 

l.e« 
lil! 

.07 

.05 

T    T 
.02 

T        T 

.01 

T    T 
.07 

T     T 

T 

.19 

7     T     T 

T 

.03   .48 

1.62 
.96 

.16 

T 

7    T 

.11 
.28 
.10 

.is 

.16 

T 

.65 

T 

T 

■   •   • 
SOUTHERN            09 

ALICE 

ARMSTRONG 
BENAVIDES  T  S 
BIG  -Ells 
CARRI20  SPRINGS 

.09 

•  'D 
T 

2.09 

.05 

.10 

.10 

T 
.03 

T 
.06 

T 

T 

.02 

T 
.90 

T 

.10 

T 
T 
1.60 

.01 

•01 

7 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 

.86 

1.31 

l.SJ 

1.S9 

.06 

.05 

.17 
.06 

.10 
.06   T 

•  03 
.36   T 

T 

T 

T 

T 

.00 

1.10 
1.10 
1.37 

.08 

T 

T 

OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFuRRIAS 

2. OS 
1.21 
.25 
.51 
.60 

.12 
.10 
.05 
.12 
.15 

.09   t 

.03   .01 

.03 

T    .56 

T 

T 

.10 

.22 
.24 

1.21 
1.04 
.20 
.02 

.06 
.03 

.03 
.14 

T 

FOwLERTON 
FREER 

FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 
HEBBRONVILLE 

.oc 

.37 

2.51 
.78 

.05 
.IB 
.04 

.07 
.01 

.09 

.22 
.92 

.10 
1.46 
.99 

.58 

T 

JOUROANTON 

KAFFIE  RANCH 

LA  PRYOR 

LAREDO  WB  AIRPORT        R 

LAREDO  NO.  2 

3.09 
1.10 
2.93 
.11 

.10 
.20 

.02 

.71 
T 

.06 

T 

.06 

T 

.90 

2.99 

1.79 
.01 
T 

.56 

,S4 

.11 
.17 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  ]  a 

SARITA  »  E 

1,30 
2.70 

i.ai 

1.20 
•  S7 

.02 
.01 
.16 
.00 

T 

.06 

T 

T 

,10 

T 

.03 

1.06 

1.11 
.99 

2.25 

.90 

.02 

.19 
.38 

.72 

.01 

T 

. 

THREE  RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT  2  SH 
2APATA 

1.36 
1.00 
1.72 
.00 

.06 
.09 

T 

.01 

.01 

.02 

.06 

.90 
.78 
.78 

.9S 

.36 

.09 

A     •     • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 
EN6ELMAN  GARDEN 
HARLINGEN 

.10 
.39 
.31 

T 
.06 

T 

.06 

.26 
.29 

T 

.01 
.13 

T 

■ 

"C  A_.ES 
*C  *Lw£S  paa  ap 
*C   CCOK 
•ESCEIES  '  S 

038T  ISABEL 
008T  "AI.SFIELD 
BAYMCSOvILLE 
SA*  SENITO 
■ESlaCC  2  E 
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Day  of  Month 


10       11       12 


13    |    14       15 


16 

17 

18 

19  | 

20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2': 

30 

31 

T 

.u 

.11 

.TO 
.04 
.04 

.19 
.11 
.46 
.25. 

.12 

T 

T 
T 

.OS 

REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road 
Austin,  Texas  78723.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

IXV.INSIONAl  .'NITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  a 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrei 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


t  In  miles.     Monthly  degree  day  totals 
ultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


-  ;;--      -,T:;N  TIME  The  Station  Index  shows  observatu 

and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  ex> 

e,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  \ 


i  times  in  local  standard  time.  During  the  summei 
ept  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  s 
ind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  < 


month: 

1  Ground"  tabl 


observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.  S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


i  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


'AATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  i 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  i 


on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
apparent  inconsistencies  in 


Entr 


,   of  i 


*&U 


i  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  ( 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


Cludc 


ord. 

nd  sleet.     Entries  of 


;  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


ules  and  dii 


i  from  the  post  office. 
;  data  will  be  carriei 


i  the  July  i 


!  of  this  bulletin. 


i  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  m  this  publication,  became  effective  with  data  for  Oc'ober  1956. 

STATION  NAMES         Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distai 

j-j-ASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ju 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  s 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

—       Highest  observed  one  minute  wjndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
O      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

•  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  ( 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 


rly  Pr 


:ipitati« 


i  Data. ) 


M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month, 

:N  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in 
«.cal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated  by  reference  'R\     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

■U4  Temperature"  table. 

Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  sno 

J        "Supplemental  Data     table. 

This  entry  In  tune  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR      Tsua  attiry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

•  r»  ar*  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howe 


ried  for  this  station. 


nd  in  that  month. 


■  Indicate!  that  t hi-  thcrmomele 


xposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


■  nng  to  the  Ifi'r    ■  r    >j*ta  are  not  Hated  to  the  tables 


■  other  missing  or  received  t 


eluded  In  this  Is. 


Ilttona  in  ■*•  h  month  are  described  In  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 

*****  may  be  Obtained  from  the  Superintendent  of  Docur-  -nt  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   20402. 

n  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1655  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.00.  Similar 

Bmrtm  sistions  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Dsts,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


N  cent*  per  copy,   monthly  and  annual,    12. 10  per  year.      (Yesrly  subscription  Includes  the  Annusl  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
-  iponoan*  ■  regarsang  sun*'  rlptlons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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Station 

Dav 

of  Month 

0 

O) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  " 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

•   •   « 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

Tl 
A3 

68 
49 

78 
43 

83 

43 

70 
42 

75 
39 

TS 

45 

76 
39 

77 
48 

75 
43 

68 
63 

64 
36 

76 
46 

80 
91 

67 
43 

62 

40 

66 
49 

70 
42 

75 
39 

89 

90 

90 
48 

96 
49 

93 
38 

75 
42 

66 
36 

51 
36 

60 
35 

67 
35 

78 
40 

81 
42 

T3.T 
43,1 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

69 

54 

82 

56 

82 
50 

83 

50 

80 
63 

79 
43 

89 
45 

86 
55 

82 
45 

84 
45 

84 
96 

83 
47 

89 
58 

67 
96 

76 

45 

80 
45 

90 
54 

86 
56 

80 
51 

94 
93 

98 
61 

98 
61 

95 

61 

93 
60 

69 

49 

61 

47 

68 
41 

69 
45 

76 
46 

79 
48 

82,9 
91.9 

SIG  SPRING 

MAX 

MIN 

67 
57 

83 
61 

83 

58 

85 
5* 

81 
59 

82 
52 

89 
55 

86 
61 

89 
54 

87 
36 

87 
98 

79 
53 

39 

60 

52 

49 

33 

56 

51 

98 

96 
62 

96 
61 

92 
63 

94 
62 

93 

49 

55 

49 

67 
45 

69 
45 

73 
46 

80 
54 

82.4 
99.0 

BCRGER  3  W 

MAX 

MIN 

78 
46 

72 
54 

ai 

46 

85 

46 

79 
45 

78 
43 

76 

31 

80 
46 

78 
47 

76 
46 

70 
43 

64 
39 

66 
46 

82 

97 

73 
45 

82 

41 

82 
50 

73 
43 

76 
40 

90 
59 

91 

49 

99 
51 

93 
60 

86 
47 

68 
37 

61 

42 

59 
38 

72 
35 

82 

45 

83 
45 

77.9 
46.1 

BCVS  RANCH 

MAX 

Mm 

80 
38 

78 
36 

79 
42 

79 
45 

80 
39 

79 
47 

81 
98 

75 
47 

85 

42 

89 
49 

85 
49 

T6 
41 

90 
49 

93 

48 

99 

44 

97 
62 

89 
58 

62 
37 

54 
37 

62 

40 

68 
36 

61.0 
45,0 

BRAVO 

MAX 

Mm 

73 
36 

73 
53 

76 
36 

81 
37 

75 
43 

73 
35 

76 
39 

76 
39 

76 
46 

76 
39 

67 
16 

63 
43 

76 
42 

78 
91 

68 
38 

64 
37 

66 
45 

67 
41 

81 
3T 

85 

43 

90 
53 

99 

49 

91 
59 

85 
48 

66 
43 

55 

43 

56 
37 

66 
34 

77 
40 

82 
46 

76,9 
42,0 

BROwNFIELD  2  E 

MAX 

Mm 

67 
39 

64 
54 

82 
47 

83 

47 

85 

91 

74 
45 

80 
44 

87 
48 

81 
51 

80 
44 

61 
44 

81 
45 

73 
43 

91 
99 

79 

47 

72 
67 

61 
47 

80 
51 

80 
50 

82 
46 

92 
48 

lol 
90 

102 
36 

100 
56 

88 

47 

60 
47 

50 
37 

66 
45 

73 
47 

79 
47 

79,6 
47,6 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

78 
45 

74 
61 

82 
54 

86 
42 

86 
42 

77 

42 

83 
45 

80 

48 

79 
49 

79 
56 

72 

48 

69 
40 

68 
46 

79 
99 

74 
47 

85 
44 

92 
35 

66 
50 

80 
42 

92 
59 

93 
53 

94 
59 

92 
58 

8? 
49 

68 
38 

65 

41 

68 
36 

75 

34 

82 

40 

83 
54 

80,3 
47,5 

CANYON 

MAX 

Mm 

72 
*5 

72 
54 

77 

45 

83 

40 

80 
44 

76 
39 

75 
49 

79 
43 

78 

50 

76 
39 

76 
39 

68 
38 

78 
47 

78 
94 

76 
43 

60 
41 

85 
50 

63 
44 

84 
T2 

88 

50 

91 
50 

96 
49 

94 
58 

86 
50 

67 
36 

65 
42 

61 
35 

66 
36 

76 
43 

76 
47 

78.3 

43,7 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

70 
46 

70 
54 

78 
45 

83 

42 

78 
45 

75 

40 

78 
48 

78 
44 

77 
49 

76 
45 

74 
42 

65 
38 

74 

46 

80 
94 

73 

42 

81 

40 

87 
92 

84 

44 

76 

40 

69 
49 

93 
51 

96 
59 

94 
61 

90 
48 

66 
35 

60 

41 

60 
33 

70 
36 

78 
42 

80 
46 

77,8 
49,3 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

72 

46 

67 
51 

79 

48 

82 
54 

85 
52 

75 
45 

81 
45 

86 

44 

79 
41 

64 
47 

81 
48 

76 
47 

T9 

4T 

82 
95 

80 

45 

80 
46 

79 
46 

89 
49 

73 
49 

76 
49 

90 
56 

96 
57 

97 
57 

94 
59 

84 
44 

64 
45 

69 

37 

64 
41 

70 
45 

78 
49 

79,1 
48,1 

DALHART  faa  airport 

MAX 

Mm 

72 

40 

74 
51 

76 
39 

80 
35 

67 
43 

72 
34 

74 
43 

74 
38 

74 

44 

TO 
36 

67 
32 

59 
32 

T9 
43 

77 

54 

66 
40 

84 
34 

86 
43 

68 
41 

80 
40 

84 
43 

88 
50 

94 

46 

86 
33 

76 
41 

62 
35 

53 

38 

56 
34 

68 
31 

79 
36 

82 
39 

74,3 

40,3 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

72 

40 

65 

50 

70 
42 

77 
42 

81 
44 

68 
38 

75 
38 

74 
39 

80 
41 

T6 
39 

74 
38 

70 
33 

62 
36 

80 
48 

80 
37 

6T 
3T 

80 
39 

85 
42 

74 
40 

78 
40 

89 
47 

99 

90 

98 
50 

96 
53 

67 
36 

67 
36 

45 
34 

59 
35 

68 
36 

76 
41 

74,9 

40,8 

DUMAS 

MAX 

Mm 

75 
42 

74 
47 

70 
41 

78 
38 

84 
38 

69 
35 

74 
40 

76 

44 

7T 

46 

T6 

44 

71 
39 

66 

32 

60 
34 

77 
46 

80 
41 

66 
42 

82 

44 

82 

42 

68 
38 

77 
41 

88 
48 

88 
62 

97 
53 

88 
46 

51 
36 

64 
39 

50 
33 

38 
29 

70 
38 

79 
49 

T3.8 

40,8 

FLOYDAOA 

MAX 

Mm 

71 

45 

64 
54 

85 

45 

74 
41 

84 
42 

TT 

46 

80 
40 

6T 
43 

81 
90 

78 
42 

66 
42 

77 
43 

87 
45 

7* 
43 

75 
44 

89 
52 

97 
96 

96 
59 

93 

60 

77 

40 

66 
44 

48 
36 

63 

41 

70 
44 

T6,6 
45, T 

follett 

MAX 

Mm 

78 
37 

74 
54 

79 
54 

80 
49 

68 
46 

78 

44 

73 

44 

79 
47 

78 
49 

78 
32 

78 
43 

66 

37 

63 
ST 

66 
43 

75 

44 

66 
42 

82 

48 

79 

45 

68 
44 

76 
42 

90 
47 

89 
95 

91 
37 

91 
52 

54 

37 

63 

44 

52 
40 

99 
36 

73 
66 

83 

34 

74.4 
45,6 

FBI  ON A 

MAX 

Mm 

71 
43 

64 
49 

70 
40 

75 
40 

80 
43 

67 
36 

73 

44 

75 
38 

77 
47 

77 
42 

73 
3* 

69 
35 

61 

40 

60 
90 

77 

40 

66 
39 

80 
46 

85 
43 

72 
42 

76 
50 

88 
50 

93 

50 

96 
53 

91 

52 

61 
37 

66 
41 

45 
35 

37 

36 

64 
41 

75 
43 

73,6 
42,  T 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

66 

43 

80 
50 

84 
90 

83 

50 

81 
45 

88 

45 

82 
57 

90 
49 

8* 
68 

78 
50 

TO 
56 

90 
62 

17 
43 

T6 

41 

60 
43 

95 
52 

90 
49 

100 
93 

96 

90 

60 

50 

53 

45 

67 
43 

71 
42 

80 
45 

80,7 
46,4 

GRUVER 

MAX 

Mm 

79 
44 

71 
54 

83 
48 

86 
35 

82 

36 

78 
37 

78 
38 

80 
46 

76 
57 

76 
43 

69 
42 

66 

40 

T3 
41 

79 
48 

72 
42 

82 

35 

87 
51 

79 

41 

80 
62 

92 

47 

91 
47 

99 
92 

92 
96 

82 
40 

68 
39 

62 
45 

61 
34 

75 
25 

82 

34 

89 
43 

79,0 
42.7 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

72 
39 

65 

47 

68 
39 

75 
40 

82 

43 

67 
35 

75 
38 

75 
42 

T5 

44 

77 

40 

73 
36 

68 
34 

64 
36 

78 

47 

79 
40 

65 

38 

80 
36 

65 
43 

71 

41 

76 
43 

88 
49 

91 

46 

96 
51 

92 

51 

61 
36 

67 

42 

45 
35 

67 
36 

65 

40 

76 
60 

73,9 
41,0 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

62 

47 

64 
52 

82 
52 

82 
52 

84 
52 

75 

40 

78 
51 

87 
53 

85 
53 

84 
49 

80 
49 

79 
51 

73 
32 

87 
98 

79 
50 

67 

50 

78 

47 

89 
53 

79 
53 

81 
93 

86 
59 

100 
61 

99 
65 

100 
6* 

88 
52 

62 

47 

62 
43 

68 
43 

78 
48 

82 
42 

80,1 
51.4 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

70 
47 

61 
54 

79 

42 

81 
46 

85 

48 

75 

41 

78 

41 

85 

46 

81 
46 

79 
41 

76 
62 

80 
44 

69 
45 

89 
93 

84 
42 

71 
38 

80 
45 

66 
46 

79 
48 

78 
46 

92 

49 

99 
51 

99 
90 

97 
52 

82 
42 

64 
44 

46 
35 

64 

40 

68 
36 

77 
40 

78,5 
44,8 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

72 
42 

74 

57 

81 
49 

84 
35 

72 

44 

74 

37 

80 
40 

78 
42 

80 
45 

76 
92 

70 
42 

69 
37 

67 
43 

77 
92 

72 
45 

90 
40 

68 
52 

74 
47 

77 
36 

88 
48 

91 
46 

91 
91 

90 
54 

80 
46 

68 
36 

60 
43 

61 

30 

72 
25 

81 
38 

83 
54 

77,3 
43,7 

LITTLEFIELD 

MAX 

Mm 

65 
46 

77 
54 

79 

42 

83 
46 

78 
48 

78 
37 

81 
48 

81 
43 

79 
52 

76 
46 

77 

40 

75 
42 

84 
92 

83 
56 

73 
44 

81 
40 

68 

49 

85 

46 

79 
43 

92 

48 

97 
53 

99 

90 

96 

57 

87 
48 

6T 
42 

62 

41 

64 
37 

69 
42 

78 
43 

80 
44 

79,8 

46,0 

LUBBOCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
55 

78 
98 

81 
46 

85 
51 

74 
48 

78 
40 

84 
55 

77 
45 

80 
50 

79 

47 

79 
43 

72 
45 

89 
56 

82 

33 

69 
44 

79 
45 

86 
51 

75 

49 

78 
45 

90 
54 

96 
58 

98 

97 

96 
62 

81 
46 

65 
43 

93 

38 

65 
36 

69 
42 

77 
44 

61 
52 

78,6 
68,6 

MC  LFAN 

MAX 

Mm 

72 
42 

70 
58 

80 
58 

84 
48 

81 
49 

76 
47 

79 
56 

79 

46 

77 
52 

80 
90 

78 
4T 

70 
40 

TO 
46 

75 
3T 

75 
45 

80 
45 

89 
96 

84 
49 

T5 

48 

90 
32 

95 
56 

93 
58 

93 

57 

87 
50 

63 
38 

69 
49 

60 
35 

70 
37 

79 

47 

82 
56 

78,6 
69.1 

MIAMI 

MAX 

Mm 

75 
33 

76 
49 

73 
52 

80 
40 

85 
45 

73 
42 

75 

44 

79 
44 

78 
44 

73 
47 

76 
48 

73 
39 

65 

40 

70 
47 

TT 

46 

68 
43 

89 

49 

90 

49 

70 
45 

78 
44 

90 
48 

93 
52 

92 

41 

91 
57 

85 
36 

67 
40 

51 
32 

62 

29 

72 
32 

82 
45 

76,9 
43.3 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
55 

84 
58 

82 
54 

86 
55 

77 
56 

80 
46 

90 
52 

83 
59 

86 
56 

87 
48 

82 
46 

80 
50 

90 
61 

87 
61 

73 

45 

80 
44 

92 

55 

86 

53 

81 
53 

91 
52 

98 
56 

96 
35 

95 
62 

94 
61 

61 
31 

64 
47 

68 
44 

69 
45 

75 
47 

81 

48 

82.2 
52.6 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

68 
55 

83 

60 

81 

53 

85 
58 

80 
56 

80 

46 

89 
55 

89 
58 

66 
56 

86 

90 

64 
31 

81 
50 

90 
60 

87 
38 

78 
45 

80 
44 

93 

50 

88 
55 

63 

51 

90 
53 

[00 
58 

99 

97 

95 
59 

95 
51 

67 
50 

61 
48 

70 
43 

70 
43 

76 
45 

80 
44 

83.8 
52.1 

MORTON 

MAX 

Mm 

70 
45 

62 
52 

75 

43 

77 

46 

80 

47 

TO 

40 

75 
41 

76 
42 

79 
43 

77 
44 

74 
39 

77 
42 

69 

43 

84 
33 

80 
40 

70 
42 

80 
46 

85 

46 

76 
44 

76 
46 

90 
51 

97 
59 

98 

57 

94 

60 

76 
41 

67 
43 

46 
37 

61 
42 

67 
44 

75 
45 

76,2 

49.4 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

73 
45 

65 
52 

72 
40 

79 
42 

81 
44 

67 
36 

75 
44 

77 
42 

80 
48 

79 
47 

73 
33 

72 

40 

66 
43 

84 
52 

84 
43 

70 
42 

62 

47 

87 
45 

85 

44 

61 
30 

90 

50 

97 
91 

99 

48 

94 

50 

69 

40 

68 
43 

46 
38 

59 
39 

68 

41 

71 
48 

76,9 
44.3 

OLTON 

MAX 

Mm 

71 
43 

63 
52 

7* 

44 

77 
45 

82 

45 

70 
39 

75 
45 

78 
42 

78 
47 

T« 

46 

73 

40 

72 
39 

63 

42 

82 

51 

81 

42 

67 

40 

60 

46 

85 
44 

74 
42 

76 

47 

90 
50 

93 
91 

97 
55 

94 
57 

70 
40 

67 
43 

44 
36 

59 
39 

66 

41 

76 

43 

75,4 
44,5 

PAMPA  WATER  WORKS 

MAX 

Mm 

73 
31 

74 
49 

69 

50 

79 
45 

83 
45 

TO 

42 

72 

45 

75 
46 

77 
50 

T2 
48 

76 
45 

70 
38 

66 
41 

71 
48 

77 
43 

67 
42 

82 
50 

87 
«3 

70 
43 

77 
49 

80 
50 

91 
53 

92 
57 

91 
54 

66 
35 

67 
37 

49 
34 

60 
32 

70 
32 

79 
48 

75,0 
44,2 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

74 
41 

68 
54 

79 
*1 

83 
41 

80 

45 

76 
38 

76 
45 

79 
41 

77 
45 

75 
44 

72 

41 

65 
36 

T5 
45 

77 
55 

73 

40 

61 
35 

87 
50 

76 

44 

76 
38 

89 

45 

93 
66 

96 

49 

95 
52 

69 
47 

69 
35 

61 
41 

64 
32 

72 
31 

80 

40 

83 
48 

78,1 
42,7 

PERRYTON 

MAX 

MIN 

78 
40 

78 

47 

79 
47 

80 
42 

72 

43 

73 

36 

75 
41 

79 

46 

78 
45 

79 

48 

79 
43 

68 

35 

63 

35 

69 
43 

77 
43 

67 
41 

83 

45 

67 
44 

69 
39 

80 

45 

90 

50 

90 
52 

95 
56 

89 
48 

48 
37 

65 

41 

60 
37 

60 
31 

73 

44 

62 

49 

79,9 

43,1 

PLAINS 

MAX 

Mm 

69 
47 

64 
52 

81 

-3 

80 
48 

82 
45 

T3 

38 

80 
42 

84 
46 

79 
46 

78 
47 

77 

40 

79 

45 

71 
45 

89 

54 

82 

41 

71 
42 

81 
43 

85 

48 

80 
46 

80 

47 

90 
52 

98 

55 

98 
56 

96 
58 

86 
43 

61 
45 

47 
36 

65 
42 

70 
41 

79 
44 

78,4 
45,9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL  1965 

Sution 

Day  ol  M 

onlb 

| 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PLAINVIEN 

MAX 

Mm 

TJ 

47 

64 
SS 

76 
44 

80 
50 

•  9 

SO 

71 
41 

71 
49 

12 

47 

79 
S4 

71 

47 

77 
41 

74 
41 

66 

51 

•  2 

54 

•  2 
45 

72 
40 

•  3 

47 

88 

47 

73 

44 

60   91 
49   S3 

96 

57 

97 
36 

45 

60 

76 
41 

66 
45 

60 
36 

65 

61 

70 
43 

78 
43 

76,0 
47,4 

SEIMNClE 

MAI 

md» 

64 

46 

69 
54 

S3 
4S 

80 
.9 

64 
49 

73 

40 

80 
42 

89 
52 

60 
34 

80 
46 

81 
46 

80 
47 

75 
51 

98 
51 

61 
46 

72 

42 

10 
48 

89 
92 

83 
49 

78   91 
49   35 

97 
53 

98 
59 

96 
60 

90 

46 

63 
46 

52 

39 

67 

44 

68 
43 

76 

44 

79.6 

46,3 

SILVERTON 

MAI 

Mm 

TO 

39 

65 

44 

74 
42 

79 
39 

14 
41 

71 

40 

75 
43 

80 
40 

78 
45 

71 

44 

77 
41 

70 
41 

65 
31 

71 
41 

75 

44 

65 

39 

77 
40 

85 

46 

70 
42 

73   68 
44   51 

93 

51 

94 

37 

92 
59 

70 

35 

67 
43 

68 
33 

62 

3S 

65 

40 

77 

40 

74,8 
42,6 

SPEARNAN 

MAI 

T7 

46 

71 
54 

SO 
41 

85 

40 

11 
14 

73 
16 

77 
43 

78 
46 

7S 
46 

75 
41 

69 
11 

65 

34 

72 
43 

•  0 
52 

73 
41 

83 
41 

88 
45 

78 
41 

78 
36 

90   89 
46   47 

97 
47 

90 
60 

81 
43 

66 
37 

59 
45 

61 
32 

74 

2  9 

63 

40 

83 
45 

77,8 
42,6 

STRATFORD 

MAI 

Mm 

TT 

38 

75 
45 

69 

40 

77 

37 

82 

41 

69 
11 

72 
IS 

74 
42 

75 

42 

74 

40 

70 
41 

45 

11 

60 
32 

72 

44 

77 
19 

65 
37 

83 
41 

85 

41 

67 
39 

79   90 
43   44 

86 
43 

97 
45 

85 

46 

50 
34 

63 
35 

56 
35 

57 

2  8 

72 
36 

82 
39 

73,6 
39,0 

SCNRAT  4  S» 

MAI 

MIN 

T5 

44 

71 
S3 

78 
43 

85 
61 

10 

75 
15 

75 
47 

78 
47 

76 
45 

77 

42 

71 
19 

17 
34 

78 
39 

10 

75 
42 

83 

66 

47 

■  1 
42 

77 

36 

99   89 
40   52 

100 
43 

96 
56 

85 

43 

6  6 
34 

64 
44 

58 

36 

69 
33 

82 
42 

84 
43 

76.3 
42.4 

TAXOKA 

MAI 

Mm 

64 

45 

64 
S3 

79 

49 

81 
49 

84 

SO 

74 
43 

79 
43 

87 

49 

81 
49 

82 
43 

80 
41 

80 
44 

71 

46 

66 
51 

62 

44 

69 
43 

79 
41 

89 
49 

78 

46 

79   90 
47   54 

99 
56 

98 

57 

96 
55 

e7 

45 

61 
45 

51 
38 

66 

40 

69 
62 

77 
45 

78.2 
47. J 

TULIA 

MAI 
MIN 

M 

65 

44 

73 

44 

79 
43 

83 

43 

72 
11 

77 
42 

79 
41 

86 
41 

76 
45 

77 
40 

71 

37 

69 

39 

81 
49 

60 
41 

67 
39 

81 
40 

•  1 

40 

86 

41 

78   92 
42   49 

95 
53 

99 
54 

95 
58 

65 
38 

72 
38 

48 
35 

63 
37 

66 
19 

78 
43 

77,1 
42,5 

VESA 

•   •   • 

MAI 

Mm 

n 

64 

49 

70 
41 

73 
40 

79 
42 

IS 
17 

73 
31 

Tl 

40 

76 
41 

75 
40 

71 
17 

16 
SS 

62 
34 

75 
44 

76 
17 

65 
42 

79 
44 

■  2 
41 

69 
39 

76   86 

40   44 

89 
49 

94 
52 

89 
47 

55 
33 

66 
35 

46 
33 

59 
34 

66 

37 

76 
45 

72.3 

40,3 

LOM  PCLL1NS  PLAINS  02 

Ml  LINE  US  AIRPORT 

MAI 

Mm 

TO 

54 

Tl 

64 

S' 
44 

79 
65 

82 
56 

12 
47 

85 

60 

SO 
59 

78 
57 

17 
67 

76 
42 

71 

50 

•  3 

61 

92 
48 

71 
49 

79 
43 

92 
59 

12 

62 

78 

47 

89   94 
51   67 

90 
63 

90 
66 

87 

60 

62 

52 

57 
50 

64 
46 

67 
45 

75 
42 

60 
49 

79,7 
56,4 

ANSON 

MAI 

Mm 

72 
SI 

77 
60 

90 
41 

86 

43 

85 
61 

IS 

49 

14 

52 

80 
59 

81 
57 

TO 
66 

88 
SI 

77 
47 

85 
31 

87 
66 

■4 

SO 

81 

45 

93 
37 

86 
60 

91 

50 

92   96 
54   66 

95 
62 

92 

65 

88 
61 

83 
53 

56 
52 

65 
48 

68 
44 

77 

46 

82 
53 

92,9 
55.9 

ASPERNOnT 

MAI 

Mm 

73 
52 

77 
61 

90 
St 

89 

61 

81 

61 

IS 
52 

89 
56 

12 

59 

82 
56 

90 
61 

16 
51 

•  0 
54 

86 
38 

69 
61 

•  0 
54 

92 

48 

95 
5) 

92 
56 

76 

30 

93   97 
54   60 

96 
62 

93 
64 

90 
62 

96 

45 

56 
50 

68 
42 

69 
43 

79 
46 

79 
51 

83,8 
54,9 

MLLINOfR  1  S» 

MAI 

Mm 

73 
54 

75 

63 

90 
62 

84 
64 

82 

62 

IS 

44 

86 
57 

16 

66 

•  3 

53 

93 

65 

90 
63 

IS 

41 

66 
66 

95 
65 

■  9 
49 

81 

36 

94 
47 

91 
59 

65 
32 

93   97 
67   51 

93 
57 

92 

57 

91 
59 

97 

54 

68 

54 

70 
48 

72 

45 

79 
33 

85 
39 

85,3 
53.8 

CNILORESS  paa  AIRPORT 

MAI 

Mm 

72 

4T 

TO 
61 

IS 
55 

90 
32 

82 
54 

11 
4| 

88 
34 

12 

SI 

•  0 
52 

14 
34 

77 
52 

70 
41 

71 
33 

77 
58 

69 

50 

91 
45 

91 

52 

74 
32 

77 
51 

90   97 
S3   38 

96 
62 

93 
59 

80 
49 

66 
44 

53 

46 

67 
42 

72 
42 

81 
47 

84 
52 

79,7 
51,4 

CLAPfNOON 

MAI 

Mm 

74 

33 

73 

41 

71 
46 

13 

40 

14 

50 

75 
46 

79 
46 

■1 

44 

•  2 

42 

79 
45 

•  0 
41 

74 
36 

IS 

41 

74 
44 

79 
45 

68 

40 

80 
47 

90 

19 

74 

45 

77   90 
46   SS 

94 
60 

97 
59 

9* 

60 

73 
38 

72 

44 

51 
34 

66 
34 

72 
36 

60 
47 

77.9 
44.9 

CCLENAN 

MAI 

Mm 

69 
53 

75 

62 

•  S 

62 

82 
64 

IS 

14 

•4 

50 

84 

61 

•  6 

66 

11 
58 

85 

61 

•  4 

62 

14 

50 

84 
42 

88 

44 

18 
SI 

79 
43 

91 
49 

68 
38 

81 
53 

68   91 

49   57 

87 

53 

88 
56 

85 
56 

62 
54 

64 
54 

63 

47 

65 
43 

79 
37 

82 
45 

82.0 
54.9 

COLORADO  CITT 

MAI 

Mm 

71 

39 

•  3 

64 

SS 

59 

S7 

64 

•  2 

41 

12 

52 

88 
59 

•  7 

61 

IS 

57 

89 

61 

II 
51 

77 
50 

88 
38 

88 

64 

88 

50 

81 
42 

95 
55 

94 
58 

83 

50 

92   99 
S3   64 

96 
62 

94 
64 

93 

64 

51 
47 

57 

48 

67 
46 

70 
46 

77 
45 

81 
47 

84.7 
55.5 

SICKENS 

MAI 

Mm 

71 
46 

72 
St 

68 
53 

85 

60 

88 
51 

74 
SO 

80 
54 

•  9 

SS 

IS 
55 

83 
51 

IS 
SO 

71 
49 

70 
49 

82 
55 

75 
43 

75 
45 

17 
50 

90 
32 

71 

51 

77   90 
53   62 

100 
60 

99 

60 

98 
58 

86 
47 

64 
47 

58 
40 

65 

42 

70 
47 

78 
50 

79.6 
51.4 

ELECTRA 

MAI 

Mm 

7S 

SO 

75 
51 

75 

62 

89 
5» 

85 

62 

IS 

55 

86 
54 

•6 
57 

•3 
58 

86 
60 

17 

60 

82 
52 

72 
53 

78 
57 

78 
54 

70 
48 

79 
54 

•  1 

37 

77 

49 

76   90 
32   56 

92 

60 

91 
59 

89 
58 

66 
45 

67 
51 

58 

49 

70 
42 

74 
45 

82 

51 

80.4 
54,3 

•AIL 

MAI 

Mm 

68 
56 

84 
62 

SS 
55 

88 
55 

80 
66 

12 

31 

90 
62 

14 
SI 

87 
60 

87 
65 

II 
51 

75 
52 

88 
58 

84 
66 

80 
51 

81 

50 

92 

57 

■  2 
34 

79 
48 

92   99 
56   63 

98 
61 

95 
62 

9* 
60 

70 

50 

55 

47 

67 
40 

TO 
44 

78 
48 

82 
52 

82.7 
55,3 

■UMII 

MAI 

Mm 

TS 

48 

74 
61 

72 
55 

88 
52 

89 
52 

■  2 

54 

85 
50 

90 
SO 

81 

50 

74 
30 

19 
52 

81 
41 

70 
30 

•4 
54 

80 
31 

71 
43 

■  3 

44 

88 
48 

80 

49 

79   93 

69   48 

99 
56 

97 
45 

95 

43 

79 
42 

75 
48 

69 
42 

63 
48 

72 
45 

80 
48 

81.3 
49,3 

HASKELL 

MAI 

Mm 

74 

41 

7S 

58 

75 
59 

89 
64 

17 

65 

14 
41 

14 
36 

19 
19 

85 
56 

80 
62 

17 

54 

79 
49 

73 
54 

•  1 
SI 

84 
32 

70 
46 

•  1 
54 

91 

36 

94 
53 

79   88 

50   50 

9  0 
59 

97 
62 

90 
65 

89 
49 

57 
49 

55 

47 

66 
44 

69 
46 

78 
46 

80.7 
53.9 

MCROS  CREEK  OAN 

MAI 

Mm 

64 
47 

66 
46 

74 
61 

86 
44 

84 

44 

•  0 
31 

62 

39 

83 

64 

62 
59 

77 
39 

II 

12 

71 
51 

81 
54 

12 

10 

90 
56 

71 

42 

86 
42 

69 
34 

85 
32 

78   67 
50   57 

90 
55 

87 
60 

87 
59 

84 
41 

67 
52 

60 
46 

62 

43 

66 
36 

72 

49 

79.0 
53,2 

jATTC* 

MAI 

Mm 

47 

74 
40 

79 
57 

•  7 

57 

89 
64 

11 
51 

84 

52 

90 
54 

65 
34 

83 
53 

19 
52 

72 

52 

•  6 
36 

68 
55 

72 

45 

83 
45 

95 
S4 

80 

SO 

80   93 
50   53 

100 
37 

99 
63 

96 
60 

91 
49 

60 
49 

52 

41 

67 
42 

70 
47 

80 
50 

82,0 
52.4 

th-I     CITT 

MAI 

Mm 

7* 
55 

75 
61 

90 
60 

17 

59 

82 

42 

14 
50 

•  9 
32 

67 
61 

10 
54 

87 
42 

•  4 
55 

71 
51 

83 
33 

•  0 
60 

76 
55 

01 
47 

92 
52 

67 
33 

77 
50 

91   97 
49   51 

95 
59 

92 

61 

90 
61 

82 
49 

57 

50 

68 

45 

71 

44 

80 
46 

84 
51 

82.6 
54.3 

LAKE  COLORADO  CITT 

MAI 

Mm 

68 
3C 

T2 
60 

14 

41 

87 
»2 

68 

41 

10 
52 

14 

56 

88 
56 

•  4 
60 

86 
62 

IS 
SI 

II 

51 

77 
59 

II 

14 

88 
52 

72 

44 

62 

56 

91 
60 

95 
51 

60   92 
52   62 

100 

95 
61 

93 
64 

93 

49 

56 
51 

56 
47 

66 
47 

69 
46 

78 
48 

82,2 
55,5 

LAKE  ••■ 

MAI 

Mm 

71 

60 

*2 

44 

16 

61 

11 
SI 

•4 

51 

81 

55 

•  1 

61 

•  6 

57 

61 

64 

71 

10 

71 
SI 

12 
53 

11 

It 

69 
54 

80 
49 

90 
SS 

81 
36 

74 
50 

69   94 
53   59 

92 
62 

89 
60 

68 

60 

74 
5  0 

63 

50 

69 

50 

66 

42 

80 
46 

84 
53 

81,2 
55,4 

■ATAOCP 

MAI 

Mm 

'1 
4T 

74 
SS 

S3 

34 

•  9 

52 

IS 
87 

14 
41 

•  • 
34 

•  1 
41 

IS 
59 

13 

34 

12 

50 

75 

46 

81 
33 

11 

56 

79 
50 

•  1 

48 

91 
56 

•  9 
S3 

80 
50 

91  101 
38   66 

n 

61 

96 

65 

92 
63 

71 

44 

62 

47 

67 
39 

72 

43 

80 
51 

64 
36 

82.6 
53,4 

•(■Poll 

MAI 

Mm 

74 
41 

72 

40 

84 
46 

•  4 
44 

77 
49 

IS 
41 

71 

50 

83 

52 

11 

53 

TO 
46 

75 
33 

10 
51 

71 
51 

82 
43 

92 
55 

•  2 

3* 

/B 

SO 

92   93 
46   36 

OH 

95 
56 

88 

56 

7l' 
44 

65 
43 

69 
40 

75 

4  1, 

84 

46 

87 
45 

81.1 

49.6 

•--:.■ 

MAX 

T6 

H 

75 
62 

90 
41 

•  6 
II 

64 

42 

•  5 

SO 

19 
SS 

•  7 

10 

•  1 
52 

88 

41 

IS 
SI 

79 
90 

84 
54 

11 

12 

74 
54 

8  0 
47 

91 
52 

II 
3S 

75 
52 

91   96 
51   56 

>il 
61 

91 
63 

88 

61 

|] 

49 

39 
51 

67 
47 

6  9 
-1 

80 
46 

82 
53 

62.6 
54.8 

BttUCM 

MAX 

Mia 

41 

SI 

74 
54 

•  5 
SI 

•  7 
54 

•  2 

55 

•  4 
54 

86 
58 

•  1 

•  4 

79 
54 

86 
56 

79 
51 

71 
SO 

81 
54 

71 

57 

69 
31 

81 
49 

92 
54 

•  9 
41 

69 
57 

91   92 
39   63 

97 

6  0 

96 
60 

54 

52 

30 

48 

72 
44 

80 
50 

84 
56 

83,0 
54.0 

.  •  • 

MAX 

KB 

re 

4' 

47 
37 

•  2 

34 

11 

34 

II 

57 

77 
44 

81 
SI 

•  I 

51 

11 
54 

65 

3J 

IS 

SI 

79 
SO 

72 
33 

•  5 
SI 

83 

30 

70 
48 

60 
54 

91 
52 

71 

49 

77   91 
32   62 

loo 

64 

97 
62 

93 
62 

na 
49 

62 
48 

34 
42 

67 
45 

70 
48 

78 
93 

80.1 
62,6 

H.UI.  •  u 

Mill 

ri 

M 

74 
40 

74 
37 

•  9 

5  0 

19 
31 

•  1 
31 

IS 

52 

•  1 

52 

•  2 
54 

79 

61 

•  7 

31 

79 
SO 

70 
52 

74 
51 

77 
32 

70 

41 

62 

54 

92 
33 

n 
■1 

79   92 
49   53 

93 
63 

9* 
61 

92 
62 

86 
46 

67 
47 

56 

44 

69 

4U 

71 

47 

92 
96 

80.3 
32.5 

■mm 

MAX 

MSI 

i' 

5« 

•  0 
42 

14 

39 

•  4 
62 

79 
40 

•  0 
45 

•  0 

40 

74 
36 

Tl 
51 

85 
37 

79 
SS 

76 
49 

65 

58 

•  7 
12 

60 
49 

ie 

44 

43 
54 

90 

41 

71 

46 

90   97 
33   63 

94 
61 

92 
62 

90 
61 

SS 

so 

55 

48 

62 
43 

65 
43 

74 
44 

80 
47 

81.0 
34.3 

•-•,. 

MAX 

71 
60 

60 
62 

•  I 
31 

•  1 

61 

•  2 

14 

•  4 

SO 

•  a 
52 

•1 

31 

•  1 

12 

41 

67 

16 

34 

40 

SO 

8T 

17 

60 

76 
31 

81 
48 

95 

51 

91 

37 

no 
49 

91   99 
32   39 

93 
63 

93 

64 

91 
65 

6V 
49 

34 

30 

69 

42 

71 
41 

78 

48 

92 
91 

83,0 
33.3 

MDI 

73 
33 

73 
63 

61 

•1 

41 

14 
44 

•  3 

*T 

•  1 
S3 

IS 
55 

76 
56 

17 

60 

79 
41 

48 

•  5 

ST 

62 
SS 

70 

44 

60 
45 

92 

30 

79 

50 

77   91 

47   30 

|| 

'0 

93 

41 

93 

61 

90 

50 

62 

30 

35 

48 

67 
41 

69 
41 

90 
46 

80,5 
31,8 

»*»'i  MM  '••* 

k;n 

»4 

'3 

N 

II 
33 

•  4 
H 

•  2 

33 

74 
47 

•  1 

4? 

■  4 

44 

•  2 

47 

81 
49 

76 

SO 

71 

42 

49 

4V 

71 
SI 

73 
41 

■  0 
44 

40 
44 

IS 

31 

76 

5  0 

14   91 
93   33 

91 

56 

91 
61 

86 
33 

70 
39 

61 
47 

66 
36 

72 
34 

80 
46 

84 
49 

79.6 
48,3 

1  PUfaiarK  •  Holm  following  Stallon  lnH«J« 
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Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

Ml 

>E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
APRIL  1965 

Station 

Day  of  Month 

O 
01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SNYDER 

MAX 

min 

69 
48 

70 
59 

83 
55 

86 
56 

86 
60 

80 
50 

83 

51 

88 
57 

65 
58 

88 
58 

89 
54 

60 
51 

72 

41 

80 
49 

93 

94 

82 

90 

79 
92 

90 
56 

100 
62 

99   93 

62   62 

91   57 
49   49 

51 
42 

67 
45 

70 
45 

77 
49 

81,1 
32,8 

TRUSCCTT 

MAX 

Mm 

73 
•8 

75 
57 

75 
62 

89 
87 

87 
60 

84 
53 

86 
53 

84 
55 

81 
55 

89 
56 

80 
51 

70 
46 

79 
50 

82 
55 

91 
91 

75 
50 

90 
55 

95 
61 

94   91 
61   61 

69   64 
49   52 

54 
45 

67 
41 

70 
45 

80 
92 

80,4 
93,3 

TURKEY 

MAX 

MIN 

77 
40 

70 
55 

84 
47 

84 

89 
55 

79 
46 

82 

51 

84 
55 

86 

49 

83 

51 

76 
46 

69 
43 

Bl 
56 

90 
92 

79 
46 

91 
51 

92 

64 

96 
61 

96   96 
64 

71 

44   48 

52 
37 

68 
40 

73 
49 

81 
54 

61,0 
50,1 

VERNON 

MAX 
MIN 

T* 
81 

74 
63 

69 

62 

86 
53 

81 
63 

85 
53 

85 

55 

81 
54 

88 
64 

89 
54 

79 
51 

79 
45 

89 
54 

85 

54 

77 
91 

90 
46 

94 
59 

90 
64 

90   86 
61   62 

79   65 
48   49 

71 
47 

70 
41 

80 
44 

84 
53 

61.7 
94,2 

WELLINGTON 

MAX 

MIN 

75 

40 

75 
54 

72 

52 

84 
46 

88 
55 

76 
38 

80 
42 

82 

46 

46 

80 
51 

75 
44 

70 
44 

80 
49 

90 
91 

73 

48 

76 
46 

90 
99 

92 
56 

94   92 
38   61 

79   69 
41   47 

32 

40 

65 

39 

72 
47 

82 
50 

78,0 

48.0 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 

s* 

74 
64 

87 
66 

83 
58 

82 

60 

S4 
52 

5) 

84 
55 

86 
66 

79 
56 

72 
49 

78 
47 

88 
97 

77 
99 

77 
46 

88 
50 

91 
60 

90 
58 

89   87 
60   37 

69   58 
52   49 

70 
48 

69 
41 

80 
49 

82 

50 

60,0 
94,4 

WINTERS  9  NNE 
•    ft    ft 

MAX 
MIN 

67 
50 

70 
55 

77 

60 

88 

62 

80 
64 

81 
42 

84 
42 

60 

81 
54 

78 
64 

88 

60 

77 
48 

80 
53 

72 
40 

79 
41 

92 

90 

89 

90 

81 
46 

91 
48 

95 
59 

91   91 
97   38 

68   63 
30   50 

58 

46 

65 
42 

67 
36 

78 
40 

80,3 
51,3 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

72 
48 

73 
48 

76 
65 

92 

61 

85 

64 

84 
47 

87 
56 

88 
63 

81 
53 

76 
60 

90 
61 

78 

46 

77 
46 

84 
57 

89 

50 

72 
42 

86 
93 

93 
63 

83 

90 

79 
46 

92 

94 

99 
96 

92   91 

60   54 

69   64 
52   52 

5T 

49 

68 
42 

69 
42 

79 
46 

61.4 
92,9 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

7* 
55 

73 
64 

88 
65 

84 
65 

83 

62 

83 
53 

85 

60 

83 

66 

63 
61 

88 

83 

61 

74 
90 

80 
90 

84 
69 

72 
95 

78 
48 

87 
95 

82 

98 

74 
47 

88 
50 

92 
62 

90 
61 

90   88 
62   61 

81   63 
53   51 

68 
51 

67 
41 

78 
46 

81 
52 

80.8 
96,6 

BAROWELL  OAM 

MAX 

MIN 

74 
66 

80 
63 

81 
66 

82 
66 

82 
65 

86 
66 

80 
65 

82 
67 

85 
58 

82 
99 

84 
61 

82 

61 

86 
60 

74 
47 

77 
54 

87 
62 

90 
96 

80 
52 

85 
55 

89 
99 

86   87 
60   62 

62   53 

62 
54 

68 
46 

68 
41 

75 
48 

80,6 
96.1 

BELTnN  OAM 

MAX 
MIN 

62 

50 

66 
55 

76 
65 

83 

68 

82 
69 

84 
64 

77 
66 

80 
68 

60 
66 

80 
67 

82 

69 

83 

64 

84 
69 

80 
66 

89 

69 

78 
52 

76 
46 

82 

60 

91 
61 

82 

56 

85 

59 

86 
94 

65   83 

58   62 

84   84 
63   56 

67 
56 

69 
52 

68 
90 

75 
49 

79,3 

60.2 

BENBROOK  DAM 

MAX 

MIN 

66 
48 

71 
53 

74 
62 

86 
65 

78 
60 

77 
64 

83 

62 

82 
65 

85 
6? 

78 
67 

81 
68 

79 
94 

78 
94 

78 
99 

84 
98 

72 

50 

75 
51 

82 

60 

82 
93 

77 
50 

83 

60 

86 
98 

65   67 

63   62 

85   72 
57   53 

61 
52 

67 
46 

68 

44 

78 
47 

76,1 
96.9 

BONHAM 

MAX 

Mm 

75 
48 

77 
61 

83 

64 

77 
63 

85 

65 

85 
66 

84 
69 

83 

62 

83 

61 

85 

67 

79 
69 

77 
48 

79 
92 

81 
62 

79 
92 

77 
43 

82 
52 

66 
62 

80 
92 

66 
45 

87 

50 

87 
61 

66   84 
63   52 

60   68 
49   30 

67 
41 

77 
37 

79 
42 

82 
46 

80,0 
99.0 

BOWIE 

MAX 

Mm 

74 
82 

73 
62 

n 

65 

79 
64 

80 
65 

86 
55 

84 

63 

83 
65 

60 
62 

89 
67 

95 
63 

76 
99 

77 
95 

83 

66 

78 
99 

82 

50 

85 
53 

■  1 
60 

79 
90 

86 
56 

88 
61 

87 

60 

67   85 

62   63 

78   62 
51   49 

68 

50 

69 

41 

80 
48 

80 
54 

80,3 
37,4 

BOYO  3  SE 

MAX 

Mm 

67 
49 

71 
54 

75 

64 

87 
65 

79 
66 

81 
96 

87 
56 

86 
66 

67 
62 

77 
67 

90 
69 

78 
49 

78 
52 

79 
96 

85 
96 

72 
42 

76 
51 

69 

99 

84 
93 

73 

44 

87 
49 

88 

60 

87   87 
39   64 

66   70 
56   52 

61 
52 

68 
41 

66 
37 

77 
43 

79.2 
99,0 

BRECKENR1DGE 

MAX 

Mm 

74 
52 

75 
61 

89 
62 

83 

64 

82 
56 

84 
46 

85 

61 

82 
58 

74 
57 

89 
66 

77 
59 

77 
48 

82 

55 

87 
64 

71 
51 

79 
43 

88 
96 

80 
99 

76 
49 

66 
46 

91 
62 

90 
61 

69   67 
62   61 

65   58 
51   51 

67 
49 

67 

40 

76 
41 

81 

50 

80,0 
54.8 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

68 
42 

72 

56 

75 

64 

90 
64 

78 
65 

81 
53 

85 

56 

86 
65 

82 
59 

78 
66 

91 

67 

7» 

90 

80 
94 

79 
99 

87 
97 

71 

44 

80 
90 

89 
60 

84 
92 

74 
45 

89 
94 

91 
96 

91   92 
59   61 

89   67 
54   50 

60 

50 

69 

40 

69 
39 

80 
48 

80,1 
94,7 

6R0WNW0OD 

MAX 

Mm 

66 
49 

68 
58 

76 
64 

88 
67 

80 
63 

85 
52 

85 
58 

85 

62 

89 
66 

79 
67 

91 

70 

81 
91 

84 
63 

81 
64 

90 
57 

74 
43 

82 

48 

92 

94 

89 
97 

82 

49 

92 

94 

93 
95 

90   90 
57   59 

86   73 
39   55 

64 
50 

65 
43 

70 
37 

80 
41 

81,7 
99,7 

CAMERON 

MAX 

Mm 

68 
51 

80 
64 

86 
69 

88 

70 

80 
64 

80 
68 

86 
67 

86 
69 

85 
71 

86 

65 

85 

67 

88 

66 

83 

47 

76 
68 

84 
69 

91 
65 

86 
90 

86 
96 

86 
98 

85 
55 

89 

99 

84 
62 

85   83 

64   98 

71   70 
56   51 

76 
45 

61 

44 

80 
49 

81 
44 

82.4 
60,3 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

71 
49 

73 
62 

84 
65 

80 
64 

82 
66 

85 

64 

84 
63 

83 

64 

78 
63 

85 

67 

80 
69 

80 
92 

80 
60 

8) 

62 

80 
57 

79 
45 

82 

47 

89 
60 

79 
93 

86 

48 

88 
93 

87 
53 

87   87 

59   60 

76   71 
60   53 

68 
53 

67 
46 

79 
38 

S3 

42 

80,7 
96,6 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

66 
47 

77 
51 

76 
63 

81 
69 

80 
63 

82 
69 

82 
66 

84 
68 

80 
66 

84 
67 

85 
69 

84 
96 

86 

60 

89 

69 

89 

62 

77 
47 

77 
93 

82 
96 

68 
96 

B2 

53 

86 
97 

89 
99 

87   86 
61   61 

83   81 
63   55 

62 

54 

66 

49 

68 
42 

75 
48 

80,2 
97.9 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
53 

74 
63 

84 
67 

80 
66 

80 
68 

84 
68 

84 
66 

84 
69 

79 
66 

86 

69 

71 
61 

79 
99 

80 
60 

84 
66 

72 
94 

74 
46 

82 
99 

86 
69 

77 

97 

84 
52 

68 
61 

88 
62 

87   86 
65   67 

78   62 
59   54 

68 
53 

68 
47 

75 
47 

81 
50 

79,4 
99,9 

OENtSON  DAM 

MAX 

Mm 

73 

48 

77 
59 

84 
66 

84 
64 

78 
64 

84 
65 

84 
61 

83 

65 

82 
58 

86 
65 

86 

67 

76 
49 

78 
92 

81 
60 

79 
61 

76 
49 

83 

57 

83 

62 

81 
92 

89 

44 

88 
94 

87 
95 

67   87 
57   63 

85   70 

56   49 

67 
51 

68 
43 

75 
39 

81 
52 

80,6 
56,1 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

70 
51 

74 

64 

83 
65 

84 
64 

80 

67 

85 

64 

84 
62 

85 

65 

82 
63 

88 

66 

69 

69 

77 
92 

78 
53 

82 

69 

84 
60 

79 
49 

63 

54 

83 

61 

84 
53 

84 
48 

87 

95 

86 
58 

87   69 

61   59 

83   64 
52   51 

67 
50 

67 
43 

76 
62 

79 
52 

80,4 
97,1 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

64 
42 

66 
54 

73 

62 

85 

65 

79 
65 

78 
61 

83 
61 

82 

63 

66 
63 

74 
65 

87 
67 

79 
93 

79 
60 

78 
62 

83 
99 

72 
43 

76 
52 

86 

37 

65 

54 

77 

47 

85 
59 

87 
52 

87   85 

61   60 

83   68 
55   55 

59 

49 

62 
45 

66 
37 

76 
41 

77,7 
55.5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

67 

47 

68 
57 

75 
62 

88 
61 

81 
64 

81 
44 

83 
49 

83 
62 

64 
56 

74 
65 

84 
67 

88 
49 

79 
94 

80 
62 

89 
95 

71 
19 

76 

91 

87 
59 

81 
50 

81 
42 

86 
53 

89 
55 

88   89 
61   61 

85   66 
52   52 

58 
48 

65 
44 

67 
34 

78 
40 

79,0 
53.0 

EVANT 

MAX 

Mm 

65 
52 

74 
62 

85 
65 

82 
67 

84 
64 

63 
63 

84 
64 

86 
65 

81 
65 

87 
68 

84 

66 

84 
99 

80 
64 

84 
67 

81 
61 

79 
44 

84 
91 

94 
60 

82 
56 

87 
49 

88 
58 

87 
61 

86   84 
62   61 

80   72 
62   55 

68 
51 

69 

47 

78 
41 

80 
45 

61,4 
58.4 

FERRIS 

MAX 

Mm 

72 
48 

75 
63 

81 
66 

79 
65 

80 
68 

82 
66 

85 

64 

81 
67 

81 
64 

85 
67 

79 
69 

81 
52 

82 

96 

83 
68 

78 

60 

77 
48 

80 
49 

88 
64 

80 
57 

67 
92 

85 

54 

85 
55 

86   85 
60   61 

80   77 
61   53 

68 
52 

68 
47 

77 
46 

81 
50 

80.3 
56,4 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
50 

76 
63 

84 
67 

81 
65 

79 
66 

84 

67 

84 
63 

85 

68 

79 

64 

•  7 

69 

80 
59 

80 
53 

79 
94 

84 
69 

73 
52 

79 
46 

82 

51 

86 
63 

77 
53 

84 

48 

87 
55 

86 

57 

86   86 
62   63 

75   62 
57   53 

69 
53 

68 
46 

76 
43 

79 
48 

79.4 
57.4 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

67 
48 

72 

57 

75 
67 

87 
67 

81 

67 

79 
66 

85 

64 

85 

67 

67 

65 

79 

67 

87 

70 

80 
57 

79 
97 

80 
60 

85 

61 

79 
51 

77 
56 

85 

62 

66 
55 

78 
93 

B7 
61 

89 
64 

88   88 
66   65 

87   73 
57   53 

62 
53 

67 
47 

66 

46 

76 
53 

79,9 
59.4 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

64 

47 

72 
53 

73 
63 

85 
64 

77 

65 

77 
58 

82 

58 

83 
64 

79 

58 

80 
59 

86 

67 

75 
49 

79 
92 

77 
56 

81 
99 

70 
42 

75 
46 

82 
93 

82 

91 

74 
44 

83 

48 

86 
56 

85   86 

58   61 

83   68 
54   51 

58 

51 

66 
39 

67 
39 

76 
42 

77,0 
53.6 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

73 
56 

76 
63 

89 
66 

82 

74 

84 
59 

76 
50 

83 

62 

82 
64 

79 
64 

78 

61 

60 

86 

50 

86 

97 

82 

50 

79 
48 

82 

46 

82 
59 

93 
65 

83 
66 

82 
62 

81 

67 

83 

62 

85   86 
67   71 

84   76 
67   67 

73 
58 

70 
56 

77 
43 

82 

48 

81,3 
59,6 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

67 
51 

77 
64 

85 
69 

84 
69 

84 

68 

83 

60 

86 
62 

82 

68 

84 
68 

85 

68 

86 

71 

89 

66 

84 

68 

84 
67 

at 

69 

79 

47 

82 

50 

90 
64 

89 
62 

86 
59 

87 

60 

86 
55 

66   89 

60   63 

84   83 

67   57 

70 
55 

70 

50 

73 
42 

81 
43 

82,4 

60,6 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

71 
49 

76 
63 

90 
67 

87 
64 

84 
66 

88 
63 

87 
61 

91 
65 

85 
62 

89 

69 

89 

70 

85 

47 

80 

55 

87 
66 

86 
96 

82 
40 

88 
45 

92 
61 

86 
96 

90 
45 

91 
52 

91 
55 

90   87 
59   63 

84   75 
60   55 

70 
54 

71 

45 

81 
34 

63 

38 

84,5 
56,2 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

67 
53 

74 
61 

85 
65 

84 
66 

82 

65 

83 

60 

83 
64 

86 

62 

78 
65 

87 
68 

8* 

68 

84 
55 

79 
62 

85 
64 

77 
93 

77 
43 

85 
51 

89 

39 

89 
99 

85 

54 

87 
59 

86 
58 

86   64 
59   60 

76   70 
61   55 

64 
48 

67 
46 

78 
42 

79 
41 

80,4 
57,4 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

67 
49 

71 
55 

74 

64 

90 
64 

81 
65 

84 
46 

85 

47 

85 
65 

82 
57 

76 
59 

90 
61 

80 
48 

77 
54 

81 
60 

86 
94 

76 
42 

79 
43 

87 
99 

81 
48 

75 
44 

87 
50 

91 
59 

90   90 
61   61 

87   68 
53   51 

56 
50 

67 
44 

78 
39 

78 

44 

80,0 
33,1 

SRANBURY 

MAX 

Mm 

70 
53 

73 
63 

88 
67 

83 
65 

82 

66 

84 
63 

85 

65 

68 
67 

84 
65 

89 
65 

66 

70 

80 
50 

79 
59 

86 
68 

84 
59 

84 
45 

86 
50 

86 
60 

83 

96 

88 

47 

89 
55 

89 
55 

88 
62 

72 
54 

67 
43 

69 
45 

76 
39 

62 
43 

82,4 
97,3 

e  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TE/.AS 

APRIL     1%!- 


Station 

Day  ol  Month 

2 

1 

2  1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

67   TO   77 
47   94   63 

85 
66 

42   79 

46   64 

44   45   85 
42   66   64 

80 
66 

47   74 
66   93 

78   40   43 
94   41   99 

71   75 

46   50 

83 

61 

63 

54 

74 
69 

83 
35 

88 
58 

86 
62 

86 
62 

65 

62 

73 
31 

60 
52 

67 
45 

68 
43 

75 
51 

78.6 
57.0 

GREENVILLE  7  NM 

MAX 

Mm 

SO 
62 

79   90 
64   63 

84   63   43 

59   64   60 

79 
64 

94   80 
64   48 

74   75 
45   46 

81 
49 

44 
53 

76 

48 

84 
50 

85 
53 

66 
55 

66 
59 

65 
56 

79 
48 

56 

49 

67 
42 

67 
37 

75 
42 

76.6 

53.4 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

12 
61 

83   64 
70   69 

62   61   41 

66   69   67 

64 

69 

86   84 

69   64 

79   76 
52   60 

83 

64 

44 

39 

83 
57 

65 

57 

84 

57 

85 

64 

84 
61 

84 
61 

83 

56 

64 
55 

70 
50 

69 
46 

81 
49 

41.2 
60.6 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

16 
69 

80   94 

66   62 

84   65   46 
62   63   62 

74 
66 

67   81 
66   90 

77   79 
43   46 

64 

55 

92 
56 

41 
47 

88 

49 

88 

56 

88 

60 

47 

60 

85 

62 

76 
56 

65 
51 

65 
47 

68 
36 

77 
44 

60.3 
55.9 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

97 
64 

63   92 

66   94 

64   65   64 
54   65   59 

84 
65 

64   74 

64   91 

70   77 
46   49 

66 
57 

40 
49 

73 
50 

87 
52 

91 
61 

90 
61 

90 
63 

87 
53 

69 

30 

57 

50 

69 
41 

68 
43 

78 
47 

79.2 
55,0 

HICO 

MAX 

Mm 

•  2 
69 

93   41 

62   63 

84   86   63 

64   63   69 

44 

67 

66   82 

64   90 

77   85 

42   50 

69 
99 

91 
96 

57 
46 

68 
55 

87 

56 

67 
59 

64 
62 

62 
58 

70 
55 

66 
51 

67 
45 

79 
36 

81 
46 

81,3 
36.6 

HILLSSORO 

MAX 

Mm 

62 
69 

79   60 
66   67 

90   83   79 

67   69   67 

76 

67 

94   83 

66   60 

75   76 
44   49 

62 
54 

92 

96 

62 

30 

85 

56 

86 
58 

85 

62 

85 

63 

84 
62 

80 
55 

62 
54 

69 

47 

67 
40 

77 
46 

79.2 
58,3 

JACKSBORO 

MAX 

Mm 

90 
69 

91   66 
65   93 

65   94   80 
63   66   60 

69 

67 

68   76 
66   93 

78   86 
47   54 

86 
61 

79 
49 

47 
50 

88 
63 

88 
60 

88 
59 

86 

61 

65 
52 

66 
50 

66 
50 

66 
48 

79 
44 

80 
52 

81.5 
57,2 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

•  2 
69 

80   92 
67   69 

63   65   63 

66   67   69 

62 

67 

96   83 
68   56 

75   77 
47   52 

62 
53 

69 
97 

81 
53 

87 
55 

86 
55 

88 
58 

89 
60 

67 
63 

83 
53 

62 
S3 

71 
47 

70 
42 

76 
46 

80.7 
57,4 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

83 
66 

94   42 
46   6) 

76   61   40 
64   67   69 

64 
67 

86   86 
69   59 

79   61 
47   44 

93 
62 

93 
54 

91 
51 

82 
58 

85 

52 

85 
56 

84 
61 

83 

63 

83 

57 

81 
S3 

66 

49 

76 
42 

80 
43 

81.7 
58.5 

LAVON  BAM 

MAX 

Mm 

•  2 
49 

61   40 
44   61 

43   44   62 

42   64   44 

79 
66 

85   65 

64   56 

72   75 

50   49 

61 
3) 

47 
53 

76 
54 

83 

54 

85 
55 

85 

59 

86 
61 

85 

60 

78 
92 

60 
51 

66 
42 

67 
40 

77 
45 

78,7 
56,2 

MARLIN 

MAX 

Mm 

•  1 
66 

64   74 

68   64 

42   44   42 

64   69   62 

86 
69 

64   87 
68   62 

44   42 

44   42 

94 
59 

44 
55 

66 
53 

86 
56 

86 

51 

85 

54 

81 
55 

89 
59 

76 
59 

71 
54 

71 
49 

76 
42 

79 
42 

82.1 

57.8 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

82 
69 

81   43 

45   63 

60   82   60 
65   67   66 

62 

66 

84   64 
70   99 

79   75 
47   51 

49 
55 

92 
59 

84 

31 

86 
54 

86 
54 

87 
60 

85 

62 

87 
62 

92 

57 

63 
34 

66 
47 

67 

40 

77 
45 

80.1 
57,6 

MC  UNMET 

MAX 

Mm 

41 
66 

60   46 

66   67 

65   69   60 

64   67   66 

86 
66 

97   62 
67   50 

79   44 
45   52 

90 
62 

78 
55 

44 
48 

87 

57 

85 

56 

89 
61 

86 
62 

80 
58 

70 
51 

49 

50 

69 

44 

79 

40 

81 

49 

81.5 
57.7 

Mill 

MAX 

Mm 

41 

69 

79   43 

70   64 

77   62   42 

66   66   67 

62 

67 

95   43 

74   63 

79   75 
49   50 

61 
59 

46 
56 

82 
55 

84 
57 

83 
56 

64 
62 

64 

61 

83 

56 

62 
55 

70 
50 

69 
47 

73 
51 

75 
49 

79,1 
59.4 

MINERAL  "ELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

40 
6S 

60   46 
64   96 

69   66   76 
64   69   63 

91 
69 

79   79 
57   94 

77   47 
44   51 

63 

61 

40 
53 

89 
49 

91 

57 

89 
57 

90 
63 

88 
62 

74 
33 

59 
53 

66 
52 

70 
44 

78 
42 

82 
47 

80.6 
57.0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

Mm 

41 
67 

60   41 
70   65 

92   94   60 
62   64   66 

41 
66 

94   63 
71   97 

74   76 
47   50 

63 

54 

90 
58 

81 
51 

86 
56 

86 
54 

67 
61 

84 

59 

86 
62 

86 
55 

62 
55 

68 
46 

68 
44 

75 
45 

80.2 
57,3 

OLNEY 

MAX 

Mm 

44 
69 

63   44 
49   47 

89   61   61 
96   63   99 

64 

49 

79   74 
99   90 

74   48 

44   54 

83 
56 

73 
»9 

88 
48 

91 
60 

89 
63 

88 
63 

86 
60 

81 
51 

59 
50 

66 

49 

66 
42 

78 
44 

80 
47 

80.1 
55.2 

PARIS 

MAX 

Mm 

42 

64 

79   41 
66   69 

92   69   64 

64   66   64 

46 
47 

95   83 

64   93 

74   78 
46   52 

63 
36 

87 
54 

78 

50 

82 
63 

87 
64 

88 
63 

88 
63 

87 
61 

76 
49 

56 
51 

69 
44 

68 
41 

76 
53 

79.6 
57,4 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

49 

63 

79   79 
67   62 

65   49   94 

42   65   61 

40 
65 

49   79 
64   52 

73   76 
46   47 

63 

56 

45 
53 

73 
48 

85 
55 

87 
57 

86 
60 

88 
63 

86 
56 

76 
55 

62 
51 

68 
42 

69 
43 

77 
50 

79,1 
55.8 

PRCCTCR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

96 

64 

76   42 
69   99 

82   64   46 
42   63   64 

75 

67 

47   40 
49   52 

73   78 
45   53 

66 
62 

47 
57 

79 
49 

87 
59 

89 
55 

89 
59 

87 
60 

65 

57 

70 
56 

60 
50 

64 
46 

68 
39 

78 
44 

79,2 

56,7 

plTnjm 

MAX 

Mm 

49 

69 

94   92 
64   99 

64   80   75 
62   64   62 

99 
49 

87   78 
65   60 

78   90 
44   56 

87 
65 

74 
47 

86 
54 

91 
61 

88 
63 

89 
63 

84 
63 

81 
52 

60 
52 

64 

49 

65 
42 

78 
43 

83 
54 

81,1 
57,7 

OLINLAN 

MAX 

Mm 

T4 
63 

90   91 
65   65 

69   82   61 

62   64   62 

49 

64 

62   82 
69   52 

76   81 
41   46 

87 
60 

46 
56 

64 
50 

86 
55 

87 
55 

87 
60 

84 
59 

85 

60 

75 

49 

69 

51 

69 
43 

75 
38 

80 
46 

80,7 
55,8 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

94 

69 

62   91 
62   96 

93   64   63 

91   51 

96 

69   76 
45   45 

66 
51 

79 
52 

74 
49 

86 
52 

88 
60 

87 
59 

87 
61 

84 
53 

64 
52 

57 
49 

64 
44 

65 
42 

76 
42 

77,0 
53,4 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

96 

69 

80   81 
65   55 

93   92   66 

57   63   64 

72 
61 

62   89 
57   60 

66 
62 

79 
49 

87 
58 

89 
57 

74 
64 

55 

58 

49 

62 
45 

67 
39 

80 
45 

77,6 
56.4 

SHERMAN  PuMP  STATION 

MAX 

Mm 

49 

64 

78   79 
66   64 

96   63   42 

64   63   60 

40 
66 

87   79 
68   44 

78   90   40 
53   61   60 

73   77 
42   59 

83 
34 

67 
53 

78 
44 

85 

59 

67 
57 

87 
61 

87 
61 

85 
55 

72 

49 

59 

49 

69 
41 

69 

38 

77 
50 

78.9 
55.9 

JPRINGTC.N 

MAX 

Mm 

64 

44 

78   60 
63   58 

69   83   63 

61   64   60 

76 
66 

48   78 
67   48 

72   75 
42   46 

63 

57 

61 
50 

73 
46 

85 
54 

88 
60 

87 
62 

87 
62 

85 
53 

68 
51 

59 
49 

66 
41 

67 
40 

77 
46 

76.1 
34.2 

S'EPHENVILLE  6  S» 

MAX 

M» 

69 

69 

79   77 
65   57 

62  82   86 

63  63   64 

73 
64 

86   79 
66   54 

71   76 
47   52 

84 
58 

64 
53 

77 
50 

85 
58 

87 
57 

86 

60 

86 
60 

83 
55 

66 
54 

58 

49 

64 
45 

65 

42 

77 
47 

77.3 
56.5 

STIllhOI.se  HOLLC.  DAM 

MAX 

Mm 

93   44 

65   63 

76   79   79 

69   67   66 

78   76 
47   46 

90 
34 

41 
52 

84 

57 

84 
59 

84 
57 

82 
62 

82 
57 

63 
34 

65 

50 

65 

40 

73 

43 

78.0 
56,9 

MAX 

Mm 

6}   64   7) 
SO   S6   46 

94 
69 

93   86 

66   64 

76   60   62 

66   68   66 

69 
66 

96   86 
69   66 

81   80 
48   48 

84 
94 

91 
60 

41 
59 

89 
59 

88 
54 

88 
57 

87 
63 

87 
67 

89 
59 

72 
56 

70 
51 

71 
44 

79 
46 

81,7 
59.9 

M«».C 

MAX 

Mm 

62   67   77 
47   S6   64 

64 
67 

81   69 

68   64 

76   82   62 
64   66   67 

92 
64 

86   86 
67   66 

79   78 
50   51 

62 

54 

90 
59 

42 

57 

86 
57 

83 
60 

86 

60 

64 
62 

84 
63 

85 
58 

66 
55 

68 
51 

68 
46 

75 

48 

80.0 
60.0 

MAX 

Mm 

6i   72   7* 
49   H   43 

44 
94 

46   64 

40   49 

63   89   62 

60   62   96 

40 
60 

89   77 
94   44 

70   79 
44   52 

92 
54 

76 
51 

75 
50 

90 
59 

93 
61 

90 
63 

90 
60 

88 

51 

60 
51 

55 

49 

66 
44 

67 
44 

79 
50 

79,4 
54,4 

.»'-  :». 

MAX 

Mm 

44   70   79 
61   91   9) 

42 
44 

41   63 
66   69 

79   83   80 
66   69   65 

60 
49 

93   66 
69   62 

76   77 
46   55 

42 
59 

93 
56 

83 
54 

85 
60 

85 

60 

85 
60 

85 
60 

84 
62 

82 
56 

62 
55 

68 
50 

70 
45 

76 
50 

'9.7 
58.3 

.<--  .•  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72   74   16 
92   67   66 

12 
44 

84   91 
71   46 

64   62   61 

69   71   70 

44 

71 

87   87 
68   63 

76   64 
49   56 

94 
69 

43 

39 

86 
54 

87 
62 

87 
57 

87 
64 

84 
67 

82 

65 

65 
59 

71 
55 

71 
50 

79 
46 

81 
46 

81.8 
61,9 

.»#•-• 

MAX 

Km 

71   7J   61 

47   41   49 

44 

44 

62   69 

67   66 

64   63   60 

47   66   63 

49 

44 

84   63 
49   91 

77   83 
48   50 

49 
62 

44 
55 

66 
52 

86 

57 

87 
56 

87 
60 

87 
59 

62 

59 

78 
52 

68 
52 

69 

46 

78 

40 

91 
51 

61.6 

57,9 

■ 

MAX 

Mm 

49   70   7J 

47   9>   42 

6T 
44 

64   76 

69   42 

44   63   63 

47   69   47 

79 
64 

86   76 
67   92 

70   76 
43   49 

64 
55 

41 
51 

75 
47 

61 
52 

67 
SB 

86 
39 

86 
61 

64 
52 

66 
62 

58 
50 

66 

41 

65 
39 

77 
49 

77,8 
53,3 

■ 

MAX 

KOI 

92   64 

•  4 

49 

62 

47 

60 
64 

74 
44 

69 

70 

76 
47 

64 
62 

92 
60 

81 
51 

67 
92 

88 
53 

88 
57 

88 
59 

66 
63 

81 
57 

64 
55 

67 
51 

68 

40 

77 
42 

80,2 
37,7 

>  K.l.r.n-  •  H'.l4>«  fallowing  BUII'.n  I»<ia* 

-    \T/ 


Continued 

Di 

UL 

Y 

TE 

M] 

3E1 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
APRIL  1965 

Station 

Day  ol  Month 

a 

SI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•   •   • 

EAST  TEXAS          0* 

ANDEoSCN 

MAX 

Mm 

73 
56 

77 
63 

85 
68 

85 

69 

85 

69 

79 

67 

81 
69 

85 

69 

86 

66 

84 

67 

79 

71 

63 
71 

83 

69 

66 
66 

83 

66 

83 

50 

82 

50 

B6 
62 

84 
60 

65 

56 

63 

58 

86 
56 

86 
56 

85 

61 

85 

65 

81 
59 

73 
56 

74 
51 

78 
45 

81 
45 

82,2 
61,3 

ATHENS 

MAX 

Mm 

77 

32 

79 

63 

81 
66 

80 
67 

86 

70 

81 
67 

84 
68 

83 

69 

87 
68 

88 
68 

85 

71 

90 

63 

86 
64 

88 
69 

84 
68 

79 
49 

65 

52 

89 
63 

86 
61 

87 
57 

87 
59 

88 
58 

89 
64 

87 

63 

84 
66 

78 
53 

68 
54 

70 
SO 

76 
44 

61 
49 

83,1 
61,2 

BON  »IER  2  E 

MAX 
MIN 

72 
49 

80 
55 

82 
62 

85 

67 

82 

67 

60 
67 

81 
67 

81 
65 

86 
65 

87 
64 

81 
TO 

90 
69 

84 
67 

65 

65 

65 

66 

82 
46 

77 
42 

B2 
52 

84 
62 

90 
37 

85 

46 

84 
51 

86 
57 

87 
57 

86 
62 

89 
62 

80 
58 

72 

47 

76 
38 

76 
39 

82.2 

58,0 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

62 
44 

77 
48 

78 

60 

83 

67 

82 

68 

83 

66 

T9 
65 

80 
67 

84 
68 

87 
66 

87 
79 

so 

59 

85 

56 

81 
62 

86 

63 

83 

45 

73 

46 

62 

61 

66 
64 

82 

30 

64 
30 

64 

50 

66 
53 

87 
58 

85 

61 

63 
53 

63 
53 

65 
66 

71 
39 

74 

40 

80,1 
56,6 

CENTER 

MAX 

Mm 

66 
44 

80 
52 

78 
53 

88 
66 

81 
68 

84 

64 

79 
66 

79 
67 

85 
64 

89 
66 

88 
69 

81 

67 

86 
59 

60 
62 

87 
64 

67 
48 

79 
47 

63 
56 

87 
64 

65 
52 

86 
32 

85 

50 

88 
37 

88 
60 

85 
59 

86 
54 

70 
S3 

67 
49 

75 
42 

78 
42 

82,0 
57,1 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

70 
49 

70 
56 

76 
65 

84 
67 

81 

70 

85 
63 

77 
63 

79 
68 

83 

66 

85 

69 

84 
72 

80 
62 

86 
68 

82 

68 

85 

70 

80 
49 

80 
49 

62 
55 

86 
63 

81 
52 

86 
35 

85 
51 

86 
60 

67 
59 

86 
62 

83 

57 

71 
55 

67 
SO 

69 

41 

74 
43 

80,4 
59,3 

ClARKSVlLLE  2  E 

MAX 

Mm 

65 

44 

75 

48 

76 

60 

81 
62 

79 
63 

79 
67 

82 
62 

84 
64 

85 
64 

85 

67 

85 

6T 

81 
53 

61 
55 

79 
60 

63 

63 

74 
45 

74 
46 

61 
49 

83 

57 

76 
46 

83 

48 

65 
56 

86 
34 

81 
61 

86 
61 

82 

49 

59 
52 

69 
43 

69 
39 

74 
48 

78,7 
55,1 

C0L0SPRING  5  S 

MAX 

Mm 

72 

50 

74 
57 

77 

64 

86 
69 

83 
69 

82 

66 

83 

68 

81 
68 

85 
66 

85 
66 

81 
79 

78 
71 

84 
68 

87 
67 

84 
69 

78 
46 

79 
47 

81 
50 

87 
64 

87 
54 

66 
52 

84 
52 

86 
35 

86 
59 

87 
61 

87 
60 

81 
56 

68 
48 

75 
39 

79 

41 

81,8 
59,1 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

69 
55 

75 
64 

83 
69 

81 
70 

83 

70 

76 
69 

79 
TO 

83 

70 

82 
69 

82 

69 

78 
72 

95 
66 

62 
TO 

84 

70 

81 
61 

75 
50 

80 
31 

85 
65 

82 

62 

83 
55 

82 
59 

83 
56 

82 
64 

83 

63 

84 
66 

76 
60 

69 
55 

70 
51 

76 
46 

79 
47 

79,7 
62,1 

CONROE 

MAX 

Mm 

73 
52 

74 
59 

76 
61 

89 

70 

B6 
69 

85 

69 

84 
68 

82 
69 

87 
62 

85 

66 

83 

71 

79 

71 

85 

69 

86 
68 

66 
69 

84 
53 

80 
48 

63 

57 

88 
65 

68 
58 

86 
55 

85 
55 

66 
62 

86 
64 

86 
64 

88 
60 

82 
59 

71 
50 

75 
46 

78 
44 

82,9 
61,2 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

70 
48 

76 
55 

79 
63 

86 
68 

81 
69 

84 
69 

74 
66 

79 
68 

85 
66 

85 

68 

85 

79 

81 
69 

84 
65 

84 
65 

87 
69 

82 

48 

79 
48 

82 

48 

87 
»4 

83 
55 

66 
54 

86 
52 

87 
53 

86 
60 

85 

60 

85 

56 

78 
58 

66 
50 

71 
43 

75 
43 

81.3 

59,0 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

76 

75 

78 

82 

84 

93 

85 

85 

87 

90 

90 

87 

65 

86 
66 

84 
69 

78 
48 

84 
53 

89 
62 

87 
62 

87 
50 

87 
56 

88 
56 

88 
69 

67 
65 

85 

67 

82 

46 

69 
55 

70 
49 

75 
44 

82 
49 

83.2 

OIALVILLE  2  w 

MAX 

Mm 

78 
52 

77 
61 

77 

67 

80 
68 

83 

68 

77 
63 

76 
68 

82 

67 

85 
66 

85 

66 

88 

70 

84 
62 

79 
62 

85 

66 

79 
67 

78 
49 

81 
52 

85 
62 

82 
62 

84 
38 

84 
57 

66 
59 

65 

63 

84 
62 

82 
62 

72 
S3 

63 
35 

69 
48 

75 
46 

80 
43 

79,9 
60,1 

EMORY  J  ESE 

MAX 

Mm 

67 

44 

73 
59 

77 
62 

79 
62 

79 
65 

•  1 
62 

80 
65 

61 
63 

80 
64 

80 
60 

76 
49 

83 

52 

83 

61 

84 
64 

74 
40 

80 
45 

65 

37 

81 

46 

84 
48 

85 

54 

85 
55 

86 
60 

85 

63 

81 
49 

58 

50 

68 
45 

67 
37 

75 
43 

78,5 
54,5 

EVADALE 

MAX 

Mm 

71 
52 

77 
59 

60 
66 

82 
69 

82 

69 

79 
67 

81 
68 

82 

69 

84 
66 

85 

65 

81 
71 

79 

70 

85 

68 

87 
67 

83 
69 

79 
50 

79 
46 

60 
57 

80 
67 

69 
58 

83 
51 

82 
54 

85 
61 

85 

61 

84 
64 

87 
64 

82 
59 

73 
52 

76 
43 

77 
44 

81.3 
60,9 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

72 
52 

76 
62 

79 
67 

80 
67 

61 
69 

81 
64 

78 
66 

79 
63 

81 
67 

64 
66 

8) 
67 

62 

64 

82 
62 

62 

63 

80 

67 

79 
60 

62 

60 

81 

57 

81 
51 

82 
54 

82 
52 

82 

60 

82 
59 

81 
59 

79 
55 

65 
34 

66 

48 

72 
43 

76 
42 

76,9 
39,4 

Franklin 

MAX 

mn 

67 
50 

72 
55 

74 
65 

84 
67 

80 

69 

84 
64 

76 
65 

78 
69 

82 
69 

83 

69 

88 

70 

84 
64 

86 
66 

84 
66 

84 
68 

84 
42 

80 
42 

80 
42 

82 

48 

87 
55 

86 
53 

85 
52 

84 
53 

85 
34 

65 

59 

64 
57 

74 
55 

68 
30 

67 
41 

74 
42 

80,1 
37,4 

FRANKSTON  2  SH 

MAX 

Mm 

76 
45 

77 
61 

78 
67 

82 

66 

83 

69 

80 
64 

79 
67 

81 
62 

85 
67 

65 

62 

80 
70 

96 
58 

82 
58 

84 
66 

80 
66 

77 
45 

81 
48 

81 
62 

86 
51 

85 

51 

86 
33 

60 
61 

65 

61 

83 

53 

66 
33 

71 
49 

75 
40 

60 
46 

80,3 
57,9 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

66 
44 

76 
53 

76 

62 

80 
67 

81 
67 

84 
67 

80 
65 

82 

67 

83 
67 

85 

67 

88 
66 

85 
50 

85 
55 

80 
60 

85 
65 

79 
42 

77 
52 

62 

56 

87 

60 

79 
47 

85 
55 

85 

30 

86 
60 

87 
63 

87 
63 

64 
51 

66 
53 

69 
46 

69 
37 

80 
45 

80,6 
56,9 

GLADEHATER 

MAX 

Mm 

65 
45 

76 
52 

78 
62 

78 
67 

80 
67 

84 
65 

•  1 
65 

81 
69 

84 
69 

86 
68 

89 
TO 

84 
57 

8T 

60 

82 

6* 

85 

67 

80 
54 

77 
52 

84 
51 

87 
62 

80 
51 

86 
56 

86 
54 

87 
62 

86 

64 

86 
65 

62 
53 

65 

54 

62 

49 

71 
40 

75 
45 

80,4 
58,6 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

71 
51 

73 
it 

76 

64 

84 
67 

84 
68 

84 

66 

81 
66 

82 
67 

85 
65 

85 
65 

82 
69 

75 

70 

S3 

67 

85 
68 

85 

64 

82 

50 

76 
48 

92 
57 

86 
60 

84 
55 

85 
56 

82 
54 

85 

60 

85 

60 

85 

64 

86 
58 

80 
58 

71 
49 

74 
45 

78 
47 

81.3 
59.8 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

60 
42 

76 
54 

78 
63 

80 
63 

80 
64 

84 
65 

79 
63 

78 
67 

84 

66 

86 
67 

86 
66 

31 
57 

86 

56 

80 
64 

85 
64 

83 

45 

77 
52 

82 
56 

88 
63 

83 
49 

87 
57 

87 
54 

88 
62 

87 
63 

68 
65 

88 
52 

65 
53 

65 
46 

72 
40 

76 
45 

80,6 
57,6 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

71 
50 

76 
57 

76 

66 

87 
69 

65 
68 

85 
67 

80 
67 

81 
68 

87 
67 

84 
68 

85 
71 

76 

70 

89 
69 

87 
68 

86 
69 

83 
51 

79 
54 

83 
59 

88 
62 

85 
55 

86 
60 

86 
62 

88 
64 

87 
63 

87 
65 

88 
58 

76 
58 

68 
61 

72 
46 

77 
51 

82,3 
61.8 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

69 
40 

79 
53 

90 
61 

85 
66 

81 
68 

82 

67 

78 
67 

80 
67 

85 
66 

85 

66 

84 
69 

80 
70 

68 
64 

84 
65 

86 
69 

86 
48 

79 

49 

82 
52 

85 
65 

83 

56 

86 
55 

85 

57 

87 
56 

87 
62 

66 
62 

86 
58 

75 
55 

68 

49 

74 
44 

75 

43 

81.7 
59,0 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

70 
46 

75 
52 

76 
52 

80 
56 

60 
59 

80 
69 

78 
65 

78 
68 

93 
66 

85 

71 

84 
69 

87 
65 

85 
63 

84 
64 

82 
61 

83 
57 

82 
54 

79 
55 

87 
59 

89 
57 

85 
57 

89 
61 

88 
57 

86 
64 

75 
59 

69 
55 

65 
52 

64 
51 

66 
52 

67 
49 

79,4 
56,9 

JASPFR 

MAX 

Mm 

73 

49 

80 
55 

82 

56 

85 
68 

82 
68 

61 
66 

82 
66 

84 
68 

85 
67 

85 

65 

79 
66 

90 
70 

85 

67 

82 

72 

85 

68 

85 

49 

79 
42 

62 
53 

85 

64 

86 
54 

86 
47 

84 
49 

85 

49 

86 
58 

86 
59 

86 

57 

75 
57 

73 
48 

78 
38 

82 
39 

82,3 

57.8 

KARNACK 

MAX 

Mm 

71 
40 

72 
52 

77 

62 

78 
60 

80 

65 

78 
62 

79 
61 

83 
66 

84 
66 

65 

64 

82 

67 

83 
51 

83 

54 

82 

61 

80 
67 

73 
43 

79 
43 

69 
64 

87 
64 

84 
48 

86 
51 

89 
58 

88 
60 

85 

62 

64 
53 

75 
54 

69 
48 

72 

49 

81 
42 

82 

48 

80,6 
56,2 

KIR8YVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

79 
57 

82 
59 

65 
67 

82 
69 

79 
69 

81 
66 

84 
69 

84 
68 

86 
67 

81 
64 

80 
71 

86 
71 

87 
68 

84 
67 

84 
70 

83 
48 

81 
45 

84 
57 

89 
67 

87 

57 

85 

49 

87 
53 

86 
60 

66 
60 

88 
63 

85 

63 

80 
58 

77 
49 

79 
40 

82 
41 

83,4 
60,5 

LINDALE  5  SE 

MAX 

Mm 

67 
44 

74 
52 

76 
63 

77 
67 

80 
68 

83 
67 

79 
67 

81 
68 

82 
68 

84 
68 

86 
69 

83 
60 

65 

60 

80 
65 

85 
67 

76 
47 

76 
33 

83 
56 

B7 
61 

80 
54 

84 
59 

85 
59 

86 
63 

87 
62 

85 

65 

81 
52 

62 
53 

64 
48 

66 
44 

74 
51 

79,3 
59,4 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

73 
49 

78 
58 

80 
63 

85 
68 

83 
68 

92 
69 

83 

69 

82 
68 

85 

68 

87 
67 

87 
71 

78 
71 

85 

66 

87 
68 

84 
68 

84 
46 

81 

44 

92 
44 

86 
67 

85 

52 

87 
49 

85 

49 

87 
50 

86 
58 

85 

59 

88 
61 

80 
56 

70 
44 

77 
35 

78 
36 

82.7 

58,0 

LONGVIEU 

MAX 

Mm 

64 
46 

76 
59 

77 
64 

78 
65 

80 
67 

64 
64 

80 
65 

80 
64 

85 
68 

87 
67 

86 

79 

60 
56 

87 
56 

80 
63 

85 
62 

81 
46 

76 
47 

93 
46 

87 
62 

81 
50 

85 
52 

85 
53 

86 
51 

87 
61 

86 
62 

86 
52 

64 
53 

65 
48 

71 
46 

75 

40 

80,3 
56,9 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

71 
48 

76 
54 

76 
63 

81 
65 

84 
67 

84 
66 

76 
65 

79 

67 

85 
67 

85 
67 

85 

69 

78 

70 

85 
65 

80 
66 

86 
69 

84 
48 

78 
48 

63 
51 

86 
56 

81 
52 

86 
54 

87 
52 

89 
59 

87 
59 

87 
62 

87 
58 

77 
58 

61 
50 

73 

44 

77 
42 

81,2 

58.7 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
54 

SO 
62 

85 
67 

80 
69 

84 

70 

77 

69 

80 
68 

86 
68 

95 
66 

86 

67 

81 

70 

86 

70 

83 

67 

87 
70 

85 

62 

78 
48 

84 
46 

98 
60 

81 
63 

86 
54 

86 
33 

90 
52 

89 

64 

87 
65 

67 
66 

76 
61 

68 
58 

76 
50 

80 
44 

82 

45 

82,6 
61,0 

MADtSCNVILLE 

MAX 

Mm 

74 
54 

78 
64 

85 
69 

84 
69 

85 

70 

92 

65 

81 

70 

85 
69 

65 
69 

85 

69 

79 
72 

65 
69 

84 
67 

85 
69 

82 

70 

78 
48 

82 

50 

86 
63 

85 
62 

87 
54 

86 
39 

88 
56 

87 
62 

86 
61 

87 
65 

83 

58 

69 
57 

72 

48 

76 
42 

83 
43 

62,5 
61,4 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

63 
43 

75 
47 

76 

59 

78 
65 

81 
66 

63 
66 

81 
64 

61 
66 

96 
67 

87 
65 

87 
67 

61 
55 

86 
59 

80 
59 

85 
66 

81 
46 

75 
44 

82 

50 

86 
61 

81 
48 

84 

50 

85 
48 

86 
57 

87 

58 

85 
60 

83 
51 

63 
52 

65 

46 

70 
38 

74 
40 

79.9 
55,4 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

66 
44 

77 
45 

77 
61 

81 
61 

80 
61 

63 
67 

83 
63 

86 
66 

87 
65 

85 
68 

87 
66 

99 
49 

65 
33 

80 

60 

86 
65 

76 
44 

77 
43 

65 

51 

88 
60 

78 
46 

85 
46 

87 
50 

88 
56 

88 

56 

86 
66 

62 

50 

63 

52 

69 
47 

68 
38 

75 
43 

60,9 
54,8 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

67 
46 

79 
52 

80 

64 

88 
67 

83 
69 

95 
65 

80 
64 

80 
65 

67 
67 

90 
67 

86 

72 

82 

69 

87 
62 

83 
66 

89 
69 

80 
47 

80 
46 

65 
55 

88 
67 

86 
33 

68 
52 

88 
51 

69 
59 

89 
60 

88 
63 

87 
55 

74 
56 

66 
49 

74 
41 

77 

41 

82,9 
58,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    123    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1%5 


Station 

Day  of  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PALESTINE 

MAX 

MIN 

T9 

45 

TT 

63 

80 
6T 

60 
68 

84 

63 

77 

63 

65 

67 

81 
69 

78 

61 

86 

62 

82 

44 

64 

tT 

89 
31 

76   61 
59   59 

8T 
59 

87 
62 

86 
62 

63 

53 

6T 
53 

65 

5  0 

69 
44 

80.5 
68,4 

PINELAND 

MAX 

Mm 

TO 

46 

80 
63 

85 

68 

T9 
69 

81 

68 

ai 
ta 

85 

6T 

84 

TO 

80 
Tl 

69 
64 

83 

65 

at 

69 

64 
48 

8T 
52 

67 
56 

66 
61 

86 
39 

T5 
55 

70 

45 

74 
36 

81. T 
57.1 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

Mm 

SC 
49 

82 
tl 

82 

69 

83 

69 

ai 
ta 

82 

68 

84 
65 

7» 

71 

66 

69 

66 
62 

87 
69 

86 
66 

81 

43 

86 
57 

66 
56 

aa 

60 

78 
69 

T4 
36 

74 

4  5 

76 
33 

82,9 
5T.8 

RUSK 

MAX 

Mm 

63 
42 

T3 

63 

T5 

6T 

75 
67 

T9 
62 

73 

82 

82 

66 

81 
66 

T3 

63 

78 
61 

75 
65 

89 
6T 

75 
51 

82 

61 

81 

60 

79 
61 

76 
47 

62 

54 

56 

4", 

63 

46 

75.8 
58.1 

s:»««  2  NNM 

MAX 

Mm 

T5 

40 

T9 

63 

T9 
62 

80 
65 

61 

6a 

84 

60 

84 

66 

82 

68 

85 

48 

as 

36 

81 
62 

89 
65 

75 
49 

85 

5T 

82 

59 

82 

64 

77 
59 

TO 
52 

69 

44 

73 
36 

80.3 
55,4 

SPUR6ER  DAM  B 

MAX 

Mm 

Tl 

48 

81 

64 

63 

69 

60 
69 

80 
68 

80 
68 

65 
65 

61 

70 

80 
TO 

84 

79 

85 

67 

65 
66 

65 
53 

82 
58 

86 
55 

86 
56 

86 
63 

77 
56 

71 
51 

75 
40 

81.3 

59.6 

SLLPHLR  sprinsj 

MAX 

Mm 

T5 
tl 

T9 
66 

ao 

66 

81 

tT 

82 

67 

82 

66 

85 

66 

82 

50 

92 

59 

81 
54 

83 

64 

T3 
44 

87 
60 

85 

60 

80 
50 

85 

59 

68 
44 

68 

44 

66 
37 

79.4 

54.2 

teiarkana  dan 

MAX 

Mm 

65 

43 

T5 
59 

80 
62 

80 
64 

80 
tt 

85 

63 

66 
6T 

87 
69 

85 
53 

86 
54 

69 
59 

84 
39 

T8 
46 

83 

57 

BT 
61 

86 
66 

88 
52 

64 
52 

68 

50 

68 

41 

80,1 
56,1 

TVLER  5  NE 

MAX 

Mm 

65 
45 

TT 
55 

T8 
65 

81 
66 

at 

65 

80 
63 

86 

67 

69 
79 

89 
51 

87 

56 

89 
65 

86 
6T 

79 
44 

87 
58 

88 
60 

66 

62 

84 
51 

64 
53 

65 

46 

69 
36 

80,8 
56,5 

•ARREN 

MAX 

Mm 

79 
53 

at 

6  7 

83 

69 

81 
68 

82 
66 

63 

69 

82 
65 

79 
TO 

86 

TO 

87 
tt 

85 
65 

66 
66 

84 
45 

87 
58 

8T 
59 

87 
60 

84 
63 

79 
58 

77 

45 

78 
38 

83.7 

59,0 

HILLS  POINT 

«     «     A 

MAX 

Mm 

70 
45 

TT 

62 

78 

60 

81 

60 

60 
60 

81 
65 

83 
66 

86 

67 

82 
56 

82 

56 

83 

65 

83 
69 

T5 

4T 

T6   62 

50   69 

aa  89 
69   54 

as 

5T 

86 
60 

ST 

60 

86 

63 

82 
51 

60 
52 

68 

47 

70 
43 

79.8 
37.3 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

MAX 

Mm 

TT 

•a 

81 
52 

80 
45 

T« 
65 

7S 
51 

TT 

46 

as 

57 

76 
53 

T6 

63 

8T 

50 

62 
54 

84 
49 

86 

54 

83 

63 

T9 
41 

T8 
44 

8T   B5 

59   56 

61   86 

46   49 

92 
55 

89 
62 

92 
59 

89 
60 

78 
51 

71 
42 

64 
42 

70 
41 

70 
38 

82 

43 

80,5 
51,3 

SAICERSFIELD 

MAX 

Mm 

67 

53 

TO 
ST 

8T 
54 

87 
65 

83 

62 

81 
51 

84 
61 

90 
63 

88 

63 

94 
51 

94 

50 

82 

60 

92 

68 

92 

66 

92 

46 

T8 
52 

82   98 
5T   58 

97   64 
55   69 

93 
45 

99 
62 

94 
62 

95 
62 

95 
54 

67 
49 

79 
48 

69 
42 

75 

49 

ao 

54 

85,6 
56.6 

SALNORHEA 

MAX 

Mm 

T9 

45 

as 

so 

at 

4T 

86 
54 

79 
33 

82 

48 

92 

SO 

8T 
54 

87 
34 

88 

48 

83 

49 

83 

45 

89 
48 

88 
62 

81 
44 

88 
42 

91   91 

51   50 

91   95 

54   49 

100 
59 

100 
69 

98 
68 

93 
67 

as 

51 

78 

45 

75 
46 

74 

3e 

79 
42 

85 

43 

86.5 
30.6 

CANDELARIA 

MAX 

Mm 

87 

59 

91 
52 

90 
4T 

89 
51 

84 
50 

8T 
48 

95 
51 

90 
54 

8T 
S3 

94 
43 

92 

49 

94 
45 

97 
51 

91 
63 

8T 

45 

88 

44 

96   94 

49   48 

92   9T 

49   47 

103 
43 

103 
51 

102 

57 

98 
59 

94 
55 

85 
53 

84 
49 

84 

so 

87 
47 

92 
36 

91.8 

50.6 

CASTOLON 

MAX 

Mm 

88 
ST 

92 
59 

93 
59 

88 
58 

aa 

ta 

91 

60 

100 
56 

191   99 
62   62 

103 
38 

101 
63 

101 
68 

103 

SB 

97 
60 

CMSOS  BASIN 

MAX 

Mm 

75 
46 

ao 

61 

T9 

49 

78 

64 

75 

57 

T6 

50 

83 

61 

84 
56 

81 
64 

81 

63 

80 
60 

81 
56 

83 

54 

87 

65 

82 

42 

T6 
46 

83   82 

63   39 

62   83 

36   52 

8T 
59 

88 
60 

88 

57 

87 
59 

85 
55 

76 
51 

72 
44 

67 

45 

71 
45 

78 
46 

80.4 
55,0 

CCRNLDAS  service  STA 

MAX 

Mm 

78 

5C 

ao 

42 

81 
38 

as 

38 

68 
34 

T9 
SO 

80 
44 

TT 
39 

80 
45 

TT 
36 

TT 
32 

82 
36 

87 
47 

74 
52 

TT 
39 

65 

31 

86   86 
36   45 

86   94 
44   39 

9T 

40 

99 

40 

97 
55 

88 
52 

76 
47 

76 
48 

68 
45 

73 

45 

79 
39 

86 
37 

81.9 
41,3 

COASf 

MAX 

Mm 

66 

50 

Tl 
St 

as 

52 

81 
58 

85 
55 

79 

50 

82 
55 

88 
59 

B4 
56 

89 

48 

96 

49 

Bl 
34 

8B 
62 

99 
44 

99 
43 

TT 
43 

81   93 
58   54 

89   83 
52   33 

92 
45 

9B 
64 

94 
64 

95 
63 

95 

50 

65 
52 

70 
48 

69 
43 

69 
42 

77 
49 

83.3 

53.7 

EL  PASO  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
19 

T5 
59 

TT 
45 

75 
46 

68 
46 

72 
36 

77 
48 

T9 
49 

78 
56 

75 
52 

T8 

41 

83 

44 

79 

59 

71 
58 

T5 
48 

84 
43 

as  as 

51   »T 

85   90 
56   50 

93 
49 

96 
50 

93 

64 

87 
60 

77 
37 

75 
48 

71 
42 

75 
49 

79 
49 

83 
50 

80.0 
50,5 

PaBEnS 

MAX 

Mm 

79 
56 

SI 
51 

T9 
40 

80 

39 

61 

40 

78 

35 

76 

45 

78 
40 

7T 
51 

80 
42 

TT 

49 

78 
38 

85 

44 

83 

52 

72 

42 

T8 
38 

81  as 

43   48 

84   84 
45   43 

92 

43 

95 
45 

97 
53 

93 
5* 

86 
48 

89 

59 

74 
43 

74 
42 

74 
48 

90 
48 

81,4 
44,9 

PT  STOCKTON  KFST  RAOIO 

MAX 

Mm 

Tl 

45 

T9 
49 

83 

44 

87 

49 

as 

57 

81 
51 

82 

31 

91 
62 

84 
5T 

89 
46 

91 

42 

89 
56 

68 
58 

94 
59 

91 
46 

T6 

46 

83   94 

4T   59 

90   91 
49   51 

93 
55 

100 
53 

98 

37 

98 
56 

96 

51 

72 

49 

81 

46 

69 

40 

73 
42 

77 
45 

85,6 

50.4 

9RA40FALLS  J  S5E 

MAX 

Mm 

69 
SI 

T2 
57 

at 

30 

84 
50 

as 

37 

81 
52 

82 
52 

94 
S7 

as 

56 

87 

47 

91 
46 

61 
51 

89 
57 

93 
62 

69 

44 

T8 
43 

83   95 

43   39 

92  as 

35   50 

94 
51 

103 
5T 

99 
56 

99 
59 

97 
S3 

67 
51 

76 
50 

70 
42 

70 
41 

78 
45 

85.2 
61.2 

KENT 

MAX 

Mm 

TO 

44 

T9 
49 

T4 
42 

82 
49 

79 

4a 

70 
50 

79 
55 

67 
49 

75 

51 

81 

50 

81 
49 

79 
41 

81 
48 

99 
31 

Bl 

46 

T3 
42 

8T   83 
53   59 

89   89 
59   49 

91 
54 

101 
59 

99 
59 

99 
64 

87 
49 

70 
51 

72 
42 

70 

39 

69 
39 

81 
43 

81.7 
49.4 

.»  ■  s«  I  S 

MAX 

Mm 

76 

46 

T4 
49 

69 
40 

73 

40 

75 

40 

65 
33 

76 
ST 

76 
39 

T5 

42 

77 
39 

TB 
31 

75 
39 

78 
42 

73 
44 

74 
36 

T4 

49 

82  as 

41   4T 

81  ai 

48   49 

81 
59 

91 

so 

92 

51 

88 
51 

84 
51 

75 
50 

70 
40 

68 
40 

73 
4B 

77 

50 

77. 2 
43.6 

"ARATKON 

MAX 

Mm 

T3 
SO 

at 

53 

84 

39 

82 
45 

77 
51 

79 
41 

66 
45 

86 
64 

83 

50 

86 

49 

87 

45 

89 
53 

86 

36 

74 
53 

TB 
36 

99   69 
41   41 

83   83 

39   43 

93 
49 

94 
43 

92 

41 

94 
44 

75 
51 

76 
42 

68 

44 

75 
40 

74 
37 

82 
37 

83.0 

45,0 

>«RF1  NO  2 

MAX 

Mm 

T9 

46 

ao 

43 

ao 

35 

78 
40 

T5 
46 

79 

84 

42 

81 
50 

T5 
50 

61 
34 

89 

34 

84 
38 

86 
41 

83 

51 

77 
39 

89 
34 

64   63 

42   43 

82   87 
42   37 

92 

43 

92 
42 

92 
48 

87 
47 

84 
50 

74 
42 

67 

40 

72 

40 

76 
37 

80 
39 

81.1 
41.7 

■AvEBICK  RS 

MAX 

MX 

97 
50 

94 
63 

92 
64 

94 
56 

97 
49 

95   95 
49   61 

100 
49 

101 
60 

101 
62 

99 
63 

95 

55 

75 
56 

«5 
37 

97 
55 

■  rs-»-.f 

MAX 

Mm 

50 

at 

51 

81 

50 

83 

46 

66 

4T 

80 
43 

62 
55 

91 
55 

80 
58 

84 
34 

66 
41 

67 
47 

86 
56 

sa 

6a 

95 

41 

TT 
4T 

8T   99 
46   45 

92  at 
46   55 

94 

39 

101 
54 

102 
55 

101 
50 

89 
51 

84 
51 

77 
43 

71 

51 

71 
46 

85 
54 

85.8 
50,0 

■CNAxASt 

MAX 

Mm 

T4 
St 

at 
sa 

as 

31 

87 
58 

T6 
54 

as 

47 

93 

66 

92 
56 

85 

5T 

90 
44 

63 

4T 

88 
33 

93 

61 

88 

63 

79 
44 

83 

43 

93   90 
31   46 

63   94 
33   49 

190 
55 

99 
53 

98 
56 

95 
61 

79 
49 

78 
49 

69 

48 

71 

46 

78 
41 

85 
46 

86,0 

M, a 

MAX 

Mm 

Tl 
47 

73 
49 

Tl 
43 

69 
51 

63 

41 

74 
45 

77 
48 

67 
46 

65 
55 

73 
49 

T2 
31 

79 
31 

69 
35 

71 
57 

64 
41 

T4 
42 

74   Tt 
52   56 

74   62 
32   52 

8T 
59 

ee 

60 

67 
58 

79 
59 

69 

40 

64 
42 

58 
35 

64 

37 

70 
40 

75 
46 

73,1 
48,7 

»»>•'-€■  JUNCTION 

MAX 

MDf 

78 
45 

at 

30 

86 
31 

84 

55 

62 
4T 

ai 

54 

92 

40 

91 
60 

88 
54 

91 
64 

89 
58 

91 
57 

93 
36 

99 
56 

Bl 
42 

83   66 

47   39 

90   69 
52   59 

94 
36 

96 
62 

9* 
45 

95 
60 

94 

55 

83 

30 

72 

10 

79 
50 

82 
53 

87.2 
64.6 

MAX 

Mm 

7/ 

■: 

to 

52 

aa 

32 

8T 
45 

68 
35 

ao 

49 

65 

53 

95 
40 

83 

32 

88 

30 

92 
55 

aa 

47 

99 
32 

94 
69 

89 
46 

89 
43 

89   95 
49   39 

95   89 
51   30 

98 
50 

103 
53 

104 
59 

103 
36 

96 
53 

75 
50 

80 
46 

74 
47 

76 
44 

82 
48 

87,9 
31,3 

MAX 

MB 

71 
5/ 

39 

tl 
53 

S3 

41 

76 
56 

to 

50 

90 
38 

87 
56 

83 

56 

66 

49 

80 
42 

as 

57 

91 
63 

67 
63 

78 
41 

89 
33 

92   6T 
35   36 

84   92 
32   54 

99 
39 

97 
61 

95 
59 

96 
62 

91 
50 

69 
49 

68 
46 

69 
46 

75 
46 

82 

30 

84,0 
33,2 

MAX 

Mm 

14 

H 

91 
59 

94 
32 

89 

40 

65 

60 

to 

49 

96 

34 

93 

62 

90 
54 

99 

52 

92 
54 

97 
48 

99 

60 

93 

66 

94 
49 

92 
53 

96   96 
36   33 

95   99 
49   58 

104 
34 

104 
56 

104 
62 

100 
63 

95 

53 

90 
55 

83 
32 

81 
59 

88 
60 

91 

60 

92,6 
36.2 

...   .  .   ,. 

Ma 

'4 
55 

•  t 
5» 

•  5 

44 

65 

43 

TT 
33 

tl 

40 

90 
46 

T6 
33 

65 

60 

66 
49 

84 

33 

86 
46 

99 
38 

65 

62 

76 
49 

86 

44 

92   61 

44   4* 

85   94 

57   49 

100 
5T 

101 
33 

100 
5S 

94 
59 

77 
54 

73 

51 

70 
41 

72 
53 

79 
43 

84 

45 

84,7 

50,7 

MB 

71 

TT 
4t 

'9 
46 

60 
42 

61 

43 

tt 

42 

TT 
44 

62 

60 

T6 

31 

60 
49 

T8 

44 

76 

37 

78 

49 

6T 

56 

74 
34 

73 
43 

64 

44 

as 

42 

91 
45 

96 
46 

96 
62 

94 
56 

66 
51 

71 
50 

74 
41 

aa 

43 

76 
42 

82 

47 

80.7 
44.5 
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Continued 

Dl 

\IL 

Y 

TE 

;mj 

3E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 

APRIL  1965 

Station 

Day  ol  Month 

e 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

69 
S3 

81 
48 

84 

54 

82 
59 

86 
50 

82 
58 

84 
62 

90 
63 

92 
57 

95 
52 

86 
66 

95 
65 

87 
65 

97 
35 

7  8 
45 

80 
50 

86 
S3 

96 
53 

87 
34 

90 

52 

94 
53 

90 
33 

91 
61 

90 
59 

69 

52 

79 
45 

70 

48 

70 
44 

76 
51 

30 
48 

84.5 
54.2 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

67 

ST 

79 
61 

38 
54 

82 
67 

81 
64 

85 

4t 

87 
59 

87 
60 

85 
65 

95 
56 

66 
56 

91 

56 

89 
69 

94 
64 

87 
52 

80 
45 

90 
56 

92 
47 

83 
34 

91 
50 

96 
60 

90 
62 

90 
64 

91 
63 

85 
57 

79 
54 

71 

50 

73 
39 

80 
37 

81 
40 

85.3 
55.6 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

MIN 

77 
52 

78 
49 

79 
43 

79 
42 

72 
40 

76 
35 

79 
46 

73 
39 

77 

50 

77 
39 

71 

40 

83 
42 

87 
47 

86 
47 

74 
40 

81 
34 

82 

44 

80 
48 

82 
51 

89 

40 

94 
42 

95 
43 

93 
58 

92 

6  0 

61 
47 

74 
49 

70 
41 

72 
45 

76 
36 

81 
41 

80.6 
44,4 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

79 
52 

81 
51 

81 
45 

80 
57 

72 
52 

79 
43 

86 
33 

75 
50 

80 
57 

84 
45 

J8 
49 

65 
45 

89 
54 

78 
64 

73 
41 

83 
46 

87 
31 

86 
55 

88 
34 

90 
49 

96 
51 

96 
60 

97 
62 

69 
67 

70 
51 

77 
34 

69 
44 

74 
47 

80 
44 

84 
51 

82.2 
51,5 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

7* 
55 

85 
58 

83 
49 

87 
58 

75 
52 

82 

46 

92 
57 

82 
56 

84 
57 

88 
51 

83 

49 

87 

56 

91 

64 

86 
61 

75 
45 

85 
48 

92 
34 

91 
48 

84 
55 

94 
35 

100 
59 

100 
60 

96 
61 

95 
62 

69 
51 

76 
30 

68 
48 

69 
49 

78 
43 

85 
30 

84,6 
53,6 

YSLETA 

•    •    » 

I<IAX 

Mm 

80 
5* 

80 
51 

76 

42 

T9 
41 

77 
42 

70 
35 

73 
44 

79 
43 

T8 

51 

T7 
41 

73 

39 

78 
39 

84 
44 

81 
55 

74 
41 

78 
39 

86 
42 

65 
47 

65 
49 

85 

45 

91 

44 

95 

43 

100 
55 

94 
52 

87 

30 

80 
51 

76 
42 

73 
46 

77 
47 

80 
51 

81,1 
45,6 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

66 
34 

67 
58 

75 
64 

90 
66 

82 
66 

97 
59 

89 
63 

81 
66 

92 

66 

83 

69 

91 
66 

91 
67 

87 
70 

81 
66 

90 
68 

83 
54 

83 
S3 

89 
61 

98 
61 

94 
62 

91 
62 

92 
58 

90 
58 

90 
62 

92 

64 

85 

62 

75 
56 

71 
54 

75 
54 

76 
50 

64,7 
61.4 

BIS  LAKE  «  2 

MAX 

Mm 

66 

49 

65 
55 

79 
56 

85 
59 

90 
58 

78 
50 

•  0 
57 

83 

62 

62 
62 

86 
58 

91 
56 

77 
57 

89 
64 

89 
65 

90 
48 

75 

40 

79 
32 

90 
54 

68 
52 

81 
52 

90 
56 

95 

58 

89 
39 

90 
60 

90 
51 

65 
32 

71 
46 

64 
61 

71 
40 

77 
44 

81.6 
33,8 

BLANCO 

MAX 

Mm 

65 
49 

65 
56 

75 
64 

83 

67 

81 
66 

85 
63 

75 

65 

80 
66 

80 
65 

T6 
63 

83 
63 

65 
66 

83 

67 

80 
65 

83 
57 

80 
44 

80 
45 

61 
54 

92 

64 

80 
52 

86 
53 

86 
50 

85 
53 

84 
60 

85 
61 

84 
58 

74 
53 

66 
46 

70 
40 

76 
39 

79,6 

37,4 

BOERNE 

MAX 

Mm 

65 
57 

74 
63 

81 
66 

81 
67 

84 
66 

81 
60 

80 
66 

80 
66 

80 
65 

81 
67 

83 

68 

60 
68 

79 
68 

81 
63 

81 
56 

79 
43 

80 
49 

86 
64 

61 
65 

86 
52 

62 
57 

81 

48 

80 
31 

81 
61 

61 
65 

75 
59 

70 
53 

71 
47 

76 
41 

76 

40 

79,3 
38,8 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

67 
5* 

68 

59 

75 

65 

88 
68 

85 

67 

88 
53 

86 
61 

86 
61 

82 
62 

90 
62 

89 
62 

87 
66 

89 
63 

84 
69 

84 
69 

81 
62 

83 
48 

91 
54 

86 
60 

95 
64 

84 
57 

89 
60 

89 
60 

69 
51 

86 
63 

88 
64 

80 
60 

73 
55 

74 
51 

75 

50 

83,4 
60,1 

BRADY 

MAX 

Mm 

65 
*7 

68 
53 

75 
62 

87 
65 

82 
53 

84 
56 

84 
56 

85 
60 

87 
62 

76 
65 

93 
60 

83 
53 

85 

54 

80 
59 

88 
55 

77 
42 

77 
44 

90 
53 

92 
52 

83 

49 

88 
53 

90 
54 

89 
57 

68 
58 

65 
56 

85 
55 

70 

48 

68 
45 

71 
39 

77 
42 

81.7 
53,6 

BURNET 

MAX 

Mm 

65 
5* 

75 
63 

83 
67 

81 

67 

82 

67 

80 
63 

81 
65 

80 
66 

79 
66 

83 

67 

63 

69 

81 
62 

79 
66 

82 

66 

80 
61 

74 
42 

11 

47 

93 
63 

90 
59 

64 
53 

85 
57 

83 

51 

83 

53 

81 
62 

83 

60 

78 
58 

65 
52 

68 
47 

74 
38 

77 
39 

79,8 
58,3 

CAMP  UOOO 

MAX 

Mm 

65 
57 

74 
64 

86 
61 

84 
67 

88 
66 

83 
57 

•  2 

63 

88 
65 

84 
62 

84 
65 

83 

64 

67 
59 

64 
67 

84 
65 

83 
55 

79 

48 

83 

46 

95 
57 

66 
57 

87 
32 

87 
54 

86 
49 

64 
35 

83 
62 

85 

64 

79 
60 

75 

54 

73 

48 

79 
43 

77 
42 

82.7 

57,6 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

65 

47 

73 
63 

99 
64 

84 
65 

86 
65 

88 
55 

82 

64 

93 
65 

91 
65 

90 
66 

90 
64 

90 
62 

81 
69 

86 
65 

82 

61 

80 

47 

66 
56 

96 
59 

92 
63 

89 
52 

90 
63 

87 

60 

86 
61 

86 
62 

64 
6  3 

76 
55 

76 
52 

75 

49 

77 
43 

77 

44 

84,0 
59,0 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

64 

4  6 

66 
56 

80 
56 

85 
57 

80 
57 

76 
46 

81 
49 

85 

60 

81 
57 

88 
37 

86 

33 

77 

47 

84 
56 

89 
62 

87 
47 

73 
40 

78 
45 

92 
55 

87 
31 

80 
47 

69 
51 

95 
56 

91 
38 

68 
60 

91 
49 

65 
52 

64 
45 

66 
39 

70 
38 

77 
39 

80,6 
31,2 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

68 
58 

75 
64 

91 
66 

87 
68 

88 

67 

91 
59 

82 
68 

94 
67 

64 
67 

91 
67 

91 
66 

66 
66 

82 
71 

91 

67 

85 

60 

62 
32 

88 
54 

98 
63 

94 
61 

91 
60 

93 
62 

90 
58 

90 
61 

91 
62 

67 
61 

75 
58 

71 
55 

76 
55 

77 
52 

81 
49 

85,7 
61,5 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

71 
56 

77 
61 

90 
62 

85 
65 

83 

63 

86 
51 

87 
39 

87 
62 

80 
61 

9* 
63 

85 

62 

88 

49 

87 
62 

94 
63 

89 
51 

83 

39 

91 
52 

94 
61 

86 
33 

91 
46 

95 
61 

93 
55 

93 
38 

90 
57 

65 
63 

66 
34 

70 
48 

74 
42 

83 
33 

84 
38 

85,4 
35,1 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

66 
52 

74 
52 

84 
70 

80 
66 

83 
67 

82 

60 

80 
65 

84 
65 

78 
66 

82 
6* 

62 

67 

82 
64 

81 
67 

83 
64 

76 
60 

79 
41 

62 
42 

97 
61 

88 
62 

88 
51 

86 
58 

85 
53 

83 
55 

82 

59 

84 
60 

76 
57 

66 
51 

68 
47 

75 
43 

78 
41 

80,5 
57,7 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

65 
48 

65 
57 

75 
65 

83 

68 

83 
6B 

82 

62 

80 
64 

79 

64 

90 
67 

TS 
67 

61 

68 

84 
66 

84 
64 

78 
66 

82 

58 

80 
55 

79 
52 

82 
52 

93 

60 

78 
49 

63 
54 

85 
55 

83 
54 

61 
62 

82 

60 

82 
59 

70 
53 

65 
45 

70 
39 

74 
38 

78,9 
58.0 

JUNCTION  FAA  AtRPORT 

MAX 

Mm 

69 
57 

75 
61 

90 
65 

84 
65 

85 

58 

85 
52 

84 
56 

89 
63 

79 
64 

94 
63 

86 

61 

67 
54 

84 
67 

88 
64 

80 
55 

82 
36 

87 

47 

96 
52 

80 
37 

90 
43 

90 
56 

90 
54 

88 
56 

66 
58 

65 
64 

73 
34 

69 
50 

69 
43 

76 
38 

80 
38 

83,3 
55.2 

JUNO 

MAX 

Mm 

65 
52 

65 
58 

78 
64 

92 
62 

88 
65 

89 
64 

88 
48 

85 

65 

90 
63 

86 
66 

94 
66 

89 
55 

91 
66 

87 
60 

92 

50 

83 

43 

82 

43 

86 
54 

97 
37 

90 
53 

91 
54 

93 
63 

90 
63 

90 
64 

90 
65 

80 
59 

78 

54 

73 

46 

77 
43 

82 
44 

65.4 

57,1 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

70 
49 

65 
58 

74 
64 

85 
60 

80 
65 

84 
57 

82 
63 

80 
65 

85 
65 

76 
66 

80 
68 

84 
69 

85 

66 

82 
64 

82 

53 

79 
39 

78 
42 

81 
59 

96 
59 

83 
56 

87 
53 

84 
48 

83 
50 

60 
59 

88 
63 

83 
38 

70 
52 

66 
42 

73 
36 

76 
36 

80,0 
36,3 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

66 
49 

65 
54 

75 

63 

84 
68 

80 
68 

84 

65 

82 
63 

84 
66 

62 
67 

78 
67 

86 

68 

65 
58 

63 

64 

79 
67 

85 
61 

78 
44 

78 
46 

64 
49 

95 
57 

62 
49 

86 
51 

67 
32 

85 
53 

85 
57 

63 
62 

82 
38 

72 
53 

67 
48 

69 
38 

75 
39 

80,2 
56,9 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

72 
59 

73 
60 

85 

62 

92 
62 

92 

61 

B9 

53 

90 
55 

90 
65 

91 

66 

93 
66 

94 
66 

90 
68 

90 
70 

90 
61 

91 
52 

79 
58 

79 
58 

83 

6  2 

94 
62 

94 
62 

95 
63 

95 
65 

95 
65 

94 
64 

94 

64 

83 
59 

79 

55 

75 
55 

80 
61 

84 
52 

87,5 
61.0 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

69 
56 

72 
62 

88 
65 

84 
66 

86 
66 

96 
55 

81 
62 

88 

65 

85 
62 

84 
63 

81 
63 

67 
59 

87 
67 

84 
63 

85 
54 

80 
43 

82 

47 

97 

60 

94 

62 

87 
49 

86 
54 

85 
48 

85 

52 

85 

56 

85 
64 

82 
60 

72 
52 

74 
45 

76 
41 

78 
38 

83.4 
56.6 

LLANO 

MAX 

Mm 

68 
50 

67 
57 

77 
65 

87 
69 

84 
69 

98 

64 

83 
65 

86 
65 

65 

68 

77 
67 

88 
66 

85 

62 

83 

67 

82 

67 

86 
59 

78 
43 

78 
50 

65 

58 

93 
60 

82 
32 

87 

59 

89 

57 

88 
58 

87 
61 

85 
63 

85 

39 

71 

54 

67 
48 

69 

42 

76 
43 

61.7 
59,0 

MASON 

MAX 

Mm 

66 

49 

69 
57 

75 
64 

81 
67 

84 
65 

85 
54 

82 

36 

84 
59 

86 
61 

77 
63 

88 

65 

89 
65 

83 

66 

65 

64 

85 
58 

78 
40 

77 
41 

80 

40 

93 
32 

80 
44 

87 
56 

87 
45 

86 
49 

86 
55 

84 
61 

84 
57 

71 
51 

68 
63 

69 
37 

74 
38 

80,9 
54,1 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

71 
57 

83 

61 

85 
55 

83 

64 

80 
S9 

Hi 
50 

90 
62 

86 
58 

92 
65 

93 

51 

92 
53 

91 

59 

92 

69 

90 
65 

83 
43 

82 
49 

95 
58 

91 
31 

84 
33 

92 

39 

99 
64 

93 
64 

94 
63 

97 

64 

94 
54 

78 
55 

69 

49 

73 
44 

78 
47 

82 
52 

86,5 
36,7 

MENARD 

MAX 

Mm 

70 
56 

76 
62 

8  8 
60 

81 
65 

83 
64 

93 

47 

84 
35 

86 
60 

60 
63 

93 
63 

81 

66 

64 
46 

64 
65 

90 
60 

86 
50 

80 
36 

89 
44 

93 

»7 

80 
46 

90 
43 

93 

60 

90 
46 

91 
53 

67 
59 

83 

50 

70 
34 

68 
48 

70 
41 

75 
34 

80 
35 

83,1 
52,6 

MERT20N 

MAX 

Mm 

69 
52 

83 
65 

78 
45 

89 
55 

84 
63 

84 

49 

83 

57 

85 

63 

84 
58 

93 
63 

89 
61 

86 
50 

89 
63 

94 
64 

87 
52 

78 

40 

92 
35 

91 
56 

85 

54 

91 
50 

97 
62 

92 
62 

92 

61 

91 
62 

85 
55 

82 
63 

78 
49 

78 
37 

78 
35 

85 
43 

85,8 
54,9 

020NA 

MAX 

Mm 

68 
44 

65 
56 

80 
60 

90 
62 

83 
61 

91 
52 

85 

39 

84 
65 

88 
65 

85 
65 

94 
60 

86 
54 

93 
66 

90 
64 

94 
53 

64 
43 

82 

50 

90 
56 

90 
S3 

85 
51 

92 
59 

94 
60 

91 
60 

91 
61 

90 
61 

62 
55 

79 
49 

69 
42 

73 
40 

80 
42 

84,7 
35,6 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

72 
52 

78 
61 

91 
58 

88 
60 

82 
64 

84 
42 

86 
52 

86 
60 

83 
58 

93 
63 

91 
61 

86 
49 

88 
61 

95 
64 

91 
49 

82 
49 

90 
51 

92 
55 

90 
48 

92 

48 

96 
56 

95 
54 

93 
58 

92 

38 

90 
52 

66 
54 

68 

49 

71 
42 

80 
36 

84 
46 

85,8 
53,7 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

64 
55 

71 
61 

83 

68 

86 
64 

87 
64 

92 
52 

80 
68 

85 
64 

83 
63 

84 
60 

84 
62 

64 
57 

81 
64 

80 
52 

77 

53 

79 
37 

80 
48 

84 

56 

87 
64 

86 
64 

85 
45 

63 
S3 

85 

51 

83 

56 

89 
60 

79 
54 

81 
50 

76 
45 

74 
36 

76 
36 

81.3 
55,5 

RANKIN 

MAX 

Mm 

65 
55 

82 
60 

64 
53 

80 
65 

75 
59 

81 

50 

88 
62 

85 
54 

90 

64 

93 
50 

87 
57 

90 

58 

90 
67 

88 

65 

79 
58 

77 
49 

93 
57 

90 
53 

85 
52 

91 
57 

96 
65 

97 
62 

88 
55 

94 

52 

88 
56 

72 
34 

68 

46 

67 
43 

79 

44 

82 

49 

84,2 
55,7 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

69 
49 

72 
59 

78 
63 

88 
60 

87 
60 

81 
45 

86 

49 

88 

57 

67 
56 

85 

60 

91 
57 

79 

48 

85 

31 

90 
61 

92 

51 

78 
41 

82 
48 

95 
60 

69 
53 

84 

47 

92 

53 

99 
59 

94 
62 

93 

60 

92 
53 

70 
52 

67 
50 

70 
41 

70 
43 

81 
38 

83,8 
52,9 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

69 

50 

70 
55 

86 
61 

87 
63 

85 
68 

90 
55 

81 
63 

80 
67 

88 
62 

63 
69 

83 
70 

81 

60 

79 
66 

83 
63 

77 
56 

80 
45 

63 

32 

96 
60 

86 
64 

88 
53 

85 
53 

85 
32 

84 
56 

84 
59 

83 
61 

75 
52 

68 
44 

71 
43 

72 
44 

78 
47 

81.3 
57.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1965 


Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

SAN  ANSELO  0AM 

MAS 

Mm 

65 

47 

70 
58 

79 
62 

58 
38 

84 

64 

82 
52 

83 
58 

86 
64 

85 

57 

84 
66 

92 

6S 

60 
52 

90 
64 

94 
52 

61 
53 

92 
36 

90 
55 

90 
61 

97 
61 

93 

61 

91 
62 

91 
55 

72 
34 

62 

48 

66 

46 

70 

42 

78 

44 

42.6 

35.6 

SAN  ANGELO  «6  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 

59 

80 
63 

89 
61 

84 
66 

82 
56 

84 
50 

88 

60 

66 
63 

86 
58 

93 
66 

62 

68 

86 
51 

96 
63 

78 
52 

93 
36 

91 
62 

84 
34 

98 
63 

94 
61 

94 

61 

93 
64 

73 

56 

65 

51 

67 
49 

70 
42 

61 
36 

85 
43 

84,6 
56.2 

SAN  SABA 

MAX 

MB 

66 
51 

68 
60 

76 
66 

66 
67 

80 
66 

85 
37 

85 
65 

84 
64 

85 

67 

76 
68 

87 
69 

82 
52 

80 
66 

86 
37 

76 

47 

80 
30 

92 
34 

68 
56 

89 
53 

88 
35 

86 
61 

85 
61 

77 
37 

71 
50 

66 
45 

68 
37 

77 
40 

80,4 
56,5 

SCNORA 

MAX 

Mm 

6§ 
56 

77 
62 

90 
64 

86 
65 

83 

64 

65 

49 

84 
59 

67 
63 

63 

63 

90 
62 

86 
64 

91 

49 

90 
63 

87 
53 

83 

80 

93 
53 

87 
56 

90 
56 

69 
53 

67 
36 

86 
60 

84 

64 

77 
36 

70 
49 

72 

44 

77 
39 

80 
40 

84,0 
55,6 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

66 

M 

68 

52 

81 
56 

86 
55 

82 

40 

82 

43 

83 
46 

67 
48 

62 
54 

87 
54 

81 

50 

79 
45 

69 
60 

86 
43 

80 
36 

93 

30 

88 
45 

90 
46 

96 

48 

90 

30 

91 

49 

93 

47 

64 
48 

59 

44 

62 
38 

69 
35 

80 
36 

81,7 
47,4 

TARPLEY  1  E 

MAX 

Mm 

66 
5* 

79 
60 

63 

63 

84 
54 

82 
61 

82 

64 

84 
61 

83 

62 

61 
61 

87 
59 

65 

59 

63 
53 

64 
45 

93 

65 

61 
64 

66 
51 

85 

47 

83 

31 

65 

62 

84 
65 

60 
64 

79 
38 

63.0 
56,7 

UVALDE 

MAX 

Mm 

67 
53 

69 
58 

72 

64 

86 
68 

90 
65 

90 
57 

85 

58 

83 

65 

87 
67 

80 
67 

67 
66 

85 

67 

85 

65 

89 

61 

83 
46 

87 
56 

93 
63 

90 
55 

91 

30 

89 
55 

66 
61 

90 
62 

66 
58 

77 
55 

71 
50 

75 
48 

77 
45 

63,5 

58.7 

MATER  valley 
•   *   • 

MAX 

Mm 

69 
47 

70 
37 

78 
62 

86 
59 

83 

61 

81 

44 

83 
32 

87 
60 

85 
55 

86 
62 

91 
55 

79 
45 

90 
65 

93 

43 

71 

40 

83 

40 

94 
56 

88 
33 

92 
56 

99 
56 

92 
56 

92 

60 

92 
52 

70 
50 

61 
47 

67 
42 

72 
36 

78 
36 

82.9 
31,6 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
55 

73 
66 

82 
69 

82 

70 

83 

67 

76 
67 

79 
68 

61 
66 

81 
68 

83 

69 

82 

71 

84 
69 

82 

70 

84 

69 

82 

60 

77 
49 

81 
51 

89 
66 

82 
64 

86 
36 

85 

60 

65 
58 

85 
61 

84 
64 

64 
67 

74 
58 

69 
56 

71 
53 

77 
30 

80 
47 

80.5 
62,2 

AUSTwELL  ML  REFUGE 

MAX 

Mm 

72 

62 

7* 
66 

78 
68 

79 

66 

77 
69 

75 
70 

79 
70 

79 
69 

78 
64 

79 

78 

82 

79 
70 

80 
69 

81 

76 
36 

77 
32 

79 
69 

89 
71 

83 
56 

79 
56 

80 
62 

85 

62 

80 
65 

82 

80 
65 

77 
57 

78 
59 

76 
59 

77 
52 

79.0 
63,4 

BEEVILLE  S  NE 

MAX 

Mm 

65 

54 

7* 
61 

77 
69 

83 
69 

83 
68 

86 
67 

74 
70 

83 

70 

87 
70 

84 
71 

84 
71 

81 
71 

84 
71 

81 
71 

86 
71 

84 
51 

81 
53 

64 
34 

92 
70 

87 
59 

89 
38 

86 
59 

86 
62 

86 
64 

88 
64 

88 
64 

78 
48 

73 
56 

75 
55 

77 
51 

82,2 
63.1 

BrEnhA" 

MAX 

Mm 

69 
52 

71 
59 

76 

64 

86 
69 

84 
69 

64 

66 

76 
68 

81 
69 

85 

66 

64 
66 

83 

71 

75 
70 

83 

70 

86 

69 

17 

68 

82 
31 

79 
32 

83 
34 

17 

57 

84 
57 

86 
59 

85 
55 

86 
39 

86 
63 

87 
65 

87 
60 

79 
58 

72 
52 

73 
46 

79 
52 

81,5 
61,3 

CANTON  DAM 

MAX 

Mm 

65 
SO 

67 
58 

75 
65 

82 

67 

83 

67 

66 
62 

75 
67 

80 
67 

79 
66 

64 
67 

84 
70 

81 
68 

80 
68 

80 
67 

84 
59 

•0 
52 

78 
33 

82 

61 

88 

67 

78 
59 

86 

62 

86 
54 

85 
59 

84 
6* 

64 
65 

85 
59 

74 
56 

66 
52 

70 
49 

75 

47 

79.5 
60.9 

chapman  ranch 

MAX 

Mm 

75 
6C 

77 
67 

84 
68 

81 

70 

84 
73 

79 

70 

83 

69 

86 

70 

83 

71 

84 

70 

83 

70 

64 
72 

82 

70 

86 
71 

80 
69 

77 
56 

81 
54 

66 

70 

82 

71 

68 
60 

84 
53 

85 

60 

86 

60 

8* 

64 

85 
64 

81 
71 

79 
62 

79 
62 

79 
63 

78 
51 

82.0 
65,4 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

74 
53 

75 

64 

87 
70 

86 

71 

67 
70 

83 
70 

80 
70 

86 
71 

84 
69 

84 
70 

80 
71 

79 
72 

66 
70 

84 
72 

85 
60 

82 
55 

83 
52 

82 
33 

85 
62 

84 
59 

84 
61 

85 
57 

84 
65 

8* 
64 

85 
63 

85 
62 

76 
59 

73 
54 

77 
50 

78 
50 

82.2 
63.0 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

'1 
62 

7* 
68 

79 
70 

80 
70 

82 

71 

74 
72 

81 
72 

84 
71 

79 
74 

81 
73 

62 

74 

81 
74 

60 
73 

82 

74 

80 

70 

75 
60 

79 
65 

64 
73 

81 
67 

84 

67 

83 

65 

82 
72 

80 
71 

82 
73 

83 
72 

79 
71 

78 
63 

79 

64 

77 
64 

79 
64 

79.8 
69.3 

CORPUS  CHRISTI  MB  AP 

MAX 

Mm 

7S 

61 

77 
69 

84 
70 

83 

70 

14 
70 

73 
69 

84 
71 

65 

71 

83 

72 

85 

71 

83 

71 

83 

72 

82 
71 

86 

72 

79 
67 

76 
55 

82 
55 

88 

70 

84 
66 

85 

63 

82 
57 

82 
61 

81 
63 

83 

65 

84 
65 

80 
70 

78 
63 

79 
62 

77 
59 

78 
51 

81.5 
65.7 

CUERC  S  NM 

MAX 

Mm 

69 
55 

77 
63 

77 
68 

85 
69 

85 

69 

83 

70 

80 
70 

85 

71 

17 

68 

84 

70 

87 
72 

63 

73 

84 
70 

87 
69 

88 
69 

84 
47 

82 
49 

86 
39 

90 
65 

88 
36 

89 
55 

89 
55 

88 
60 

88 

64 

90 
66 

89 
62 

78 
56 

71 
52 

75 
52 

78 
48 

83,5 

62,4 

Elgin 

MAX 

Mm 

70 

54 

77 
65 

•5 
61 

83 

70 

85 

65 

80 
68 

82 
69 

83 

66 

84 
67 

85 

69 

86 

71 

85 

68 

83 
66 

86 

67 

84 
66 

81 

50 

83 
51 

89 
65 

83 
62 

88 
55 

86 
58 

88 
56 

86 
61 

85 

64 

84 
67 

60 
59 

69 
56 

78 
52 

79 
49 

83 

48 

82.7 
61.9 

Platcnia 

MAX 

Mm 

72 

58 

75 
63 

86 

66 

85 
65 

84 
68 

85 
63 

80 
70 

64 
70 

82 
68 

62 
69 

71 

70 

80 

71 

64 
69 

85 

66 

82 
62 

80 
53 

83 

34 

67 
66 

82 
62 

63 

60 

83 

61 

85 
56 

83 
64 

84 
66 

84 
67 

82 
60 

73 
56 

71 
53 

76 
50 

79 
53 

81.2 
62.9 

PLORESVILLE 

MAX 

Mm 

■SLIM 

MAX 

Mm 

69 
60 

75 
68 

77 

70 

83 
69 

80 
69 

60 
69 

83 
70 

82 

70 

80 
70 

77 

71 

77 
72 

67 

72 

86 
71 

89 
71 

83 

71 

63 

33 

87 

70 

65 

70 

84 
60 

83 
59 

83 
63 

61 
63 

81 
67 

82 

67 

79 
59 

74 
36 

76 
55 

77 
49 

80,8 
64,8 

4CNIALES 

MAX 

Mm 

66 
53 

72 
61 

77 

67 

84 

70 

83 
69 

83 
69 

77 

70 

81 
70 

84 
69 

64 
69 

76 
71 

81 
71 

81 
70 

83 

68 

85 

72 

82 
53 

85 

61 

82 
66 

85 

57 

85 
55 

85 
52 

82 
62 

86 
68 

86 
62 

76 
57 

71 
52 

75 
50 

77 
48 

80,4 
62,3 

MALLETTSVILLE  1  N 

MAX 

Mm 

7* 
59 

82 

67 

85 
69 

85 
69 

84 
69 

80 
68 

84 
70 

87 

70 

83 

69 

86 
69 

76 
71 

82 

71 

87 
68 

87 
69 

8* 
63 

82 
47 

89 
65 

87 
63 

86 
58 

87 
53 

87 
61 

87 
6* 

88 
66 

83 
61 

75 
58 

77 

50 

79 
68 

80 
46 

83,5 
62.2 

--•.:' 

MAX 

Mm 

67 
52 

68 
56 

75 
65 

89 
66 

66 
66 

90 
61 

80 
64 

64 

69 

86 
67 

60 
67 

67 
69 

64 
70 

80 
69 

62 

66 

62 

60 

65 

49 

86 
30 

91 
65 

89 
55 

88 
52 

87 
54 

85 

61 

87 
65 

88 

61 

75 
56 

72 

50 

77 
48 

78 
46 

82.3 
59.5 

«INE0Y 

MAX 

Mm 

71 
39 

78 
67 

•6 
69 

85 
68 

89 
68 

85 

69 

85 
73 

87 

70 

86 

67 

85 

70 

82 
69 

83 

69 

62 

70 

17 

70 

63 

64 

84 

48 

92 

67 

94 
69 

91 
56 

88 
54 

87 
60 

88 
65 

89 
6" 

83 

60 

80 
57 

78 
54 

80 

49 

83 
46 

85.0 
62.5 

(INGSvlLLE 

MAX 

Mm 

77 
61 

78 
69 

89 
70 

85 

70 

92 

72 

61 
71 

86 
72 

90 
71 

88 

71 

84 
72 

85 

72 

87 

72 

86 
73 

92 

74 

64 
70 

82 
53 

93 

70 

88 
71 

67 
61 

88 
57 

87 

64 

88 
66 

87 

66 

82 

72 

80 
67 

81 
69 

80 
67 

80 
53 

85,4 
67.1 

it   HMMI 

MAX 

Mm 

7* 
56 

78 
65 

17 

69 

83 

49 

86 
69 

60 
66 

47 

70 

87 

70 

13 

67 

44 

69 

7* 
70 

84 

71 

87 
69 

87 
69 

62 

63 

79 
44 

89 
65 

64 

61 

66 
58 

87 
54 

86 

61 

87 
63 

67 

66 

79 
61 

74 
57 

73 

49 

78 
46 

81 
46 

83,0 
61,9 

-tou 

MAX 

Mm 

M 

5' 

76 
64 

63 

66 

81 
6  9 

64 
66 

81 
67 

79 
69 

82 
63 

83 

69 

82 
69 

79 
71 

83 

68 

82 
64 

64 
69 

62 

66 

78 
31 

86 
65 

82 
65 

82 
59 

83 
55 

82 
60 

82 
63 

83 
66 

82 

59 

69 
55 

68 
52 

75 
47 

78 

47 

80,0 
61,6 

iu.ua 

MAX 

MO) 

67 
•  1 

73 
61 

77 
68 

•5 

M 

63 

69 

63 

66 

74 

69 

80 
70 

83 
67 

80 
70 

83 

70 

60 

70 

83 

70 

63 

69 

85 
63 

82 

49 

62 

57 

68 
65 

88 
55 

85 
53 

85 
59 

85 
65 

86 
67 

64 
61 

80 
57 

69 
49 

72 
46 

77 

45 

80,7 
61,3 

MAX 

Mm 

«7 
57 

73 
64 

77 
69 

85 

68 

63 

69 

69 

69 

73 

71 

66 

70 

69 

71 

84 
71 

87 
71 

83 

71 

83 

71 

81 

71 

69 

71 

83 

54 

90 
36 

94 
68 

89 

60 

82 

58 

83 
63 

62 
65 

61 
65 

86 
68 

79 
60 

74 
59 

77 
61 

79 
52 

82,7 
64,6 

■  »•»  i 

MAX 

Mm 

7'. 

H 

77 
45 

83 

66 

67 

6  7 

92 

67 

68 

66 

83 

69 

83 

69 

63 

66 

87 
70 

64 

70 

81 
71 

83 

69 

86 
66 

84 
61 

81 
52 

93 
64 

91 

69 

90 
34 

89 
49 

87 
38 

69 
63 

87 
66 

85 

60 

75 
56 

74 
50 

78 
50 

81 
46 

84,3 

61.7 

•»tL» 

MAX 

MDi 

71 
58 

76 
88 

66 
44 

69 
63 

42 
55 

74 
47 

67 
66 

82 

68 

61 

68 

81 

66 

86 

70 

87 
69 

63 

69 

90 
66 

68 
39 

89 

50 

95 

50 

94 

60 

93 

59 

92 

34 

90 
55 

9.' 
63 

89 
63 

79 
60 

71 
55 

78 
52 

84 

47 

85,8 

60.7 

HW 

MAX 

72 

51 

74 
44 

60 
46 

•  5 

71 

65 

67 

76 
64 

61 

61 

64 

70 

62 

67 

63 

49 

86 

70 

62 
70 

62 

70 

66 

67 

64 

62 

84 

30 

90 
39 

86 

66 

66 

57 

87 
55 

85 

60 

87 
63 

65 
65 

83 
61 

77 
55 

76 
52 

81 
46 

82 
46 

82.6 
61,9 

MAX 

K.-Jf 

74 
II 

77 
46 

13 

70 

•2 

61 
64 

76 
70 

•  I 

71 

46 

70 

62 

71 

42 

7  0 

79 
72 

66 

73 

84 

71 

83 

72 

62 

72 

61 
32 

67 
69 

68 

70 

65 
55 

86 
58 

87 
62 

88 
63 

88 
65 

80 

64 

78 
58 

79 
57 

80 
59 

62 

49 

62,7 

64,7 

■ 

4» 

H 

74 
44 

77 
44 

** 

1'. 

64 

70 

67 

70 

74 

7  0 

66 

70 

69 

70 

•  5 

7  0 

66 

71 

87 

71 

64 
70 

63 

71 

69 
73 

62 
55 

63 

66 

93 
69 

69 
59 

85 

60 

87 
62 

85 

65 

86 
69 

88 

ro 

80 
61 

80 
62 

81 
61 

80 
54 

83,9 
65,3 

•e<f»o«T 

M 

4". 

71 
43 

74 
47 

'5 
48 

73 
44 

72 
64 

77 
49 

76 

66 

76 
70 

77 
71 

76 

71 

61 
72 

n 

71 

78 

72 

79 
69 

76 
59 

60 
71 

80 
72 

60 
64 

80 
69 

80 

70 

60 
71 

81 
72 

79 
67 

77 
62 

78 
61 

76 
62 

76 
34 

77,3 
67,0 

1U*  fUUton'  ■  Not**  following  SUIlon  IncUx 

I  II 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

M] 

?E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
APRIL  1965 

Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
59 

77 
66 

84 

69 

85 
70 

87 
67 

74 
69 

82 

69 

83 

70 

80 
69 

85 

70 

81 
71 

81 
71 

81 

70 

87 
69 

82 
58 

78 
92 

•4 
48 

90 
67 

79 
65 

86 
59 

85 
57 

85 
52 

85 

57 

86 

67 

83 
69 

79 
55 

69 
56 

74 
50 

76 
46 

SO 
44 

81,2 
62,0 

SAN  MARCOS 

MAX 
MM 

SEALY 

MAX 
MM 

75 
57 

77 
65 

85 
70 

85 

70 

85 
69 

84 
69 

84 
70 

86 

70 

86 
66 

83 

69 

79 
72 

85 

72 

88 
69 

86 
69 

82 

64 

81 
31 

83 

48 

67 
61 

85 
62 

84 
58 

84 
59 

87 
55 

87 
62 

86 
61 

88 
67 

68 
61 

7B 
56 

75 
52 

77 
46 

81 
52 

83,4 
62,5 

SE6UIN 

MAX 

Mm 

71 
57 

76 
65 

87 
69 

85 

68 

89 
63 

83 

6U 

85 

67 

86 

69 

82 
68 

86 

70 

82 

70 

82 

70 

83 
69 

87 
69 

84 
71 

78 
91 

86 

49 

92 
66 

84 
66 

88 
39 

88 
59 

86 

54 

85 

34 

87 
63 

84 
67 

79 

61 

69 
91 

74 
51 

75 
66 

81 

45 

82,8 
61,9 

SINTON 

MAX 
MIN 

74 
57 

76 

64 

83 

70 

83 

70 

85 

69 

75 

70 

83 
70 

86 
71 

84 
71 

85 

71 

82 
72 

85 
70 

84 
72 

85 

70 

82 
72 

82 

92 

83 
33 

90 
70 

86 
71 

89 

61 

8* 
60 

85 
61 

65 

60 

86 
65 

88 
65 

79 
67 

77 
60 

80 
59 

81 
60 

81 
51 

82.9 
65,1 

SMITHVILIE 

MAX 
MIN 

68 
54 

75 
60 

77 

67 

87 
71 

85 
70 

85 
68 

80 
69 

80 

70 

85 
67 

8* 
69 

84 
72 

80 
70 

85 

69 

84 
69 

85 
64 

82 

90 

77 
49 

82 
56 

86 
62 

38 

85 
57 

84 
52 

85 
58 

85 
65 

85 
69 

85 
62 

77 
96 

70 
52 

71 
52 

71 

44 

81.0 
61.7 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

69 
52 

72 
58 

78 
65 

85 

70 

86 

70 

85 
69 

78 
68 

82 

70 

87 
65 

83 

66 

86 

71 

77 
71 

83 

70 

87 
68 

87 
70 

81 
93 

78 
30 

83 

50 

87 
61 

83 
58 

85 

56 

85 

54 

88 
35 

86 

61 

88 
61 

90 
60 

80 

59 

70 
50 

73 
43 

77 
43 

81,9 
60,6 

YOAKUM 

•    *    ft 

MAX 

Mm 

75 
61 

81 
68 

85 
69 

86 
71 

84 

70 

81 
69 

85 

71 

87 
72 

84 

71 

87 
70 

77 
70 

82 
71 

88 

69 

87 
69 

85 

63 

83 

48 

83 

48 

90 
66 

88 
64 

88 

58 

86 
59 

88 
54 

88 
62 

87 
65 

89 
68 

84 
61 

76 
98 

78 
51 

79 
49 

81 
47 

84,1 
63.1 

UPPER  COAST        08 

ANAHUAC  NAV  OFFICE 

MAX 

Mm 

68 
55 

77 
62 

77 

66 

79 
68 

79 
69 

79 

68 

79 
70 

80 

70 

81 
69 

82 

69 

81 
71 

79 
72 

88 
70 

86 

68 

82 

68 

82 
39 

78 
32 

77 
55 

83 

61 

83 

60 

84 
56 

83 

60 

85 

63 

86 
61 

85 

65 

86 
66 

89 

99 

74 
56 

76 
50 

77 
31 

60,7 
62,8 

ANGLETON 

MAX 

Mm 

67 
58 

75 

64 

75 

67 

82 

70 

80 
69 

79 
68 

77 
70 

81 
71 

84 

69 

81 
71 

80 
72 

81 
72 

88 
71 

83 
68 

83 

30 

72 

47 

77 

66 

82 

66 

86 
58 

85 
53 

82 
57 

85 
61 

84 
61 

84 
66 

85 

64 

83 
39 

74 
52 

78 
48 

78 
47 

80,4 
62,6 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

70 
57 

81 
62 

78 
67 

82 
69 

80 
70 

79 

68 

78 
69 

81 
69 

84 
68 

81 
70 

81 
71 

81 
71 

90 
71 

85 

69 

82 
70 

84 
91 

80 
51 

80 
55 

83 

69 

87 
59 

87 
56 

85 
59 

88 
62 

85 

63 

84 
65 

87 
63 

67 
39 

76 
55 

80 
92 

80 
51 

82,2 
63,0 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

BEAUMONT 

MAX 

Mm 

70 
53 

76 
59 

80 
66 

82 

69 

80 
69 

78 
69 

79 
69 

82 

70 

85 

70 

89 

71 

82 

71 

80 
71 

8* 
70 

84 
70 

83 

70 

81 
54 

80 
99 

82 

57 

84 
67 

90 
61 

83 

57 

82 

59 

86 
62 

85 

66 

85 
66 

85 

67 

64 
60 

75 
55 

80 
46 

80 
50 

81,7 
63,4 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

81 
52 

75 
58 

77 

65 

86 
69 

85 
69 

80 
68 

86 
68 

82 
69 

86 
68 

86 

68 

85 

66 

80 
70 

86 
69 

88 
67 

S3 

69 

83 

48 

79 
45 

80 
50 

87 
65 

88 

55 

85 

51 

84 
52 

87 
37 

87 
59 

87 
61 

87 
61 

80 
57 

80 
48 

79 
40 

77 
40 

83,1 
59.5 

CYPRESS  1  SW 

MAX 

MIN 

OANEVANG 

MAX 

Mm 

77 
61 

76 
67 

81 
70 

82 

Tl 

82 
TS 

81 

70 

83 

70 

84 
73 

84 
72 

•  3 

76 

•  1 
72 

89 
73 

87 
72 

86 
75 

82 

70 

79 
51 

82 
58 

85 
69 

89 
61 

86 

59 

84 
56 

86 
61 

85 

62 

65 

64 

88 
67 

82 

62 

75 
58 

76 
55 

78 
92 

60 
53 

82,6 
65,1 

eL  CAMPO 

MAX 

Mm 

78 
60 

78 
67 

83 
70 

83 

70 

81 

70 

83 

70 

83 

70 

84 

70 

84 

70 

83 

67 

78 
72 

82 
73 

88 
72 

85 

69 

82 

70 

82 

93 

82 

90 

84 
65 

84 
63 

•  7 

60 

86 
52 

87 
37 

88 
63 

87 
64 

89 
62 

81 
62 

79 
96 

76 
52 

82 
91 

83 
51 

82,9 
63,4 

FREEPORT  5  NW 

MAX 

Mm 

68 

57 

76 
62 

75 
65 

80 
67 

76 
68 

76 
68 

7* 
68 

80 
69 

80 
70 

7* 
69 

83 

71 

83 

71 

86 
71 

80 

71 

79 
71 

82 

36 

73 
56 

75 
57 

81 

68 

82 

62 

84 
59 

80 
58 

81 

64 

81 
64 

81 

70 

82 
69 

79 
98 

74 
58 

79 
96 

73 

54 

76,6 
64,2 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

66 

60 

70 
63 

75 
65 

72 
66 

73 
66 

U 
67 

7* 
68 

75 
69 

75 
70 

75 
71 

75 
71 

78 
72 

76 

70 

76 
71 

80 
71 

71 
60 

72 
66 

76 
71 

83 

65 

78 

66 

75 
65 

78 
70 

77 
70 

77 
72 

79 
72 

77 
70 

73 
63 

75 
62 

70 
60 

74 
63 

74,9 
67,2 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

73 
60 

77 
67 

84 
71 

82 

72 

79 
72 

78 
71 

■  1 
72 

85 

71 

82 

72 

81 
73 

80 
74 

83 

74 

8* 
73 

83 

71 

82 

67 

ai 

57 

78 
58 

85 
69 

89 
64 

85 

62 

64 
64 

84 

64 

83 

66 

63 

68 

87 

70 

83 

66 

71 

61 

76 

56 

79 
94 

81 
58 

61,4 

66.6 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
57 

79 
65 

87 
70 

83 
Tl 

81 
71 

80 
70 

84 

71 

86 
69 

84 

70 

82 
71 

81 

73 

87 
73 

84 
73 

85 

67 

83 

66 

79 
94 

80 
52 

87 
64 

87 
64 

84 

60 

82 
59 

85 

62 

84 
63 

84 
6* 

86 

67 

84 
66 

74 
60 

79 

54 

79 
90 

81 
52 

82,6 
64.3 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

72 
55 

76 
63 

78 

67 

81 

70 

82 

71 

81 
68 

82 

70 

82 

71 

84 

68 

85 

69 

80 
73 

80 
72 

87 
71 

87 
69 

87 
71 

82 

90 

80 
48 

80 
55 

85 

63 

89 
59 

64 
55 

84 
57 

87 
62 

86 
62 

87 
65 

84 
59 

83 
60 

73 
51 

79 
44 

80 
46 

82,2 

62.1 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

73 
62 

76 
66 

78 

68 

77 
68 

76 
69 

77 

70 

80 

70 

80 
71 

81 
71 

79 
72 

79 
77 

84 
73 

82 

72 

79 
72 

83 

71 

76 
93 

77 
57 

81 
71 

84 
62 

83 

60 

81 
58 

83 
61 

81 
64 

83 
69 

84 
68 

83 

64 

79 
60 

78 
57 

76 
96 

79 
53 

79,7 
65,5 

MAURBRO 

MAX 

Mm 

67 
60 

77 
60 

79 
65 

80 
65 

87 
65 

73 

69 

78 
69 

80 

70 

80 
68 

80 

70 

79 
70 

79 
70 

79 

70 

87 
70 

81 
70 

80 
90 

79 
50 

79 
52 

85 

64 

85 

59 

85 
60 

83 
56 

85 

60 

86 

61 

85 

60 

85 
59 

83 
56 

72 
53 

78 
53 

78 
48 

80,5 
61,8 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

69 
57 

79 
62 

78 

70 

82 

71 

83 

70 

91 
69 

81 

70 

83 

71 

85 
69 

82 
69 

82 

72 

80 
73 

89 
72 

86 
69 

83 

70 

80 
93 

80 
49 

80 
65 

84 
66 

89 
59 

87 
56 

85 
57 

89 
63 

66 
63 

85 
65 

89 

64 

86 
60 

74 
54 

79 
50 

80 
49 

82,5 
63,6 

ORANGE  *  NW 

MAX 

Mm 

69 
52 

77 
59 

79 
65 

81 
68 

81 
67 

78 
68 

82 
69 

82 
69 

83 

68 

84 
69 

81 

70 

80 
71 

84 
69 

84 
67 

83 

70 

83 

31 

79 
50 

79 
55 

84 
62 

91 
59 

82 
53 

82 

58 

84 
62 

83 

62 

84 
64 

86 
65 

84 

59 

75 
52 

7B 
45 

76 
47 

81,3 

61.5 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
61 

75 

67 

78 
69 

77 
70 

76 
70 

77 

69 

79 

71 

78 

70 

78 
71 

78 
71 

77 
72 

84 
73 

82 

72 

80 
72 

80 
62 

75 
92 

76 
54 

80 
70 

83 
64 

85 
60 

80 
59 

83 
60 

83 
63 

62 

64 

82 
68 

81 
64 

73 
59 

78 
56 

78 
96 

77 
52 

79,0 
64,7 

PIERCE 

MAX 

Mm 

70 
57 

78 
61 

77 

69 

82 

69 

82 
69 

81 

69 

83 

69 

82 
69 

84 
66 

82 
68 

82 

71 

78 
72 

88 
71 

88 
69 

84 
69 

81 

90 

81 

48 

82 
54 

83 

64 

90 
98 

87 

54 

85 
55 

88 
62 

88 
61 

B7 
65 

89 
61 

80 
59 

73 
51 

78 
46 

81 

50 

82.5 

61.9 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

74 
61 

75 
66 

80 
69 

79 
69 

78 
69 

79 

70 

80 

70 

81 

70 

79 

70 

80 
71 

79 
72 

83 

72 

80 

71 

82 

72 

80 
72 

80 
96 

77 
98 

82 
70 

82 

70 

82 
60 

80 
59 

82 
58 

82 
62 

83 

67 

83 
68 

81 
64 

79 
59 

79 
58 

78 
99 

78 
51 

79.9 
65,3 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

65 

53 

78 
60 

77 

66 

78 
67 

79 
69 

75 

66 

79 

70 

81 
68 

81 

71 

82 

70 

83 

70 

79 

71 

84 

72 

82 

70 

81 
72 

82 

97 

78 
98 

76 
59 

82 

70 

89 
63 

82 

62 

81 
65 

83 

70 

86 

67 

86 
69 

84 
70 

85 

62 

76 
57 

78 

51 

77 
58 

60,3 
65,2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
55 

80 
62 

82 
69 

82 

70 

81 
70 

80 
69 

81 
70 

84 
71 

84 

70 

83 

70 

81 
71 

84 

70 

84 

70 

84 
71 

83 
62 

78 
99 

79 
92 

82 
65 

90 
62 

83 

61 

82 
57 

85 

61 

85 

64 

85 
64 

85 

65 

85 
67 

77 
59 

76 
54 

78 
46 

79 

50 

82,0 
63,4 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

68 
60 

72 
64 

77 

65 

82 
65 

82 
69 

79 

71 

77 
70 

82 

70 

82 

70 

82 

70 

82 

71 

80 

70 

83 

71 

82 

72 

83 
71 

80 
97 

78 
36 

80 
68 

81 
71 

85 

60 

86 
38 

82 
62 

84 
64 

62 

60 

72 

60 

85 

56 

81 
59 

76 
59 

78 
58 

78 
51 

80,0 
64,3 

PORT  C  CONNOR 

MAX 

Mm 

62 

60 

69 

60 

75 
66 

77 
67 

77 
67 

75 
68 

73 
68 

78 
69 

79 

69 

80 
70 

80 

71 

78 
70 

82 
71 

80 
72 

80 
72 

80 
63 

79 
62 

78 
65 

79 
69 

82 

64 

83 
62 

79 
69 

80 
69 

79 
71 

no 
71 

78 
67 

80 
63 

79 
62 

78 
62 

76 
55 

77.7 
66.5 

Sugar  land 

MAX 

Mm 

69 
56 

73 
61 

78 
67 

86 
70 

85 
71 

84 
70 

82 
70 

84 
69 

86 
69 

85 
68 

83 
72 

80 
72 

82 
72 

86 
69 

86 
70 

82 
92 

80 
52 

82 

64 

87 
63 

89 
60 

86 
57 

84 
58 

84 
64 

85 
62 

66 

67 

88 
64 

84 
60 

72 
52 

77 
49 

80 
52 

82,5 
63,4 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

68 
56 

7» 
61 

77 
67 

85 
69 

83 
70 

84 

66 

80 
69 

83 

69 

85 
67 

83 
67 

82 
71 

80 
72 

87 
70 

84 
68 

84 
69 

81 
56 

78 

45 

80 
61 

85 
61 

89 
60 

33 
53 

82 
56 

85 
62 

84 

59 

85 
65 

87 
64 

85 
59 

75 
56 

77 
53 

79 

47 

81,8 
62,3 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
61 

77 
67 

82 
71 

84 
71 

84 
70 

78 
71 

84 

72 

83 
71 

83 
71 

82 
72 

78 
73 

86 
73 

82 
72 

85 

72 

83 
65 

81 
50 

82 
53 

85 
70 

86 
64 

86 

60 

85 
59 

85 
60 

87 
63 

85 
63 

86 
68 

81 
60 

73 
59 

78 
36 

79 
54 

81 
51 

82,2 

64,7 

See  Reference  Noies  Following  Station  Inde: 
127    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1965 


Station 

Day 

of  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

66 

56 

75 
65 

78 
66 

90 
66 

B7 

68 

41 

70 

T4 

70 

47 

49 

42 

70 

90 

70 

94 

TO 

88 

70 

88 

71 

87 
72 

43 

68 

87 
54 

62 
55 

66 
65 

96 
67 

89 
60 

91 

60 

88 
56 

88 
62 

86 

63 

90 
64 

86 
69 

80 
60 

75 
61 

80 
59 

81 

50 

83,7 
64,3 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

BO 

60 

86 
68 

98 
68 

96 
70 

100 
68 

9* 
70 

94 
46 

97 
65 

98 
66 

100 
64 

98 
62 

92 
TO 

44 
70 

62 
52 

89 
50 

89 
64 

90 
54 

67 
32 

88 

50 

86 
32 

91 
57 

90 
71 

64 
61 

85 

59 

8'. 
61 

75 
64 

79 
47 

89.9 
61.6 

BENAvIDES  T  S 

MAX 

Mm 

6S 
58 

72 
62 

82 

69 

86 
69 

90 
73 

43 
70 

82 
Tl 

92 

70 

96 
71 

92 
69 

48 

T2 

86 

72 

90 
70 

92 
Tl 

95 

69 

91 
56 

03 
35 

89 
69 

98 

69 

94 
58 

97 
62 

9C 
54 

91 
62 

90 
65 

91 

66 

90 
69 

89 
51 

74 

63 

60 
51 

86 
52 

66.4 
64,7 

CARRI20  SPRINGS 

MAX 

Mm 

14 

58 

72 
66 

81 
66 

89 
67 

92 
65 

98 
66 

65 
67 

91 
46 

87 
47 

91 
67 

94 
»T 

85 

70 

85 
71 

86 
69 

94 
69 

88 
49 

85 
55 

92 
63 

97 
69 

90 

61 

92 
39 

93 
53 

91 
59 

69 
62 

93 

60 

81 
61 

6  9 
58 

76 
96 

79 
49 

86,6 
62,4 

CATARINA 

MAX 

Mm 

'3 
55 

32 
67 

87 
68 

92 
68 

99 

67 

93 
69 

95 
67 

93 
46 

94 
46 

96 

70 

84 
68 

85 

70 

89 
73 

95 
66 

95 
74 

87 
55 

93 
55 

99 
63 

95 

70 

93 
61 

93 
53 

90 

53 

89 
33 

91 

58 

93 

14 

89 
63 

75 
61 

80 
36 

85 
51 

90,2 
63,3 

CHARLOTTE  9  NNM 

MAX 

Mm 

COTULLA  caa  airport 

MAX 

Mm 

'5 

61 

82 

65 

90 
67 

91 
68 

98 
65 

79 
70 

93 
69 

91 
49 

92 
48 

96 
69 

92 

TO 

83 

70 

90 
71 

93 

68 

89 
67 

83 
50 

93 
35 

99 
66 

93 
68 

92 

60 

93 

60 

90 
54 

89 
62 

93 
69 

93 
67 

80 
61 

66 
60 

77 

59 

79 
58 

83 
51 

88,0 
63,8 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

n 

61 

79 
67 

86 
67 

91 

69 

95 

66 

86 
46 

91 

68 

87 
69 

70 

91 

70 

86 

49 

83 

69 

87 
72 

92 

TO 

84 

TO 

83 
62 

90 
56 

94 
63 

87 
70 

91 
62 

92 

62 

89 
55 

88 

61 

91 
69 

90 
67 

85 

62 

75 

62 

75 

91 

78 
57 

81 
92 

86.2 
64,8 

OILLEY 

MAX 

Mm 

4T 
14 

71 
60 

81 

65 

89 
67 

90 
66 

96 
66 

78 
68 

89 
47 

90 
47 

90 
67 

92 
64 

90 
68 

83 
69 

65 

67 

93 

61 

89 
50 

83 

51 

92 

54 

97 
64 

91 
60 

93 

37 

92 

51 

90 
59 

88 
62 

92 
66 

93 
39 

80 
99 

70 
55 

75 
53 

79 
46 

86,3 
61,1 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

63 
55 

64 
60 

75 
65 

88 
65 

90 
62 

90 
65 

89 

69 

91 
47 

40 
48 

56 
68 

93 
48 

88 
69 

83 
71 

84 
48 

94 
49 

88 
51 

85 
58 

90 
64 

98 
66 

87 
62 

93 

64 

95 
58 

92 
62 

91 
62 

93 
68 

86 
62 

75 
99 

69 
58 

75 
57 

79 
96 

89,7 
63,3 

ENCINAL  J  NN 

MAX 

Mm 

65 
54 

75 
61 

85 
63 

93 
65 

93 

67 

101 
48 

85 

67 

98 
48 

98 
48 

97 

68 

103 
48 

97 
72 

96 

69 

93 

48 

100 
48 

91 
52 

68 
53 

96 
S3 

103 

69 

97 
60 

96 
56 

96 
50 

93 

51 

92 
63 

96 
63 

97 
65 

88 
59 

67 

60 

80 
53 

64 
48 

91.5 
61.7 

FALCON  OAK 

MAX 

Mm 

62 

86 

72 
61 

85 

66 

88 
67 

95 

70 

98 
49 

89 
68 

94 

71 

95 
71 

96 
72 

98 
71 

97 
Tl 

82 

71 

95 
72 

98 

71 

91 
61 

62 

39 

92 

60 

96 
67 

93 

63 

90 
62 

91 
58 

89 
99 

89 
43 

92 
65 

92 

67 

81 
67 

70 
62 

73 
63 

81 
57 

88.3 
65,4 

PALFURRIAS 

MAI 

Mm 

6« 
94 

76 
66 

81 
70 

88 
69 

88 

69 

91 
71 

85 

70 

90 
TO 

92 

TO 

91 
69 

94 
T2 

92 

70 

66 

70 

90 
71 

91 
44 

81 
53 

81 
33 

89 

69 

97 
70 

94 

60 

92 

60 

89 
59 

90 
60 

89 
42 

90 
64 

88 

70 

77 
64 

81 
64 

82 
63 

83 
49 

86.9 
65,1 

FOLERTON 

MAX 

Mm 

Tl 

62 

79 
65 

87 
69 

89 
68 

96 
62 

96 
70 

87 
70 

91 
70 

91 
49 

92 

72 

89 
TO 

86 
72 

82 

70 

90 
48 

40 
47 

87 
55 

88 
52 

97 
69 

95 

70 

89 

57 

89 
54 

88 
52 

88 
60 

89 
62 

89 
62 

83 
38 

79 
60 

T4 

56 

77 
36 

82 
48 

86,7 
63,2 

FREER 

MAX 

Mm 

66 
55 

76 
66 

82 

68 

87 
68 

90 

70 

95 
70 

89 
69 

92 

70 

94 
TO 

92 
70 

98 
7J 

90 
71 

90 
70 

63 

TO 

93 

TO 

90 
58 

86 
37 

68 

61 

98 

70 

93 
56 

88 
60 

89 
54 

88 
54 

88 
61 

86 
62 

90 
65 

80 
60 

72 

60 

78 
60 

80 
58 

87,2 
64,2 

MEBBRCNvlLLE 

MAX 

Mm 

KAFFIE  RANCH 

MAX 

Mm 

63 
56 

78 
62 

80 
69 

90 
69 

80 
76 

94 
72 

87 
71 

93 

71 

95 

Tl 

95 

71 

100 
Tl 

95 
66 

86 
72 

94 
72 

45 

4T 

90 
55 

65 
55 

89 

36 

98 
68 

62 

61 

56 

56 

69 

6» 

67 

61 

62 

78 
63 

83 
93 

88,1 
64,7 

LA  PRYCR 

MAX 

Mm 

66 
55 

69 

60 

86 
66 

86 
65 

88 

66 

90 
42 

88 
66 

87 
48 

86 

68 

87 
67 

92 

44 

63 

4T 

80 
70 

11 

TO 

69 
44 

87 
47 

79 
69 

92 

40 

94 
62 

62 
57 

89 
59 

90 
49 

88 

56 

86 
63 

90 
64 

90 
61 

78 
59 

70 
52 

72 
32 

72 
93 

83,8 
60,6 

LAREDO  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

7* 

60 

85 

67 

90 
66 

9* 

71 

100 
75 

88 
73 

96 
71 

100 
74 

96 

T3 

99 
71 

94 

74 

87 
72 

92 
73 

98 

72 

92 

Tl 

86 
62 

90 
63 

99 
49 

99 
7* 

92 
66 

92 
66 

89 
61 

90 
68 

93 

70 

91 

70 

81 
71 

76 
64 

78 
66 

82 
64 

85 

60 

90,3 
68,8 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

95 
65 

94 
63 

92 
55 

93 
63 

99 

66 

93 
47 

85 
68 

71 
60 

81 
63 

84 
42 

86 
54 

OILTON 

MAX 

Mm 

62 
53 

76 
60 

83 

66 

85 
68 

89 
70 

93 
70 

85 
69 

9* 
49 

95 
69 

92 
68 

98 

70 

88 
69 

87 
69 

92 

49 

94 
49 

90 

58 

64 
56 

88 
39 

94 
68 

94 
59 

88 
59 

82 
55 

88 
62 

87 
64 

88 
67 

90 
69 

77 
59 

69 
59 

79 
40 

82 

91 

86,5 
63,8 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

73 

60 

80 
68 

66 

67 

90 
69 

96 

67 

96 
71 

88 
68 

89 
49 

87 
69 

96 
69 

40 
44 

85 

70 

85 
70 

91 
68 

91 
61 

89 
11 

90 
33 

98 
44 

96 
69 

92 
59 

91 
58 

90 
53 

89 
61 

91 
65 

90 
66 

87 
58 

76 
57 

76 
14 

77 
53 

82 
91 

67,9 
62.9 

POTEET 

MAX 

Mm 

70 

6  0 

77 
66 

85 

69 

85 
69 

90 
TO 

65 

70 

85 

70 

86 

70 

83 

49 

86 
71 

83 

71 

86 
71 

81 
71 

88 
49 

86 
43 

83 
51 

BT 

49 

94 
44 

9) 

64 

90 
55 

88 

57 

87 
51 

66 
37 

68 

67 

66 
67 

84 

61 

75 
55 

7* 
53 

77 
51 

79 
48 

84.2 
62,8 

ttC  60»N0E  CITY  1  » 

MAX 

Mm 

63 
5T 

73 
62 

87 
67 

93 

69 

95 

71 

100 
70 

92 

71 

98 
66 

100 
71 

}00 
71 

104 
71 

101 
70 

92 

71 

97 
73 

101 

70 

92 
59 

66 
60 

93 
43 

101 

100 
62 

88 
60 

89 
^6 

87 
39 

88 
63 

92 

65 

92 
68 

81 
68 

78 
64 

73 

61 

83 

52 

90,7 
69,3 

TILDE* 

MAX 

Mm 

6  6 
55 

73 
63 

81 
70 

89 
68 

88 

69 

95 
70 

77 

71 

89 
72 

94 
70 

90 
70 

94 
71 

90 
72 

85 
72 

83 

72 

92 
70 

91 

54 

43 
S3 

90 
44 

96 
70 

93 
57 

103 
60 

90 

5-. 

96 
62 

89 
64 

90 

68 

91 
59 

78 
60 

73 
59 

78 
57 

81 
48 

67.1 
64,2 

ZAPATA 

•    •    • 

MAX 

MM 

73 
57 

86 
65 

99 
61 

92 
65 

90 
70 

97 
44 

98 

70 

99 
66 

93 

70 

90 
76 

96 
45 

95 

73 

101 

65 

96 
48 

95 

42 

89 
57 

90 
40 

91 
61 

L01 

61 

99 
62 

98 

60 

95 
58 

94 
44 

90 
60 

86 
62 

86 
65 

78 
65 

ri 

69 

88 
65 

88 
96 

91,8 
64,1 

lo«ep  valley      io 

■MuMtvILLE  KB  AIRPORT 

MAX 

M» 

12 

63 

83 

71 

86 

71 

66 

71 

66 

71 

86 

72 

86 

71 

87 
71 

88 
73 

87 

73 

93 

73 

89 

70 

89 

72 

89 

71 

45 

72 

79 
62 

81 

60 

86 

72 

BT 
|| 

65 

63 

83 

60 

a* 

|] 

46 
62 

88 

63 

86 

66 

83 

69 

83 

70 

72 

67 

79 
62 

60 
56 

85,0 
67,5 

»»»l!»«E» 

MAX 

Mm 

6  5 

61 

86 

6* 

65 

70 

N 

70 

89 
70 

89 
71 

95 
73 

91 
70 

90 

70 

93 
72 

90 
7» 

99 
TO 

BB 
72 

94 

71 

92 
72 

86 

60 

60 
36 

86 
61 

Hi 

M 

93 
61 

87 
98 

87 

37 

66 

60 

68 
61 

89 

14 

90 
68 

83 
68 

82 

16 

70 
67 

60 
94 

87.2 
65.9 

■C  ALLEN 

MAX 

Mm 

65 

6'. 

8* 
62 

85 

70 

92 

70 

90 
71 

93 

40 

91 
43 

92 
71 

94 

72 

94 
72 

97 
72 

101 
73 

B9 
74 

94 
73 

94 
73 

II 

60 

64 
39 

68 
61 

ro 

93 
63 

90 
60 

BB 
If 

89 
63 

89 
65 

91 
6/ 

91 
69 

64 
69 

12 

47 

73 
65 

82 
62 

88,7 
66.5 

»s  >AA  tp 

MAX 

Mm 

14 

62 

83 

70 

93 

69 

90 
71 

42 
72 

90 
72 

42 

72 

93 
71 

95 

72 

IB 

103 
74 

89 

74 

(1 

75 

94 
74 

67 
44 

85 

62 

68 
60 

95 
71 

19 
19 

89 
63 

87 
39 

B7 
59 

90 
61 

91 

6* 

10 
66 

84 
70 

81 
69 

1  1 

6/ 

81 
63 

84 
56 

89,5 
67.5 

■C  coot 

MAX 

Mm 

61 

M 

80 

62 

63 
64 

9* 

7  0 

40 
70 

95 

71 

90 
71 

94 

70 

94 

70 

It. 

73 

100 
73 

100 
69 

|| 

94 

74 

97 

70 

B7 

10 

83 

35 

90 
60 

98 
67 

96 
62 

87 
60 

|  I 
11 

88 
61 

88 

6* 

90 
65 

92 
69 

80 
65 

79 
19 

73 
64 

81 
92 

88,8 
65,7 

MAX 

MD> 

H 

62 

66 

ro 

4* 

71 

94 

71 

91 
71 

95 
71 

47 
73 

47 
73 

101 
73 

101 
72 

14 

76 

43 

74 

99 

72 

K  | 

85 

39 

90 
67 

g  i 
II 

97 
61 

88 

96 

|0 
11 

89 

61 

90 
62 

11 

63 

93 
71 

83 
68 

79 
67 

74 
65 

82 
94 

90.1 
66,6 

»-»•   MBEL 

MAX 

BO 
6» 

60 
67 

•  > 
66 

63 

6", 

93 

43 

61 

70 

82 
70 

B6 

70 

43 

70 

86 

70 

89 
71 

87 

66 

82 

7  0 

46 

71 

43 

73 

VI 
6', 

62 

67 

88 

72 

13 

'2 

84 
66 

83 
66 

•  3 

70 

94 
69 

83 
69 

|4 

71 

83 

73 

84 
72 

69 

78 
66 

79 
37 

83,1 

69,0 

»•••  •»--r ;|LC 

78 
66 

76 

70 

B6 

72 

74 

71 

47 

71 

10 

72 

80 
72 

41 
72 

62 

7) 

66 
Tl 

92 

71 

71 

40 

74 

83 

74 

74 
45 

73 
63 

78 

10 

83 

'  1 

82 
63 

79 
60 

81 

(.9 

60 
68 

80 
72 

61 

M 

81 

74 

78 
72 

10 

11 

82 
61 

76 
98 

80,6 
69,2 

•ATaeaovKit 

urn 

•  • 

61 

»' 

63 

70 

•  2 

64 

71 

41 
71 

91 
7) 

43 

70 

43 

71 

4* 
Tt 

94 
72 

103 
72 

7) 

44 
71 

95 
72 

«6 

H 

62 

33 

68 

61 

|| 

94 
61 

67 
39 

87 
38 

90 
61 

67 
62 

10 

44 

69 
69 

81 
68 

■] 

66 

74 
64 

81 
93 

88,1 
66,1 

■  FUImoti'  •  Not**.  Following  Itlallon  Ind* 

L8t 
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DAILY  TEMPERATURES 

APRIL 

rEXAS 
1965 

Station 

Day  oi  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

SAN   BENITO 
WESLACO    2    E 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

67 
63 

8* 

61 

■  3 

65 

84 
TO 

S9 

TO 

92 

TO 

It 

Tl 

90 
Tl 

89 
Tl 

90 
Tl 

>9 
Tl 

92 
T3 

94 
73 

92 

74 

93 

T3 

91 
Tl 

90 
73 

91 
73 

91      96 
7*      7« 

9*    101 
72      T3 

96 
TJ 

93 
73 

91 

7* 

93 
73 

94 
72 

93 
72 

91 
72 

88 
72 

•7 
67 

82 
99 

16 

67 

66 
31 

90 
70 

92 
71 

93 

73 

92 
68 

92 
69 

88 

62 

89 
63 

88 
38 

89 
62 

88 
37 

69 
63 

87 
60 

89 
63 

90 
62 

91 
66 

90 
66 

92 
66 

83 

70 

89 

Tl 

82 

68 

86 
6T 

7T 
66 

T2 
66 

81 
63 

82 
99 

82 
99 

88,9 
68, T 

88,6 
6T.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

<0 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

BUSHLAND 

2    INCHES 

8    AM 

47 

50 

46 

46 

48 

45 

48 

48 

50 

48 

4T 

46 

50 

55 

50 

49 

52 

52 

52 

54 

55 

55 

SB 

60 

53 

53 

47 

45 

49 

50 

50.3 

6    INCHES 

8   AM 

48  j 

50 

49 

49 

51 

49 

51 

51 

53 

52 

52 

51 

52 

56 

54 

53 

55 

56 

5  6 

57 

59 

60 

62 

64 

57 

58 

51 

51 

53 

55 

53.8 

12    INCHES 

8    AM 

- 

18    INCHES 

8   AM 

-j 

- 

2    FEET 

8    AM 

53.3 

3    FEET 

8    AM 

50 

51.5 

4   FEET 

8    AM 

J 

50.3 

6    FEET 

8    AM 

49.5 

8    FEET 

8    AM 

" 

- 

- 

- 

49 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47 

- 

- 

- 

- 

48 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

54 

- 

- 

- 

49.5 

BUSHLAND   - 


SOIL    PULLMAN   S1LTY   CLAY    LOAM,    CHESTNUT    GREAT    SOIL   GROUP.      VEGETATION   SHORT   GRASS    SOD,    MIXTURE    OF    BUFFALO   AND    BLUE    GRAMA    GRASS 
SLOPE    196    TOWARD    SOUTH-SOUTHEAST. 


See  Reference  Not,,  Following  Station  Indole 
-   129    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
APRIL    1965 


Day  Ot  Month 

2„t. 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24   25   26   27   28   29   30   31   ^  * 

•   •   • 
LOh  ROLLING  PLAINS  02 

J 

-C3:s  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.01 

76 

.02 

122 

.09 
123 

727 
81 

.18 
171 

.17 

98 

.32 

50 

.30 

158 

.31 
44 

.11 

123 

.36 
125 

•  29 

60 

.36  .26 

135  156 

.45 

145 

.46 
132 

.30 
105 

.39 

131 

•33 

66 

.39 

92 

.46  .44  ,41  .38 
127  148  146  132 

.20  .15  .16  .26  .34      6,61 
145  131   80   62   39      3372 

•   •   • 

NORTH  CENTRAL       03 

9ARDWELL  CAM 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

: 

: 

81 

66 

217 

172 

94 

135 

120 

131 

198 

66 

113 

.17 

103 

.43 
162 

.33 

124 
82 

50 

.26 
63 
88 
52 

.28 
178 
83 

57 

.47 
130 
94 
56 

.31 
86 
93 

72 

.33 
57 

90 
59 

.37  .32  .37  ,12 

87   84   88   96 
87   90   91   95 
»9   60   63   37 

•   .08  .19  .27  .21 
110   99   65   66   17 
89   64   76   78   89 
55   54   51   46   51 

3246B 

BELTCN  CAM 

EVAP 
WIND 

.01 
19 

.09 
14 

.08 

107 

.13 

77 

.19 

136 

.22 

108 

.14  .19  .07  .12 
53   93   50   93 

.19 

108 

,Z2 

38 

.18 
41 

.10 
61 

.24 

84 

.32 
73 

.22 
25 

.32 

113 

.30 
72 

.26 
53 

.23 

24 

.27  .28  .28  .25 

50   48   59   60 

.35  .06  .21 

46   67   67 

.23  .24 
59   23 

5.99 
1991 

3ENBRO0X  DAM 

EVAP 
WIND 

.11  .05  .16 
53  100  142 

.23 

103 

.13  .13 
145  100 

.23  .26  .18  .14 
54  136   42  109 

.26  .24  .33  .07 

83   77   67   83 

125 

.33 

78 

.26 

75 

.41 
159 

.41 

88 

.24 

46 

.30 
61 

.38  .36  .42  ,29 

112  105  109  109 

.35 

115 

.11  .24 
81   65 

.26  .20 

49   30 

7.328 
2721 

DEM  SON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16  .14 
85  115 
72   72 
54   62 

.18 
192 
82 

64 

.12 
129 
75 
65 

.13 

227 
72 

67 

.27 
185 
82 
63 

.18  .22  .15 
85  204   59 
81   79   77 
63   66   62 

.18 

141 
87 
61 

.39  .28 

232   81 

86   81 

66   52 

.27 
84 
80 
53 

.18 
111 
75 
62 

.24 
154 
81 
60 

.30 
75 

88 
50 

,44 
51 
62 
57 

.35 

90 
60 

.33 

76 
52 

.36 

82 

54 

.43 

110 
82 
57 

.45  .36  ,40  .31 
109   94  133  117 
86   89   92   87 
59   39   63   59 

.21 
HI 
79 
32 

.14  .34 
66   91 
76   76 
52   52 

.30 
47 
82 
49 

.40 

133 

80 

52 

8.19 
36018 
81.0 
58.2 

SRAPEvINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15  .07 
57   93 
75   72 
47   55 

.11 
159 
77 
68 

.22 
137 
87 
65 

.19 

214 
80 
66 

.13 
147 

78 
64 

.30  .26  .21 

105  173   73 
87   85   80 
64   65   67 

.23 

139 
80 
68 

.23 

181 
89 
66 

.27 
37 

85 
58 

.33 

87 
82 
51 

.14 
107 
78 
56 

.14 
168 
84 
58 

.34 

107 
79 

50 

.27 

80 
82 
50 

.37 
191 
83 
58 

.41 

124 
90 
53 

.20 
60 
77 
55 

.32 

74 
88 
57 

.39  .35  .37 

121  118  125 
87   87   88 
58   60   77 

.41 
107 
87 
60 

.35 

146 
83 
34 

.11 
110 
65 
53 

.26 
103 
73 
49 

.25 

57 
77 
49 

.26 

57 
66 
52 

7,66 
3457 
81,8 
58.4 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.11  .13 
49   94 

.18 
167 

.23 
155 

.15 

189 

.18 
169 

.27  .18  .26  .17 
147  160  124  129 

.20 
219 

.26 
39 

.29 
99 

.20 
115 

.29 

171 

.38 

151 

.26 

77 

.41 
226 

.36 

143 

.18 
59 

.34 
79 

.35 

106 

.34  .35 

105  124 

.30 
142 

.22 

no 

.17 

101 

.28 
105 

.25 

71 

.25 
44 

7.54 
3669 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06  .11 
28   89 
72   75 
48   52 

125 
74 
64 

.16 

100 
81 
67 

.21 
155 
81 
55 

.24 

163 
80 
61 

.17  .20  .15 
84  |37   79 

74   85   79 

54   77   67 

.14 
105 
79 
62 

.18 
170 
81 
71 

.25 
53 

83 
59 

.38 
106 
84 
58 

.16 
93 

80 
59 

.26 
136 
84 
62 

.48 
141 
80 
50 

.25 

60 
65 
52 

.38 

201 

81 

56 

.40 
142 
90 

57 

.29 

S3 
83 
34 

.35 
41 

92 
56 

.29 

77 
84 
56 

.38  .37 
75   81 
67   87 
59   66 

.33 

100 
86 
64 

,31 
111 
85 
52 

.19 
112 
63 
55 

.22 

122 
76 
51 

.30 
91 
76 
46 

.23 
19 
79 
98 

7.44 
3059 
80.9 
58.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04  .12 

46  105 
67   65 
48   56 

.04 
116 
70 
61 

.12 
76 
87 
65 

.23 

164 
80 
64 

.20 
60 

80 
58 

,16  .27  ,20 
43  141   24 
85   82   92 
59   60   65 

.03 
92 
71 
65 

.29 

107 
90 
66 

.26 
28 

84 
56 

.42 

86 
83 
56 

.19 

114 
79 
58 

.42 

125 
S3 

56 

.37 

89 
78 
50 

.25 

94 
80 
51 

.50 
U3 
82 
50 

.39 

104 
87 
56 

.29 
54 
83 
55 

.36 

73 
86 
57 

.50 
120 
86 
56 

.41  .49 
114  130 
85   86 
58   60 

.29 
126 
85 
62 

.32 

101 
71 
55 

.12 

112 
65 
50 

.07 
70 
66 
43 

.31 

63 
70 

46 

.19 

38 
83 
49 

7.85 

2758 

79.7 
56.4 

STILLhOLSE  mOLLOw  DAM 

EVAP 
WIND 

•   * 
41   69 

: 

: 

.46 
365 

.08 
119 

.13  .17;  ,10 
56  105   50 

• 
• 

• 
• 

.63 

265 

.27 

68 

.10 
69 

.25 

100 

.35 

64 

.25 

47 

» 

.73 

192 

.47 
58 

.30 
37 

.40 

74 

.30  .30 
68   84 

» 
• 

.80 
159 

.11 
71 

.15 
49 

.30 
50 

.20 
26 

6.85 
2295 

«AC0  CAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
M]N 

.08  .09 
46  110 
67   70 
49   53 

.08 
136 
85 
SO 

.15 
91 

85 
62 

.21 

159 
81 
66 

.22 
135 
81 

66 

.12  .22  .14 

85  146  100 
85   87   80 
75   66   66 

.14 
127 
83 
62 

.17 
161 
80 
67 

.29 
61 
84 
61 

.38 
99 
86 
47 

.10 
99 
77 
60 

.30 
146 
85 
64 

.25 
144 

80 
50 

.19 
108 
85 
51 

215 
81 
56 

.31 
122 
92 
63 

.38 
100 
85 
64 

.33 
88 

89 
63 

.33 

138 
86 
62 

.39  .41 
124  138 
87   87 
60   64 

.34 

135 
B6 
64 

121 
86 
61 

.00 
107 
67 
65 

.34 

110 
75 
49 

.26 
86 
75 
52 

.24 

30 

84 

50 

6. 928 
3487 
82,0 
59.6 

•M|TNE»  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 

.08  .06 
26   7* 
86   71 
50   55 

.03 
92 
72 
65 

.15 
72 

86 
73 

.21 

125 
81 
67 

.19 

93 
67 

.18  .22  .13 
58  103   57 
97   85   83 
67   67   67 

.10 
75 
74 
68 

.23 

lie 

85 
68 

.23 
27 

86 
62 

.34 
39 
85 
62 

.10 

58 
77 

64 

.28 
93 
96 
62 

.32 
63 
95 
53 

33 

98 
54 

.37 
114 
95 
55 

.29 
50 

100 
60 

.31 
50 
99 

57 

.30 
31 

101 
58 

.37 
71 
87 
36 

.28  ,47 
72   90 
88   89 
61   64 

.29 
71 
87 
65 

.30 
74 

88 

54 

.09 
75 
65 
55 

.25 
73 
77 
33 

.27 

49 
SO 
50 

.27 
23 

86 
52 

6.96 
2052 
86.3 
60.3 

•    •    • 
EAST  TEXAS         0* 

3AIN6ERFIELC  9  S 

EVAP 
WIND 
"AX 
MIN 

.09  .15 
38   72 

77   79 

50   61 

.08 
109 
74 
65 

.17 
82 
78 
64 

.17 
132 
78 
65 

.21 
107 
92 
65 

.21  .16  .18 
61   96   50 
84   82   87 
67   66   68 

.18 
106 
84 
66 

.29 

14 
81 
68 

.27 

85 
59 

.41 

83 
62 

.30 

80 
61 

.33 

83 
66 

.26 

86 
30 

.35 

85| 
« 

.30 

88 
60 

.31 

86 
62 

.23 

90 

.34 

88 
59 

.32 

88 
60 

.26  .41 

88   88 
74   66 

.31 

87 

66 

.38 

85 
58 

.18 

72 
55 

.26 

78 
30 

.20 

82 
48 

.30 
42 

84 
54 

7.61 

83.1 

60.8 

S  =  .0(jER  DAM  B 

EVAP 
WIND 
"AX 
MIN 

7)   79 
60   60 

.12 
64 
82 
62 

.23 

103 
85 
65 

.13 
95 
82 
66 

.12 

119 
83 
66 

.07 
76 
83 

66 

.13,  .30 
90   56 
83   85 
68   64 

.16 
63 
86 

66 

.17 
114 
81 
68 

.07 
49 
82 
68 

.12 
11 

86 
70 

.04 

0 

86 

72 

.32 

2 

84 
69 

•1 

84 
61 

.29 

o 

80 
53 

.16 

° 
83 
54 

.33 
2 

85 
55 

.22 

4 
94 
61 

.16 
0 
92 
57 

.18 
2 
69 
63 

.13  .35 

0|   3 
89   91 
59   57 

.25 

0 

91 

57 

.18 

1 

91 

65 

.16 
2 

91 

60 

.18 

6 

77 

54 

.25 

1 
86 
4. 

.24 

1 

85 

50 

5.55 

889 
86.9 
61.5 

•    •    • 
'SANS  PECOS        05 

.4, 

118 
81 
50 

se;  BLUFF  DAM 

EVAP 

WIND 

»AX 

MIN 

.17  .32 
87   88 
75   83 
55   57 

.24 

46 
80 
50 

.45 
92 
73 
51 

.55 

169 
72 
53 

.33 
60 
77 

44 

.38 
105 
74 
50 

.31  .42 

62  126 
73   70 
50   52 

.49 

123 

77 
49 

.60 

206 

76 

49 

.35 

OS 
84 
48 

.42 

126 
88 
57 

.59 
184 
77 
62 

.42 
131 

77 
43 

.46 
69 
81 
49 

.49 

106 
87 
51 

.37 
86 
87 
50 

.43 
52 

86 
55 

.45 
40 
91 
55 

.55 

58 
88 
57 

.55  .59 

123  110 
89   86 
64   58 

.26 
118 
74 
54 

.21 
98 
68 
53 

.29 
92 
79 

46 

.29 

85 
76 
52 

.37 
53 
83 
49 

.35 

41 
83 

50 

12.19 
2952 
79.8 
52.1 

'SLE'A 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23  .32 
51   71 
80   74 
51   53 

.45 
86 
72 
51 

.29 

40 

79 
49 

.39 

125 
76 
45 

.24 
93 
71 
44 

.36  .43  .30 
37  106   50 
74   75   77 
45   48   48 

.54 
116 
74 
46 

.49 
184 
72 

44 

.30 
60 

76 
46 

.68 
68 
79 
49 

.22 
76 
73 
53 

.53 

139 
73 

44 

.37 

15 
79 
45 

.42 
59 

SO 
50 

,58 
HI 
79 
51 

.48 
132 
80 
50 

.38 
35 

84 
50 

.34 
35 
85 
53 

.48 
10 
89 
55 

.53  .40 

49   70 
89   87 

55|  51 

.48 
81 
83 
53 

.32 

96 
77 
32 

.47 
100 
77 
51 

.30 
39 
77 
50 

.39 
76 

77 
31 

.27 
45 
62 
53 

11.78 
2275 
78.3 
69.5 

06 

»»IS*AD  0AM 

EVAP 
WIND 
"AX 
MIN 

■ 

95 
66 
52 

126 

67 

u 

119 
74 
63 

.27 
83 

90 
61 

.24 
157 
83 
65 

.40 
8  6 
85 
57 

.30  .15 
100  142 
85   77 
56   66 

.34 

82 
90 
66 

.30 

105 
80 
71 

.27 

77 
90 
66 

.30 
75 
B6 
65 

.34 
140 
87 
67 

.16 
156 
79 
65 

.65 

107 
88 
59 

.45 

100 
81 
54 

.52 

131 
82 

.38 
121 
84 
66 

.60 

81 
Me 
59 

.38 
72 
91 
59 

.45 

95 

90 
69 

.60 
156 
66 
55 

.57 
137 
83 
56 

.52 

159 
87 
60 

.60 
17B 
90 
63 

114 
82 
60 

130 
73 
55 

.15 
85 
70 
55 

.30 
47 
83 
55 

.40 
83 
84 
31 

11.338 
3361 
82.7 

60.0 

5*'.  «-.i5lLC  DAM 

EVAP 
HIND 
"AX 
"IN 

.11 
84 
67 
49 

.01 

102 
61 

II 

.18 
102 
78 
63 

.34 

63 
89 
66 

.26 

127 
80 
65 

.40 
94 

79 

52 

.30  .33 

48  133 
84   85 
52   62 

.41 
57 
81 
59 

.21 
113 
81 
62 

.63 

109 
81 
61 

.37 

68 
80 

55 

.48 
157 
85 
55 

.34 

131 
88 
59 

.57 
130 
87 
30 

.45 

116 
78 
SO 

.42 
92 
85 
54 

.41 

186 
S3 

54 

.55 

136 
65 

57 

.40 
73 
86 
56 

.47 

89 
82 

58 

.61 
134 
90 
58 

.33 

no 

86 
39 

.50 

124 
88 
61 

.51 
134 
86 
61 

.23 
142 
75 
55 

.14 
127 
63 
30 

.26 

79 
76 
50 

.36 
72 

77 
49 

.36 

46 
82 

30 

11.21 
3166 
81.2 
56.3 

•    •    • 
JO^'_  CCMTU1       07 

•  8  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
"A> 
MIN 

.06 
66 
66 

50 

,00 

'. ) 
65 
57 

.12 
129 
76 
63 

.10 
83 
83 

68 

.20 
151 
79 
54 

,21 

129 
11 

54 

.03  .10  .11 
38  114   54 
78   80   81 
67   55   56 

.16 
97 
81 
69 

.23 

124 
84 
69 

.13 

87 
70 

.16 

74 
85 
70 

.09 
165 
82 
68 

.22 

107 
85 

67 

.42 
155 
86 

50 

.25 

48 
87 

50 

.30 

146 

64 
54 

,J( 

115 
92 
62 

.21 

86 
86 
57 

.23 
49 
94 
53 

,20 
64 
89 

57 

,33 

62 

86 

64 

.30 
67 
65 
64 

.21 

87 
87 
62 

.22 

44 
84 
59 

.33 

63 

74 
57 

.19 
146 
69 
33 

.30 
123 
77 
49 

.27 
31 

82 
41 

6.03 
2784 
82,0 
59.3 

•Cf                 (A> 

EVAP 

•  INC 

.00 

110 

.04 
110 

.03 
200 

.02 

130 

.27 
230 

lit 

.02  .13  .10 

80  170  140 

.19 

170 

.16 
190 

.04 

1  or 

,16 

110 

.11 
110 

.21 

150 

.36 

170 

.25 

90 

.17 

130 

.20 

140 

.00 
90 

.17 
70 

.21 

60 

.16 

70 

.20 

70 

.19 

90 

.24 

110 

.06 
120 

.30 
160 

.16 

no 

.19 

50 

4.51 
3730 

"»/ 

.04 
51 
41 

52 

:i) 
61 
19 

.07 

129 
72 
65 

.12 
96 
12 

67 

.25 

156 

8 

.41 
12' 
II 
65 

.02  .13  .07 
47  106   38 
75   79   79 
65   65   65 

.09 
90 
75 
67 

.19 
96 
83 
72 

.10 
47 

12 

68 

.12 

76 

80 
67 

.12 

95 

80 
65 

.19 
87 
82 
62 

.34 

106 

MO 

31 

.26 
64 
62 

57 

.27 
112 
62 

57 

.29 

74 

91 
64 

.15 

90 
77 
61 

.30 

.'4 

83 

60 

.35 

54 
86 
56 

.30 
72 
86 
36 

.30 
88 
86 
56 

.25 

95 

H4 

63 

.26 

81 
86 
59 

.27 
87 
74 
35 

.17 
106 
69 
31 

.24 

60 
75 

so 

.27 

49 
74 
51 

5.97 
2533 

79.! 
60.6 

•    •    • 
>•!»              Oi 

K:              tr> 

(VAC 

"A. 

.01 
65 

76 
41 

,04 

'* 

6| 

.05 

•  2 
46 

.11 

1/4 
•  1 

41 

.23 

130 
81 
66 

.'  1 

77 
80 

61 

.12 
79 
62 

61 

.15 
125 
•  8 
69 

.16 

n 

88 
66 

.19 
120 
88 
66 

.07 
115 
81 
69 

.'■■ 
13 

92 

71 

.13 
69 

87 
71 

.23 
121 
83 

70 

.28 

83 
62 

70 

.27 
61 
83 

5) 

.24 

75 
86 

• 
103 
73 
63 

.37 
93 
93 
72 

.2, 

68 
93 

61 

.24 
42 

90 
60 

.25 

30 
69 
6. 

■  26 

50 
69 
65 

.28 

■o 

91 
66 

.31 

•'" 
92 
67 

.22 

120 
67 
65 

.32 

160 
80 
3, 

.30 
110 
83 
56 

.36 

no 

63 
» 

.31 
63 
63 

6.19 
267! 
85.0 
66.3 
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»n/ 

V1J 

\Ji 

N    . 

11N 
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vv 

LIN 

j 

TEXAS 

CONTINUED 

APRIL    1965 

Day  Oi  Month 

*3  M  07 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  \ 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

THOMPSONS    3    WSW 

EVAP 

.OS 

.10 

.16 

.18 

.17 

.10 

.10 

.15 

. 

.15 

.22 

.07 

.10 

.28 

.19 

.20 

,26 

.73 

.22 

.23 

.31 

.29 

.19 

.24 

.11 

.-30 

.1? 

.25 

.  ?3 

5.57B 

WIND 

53 

103 

106 

97 

114 

112 

97 

103 

70 

86 

110 

53 

64 

94 

77| 

108 

35 

60 

71 

63 

34 

46 

54 

59 

65 

70 

97 

94 

97 

6(1 

2332 

MAX 

•6 

TO 

71 

84 

96 

94 

94 

V6 

102 

84 

83 

77 

89 

87 

871 

74 

83 

84 

85 

91 

88 

85 

84 

86 

88 

90 

81 

78 

83 

82 

84.7 

MIN 

55 

62 

66 

67 

66 

64 

66 

66 

66 

6T 

68 

69 

69 

67 

68 

51 

51 

56 

64 

58 

58 

58 

62 

62 

64 

62 

61 

65 

46 

57 

62.0 

ft        •        ft 
SOUTHERN                            09 

DILLEV 

EVAP 
WIND 

.04 
26 

.01 
30 

.06 
36 

.15 

27 

.26 
62 

.37 

49 

.04 
13 

.16 
49 

.23 

28 

.19 
38 

.17 
23 

.18 
29 

27 

.17 

50 

-    | 

.42 

.27 

.30 

.26 

.25 

.30 

.32 

.34 

.26 

.36 

.33 

.18 

.10 

.14 

.27 

6.57B 

MAX 

Tl 

72 

8] 

95 

93 

98 

82 

90 

99 

94 

94 

96 

87 

92 

99 

90 

69 

91 

100 

96 

97 

94 

95 

94 

96 

93 

84 

84 

79 

89 

90.5 

MIN 

1* 

65 

69 

70 

70 

69 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

74 

72 

72 

58 

58 

60 

68 

66 

66 

62 

62 

67 

67 

65 

64 

61 

61 

61 

66.6 

LAREDO   WB   AIRPORT 

EVAP 

.03 

.08 

.10 

.45 

.48 

.37 

.31 

.42 

.44 

.37 

.39 

.38 

.28 

.33 

.48 

.57 

.41 

•  46 

,39 

WIND 

39 

94 

109 

166 

195 

88 

107 

135 

115 

123 

132 

95 

100 

140 

155 

127 

99 

102 

105 

. 

MAX 

73 

T7 

66 

92 

94 

85 

94 

99 

94 

100 

96 

90 

91 

94 

89 

90 

89 

100 

99 

MIN 

61 

67 

67 

67 

73 

71 

71 

71 

70 

70 

" 

71 

72 

69 

701 

55 

58 

66 

72 

" 

- 

LAREDO   NO.    2 

EVAP 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

■ 

- 

. 

. 

. 

.    1 

. 

. 

m 

. 

.54 

.41 

.35 

.35 

.32 

.34 

.19 

.09 

.18 

.29 

.36 

_ 

WIND 

75 

41 

38 

43 

48 

71 

76 

10 

18 

16 

27 

_ 

MAX 

97 

94 

94 

96 

97 

91 

84 

81 

82 

90 

92; 

■ 

MIN 

60 

67 

61 

66 

66 

67 

69 

65 

63 

61 

60 

- 

RIO   GRANDE    CITY    3    W 

EVAP 

.OS 

.16 

.16 

.30 

.29 

.33 

.21 

.36 

.35 

.40 

.18 

.18 

.26 

.35 

.24 

.25 

.76 

« 

- 

.26 

..•■6 

.25 

.26 

.1? 

.75 

.15 

.16 

.06 

.291 

7.348 

WIND 

22 

20 

47 

85 

23 

63 

33 

63 

49 

47 

40 

30 

26 

57 

38 

56 

30 

42 

34 

21 

23 

25 

29 

42 

66 

51 

55 

21 

28 

1197 

ft        ft        ft 
LONER   VALLEY                  10 

MC   COOK 

EVAP 

.03 

.OTi 

.18 

.25 

.28 

.44 

.19 

.42 

,36 

.38 

.35 

.33 

.19 

.47 

.42 

.26 

.34 

.32 

.34 

ft 

.98 

.39 

.29 

.32 

.36 

.37 

.14 

.25 

.14 

.34 

9.20 

WINC 

61 

•  6 

198 

135 

218 

187 

99 

156 

141 

147 

158 

90 

103 

138 

136 

123 

80 

126 

98 

97 

58 

67 

69 

64 

88 

135 

105 

108 

54 

60 

3363 

MAX 

re 

86 

92 

99 

87 

91 

91 

94 

96 

96 

98 

100 

94 

95 

93 

84 

ee 

92 

98 

101 

100 

93 

94 

96 

97 

95 

81 

81 

70 

9l| 

91.7 

MIN 

61 

63 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

73 

71 

72 

5« 

57 

59 

69 

67 

66 

61 

61 

65 

66 

67 

68 

62 

60 

59 

66,3 

WESLACO    2   E 

EVAP 

■  11 

.26 

.37 

.32 

.43 

.29 

.39 

.40 

.39 

.52 

.27 

.22 

.32 

.41 

.20 

.34 

.32 

.36 

.25 

.19 

.26 

.30 

.27 

.30 

.40 

.16 

.19 

.25 

.24 

.33 

9,26 

WIND 

SO 

114, 

9C 

154 

180 

88 

85 

134 

106 

137 

94 

42 

72 

106 

78 

51 

56 

92 

7! 

64 

38 

41 

35 

44 

no 

81 

64 

66 

40 

42             2405 

MAX 

84 

65 

92 

90 

93 

98 

95 

94 

95 

94 

97 

93 

95 

94 

90 

81 

93 

99 

99 

97 

94 

95 

94 

98 

96 

86 

85 

80 

SO 

881          1  91.8 

MIN 

63! 

70 

70! 

71 

70 

72 

74 

74 

73 

72 

72 

75 

74 

73 

73 

71 

62 

71 

TO 

65 

66 

64 

66 

68 

69 

70 

70 

65 

63 

61 

69.2 

tA)       EVAPORATION   MEASURED    IN    A   SUNKEN    SCREENED    PAN    OF    24-INCH    DIAMETER. 
(F)       ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION    PAN. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed    -  m.p.h. 

> 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

§  -a  * 

5   o  § 

a.    a  S 

"5 

3 
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■p  a 
a  o 

+*  -p 

»H    O 

3  O 

at  * 
«  a 

c 
«  -a 

>-h  o 
3  a. 

W  CO 

K 

oi 

■ 

> 
< 

1     * 

£  1 

0 

§   1 

ti  -=   • 
at    o   a) 

.2        « 

a      .* 

CENTRAL    STANDARD 
MID           6   AM      NOON 

TIME 
6    PM 

B 
O 

c 
H 

07 

O 
_!_ 

o 

1 
O 

07 
07 
1 
O 

to 

07 

0) 
l 

CM     * 

o 
H 

ABILENE   WB    AIRPORT 

17 

5.5 

12.6 

37 

SE 

5 

64 

73 

47 

39 

3 

3 

3 

0 

1 

0 

10 

67 

6.7 

AMARILLO   WB   AIRPORT 

23 

6.2 

15.5 

45 

SW 

9 

46 

59 

33 

22 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

76 

5.1 

AUSTIN   WB    AIRPORT 

16 

4.5 

9.0 

29 

w 

26 

83 

89 

64 

58 

7 

3 

2 

0 

1 

0 

13 

43 

6.6 

BROWNSVILLE   WB    AIRPORT 

14 

10.7 

15.1 

36 

s 

5 

86 

90 

55 

69 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

71 

5.9 

CORPUS   CHRISTI    WB    AIRPORT 

13 

10.7 

14.5 

38 

s 

5 

90 

93 

70 

75 

9 

2 

0 

1 

0 

0 

12 

47 

7.0 

DALLAS   WB    AIRPORT 

17 

5.6 

12.3 

29 

s 

5 

74 

85 

57 

52 

4 

3      I       1 

1 

1 

0 

10 

57 

5.6 

DEL    RIO   WB    AP 

11 

5.6 

8.6 

35++ 

35 

26 

66 

79 

51 

38 

4 

2 

2 

0 

2 

0 

10 

" 

6.3 

EL   PASO   WB    AIRPORT 

26 

4.7 

9.6 

50 

SW 

10 

23 

34 

22 

14 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

4.0 

FORT   WORTH   WB    AIRPORT 

18 

4.5 

11.2 

26++ 

18 

5 

78 

87 

57 

54 

7 

1 

3 

0 

1 

0 

12 

- 

5.4 

GALVESTON   WB   CITY 

- 

- 

- 

45 

NW 

19 

- 

- 

- 

- 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

67 

" 

HOUSTON   WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

4 

" 

" 

HOUSTON   WB    AIRPORT 

14 

6.2 

11.2 

32++ 

27 

19 

85 

89 

59 

66 

4 

4 

1 

1 

0 

0 

10 

70 

6.8 

LUBBOCK   WB    AIRPORT 

21 

5.5 

16.7 

46++ 

25 

10 

53 

67 

39 

29 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

- 

5.5 

MIDLAND   WB   AIRPORT 

18 

4.1 

12.3 

36++ 

28 

14 

53 

67 

35 

23 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

- 

5.1 

PORT    ARTHUR   WB    AIRPORT 

16 

5.6 

10.4 

60 

W 

19 

89 

92 

60 

71 

7 

0 

1 

0 

0 

0 

8 

56 

6.4 

SAN   ANGELO   WB    AIRPORT 

18 

3.8 

9.3 

25++ 

18 

5 

58 

71 

38 

32 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

8 

- 

5.0 

SAN   ANTONIO   WB    AIRPORT 

12 

5.2 

9.5 

42 

NW 

26 

80 

88 

62 

55 

7 

1 

3 

0 

1 

0 

12 

41 

6.7 

VICTORIA  WB    AIRPORT 

13 

7.2 

11.4 

30% 

36 

26 

87 

91 

63 

68 

16 

1 

1 

1 

0 

0 

19 

" 

7.5 

WACO   WB    AIRPORT 

16 

5.7 

11.7 

25++ 

33 

26+ 

76 

81 

60 

55 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

9 

" 

5.7 

WICHITA   FALLS   WB   AIRPORT 

18 

4.7 

10.9 

39++ 

18 

5 

70 

78 

48 

45 

5 

4 

3 

0 

1 

0 

13 

" 

5.5 
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MAURICE  C,  ARCHER 

KENT 

*767 

05  CULBERSON 

9 

31  04 

104  14 

4220 

it 

MRS.  NORA  M.  BOYD 

KERRvlLLE 

4780  06!  KERR 

4 

30  02 

99  06 

1650 

li 

7A 

ELVA  J.  HARRIS 

KILLEEN 

4791|  03]  BELL 

31  07 

97  *3 

796 

5P 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

K1NGSVILLE 

4810  OT  KLEBURG 

5 

27  31 

97  53 

60 

6P 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  IND 

KIRBYVlLLE  FOR  SERVICE 

NEWTON 

12 

30  36 

93  50 

175 

BA 

STATE  FOREST  SERVICE 

KNAPP  6  SW 

48*1 

02 

BORDEN 

3 

32  37 

101  13 

2610 

6P 

MRS.  CLIFFORD  JAMES 

KNOX  CITY 

*852 

02 

KNOX 

1 

33  25 

1532 

6P 

H.  W.  FINLEY 

KOPPERL 

4866 

03 

1 

32  04 

97  30 

574 

c 

C.  H.  RIDDLE 

KOUNT2E 

4876 

04 

HARDIN 

30  22 

94  19 

85 

c 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

4860 

01 

SWISHER 

10 

34  22 

101  45 

3477 

c 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

4903 

07 

FAYETTE 

3 

29  55 

96  53 

256 

6P 

MRS.  LENA  S.  CERNOSEK 

LA  PRYOR 

4920 

09 

lAVALA 

i 

2B  57 

99  50 

743 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  P.  MC  CLURE 

LA  TUNA  1  S 

4931 

05 

EL  PASO 

li 

31  59 

106  36 

3800 

6A 

6A 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

*960  02 

TAYLOR 

i 

32  14 

99  54 

1765 

BA 

OTIS  H.  SEA80LT 

LAKE  BRIDGEPORT  DAM 

*972,  03 

WISE 

16 

33  13 

97  50 

BBS 

W.  G.  MASSING1LL 

LAKE  COLORADO  CITY 

4974  02  MITCHELL 

3 

32  20 

100  55 

2100 

8A 

8A 

c 

TEXAS  ELECTRIC  SEftV  CO 

LAKE  VICTOR  3  W 

4981{  06l  BURNET 

3 

30  54 

98  14 

1*0C 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

LAKE  KEMP 

49821  02 

BAYLOR 

33  45 

99  09 

1175 

u 

SHIRLEY  J.  BANKS 

LAMESA  1  SSE 

5013  01 

DAWSON 

3 

32  42 

101  66 

2965 

7A 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

5018  06 

LAMPASAS 

1 

31  03 

9B  11 

1016 

7A 

7A 

RECTOR  A.  WOLF 

LANGTRY 

50..'  05 

VAL  VERDE 

11 

29  48 

101  3* 

1310 

: 

NEAL  E.  BILLINGS 

LANGTRY  NO  2 

5049!  06!  VAL  VERDE 

11 

29  *8 

101  3* 

13*0 

WlLDON  C.  CHAMBERLAIN 

LAREDO  MB  AIRPORT 

5057  09'  WEBB 

11 

27  32 

99  2B 

500 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

. LAREDO  NO.  2 

5060 

09'  WEBB 

11 

99  28 

6P 

6P 

JOHN  LEACH 

LAVON  DA1* 

6094 
5097 

03|  COLLIN 
02J  TAYLOR 

15 
3 

33  02 

96  29 

?9  45 

1907 

Hi 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOWER  COLO  RIV  AuTH 

LEADAY 

5109 

02(  COLEMAN 

3 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

LEAKEY 

'■113 

06  REAL 

8 

1622 

c 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  2 

5114 

06|  REAL 

29  *2 

99  50 

1600 

5P 

5P 

JOHN  A  RICKS 

LENORAH 

5158 

01,  MARTIN 

3 

32  16 

101  53 

2  BOO 

7P 

GROVER  SPRINGER 

levelland 

51B3 

Oil  HOCKLEY 

1 

33  3* 

102  23 

3562 

7A 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEwlSVlLLE  DAM 

5192 

03  DENTON 

15 

97  01 

556 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193 

07  LEE 

1 

30  25 

97  01 

460 

5P 

7A 

c 

EWALD  P.  LERCHE 

LIBERTY 

5196 

08i  LIBERTY 

15 

30  03 

8A 

THOMAS  E.  LEWIS 

LIBERTY  HILL 

5  2  02 

03  WILLIAMSON 

I 

97  55 

1042 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

LINDALE  6  SE 

6228 

0*!  SMITH 

7 

32  27 

95  22 

550 

7* 

7A 

TEXAS  AGRt  EXP  STATION 

LINDEN 

5229  04.  CASS 

10 

33  01 

94  22 

385 

PAUL  F.  GAMMILL 

LI  PAN 

5  243  03  HOOD 

1 

32  31 

96  03 

930 

7A 

BUTLER  B.  IVES 

LIPSCOMB 

5247 

01 

LIPSCOMB 

36  14 

100  17 

2430 

c 

ROSCOE  H.  COWAN 

LITTLE  ELM 

5256 

03 

DENTON 

15 

33  09 

96  56 

535 

c 

MRS.  ZONIE  0.  MARION 

^ 

U 

O 

as 
0 
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< 
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a 
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UJ 

U 
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i! 

1 

Q 

a 

3 

SE 

0 
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I 

eg 

! 

1 

LITTLEFIELD 

9263 

01  LAMB 

i 

33 

55 

102  20 

3555 

6P 

6f 

JOHN  D.  HARMON 

LIVINGSTON  2  NNE 

327] 

POLK 

15 

9*  56 

17( 

8A 

H 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANO 

Gt 

LLANO 

3 

30 

98  *1 

1040 

8A 

it 

ERWIN  W.  LIGHT 

LOCKHART  2  NW 

528* 

CALDWELL 

54 

97  *1 

518 

bt 

EMIL  F.  WILLMS 

LOME T A 

■.308 

LAMPASAS 

1 

31 

13 

98  24 

1480 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

LONDON 

5312 

06 

KIMBLE 

3 

30 

99  34 

1690 

c 

JAMES  A.  BREWER 

LONG  LAKE 

5327 

ANDERSON 

IS 

31 

39 

95  45 

240 

it 

T.  V.  ROBINSON 

LONGVIEW 

5341 

04  GREGG 

12 

32 

29 

94  43 

345 

8A 

it 

WAYNE  G.  MILLARD.  SR. 

LOOP 

5361 

01 

GAINES 

3 

32 

5* 

102  25 

3245 

60 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

5  158 

02 

MITCHELL 

3 

32 

24 

100  43 

2265 

JOHN  W.  KING 

LORENZO 

9363 

01 

CROSBY 

1 

33 

40 

101  32 

3170 

silt 

it 

WILLIAM  0.  LI5TON 

LOVELADY 

5398 

04 

15 

31 

07 

96  27 

c 

JAMES  H.  CLICK 

LUBBOCK  9  N 

',4  10 

01 

LUBBOCK 

1 

101  50 

5P 

5F 

e 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

LUBBOCK  WS  AIRPORT 

5411 

01 

LUBBOCK 

1 

101  50 

3243 

HID 

MIO 

C   J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

5424 

ANGELINA 

31 

286| 

MIO 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULING 

5429 

07 

CALDWELL 

41 

405 

it 

8A 

c 

IVAN  J.  MERRITT 

LYNXHAVEN  RANCH 

54*9  06|  KERR 

58 

99  27 

2000 

C.  L.  SECOR 

mabank 

5461  03  KAUFMAN 

16 

11 

96  06 

396 

: 

W.  M.  COVEY 

MADISONVILLE 

5477 

0*  MADISON 

15 

30 

57 

95  54 

230 

5P 

7A 

ROSS  MADOLE 

MAGNOLIA 

949< 

04 

MONTGOMERY 

14 

30 

13 

95  45 

275 

7A 

GRADY  E.  ADAMS 

MANCHACA 

5638 

07 

TRAVIS 

3 

30 

08 

97  50 

697 

6/ 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

9J79 

BREWSTER 

11 

30 

13 

103  16 

4025 

it 

ALBERTO  U.  GARCIA 

MARCO 

9563 

06 

CONCHO 

31 

09 

99  35 

2000 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

MARFA  CHARCO  marne  RCH 

5591 

09 

JEFF  DAVIS 

11 

30 

21 

104  07 

5300 

c 

EDNA  G.  SMITH 

MARFA  9  W 

5592 

05 

PRESIDIO 

11 

18 

10*  10 

4750 

c 

LYNN  E.  DIXON 

MARFA  NO  2 

9996 

05  PRESIDIO 

11 

30 

18 

104  01 

4  706 

5P 

5P1 

HARRY  W  flRSTBROOK 

MARL  IN 

56]  i 

03  FALLS 

1 

31 

19 

96  53 

408 

JOE  SPADORA 

MARSHALL 

961B 

0*  HARRISON 

12 

32 

94  21 

352 
1325 

7A 

7A 

CITY  OF  MARSHALL 

MARTIN  RANCH 

5626 

06  MASON 

3 

30 

3  8 

99  10 

6A 

LOWER  COLO  RJV  AUTH 

MARYS  CREEK 

5646 

03l  PARKER 

15 

32 

46 

97  32 

700 
1586 

8A 

E.  W.  EDWARDS 

MASON 

5650 

06  MASON 

3 

30 

44 

99  13 

BA 

BA 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR 

6656 

02|  MOTLEY 

10 

34 

01 

100  49 

2369 

6P 

c 

ODIS  W  K1LLINGSWORTH 

MATAGORDA  NO  2 

MATAGORDA 

5 

28 

42 

95  58 

307 

6P 

6P 

R.  R.  TRAYLOR 

MATH IS 

566  1 

07 

SAN  PATRICIO 

6 

0  6 

97  49 

7A 

7A 

T.  E.  WOODALL 

MAUD 

5667 

04 

BOWIE 

10 

20 

94  21 

7A 

HAZEL  M.  RACHEL 

MAURBRQ 

5  6  7Q 

08 

JACKSON 

5 

26 

55 

96  28 

30 

7A 

7A 

HUMBLE  OIL  CO 

MAVERICK  RS 

9674 

05 

BREWSTER 

11 

17 

103  30 

2700 

5P 

SP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MAYPEARL 

5695 

03 

ELLIS 

15 

32 

19 

97  01 

532 

c 

MADISON  G.  WILSON 

MC  ALLEN 

5701 

10  HIDALGO 

11 

12 

98  13 

122 

i,i 

6A| 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

5702  10!  HIDALGO 

11 

26 

11 

98  14 

100 

-,ii. 

MIDI 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

5707  06  UPTON 

9 

31 

08 

102  12 

2454 

A 

WEST  TEXAS  UT1L  CO 

5721  10  HIDALGO 

5 

3  0 

9B  23 

226 

7fl 

7A,   7A 

T.  F.  MACHAC 

MC  GREGOR 

5757  03  MCLENNAN 

31 

26 

97  25 

718 

BA 

■3 

OLIN  J.  TIPPIT 

MC  INTOSH  RANCH 

576ll  06  SCHLEICHER 

3 

30 

100  30 

2  350 

ARJ 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

MC  KINNEY 

S7661  03-  COLLIN 

15 

12 

96  37 

612 

ROY  F.  HALL 

MC  LEAN 

5770  01  GRAY 

10 

35 

100  36 

2860 

5P 

sp;  c 

PETE  FULBRIGHT 

MEMPHIS 

6821 

02.  HALL 

10 

100  32 

2067 

J.  J.  MCM1CKIN 

MENARD 

582; 

06  MENARD 

3 

55 

99  47 

1951 

6P 

DENNIS  C.  DECKER 

MENARD  13  WNW 

5825 

06  MENARD 

: 

31 

03 

99  57 

2195 

7* 

LOWER  COLO  RIV  AUTM 

MENTONE 

5821 

05  LOVING 

9 

31 

43 

103  36 

2668 
75 

a  a] 

E.  F.  OAVIS 

MERCEDES  7  S 

58  3  6 

loj  HIDALGO 

li 

26 

04 

97  54 

7  a] 

C.  0.  WILLIAMS 

MERCURY 

5840 

06,  MC  CULLOCH 

25 

99  10 

1440 
1028 

c 

LANN1E  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

5847  03  BOSOUE 

53 

97  42 

7  a! 

MARLIN  F  MORTON 

585* 

05'  JEFF  DAVIS 

9 

30 

32 

104  03 

R.  D.  SWARTZ 

MERTZON 

5859 

06  IRION 

3 

13 

100  49 

217C 

Bfl 

TROY  GAMBILL 

5869 

03  LIMESTONE 

1 

41 

96  29 

81 

? 

JOSEPHINE  NEWMAN 

587' 

01,  ROBERTS 

2 

42 

100  38 

2744 

LAURENCE  R.  BERRY 

►MIDLAND  WB  AIRPORT 

6890 

01'  MIDLAND 

3 

102  12 

2851 

Hll 

»|3     C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MIDLAND  4  ENE 

5891  01'  MIDLAND 

3 

32 

01 

102  01 
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T\ 

GULF  REFINING  CO 

MILAM  6  ENE 

5915  0*  SABINE 

12 

31 

28 

93  45 

195 

l\ 

CHARLIE  N.  MC  GOWN 

MILLER  RANCH 

5930  06'  SAN  SABA 

12 

58 

98  57 

2000 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

MINEOLA  7  SSW 

5954  0*  SMITH 

32 

35 

95  33 

430 

ANDREW  J.  SULLIVAN 

MINERAL  WELLS 

5957  03|  PALO  PINTO 

1 

32 

48 

9B  05 

865 

LEONARD  A.  DORSET 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

5958  03  PALO  PINTO 

1 

12 

98  04 
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MID       H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MISSION 

5972  10  HIDALGO 

ii 

13 

98  22 
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7A 
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THOMAS  R.  MAYES 

MOBEETIE  2  S 

5987,  02  WHEELER 

35 

100  26 

3615 

E.  E.  GRAY 

5996J  06  LAMPASAS 

31 

98  19 

1400 

^ 

c 

ANGUS  P.  LEE 

MONAHANS 

5999'  05i  WARD 

35 

102  53 

2620 

6F 

JOHN  W.  ROGERS 

MONTGOMERY 

04  MONTGOMERY 

14 

30 

2  3 

95  42 
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74 

NORMAN  D.  BRANCH 

MORGAN  MILL 
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03  ERATH 

1 

32 

23 
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'I 
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MORSE 

6070 
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2 

36 

03 
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3200 

H 

G.  G.  MINER 

MORTON 

60  f4 

01  COCHRAN 

1 

33 

43 

102  46 

3770 

7H 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MOSCOW 

6078 

04  POLK 

16 

30 

55 

255 

8A 

ROY  PARKER 

MOSS  RANCH 

6086  06'  LLANO 

30 

33 

98  41 

1160 

7A 

C  H 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

MOUNT  LOCKE 

610*.  05  JEfF  DAVIS 

10*  00 

6790 

6P 

MCDONALD  OBSERVATORY 

MOUNT  PLEASANT 

04'  TITUS 

10 

33 

95  00 

416 

6A 

C 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

MUENSTER 

6130 

03'  COOKE 

15 

33 

97  23 

1005 

8A 

STEVE  J.  MOSTER 

MULESHOE  1 

6135 

Oil  BAILEY 

1 

13 

102  43 

3790 

7A 

7A 

MULESHOE  2 
MULLIN 

tilt 

Oil  BAILEY 
03j  MILLS 

02'  KNOX 

1 
3 

1 

n 
33 

» 

102  43 

98  40 

99  36 

3785 
1430 

1483 

6A 
7A 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

3a?ogS5ches 

617b 

0*1  NACOGDOCHES 

30 
31 

36 

100  05 
94  39 

2400 

BA 

BA 
BA 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 
RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

0*1  NACOGDOCHES 

31 

94  38 

435 

c 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  SW 

0*  BOWIE 

10 

33 

11 

94  41 

362 

BA 

RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

6206 

07,  MEDINA 

8 

12 

9B  52 

700 

5P 

GRANVILLE  HARRISON 

NAVARRO  MILLS  DAM 

03  NAVARRO 

15 

31 

96  42 

454 

it 

e* 

8fl 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

NEGLEY 

62*7'  0*,  RED  RIVER 

10 

33 

43 

95  04 

400 

7A 

LULA  E.  PREWITT 

NELSON  RANCH 

6257,  06,  KERR 

5 

99  32 

2120 

6P 

CECIL  MERRITT 

NEUVILLE 

6265  04  SHELBY 

12 

31 

40 

9*  09 

324 

6A 

H.  D.  WARREN 

NEW  BRAUNFELS 

6276  07  COMAL 

4 

29 

42 

9B  07 

718 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KQNB 

NEW  CANEY  *  NW 

6280  04  MONTGOMERY 

30 

12 

95  15 

7A 

NAT  GAS  PL  CO  OF  AMER 

NEW  GULF 

6286  08  WHARTON 

1 

95  55 

72 

6/ 

6« 

TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

6331  031  CLAY 

16 

98  01 

1050 

7A 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUMMERVILLE 

6335!  041  CHEROKEE 

■ 

31 

95  06 

c 

MRS.  HOLLIS  EDWARDS 

Nix  STORE 

6367  06  LAMPASAS 

31 

98  22 

1420 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

NIXON 

07'  GONZALES 

97  46 

390 

5F 

7A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

NOGALUS  GUARD  STATION 

6382 

0*  HOUSTON 

31 

95  08 

400 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

N0RTMF1ELD 

02  MOTLEY 

10 

100  37 

1940 

T.  B.  SIMPSON 

NOTLA  3  SE 

6477 

01  OCHILTREE 

2 

36 

0  6 

100  36 

2900 

6F 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

6*84;  02!  COLEMAN 

3 

31 

69 

99  37 

1975 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

NUGENT  *  NW 

6494'  02!  JONES 

32 

99  *3 

1750 

BA 

MARY  F.  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

3 

32 

03 

100  18 

2029 

7A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 
CITY  OF  ODESSA 

ODESSA 

OS!  ECTOR 

3 

31 

53 

102  24 

2912 

BA 

0  DONNELL 

01 

32 

58 

101  49 

3  046 

c 

BEN  MOORE.  JR. 

OILTON 

WEBB 

11 

801 

ARCHIE  G.  LONG 

OLNEY 

YOUNG 

1 

33 

98  46 

1209 

6F 

JAMES  F.  PAGE 

OLNEY  5  NNW 

ARCHER 

33 

98  47 

1184 

OLTON 

LAMB 

10 

102  08 

3196 

6F 

6P 

JAMES  E.  GALLAGHER 

ORANGE  *  NW 

6664 

08 

ORANGE 

12 

30 

07 

93  47 

14 

7A 

ORANGE  SABINE  RVR  AUTH 

OVERTON 

6722 

04 

RUSK 

32 

16 

94  59 

507 

6A 

JEWEL  R.  TODD 

OZONA 

6734 

0( 

CROCKETT 

11 

30 

43 

101  12 

23*8 

JOHN  IE  HOK1T 

OZONA  8  WSW 

06 

CROCKETT 

11 

30 

41 

101  20 

2650 

c 

C.  F.  BROWN 

PADUCAH 

67*< 

02 

COTTLE 

10 

100  18 

1873 

SF 

D.  P.  SANDLZN 

PAINT  ROCK 

061  CONCHO 

3 

31 

30 

1626 

5F 

5P 

WILLIAM  L.  WARREN 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

6750i  08 

MATAGORDA 

5 

28 

43 

96  15 

12 

M|C 

MIO 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY1 

PALESTINE 

6757  04 

ANDERSON 

15 

31 

47 

95  39 

580 

7A 

7A 

c 

MRS.  ELAINE  F.  CALVlT 

PALO  PINTO 

PALO  PINTO 

1 

32 

96  18 

805 

7A 

A.  C.  MCCLURE 

PAMPA  WATER  WORKS 

6776 

01 

GRAY 

2 

35 

32 

100  58 

3226 

9A 
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TEXAS-  MAY  1965 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Little  or  no  rain  fell  during  the  first  week 
of  May.  Severely  dry  weather  gripped  South 
Texas  and  the  Upper  Coast.  Dryland  farmers 
on  the  Southern  High  Plains  needed  planting 
moisture  for  cotton  and  sorghum.  This  weather 
pattern  was  dramatically  reversed  the  last  three 
weeks  of  the  month.  Thundershowers  were  fre- 
quent and  heavy.  Torrential  downpours  were 
numerous  in  the  eastern  half  of  Texas  around 
mid-month.  The  heaviest  falls  occurred  in  North 
Central,  South  Central,  and  the  western  portion 
of  East  Texas.  By  the  end  of  the  month,  precipita- 
tion in  these  areas  totaled  250  to  300  percent  of 
normal.  Waco  received  15.00  inches,  the  greatest 
May  total  since  records  began  in  1867,  while 
Austin  received  9.98  inches,  the  greatest  May 
total  in  36  years. 

Streamflow  was  excessive  in  a  broad  band  through 
the  central  and  eastern  part  of  the  State.  In  the 
middle  Brazos  River  Basin,  heavy  rains  up  to 
10  inches  on  the  14th-16th  produced  flooding 
on  major  tributary  streams.  Cowhouse  Creek 
at  Pidcoke,  In  Coryell  County,  reached  its  second 
highest  stage  since  at  least  1882,  andNolan Creek 
caused  considerable  flood  damage  in  Killeen  and 
Belton.  The  Trinity  River  was  at  flood  stage 
throughout  most  of  its  length  during  the  month. 
Flooding  occurred  on  the  lower  Brazos  River 
below  Richmond.  Flooding  also  occurred  in  the 
San  Antonio  area  on  the  16th- 18th,  when  up  to 
8  inches  of  rain  was  recorded,  and  on  the  Frio 
and  Atascosa  drainage  area  after  rains  totaling 


up  to  11  inches  fell  on  the  17th  and  18th.  The 
Highland  Lakes,  on  the  Colorado  River  near 
Austin,  gained  over  400,000  acre-feet.  While 
the  heavy  May  rains  brought  farming  activity 
to  a  standstill  over  the  eastern  two-thirds  of 
the  State,  the  more  moderate  rains  on  the  High 
Plains  were  a  welcome  boost  to  cotton,  sorghum, 
and  wheat. 

Despite  the  generous  rains  in  the  more  central 
sections  of  Texas,  the  State's  extremities  closed 
out  the  month  with  rainfall  deficiencies.  Rainfall 
was  only  50  to  75  percent  of  normal  on  the  High 
Plains  and  in  the  Lower  Rio  Grande  Valley,  and 
25  to  50  percent  of  normal  in  the  western  portion 
of  the  Trans- Pecos.  Rainfall  was  also  less  than 
normal  along  the  Upper  Coast. 

Tornadoes,  windstorms,  and  hailstorms  were 
numerous  during  the  month.  Most  of  these  caused 
relatively  minor  damage  to  property  and  crops; 
however,  a  devastating  hailstorm  struck  the 
Wichita  Falls  area  on  the  27th.  Losses  within 
the  city  were  estimated  at  between  $5  and  $6 
million.  Crops  in  the  path  of  the  storm  were 
reported  to  be  a  total  loss. 

Throughout  most  of  Texas,  average  temperatures 
were  slightly  above  normal  for  May. 

For  detailed  information,  the  reader  is  referred 
to  STORM  DATA  and  WEEKLY  WEATHER  AND 
CROP  BULLETINS  for  May. 

Robert  Orton 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
MAY    1965 


Temperature 

Precipitation 

'J 

>  3 

8,1 

> 

< 

■a 
,| 

f  z 

ll 

B 

s 

£ 
a 

B 
| 

a 

a 
& 

3 

a 

No.  of  Days 

3 

.1 

*i 
la 

v  g 

Ol 

a 

01 

0 

o 

To 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

SUttOD 

Max. 

Min. 

2 
H 

■3 -a 

It 

2  o 

0 

a 

s 

1 

0 

1 

.J 

I  i 

sj 

E  t 

ft     ft      ft 

HIGH  PLAINS          01 

AMARRLC  WB  AIRPORT    //R 

80.5 

53.3 

66.9 

,4 

94 

21 

38 

9 

56 

4 

0 

0 

0 

1.88 

-  1.49 

.76 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

ANDREWS 

85.7 

59.* 

72.6 

96 

21 

50 

1 

5 

11 

0 

0 

0 

2.11 

.88 

16 

•  0 

0 

4 

3 

0 

BIG  SPRING 

83.8 

60.5 

72.2 

92 

2 

48 

16 

8 

8 

0 

0 

0 

6.46 

2.22 

15 

.0 

0 

10 

A 

3 

8CRGER  3  u 

82.0 

55.3 

68.7 

96 

2 

*l 

9 

30 

* 

0 

0 

0 

4.22 

2.18 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

BCYS  RANCH 

M 

M 

M 

95 

21 

3* 

10 

6 

0 

0 

0 

1.32 

.64 

13 

.0 

0 

J 

1 

0 

BRAVO 

78.5 

*9.1 

63.8 

91 

1 

33 

9 

82 

1 

0 

0 

0 

2,98 

1.36 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

BROWNFIELD  NO  2 

84.9 

57.9 

71.4 

100 

22 

*e 

11. 

25 

11 

0 

0 

0 

3.46 

.98 

1.75 

10 

•  0 

0 

A 

2 

2 

CANADIAN  1  ENE 

82.5 

56.7 

69.6 

93 

6 

39 

9 

26 

3 

0 

0 

0 

2,75 

1.90 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

CANYON 

82.6 

52.2 

67.4 

94 

21 

3* 

10. 

32 

5 

0 

0 

0 

1,88 

.80 

10 

.0 

0 

* 

1 

0 

CLAUDE 

84. 4M 

53. 6M 

69. OM 

96 

21 

38 

10. 

10 

5 

0 

0 

0 

l.*5 

.55 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

CROSBYTON 

82.1 

57,* 

69.8 

1.9 

93 

7 

45 

9 

25 

6 

0 

0 

0 

2.*9 

-   .94 

.82 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

DALHART  FAA  AIRPORT 

77.9 

*9.6 

63.8 

92 

2* 

32 

9 

98 

3 

0 

I 

0 

2.80 

.02 

.86 

13 

.0 

0 

5 

3 

0 

DIMMITT 

81.5 

50.4 

66.0 

96 

22 

36 

9 

64 

5 

0 

0 

0 

2,01 

.71 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

DUMAS 

78.5 

52.2 

65.4 

93 

3 

38 

9 

80 

3 

0 

0 

0 

3.61 

1.78 

1* 

.0 

0 

5 

2 

2 

FLOYDADA 

81. 6M 

5*.7M 

68. 2M 

93 

3 

45 

11. 

35 

6 

0 

0 

0 

l.*7 

.45 

I* 

.0 

0 

5 

0 

0 

FCLLETT 

78.  T 

56.9 

67.8 

90 

7 

A3 

11 

47 

1 

0 

0 

0 

4.36 

1.60 

1* 

.0 

0 

6 

2 

2 

FRICNA 

79.7 

51.8 

65.8 

94 

22 

34 

9 

61 

3 

0 

0 

0 

2.31 

.79 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

M 

M 

M 

*e 

1 

8 

0 

0 

0 

2.78 

.41 

1.05 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

GRUVER 

83.2 

*8.7 

66.0 

95 

2 

30 

9 

59 

6 

0 

1 

0 

3.62 

2.75 

13 

.0 

0 

* 

1 

1 

HEREFORD 

79.8 

50.9 

65.4 

95 

22 

35 

9 

66 

2 

0 

0 

0 

3,37 

1.05 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

LAME5A  1  SSE 

81.2 

56.7 

69.0 

-   .8 

93 

22 

*6 

1 

30 

5 

0 

0 

0 

1.82 

-   .57 

.62 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

LEVELLAND 

83.3 

5*.* 

68.9 

96 

22 

40 

9 

32 

9 

0 

0 

0 

2,73 

1.76 

31 

.0 

0 

* 

1 

1 

LIPSCOMB 

81. 3M 

54. *M 

67. 9M 

9* 

3 

32 

9 

45 

2 

0 

1 

0 

3.02 

1.20 

1* 

.0 

0 

6 

3 

1 

LITTLEFIELD 

85.8 

55.* 

70.6 

99 

21 

41 

9 

8 

9 

0 

0 

0 

.97 

.75 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

LL880CK  9  N 

LLBBOCK  WB  AIRPORT       R 

84.1 

58.1 

71.1 

2.9 

97 

21 

45 

9 

12 

7 

0 

0 

0 

1.63 

-  1.55 

.83 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

MC  LEAN 

82.9 

57.2 

70.1 

91 

6 

45 

11. 

19 

A 

0 

0 

0 

2.00 

.52 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

MIAMI 

81.1 

5*.  8 

68.0 

2.9 

92 

7 

35 

9 

43 

4 

0 

0 

0 

3.02 

-   .87 

1.41 

1* 

.0 

0 

6 

2 

1 

MIOLAND  WB  AIRPORT     //R 

83.8 

59.5 

71.7 

-  1.7 

96 

2 

50 

1 

5 

7 

0 

0 

0 

3.0* 

•  96 

1.26 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

MIDLAND  *  ENE 

84.7 

58.5 

71.6 

95 

2 

51 

17. 

6 

7 

0 

0 

0 

A. 56 

2.05 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

MORTON 

82.7 

53.8 

68.3 

97 

22 

40 

9 

28 

5 

0 

0 

0 

.63 

.26 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

MLLtSHOE  1 

82.3 

53.6 

68.0 

2.3 

97 

22 

35 

9 

37 

5 

0 

0 

0 

1.22 

-  1.58 

.44 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

OLTON 

81.3 

53.2 

67.3 

96 

22 

42 

9 

48 

* 

0 

0 

0 

1.69 

.93 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

PAMPA  WATER  WORKS 

80.7 

54.9 

67.8 

91 

22 

39 

9 

44 

3 

0 

0 

0 

1.65 

-  1.97 

.58 

* 

.0 

0 

5 

2 

0 

PANHANDLE 

82.6 

52.2 

67.4 

97 

21 

37 

9 

45 

6 

0 

0 

0 

2.3* 

.79 

1* 

.0 

0 

6 

1 

0 

PERRYTON 

79.9 

53. 7M 

66. 8M 

96 

3 

40 

11 

62 

5 

0 

0 

0 

*,03 

.57 

2.00 

1A 

.0 

0 

5 

3 

1 

PLAINS 

83.2 

55.9 

69.6 

95 

22. 

43 

9 

27 

7 

0 

0 

0 

.85 

.38 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

PLAINVIEW 

85.3 

55.6 

70.5 

3.2 

97 

21 

35 

9 

19 

11 

0 

0 

0 

l.*3 

-  1.75 

.6* 

31 

.0 

0 

A 

1 

0 

SEMINOLE 

83.6 

57.2 

70.4 

99 

22 

*8 

1 

20 

9 

0 

0 

0 

1.10 

.5* 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

SILVERTCN 

81.2 

53.5 

67.4 

93 

3 

*1 

9 

46 

3 

0 

0 

0 

1.2* 

.81 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

SPEARMAN 

82.  1M 

52. 7M 

67. 4M 

3.0 

97 

2 

35 

9 

49 

6 

0 

0 

0 

7.03 

3.42 

5.80 

1* 

.0 

0 

5 

2 

1 

STRATFORD 

78.* 

49.6 

64.0 

95 

2 

34 

9 

99 

4 

0 

0 

0 

3.8* 

1.29 

5 

,0 

0 

7 

3 

1 

SL-NRAY  *  SW 

82.2 

51. 9M 

67. 1M 

94 

2 

34 

9 

57 

7 

0 

0 

0 

3.00 

2.1* 

13 

.0 

0 

* 

1 

1 

TAHCKA 

82.0 

55.7 

68.9 

96 

3 

43 

15 

35 

8 

0 

0 

0 

*,9* 

1.79 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

TLLIA 

82.5 

52.2 

67.4 

98 

22 

39 

9 

45 

9 

0 

0 

0 

1.29 

.37 

1* 

.0 

0 

3 

0 

0 

VEGA 

78.* 

50.4 

6*.* 

.2 

93 

22 

36 

10. 

82 

1 

0 

0 

0 

.99 

•  1.89 

.32 

14 

.0 

0 

A 

0 

0 

DIVISION 

68.2 

1.4 

2.61 

.   ,44 

.0 

ft    ft    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 

80.8 

63.8 

72.3 

.6 

90 

8 

52 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

5.0* 

.71 

2.28 

12 

.0 

0 

7 

2 

2 

ANSON 

83.5 

63.2 

73.* 

9* 

8 

53 

1 

1 

A 

0 

0 

0 

9.22 

3.62 

10 

.0 

0 

9 

A 

3 

ASPERMONT 

85. A 

61.8 

73.6 

94 

24 

51 

1 

1 

10 

0 

0 

0 

6.53 

2.81 

1.37 

31 

.0 

0 

10 

6 

1 

BALLINGER  I  SW 

83.6 

62.2 

72.9 

.1 

95 

8 

45 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

8.29 

4.22 

3.22 

13 

.0 

0 

9 

6 

2 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

83.9 

60.5 

72.2 

92 

6 

49 

10 

12 

5 

0 

0 

0 

2.7* 

-  1.37 

1.13 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

CLARENDON 

83.6 

55.0 

69.3 

94 

22 

38 

9 

29 

6 

0 

0 

0 

2,0* 

.90 

4 

.0 

0 

6 

I 

0 

COLEMAN 

82.0 

62.4 

72.2 

-   .7 

89 

27 

48 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

11.21 

6.72 

3.15 

12 

.0 

0 

11 

8 

A 

COLORADO  CITY 

85. A 

62.3 

73.9 

93 

27. 

5* 

27 

2 

9 

0 

0 

0 

3.*7 

.89 

15 

.0 

0 

8 

A 

0 

DICKENS 

82. AM 

58.  6M 

70. 5M 

94 

* 

*9 

29 

14 

8 

0 

0 

0 

2.56 

.90 

10 

.0 

0 

A 

3 

0 

ELECTRA 

82.7 

62.3 

72.5 

90 

31 

51 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

5.68 

1.5* 

28 

,0 

0 

9 

A 

3 

GAIL 

85.6 

60.9 

73.3 

101 

7 

SI 

11 

3 

8 

0 

0 

0 

2.73 

.73 

12 

.0 

0 

7 

2 

0 

GLTHRIE 

85.* 

59.4 

72.* 

96 

7 

50 

29. 

5 

11 

0 

0 

0 

1.84 

.67 

31 

.0 

0 

7 

1 

0 

HASKELL 

82.5 

62.5 

72.5 

94 

9 

52 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

5,88 

1.89 

1.33 

31 

.0 

0 

8 

5 

2 

HCRDS  CREEK  DAM 

79.2 

60.5 

69.9 

89 

28 

52 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

12.07 

3.60 

13 

,0 

0 

It 

6 

* 

JAYTON 

8*. 5 

60.  OM 

72. 3M 

95 

7 

51 

29 

8 

10 

0 

0 

0 

2.7* 

.65 

14 

.0 

0 

6 

3 

0 

KNOX  CITY 

8A.9 

61.9 

73.* 

94 

8 

51 

1* 

0 

6 

0 

0 

0 

5.22 

1.17 

10 

.0 

0 

11 

4 

1 

LAKE  COLORADO  CITY 

83.0 

61.7 

72.* 

94 

28* 

52 

1 

4 

6 

0 

0 

0 

3.67 

1.81 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

LAKE  KEMP 

83.  SM 

61.8" 

72. 7M 

90 

27 

*9 

9 

3 

1 

0 

0 

0 

4.33 

1.29 

28 

.0 

0 

10 

2 

1 

MATADOR 

85.* 

60.7 

73.1 

95 

6 

50 

10. 

4 

8 

0 

0 

0 

*,07 

1.02 

26 

.0 

0 

8 

<• 

1 

MEMPHIS 

85.7 

59.2 

72.5 

3.7 

95 

6 

*7 

10 

7 

10 

0 

0 

0 

2.22 

.68 

25 

.0 

0 

* 

3 

0 

MLNDAY 

8*. 3 

62.4 

73.4 

95 

8 

53 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

3.95 

.13 

.79 

10 

,0 

0 

10 

3 

0 

PADUCAH 

8*. 2 

61.4 

72.8 

94 

6 

52 

28. 

8 

5 

0 

0 

0 

3,57 

.95 

10 

,0 

0 

8 

3 

0 

POST 

83.1 

59.9 

71.5 

93 

8. 

*6 

1 

15 

7 

0 

0 

0 

3,20 

.10 

.89 

13 

.0 

0 

6 

3 

0 

QLANAH  S  SE 

8*. 6 

61.4 

73.0 

2.1 

92 

9. 

52 

29. 

6 

6 

0 

0 

0 

3.45 

-   .T4 

1.** 

26 

,0 

0 

7 

2 

1 

RCSCOE 

82.2 

60.6 

71.* 

92 

8. 

51 

16 

11 

* 

0 

0 

0 

5.31 

1.50 

15 

.0 

0 

9 

5 

2 

RCTAN 

83.6 

62.7 

73.2 

94 

8 

55 

11. 

1 

6 

0 

0 

0 

9.41 

5.64 

4.85 

12 

,0 

0 

7 

5 

2 

SEYMOUR 

83.0 

61.1 

72.1 

.3 

94 

9 

50 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

4.29 

.35 

.97 

19 

.0 

0 

9 

5 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 

MAY    1965 


Temperature 


Precipitation 


0 


No.  of  D*ys 


SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYCER 
TRLSCCTT 
TURKEY 
VERNON 

■ELLINGTON 

«  ICt-  I  T»  FALLS  KB  AP 

xINTERS  9  NNE 


NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARC»ELL  DAM 
BELTON  DAV 
BENBRCCK  DAM 

BCNHAM 
BOWIE 

BCYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROkNtaOCD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CCRSICANA 

DALLAS  -a  AIRPORT      / 

DENISCN  DAM 
DENTON  2  SE 

DL3LIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT  «0RTh  hB  AIRPORT 
FORT  .CRTH  VICKERY  BLV 
GAINESVILLE 
GATESVILLE 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GClCTmkAITE 

GRAHAM 

GRANBLRY 

GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  1    NM 
GR0E5BECK 

HAMILTON 
HENRIETTA 

HICC 

-ILLSBCRC 

jACitSBCRC 

UUFMI 

(IllEEn 

lAvcn  ca» 

"ARlIN 

»C  GREGCR 
»C  <inn£y 
»E«IA 

mineral  "ells  faa  ap 
navarrc  "Ills  dam 

^LNEr 
PARIS 
PILOT  POINT 

-  "ESEBvCIR 

-  STiTICN 

W  STATIC. 
'  6  i. 

s'lLLH't-H  -ollc.  :»» 
»- 


•  .»- 


S2.SM 

82.2 

84.3 

86.5m 
83.3 

83.5 

82.4 
79.6 


81.8 
82.2 

81.  6M 
80.8 
79.4 

82.3 
79.2 
80.8 
81.2 

82.  5 

82.8 
84.4 
81.5 
81.2 
81.5 

82.1 
81.6 
78.6 
79.5 
80.1 

81.9 
80.8 
81.1 
79.9 
83.6 

83.2 
83.4 
80.0 
81.2 
82.4 

80.6 
80.6 
81.9 
79.6 

80.  8M 

81.4 
80.4 
82.6 
81.2 
81.1 

80.7 
83.8 
82.6 
80.7 
80.3 

81.2 

81.  5M 
81.1M 
82.0 
60.4 

79.6 
80.8 
82.3 
78.5 


80.9 
80.8M 
'9.3 
81. 1M 
63.0 

80.7 
81.2 
80.7 
82.8 
63. 2M 

81.3 


58.7M 

60.4 

60.9 

60.0m 

62.3 

57.3 
62.7 

59.0 


61.9 
63.6 
64. 6M 
66.0 
64,0 

62.5 

64.0 
63.7 
62.5 
62.6 

63.7 
65.8 
63.9 
65.3 

66.1 

63.6 
62.7 
62.4 
60.9 
63.4 

65.3 

65.0 
65.6 
62.6 
64.6 

66.2 
64.7 
63.2 
62.5 
65.3 

63.6 
61.7 
65.8 
63.5 
62. 5M 

63.3 

65.6 
63.4 
64.0 
64.1 

64.0 
65.6 
65.5 
64.8 
65.6 

64.2 
65.2 
62. 2M 
63.9 
63,3 

63.2 
62.2 
61.7 
61.9 


62.9 
61. 2M 
62.3 
65.  OM 
66.5 

66.0 
61.9 
65.4 
66.3 
63.  »» 

62.6 
66.2 


70. 8M 
71.3 
72.6 
73. 3M 
72.8 

70.4 
72.6 

69.3 


71.9 
72.9 
73. 1M 
73.4 
71.8 

72.4 
71.6 
72.3 
71.9 
72.6 

73.3 
75.1 
72.7 
73.3 
73.8 

72.9 

72.2 
70.5 
70.2 
71.8 

T3.6 
72.9 
73.4 
71.3 
74.1 

74.7 
74.1 
71.6 
71.9 
73.9 

72.1 
71.2 

73.9 
71.6 

71. 7M 

72.* 

73.0 
73.0 
72.6 
72.6 

72.4 
74.7 
74.1 
72.8 
73.0 

72.7 
73. 4M 
71. 7M 
73.0 
71.9 

71.4 
71.5 

72.0 
70.2 

M 

71. 
71. OM 
70.8 
73. 1M 
74.8 

72.9 
71.6 
73.1 
75.6 

7J.4M 

71.1 
'1.3 


1.0 
.7 


1.07 
7.21 
2.41 
2.30 
3,76 

1.37 
5.92 

10.07 

4.62 


7.99 
4,61 
7,94 
14.24 
9.15 

6.80 
5.36 

6.23 
9.61 

5.04 

9.65 
9.81 
6.60 
10,69 
9,28 

6.78 
6.59 

10.02 
8,48 

12.95 

6,27 

8,97 

6,78 

6.61 

11.27 

6,30 
10.32 
10.73 
10.52 

7.01 

7.34 

8,87 

11.54 

11.22 

8.72 

9.41 
8.51 
6.23 
8.84 
14.41 

10.00 
14.53 
11.54 
7.08 
12.70 

7.10 
10.86 
4.26 
7.05 
7.06 

10.83 
5.94 

10.61 
7.70 
7.84 

9.19 
6.97 
7.01 
12.63 
7.55 

11,26 
6.65 

14.08 
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7.80 

6.18 
11.84 

8,97 


3,64 


1.32 

.76 


3.39 


5,50 
.51 

5,15 
5.85 

4,14 
5.71 
4.45 


1.56 
4.62 


4.38 
1.52 


6,30 


3.15 


3.54 


7.03 
7.80 


1.65 


1.62 


6.63 
2.43 

10,43 

.79 

4.22 


.43 

2.04 
.63 

.72 

1.00 

.40 
1.34 

3.00 


2, 

1.76 

1.70 

5.47 

2.05 

1.58 
2.09 
1.34 
2.25 
1.07 

2.60 
3.01 
2.41 
3.95 
4.54 

2.06 
1.74 
2.23 
2.96 
3.56 

1.90 
4.71 
2.01 
1.53 
4.58 

1.89 
2.19 
3.95 
2.37 
2.82 

2.00 
2.90 
2.23 
2.34 
2.80 

2.77 
2.20 
1.55 
2.37 

4.60 

2.64 
6.65 
3.17 
2.74 

3.04 

2.37 

2.41 
1.79 
2.93 
2.04 

2. 

2.10 
4.00 
2.20 
1.97 

2.25 

1.76 
1.96 

3.28 

3.38 
1.72 
3.18 
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2.05 
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8 
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10 
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11 
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ANDERSON 

84. 1 

66.6 

75.4 

90 

27 

51 
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1.86 
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0 
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1 
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65.5 

74.9 

93 

27 

50 

2 

0 

2 

0 
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0 

6.93 

2.72 

16 

.0 

0 

9 

b 

2 

BCN  WIER  2  E 

85.0 

63.2 

74.1 

96 

28 

42 

2. 

6 

2 

0 

0 

0 

4.69 

-  1.13 

2.52 

29 

.0 

0 

4 

3 

2 

CARTHAGE 

82.3 

63.2 

72.8 

89 

28 

42 

8 

0 

0 

0 

0 

10.52 

4.09 

11 

.0 

0 

9 

6 

4 

CENTER 

83.2 

63.3 

73.3 

87 

31. 

47 

0 

0 

0 

0 

0 

11.93 

4.40 

11 

.0 

0 

10 

7 

3 

CENTERVILLE 

82.3 

66.1 

74.2 

90 

28 

SO 

0 

1 

0 

0 

0 

10.66 

2.93 

17 

.0 

0 

10 

5 

4 
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80.8 

62.5 

71.7 

85 

26* 

47 

2 
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0 

6.01 

1.36 

10 

.0 

0 

8 
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3 

CCLDSPRINS  5  S 

83.8 

65.3 

74.6 

92 

28 

45 

1 

1 

0 

0 

0 

4.68 

2.52 

27 

.0 

0 

7 
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1 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

82.6 

68.3 

75.5 

88 

27 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

9.45 

2.55 

11 

.0 

0 
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5 

CONROE 

84.6 

66.3 

75.5 

91 

28 

50 

0 

1 

0 

0 

0 

6.52 

2.61 

29 

.0 

0 

7 

4 

3 

CROCKETT 

82.8 

65.1 

74.0 

90 

28 

45 

2 

1 

0 

0 

0 

7.97 

2.78 

29 

.0 

0 

7 

4 

3 

DAINGERFIELD  9  S 

83.9 

65.7 

74.8 

90 

27 

53 

0 

1 

0 

0 

0 

7.47 

2.62 

10 

.0 

0 

6 

4 

4 
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82.1 

64.8 

73.5 

89 

27 

53 

0 
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0 

10.59 

2.17 
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10 
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80.9 

61.8 
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90 

28 

45 
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0 

12 
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4 
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83.9 

65.9 

74.9 

90 

28 

47 
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29 

.0 

0 
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80. 6M 

64.  4M 

72. 5M 
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49 
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0 
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4.83 

16 

•  0 

0 

10 
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4 
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82.1 

64.1 

73.1 

89 

28 

48 

2* 
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0 

0 

9.45 

5.02 

17 

.0 

0 
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3 

3 

FRANKSTON  2  SW 

82. 7M 

63. 9M 

73. 3M 

91 

27 

50 

0 
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0 
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0 

7.43 

2.55 

10 
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0 
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3 
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72. 7M 
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28 

51 
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74.6 
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49 
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45 

1 

1 

0 

0 

0 

10.28 

4,84 
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51 
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4 
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74.6 

90 

28 

40 
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6.69 

3.50 

29 

.0 

0 

5 
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3 
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83.4 

63.8 

73.6 

88 
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48 

0 
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0 
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0 

7.24 

2.11 

28 
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0 

10 
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2 
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64.5 
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90 

27 

45 
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29 
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89 

28 

54 
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11 
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6 
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84.6 
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74.8 

91 
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29 
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65.6 

74.7 

90 

28 

49 
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1.94 

11 
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7 

2 

2 
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84.6 

68.3 

76.5 

2.4 

92 

15 

51 
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0 

0 
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3.66 

28 

.0 

0 
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2 
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84.5 

66.7 

75.6 

91 

27 

50 
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0 

0 

7.14 

2.17 

29 

.0 

0 

8 

3 

3 

MARSHALL 

82.0 

61.8 

71.9 

-  1.4 

88 

28 

44 

5 

0 

0 

0 

0 

6.97 

1.72 

1.49 

28 

.0 

0 

11 
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2 

MOUNT  PLEASANT 

82.2 

62.7 

72.5 

1.1 

88 

28. 

43 

3 

0 

0 

0 

0 

8.48 

2.35 

11 

.0 

0 

10 

6 

3 

NACOGDOCHES 

84.  6M 

65. 5M 

75. 1M 

2.7 

91 

28 

48 

2. 

0 

2 

0 

0 

0 

9.87 

4.54 

3.68 

11 

.0 

0 

9 

5 

4 

PALESTINE 

80.9 

64.4 

72.7 

•   .4 

89 

28 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

14.95 

10.16 

3.79 

15 

.0 

0 

10 
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4 

PINELAND 

84.3 

64.4 

74.4 

90 

28 

43 

4 

1 

0 

0 

0 

4,05 

2.97 

29 

.0 

0 

4 
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ROCKLAND  1  N 

85.  4M 

63. 5M 

74. 5M 

90 

27 

43 

3 

1 

0 

0 

0 

5.61 

.21 

3.15 

29 

.0 

0 
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1 

RUSK 

76.1 

63.7 

69.9 

8* 

28 

51 
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0 

0 

0 

9.23 

3.25 

17 

.0 

0 
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3 

SIMMS  2  NNW 

80. 4M 

61. 7M 

71.  1M 

85 

27. 

44 

4 

0 

0 

0 

0 

7.03 

2.05 

10 

.0 

0 

10 

4 

2 

SPURGER  DAM  B 

84.8 

64.2 

74.5 

90 

28 

48 

3. 

0 

1 

0 

0 

0 

8.49 

2.69 

20 

.0 

0 

6 

4 

3 

SULPHUR  SPRINGS 

80.7 

62.8 

71.8 

91 

28 

48 

4 

1 

0 

0 

0 

11.74 

2.75 

28 

.0 

0 

9 

5 

4 

TEXARKANA  DAM 

82.5 

63.2 

72.9 

88 

27. 

47 

2 

0 

0 

0 

0 

5.57 

1.58 

11 

.0 

0 

12 

3 

2 

TYLER  5  NE 

81.8 

63.2 

72.5 

89 

28 

46 

1 

0 

0 

0 

0 

12.14 

2.61 

11 

.0 

0 

12 

7 

4 

WARREN 

85.1 

64.0 

74.6 

91 

27 

42 

2 

1 

0 

0 

0 

4.81 

1.30 

20 

.0 

0 

8 

5 

1 

KILLS  POINT 

80.9 

63.8 

72.4 

89 

28 

48 

5 

0 

0 

0 

0 
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11 

.0 
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10 
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•  1.6 
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.47 

•   ,98 

.32 
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.0 
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1 

0 

0 

BAKERSFIELD 

86.5 

62.5 

74.5 

95 

28. 

52 

19. 

2 

13 

0 

0 

0 

1.38 

.52 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

BALMORHEA 

89.9 

58.1 

74.0 

.8 

97 

21 

51 

18 

0 

20 

0 

0 

0 

2.87 

1.46 

2.36 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

CANDELARIA 

97.6 

58.2 

77.9 

106 

21 

47 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.12 

.10 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

CASTOLON 

98.  9M 

65.  1M 

82. OM 

106 

25 

30 

0 

0 

0 

.88 

12 

.0 

0 

0 

CHISOS  BASIN 

83. 4M 

58. 2M 

70. 8M 

90 

26 

49 

18 

3 

1 

0 

0 

0 

1.02 

.46 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

CCRNUDAS  SERVICE  STA 

87.5 

48.5 

68.0 

97 

21 

35 

9 

14 

12 

0 

0 

0 

1.25 

.43 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

CRANE 

M 

M 

M 

51 

1 

0 

0 

0 

2.92 

.60 

18. 

.0 

0 
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3 

0 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

86.2 

57.4 

71.8 

•   .1 

96 

22 

40 

9 

7 

9 

0 

0 

0 

.11 

-   .29 

.11 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

FABENS 

87.0 

51.8 

69.4 

96 

23 

38 

9 

15 

11 

0 

0 

0 

.53 

.38 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

87.6 

57.4 

72.5 

99 

26 

49 

1 

8 

15 

0 

0 

0 

2.09 

1.32 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

GRANOFALLS  3  SSE 

87.9 

59.7 

73.8 

99 

26. 

50 

27 

5 

16 

0 

0 

0 

1,44 

.80 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

KENT 

85.7 

52.  6M 

69. 2M 

99 

22 

43 

10 

13 

10 

0 

0 

0 

.93 

.45 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

LA  TUNA  1  S 

84.9 

51.8 

68.4 

96 

22. 

38 

9 

33 

8 

0 

0 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON 

85.6 

54.5 

70.1 

95 

25 

40 

1 

10 

10 

0 

0 

0 

1.49 

.74 

31 

.0 

0 

4 

i 

0 

MARFA  NO  2 

85.7 

50.4 

68.1 

93 

21 

41 

8 

10 

5 

0 

0 

0 

.52 

.39 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAVERICK  R5 

MENTONE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.54 

.38 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

MCNAHANS 

87.4 

60.2 

73.8 

97 

21. 

48 

27 

3 

13 

0 

0 

0 

2,41 

.76 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOUNT  LOCKE 

77.3 

52.2 

64.8 

85 

21 

45 

is. 

52 

0 

0 

0 

0 

2.29 

1.30 

17 

.0 

0 

5 

1 

1 

PANTHER  JUNCTION 

91.3M 

61.  1M 

76. 2M 

99 

26. 

39 

14 

2 

23 

0 

0 

0 

.84 

.38 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

PECOS 

91.2 

58.8 

75.0 

103 

22 

48 

16. 

7 

21 

0 

0 

0 

1.78 

.83 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

PEN.ELL 

M 

59.5 

M 

51 

18 

0 

0 

0 

2.97 

1.90 

16 

.0 

0 

5 

1 

1 

PRESIDIO 

98.3 

63.9 

81.1 

2.1 

106 

21 

51 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

.77 

.03 

.52 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

RED  BLUFF  DAM 

88.7 

58.5 

73.6 

100 

21 

50 

9 

3 

16 

0 

0 

0 

2.00 

.88 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 
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SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELO 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

85.8 
86.8 
85.5 
84.7 
66. 6M 

54.2 
61.3 
63.7 
51.5 
56.3 

70.0 
74.1 
74.6 
68.1 

71. 5M 
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94 
97 

22 

22 
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39 
47 
55 

39 
45 
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1 

14 

9 

9 

11 

0 

0 

17 
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11 
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12 
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0 
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0 
0 
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2.15 
2.58 
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2.18 
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1.55 
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.33 
1.16 

16 
31 
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17 
17 

.0 
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.0 
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0 
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87.3 

60.2 
52.6 

74.0 
70.0 
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DIVISION 
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.2 
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EDfcAROS  PLATEAU     06 

AKISTAD  OAK 
816  LAKE  •  2 
BLANCC 
KERNE 
BRACKETTVILLE 

84.0 
83.1 
79.3 
79.6 
81.7 

66.3 
60.6 
63.7 
64.1 
66.1 

75.2 

71.9 
71.5 
71.9 
73.9 

•  1.8 

•  .6 

96 
92 
87 
86 
89 

27 

28. 

28 

28. 

27 

51 
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43 
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54 

1 
1 
1 
1 
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0 
5 

4 
3 

0 

1 

3 
0 
0 
0 

0 
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0 

0 

0 
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-  1.79 

•   .28 

1.78 
2.11 
1.15 
1.86 
2.50 

20 
20 
17 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
5 

2 
7 

2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
2 
2 

1 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

84.9 
84.8 

67.7 
69.7 

76.3 
77.3 

1.1 

89 
89 

28 
31ft 

♦7 
52 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

4.43 

3.34 

-   .78 

3.48 
1.65 

19 
18 

.0 
.0 

0 
0 

4 
4 

1 
2 

1 
1 

DIVISION 

76.8 

1.1 

3.80 

-   .29 

.0 

ft    ft    ft 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDE5  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

86.7 
91. 9M 
90.1 
87.3 
89.4 

69.9 
70. 4M 
71.1 
69.1 
70.  1 

78.3 
81.  2M 
80.6 
78.2 
79.8 

-   .6 

93 
98 
96 
94 
97 

27 

31ft 

28ft 

29 

28* 

52 
59 
53 
55 

58 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
24 
19 

6 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.88 
2.42 

1.65 
6.67 
5.00 

>   .08 
3,09 

2.25 
.90 
1.32 
1.82 
1.82 

17 
19 

17 
6 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 

7 

s 

1 
3 
1 
5 
3 

1 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
CCTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

85.2 

88.1 
85.8 
85. 7M 
86.1 

68.0 
69.1 
69.2 
67. 4M 
69.0 

76.6 
78.6 
77.5 
76. 6M 
77.6 

•  1.2 

-  1.9 

93 
95 

93 
94 
93 

28 
26 
28 
29 
29 

53 
56 

57 
53 

57 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

13 
6 
6 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6.16 

5.16 
5.49 
6.39 
7.15 

5.18 
3.69 

2.20 
1.15 
2.08 
2.06 
2.90 

IT 
17 
17 
18 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
7 
7 
7 
7 

4 
5 

4 
6 

4 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FCWLERTCN 
FREER 

91.6 
93.1 
87.3 
87.5 
88.4 

67.6 
70.7 
68.7 
68. 3M 
69.7 

79.6 

81.9 
78.0 
77. 9M 
79.1 

.5 

-  2.0 

96 
100 
94 
95 
95 

29 

9 
28 
28 
29. 

46 
56 
49 
46 
56 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

25 

9 

9 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4,65 
2.65 
6,49 
8.28 
3,05 

1.19 

3.70 

2.00 
2.03 
4.80 
3.80 
2.32 

17 
17 
17 
17 
16 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
3 
3 

7 
4 

3 

1 

I 
5 
I 

KAFFIE  RANCH 

LA  PRYOR 

LAREDO  WB  AIRPORT        R 

LAREDO  NO.  2 

OILTON 

91.1 
83. 4M 
91.4 
92.3 
88.9 

70.6 
66.5 
74.1 
71.5 
68.9 

80.9 
75. OM 
82.8 
81.9 
78.9 

2.0 

96 
86 
97 
98 
97 

30. 

28ft 

28 

28 

27 

55 
55 

63 
61 
54 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

0 

23 

26 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.21 
5.47 
2.85 
2.46 
3.19 

.06 

.90 
1.60 
1.60 
1.44 

1.77 

17 
31 

18 
18 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
6 
4 
5 

3 

5 
2 
2 
3 

PEARSALL 

PCTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

2APATA 

86.1 
82.8 
92.7 
87.3 
94.6 

67.7 
67.5 
71.4 
70.0 
69.0 

76.9 
75.2 
82.1 
78.7 
81.8 

94 

90 
101 

93 
100 

28. 
28. 
27 
29 

30. 

53 
53 

57 
53 

60 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 

26 
10 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.39 
6,47 
2.10 
6.23 
2.75 

2.93 
1.71 
1.01 
2.70 
1.30 

18 
18 
19 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

4 

5 

3 

5 

4 
2 
4 
3 

DIVISION 

79.0 

-   .1 

4,73 

1.61 

.0 

ft    ft    ft 
LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 
HARLINGEN 

85.7 
88.7 

72.2 

70.9 

79.0 
79.8 

.0 
-   .1 

90 
94 

27. 
31. 

60 
56 

1 
1 

0 
0 

2 

12 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

1.16 
1.11 

ft  1.20 

-  2.03 

.91 
.83 

19 
20 

.0 

.0 

0 
0 

2 

3 

1 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
MAY    1965 


Temperature 

Precipitation 

d 

•B    8 

e  I 

>  3 

9 

> 
< 

■a 
,1 

i 

I 

A 

a 

o 

o 

8 

1 

Q 

>• 
o 

1 

No.  of  Days 

g 

.1 

5  o 

Is 

a 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

"3 

i  o 

a 

'   '    ° 

1 

Z 

6 

sl 

s » 

ii 

t,i 

i 

Z 

0 

"C    ALLEN 

89.0 

71.9 

80.5 

94 

27 

59 

1 

0 

1<. 

0 

0 

0 

4.18 

2.44 

18 

.0 

0 

i 

i 

2 

»c  Allen  faa  ap 

88.8 

72.9 

80.9 

95 

26 

62 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

5.00 

2.87 

18 

.0 

0 

3 

2 

2 

■C    CCCK 

88.6 

n.o 

79.8 

94 

27 

56 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

6.62 

2.81 

19 

.0 

0 

4 

3 

3 

"MSSIC* 

90.3 

72.2 

81.3 

•  8 

96 

27 

57 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

6.46 

4,24 

2.51 

19 

.0 

0 

4 

4 

2 

PCRT    ISABEL 

85.* 

73.6 

79.5 

1.0 

90 

28 

65 

19 

0 

1 

0 

0 

0 

4.51 

2.53 

4.22 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

PCRT    MAMSFIELD 

86.2m 

73. 8M 

80.  0* 

97 

30 

67 

21 

0 

9 

0 

0 

0 

.84 

.33 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

RAYMONDVILLE 

88.  6 

71.1 

79.9 

•  2 

9* 

28 

55 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

4,34 

.86 

1.86 

18 

.0 

0 

4 

3 

2 

SAN    BENITC 

89.2 

71.9 

80.6 

94 

31* 

60 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

1.40 

1.26 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

■ESLACC    2    E 

88.5 

72.1 

80.3 

92 

27. 

58 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

4,75 

2.05 

4.48 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

80.1 

•  4 

3.67 

.95 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE,       106°    ON    THE    25+    AT    3    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE.  30°    ON    THE    9TH    AT    GRUVER 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,  18.42    INCHES    AT    ROSS 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  .03    INCH    AT    LA    TUNA    1    S    AND    YSLETA 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,  7.30    INCHES    ON    THE    11TH    AT    POST    OAK    SCHOOL 


So*  Reference  Nolo  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

MAY 

1965 

B 

Day  of  Month 

Station 

1 1 ' r 

H 

1   2  1  3 

4  | 

5   6 

7  |  8  |  9 

10  j 

11  |  12 

13   U 

15 

16 

17 

18 

19  |  20   21 

22   23 

24 

25  1 

26 

27 

28  j  29  | 

30 

31 

•   •   • 

Ht«H  PLAINS         01 

ABERNATHY 

1.9 

T 

.03 

.14 

.49      1   .13   ,04 

.16 

T 

.48  . 

ACKERLY  )  SE 

3.1! 

.10 

.01 

.75   .45 

.25 

.75 

.20 

.10 

.03 

.60  . 

ANAAILLO  «B  AIUFORT    II*. 

1.1 

.11 

T 

.74 

.21 

.51 

T 

.03 

T 

T 

.15 

.09  . 

AN0RE«3 

2.1 

.It 

.50 

.55 

.88 

BIB  5PHIN3 

6.41 

1.19 

.11 

.13 

.61 

2.22 

1.61 

.12 

.24 

.11 

.26  ! 

BOOKIH 

i.oc 

.13 

.27 

3.06 

.29 

.10 

B0«6€«  3  M 

4.21 

.13 

.49 

T 

.61 

.02   .00  2. 

■  02 

T 

.26 

.03  '. 

BOYS  RANCH 

1.31 

.43 

•  64 

•  29  , 

aiuvo 

2.41 

T 

T 

.9* 

.14|  1. 

.10 

.84 

T 

B«O«MFItL0  NO  2 

9.AI 

T 

1.73 

T 

1.13   .45 

.03 

.02 

.10  '. 

BULER  2  N( 

2.41 

.07 

.19 

.27      i   .39  1.27 

.44 

.31 

.02  . 

■  UNKCI)  MILL 

l.«! 

.34 

.14   .29 

.10 

CANA01AN  1  ENE 

2.T! 

.23 

T 

T         T 

.19 

1.90 

T 

T 

.IB 

.23 

T 

CANYON 

l.BI 

.07 

.90 

.11 

.39 

.03 

.06 

.37  ! 

CLAUOC 

l.»! 

.22 

.30 

.35 

T 

.10 

.08 

7 

.20  . 

COLONATER 

2.11 

.40 

.30 

.41   .05 

.23 

.64 

.12 

CONLCN 

3.3! 

.19 

.97 

.20   ,33 

.65   .09 

.12 

.15 

.15 

.28 

CR03BYTON 

2.4( 

.03 

.19 

.32   T 

.06   .35 

T 

.40 

.82 

.33  . 

DALHART  >AA  AIRPORT 

2.BC 

.20 

.66 

.02 

.86 

T 

.22 

.15 

.08 

T 

.01 

T    . 

OARROUZETT 

3.T! 

.17 

.29 

.19 

2.02   .64 

.02 

.04 

.21 

T 

.09  . 

DIMITT  ♦  1 

1.T1 

.90   .12 

.34 

.63  . 

DIMITT 

1.01 

T 

T 

.71 

.14 

.08   .28 

.38 

T 

.42  . 

DUWI 

9.A1 

T 

.19 

.13 

.19 

1.26  1.78 

.20 

.02  . 

PLOYOADA 

1.41 

T 

.39 

.12 

•26   .65 

T 

.24  . 

PLOYOADA  9  S£ 

3.21 

2.19 

.10 

.71 

.31  . 

POLLE7T 

A.tl 

•  IT 

.09      :   ,47  1,60 

.11 

1.58 

.34 

P0R3AN 

9.23 

.76 

.21 

2.70 

.22 

1.23 

.11  ! 

PRIONA 

2.31 

.69 

.01 

.79   .15 

.23 

T 

.01 

•  49  . 

BAROEN  CUT  1  E 

2.7« 

1.03 

.21 

.14 

.10 

.21 

.24 

.03 

.18 

mmr 

9.42 

T 

.21 

.02 

2.75   .02 

.09 

.20 

.26   .09 

HART 

1.22 

.39 

.09 

.24 

.91 

HARTLEY 

4.1C 

.49 

.30 

.07 

1.00  1.18 

1.05 

.09 

HEREPORD 

3.31 

.03 

.91 

.09 

1.05   .36 

.07 

.03 

.12 

.14  '. 

HISBINS 

2.92 

.12 

.50  1.22 

.38 

.30 

HITCHLANO 

3.31 

.01 

.04 

.62 

.95   ,87 

.15 

.50 

.22 

LAHE3A  1  SSE 

1.B2 

.01 

.24 

.05   .18 

.20 

.32 

.62  . 

LENORAH 

2.21 

.10 

.02   .03 

.11 

.46 

1.36 

T 

T 

.20 

LEVELLAND 

2.T3 

.03 

•  6B 

.04 

.18   .24 

1.76  , 

LIPSCOHB 

3.02 

•  IT 

.14   .02 

.60  1.20 

T 

.03 

.32 

.32 

T 

LtTTLemtO 

.471 

.09 

.01 

.10 

.02 

.79  ! 

LOOP 

1.74 

.01 

.10 

1.00 

.63 

LORENZO 

3.44 

.99 

1.40 

.99 

.02 

.30 

.20  ! 

LUBBOCK  <  N 

LUBBOCK  KB  AIRPORT      R 

1.43 

.04 

.29 

T     .09 

.33 

T 

T 

T 

.83 

.03  , 

«C  LEAN 

2.00 

.19 

.92 

.22 

.09 

.12   .50 

T 

.16 

.16 

.06 

HIAN1 

3.02 

.24 

.10 

.19   .02 

.60  1.61 

.05 

.01 

.35 

.08 

NIOLANO  KB  AIRPORT     II' 

3.04 

.tT 

.01 

T     .09 

1.26 

.2^ 

.16 

•  06 

T 

.31 

T 

.06 

.09  ! 

NIOLANO  »  ENE 

4.94 

.09 

1.15 

.41 

2.09 

•  16 

.28 

T 

.28 

.09  . 

NORSE 

9.49 

.11 

.IB 

3.50 

.08 

NORTON 

.49 

.19 

.04  T 

.26 

T 

.19  ! 

NULE9HOE  1 

1.22 

.39 

.02 

.18   .12 

.11 

.66  . 

NOTLA  1  9E 

2.41 

.33 

T 

.19 

1.73   .13 

.04 

.11 

.31 

.05 

OtTON 

1.44 

T 

.01 

.29 

.09   ,04 

.24   .15 

T 

T 

.02 

T 

7 

T 

•  99  . 

PANPA  HATER  HORKS 

1.49 

.99 

.04 

.14 

.11   .54 

.24 

T 

PANHANDLE 

2.34 

.11 

.14 

.04 

.10 

.34 

.38   .79 

.28 

.08 

•  03  . 

PIRRYTON 

4,03 

.24 

.07 

.63  2.00 

.82 

,23 

.02  . 

PERRTTON  10  aNN 

3.74 

.19 

.09 

.14 

.28 

,20   .13 

PLAINS 

.B9 

.09 

.39 

.22   .17 

PLAINVIEN 

1.43 

.09 

.20 

.33 

.20 

.01 

•  66  . 

OUITAQUE  1  9( 

1.49 

•  37 

.11 

.55 

.12 

•  30  . 

SCNINOLE 

1.10 

T 

.07 

.03   .03 

.23   .01 

T 

•  03 

.16 

•  36  . 

91LVERTON 

1.24 

T 

.29 

.06 

.81 

.10  . 

SLATON  9  SE 

2.44 

.14 

•  02 

.69 

.24   .29 

.06 

•  92 

.92  . 

SPEARNAN 

7.09 

.03 

.12 

.95  3.90 

.20 

.25 

.08  . 

9TRATP0R0 

9, 94 

1.14 

.69 

.10 

.29   .62 

.05 

.80 

.02 

.22 

SUNRAY  A  3k 

9.00 

.12 

.02 

2.14   .40 

.32 

T 

TAHOKA 

4.94 

.21 

.14 

1.72 

T     T 

1.79   ,19 

T 

.03 

T 

T 

.61 

.33  . 

TASCOSA 

1.94 

.41 

.02   .09 

,74 

T 

.06 

T 

.21  . 

TULIA 

1.29 

.09 

.31 

.08   .37 

.04 

T 

.01 

.04 

.29  . 

UHBARBER 

2.00 

T 

.90 

.19 

.64 

7 

.29  . 

MM 

.99 

T 

T 

.30 

.24 

.12   .32 

.0! 

T 

• 

t   •   • 
LON  ROLLINS  PLAINS  01 

ABILENE  »B  AIRPORT    lit 

9.0A 

T 

T 

T     T     .24 

1.16 

.01  2.2B 

.24   T 

.11 

.41 

.21 

T 

T 

.06 

.08 

.03 

T 

.06 

.07  . 

ANSON 

9.21 

.92 

3.62 

2.44 

1.25 

.33 

•  70 

.15 

.05 

.15 

.21  . 

A1PERN0NT 

4.99 

.40 

T    .13 

.39 

.40 

.50   .90 

.45 

.40 

.06 

.01 

.02 

.80 

1.37  . 

BALLINBER  1  Sk 

9.29 

T 

T     .01   .69 

.36 

.09 

3.22   .92 

1.12 

.75 

.33 

.02 

T 

.67 

T 

.10  . 

BENJANIN 

>.U 

.30 

.29 

.33   .30 

.39 

.24 

.20 

.37 

.32 

BURKE TT 

9.27 

1.24 

1.24 

1.39 

.64 

1.31 

•  89 

.33 

.13 

.16  . 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

2.74 

1.13 

.39 

•  06 

.23 

T     .01 

.02 

T 

.29 

.93 

.09  . 

CHILLICOTHE  2  NE 

2.70 

T     .02 

•  79 

.03   .67 

•  20 

T     T 

.15 

•  61 

.04 

.16 

7    . 

CLARENDON 

2.04 

,90 

T 

.10 

.21   .02 

.07   .22 

T 

.08 

.11 

.08 

.25 

1    . 

COI.  EN  AN 

11.21 

.21 

.07       1,99 

1.10 

1.19 

.50   .70 

.80 

1.64 

.60 

.23 

.29  . 

COLORAOO  CITY 

9.47 

.20 

.90 

.16 

.02   .51 

.80 

.91 

.05 

.05 

.19 

.33  . 

CRONELL 

2.17 

.43 

.16   .06 

.63 

.13 

.63 

.19  . 

OICKENS 

2.94 

.60 

.90 

.60 

.4t, 

ELECTRA 

9.41 

1.10 

1.20 

.20             .49 

.15 

.10 

.06 

.57 

1.36 

.27  . 

PLONOT  I  N 

1.79 

.19 

.99 

.10   .22 

.18 

.52  . 

SAIL 

2.73 

.14 

.24 

.731   .35 

.49 

.00 

.13 

.36  . 

SUTHRIE 

l.BA 

.20 

.23   .13 

.14 

.31 

.11 

.67  . 

HANLIN 

4.17 

.19 

1.43 

2.99   .69   .42 

.12 

1.58 

.04 

7 

T 

.41 

.66  . 

HASKELL 

9.BB 

T 

T 

.69 

.91   7   1   .72   .75 

1.11 

.13 

.01 

.37 

1.33  . 

HOROS  CREEK  DAN 

12.07 

T     .12 

T    T 

1.42 

1.90       3.60   .79 

2.30 

.66 

.38 

.03 

.06 

7 

.04 

.18   .38 

T 

.24  . 

JAY  TON 

2.76 

T 

.09 

.12 

.03     1   .59   .65 

.62 

.21 

.62  . 

KNAPP  A  S« 

4.27 

.06 

1.19 

•M 

1.24 

.25 

1.91 

.11 

.02 

.63 

KNOX  CITY 

9.22 

.92 

.19 

1.17 

•  29 

.16   .82 

.31 

•  39 

.28 

T 

.11 

.61 

T 

.02 

.99  ! 

LAKE  ABILENE 

4.14 

1.10 

.42 

.37 

2.10 

.30 

.10 

.31 

.15 

•  13 

.20 

.12 

LAKE  COLORAOO  CITY 

3.47 

.09 

.24 

.68   .60 

1.81 

.15 

.03 

•  27  ! 

LAKE  KENP 

4.33 

•44   .32 

.30 

.19 

.03   .61 

.32 

.03 

.45 

1.29   .10 

.22  . 

LAWN 

4.79 

•  *0 

1.29   .43 

.14  1.79 

•  65 

.15 

.90 

.12 

.66 

.05 

• 

LEAOAY 

7.09 

.90 

.30 

3.50  1.09 

.75 

.40 

•  19  . 

HATADOR 

4.07 

.94   .07 

.72 

.01 

.26   .26 

.18 

•  63 

1.02 

.03 

.39  . 

NENPHIS 

2.22 

.93 

.06 

.63 

.06 

•  69 

.25 

.05 

NOBEETIE  2  s 

3.94 

.34 

.31 

.86   .64 

.42 

.24 

•  99 

NUNOAY 

3.99 

T 

.79 

.13 

.25   .13 

.61 

.45 

.10 

.35 

.05   .14 

.39  ! 

NORTHPIELO 

2.21 

1.04 

.34 

.06 

.03 

T 

.34 

.20 

.18  . 

NOVICE  1  C 

10.93 

.30 

1.03 

3.20 

2.97 

.99 

.11 

•  70 

.13 

.85 

•  30 

.08 

NUSENT  A  NN 

7.47 

T 

1.52 

.26 

2.38   .36 

1.35 

.19 

.03 

.02 

.06 

.06 

.06  ! 

PADUCAH 

3.97 

.04   .19 

.93 

.32      i   .15   .12 

.02 

•  A3 

.78 

.31  . 

POLAR 

4.99 

.99 

.01 

.26 

.09 

2.66  1.11 

.71 

.03 

.01 

.02 

.31 

.01   T 

.59  . 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12 


13  I    14      15 


19      20      21 


22       23       24 


25      26      27      28      29      30      31 


POST 
CUANAH  3  5E 

root  :  lit 
soscoe 

ROTAN 

HMW 
3-A6RCCK 
..i.;;; i   RADIO   UTP 

swan 

>•»■»:;:  1 

TALPA 

tahhco 

TESCO 

TREHT    2    ENE 

•:  ::<.-«■ 

•..:•  J  ESE 

T«u SCOTT 

naor 

•cnoa 

VOSS 

•ELL1NCTON 

■1CM1TA  PALLS  .S  AP 

.::-:■'  vAllEv  fau  21 
■1RTERS  i  xne 


RCRTM  CENTRAL 

■  .!.»• 
ALEBC  a   se 
AaAlA 

AUTELOPE 
ARCHER   CI  TIT 

ARL1MTOH 
ARTHV*    CITT 
AVAL  CM 

■MM 

;■=:.£..  :»■ 

belto*  sam 
bcbsocc  oax 
blxuet 
!:«-»" 
WH 

BOTD   1   SE 
BRAZOS 

BRECAENRIOIE 
BRIMEPORT 

!=:.-■::; 

B.R.ESC1    2    Hi 

BcR.IN«TC1    !    •  !■ 
BYROS    1    NKE 

CAaERC* 
CARDOllTOK 

celiha 
ce«tea  CITT 
Cmala  ■:.»■•■- 
:.:'.■■-•. 
cliptoh  8  E 

■:•*-:-< 

COOPER 

COPPERAS    CCVE 
CORSICAHA 
CRA4SALL 

CRISSC* 
CROSS    PLAIHS 
UUM    •!    AIRPORT 

:••:..» 

OfCATuR 

:!•:!-.«    DO 
DE«TO«    2    SE 


MUMBJ 


.       .      . 


7.6B 
8.02 
7.12 
A.t2 

*.»! 

'.'2 
>. AS 
11. «• 
•  .AS 

7.84 

14.24 

8.19 
10. A* 
A. BO 

9.3* 

B.I! 

B.U 
■... 
».0» 
8.61 

9.20 
10. SB 
7.91 
B.Bl 
B.l* 

A. IS 

12. 2B 

a. 2k 

B.AO 

IS. 01 

B.tl 

a. 82 

11.84 

10.  61 
A.A2 

A. 42 

a.B« 

6.2B 

I.A0 

A.oa 
B.Taj 

A.S« 

10.02 
A. SB 


IBBTTliM 

a. as 

(WIS 

T,*« 

imrti 

12. as 

>>i.e>s<illE 

10.  It 

•■HI 

A.2T 

>l»!«l 

a.oo 

>9P|S*Bu«4    .    S 

s.B» 

»;••    .:•■-    .1    AIPPORT         B         B.8T 

>-.»■    •  :••-   *IC(EB>  BLV 

A.TB 

PROST 

a.  si 

«.:.€).:;. i 

A.AL 

UTIMIUl 

11.2* 

UOPM'OK 

A.  10 

4.16    PCM 

10.12 

BOlOT».a1'I 

10. Tl 

BAAMA* 

10. 12 

'••*■•-•• 

T.Ol 

MAV>taiaa  ca» 

'.•• 

•   '  •• 

a.a» 

UMIMCI 

u. a* 

A. 11 

11.22 

•aaainta 

a. 12 

.BE 

11. At 

•  ..1 
a. si 

A.  28 

'.»a 

11. .2 

IB. Of 

a. IB 
>.o 
■  .a. 


14,41 

$3 


.0. 

.oa 


.10 

.15 


.03      T 
T  .01 

.OB 


.17      .33  .33 

T         1.0»  .44 

1.04  T 

.22     .«S  .03  4, as 


.sa  .26 

.03  .7a 

i.7i  .a7 

.23  .73    1.30 


.33 

.23    1.36 

1.30    1.3B 

•II 


,24    l.BS    1.26 


.'!    1.37  1.61       .7 

I      .60 

.03.   l.BS  .30 

.58    ,ao  .la  i.: 

.17  1.30 


1.04      .07    1.17 


.45  2.32 

1.31  2.72      .99 

1.20  1.00 

1.61  .39 
1.76 

1.29  2.60 


.92  1.30 

1.21  2.01 

1.34  2.63    1.72 

1.46  .B3 

.02  .61 

1.12    1.34 
3.33      .30 
1.31      .03   2.23 
1.07      .S3 
1.24      .76 

1.63  1.36 
.44  1.74 
1.4B    1.14 


1.03  . 

1.9T  I. 

1.23  1. 
1.97 

2.03  . 


.93  2.24 
3.00  1.43 
4.54      T 

2.93 

1.24    1.14 

2.06 
1.60 

.94  2.23 
1.10  .29 
1.04    1.97 

.70  1.B2 
1.30  1.20 
1.26  3. SB 
2.93  1.70 
1.29    1.90 

.20    1.21       .01 
1.67 
4.71      T 
l.ao  2.01 
1.44    3.12 

1.40      .60 
.56    2.60 

.02  l.aa 


2.46  .31 

.35  ,B3 

.13  .49      .06 

.15  .55 


.33      .46 
1.B3      .75 

.09      .61 


1.93      .01    1.93 

.36    1.00 
2.90    1.10 

.tl    1.24      T 

T  .03 

1.10      .06 
.11 
.27      .64      .07 

.10      .SO      .09 


.29  2.43 

.99  1.29 

.37  1,41 

.03  2.66 


.14    1,24 

.11    1.03 

1.63    1.67 

.91 


09      .23    1.37    1,63 


.27      .36    1.13 


04      .09      .07      .03 


.03  1.47  2.33  .01  1.90  1.33 
>S  .33 
19       .39 

.17 


T  1.79  2.00 
T  2.40  1.20 
.09)    1.90    2.00 


.02    2.94    1.02 


1.43      .10      .10 


3.47    2.34      ,13 


,S2      .07 

1.69 
2.39    2,23 

1.39    1.90 
2.41 
2.99      .04 

.IB    1.9B 

1.69 

2.73  3,74 
.94  1.27 
1.36      .30 


1.00    1.13      .40 


1.37 
1.30 
1.47 
1.34 


2.B4      .93    2.25 


4.5S  . 

.33  1.07      . 

1.78  1.17    1. 

3. as  . 


1.04 
1.40 


.OB!  1.40    2.30 

.06       .07 

.26 

2.90    2 

.11 

.  io 

.33      .47                   T 

1.19    1.23 

2.77 

1.26 

■01 

1.36    2.20 

.37      .63 

.09 

.81    1 

..*• 

9.00      .60 

.60 

1.00 

i.io  l.aa    t 

1.03       .S3 

1 

.62 

2.02    l.BS 

.17      .82 

2.00 

1.80    1 

1*1 

T 

2.14    1.76 

.96    1.19 

1.62    1 

■  Tl 

1.07      .63 

1.99    1.64 

.93 

.60    1.60      7 

T            .10 

2.80    1 

.10 

l.OC 

.16    2.17    1.70 

.01       .49 

.41 

1.67 

.61 

1.26    1.32 

.40    1.03 

1.60 

.90 

.73    1.44 

6,90    6 

tie 

.02 

2.03    2.84 

.02      .41 

.08 

1.28 

.02 

1.84    1.10 

.33    1.11 

.01 

.99 

.06 

.88    1.63      .01 

.16       .06 

.88    1 

..1 

1.81 

.02      .43    1.44      ,0< 

.81     1.10 

.89 

.10 

T         1.31      ,l|      T 

.08      .86 

T 

1.13 

.02 

.01 

.41     1.14       .48 

.10 

6.69 

,10 

.93 

.01       .83    2.10      .89 

.27      .76 

1.06 

.19 

A.'Amwi 

■■' 6WbBJ 

III 

.'•t 

liwU. 

.00 
.03 
.26     .12 

,29      .19      ,02 

■  67 

.11      T 
.27 

■  06 


.72 

.02 

.31 

.03 

.22 

T 

.77 

T 

•ts 

.04      .03 

.61 

.09 

.17 

.26 

.02      T 

.17 

.26 

.26 

.12    1.44 
.02      .40 


.12 

.04 


.09 

.18 

T 

T 

.19 

.02 

T 

.06 

.02 

.01 

.22 

.03 

.06 

.02       .06 
T 

•  09 


t 

.10 
1,70 

23 

69 

.10 

23 

.02 

.11 

09 

1.02 

.BO 

0! 

T 

T 

.21 

T 

01 

T 

.01 

.01 

2.BT 

01 

.06 

.43 

.16 

.10 

1.82 

.22 

11 

.12 

.10 

.96 

.30 

IB 

.11 

.12 

It 

.20 
■  11 

■  23 

.01 

01 

.0. 

1.41 

.18 

9.20 

T 
.00 

7 
.37 

.99 
2.10 


1.01 

1.60 

2.61 
.30 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
MAY  1965 

Station 

3 

o 

Day  of  Month 

12   3 

4    5    6 

7   8   9 

10   11 

12 

13   14  |  15 

16  |  17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28   29   30 

31 

me   sregor 
me   miner 
meridian  state  p««h 

ME«IA 

NINERAL  »ELLS  fU  AP 

tl.S< 
T.DI 
T.l! 

12. TC 
T.ll 

■  11 

.21 

.0! 
T    .24 

.09 
■01   .41 

l.TS  2.01 
1.40  1.06 
2.00   .90 
2.20  2.23 
2.3T 

.61 

.02   .29 

.04   .26 

T     .10  1.2T 
.27   ,72   ,46 

2.70  3.17 
1.10   T 
1.42  1.62 
1.30  1.71 
.97 

.31 

.30 

•  12 

•  09 
.19 

.34 

.16 

■  13 

.11 

.34 

.17 
T 

■  10 

T 

,92 

.03 
T 

.26   .02 
2.T4 

.13   .30 

3.04   .20 

•  28 

.10 

.08 

HOAOAN  1  INN 
MORBAN  KILL 
■UtNSTEn 

mullIN 

navarro  MILLS  eu 

S.S1 

T.91 
T.2! 

10.  It 

.02 

.90 

l.OS  1.99 

2.34 

2. 31   .39 

1.T6  2.33 

T 

.52 

1.0a   .76   T 
.02  1.42 
.27  1.38 
.IS   .40  2.41 

.04   .42 
.48 

.83  1.22 
1.23  1.33 

T 

.21 
.32 
.68 
•  09 

.13 
.09 

T 

.01 
.13 

.IT 

.02 

T 

.IT 
.25 
,3T 

.03 

l.TS 

.OT 
.07 

.12 

NEHPORT 
OLNET 

OLNEY  9  NNH 
PALO  UNTO 

MUM 

4.0! 
4.JI 

♦.21 
T.ll 
T.O! 

.0! 
T 

.30 
•  21 

.2T 

T 

1.30  1.00 
1.T9 
.30   .99 

,6a  2.3a 

2.93   .67 

.IT 
.'0 
.61 

.83 

.09   .48   .07 
.12   .49   .90 
.75   .92 
T     .14   .09 

.50 

.37   ,30 

.30   .47 
.96   T 

T 

•  39 

T 
.30 

.66 
.96 

T 
.03 

.11 

T 

.01 

.35 

.01 

.55 

.07 

T 
T 

.90   .09 

.21 

.60 

PILOT  POINT 

POSSU"  KINSOON  DAN 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
OUINLAN 

T.DI 
S.S2 

10. a! 

10.  Bl 

T    .04 
.IT 

T 

.01 

T 
.04   .49 
.10 
.60 
.T9 

1.3T   .79 
1.04 
1.23  2. SB 

,10 

4,00   .40 

.50 
T 
2.10 

.08   .93 
.38   .97   .46 
1.33  1.36 
.45        .17 

.30 

1.29 
.55 

1.18  1.21 

1,37 

2.20 

.06 
.06 

.30 
.64 
.08 

.12 

T 

T 

.16 

.0' 
.01 
.16 

.01 

T 

.08 
.04 

.06 

2.04 

T     .14   .06 
2.80 

,12 
,04 
.33 

•A1NBOI 

RANBER  PUMP  STATION 

■CD  OAK 

RICHARDSON 
RIN4B0LD 

10.02 
T.TO 
S.Bl 

10.91 
9.02 

T 

•  OT 

.13 

.04   ,03 

T 
.OT   .90 
.12 
.92 

1.3B  2.22 
2.20 

.90  I.6S 
9.09   .14 
1.93  1.17 

,91 

l.ll 
T 

.61  1.56 
.60 

.oa  .43  .21 
.49 
1.63 

1.61  1,00 
1.36   .59 
1,27   ,99 
1.19 
.55 

.03 

.T2 
.39 

.02 
.09 
.25 

.OS 

•  10 

•  20 

.26 

.08 
.03 

T 

T 

•  OS 
T 

.01 
.45 

.04 

T 
.25 

.26 

.OT 

T     T 
2.66 
2.98   .21 

.11 

.04 
.02 

RISINE  STAR 

ROANOKE 

ROCKDALE 

ROCKMALL 

•OSS 

T.SI 

B.B2 
10. 9< 

10. Tl 
1B.A2 

.OS   .02 
.13 
T    .04 
.19 

.46 

T 
,60  4.00 

1.44  1.33 

2.29  2.14 

2.B2 

2.41  2.a3 

2.90   .60 

.09 

T 
.04 

1.36 
.34   .73 

.10 
.38   T 

3.04   T 

1.97   .68 
.53   .06 
.40  3,22 
.47  1,61 

2.60   .37 

.09 

.21 

T 
T 

•  OT 

•  19 
.29 
.29 

•  65 

,49 

.oa 

.17 
■  04 

.0? 
.12 
.68 
.11 

•  22 

.01 

.10 

.09 

T 

.43 
.31 

2.24   .03 

1.11   .74 
3.22   .20 

.13 

•OSSU  1  SE 

nan 

SHIPNAN  PUMP  STATION 

SI 1 DELL 

SPRINBTONN 

T.O? 
6.10 
9.14 
5. TO 
6.47 

.TO 
•  OT 
.01 
.18 
.24 

.29 

.09 

.02 

l.TS   .79 
1.62   .43 
2.2S   ,S9 

1.46   .77 
1.46  1.76 

.T5   .50 

.79   .98 

1.2a  T 

1.17   .93 
.43   .60 

1.39   .60 
.78 
.82 
.44 
.49   .27 

.16 
.24 
.23 
1.21 

2.02 
.03 

.02 

.07 

.20 

.26 

.10 

.20 

T 
.04 

.11 

.04 

.02 

1.99 

1.93   .01 
.33 

.02 

STEPHENV1LLE  6  31 
STILLHOUSC  HOLLOH  0AM 
STRAIN  •  NNE 
TAYLOR 
TEMPLE 

T.01 
12. AS 
T.TO 
T.S9 
11.26 

T 
T 
.19 

•  OT 

.01 

.09   .09 
.93 

.12 

.61  1.24 
.7S  1.40 
.62  2.90 
.02  3.2S 

.68  1.14 

.0<> 
.04 

1.28   .91 

.06 

i.io  .6a 

.03   .01   .06 
T     T     .05 

1.96   .61 
•    6.60 
.74   .40 
.47  1.23 

3.38  2,92 

.36 

.04 
.11 

T 

.38 

.4T 
.69 
.69 

.61 

.02 
.20 

T 
,08 

.35 

.10 
.08 
T 

.03 
•  03 

.03 

T 

.07 
.19 

.03 
.12 

T 
1.94 

.01 

.94   .06 
2.36 

.11 
.21 

TERRELL 

thornton 
Throckmorton 
thurscr  9  ne 

TRENTON 

T.40 
IA.TA 
A.B9 
6.59 
J.ST 

.IB 
.02 

.OS 

.OB 

.09 

.91 

T 

1.05  1.32 
1.66  4.19 
1.72   .32 
2.61 
1.69   .92 

.0* 
.15 

.27 
1.94 
.66   .75 
.85   .96 

.14   .04 

2.39   .10 
2.61  2.31 
.96 

1.09 
.94   T 

.20 
.46 

.10 
.03 
.34 

.28 

.09 

.03 

T 

.09 
T 

.05 

.01 

T 

.22 

.03 
.33 

,05 

.06 

1.69   .13 

1.9, 

1,69   T 

T 
1.09 
T 

trot 

VALLEY  VIEh 

NACO  OAM 

HACO  HE  AIRPORT         II 

HALNUT  SPRINCS  A  ESE 

12.40 
9.S4 

14. OB 
19.00 

T 
T 

T    T 

.40 

.93 

.02 
■OS  3.30 

T   3.10 

T    1.90 

.99   .61 

3.06  3. la 

3.27   .09 

.61 

.01 
.04 
.80 

•03   .99 
.04   .30  1.66 
.01  1.95   T 
.76   .04  2.03 

4.30   .30 

■  36 
1.33  1.64 
2.78   .01 
1.32   • 

.35 

.05 
.10 

.10 
.11 
.14 

1.09 

.04 
,69 

T 

.02 

.26 

.02 
.63 

.10 

,79 

.11 

.04 

T 

.06 

.06 
T 

T 

.02 
T 

l.TS   .15 
2.12 

T    1.55 
1.63   T 

■AKAHACHIE 
UEATMERPORO 
■HITNEY  OAM 
HOLPE  CITY 

T.BO 

b.ib 

M.I4 

10.42 

.TJ 
.03 

.64 
.41 

.24 

.01 

2.09  1.44 

.93  2.06 

2.36  1.93 

4.96   .99 

.'5 

.12   .40   .43 
.34   .86 
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T 
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.15 
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7 
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.92 

1.91 

.08 

.92 

.06 

.13 

,11    9.68      .76 

.52 

.01 

.19 

7 

1.20 

.97     . 

•LAVafti 

A.A9 

.12 

.10 

.73 

.09      ,05    2,99 

.99 

.00 

.20    . 

•  •«..■ 

10. 2R 

.19 

.92 

.01 

.16 

.09 

.31 

.05    5.90      .96 

.92 

.33 

.0. 

T 

1.12 

.54    , 

9.11 

.IT 
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.90 

•  IT 

.10    1.73 

.05 

■  08 

.42    . 

...-  • 

9.«l                                                                    .02 

.19 

.06 

.01 

.86 

1.05 

.61    1.29    1,02 

.19 

T 

7 

T 

7 

.20 

•URRR' 

•  ••> 

.T9 

1.12 

.10 

•  10 

3.93      .11       .83 

.10 

.16 

.09    . 
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?A*»    W.    SARA 

'.10 

.2T 

■  66 

.'9 

.93 

.06 

1.T6    1.10      .99 

•  02 

•  91    • 

fA»-»    aDOC 

A.T2 

.OR      .10 

.16 

.66    1.98      .96 

.12 

.09 

•  06 

.IB 

.21    . 

4.16 
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T 

T 

.20 
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.10 

.94 

7 

.76    . 

•»W    ». 

1.49 

.91 

.90 

.57 

.30 

1.11 

.10 

.34 

•••1 

.21 

.14 

2.32 

.90 

1.12 

.32 

<■»'                                                                    .02 

.02 

.1) 

.01 

.12 

.92       .99 

.12      .06 

.78    . 

CRJPl    RAVRC* 

4.72 

•  91 

.01 

.39 

.IT 

1.02      .99      .75 

.09 

.02 

.29 

.02 

1.04    . 

Ml 

.99 

.40 

.10 

.69 

.15 

1.30      T         1.95 

1,10 

.90    , 

..     .. 

••9* 
'.♦9 

I.M 

.02 
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.01      .19 

.01       T 

.91 

.91 

T 

.12 

.96 

.47 

1.90 
7 

.10 
7 
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1.66 
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1.99 

.09 

7 

T 

7 

.20 
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.14 
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.12    . 

.01                   .91 

I.6T 

.01 

-" 

1.16 
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.09 
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MM 
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.19 

.20 

1.90                   .99 

•  62 

1.94 

'.<9 
'.19 

.19 

.02 

.29 

.28 
.32 

.90 
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.19 
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IS 

16  |  17  1 

18 

19 

20   21 

22   23 

24 

25   26   27 

26 

29 

30 

31 

FORT  NCKAVETT  14  NM 

FREDERICKSBURG 

T.OI 

.40 

2.03 

.50 

.04 

2.39   .02 

.38 

.02 

T 

.73 

.09 

.02 

,03  . 

PUNK  MNCH 

A.2A 

.32   .07 

1.13 

.61 

.26   .07 

.34 

.09 

,66  , 

SOLD 

6.61 

.30 

1.42 

.67 

2.22   .72 

.25 

1.23 

.03 

WBMI 

B.TT 

.35 

.08 

.63 

.16 

2.27 

.85 

.29 

.93 

.21  ! 

MUMBLE  PUMP  STATION 

T.OI 

.09 

2.15 

.43 

1.00 

.70 

1.50  . 

HUNT 

3.31 

.10 

.33 

.32 

2.90 

1.00 

.11 

.25 

MVE 

6.13 

.16 

.47 

.27 

3.22 

.45 

.11 

JAMES  RtvER.  MNCH 

6.66 

.13 

•  19 

.16 

3.40 

1.00 

.33 

1.19 

.26  ! 

JOHNSON  CITY 

3.T1 

T    .02 

.41 

.13 

.09 

.25 

.06 

.02 

.11  2.62 

.91 

.05 

T 

T 

T    T 

1.17 

.01 

JOHNSON  RANCH 
JONES  C6  RANCH 
JUNCTION  FAA  AIRPORT 

6.61 

.11   .33 

•  66 

2.11   .91 

1.12 

.16 

.12 

.19  . 

T.66 

T    T    T 

T     T     T 

.39   T 

.01 

.09 

.19 

3.27   .01 

1.07 

.04   T 

.20 

.63 

1.06 

,13  , 

JUNO 

3.63 

.02   .09 

.19 

1.13   .96 

.12 

.01 

.89 

.02 

2.10  . 

KEHPNER 

13.62 

.05 

.95  2.54 

.06 

.20 

.17 

3.61  6.16 

.19 

.71 

.06 

.13 

1.03 

KERRVILLE 

6.66 

T 

.02  .03  ,02 

.06   T     .60 

.06  1.18 

.15 

.60 

.10 

.02 

.07  3,31 

.85 

.15 

.02 

,13 

.03 

.03       T 

.69 

T 

.71  . 

LAKE  VICTOR  1  W 

10,74 

.T5  1.75 

.19 

.17 

.05 

4.90 

.90 

.30 

1.12 

LAMPASAS 

9.61 

.06 

.35  1.41 

.04 

.09 

.21 

.24 

1.13  6.13 

.30 

.61 

.01 

.01 

.77 

T    ! 

LAN6TRT  NO  2 

6.36 

.29 

.41 

.27 

.90 

.10 

.07 

T 

1.17 

2.T9  . 

LEAKEY  NO  2 

3.31 

T    T 

.49 

.02 

.01 

I. 01 

2.08 

.73 

.17 

.30 

.16  . 

LLANO 

». 11 

.23 

.01 

.02 

.09 

.13 

.11 

.63  1.01 

,70 

.97 

T 

.07 

T    . 

LOMETA 

13.60 

,90 

4.50 

1.30 

.10 

9.40 

.30 

.10 

.10 

LYNXHAVEN  RANCH 

3.69 

•  30 

■  09 

.22 

.12  2,66 

2.00 

•  32 

MARCO 

T.OI 

.90 

.30   .30 

1.29 

3,00 

1.26 

.20 

MARTIN  RANCH 

4.70 

.01 

,06 

.06 

.12 

1.03 

.16 

.37  1.73 

.64 

.18 

.01 

.11 

.04 

.06  ! 

MASON 

4.51 

T    T 

7     .20 

.04 

.90 

.27 

.15  1.19 

1.15 

.20 

.10   T    T 

.07 

T 

.03  . 

MC  camey 

6.01 

1.04 

7     T 

.04 

.03 

.02   .19 

.70 

.10 

.66 

.66 

.39  . 

MC  INTOSH  RANCH 

6.91 

.01 

.10 

2.00  1.30 

.30 

.50 

.30  . 

MENARD 

9.11 

T 

T    T 

.03 

.05 

.12 

.41 

1.63 

1.78 

T     .02 

.03 

1.04  . 

MENARD  13  »NN 

3.74 

.11 

1.74 

.85 

.01 

.31  . 

MENTION 

NILLER  RANCH 

6.13 

1.22 

,49 

.74 

.83 

3.20   .13 

.04 

.11  . 

MOSS  RANCH 

7.16 

.12 

.22 

.20 

•  09 

2.93 

.75 

.95 

1.31 

MURR  RANCH 

9.00 

.70 

.50 

2.10  1.90 

1.40 

.10 

.90 

NELSON  RANCH 

5.64 

T    T 

T    T    T 

T    T    .59 

T    T 

T 

.16 

T 

T 

2.12   T 

..30 

.60 

T     T 

T     T 

T 

.03   T 

.07 

T 

T 

.51  . 

NI<  STORE 

11.10 

.90 

2.30 

6.65 

1.00 

.43 

oak  Creek  lake 

7.10 

.16 

T    T 

1.02   .37 

.02 

2.09 

.76 

.65   .10 

.05 

.29 

.10   .01 

.59 

.24  ! 

OIONA 

2.7] 

.36 

.03 

.11 

,06 

.46   ,26 

.05 

.06 

T 

.26 

1.10  . 

PAINT  ROCK 

4.61 

T 

T     T 

.70   ,05 

2.75 

1.75 

.49   T 

.65 

.04 

T 

.10 

.03 

T 

RANDALE 

2.72 

T     T 

T 

•  66 

.2ft 

.07   .03 

T 

1.92  ! 

PLACID 

6.96 

.30 

.30 

.77 

1.67 

.95  1.63 

.56 

.26 

.50 

PONTOTOC 

6. 02 

.92 

.65 

3.03 

PRADE  RANCH 

6.10 

.11 

■04   ,01   ,02 

.01        .11 

.03 

.13 

.07 

2.31 

1.31 

.12 

.01   .06 

.86 

.01 

.59  ! 

RANKIN 

6.12 

1.34 

.70 

.70 

.12  2.10 

T 

.24 

.60 

1.02  . 

RED  SlUFF  CROSSING 

12.59 

.01 

.69  4.99 

.00 

1.39 

1.32  1.90 

.43 

1.21 

.30 

RICHLAND  SPRINGS 

10.64 

.37 

1.53 

.51 

1.13 

6.31 

.61 

.07 

.17 

.14 

RILEY  BEN  RANCH 

9.61 

.28 

.21 

.16 

.60 

3.20 

.60 

1.00 

3.13 

ROBERT  LEE 

5.60 

.11 

1.T1   .41 

.05 

.23 

.71 

.60   .10 

.23 

.20 

.95 

.30 

ROCKSPRINGS 

6.62 

T 

T    T 

.20 

2.00 

.80 

.53 

.35 

T 

.72  '. 

ROCK3PR1NSS  22  SN 

5.20 

.01   .03   ,02 

.04   .10 

.16 

,71  1,10 

.13 

.02 

.39 

.02 

.01 

.92  . 

ROOSEVELT  2  E 

1.51 

1.10   .21 

.11 

2.30   .32 

1.14 

.70 

1.20 

1.11  . 

ROUND  MOUNTAIN  A  WNW 

7.49 

.93 

.95 

.21 

.31 

3.13 

.75 

.20 

1.13 

SABINAL  1  NSM 

3.13 

1.13 

.04   .03 

.37 

.01 

.34 

.16 

1.21  ! 

SAN  ANGELO  DAM 

4.57 

•  46 

.10   .12 

.13 

1.44 

.60   .06 

.66 

.09 

T 

T 

T 

T 

.29  . 

SAN  ANGEL 0  MB  AIRPORT   R 

3.63 

T    T 

T    T     .32 

T     T 

.50 

.19 

1.46 

.06 

.09   .33 

.48 

.02 

T 

.06 

.14  . 

SAN  SABA 

1.91 

.63  2.00 

.07 

1.70 

2.00  1.33 

.73 

.21 

.11  . 

SANDY  2  S 

6,11 

.54 

.32 

.04 

.29 

.06 

.IB 

.10  2.00 

.53 

.22 

.02 

1.12 

SEGOVIA 

7.25 

.OB 

.13 

3.39 

.80 

.90 

.10 

.63 

.96  .' 

SMERFOOD 

3.07 

.36   .05 

.41 

1.10 

.10 

.63 

.01 

.03 

.08 

.29  . 

SLOAN 

9.19 

T    T 

T    T    .30 

1.00   .16 

T 

•  30 

.60 

T 

3.10  T 

1.05 

1.63 

.01 

.04 

.21 

.11 

T 

.59  . 

SONORA 

9.64 

.52 

.02 

.10 

2.20 

1.35 

.16 

T 

T 

T    .03 

.10 

1.11  . 

SPINKS  RANCH 

STERLING  CITY 

9.17 

.64   .97 

.02 

.63 

1.20 

1.22   .11 

.32 

.10 

.05 

.07 

.12 

.42  . 

TARPLEY  1  E 

1.00 

T 

T 

.19 

T     .40 

T 

.10 

T 

1.20   .13 

1.40 

1.60 

T     T 

T 

T 

2.50 

T 

TELEGRAPH 

6.17 

.11 

.10 

1  2.30 

1.12 

1.12 

.15 

.80 

.90  . 

TENNYSON 

7.94 

.74 

.26 

1.42 

1.10 

1.95 

.66 

.14 

1.02 

.25 

UVALDE 

S,9< 

T    T    ,14 

T     .91 

.06 

.02 

.69 

.02 

T     .03 

.13 

.19 

.01 

T 

T 

.50 

.09  .' 

VANCOURT 

4,93 

.12 

.07 

2.10 

.53 

.67 

1.40 

.12 

.11  . 

MATER  VALLEY 

3,73 

.02   T 

1.02   .33 

.03 

.70 

.31 

.26 

.11 

.13 

.03   .06 

T 

.06 

.63  . 

MATER  VALLEY  10  NNE 

7,41 

T 

2.70   .10 

.20 

.70 

.70 

.30   .35 

.20 

.21 

.10 

T 

.70 

.99  . 

•   •   • 
SOUTH  CENTRAL      OT 

ARANSAS  PASS  2 

9.20 

1.65 

.60 

3.30 

.60 

.63 

T 

.20 

AUSTIN  MB  AIRPORT       R 

9.91 

T 

T    .(6 

T     .41 

1.79   .37 

.06 

.05 

3.19   .01 

1.66 

•  19 

T 

T     .21 

T 

T    T 

1.32 

.61 

T 

.02  '. 

AUSTIN  DAM 

10.11 

.03 

•  47 

2.03 

.07 

.06 

•  10 

.02 

.06  3.36 

1.87 

.92 

.12 

1.60 

AUSTHELL  ML  REFUGE 

3.02 

1.69 

.72 

.94 

.03 

.02 

T 

T 

beeville  s  ne 

9.01 

1.35 

2.69 

.15 

•  ST 

.30 

.63  '. 

BLUE 

1.90 

T    .14 

.29 

T    2.77 

.13 

T 

•  06 

2.23   .31 

.15 

.63 

T     .61 

T 

1.66 

BRENHAM 

14.71 

.14 

.02 

.03  6.16 

.03 

2.33 

.67 

1.63 

.OT 

.21 

.21 

3.23 

BUL VERDE 

1.14 

T 

T    T    .60 

T         .13 

7     .69 

T 

.39 

.02 

.06  2.13 

1.40 

•  33 

.67 

T 

T 

T    T    T 

.27 

T 

T 

.61  ! 

CALDMELL 

9,74 

.IT 

.14 

4.04 

1.39  1.90 

.20 

.01 

.12 

1.60 

CANYON  DAM 

12.11 

T 

•  39 

1.33 

2.76 

.01 

.22 

.06 

.OS 

.04  2.96 

1.74 

1.37 

.09 

T 

.92 

.19  ! 

CHAPMAN  RANCH 

4.92 

T 

T 

2.21 

.68 

1.30 

.06 

CIBOLO  CREEK 

6,21 

2.30 

1.30 

.60 

.02 

CLASSENS  RANCH 

10,93 

1.51 

.13 

1.46 

.50 

3.61   .03 

1.46 

1.66 

T 

T 

T 

.06 

.11 

.09  '. 

COLUMBUS 

T.9I 

T 

T 

.66 

T 

T    3.63 

.25 

1.91 

T     T 

.20 

T 

T 

1.62 

T 

T    . 

CORPUS  CHRIST  I 

9.93 

.10 

.13  1.71 

.20 

2.62 

.93 

CORPUS  CHRISTI  MB  AP    R 

4.01 

T 

T    T 

.02 

T 

.01 

.61  1.01 

.22 

1.56 

T 

T 

.51 

CUERO  1  NM 

9.11 

.03   T    .02 

,67 

1.87 

1.90 

2.38 

1.19 

.03   .30 

.12 

.04 

.10  ! 

OIME  BOH 

13.32 

.26 

.19 

6.33 

1.73 

1.30 

.40 

.10 

3.01 

DRYER  I  NM 

3.41 

T    T    .17 

.03 

T     .20 

T 

.76   .29 

1.28 

.21 

.20 

.02 

.63 

.04 

ELGIN 

1.09 

•  10 

.92 

T    1.42 

.15 

T 

1.96   T 

1.08 

•  20 

.34 

2.23 

FAIR  OAKS  RANCH 

T.44 

.22 

•  46 

1.12 

.28 

2.17 

1.14 

.23 

.12 

.11 

.12  . 

FALLS  CITY  »  MSM 

T.10 

.09 

.91 

T     .66 

.47 

.15 

T 

.17 

1.00 

1.75 

2.06 

.06 

.69  . 

FEDOR 

6.14 

.27 

2.33 

2.11 

.52 

1.34 

• 

FISCHERS  STORE 

9.91 

T 

.99 

2.49 

.23 

T 

T    2.13 

1.28 

1.33 

T 

.10 

1.15 

•  23  . 

FLATONIA 

9.99 

.99 

.21 

2.2T 

.1! 

2.33 

1.87 

.30 

.12 

2.62 

FLORESVILLE 

T.19 

T         .19 

1.50 

T    1.50 

T 

.25 

T 

T    1.60 

1.60 

.90 

T 

.55 

T 

GIDDINGS 

10,92 

.12 

.19 

T   3.11 

.08 

.63 

.93 

.90 

T 

.30 

.06   .06 

6.13 

.01  . 

GOLIAD 

T.TO 

.02 

•  OT 

4.50 

.02 

.04 

1.66 

1.05 

.36 

.08 

.03 

.07 

GOLIAD  1  SE 

T.29 

3.90 

I.T3 

1.10 

.29 

.65 

GONZALES 

6.01 

.10 

.51 

.91 

.03 

T 

.16 

3.21 

.26 

.11 

.80 

HALLETTSVILLE  1  N 

10,53 

T    T    .19 

T     .01 

T    3.15 

T 

T 

2.33   .30 

1.50 

.19 

.47 

.03 

.03 

1.30 

.01 

T 

T 

HENLY 

9.19 

.60 

.23 

2.30 

1.10 

.60 

1.20 

HONDO 

6.91 

T     .53 

T    1.24 

.07   .31 

.03 

•  41 

.03 

.03 

.36 

1.11 

.19 

T          .02 

T 

.22  ! 

JEDDO  2  NNE 

1.13 

,90 

.34 

2.90 

.20 

.11 

1.00 

.22 

1.33 

.0! 

.03   .06 

1.99 

.04 

•  16  . 

KARNES  CITY 

T.61 

.25 

2.61 

.09 

.10 

.76 

.78 

3.01 

KENEDY 

10.06 

.02 

6.01 

.10 

.30 

T    1.42 

1.48 

1.99 

T 

.22 

.02 

KINGSVILLE 

6,91 

.11 

2.53 

.38 

3.33 

LA  GRANGE 

1.72 

.20 

.07 

.01  2.03 

.07 

2.03 

.12 

1.62 

.01 

.07 

.12 

.07 

2.50 

LEHNGTON 

10,31 

.90 

.22 

6.31 

.04 

.02 

2.90 

.40 

.36 

.27 

.15 

.03 

1.20 

.10 

.09  .' 

LOCKHART  2  NM 

7.31 

.01 

.33 

1.72 

.05 

.01 

.10 

2.30 

.43 

.23 

.09 

1.65 

T 

.01  . 

LULIN* 

T.09 

,66 

.73 

1.12 

T 

.05 

.04 

.13 

T    1.72 

.»1 

.16 

.03   T 

.10 

.10 

T 

.12 

T 

.06  . 
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NEB    9RAUNPEL3 

■  HON 

10. tl 
9.6. 

a. S3 
a. at 

5.9) 

.10 

.11 

T           ,T9 
T                        .11 

.69 

.99 
■  11 
.19 

.09 

.19 
.Ot 
.02 
1.95 
l.BT 

.10 

.12 
.03 
.27 

.22 
.13 

.17 
.09 
.11 

.19 

.01 
.01 

.18 

9. TO    1.80      .18 
1.69      .21 

.99    1.2'    9.11 
2.22      .29    1.91 

•96                   .69 

.92 
.03 

.It 

.79 
1.22 

.90 

.01 

T 
.07 

.Ot 
.05 

.02 
.03      .03 

2. to 
.10     .ot 

.«.<      .01 
.02 

.08 

1.16 
.12      .09 
.03 

PfLUtERVlLLE 
POST    OAK    SCHOOL 
PROVIOENT    C1TT 
■CO    DOCK 
REFUGIO 

t.S2 
17,81 

10.49 

A.9T      T 

■OB 

.It 

T 

.to 

T 

- 

1.63 

'.30 
3.70 

T 

T 

.16 

T 
T 

•ts 

7 
.07 

T 

.It    l.tl    1.20 
3.12    l.'O 
1.96    1.33 
•           .9' 
1.6T      .79 

.20 
.20 
2.10 
.69 

,06 

7 

.09 

.13 

.11 

1.12 
t.90 
2.00 
3.9t 
.02 

■KMM 

bionedina  2  > 
robstobn 

M 

d 

B.tl 

1.2B 
.OB 

.85 

T 

.23 
3.82 

.tt 
.03 
T 

.02 
.03 
.10 

1.90      .20 
l.U       .99 
2.36      .It 
l.tl       ,7t 
1.19      .92 

.99 
.30 

.21 
1.92 
2.13 

.19 
.26 

.30 

.21 

7 

.03 

T           .19 

sin  antonio  ■■  airport     > 
si*  uacos 

schulEnBuRG 
SHU 

SCO.  IN 

•  .IB                               I 
T.1S 
10. tl 
■all 
B.Otj 

T          .90 

.22 

T           .12 

.AG 

.02      .15 
•  AT 

■  TO 

.01 

T 

.90 
1.70 
t.00 

.3t 
1.32 

.Ot 
.09 

.3T 

.It 

.11 

.06 

T 

.07 
.11 

T 
.14 

T 

2.08      ,09    9.03 

,03    2.09      ,90 

2.79      .22 

t.99    2.18 

2.52      .39    1.00 

7 

.73 
1.39 
•  15 

1.27 

.09 

.11 
.21 

7 
.It 

7 

7           7            .02 
.03 

T 

.03 

.71 
1.63 
.06       .66 
.13 

.08       ,01 
T           .10 

S1NTON 

SNITNVILLC 

SPRING    BRANCH    2    SE 

.•£.:£«    •   SSn 

bAShINGTON    STATE    (III 

9.23 

10. 2T 
T.02> 
T.tt 

1.20 
.1) 

,09 

.21 

.aa 

.95 

T           .02 

.02 

2.30 
2.98 
2.29 
1.21 

T 

.10 
.01 

.10 
,62 

T 

.02 

T 

.06 
.02 

1.90      .63 
.90    1.06 

.Ot    2.89    1.161 
.99    1.31 

7         2.62       .09 

.27 
.99 
.68 
.39 
.tt 

T 

.56 

.It 

.21 

■IB 

.01 

.03                  7 

•  60 
2.90 
1.60 
1.39 
2.03 

.03 
7 

.90 

.:.::■   •:.:.:n  pnotn 

v oakum 

VOUKTOaN 

9.21 

t.tt 

T.9T 

T          T          .09 
.01 

T          .02 
T 

T 
T 

.36 

2.60 

.It 

.01 

.06 

T 
7 

1.72      .13 

1.09      .18    1.18 

1.38    l.tt 

.GI 
.88 

2.19 

.OT 

.06 

.0' 
■  OG 

.96      7 

.01 

.06 
.01 

•  89 

T 

•  Ot 

•         a        • 
U»PER    CO»ST                     01 

ten* 

■nahuac  tbco 
angleton 

!**    CITY    BATERaORKS 
BAVTOaN 

2..J 
l.al 

B,*i 

2.91 
9.89 

.Ot 

T 

.09 

.02 

.05 
.05 
.18 

T 

.38 

.87      7 

1.00 
.70 
6.30 
1.69 
1.39 

.33 

.08 

.01 

.60 

.96 

.81 

.10 

.01 

.92 

.17 
.03 
.23 

.07 

.02 

.10 

.Ot 
.10 

.01 

T 

.08 

.88 

1.20      .60 

T 

SCAUPK3NT 
ClEvELAnO 
ClOOINE 

c-p«ess  1  sa 

CANEVANG   2   SE 

l.lt 
S.3» 

O.M 
».  9l 

t.lB 

.09 

T           T           .15 

T 

.02 
.90 

.63 
.9t 

T 
.23 

.05 
T 

.35 

T 

.05 

.to 

.10      .07 

.90    1.31 

T           7           .18 

,0t      .61    2.02 

.06 
.91 
.99 

2.10 
.71 

.78 
.78 

.Ot 
.37 

.10 
.02 

T 

.01 

.19 

.19 

.66 

T 

.96 

.19 

.02 

7 

.01 

.16 

,09      T 

.08 

T 

.96 

1.67 
.96 
2,90 

7 

EDNA   >   Sa 

EL   CANPO 
■PEEPCRT    S    Na 

GALVESTON    Bt    CITY                    R 
HOUSTON    .!    CITY                        » 

S.TB 

t.BO 
S.tZ 
2. ST 
».»t 

.01       .02 
.09 

T 
T          T 

T 

1.37 
.Ot 

T 
.28 

.It 
.05 

.02 

T 

.66    1.08 
■71    1.19 

.21 
.06    2.86 

2.19 
.28 
2.96 
1.73 
.50 

.61 
.16 
.01 

.01 

.07 
2.91 

.01 
.29 

.02 

T 
.09 

•09 

.f 
,09 

T 

.02 
.12 

T 

.97      .07 

.06 
7 

HOUSTON    as    AIRPORT 

houston  barker 
houston  deep  park 
houston  heights 
houston  inoep  heights 

».»t 

t.oal 

t.R> 

9.20 
t.U 

.OT      .01 

.09 

T 

T 
.01 

.19 
.62 
.10 
.27 

.01 

.50 
.02 

.05 

.01 

T 

.09 

.03 

7        2.03 

.ts 

7           .17 
.It 
.01       .01    1.03 

.89 

.01 
.71 
2.33 
.99 

.02 

.23 

.09 

.22 
1.12 
T 

.It 
.01 

2.79 

.08 
9.06 

.02 

.09 

.Ot 
.18 
.62 
.01 

.06 
.02 
•  01 

.07      7 
•  10 
.01 

.20      .06 

1.76 

.06       .61 

.89 

1.80 

•  Ot 
.02 
.01 

HOUSTON    BE5TBURY 
HOUSTON    NORTH   HOUSTON 
HOUSTON    SAN   JACINTO  D> 
HOUSTON   SPRIN«   BRANCH 
HuaaHE 

S.tt 
S.2T 
2.87 

s.ta 

6.29 

.19 

T 

.32 

.17 
.tt 
.13 

a 

.18 

.05 
.59 

.01 
.05 

.23      .01 

.01       .18 

7 
.13                   .Ot 

.05      .10 

3.30 
2.62 
1.27 
1.97 
2.t9 

.12 

.12 
.19 

.09 
.20 

.06 

7 
.33 

.05 

1.00 
7 
.37 

.91 

.tt 
.99 
■  5T 

7 

.11 

.21 

.20      .02 

.28 

.38 
1.38 
.29 

1.30 
2.05 

.07 
.17 

KATY    aOLP   HILL 
LIBERTY 

BATABCROA    NO   2 
bauRBRC 

-!.    BULP 

'.29 

3.13                          T 

'.19 

2.9* 

'•"1 

.01 

T 

.Ot 

.01 
.01 

.62 
.18 

.02 
.08 

.37 
.11 

T 

7 
7 

.89    2,28 

•5t      .68 

.99      .09 

.73 

.to 

.33 
t.St 

1.82 
2.93 

.10 
.11 

7 
.33 

.50 
7 

.12 

.07 

.01 

1.09 

.08 
7 

.05 

.18      T 
.tl 

■01      .09 

2.GI 

1.7G 

.02 

ORANGE    B   Na 
PALACIOS    'AA    AIRPORT 
PIERCE 

POINT    COMPORT 
PORT    ARTHUR 

tall 

.:! 

i. it 

J.St                          T 

T          T 

T 

T 
T 

.07 
.Ot 
.28 

7 

.10 

T 

7 

.Ot      .37    1.78 
.33      .tO 

7 
.39 

2.00 

T 

.66 

.02 
.01 
.70 
1.78 

.83 

.66 

.20 
.02 
.03 
.07 
,90 

.Ot 
.Ot 
1.11 
.02 
.12 

.0! 

.01 
.01 
7 

.12 

7 

.99      T 

.53 

7 
.35 

.02 
.01 

.06 

.11 

PORT    ARTHUR   BB   AIRPORT      R 
PORT    LAVACA   NO    2 

PORT    0   CONNOR 

•  ::  —  :•: 

SUGAR    LAJtO 

S.U                            .01 

2.91 

3.79 

6.01 

6.29 

T 

.01 

T 

T 
.Ot 

T 
.31 

.16 
.08 
.05 
.16 

T 

7 

7 

1.13      .11 
1,73      .03 
1.63 
.39 

.12 
1.16 
1.86 
1.60 
2.30 

2.11 
.02 
.03 
.03 

.16 

•  09 

.10 

T 
•  IB 

.31 

.10 
.02 

.12 

T 
.OT                   T 

.61 

.30 
.28 

.06 

7 

•  Ot 

--■>!:■'!   1  aSa 

YOMALL 

VICTORIA    at    AIRPORT              R 

aHARTON 

t.O 
t.lt 
>.9t 
6.l3 

T          .02 

T          T 
.03 

T 

.06 

.00 
.03 

.18 
L.12 

.08 

T 

T 
T 

.08 

7 

7 

.62 

.70      .16    l.Ot 

■16      .96    1.69 

.71    2.99 

3.68 
.32 

.30 

.06 
.13 

7 
.10 

,06 

.07 

•  t6 

7 

.29 

.06 
7 

.ot 

.04 

.12 
.31 

■  Ot 
7         1.82 

7           T 

T           T 

.01 

.06 

7 

T 

•         a         • 
SOUTHtRN                            OR 

Alice 

•aaa'AONG 
BENA.IOES    T    J 

•M  "t-.i 

CARRIIO    SPRINGS 

d 

i.t» 

T.2B 
t.tT 

1.12 

1.00 

.'a 

T 

.03 

.0! 

.12 

.26 

1.50 
.73 

.02 

.02 

7 

2.29 

.67      .69      .20 
1.32      7 
1.10    1.03    1.68 
1.38      .It    l.tt 

.12 
.90 
.09 

.02 

.39 

T 

T 
T 
T 

7 

.11 

.10 

•  01 

ct'ttlNA 

' »■•.:•**    »   NNa 

COTULUA 

COTUULA    PAA    AIRPORT 

CPYS'AL    CITY 

9.00 
t.lt 
9. IB 
9. It 
9.t9 

T           .09 
■•I 

.90 

.29 

.ta 

.'a 

.90 

T            .80 

.9t 

.02 

T 

.tl 

T 

.09 
.20 

1.30 
•  3t 

.to 

.37 
1.12 

.08 
.03 
.02 
.01 

.11 

T 

1.82    1.20 

2.20    1.25 

1.00    1.78 

.89    1.19    1.00 

.02    2,08      .71 

•  BT 
.39 
■  IT 

T 

.Ot 
■Ot      .It 

T          T 

.21 

7 

.15 

•01 

BIU.CT 
IAGlE   pass 
(aCINAt    >    a. 

PAlCON    0A» 

1.11 

'.19 
t.tl 

I.M 

t.ti 

.92 

.ta 

.t9 

1.22 

.'0 

.02 

T 

.03 

.0? 

;.«o 

.69 

.Tt 
1.00 

.06 
.09 

2.09    2.06 
.09    1,66 
2.00    1.00 
2.09       .19 

t.ao     .it 

.20 
.06 
.09 

.60 
1.92 

7 

.26 
.21 

.09 

.03 

1.65 
.02 

>«  ■-.      -..• 
MOMf    aCIT 
jOUaaSRNTQN 

1.21 
1.01 

>.<l 
t.tl 
T.U 

T 

.tt 

l.lt 
1.92 

.to 

.BO 
.20 
.'2 

,11 

.90 

.5t 
.21 
.96 

.0' 
.10 

9.80    l.tO 
2.92       ,17      .28 

.09                 I. St 
3.37      .93      .27 

.60    l.tO    1.3t 

1.90 

•  IT 
.09 

•  66 

.At 

.09 
.20 

..'0 

.10 
.10 
.10 

.11 

vaPrif    pan<«- 
it    P»f0t> 

■1    1IPPORT                     R 
lARIOC   bo.    i 

OIl'iN 

laid 

9.t» 

1,(4 

i.tt 

1.19 

T 
.'9 

■10 

.Ot 

T 
T 

.29 

T 

T 
1.09 
.19 
.20 
.52 

.12 

.90      .9' 

.18      .59 

.60      .It    1,60 

.9'    l.tt 

1.77      T 

•  09 
.11 

.06 
.10 

.26 
■  99 

.90 

.29 

.21 

.29 

1.60 

RJPU 

■  it  hum  eiri  1  . 

'  1 
•  -•tl  PI. IP) 

•  .99 

t.t» 
2.10 
1.19 

t.l» 

T 

T            .01 

T 
T 

T                        .'9 

T                     I.OB 

T                        T 

t 

.08 
.19 

T 
.T9 

.28 
.28 

.19 

.09 

.10 

.11     1.77    2.99 

.19    1.98    1.71 

.18      .66 

2.90    1,19 

1.60      .99 

.89 

1.69 
1,01 
.29 

•  at 

.20 
.98 

7 

1.60 

T 

.01 

.09 

.15 
.16 

■  06 

•  18 

.06 

T 

.02 

bhI'M"    1    »a 
.... 

B.I 

1.9< 
Iptl 

T 

.OT 

T 

T 

.90 

.01 

.ta 

.29 
•  79 

.Ot 

.09 

2.70      .7t 
l.lt    1.09      .09 
1.90 

1.79 

.70 

.02 

.11 

T 

ISO    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

MAY 

TEXAS 
1965 

Station 

o 

H 

Day  of  Month 

12        3 

4        5 

6 

7        8    |    9 

10   1   11       12 

13  [   14      15 

16 

17       18 

19 

20  |  21 

22  [  23   [  24 

25      26      27 

28      29 

30 

31 

lo»e»  MUII               10 

BROWNSVILLE    »B    41RP0RT      a 

ENSELMN    GARDEN 

HAHLIN6CN 

»C    ALLEN 

DC   ALLEN    FA«    »P 

1.1* 
4,44 

1.11 

'.18 
5.00 

T 

.01 

T 

T 

T 

0T 

T 

.20      .0' 
.62     1." 
.10      ,19 
1.53    2." 
1.85    2.07 

.91 
1.84 

T 

.20 

.01 
.23 
.63 

.21 

»C    COOK 
NERCEOES   7   S 

MISSION 

post  isabel 
post  kanspielo 

6.62 
2.73 

».»6 

'.si 

•  •« 

.05 
.OS 

T 

.OS 

2.04    1.52 
1.44 

2. IT       .»» 
.25      ,04 
.25      .15 

2.61 

.66 

2.31 

4.22 

.07 

.13 
.31 

.60      ,01 

.33 

T 

•  02 

T 

BAYHONOVILLE 
S«N    BENITO 
»ESL»C0    I    E 

4.34 

1.40 

.01 
.02 

T 

T 

,36    1.B6 

.12 

■11    4. 46 

1.36 
.02 

.73 

1.26 
.14 

T 

i  follevlag  stfcti. 
■  151    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAV    1965 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27      28      29      30      31 


~IG»    PLAINS 
ACARIUC    KB    AIRPCRT 

BIG    SP*:\G 

8CSGER  3  ■ 
9CYS  RANCH 
3P.AVC 

BMkMFlELO  ■.:  2 

CANADIAN  1  ENE 

CLAUDE 

CBCSBVTON 

BAtHART    F»A   AIRPCRT 

OIMKITT 

c.COADA 
c'...i-- 

*sic* 

GARSEN    CITY     I    E 

GRUVER 

-ESEfCRO 

la«esa  1  sse 
lEvEllasd 
uipscce 
LITTLf'ICLO 

..itZC    9  N 

L'.BBCC  .B  AIRPCRT 

:i.PCB' 
•  CNE 

X    > 


Ml 
Mm 


MAI 

urn 


84   85 
53   46 


9*   97 
56   56 


90   B7 
56   59 


90   90 
57   58 


92  92  80 

47  49  50 

80  90  92 
42  47  53 

83  91  93 

54  58  52 

93 
58 

83  88  89 

54  58  59 

78  91  90 

48  52  54 

81  91 

48  52 

94  95  91 

49  51  47 

79  88  90 
45  50  56 


80  81 

57  60 

91  95 

50  57 


89   94 
57   60 

94   92 


49   55   59 


89   95 
54   58 


Kg   89   89 
54   59   61 


7«   88 

46   53 


• 


■■•■ 


80   82 
56   56 


88   92 
63   62 


81   84 
52   45 


94   85 
62   64 


56   57   48 


79   81 
53   53 


82   79 
65   62 


84   84   91 
55   52   48 

84   81   81 


84   87 
61   53 


it 

93 

64 

86   90   91 


92   87 
61   54 


86   87 
69   58 


78   77 
59   41 


86   86   7; 
59   61   46 


?n   75 
53   33 


94  92  88 

61  61  48 

87  82  77 

67  66  39 

86  85  78 

47  59  34 


92   86 
66   45 


74   74 
47   32 


89   76 
55   36 


88   88   74 
55   57   38 


91   83 
57   45 


80   76 
65   44 


86   75 
49   34 


88   88   74 


90   86 
65   52 


91   84 
59   40 


83   81   78 
65   57   32 

89   87   85 


91   84   83 
68   53   45 


90   82   79 
65   63   45 


92   60   92 


8b  88  80 

60  54  40 

ea  n  75 

61  52  35 


II   w  1 7 


88   >9 


58  69  74 

42  43  52 

82  73  71 

56  51  61 

77  74  72 

58  53  60 

71  72  75 


73   70   78 
34   49   52 


72   66   74 
38   40   49 


89   57   70 
48   48   50 


61   75   81 
46   47   51 


78   71 
34   46 


80   55   72 
55   48   52 


47   67   75 
39   41   49 


80   51   70 
40   42   46 


75   51   70 
41   43   44 


80   53   72 
50   45   51 


75   55   72 
49   43   55 


79   5i   68 
42   43   46 


77   60   73 
60   53   54 


57   74 
49   51 


73   82 
48   51 


80   73   72 


73   71 
50   60 


72   79 
53   61 


55  70 

47  49 

52  72 

46  49 


4  1   4  3   50 


72    '0 
42   51 


68  77  73 

51  48  47 

83  84  83 

60  55  54 

82  84  84 

62  57  50 

64  77  75 

55  55  51 

68  79 

56  52 

65  75  74 
53  46  44 

64  81  62 

52  53  55 

79  80  79 

53  54  54 

73  77  76 

53  50  48 

76  76 

46  50  49 

67  73  80 

59  54  52 

61  76  74 

50  44  46 

70  72  76 

55  49  44 

78  58  75 

51  48  46 

70  72  81 

56  53  47 

81  65  71 

56  53  52 

69  72  75 

56  50  46 

83  85 

54  54 

71  76  73 
51  45  45 

73  71  79 

57  53  46 

63  80  81 
56  51  51 

67  75  81 

58  52  52 

70  78  75 
53  52  49 

75  81  82 

56  50  50 


55  51 

84  84 

58  52 

84  64 

61  52 

71  77 

57  52 


69   73 

56   46 


75   83 
51   54 


69   74 
56   56 


68   75 
48   58 


79   86 
56   51 


73   83 
48   52 


80   71 
56   57 


77   80 
52   56 


77   83 
48   49 


76   72 
57   52 


75   85 
44   53 


75   73 
46   51 


71   74 
47   50 


78   74 
52   53 


76   75 
48   54 


74   73 
50   53 


S3   70 
55   54 


79   86 
42   52 


73   74 
49   53 


79   67 
55   51 


81   74 
54   52 


75   85 
47   53 


77   64 
53   52 


75   81 
57   55 


76   86 
53   54 


75   77 
49   54 


72   75 
55   55 


71   76 
54   51 


81   75 
52   53 


78   76 
52   55 


78   75 
51   51 


76   75 
54   54 


77   85 
47   50 


73   76 
48   65 


79  89  94 

52  56  60 

79  88  96 

57  61  62 

78  84  90 

58  58  64 

81  89  95 


47   51   54 

80   82   92 
58   61   62 


53   63   63 


82  86  94 

54  58  60 

82  90  96 

50  56  56 


80   78   82 


81  89  93 
49  50  57 

76  81  88 

53  55  55 

76  79  85 

54  58  59 

82  83  91 
54  52  59 


83   89 
5  7   63 


81  82 
64  58 

85  86 

64  62 

82  84 
66  65 

81  82 
63  65 

82  82 
66  57 

76  75 

61  49 

66  82 

69  67 

80  85 

65  65 

81  80 

61  61 

85 

58  62 

82  82 

65  63 

78  74 

60  53 

86  78 

62  58 

86  78 

63  59 

83  81 
62  65 

BS  81 

65  66 

87  78 
62  54 


81   78 
59   43 


89   79 
62   58 


62   61 
64   63 


86   80 
63   61 


79   84 
64   64 


80   84 
63   60 


88   73 
57   49 


94   93 
68   58 


85   86 
68   60 


89   81 
62   52 


78   75 
47   42 


87   93 
69   57 


66   86 
62   52 


86   85 
53   47 


84   90 
60   54 


86   88 
67   52 


80   72 
51   43 


82   86 
56   48 


76   82 
59   45 


66   87 
66   51 


82   83 
67   49 


85   78 
52   43 


80   86 
58   45 


85   89 
68   56 


85   91 
64   53 


86   73 
63   47 


91   85 
62   53 


92  83  92 

67  50  55 

86  87  78 

66  57  58 


85  84  75 

59  50  50 

89  84  91 

70  60  56 

89  85  93 

67  57  53 

81  88  80 

60  49  48 


83   89   84 
62   49   51 


79   88   72 
55   60   60 


83   90   82 
66   53   60 


83   87   89 
57   59   56 


79   82 
54   54 


55   49   49   50 

77   79   83   85 
53   48   61   64 


78  83  89  89 

47  47  52  52 

60  75  64  86 

50  50  54  54 


57  49  57   56 

77  85  88 

51  49  54 

87  86  89   86 

56  50  61   56 


85   88 
53   58 


85   90 
54   59 


75   85 
52   57 


81   85 
57   63 


87  82  86 
60  52  34 

88  79  85 
56  51  59 

88  80  85 

56  52  59 

87  74  84 

55  50  56 

83  76  85 

52  53  59 

'8  67  92 

51  46  52 

66  75  84 

49  61  55 

90  79  81 

56  55  61 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY  1965 


PLAINVIEK 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  *  SH 

TAMOKA 

TULIA 
VESA 

•    •    • 
LOh  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  KB  AIRPORT 
ANSON 
ASPERMONT 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 
OAIL 
GUTHRIE 
HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 
JAYTON 
KNOX  CITY 

LAKE  COLORADO  CITY 
LAKE  KEMP 
MATADOR 
MEMPHIS 
MUNDAY 
PAOUCAH 
POST 

QUANAH  5  SE 
ROSCOE 
ROTAN 
SEYMOUR 
SHAMROCK  RADIO  KBYP 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  of  Month 


15   93 
55   61 


93   97   82 
52   60   53 


78   95   9". 


94   92 
60   51 


90   96 
49   60 


80   90   92 
44   48   55 


88   89 
52   55 


53   58   6* 


92   88   90 
51   60   64 


89   9S   93 


50  53  56 

82  85  85 

52  60  61 

80  80  80 

52  55  54 

84  88  91 

53  60  64 

86  88  90 

53  59  61 


57  59  62 

89  93  92 

57  64  66 

89  92  94 

49  60  62 


85  85  87 
53  59  61 

88  89  91 

56  60  61 

81  88  93 

46  58  64 

86  88  88 

52  60  62 

85  86  86 

53  56  61 

85  88  90 

55  61  66 


50   54   59 

84   84   88 
52   57   58 


93   86   87 


89   77 
60   62 


83   85   92 
54   57   49 

HO   83   84 


82   80   80 
55   50   46 


81  82  86 

69  69  66 

80  86  85 

69  69  66 

84  92  91 


84   91   92 
64   68   66 


80  82  85 

67  67  63 

85  91  93 

69  70  65 

94  78  90 

60  63  62 

87  84  84 

64  70  65 


92  100 

67  64 

83   94 

68  64 


90   91 
65   63 


91   90 
65   60 


63 

86   B7 


89   88 
55   68 


92   91 
62   64 


90   90 
55   61 


86   85 
50   53 


82  90  74 

69  71  65 

84  94  91 

65  71  63 

87  93  90 

69  69  59 


85   81   87 
66   68   63 


93   80   92 
65   67   64 


90   92 
68   62 


88   94 
69   65 


67  69  64 

86  90  95 

65  69  66 

85  90  95 

64  69  65 


87   90 
69   62 


85 
70 


87 
66 

83 
67 

92 
64 

89 
65 

78  87   92 
66   67   63 

79  90   93 
71   73   63 

82   80   85 

61  66   64 

82   86   91 

62  67   63 


95   86 

69   60 


89   80 
67   50 


92 
70 


96   89   83 
66   69   54 


94   89 
69   64 


88   90  93 

70   72  64 

85  79 

64  49 

93   88  85 

70   68  50 


65   68   50 


86   89   8' 


93  93  88 

67  70  58 

92  82  92 

70  69  60 

91  92  89 

67  70  60 

88  94  90 

74  70  63 


69   69 
85   80 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18 


75  73 

47  58 

59  71 

49  51 

53  7J 

44  49 

73  80 

42  52 

47  67 

39  40 


73   70   76 


57   70 
49   50 


54   72 
42   47 


51   66 
40   45 


67   75 

62   58 


72   77 
58   54 


73   75   82 
62   58   64 


59   74   76 

49   54   60 


81   57   74 
48   45   50 


70   74 
61   59 


76   75 
59   56 


81   60   70 
51   51   59 


70   69 
57   60 


75   75 
54   51 


80   63   77 
55   56   61 


76   67   76 
60   55   59 


72   69   72 
60   58   60 


83   62   78 
58   53   55 


72   78   74 
59   56   65 


74   66   75 
60   56   59 


57   58   65 


76   74 
50   51 


70   77   71 
47   53   57 


71   77   73 
59   57   65 


62   76   76 
52   54   62 


83   57   74 
55   52   54 


63   77 
52   59 


70   71 
53   54 


73   75   74 
58   55   60 


78   67 
60   57 


57 


74   78 
?1   55 


70      81 
61       53 
See  Reference  Notes  Following 
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56   51   51 

66   81   82 
59   52   50 

78 
51 

72 


73   75 
58   51 


61 

45 


67  75  75 

54  47  43 

65  75  79 

57  52  43 


79   82 
64   61 


79   82 
64   58 


81   85 
62   60 


75   84 
60   57 


78   74 
58   49 


79   84 
60   59 


81   85 
62   58 


71  72  80 

61  51  58 

76  62  86 

63  60  65 

81  84  84 

60  57  60 

75  78  86 

56  57  56 


69   80 
59   60 


78   80 
62   57 


72   76 
61   59 


80   84 
62   51 


72   60 
61   56 


74   83 
62   59 


77   84   82 
54   52   57 


68  84   81 
62   57   57 

69  75   82 


77   78 
61   56 


75   80 
61   58 


71   62 
61   60 


77   81 
63   61 


56   54   56 


50   49   53 


65 
53 

69 


47   53   55 


71   76 
59   60 


71   60   76 
57   60   64 


70   81 
56   59 


67   81   79 
55   59   61 


78   65   86 
59   56   63 


79   79   67 
52   52   57 


75   78   76 
56   58   62 


71   79 
55   60 


76   78 
55   54 


75   65 

58   64 


70   77   75 
57   57   60 


64   75 
57   54 


80   70   e2 
59   60   63 


83   66   77 
56   57   60 


59   58   59 

71   81   80 
59   60   63 


77   75 
58   55 


77   82   03 
61   60   64 


77   84 
59   57 


79   88 
58   55 


75   81   81 
60   60   62 


82   84 
56   57 


79   71 
57   55 


83   78   85 
58   57   65 


68   76   72 
51   57   61 


70   79   76 
5  8   5  9   64 


83   73   82 
59   59   60 


78       66       85 
52       57      61 
Station  Index 


90   97 
54   60 


78   82   90 
55   59   59 


78   89   93 
54   59   60 


79   90 
54   62 


82   88 
51   55 


79   79 
57   59 


84   82   91 
53   55   58 


72   79 
52   55 


60  83 

61  64 


80   84 
61   64 


80   84 
62   62 


82   85 
56   61 


82   66 
61   63 


86   82 
52   55 


57   62   61 


61   65 
60   63 


83   60 
58   60 


82   67 
57   60 


83   81 
60   61 


79   82 
62   63 


70   79 
57   61 


83   81 
61   61 


62   86 
64   63 


73   81 
59   62 


83   86 
59   62 


82   90 
59   59 


81  84  8  7 

64  63  63 

83  83  91 

61  64  66 

80  80  86 

60  62  64 

86  86  86 


78   82 
57   61 


60   84 
62   64 


61   86 
56   63 


91   83   65 
61   64   65 


99   86 
65   64 


91   88   79 
64   63   51 

90   79   78 


92   61 
64   63 


98   83 
59   63 


93   87 
58   62 


83  84  82 

64  68  70 

66  85  86 

65  67  71 

87  88  94 

62  65  69 

86  85  85 

63  66  69 

66  84  89 
65  66  69 


86   83 
64   63 


64   81 
66   69 


84   86 
68   66 


64   83 
61   65 


64   61   66 


83   67 
67   62 


90 

64 

63 

64 

86 
65 

87 
62 

oO 

65  I  64 


87   92 
66   68 


83   63 
65   67 


66   83 
6*   67 


85   89 
67   65 


82   88 
68   63 


85   85 
68   70 


84   88 
67   64 


85   91 
67   66 


84   86 
67   68 


83   83 
65   63 


90   84 
67   68 


82   85 
66   67 


83   87 
66   66 


87   85 
65   69 


81   68 
65   67 


62  58  50 

86  92  82 

66  52  52 

89  78  80 

55  50  42 


73  82  73 

50  46  46 

83  81  73 

53  45  48 

85  92  81 


90 

78 

46 

47 

64 

73 

43 

46 

64   66   89 
70   64   61 

84   87   92 
70   62   61 

87   87   91 
76   60   57 

92 
61 

e3 


R3 
69 

89 

69   59   55 


68  89  79 
63  52  45 

80  88  69 

69  70  65 


65  86  86 

68  63  60 

68  86  93 

74  60  54 


66   62   61 


67   87   90 
67   65   56 


88   89   85 
68   58   55 


58   57   62   56 


67   85 
60   59 


75   86 
50   50 


89   90 
57   57 


78   83   87 


76 

50 


90   86 
61   58 


75   86 
54   56 


91   63 
60   58 


92   76 
59   49 


85   76 
56   60 


94   60 
58   50 


91   76 
59   56 


93   60 
56   51 


81   68 
58   55 


81   85 
55   50 


78   88 
56   54 


83   76 
56   52 


88   83 
59   56 


65   85 
59   56 


91   77 
59   53 


82   86 
55   54 


86   85 
65   67 


91   87 

60   62 


65   87 
60   63 


90   87 
62   63 


67   91 
57   57 


65   85 
60   64 


66   88 
63   64 


65   90 
62   66 


88   87 
64   60 


92   92 
56   63 


87   69 
63   64 


73   83 
60   62 


66   91 
53   61 


91   86 
61   63 


85   64 
61   64 


89   65 
62   66 


90   86 
65   62 


93   86 
60   62 


90   86 
62   63 


91   84 
64   62 


85   88 
62   60 


87   91 
63   65 


87   67 
62   65 


88   86 
63   64 


88   91 
53   61 


91   88 
58   65 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1965 


5u:.--= 


Day  of  Month 


10      11      12      13 


SNYDER 
TBuSCCTT 
IUMEE1 
VER4CS 

■:c-:T«  falls  «=  ap 

•IN'EiS     9     WE 
•         •         • 

sC  =  --    CENTRAL 


:<• 


Albany 
archer  city 

8A8C»ELL  DAM 
SElTCH  DA» 

BEnBRCCi  Dam 

BCNHAJ> 

■MIC 

BCYO  3  SE 
BSECKENRIOGE 
BR1DSEPCRT 
?:-.••.::: 
C»«£acs 
ClEBlR-'E 
CCRSICas* 
MXA!  -B  AIRPORT 
'  CA« 
2  SE 

.»HO 

FERRIS 

-«  BH 


mi 


8C   85   90 
49   57   61 


«3   16   87 
50   53   61 


85   90   95 
56   62   68 


80   86   87 
5*   57   62 


82   88   89 
47   5*   60 


83   85   86 
53   58   61 


78   84 
*1   45 


89   79 
65   66 


89   at 
63   67 


95   82 
63   68 


85   86   86 
66   69   6*. 


<5 

60 

8* 
60 

8* 
62 

B0 

55 

82 

63 

79 

^5 

80 
64 

79 
56 

79 
62 

52 
51 

82 
62 

81 
57 

79 
62 

91 

59 

Bl 
61 

^3 

59 

83 

60 

55 

56 

85 
62 

5  3 

5b 

85 
61 

91 

55 

85 

62 

52 
it 

83 
6* 

79 
59 

80 
62 

5) 

5? 

84 
65 

HI 
57 

82 
63 

90 
51 

84 
58 

7  , 
5  J 

78 
62 

10 

56 

SO 
62 

7", 

57 

76 
64 

5  . 

82 

43 

31 
57 

42 
64 

M 

41 
62 

IC 

1  i 

40 
61 

■4 
11 

49 
62 

»l 
•5 

I) 

45 

14 

• 

4) 

46 

l| 

75 
42 

41 
42 

• 

42 
46 

84   80   80 
64   68   65 


83   8C 
64   67 


80   78 
65   69 


80   79 
64   67 


78   75 
66   67 


81   80 
66   69 


79   80 
65   68 


82   82 
65   67 


83   80   80 
64   67   64 


81   77 
69   69 


93   91   01 
66   71   62 


91   85 
64   64 


95   89 

69   66   48 


86   88   85 
69   69   64 


85   86 
65   49 


79   83   31 
69   64   66 


85   81 
64   61 


87  80  90 

69  67  70 

81  86  80 

68  70  65 

83  85  81 

65  68  70 

81  85  81 

63  71  65 

81  82  76 

66  64  66 


86   81 
65   64 


77   73 
69   62 


89   79 
69   69 


86   78 
68   62 


65   69   68 


82   87 
70   65 


80   83 
70   61 


81   84 
70   65 


83   e2 
69   69 


84   75 
70   60 


76   78 
68   66 


78   77 
69   60 


79   .-2 
69   64 

79   ni 


'  l 


81   81 
6  '   69 


88   83 
6'   45 


4>   «0 


78   7« 
69   49 


75  78  77 

54  57  61 

81  61  74 

46  48  55 

68  79  76 

57  59  64 

73  70  72 

62  56  56 


75  67  78 

61  57  57 

72  77  72 

58  59  66 

80  77  77 

64  62  65 

79  80  74 

64  64  64 

76  66  78 
60  60  60 

69  79  80 

62  59  60 

67  78  73 

58  59  65 

77  66  80 
58  61  62 

67  77  69 

60  58  63 

79  67  80 

58  59  62 

71  72  75 

64  62  64 


66   63   65 


69   76   76 
61   61   65 


79   79   76 
66   63   64 


70   78   72 
62   62   65 


70   79 
61   61 


65   76   77 
62   60   60 


69   70   73 
60   60   60 


72   65   77 
60   59   61 


76   70   80 
62   61   65 


77   76 
63   64 


80   69 
61   58 


86   7) 
66   62 


42   41 

65    64 


71    77 
60   62 


73   70   80 
60   60   64 


77   69   78 
60   60   60 


42   79 
66   62 


■ 
61        62       66 
■••  ft*(Man>  •  N'*1m  following  fl 

1 


77   83 
55   55 


79   85 
60   58 


78   85 
55   57 


85   8* 
60   62 


72   85 
54   55 


85   85 
62   63 


77   74 
56   58 


69   81 
63   61 


82   83 
65   61 


79   83 
68   60 


82   83 
67   68 


72   82 
66   61 


82   79 
61   61 


80   79 
65   60 


71   82 
65   61 


81   83 
61   59 


72   82 
63   59 


80   82 
64   59 


85   81 
68   68 


82   77 
65   60 


82   83 
68   63 


63   75 
67   65 


82   81 
66   61 


82   81 
61   60 


78   80 
63   57 


73   78 

62   51 


80   80 
65   59 


83   79 
68   63 


82   72 
67   64 


71   83 
66   62 


77   82 
65   61 


86   79 

66   61 


»3   79 
67   68 


43   80 
45   62 


80   80 
64   58 


70   8  1 
42   40 


83   73 
59   58 


82   79   87 
58   54   59 


76   83   84 
60   58   65 


82   78 
56   55 


6< 
51 


86   71 
59   57 


75   83 
61   59 


86   68 
63   62 


8*   68 
62   61 


76   79 
62   64 


73   84 
63   56 


87   69 
61   59 


70   81 
58   59 


89   68 
60   58 


88   70 
61   59 


82   83 
63   62 


77   79 
60   59 


86   67 
63   62 


68   81 
63   62 


85   81 
62   59 


82   79 
61   59 


86   64 
59   58 


85   67 
59   57 


78   76 
61   59 


60   80 
63   61 


69   80 
63   61 


86   69 
61   61 


86   70 
61   58 


61   60   65 


32   80 
63   62 


82   81 
61   59 


78   75 
60   59 


88   69 
60   59 


79   40 
62   60 


80   85 
61   63 


81   85 
63   63 


83   90 
61   61 


82   87 
62   63 


83   88 
61   61 


62  85 

63  63 


78   84 
58   60 


82 

63   61 


82   35 
63   63 


77   Bl 
60   63 


80   80 
64   64 


76   81 
62   63 


83   66 
60   62 


79   82 
62   69 


79   81 
62 


82   85 
59   63 


78   83 
61   63 


84   35 
65   61 


82   86 
64   65 


80   35 
60   62 


76   81 
62   64 


80   85 
62   66 


82   84 
59   62 


81   84 
61   63 


79   79 
61   62 


81   60 
58   61 


80   84 
62   63 


81  85 
61  64 

79  83 

64  66 

76  80 

60  62 

81 

60  64 

83  85 

66  65 

82  86 

61  62 

82  82 

61  61 

74  81 

61  M 

82  86 

6|  tl 


89   84 
65   66 


89   87 
64   66 


95   88 
64   66 


87   83 
65   67 


91   88 
62   64 


85   85 
65   67 


84   64 
61   64 


62   71   68 


85   78 
69   69 


66   69   69 


82   82 
68   70 


84   63 
66 


84   84 
67   49 


67   89 
69   71 


84   65   85 


64   70   71 
82   83   79 


63   68   71 


87   86 
59   57 


88   90 
63   59 


91   85 
54   52 


83   83 
61   57 


89   80 
57   53 


87   85 
62   56 


80   85 
66   57 


84  87 
66  56 

87  89 

64  62 

89  64 

75  70 

87  85 

74  74 

85  85 
70  62 

84  69 

72  59 

87  87 

73  63 

85  89 
72  62 


89 
59 


62 

71 

83 

69 

85 
69 

81   87   85 

70  66   68 

90   87   91 
72   74   72 

86   65   91 

71  73   63 

85   87   86 
71   74   72 

se 
73 

85 


68   68  70 

84  89 

72  57 

87  91 


90 

62 


90 
65 


91  76  85 
58  57  63 

92  77  90 
57  53  60 

86  85  88 

52  53  63 

77 
58 


84   90 
53   64 


78   86 
55   60 


90   71   78 

60   56   57 


B9 
62 


80   85 
57   60 


64   68 
55   60 


78   84 
61   61 


80   77 
65   63 


78   65 
62   64 


83   87 
55   59 


80   84 
58   63 


80   84 
58   61 


84   88 
59   65 


82   86 
56   60 


75   78 
61   59 


79   85 
64   65 


83   89 
60   61 


75   82 
63   62 


82   66 
62   65 


81   65 
55   60 


81   65 
58   62 


76   76 
60   61 


79   60 
61   52 


73   84 
60   59 


84   87 
61   64 


82   B7 
62   62 


77   85 
64   65 


78   61 
55   60 


76   85 
66   61 


78   63 
65   63 


81   90 
60   59 


73   85 
67   59 


83   84 
57   58 


84   36 
62   62 


87 
69 

85 
68 

87 

67 


A5 
65 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1965 


Station 


Day  of  Month 


14      15      16      17 


22      23      24      25 


GRAPEVINE  OAM 

GREENVILLE  I  NM 

GROESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

MICO 

HILLSBORO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

KILLEEN 

LAVON  0AM 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

QUINLAN 

RANGER  PUMP  STATION 

RISING  STAR 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SPRINGTOWN 

STEPHENVILLE  6  SW 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

MACO  WB  AIRPORT 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WHITNEY  DAM 


MAX 
UDI 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


KM 

Mm 


79  no      81 


SO   79 
54   65 


55  65  64 

SI  81  81 

50  56  64 

78  78  79 

51  55  62 

82  83  82 

50  57  65 


S3   83   82 
49   53   64 


79 
55 


53   56   64 


82   78 
66   68 


82   SI 
62   64 


83   SO 
67   68 


76   79 
66   67 


78   79 
65   67 


82   79 
67   68 


80   78 
65   68 


83   82 
61   65 


80   74 
66   61 


82   80 
64   66 


87   83 
67   68 


87   80 
65   67 


82  79 

65  68 

79  79 
67  69 

82  Bl 
65  68 

80  78 
65  67 

83  83 

64  65 

83  79 

65  68 

79  81 

66  67 

81  80 
65  68 

82  78 
62  64 


65   67   65 


81   79 
65   65 


79   79 
60   66 


77   77 
57   67 


86   80 
66   69 


82   82 
64   63 


82   80 
66   68 


82   79 
70   69 


83   78   82 
62   62   64 


79   78 
65   66 


83   79 
67   67 


66   71   66 
SI   84   80 


86  81 

64  67 

81  80 

67  70 

80  84 

68  70 

83  81 

66  68 

82  85 

65  67 

84  83 

67  69 

82  84 


70 
81 


82   83   80 
65   67   69 


66   68   65 


65   67   65 


68   68   73 


83  85  81 

68  71  71 

86  82  78 

72  74  67 

85  84  80 

60  68  60 

83  79  76 

65  67  64 

80  83  80 

68  70  71 


SO  67 

59  60 

87  66 

60  58 

83  82 

69  62 

79  71 
60  62 

77  75 

60  57 

73  75 
60  61 

77  77 

71  62 

74  76 
60  60 

B2  71 

65  62 

80  69 

64  61 

85  68 

62  61 

81  7? 

62  62 

80  80 

63  61 

69  79 

63  61 

79  81 

66  62 

67  80 

60  61 

77  78 

64  62 

73  76 

59  56 

83  67 

61  61 

82  69 

60  60 

70  72 

61  61 

70  74 

60  59 

70  78 
60  59 

71  63 
60  60 


83   70 
61   59 


6*   78 
59   60 


70   66 
60   59 


79   77 
63   63 


82   82 
67   65 


80   80 
64   63 


76   65 
58   56 


78   79 
62   62 


80   76 
66   66 


70   80 
62   61 


74   64 
59   55 


79   78 
64   62 


82   77 
62   63 


61   70 
63   62 


S3   71 
67   62 


80   SO 
60   60 


82   S3 
61   64 


80   87 
58   67 


82   72 
62   64 


81   88 
59   69 


S3   70 
65   63 


83   85 
62   69 


83   73 
64   63 


84   88 
66   71 


83   83 
68   68 


78   83 
63   65 


82   72 
66   62 


80   88 
60   63 


83   75 
62   61 


82   S3 
59   67 


80   76 
63   64 


82   73 
60   63 


80   81 
59   61 


83   85 
59   62 


SO   80 
61   63 


79   81 
59   60 


80   80 
59   59 


82   75 
61   64 


82   77 
60   60 


80   79 
57   60 


82   83 
67   65 


S3   80 
69   69 


82   78 
69   69 


81   84 
59   65 


83   74 
62   61 


75   87 
64   68 


83   86 
60   65 


80   77 
59   60 


83   75 
61   61 


85   70 
60   60 


84   70 
60   60 


88   80 
63   63 


61   59   64 


83   71 
61   60 


78   78 
60   58 


85   65 
61   61 


82   82 
61   58 


86   65 
62   62 


81   SO 
62   61 


85   71 
62   62 


82   81 
65   63 


84   66 
63   61 


78   80 
62   62 


86   65 
63   63 


67   83 
61   60 


85   81 
63   61 


69   83 

60   58 


85   72 
63   63 


82   70 
61   60 


86   66 
60   60 


71   78 
58   57 


81   81 
60   60 


85   65 
60   58 


85   61 
59   57 


85   71 
62   59 


87   67 
57   57 


87   65 
59   58 


86  69 

64  62 

86  65 

63  63 

83  79 

59  56 

85  69 

61  62 

68  80 

64  64 

85  82 

61  63 

87  65 
59  57 

86  77 

62  58 


S*e  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
-    155    - 


80   SO 
60   63 


79   81 
59   61 


81   85 
60   62 


75   80 
62   62 


81   85 
60   61 


78   82 
62   67 


81   85 
62   64 


80   82 
61   64 


81   84 
63   62 


78   81 
62   64 


79   81 
62   67 


79   80 
61   63 


81   84 
61   65 


76   80 
62   65 


81   86 
62   65 


81 

61   62 


80   84 
64   65 


72   80 
60   63 


79   80 
62   55 


82   85 
62   63 


81   84 
60   63 


79   78 
62   61 


80   79 
60   61 


76   81 
60   62 


81   86 
59   62 


81   81 
61   61 


80   81 
63   63 


81   83 
65   65 


79   81 
62   65 


80   81 
62   63 


79   81 
62   62 


86   89 
68   70 


82   85 
60   62 


78   79 
59   62 


77   82 
61   68 


84   82 
66   68 


84   83 
64   66 


91   84 
67   68 


85   82 
63   68 


85   83 
65   67 


82   83 
62   68 


84   83 
67   67 


84   85 
65   66 


85   84 
66   68 


81   82 
65   69 


84   83 
62   68 


85   86 
67   70 


85   82 
65   68 


82   81 
68   69 


83   83 
65   69 


84   83 
67   69 


83   83 
67   69 


87   84 
67   67 


85   83 
66   68 


83   82 
64   68 


84   82 
63   63 


86   85 
62   65 


82   81 
64   66 


83   82 
67   67 


85   83 
66   67 


84   85 
63   69 


84   83 
64   67 


86   86 
68   70 


83   81 
66   68 


85   85 
63   67 


83   82 
67   70 


73   76   73 


84   86 
66   68 


84   82 
67   67 


85   82 
65   69 


86   86   84 


91 

68 


67   88   81 
71   74   71 


69  65  62 

86  87  91 

65  64  65 

79  81  86 
68  69  60 

80  83  89 
68  69  60 


82  65  87 

71  71  60 

85  63  89 

70  65  56 

80  84  87 
68  71  64 

85  88  85 

70  74  72 

87  S9  87 

72  75  73 

85  86  84 

70  72  75 

81  84  87 
66  64  58 

85  87  85 

71  74  72 

85  83  92 

71  70  70 

87  88  91 

73  73  67 


90   78 
60   57 


89   78 
72   63 


67   61 

70 


88   76 
67   60 


90   85 
63   57 


92   76 
65   63 


85   82 
62   64 


83   64 
64   61 


90   76 
70   63 


89   76 
73   63 


81   83 
65   61 


82   86 
61   63 


81   84 
59   66 


78   85 
63   64 


72   84 
60   65 


82   89 
57   67 


66   84 
60   67 


78   85 
61   69 


86   88 
61   68 


65   87 
63   65 


S3   85 
61   68 


82   85 
62   68 


89   87 
64   63 


78   86 
62   65 


64   82 
63   68 


79   84 
65   67 


87   87 
61   68 


72   64   63   68 


77   85 
59   55 


88   80 
64   58 


90   80 
63   57 


89   77 
66   61 


84   81 
62   58 


88   82 
62   59 


88   76 
61   60 


92   73 
62   59 


87   79 
61   54 


91   79 
62   56 


89   77 
65   60 


90   90 
70   66 


90   87   80 
71   64   65 


76 
65 


87   84 
60   67 


74   65 
60   66 


90   75 
60   56 


80   81 
66   67 


90   79 
62   62 


91   76 
72   63 


84   87 
65   65 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1965 


Day  oi  Month 


9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21       22      23      24      25 


27      28      29      30      31 


EAST    TEXAS 


:- 


a^ess:-- 

»--ESS 

SO    -:ER    2    E 

C»«Th»GE 

CEVTES 

CEVTERV1LLE 

CLMKSVIU.G  2   E 

CClDSWG    5    5 

CCLLECE  st»ticn  f»a  «p 

:;ss:e 

C8CCKETT 

:ain6ehfield  9  s 

DIALVILLE  2  a 
)  E5E 

EVADAlE 
FA1BFIEL0 

FSx4XS'CS  2  S. 

SlLXie  2  • 

5.»:e.ateh 

-E«»5TEAO 
-E-.:E»SO«i 

MtXTSvlLLE 

v»c«scs  hill  «i.»rd  st 

,»CX  SEVILLE 
.»5=£»  3  M 

-  SEBvIc! 
•  »  SI 

LOW.   - 

»w 
■»»  »:a»c»t 

- 


HI 


MH 

MM 


Mil 

MR 


MS 
M2i 


MAX 


im 


max 

Ml 


92   SI 
51   54 


82  82  82 

45  48  52 

80  80  83 
50  56  60 

82  82  82 

50  53  59 

81  80  81 
45  50  57 


83   82 
53   55 


5: 


77   78 
49   53 


78   79   79 
48   46   56 


80 

50   51 


85   86 
67   67 


83   83 
68   61 


81   83 
57   61 


84   85 
63   67 


««   85 
62   66 


82   85 
67   68 


83   77 
63   62 


85   85 
66   66 


81   86 
69   69 


63  85 

64  63 


82   84 
66   66 


65   66 
65   68 


84   84 
65   67 


83   79 
63   61 


64   83 
62   66 


79   83 
69   67 


82   82 
63   65 


83   85 
64   66 


80   85 
64   65 


83   83 
62   63 


83   86 
66   67 


85  e4 

64   66 


84   85 
66   65 


86   85 
61   66 


84   64 
60   69 


64   85 
61   65 


63   84 
65   67 


65   65 


85   04 
»3   63 


64   85 
61   68 


87   »', 


61   64 


"•    I  ! 


,  ■ 


89   62 
68   72 


67   83 
66   71 


86   87 
62   68 


e5   84 
65   67 


85   85 
65   67 


84   85 
68   70 


82   83 
62   67 


85   87 
68   70 


86   82 
70   74 


67   71   70 


85   87 
65   67 


86   85 
67   70 


85   80 
65   68 


83   83 
63   65 


84   65 
67   71 


82   83 
65   69 


83   84 
67   66 


83  84  82 

64  64  66 

64  85  81 

65  68  69 

86  86  82 

65  69  69 

86  85  83 

65  66  69 

85  87  an 

68  70  70 

85  86  83 

67  69  67 


66   87 
66   70 


84   63 
62   69 


84   65 
65   67 


8'   6' 
*9   70 


65  65 

66  66 


66  86 

67  69 


e»  63 

68   7| 


64   64 
62   66 


65   64 
63   66 


6f   66 


81   81   85 
71   65   66 


7g 
62 


86   82 
64   62 


83   71   82 
62   61   60 


80   83 
66   66 


83   82   83 
70   66   64 


81   79 
64   65 


72   75 
60   56 


83   84 
69   64 


73   81 
61   60 


69   65   65 


^2       84 
66   66 


76   76 
62   62 


69   44   66 


83   66 
70   69 


63   61   88 
69   68   76 


85   83 
69   64 


84   87 
59   66 


82   79 
65   61 


83   80 
63   61 


63   78   74 
66   66   62 


87   84   83 
67   66   69 


82   82   87 
70   70   73 


89   85   85 
68   66   70 


86   83   80 
67   65   66 


79   87 
66   65 


83   75   86 
69   62   63 


76   81   80 
60   62   60 


86   84   65 
66   61   69 


61   60   85 
69   63   62 


64   84   84 
69   69   69 


79   87 
62   64 


82   79   73 
67   65   62 


81   73 
66   63 


83   85 
67   68 


82   75 
66   62 


88   85   85 
69   68   70 


87   64   82 
67   63   63 


80   79   71 
66   65   62 


68   85   65 
65   62   68 


82   77   87 
67   65   65 


84   89 
65   62 


79   81   70 
68   66   62 


87   84   63 
66   66   68 


80   80   75 
64   66   63 


67   85   60 
69   65   69 


66   84   90 
70   69   72 


82   79   77 
65   64   61 


83   83   73 
67   66   63 


M  Following  Station  I 

ise  - 


82   76 
64   65 


82   80 

64   70 


85   84 
66   65 


73   84 
64   66 


77   82 
65   67 


68   82 
63   67 


71   83 
62   66 


85   81 
66   67 


62   73 
69   66 


86   83 
66   67 


72   81 
65   67 


83   82 
66   68 


84   79 
63   69 


67   82 
60   63 


87   84 
71   68 


79   77 
62   69 


82   77 
62   69 


68   83 
63   67 


68   63 
63   67 


85   62 
63   68 


74   85 
61   67 


87   82 
65   68 


83   77 
66   63 


73   74 
62   63 


64   82 
70   68 


63   81 
66   66 


83   87 
69   66 


66   81 
63   66 


85   85 
67   70 


87   70   82 


84   82 
65   69 


62   85 
71   7] 


72   83 
63   65 


70   85 
63   66 


75   84 
65   68 


60   62 
64   65 


76   82 
66   63 


89   80 
65   65 


80   75 
66   64 


74   75 
63   62 


82   79 
65   66 


78   75 
63   63 


76   78 
64   64 


76   75 
65   64 


78   84 
66   67 


75   60 
63   62 


79   78 
64   62 


84   75 
67   67 


73   74 
62   61 


73   77 
61   61 


73   60 
63   61 


82   77 
65   65 


82   78 
65   65 


74   79 
62   63 


80   76 
64   63 


75   75 
63   63 


84   73 
65   64 


72   74 
63   62 


67   76 
64   68 


60   81 
65   66 


81   79 
65   65 


76   77 
65   63 


81   75 
62   63 


80   78 
65   65 


78   77 
64   64 


76   78 
68   70 


81   83 

63   65 


60   78 
65   65 


86   85 
70   71 


83   63 
68   70 


85   82 
67   69 


84   86 
66   70 


86  84  86 

67  69  72 

82  86  86 

69  71  74 

86  83  87 
67  69  72 

85  85  86 

66  68  71 

87  85  85 

67  70  72 


84   83 
69   70 


85   64 
66   69 


83   65 
70   71 


84   85 
61   64 


65   84 
69   70 


83   82 
68   69 


84   85 
65   67 


87   87 
70   72 


84   64 
67   69 


66   66   69 


82   81 
68   71 


86   85 
66   70 


66   68   69 


82   85 
69   72 


83   85 
71   71 


87   86 
71   72 


85   85 
61   70 


hi 

If   I.  ! 


87   88 
72   73 


90 
74 

92   86   93 
72   74   73 

85  86   68 

70  70   74 

64   85   88 

71  72   66 

84   e7   85 
69   70   67 

86  86   87 

72  74   75 


83   85 
71   72 


71   72   73 


87   67 
74   75 


67   88 
71   73 


86   87 
72   72 


87   87 
73   74 


86   87 
71   74 


86   81 
70   72 


83   84 
72   73 


85   87 
72   74 


86   84 
72   72 


64   65 
71   73 


85   88 
71   72 


87   87 
70   71 


84   87   86 
71   73   67 


84   87 
70   71 


64   85 
70   71 


85   87 
72   71 


88   87 
72   74 


67   87 
70   73 


84   87 
72   71 


82   88 
72   72 


63   87 
70   73 


65   87 
72   73 


85   85 
72   '3 


69   88 
72   74 


84   6b 

70   71 


65   8' 
72   73 


It  6    <v, 
72   72 


88   84 
64   64 


89   84 
66   63 


96   88 
67   63 


89   72 
65   59 


85   75 
67   61 


90   81 
73   62 


92   86 
71   64 


96   81 
66   66 


90   63 
72   63 


98   82 
59   62 


81   81 
65   61 


90   78 
61   59 


90   88 
70   64 


86   85 
65   67 


89   81 
72   63 


82   62 
64   60 


89   73 
62   59 


89   68 
62   61 


91   89 
72   63 


90   72 

61   60 


91   85 
72   64 


89   78 
69   62 


64  87 

65  66 


67   84 
69   68 


82   86 

60   59 


60   85 
64   60 


84   87 
59   59 


81   85 
64   66 


80   83 
60   63 


83   65 
61   63 


82   87 
67   70 


85   65 
65   65 


62  86 

63  65 


85   86 
61   66 


83   84 
64   65 


S3   86 
62   62 


84   81 
61   67 


84   84 
62   62 


86   86 
61   61 


82   86 
58   63 


81   85 
62   66 


82   64 
61   66 


85   84 
59   63 


64   85 
66   66 


84   85 
63   62 


89 

86 

82 

84 

69 

67 

65 

65 

90 

87 

86 

86 

70 

64 

60 

60 

87 

80 

86 

66 

63 

60 

57 

59 

89 

82 

82 

85 

64 

62 

61 

60 

89 

70 

82 

85 

63 

62 

63 

66 

91 

86 

83 

86 

71 

64 

61 

61 

90 

84 

83 

86 

72 

64 

64 

65 

75 

63 

86 

85 

65 

63 

63 

64 

89 

84 

84 

87 

65 

65 

64 

68 

88 

69 

82 

86 

61 

58 

56 

68 

80 

76 

S3 

87 

64 

60 

59 

60 

91 

77 

80 

72 

62 

62 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1965 


Day  oi  Month 


9       10      11      12      13      14      15      IB      17      18      19      20      21 


28      29      30      31 


PALESTINE 

PINELAND 
ROCKLAND  1  N 
RUSK 

SIMMS  2  NNM 
5PUR6ER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 
*    ft    * 
TRANS  PECOS 


05 


ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

CANDELARIA 

CASTOLON 

CHI  SOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FT  STOCKTON  KFST  RADIC 

SRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

MAVERICK  RS 

MENTONE 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


80  81 
54   58 


92   83 
45   57 


81   81 
48   48 


79   80 
50   52 


83   80 
53   57 


82   C2 
49   59 


83   82 
44   55 


72   80   80 


85   83 
63   54 


87   95 
60   62 


94   89 
69   64 


99   98 
54   58 


97  100 
62   69 


79   83 
55   59 


94   93 
51   54 


90   96 
61   63 


91   89 
66   70 


90   90 
58   64 


91   97 
54   62 


92   98 
55   55 


91   92 
62   69 


89   84 
54   58 


90   86 
44   50 


85   87 
45   49 


97   92 
57   62 


78   80 
55   57 


88   90 
61   65 


98  100 
56   59 


95   90 
55   62 


99  100 
63   64 


98   93 
52   62 


89   91 
51   59 


83   83 
64   66 


86   86 
65   61 


78   75 

63   64 


80   79 
63   61 


85   85 
64   62 


82   83 
60   64 


84   84 
58   60 


85   82 
62   64 


85   86 
62   60 


81   81 
63   64 


82   R5 
65   67 


85   87 
66   69 


66   69   68 


103  100 

73  72 

86  87  85 

65  56  58 

89  84  90 

44  50  40 


90   86 
65   66 


82   83 
66   53 


89   85   84 
49   47   44 


61   65   59 


85   85   86 
54   52   44 


79   77   82 
54   55   55 


99   98   98 
66   70   57 


90   96 
59   53 


78   79 
65   67 


81   80 
62   65 


86   87 
66   64 


83   83 
65   65 


83   85 
63   61 


83   85 
63   66 


87   88 
63   65 


82   82 
65   68 


87   87   84 


68   67   63 


47   49   58 


101  101 
64 


79   82 
65   62 


84   87   81 
68   67   62 


66   62   64 


74   79   82 
60   61   40 


84   85   85 
68   67   63 


82   74   83 
64   61   63 


87 

83 

62 

52 

eo 

86 

45 

35 

90 

90 

67 

57 

74 

82 

50 

40 

87 

75 

49 

38 

96 

89 

55 

58 

94 

91 

61 

61 

e9 

83 

56 

49 

B5 

72 

48 

38 

90 

88 

50 

60 

84 

84 

41 

47 

89 

86 

61 

58 

76 

79 

54 

50 

94 

91 

72 

52 

96 

94 

54 

55 

89 

85 

64 

59 

98 

97 

55 

61 

86 

88 

61 

50 

88 

79 

51 

39 

83   58 
47   53 


85   92 
69   54 


86   78 
55   53 


92   91 
49   59 


83   82 
57   55 


83   71 
48   47 


82   84 
60   53 


79   79 
50   53 


84   80 
43   53 


87   89 
63   53 


87   89 
65   55 


90   84 
43   50 


77   76 

40   40 


89   62 
58   56 


82   76 
46   49 


61 


69 
52 


87 
65 


67 
56 


83   82   71 
67   65   64 


87   85   85 
68   61   66 


85   84   88 


77   73 
65   64 


89   84 
66   62 


82   81 
63   65 


83   84 
64   63 


81   81 
67   64 


85   86 
65   60 


80   82 
62   62 


80   86 
49   45 


87   90 
60   64 


86   90 
59   53 


92   97 
53   49 


83   85 
53   57 


82   86 
49   43 


82   84 
59   53 


83   81 
51   47 


93   88 
55   54 


92   88 
61   53 


83   79 
49   49 


87   82 
54   51 


85   87 
42   44 


80   87 
45   43 


77   70   80 
50   47   53 


Bl   68   78   84   82   87   7 
50   54   57   55   49   56   4 

See  Reference  Nolo!  Following  Station  Index 
-    157    - 


86   67 
62   62 


88   83 
69   68 


89   80 
68   67 


74   69 
63   61 


82   80 
61   62 


87   67 
67   67 


86   68 
62   62 


87   73 
63   63 


87   68 
62   62 


86   79 
72   65 


86   67 
62   62 


75   80 
50   50 


80   75 
60   54 


78   79 
58   51 


89   95 
52   52 


92   94 
57   56 


77   76 
50   49 


86   87 
42   44 


86   92 

50   56 


80   85 
45   48 


76   78 
56   54 


77   79 
57   55 


71   81 

46   44 


76   82 
48   42 


74   82 
57   48 


78   81 
49   47 


76   78   77 
56   56   55 


80 
56 


74   77   81 
55   56   53 


75   74   78 


84   78   80 
64   65   64 


81   87 
65   62 


74   75 
62   64 


81   83 
60   62 


82   80 
64   65 


80   83 
65   62 


78   83 
64   63 


75   81 
63   61 


78   86 
65   65 


78   82 
62   65 


48   59   60 


84   91 
62   64 


103  106 
63   60 


64   66   68 


85   89 
57   63 


93   97 
56   50 


95   95 
61   56 


91   94 

60   56 


83   93 
55   60 


84   93 
57   63 


90   96 
58   56 


82   91 
57   61 


52   50   61 


83   91 
56   61 


84   85 
57   62 


81 

56   61 


96  104 
63   68 


86   96 
58   65 


86   87 
52   59 


85   84 
65   68 


85   84 
66   67 


86   83 
61   69 


77   79 
65   68 


83   81 
63   68 


86   86 
68   52 


85   85 
64   66 


85   85 
64   68 


84   84 
65   68 


84   87 
68   70 


84   85 
64   64 


89   87 
65   62 


95   90 
67   67 


96   94 
64   64 


104  103 
72   68 


103  101 
68   73 


86   87 
67   61 


94   94 
56   55 


96   93 
61   65 


94   96 
58   65 


98   91 
63   65 


99   92 
67   68 


96   95 
59   64 


88   85 
61   62 


91   89 
56   58 


90   85   89 
66   68   61 

84   81   79 


103  103 
73 


84  86  84 

71  71  72 

86  87  87 

70  71  74 

88  88  90 

70  72  74 

76  81  82 

70  71  72 


83  86  85 

75  71  72 

85  87  81 

70  71  66 

85  88  88 

69  71  70 

85  87  88 

71  72  68 


87   87 
70   73 


92   84   91 


103 
53 


95 
59 


98  102 
63   52 


50   53   51 


90   89   89 
68   52   49 


70   59   48 


99   99   94 
69   69   62 


89   73 
70   61 


90   84 
69   61 


88   85 
65   64 


84   74 
69   62 


84   78 
63   58 


90   86 
70   64 


91   69 
65   59 


86   73 
63   62 


89   71 
62   61 


88   83 
65   64 


89   76 
64   63 


93  100 
67   60 


71   62   55 


104   97  102 
61   67   58 


95   88   95 
60   56   52 


85   88 
53   53 


83   87   85 
57   61   55 


72   87   86 
62   67   61 


85   89   94 
60   61   58 


94   98   99 
68   67   62 


93   97  101 
55   55   69 


79   78   86 
56   60   58 


87   92   91 
58   57   49 


74   84   84 
58   61   62 


89   93   88 
62   63   56 


87   90   90 
60   51   53 


72   84   88 
59   61   58 


74   84   86 
60   62   62 


79   83   80 


87   92   93 
58   63   55 


82   88   83 
57   64   57 


85   89   88 
58   58   53 


97 

89 

101 

97 

61 

60 

61 

59 

89 

85 

87 

8  9 

64 

56 

68 

59 

70 

78 

80 

80 

54 

53 

53 

56 

93 

96 

95 

61 

65 

62 

00 

81 

89 

92 

64 

59 

67 

5 'J 

63   55   57   62 


100   96  100  103 
73   71   70   72 


87   87   91   93 
64   60   61   58 


90   80   86   90 
54   60   64   53 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

MAY    1965 


BMlB 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21 


22      23      24     25      26      27 


28      29      30      31 


Silases 
S>-EfFIEL0 
S1ESSA    Bu*SC» 
,iS    -CSS 

.:«    HA  AIRPCST 
YSlETA 

•         •         » 

=  :.«;:s  plateal        < 
MI3TM   DA" 

eie  lake  •  2 
■.«nc: 

SCE81E 
9BACIETTVILLE 

BSAOT 
H.P.6ET 
CA«P  .0C0 
CASTA  VALLEY 
CCPE  B»sCh 
DEL  HO  -9  AP 
ECEN  1 

•=t:e=iciSBLR0 
.:--5:,«  city 

I  Fit  AIRPCPT 

MS 

-lE 
LMMkMt 

■  •  10  I 

Luon  ■  j 

■ 
■r-i 


MAX 

SO 


MU 

MB 


max 
MM 


MAI 

so 


max 


84   38 
47   57 


84   88 
57   60 


87   87 
47   58 


83   86 
60   64 


83   88 
56   60 


80   79 
51   59 


78   79 
57   63 


81   84 
59   64 


80   80 
56   60 


77   78 
57   66 


84   80 
58   64 


83   83 
59   63 


85   90 
54   59 


88   85 
61   66 


85   82 
55   61 


77   76 
57   63 


76   77 
58   62 


82   77 
56   65 


83   87 
49   61 


77   79 
55   61 


80   78 
48   57 


85   89 

4l   61 


83   89 
79   67 


88   87   90 
56   63   47 


92   95 
59   61 


74 

85 

11 

79 

78 

61 

56 

64 

66 

65 

•1 

80 

FJ 

7  9 

■e 

54 

60 

69 

68 

M 

''. 

78 

It 

75 

10 

47 

53 

*- 

67 

66 

»' 

94 

II 

86 

•0 

"  | 

56 

64 

67 

67 

8'. 

82 

»>, 

11 

10 

4» 

55 

'./ 

65 

I! 

•  I 

i; 

84 

80 

:- 

51 

>.t 

64 

•  i 

"■ 

16 

14 

80 

m 

II 

57 

'.'. 

>■> 

" 

1 ' 

'. 

81 

H 

>••- 

• 

65 

•' 

•/ 

11 

8' 

»■< 

•• 

•  ' 

48 

'/ 

". 

•  / 

'« 

•  I 

-  1 

*» 

•  i 

• 

■ 

•  1 

•  . 

79 

88 

M 

84   85 
64   68 


84   81 
66   66 


80   77 
66   67 


78   75 
67   67 


S3   83 
66   68 


76   81 
60   62 


77   77 
66   67 


77   77 
62   67 


81   79 
66   65 


88   81 
63   65 


86   82 
69   68 


81   83 
67   65 


79   75 
66   67 


78   76 
63   66 


81   79 
67   67 


83   82 
67   68 


78   78 
65   6A 


78   78 
67   68 


85   81 
64   65 


90   90   88 
66   65   66 


81   83 
48   39 


53   57   45 


89   90 
59   55 


87   75 
51   37 


83   84 
68   69 


86   89 
67   68 


77   81 
67   69 


60   60 
67   70 


82   81 
68   69 


81   62 
66   67 


63   81 
67   70 


61   81 
66   70 


80   80 
66   68 


90   90 
68   66 


85   84 
66   71 


62   90 
66   68 


61   60 
67   68 


77   80 
68   70 


82   79 

6  7   69 


68   66   65 


74   80 
66   67 


61   63 
68   69 


79   79 
66   68 


80   84 
70   70 


80   62 
67   70 


92   93 
69   66 


62   66 
67   69 


73 
96 


69 

5  2 


66   86   75 
66   67   66 


82   86   76 
63   53   53 


65  64  64 

7b  75  80 

70  65  65 

63  79  75 

67  67  67 


62  55  60 

79  79  83 

69  66  66 

83  77  81 

68  64  67 

77  74  72 

61  54  55 


70   68   69 


67   65   65 


75   71 
63   63 


77   66 
62   63 


66   92   77 
70   65   65 


68   64   66 


66   70   81 


96 

66 


90   88 
61   60 


90   89 
55   61 


46   46   42 


78   76 
66   62 


63  81  83 

64  64  65 

79  77  63 

59  65  67 


82   67 
66   64 


80   91 
60   67 


89   86 
59   59 


57 
T9 


84   74   74 
72   64   62 

84   72   72 


76   74   81 
64   63   62 


69 
60 


66   68 
65   61 


64   60   60 


57   56   54 


78   80   75 
49   67   60 


■  Not**  Following  Sutton  )nd«> 

i  ;h  - 


63   96   92 

57   57   64 


83   68   90 
56   59   65 


65   91   94 
53   61   57 


86   94   97 
56   59   63 


84   93  100 
59   63   65 


95   92   95 
63   56   51 


64   85 
64   64 


81   87 
58   62 


82   61 
62   58 


84   66 
62   56 


65   85 
62   62 


62   62 
60   59 


79   82 
62   59 


87   66 
59   62 


65   85 
61   58 


79   86 
57   61 


87   88 
63   65 


90   87 
58   61 


62  86 

63  58 


81   79 
63   57 


85   68 
60   66 


81   85 
60   59 


80   80 
59   60 


87   90 
63   67 


86   89 
57   59 


82   82 
66   61 


81   83 
62   57 


69   93 

61   65 


85   87 
57   58 


71   63   89 
59   56   63 


71   80   85 
57   60   62 


61   60   61 


67   67   66 


90   94 
64   61 


86   89 
64   70 


85   62 
65   66 


85   82 
68   69 


83   79 
67   69 


64   82 
69   71 


85   80 
65   65 


81   81 
66   70 


83   64 
66   71 


83   83 
65   66 


86   87 
69   72 


82   84 
67   66 


86  83  76 

61  67  66 

86  83  81 

62  68  70 

86 
99 


85   81 
66   71 


87   83 
69   69 


86   83 
65   67 


63   68   70 


83   83 
67   69 


86   80 
69   70 


85   63 
67   69 


66   87 
68   62 


85   81 
65   70 


91   89   84 

64   66   68 


87   66   87 
67   67   62 


60   63   64 


68   82   86 


89   86   85 
66   66   '0 


62   62   71 


84   93 
59   53 


97   87   95 
70   57   52 


86   87   96 
71   71   72 


86   84   89 
66   69   58 


81   90 
69   63 


67   69   59 


67   64   95 

70   70   78 


70   66   67 


63   90 
69   62 


69   70   57 


II 

92 

96 

69 

60 

71 

90 

95 

93 

69 

|| 

65 

88 

86 

80 

68 

65 

63 

89 

91 

85 

67 

9| 

61 

43 

H'l 

96 

70 

99 

60 

89 

85 

62 

66   67   66 


5  7   60   62 


89  89 

74  66 

92  67 

62  56 

87  66 

72  63 

66  75 

65  61 

65  87 

73  69 

90  75 

69  61 

86  75 

63  63 

83  84 

70  65 

84  81 
70  72 

93  66 
62  56 

90  83 
70  67 

86  75 

65  58 

62  75 

63  62 

66  86 
70  63 

62  76 

66  63 

92  82 
73  66 

87  81 

70  56 

91  79 

71  63 

93  89 

75  65 

87  62 

72  65 

90  60 

70  65 

90  66 

68  66 

64  64 

65  61 

86  76 

66  59 


63  63 

64  62 


75   63 
60   64 


76 

60 


63 
79 

61 
81 

65 

63 

78 

80 

69 

65 

83 

80 

60 

59 

87 

83 

62 

61 

63 

84 

U 

62 

83 

64 

62 

61 

89 

88 

5') 

69 

76 

77 

65 

6* 

86 

82 

67 

61 

78 

67 

6) 

65 

78 

79 

69 

60 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY  1965 


Station 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 


22   23   24   25   26   27 


28   29   30   31 


SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 
SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
TARPLEY  1  E 
UVALDE 

WATER  VALLEY 
#   •    • 
SOUTH  CENTRAL       0 
AUSTIN  NB  AIRPORT 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  3  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  MB  AP 
CUERO  3  NN 
ELGIN 
FLATONIA 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

HALLETTSVILLE  1  N 
HONDO 
KENEBY 
KINGSV1LLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATHIS 
NATALIA 
NEM  BRAUNFELS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBST0NN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAI 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


85   89 
59   41 


86   91   87 


80   80 
58   65 


95 

82 

56 

61 

87 

89 

41 

42 

8  2 

78 

59 

64 

82 

87 

56 

61 

92 

91 

64 

58 

80 

83 

56 

66 

79 

81 

60 

69 

31 

82 

58 

66 

82 

82 

t* 

58 

79 

80 

58 

64 

82 

83 

62 

71 

79 

82 

58 

62 

80 

81 

71 

7* 

83 

85 

65 

69 

85 

83 

57 

62 

82 

85 

62 

66 

79 

82 

54 

60 

94 

86 

58 

63 

T7 

79 

60 

66 

76 

86 

57 

65 

81 

84 

57 

61 

81 

85 

52 

60 

84 

84 

57 

65 

85 

84 

68 

73 

82 

86 

56 

62 

79 

82 

54 

61 

81 

80 

56 

64 

91 

83 

51 

59 

86 

84 

58 

65 

96 

83 

51 

56 

80 

86 

56 

65 

83 

85 

62 

67 

85 

8* 

55 

69 

64  66  62 

82  87  92 

70  70  64 

77  81  79 

67  67  68 

80  83  85 

67  67  65 

90  90  90 

44  46  49 


83   85 
67   68 


86   91   89 
62   68   62 


82   82 
69   69 


80   82 
65   71 


83   83 
71   72 


78   84 
68   68 


79   79 

68   66 


83   83 
73   74 


81   83 
68   70 


81   83 
75   76 


84   85 
74   7* 


82   84 
70   70 


82   83 
68   68 
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82   76 
62   61 


93   83 
60   63 


96   89 
69   66 


92   84 
66   65 


82   81 
64   63 


90   75 
64   64 


93   86 
65   64 


70   79 
61   62 


67   82 
69   68 


68   33 
66   63 


91   85 
63   62 


80   79 
63   62 


76   76 
60   63 


96   90 
71   69 


66   81 
64   63 


98   88 
62   65 


87   62   82 
75   74   74 


92   86   84 
77   73   69 


91   92   84 


70 

72 

76 

76 

69 

66 

92 

91 

95 

93 

93 

86 

72 

72 

76 

78 

72 

68 

85 

84 

65 

85 

81 

83 

73 

75 

75 

76 

75 

75 

77   72   76 


Sm  Reference  Note!  Following  Sladon  Index 
-    161    - 


80  79 

63  65 

83  87 
70  67 

82  81 

66  69 

81  81 

66  62 

81  87 

67  65 

84  84 

65  65 

76  86 

66  67 

78  85 

67  65 

79  80 
62  62 

80  82 

65  65 

82  81 

62  65 

84  82 

67  67 

81  82 
65  68 

81  65 
65  67 

82  80 

64  67 

84  60 

64  66 

79  79 

65  62 

82  89 

72  71 

84  90 
69  67 

60  81 

63  66 

79  86 

64  64 

79  82 

64  64 

85  85 

68  68 

81  82 

65  67 

89  90 

66  67 


84   69   89 
69   71   68 


86  88  86 

70  71  69 

82  85  87 

66  69  67 

84  88  89 

69  70  68 

81  84  85 

65  72  69 

79  91  82 

74  71  6  7 


95   92 
65   66 


90   92 
66   75 


86   88 
69   73 


90   90   86 
67   70   75 


72   68   68 


87  83 

70  73 

90  86 

70  74 

87  85 

70  74 

87  89 

68  71 

87  88 

70  73 

92  93 

68  70 

90  92 

69  72 

91  89 

67  69 

90  86 

69  74 

90  90 

68  73 

92  92 

69  75 

85  86 

69  70 

92  92 

74  79 

92  93 

70  76 

69  90 

69  73 

68  85 

70  73 

87  84 

67  73 

91  92 

71  71 

90  90 

69  75 

95  92 

65  66 


87   87 
70   75 


89   91 

6  7   70 


89   90 
69   73 


68   90   89 
70   70   76 


66   70   74 


89   90 
70   74 


88   86   86 
70   76   77 


88   91 
69   74 


92   68 
69   70 


86   89   93 


95   96   95 

73   75   74 


87   94   96 
75   76   76 


86   91   90 
74   75   75 


92   91   90 
75   76   75 


89   88   89 
72   74   76 


90   90   92 
74   75   75 


90   89   87 
74   76   76 


85   92   67 
73   74   74 


73   74   74 


93   95 
74   75 


94   96   96 
75   75   76 


68   90   93 

73   74   74 


94   91   92 
75   75   75 


86   92 
74   75 


94   94   96 
75   75   75 


64   87   87 
69   71   70 


95   93   94 

60   79   79 


95   97   97 
76   75   76 


88   89   97 
73   74   74 


91   68   94 
76   73   74 


68   87   90 
74   75   76 


93   95  101 

75   70   76 


85   92 
75   75 


93   94   95 

67   71   70 


86  90  90 

75  76  76 

89  92  94 

74  76  74 

90  91  94 

75  76  75 


91 
75 

89 
75 

90   92   96 
75   76   77 


91   94 
76   75 


88   87 
77   77 


86   86 
78   78 


92   93 
76   75 


91   92   93 
70   75   75 


91   91   86   89 
76   74   71   70 


94   98   97   98 
80   81   82   74 


96   95   87 


82 
71 

90 


97  91 

75  70  73 

93  91  80 

74  62  68 

95  81  85 

73  69  72 

93  81  63 

77  70  70 

90  94  78 

74  67  69 

87  93  82 

75  69  70 

96  98  84 
75  73  72 


99   98 
72   76 


94   91 
74   74 


95   89   82 
75   69   70 


95   95 
74   72 


95   95   96 

75   75   76 


72   70   72 


97   87 
79   78 


98   93 
77   7* 


94   93 
75   65 


90   82 
75   67 


97  96  92 

78  77  72 

92  93  81 

77  70  70 

94  98  100 

73  69  70 


65 
69 


89   88 
77   73 


94   92 

76   76 


93   91 

76   77 


91   91 
76   74 


92   91 
77   76 


94   92 
77   77 


90   89 
75   75 


87   96 
79   78 


94   92 
77   76 


88   88 
70   72 


94   94 
70   72 


92  90 

72  72 

90  92 

70  71 

90  92 

71  73 

89  87 

7*  7* 

97 

7*  75 

92  93 

75  69 


94   94   90 


Continued 
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DAILY  TEMPERATURES 

MA' 

TEXAS 
1965 

Day  oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

[   MW 

51 

96 
66 

88 
69 

88 
73 

Rf 

14 

»9 
73 

83 
73 

87 
75 

90 

'5 

90       88      90 
74       75       73 

87       91       91 
69       74       74 

90       85       82 
76       7*       68 

86 

70 

88 
71 

88 

67 

88 

68 

89 
69 

89 

75 

91 
75 

92 
76 

92 
75 

90 
77 

90 
76 

91 
69 

73 

88.5 

72.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Station 
and  Depth 

Time- 

Day  of  month 

« 
i 

1 

2 

3 

4        5        6        7        8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24      25 

26 

27 

28 

29 

30     31 

1 

BUSHLANO    1    WW 

2    INCHES 

8   AM 

52 

58 

60 

61       54      50      60 

55 

55 

51 

53 

56 

59 

52 

54 

56 

58 

58 

60 

62 

64 

67 

67 

64 1    65 

60 

61 

64 

62 

66 

62 

58.9 

6    INCHES 

6   AM 

57 

61 

63 

64      59      55      60 

61 

57 

60 

54 

5S 

59 

55 

57 

60 

61 

62 

64 

65 

67 

70 

6  9 

68 

67 

65 

67 

68 

67 

69 

68      62.5 

12    INCHES 

8    AH 

18    INCHES 

8    AH 

2   FEET 

8    AM 

57.8 

3    FEET 

8    AM 

56.3 

*   FEET 

8    AM 

54.8 

6   FEET 

e  AM 

52.3 

8   FEET 

8    AM 

'7 

54 

51 

47 

51.0 

SOIL    PULLMAN   SILTY    CLAY    LOAM,    CHESTNUT   GREAT   SOIL   GROUP. 
SLOPE    1    *   TOWARD   SOUTH   -   SOUTHEAST. 


VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF   BUFFALO   AND   BLUE   GRAMA  GRASS. 


■«•  IUmmm.  Not*.  Fallowing  It.llon  lad*. 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MAY    1965 


Day  Of  Month 

■a  „  01 

Station 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«   •   « 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  DAM 

EVAP 

.41 

.42 

.33 

.24 

.20 

.14 

.35 

.14 

.20 

.38 

. 

.19 

. 

.32 

.20 

. 

„ 

.25 

.11 

.19 

.21 

.31 

.30 

.31 

.21 

.20 

.33 

_ 

.18 

.11 

.29 

7.77B 

WIND 

9* 

161 

166 

161 

190 

143 

213 

183 

123 

97 

113 

64 

140 

144 

65 

170 

97 

97 

32 

42 

56 

90 

120 

210 

152 

179 

59 

99 

87 

49 

114 

3739 

... 

NORTH  CENTRAL       03 

9ARDWELL  DAM 

EVAP 

.32 

.38 

.32 

.n 

.25 

.13 

.20 

.28 

.09 

.38 

. 

. 

.22 

ft 

.51 

_ 

_ 

.15 

.11 

.14 

.08 

.24 

.32 

. 

.37 

.27 

.25 

.32 

.16 

.24 

.15 

7.33B 

WIND 

61 

124 

167 

144 

189 

84 

137 

160 

138 

107 

124 

33 

49 

97 

126 

ft 

169 

77 

66 

49 

29 

36 

103 

83 

125  170 

86 

75 

62 

31 

55 

2956 

MAX 

88 

85 

85 

82 

80 

76 

83 

95 

78 

76 

77 

82 

92 

89 

69 

m 

91 

67 

79 

86 

91 

97 

94 

89 

90   86 

83 

99 

92 

91 

92 

85.1 

MIN 

53 

55 

57 

66 

73 

65 

66 

73 

69 

67 

63 

64 

69 

64 

62 

63 

63 

66 

66 

73 

69 

69   69 

71   79 

73 

71 

65 

74 

70  66.9 

8ELT0N  DAM 

EVAP 

.29 

.34 

.20 

.16 

.13 

.07 

.16 

.25 

.14 

.15 

.23 

.01 

.20 

.26 

.03 

. 

.07 

.16 

.20 

.15 

.18 

.15  .22 

.231  .31 

.15 

.24 

.13 

.21 

5.56B 

WIND 

36 

87 

116 

100 

116 

116 

120 

134 

119 

64 

63 

31 

38 

81 

90 

90 

59 

52 

65 

23 

15 

14 

40  110 

105  151 

45 

44 

47 

9 

50 

2250 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.34 

.30 

.31 

.20 

.20 

.04 

.25  .20 

.05   • 

. 

. 

.04 

. 

.06 

. 

.02 

.12 

.13 

.11 

.19 

.30 

.21  .21 

.17  .28 

.21 

.29 

.29 

.24 

5.90B 

WIND 

98 

119 

160 

117 

149 

134 

136 

139 

132   46 

89   29 

60  135 

125 

86 

49 

61 

70 

45 

38 

69 

108  153 

nil  151 

75 

76 

61 

44 

57 

2878 

0ENIS0N  DAM 

EVAP 

.41 

.47 

.32 

.23 

.26 

.23 

.24 

.23 

.24  .16 

.15 

.24 

.15  .32 

.21 

.17 

.26 

.17 

.10 

.13 

.16 

.19 

.17  .22 

.24  .33 

.25 

.39 

.22 

.28 

.22,  7.38 

WIND 

133 

174 

193 

123i  1601  176 

138 

157 

149!  90 

40 

24 

53  136  140 

56 

50 

95 

35 

35 

32 

42 

67  132 

148  203 

43 

92 

32 

42 

69 

3049 

MAX 

87 

83 

82 

76 

73   81 

82 

90 

81,  75 

86 

95 

95 

75 

89 

80 

85 

79 

74 

88 

SO 

99 

81   82 

86   86 

80 

82 

95 

96 

94 

83.4 

MIN 

53 

55 

62 

64 

65 1  76 

66 

67 

6  7   62 

61 

66 

69 

62 

66 

64 

62 

68 

66 

62 

79 

69 

68   69 

70   71 

66 

63 

61 

65 

68 

65.5 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.35 

.39 

.40 

.25 

.27 

.12 

.23 

.29 

.10   - 

. 

.16 

.02 

. 

.05 

. 

.04 

.18 

.10 

.17 

.20 

.26 

.19  .22 

.21  .32 

.20 

.35 

.27 

.16 

.29 

6.65B 

WIND 

84 

149 

210 

164 

192 

161! 191 

208 

184   76 

99 

29 

51 

136  150 

97 

40 

80 

MAX 

85 

83 

85 

83 

79 

75 

82 

83 

78;  79 

67 

88 

72 

87 

77 

92 

68 

S6 

81 

87 

91 

94 

96   87 

87   89 

89 

94 

94 

94 

96  94.1 

MIN 

92 

55 

58 

64 

66 

65 

65 

72 

70   64 

61   63 

66 

63 

63 

62 

62 

64 

66 

64 

60 

69 

69   69 

70   71 

68 

65 

65 

66 

71  64.8 

LAVON  DAM 

EVAP 

•  39 

.39 

.33 

.22 

.20 

.07 

.24 

.27 

.11   . 

» 

.12 

.09 

.25 

.12 

.37 

.06 

.20 

.17 

.13 

.24 

.29 

.24  .13 

.25  .33 

.24 

. 

.33 

.23 

.29'  6.98B 

WIND 

83 

145 

181 

156 

165 

174 

186 

188 

196   90 

92 

27 

42 

105 

144 

108 

61 

102 

91 

51 

46 

69 

98  134 

160  202 

136 

US 

59 

32 

68  3495 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.30 

.38 

.33 

.23 

.20 

.09 

.21 

.40  .16  .37 

m 

.10 

.12 

.32 

_ 

_ 

.14 

.14 

.16 

.17 

.25 

.19  .19 

.19  .34 

.23 

.18 

.21 

.12 

.27  6.8SB 

WIND 

48 

115 

159 

132 

158 

112 

135 

171  167   89|  149 

32 

44 

101 

110 

127 

64 

64 

76 

50 

31 

42 

68  141 

132 

71 

MAX 

85 

84 

82 

81 

77 

74 

82 

991  71 

75 

77 

79 

95 

67 

70 

99 

65 

82 

77 

87 

86 

71 

87   87 

89 

88 

83 

95 

76 

84 

94  82.5 

MIN 

54 

65 

58 

62 

66 

65 

65 

67 

62 

66 

50 

64 

70 

66 

64 

51 

61 

64 

52 

67 

68 

64 

71,  70 

70 

72 

72 

73 

65 

67 

70  64.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.47 

.40 

.34 

.16 

.15 

.26 

.30 

.14 

.16 

.25 

. 

.16 

. 

. 

.28 

- 

. 

.22 

.09 

.25 

.19 

.21 

.23  .21 

.22 

.19 

.16 

.34 

.12 

.10 

.23  6.95B 

WIND 

63 

150 

185 

143 

193 

149 

188 

166 

127 

67 

94 

48 

96 

110 

117 

91 

52 

70 

24 

32 

32 

54 

89  166 

116 

135 

43 

59 

53 

32 

72  3006 

MAX 

85 

81 

81 

77 

78 

76 

S3 

72 

81 

69 

70 

75 

90 

86 

95 

92 

63 

82 

76 

86 

89 

92 

87'  85 

78 

82 

90 

94 

74 

77 

77 

80.8 

MIN 

51 

55 

59 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

63 

60 

62 

64 

60 

60 

61 

60 

62 

64 

65 

66 

71 

711  68 

67 

69 

69 

68 

63 

63 

67 

63.8 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.20 

ft 

.60 

.10 

.10 

.20 

.10 

.20 

ft 

.26 

.05 

.10 

.26 

.20 

. 

_ 

- 

. 

.21 

.15 

.20 

•   .45 

.10 

.40 

.15 

.20 

.29 

ft 

.27 

5.71B 

WIND 

48 

ft 

189 

82 

123 

98 

117 

136 

ft 

195 

101 

44 

42 

91 

42 

ft 

206 

56 

73 

34 

20 

92 

•    91 

110 

151 

51 

49 

45 

« 

66  2342 

WACO  DAM 

EVAP 

.33 

.41 

.30 

.14 

.19 

.12 

.21 

.34 

.16 

. 

. 

.17 

.06 

.30 

.24 

. 

- 

.14 
81 

.16 

.23 

.08 

.26 

.17  .18 

.44 

.33 

.13 

.27 

.32 

.08 

.24  6,896 

WIND 

82 

157 

171 

144 

163 

249 

66 

198 

197 

99 

144 

52 

65 

112 

109 

129 

71 

112 

78 

45 

37 

41 

74  135 

133 

180 

86 

79 

67 

28 

82,  3387 

MAX 

85 

82 

79 

81 

78 

73 

80 

83 

72 

73 

77 

76 

99 

92 

71 

91 

7? 

84 
63 

75 

69 

91 

86   85 

87 

87 

88 

95 

75 

80 

7l!  61.3 

MIN 

53 

56 

62 

63 

66 

66 

73 

68 

66 

65 

62 

63 

67 

65 

63 

63 

61 

63 

62 

65 

69 

70   70 

57 

71 

82 

72 

63 

65 

62  65.0 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

.31 

.39 

.33 

.25 

.15 

.15 

.17 

.25 

.11 

.03 

.09 

.07 

.12 

.16 

„ 

„ 

.00 

.14 

.17 

.14 

.18 

.22 

.21  .18 

.25 

.29 

.16 

.16 

.27 

.03 

.23  5.56B 

WIND 

60 

109 

134 

109 

122 

106 

112 

136 

1411  24 

96 

24 

40 

76   93 

94 

39 

49 

74 

26 

10 

26 

50  101 

95 

134 

67 

42 

51 

17 

44  2283 

MAX 

86 

84 

84 

81 

76 

77 

92 

94 

89 

94 

67 

90 

99 

98   70 

92 

65 

84 

73 

86 

90 

94 

99   87 

91 

88 

84 

• 

89 

94 

-   85.7 

MIN 

56 

56 

60 

66 

67 

67 

67 

68 

67 

66 

65 

64 

69 

* 

63 

63 

61 

- 

68 

73 

73 

70 

71   71 

71 

" 

71 

" 

65 

66 

65 

66.7 

.    .    « 
EAST  TEXAS         0* 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.37 

.37 

.36 

.29 

.26 

.24 

.30 

.21 

.06 

. 

.14 

.19 

.16 

.24 

.10 

_ 

.12 

.29 

.12 

.14 

.21 

.19 

.27  .36 

.16 

.25 

.20 

.36 

.17 

.29 

.33  7.25B 

WIND 

66 

101 

118 

106 

122 

107 

125 

121 

106 

76 

61 

29 

70 

93 

110 

87 

61 

84 

46 

55 

63 

101 

131  151 

113 

132 

47 

S3 

50 

41 

87] 2743 

MAX 

85 

84 

86 

85 

84   87 

94 

84 

79   79 

96 

89 

86 

79 

90 

ia 

83 

93 

77 

86 

90 

86 

87   86 

87 

87 

98 

92 

90 

95 

921 86.5 

MIN 

55 

55 

60 

65 

64 

67 

66 

68 

67   62 

63 

66 

70 

66 

76 

66 

66 

69 

65 

67 

67 

67 

69   70 

71 

70 

72 

66 

62 

65 

65  65.9 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 

.30 

.26 

.26 

.21 

.26 

.25 

.23 

.24 

.III .17 

.22 

.12 

.09 

.27  .21 

.14 

.19 

. 

.17 

. 

.00 

.17 

.14 

.19 

.17 

.24 

.20 

.24 

. 

.19 

.23 

6.12B 

WIND 

MAX 

88 

88 

87 

85 

92 

85 

87 

98 

97 

99 

96 

87 

94 

85 

95 

89 

99 

92 

86 

86 

90 

93 

93 

93 

86 

90 

87 

93 

87 

69 

86 

87.8 

MIN 

54 

54 

54 

62 

64 

66 

67 

68 

69 

61 

69 

" 

69 

65 

67 

67 

66 

69 

67 

65 

75 

70 

69 

69 

71 

71 

63 

72 

65 

65 

65 

66.1 

•    ft    • 
TRANS  PECOS        05 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.30 

.49 

.53 

.42 

.57 

.56 

.56 

.57 

.43 

.46 

.15 

.11 

.51 

.55 

.41 

.47 

.19 

.31 

.31 

.46 

.57 

.47 

.54 

.61 

.60 

.56 

.41 

.41 

.31 

„ 

.3413,616 

WIND 

49 

74 

91 

98 

143 

111 

106 

120 

63 

150 

97 

51 

147 

162 

92 

115 

69 

57 

47 

97 

79 

124 

232 

236 

94 

99 

48 

153 

88 

127 

90  3288 

MAX 

90 

90 

75 

89 

82 

84 

85 

92 

79 

90 

69 

78 

87 

82 

74 

76 

60 

77 

92 

92 

95 

88 

66 

84 

87 

85 

84 

85 

90 

90 

93  84.2 

MIN 

53 

58 

59 

64 

58 

54 

60 

55 

49 

64 

54 

60 

61 

54 

53 

56 

59 

56 

61 

63 

63 

67 

65 

56 

63 

54 

54 

62 

61 

66 

59| 58.7 

YSLETA 

EVAP 

.27 

.57 

.57 

.54 

.48 

.41 

.55 

.77 

.37 

.36 

.60 

. 

.37 

.61  .50 

.40 

.15 

.47 

.47 

.50 

.46 

.50 

.53 

.62 

.52 

.54 

.37 

.58 

.47 

.51 

.4715. 01B 

WIND 

30 

45 

91 

46 

95 

64 

84 

133   66 

52 

91 

126 

63 

193 

98 

79 

59 

71 

71 

93 

37 

39 

82 

164 

62 

137 

56 

50 

84 

106 

65  2541 

MAX 

83 

87 

86 

86 

75 

80 

82 

81   77   82 

92 

- 

S3 

82 

79 

94 

77 

97 

92 

92 

90 

88 

88 

94 

81 

82 

81 

85 

88 

87 

69 

84.3 

MIN 

56 

58 

60 

57 

51 

52 

52 

49|  47 

50 

52 

- 

56 

52 

52 

56 

53 

54 

57 

61 

60 

60 

63 

50 

51 

51 

53 

57 

60 

64 

59 

55.1 

ft    ft    ft 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 

.45 

.45 

.45 

.15 

.30 

.18 

.24 

.15 

.16 

.27 

. 

. 

. 

.30 

.20 

.21 

. 

. 

.21 

.45 

.25 

.43 

.30 

.40 

.22 

.30 

.45 

.20 

.17 

.15 

.42 

8.92B 

WIND 

145 

172 

174 

182 

200 

140 

195 

178 

108 

153 

109 

96 

109 

135 

66 

163 

90 

107 

80 

55 

80 

109 

156 

20* 

170 

167 

70 

131 

92 

90 

158 

4084 

MAX 

89 

90 

88 

80 

82 

78 

88 

99 

84 

94 

98 

74 

77 

78 

95 

94 

76 

75 

85 

94 

93 

92 

89 

92 

88 

64 

96 

91 

93 

82 

84 

85.5 

MIN 

52 

55 

59 

66 

67 

66 

67 

48 

65 

65 

68 

69 

65 

65 

67 

Tl 

64 

66 

63 

65 

65 

66 

67 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

69 

61 

65.9 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 

.42 

.52 

.47 

.39 

.23 

.31 

.47 

.45 

.50 

.22 

.02 

.10 

.32 

. 

.36 

.50 

.09 

.29 

.09 

.21 

.32 

.40 

.35 

.39 

.25 

.20 

.48 

.40 

.11 

.16 

.37 

9.69B 

WIND 

B4 

136 

136 

141 

145 

129 

161 

158 

90 

130 

136 

109 

123 

142 

63 

143 

100 

73 

40 

30 

60 

91 

104 

174 

116 

146 

67 

110 

107 

58 

HI 

3415 

MAX 

82 

84 

87 

87 

77 

82 

89 

86 

91 

76 

69 

70 

77 

83 

96 

82 

70 

90 

74 

82 

92 

92 

87 

93 

85 

77 

86 

91 

69 

76 

95 

82.2 

MIN 

52 

55 

58 

62 

66 

65 

66 

67 

66 

65 

59 

60 

64 

60 

59 

60 

39 

62 

62 

63 

66 

66 

66 

67 

67 

69 

64 

65 

61 

62 

64 

62.7 

ft    ft    ft 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 

.30 

.33 

.25 

.18 

.IT 

.15 

.09 

.32 

.22 

.16 

. 

.02 

.22 

.21 

.22 

.22 

.45 

„ 

.19 

.23 

.18 

.16 

.29 

.19 

.29 

.34 

.14 

.26 

.37 

.13 

.11 

6.85B 

WIND 

46 

87 

144 

123 

154 

132 

131 

156 

136 

121 

136 

91 

70 

97 

94 

108 

150 

94 

67 

61 

54 

24 

79 

122 

129 

190 

65 

67 

94 

27 

29 

3068 

MAX 

86 

83 

79 

62 

80 

80 

81 

36 

90 

62 

81 

76 

84 

95 

79 

87 

92 

80 

76 

86 

86 

90 

91 

85 

88 

68 

86 

94 

86 

64 

80 

83.7 

MIN 

52 

54 

57 

66 

67 

67 

66 

71 

67 

67 

53 

66 

67 

69 

69 

71 

62 

64 

53 

67 

69 

69 

71 

71 

71 

74 

73 

74 

66 

66 

70 

66.1 

BEEVILLE  5  NE      (A) 

EVAP 

.20 

.21 

.23 

.16 

.15 

.11 

.20 

.02 

.25 

.14 

.13 

_ 

.13 

.13 

.02 

.11 

_ 

.12 

.17 

.12 

.19 

.12 

.16 

.14 

.19 

.12 

.23 

.16 

.19 

.19 

.10 

4.68B 

WIND 

10 

140 

170 

1801 170 

130 

170 

210 

180 

160 

150 

90 

90 

140 

130 

140 

160 

100 

100 

50 

50 

60 

80 

120 

150 

160 

150 

100 

130 

90 

70 

3850 

CANYON  DAM 

EVAP 

.28 

.33 

.16 

.15  .14 

.14 

.12 

.19 

.24 

.15 

. 

.06 

.29 

.16 

.13 

.20 

_ 

_ 

. 

.23 

.23 

.2* 

.26 

.24 

.21 

.32 

.13 

.28 

.35 

.10 

.03 

6.148 

WIND 

52 

112 

120 

112 

134 

115 

125 

134 

121 

121 

101 

56 

95 

106 

99 

123 

134 

78 

58 

49 

47 

41 

98 

155 

140 

179 

72 

91 

131 

9 

59 

3066 

MAX 

85 

83 

76 

80 

78 

77 

80 

92 

79 

79 

80 

76 

85 

80 

90 

84 

79 

76 

90 

85 

86 

88 

67 

95 

82 

66 

91 

89 

97 

77 

75 

81.5 

MIN 

53 

56 

61 

65 

65 

65 

69 

67 

62 

65 

64 

65 

62 

64 

66 

70 

59 

59 

62 

63 

64 

63 

62 

67 

71 

6, 

71 

71 

63 

67 

65 

64.3 

•    ft    • 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT      (F) 

EVAP 

.36 

.33 

.25 

.30  .25 

.24 

.32! .15 

.19 

.22 

.08 

.29 

_ 

.14 

.25 

.22 

* 

, 

.64 

.16 

ft 

.39 

.29 

.31 

.11 

.39 

.29 

.31 

.27 

.12 

.27 

7.37B 

WIND 

86 

154 

134 

168  172 

147 

164: 158 1 156 

146 

134 

85 

69 

170 

156 

141 

ft 

ft 

367 

56 

ft 

120 

120 

172 

146 

191 

101 

130 

103 

61 

03 

3922 

MAX 

85 

86 

85 

86   85 

89 

89  si;  se 

88 

S3 

94 

89 

81 

85 

99 

_ 

■ 

83 

86 

_ 

90 

91 

93 

89 

90 

93 

92 

67 

86 

91 

87.6 

MIN 

58 

72 

65 

70 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

68 

68 

70 

71 

72 

" 

" 

65 

69 

" 

67 

72 

71 

72 

73 

74 

75 

68 

70 

72 

70.0 

See  reference  notes  follow,   ng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MAY  1965 


Day  Of  Month 


1 


S 


9   I  10     11      12     13     14 


15  F  16  I  17  I  18      19     20 


21       22       23       24       25      26       27       28      29      30      31 


TTf     -  .15  .15  .18  .13  .18  .20  .32  .25  .31  .25  .25  .22    6.51B 

90      70  59  47  54  71  125  95  1*6  62  71  107  42  51    2561 

87       72  82  88  91  88  71  89  91  89  92  92  91  86    84.6 

63  63  67  68  68  67  71  71  71  74  66  67  68    67.0 


*~C«0S0*S  3  .S" 


BILLET 


.*se:c  ho.  2 


RIC  GRANDE  CITY  3  a 


■ALLEY 
-:   C00I 


•ES.iCO    2    E 


EVAP 

-IN 


EVAP 
Hi  NO 
■AX 
NIN 

EVAP 
HIND 
"AX 
HIN 


.31  .27  .18 

32  55  70 

87  62  76 

'3  5.3  58 


.29  .33  .31 


92   88 
39   60 


,15  .13  .37  .2*  .02  .38  .08  .11  .23' .18  .18 

97  106  105  121  105  127   95  30   39   75   87 

84   85   88   80   86   79  80   89   84 

61   63   68   66   70   69   70   71  66   72 !  66   68 


.21  .29 

97  HI 


37  .32 
76  57 
95  95 
62   67 


24  .28  ,32 
91  67  73 
86  92  92 
71   71   70 


85   85 

75   73 


,26 


92   89 
73   73 


.26  .24 

83  43 

89  96 

71   70  70 


EvAP  .32  .32  .33  .40  .24  .28  .33  .32  .20   -   .33  .23  .33 

HIND   35   57   71   SO   84   59   82   72   73   78   67   63   72 


EVAP  ,37  ,41  .41  .33  .34  .25  .22  .49  .31  .38 


95 
72 

.26 
59 

90 


87   80   86 


.23 
5 
90  101 


65   66   58   71   71 


.15  .14  .40  .14 

9  21  55  43 

102  99  97  88 

73  73  74  75 


75 


.14  .37  .11  •  6.238 

35  49  26  30 

98  101  84  88  91.2 

77  72  72  73  70.4 


93   87   86 
75   66   66 


14  .35 

11  24 

98  101 

72  73 


.33  .36  .28 

34  69  83 

97  93  91 

73  72  73 


27  .27 

81  62 

94  100 

74  73 


24  .36  .18 
34  60  65 
96  102   94 


39  .11  8.29 
51  58  1833 
99  100  93.4 
74   70  71.2 


HIND 

MAX 

HIN 


60 


EVAP  .32 
HIND  63 
«AX  95 
■  IN    62 


85  89  90   90   90   88   97   88   92 

60  64  69   71   72   71   72   74   74 

.33  .34  .36  .32  .29  .33  .25  .33  .34 

96  103  116  106  101  117  111  130  113 

94  91  93   95   92   93   88   96   94 

65  68  72   72   73   72   73   74   74 


2  8 

.24 

.28 

.27 

.29 

.40 

. 

. 

. 

.21 

32 

112 

109 

161 

97 

138 

143 

104 

66 

47 

91 

89 

90 

89 

95 

98 

93 

91 

98 

101 

73 

73 

71 

71 

69 

74 

73 

72 

72 

76 

24 

.25 

.33 

.27 

.22 

.40 

.17 

. 

.17 

.19 

13 

76 

77 

109 

38 

59 

202 

83 

31 

24 

89 

92 

92 

95 

95 

93 

92 

82 

92 

96 

75 

73 

71 

74 

75 

74 

64 

71 

7* 

74 

.29   .    -   .08  .30  .30  .29  .34  .31  .40   -   ,34  ,40  .23  .38  9.41B 
62   65   26   23   29   19   32   78   73   87   43   64   71   36   54  1851 


.24  .27  .28  .35  .29  .35  .46  .37 

44  35  52  125  138  166  125  118  122 

105  107  100  95  93  97  103   99 

75  74  71  71  74  74   74   76 

.29  .31  .29  .36  .37  .45  .34  .51 

30  30  55  109  110  118   87   92 

100  99  96  96  98  99  100   99 

73  73  72  73  75  74   76   77 


37 

.21 

.3610.008 

22 

59 

84    3612 

97 

9! 

98    94.1 

76 

74 

72    71.7 

20 

.26 

.29    9.448 

76 

53 

80    2690 

97 

100 

-       94.4 

76 

73 

-       72.4 

(A)   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
MINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relarj 

ve    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a.    a  n 

3 

s"BO" 

•*  c 

C   0 

H  - 

-     " 

X    i- 
O  - 

ceo 

B 

a  -o 
**  o 

-«  e 

3   Q. 

■  to 

• 
M 

• 
| 

5 
> 
< 

H 

*       • 

11 

Direction 
ol 

fastest  mile 

_  a 
0  » 

«   0) 

QJS 

CENTRAL   STANDARD    TIME 
MID           6   AM        NOON         6    PM 

■ 

6 
E 

s 

3 

A 

07 
0) 

A 

in 

01 
07 

a 

CM    S 

"e 
o 

,  is 
8"  o  $ 

2    o  2 

ABILENE    HE   AIRPORT 

16 

9.7 

12.7 

45 

SE 

31 

80 

86 

67 

61 

8 

6 

5 

0 

1 

1 

21 

44 

6.6 

AMARILLO    KB    AIRPORT 

19 

7.9 

16.6 

40 

S 

23 

55 

72 

38 

32 

4 

2 

3 

2 

0 

0 

11 

80 

4.6 

AUSTIN    «6    AIRPORT 

16 

6.6 

10.0 

40 

SE 

17 

88 

91 

71 

70 

9 

5 

5 

0 

3 

1 

23 

27 

8.5 

BROWNSVILLE    hB    AIRPORT 

1* 

14.9 

16.1 

46 

SE 

17 

88 

91 

63 

73 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

7 

61 

6.5 

CORPUS   CmRISTI    MB  AIRPORT 

1* 

13.2 

15.1 

36 

S 

13 

ee 

91 

72 

77 

6 

2 

1 

2 

2 

0 

13 

28 

7.8 

DALLAS    »6    AIRPORT 

16 

10.3 

13.1 

34 

NW 

15  + 

83 

90 

71 

66 

6 

7 

3 

3 

1 

1 

21 

34 

8.0 

ML   RIO  wB  AP 

12 

9.6 

10.4 

25++ 

09 

4 

79 

87 

68 

60 

8 

4 

5 

1 

0 

0 

18 

- 

8.0 

(L    PASO    He    AIRPORT 

2* 

4.3 

10.3 

42 

w 

24 

27 

39 

24 

14 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

7 

88 

2.9 

••.•i«  ne  airport 

16 

8.2 

10.9 

30++ 

09 

10 

83 

90 

73 

69 

6 

6 

5 

4 

0 

1 

22 

- 

7.7 

•■M    WB    CITY 

- 

- 

- 

34 

SE 

8 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

3 

0 

1 

0 

12 

52 

_ 

HOUSTON    HB    CITY 

0 

5 

2 

2 

0 

1 

10 

- 

- 

NOUS TOM    He    AIRPORT 

IS 

10.1 

12.4 

32++ 

13 

8 

86 

88 

62 

69 

2 

8 

3 

1 

0 

2 

16 

51 

6.4 

LUMOCA    OB   AIRPORT 

17 

10.1 

17.9 

40++ 

08 

27+ 

68 

61 

43 

37 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

- 

5.2 

■  lOOND    HB    AIRPORT 

16 

7.4 

13.0 

31++ 

18 

23+ 

76 

87 

49 

45 

3 

5 

3 

1 

1 

0 

13 

- 

5.4 

s-0»-    AITHUR    HB    AIRPORT 

13 

9.S 

10.9 

43 

NE 

28 

88 

89 

66 

73 

6 

3 

3 

1 

0 

1 

14 

38 

7.9 

VAN    AAfiCLO   Of    AIRPORT 

16 

6.6 

10.3 

23++ 

09 

16 

76 

83 

60 

52 

7 

4 

5 

1 

1 

0 

18 

- 

6.6 

VAN   AN70NI0    .b   AIRPORT 

13 

8. 3 

11.3 

*» 

SC 

17 

86 

91 

72 

68 

7 

8 

2 

3 

0 

2 

22 

22 

8.4 

VICTORIA    .1   AIRPORT 

13 

10.4 

12. B 

47» 

SE 

6 

87 

91 

66 

71 

11 

5 

2 

1 

1 

0 

20 

- 

8.6 

.-,   AIRPORT 

13 

8.9 

12.1 

40++ 

17 

9 

85 

90 

73 

70 

6 

6 

2 

1 

3 

3 

21 

_ 

8.3 

HB   AIRPORT 

1* 

8.2 

11.1 

42++ 

26 

13 

83 

89 

63 

61 

4 

3 

6 

4 

1 

0 

16 

- 

6.4 
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STATION  INDEX 
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U 

Z 
O 

OBSERVATION 

2   Z 

U 

H 

TIME  AND 

z  o 

| 

fi 

P 

P 

TABLES 
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E 

0 
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0 
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s  ° 

l 

3 

rl 

| 

I 

i 

Q 

* 

& 

gl 

ABERNATMY 

0012 

01 

HALE 

1 

33  SO 

101  30 

3359 

8A 

M.  0.  HOOD 

ABILENE  WB  AIRPORT 

001b 

02 

TAYLOR 

1 

32  26 

99  *1 

1762 

MIL 

Mil 

C  HJ 

u  s  weather  bureau 

ACKERLY  3  SE 

0034, 

01 

HOWARD 

3 

32  31 

101  *0 

2760 

6P 

LEONARD  COLEMAN 

ADANSV1LLE 

0050)  06 

LAMPASAS 

31  18 

98  10 

1072 

7A 

: 

LUTHER  0  M1GGINS 

ALBANY 

0120  031  SHACKELFORD 

1  32  A* 

99  18 

1*38 

7A 

7A 

JOHN  0.  W1LLETT.  JR.    1 

i  ALEDO  *  SE 

0129  03  PARKER 

790 

7A 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

01**,  09  JIM  WELLS 

5  27  4* 

201 

LEONARD  M.  MAHONEY 

ALLISON  RANCH 

0160  06  EOWARDS 

31  30  05 

100  23 

2275 

LOWER  COLO  RIV  AuTM 

ALPINE 

017*  05  BREWSTER 

9  30  21 

103  40 

*455 

WILLIAM  H.  HUDG1NS 

ALTO  5  SW 

0190  0*  CHEROKEE 

7  31  36 

95  09 

280 

7A 

MRS.  0.  LURLINE  FELDER  ' 

ALVIN 

020*.  OS  BRAZORIA 

5J  29  26 

95  1* 

*9 

91 

CITY  OF  ALV1N 

ALVORO  A  NE 

0206  03  WISE 

15i  33  23 

97  39 

800 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMAHILLO  KB  AIRPORT 

0211  01  POTTER 

2!  35  1* 

101  *2 

360* 

MIL 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ANISTAD  DAM 

0225  06  VAL  VERDE 

11|  29  28 

101  02 
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WILLIAM  H.  BROWN 
'  HOWARD  0.  GOULD 
1  CHESTER  B.  COX 

T.  G.  JETER 
|  JEWELL  PLUNK  LOWE 


I  WOOD 
RICHARDSON 
ILO  RlV  AUTH 


LOWER  COLO  RlV  AUTH 


■  ELIZABETH  HUEGELE 

WILBERN  G.  REED 
MRS  LOUISE  H  JOHNSON 
j  GEORGE  R.  JONES 
IMOGENE  M.  QUISENBERRY 

I  CARROLL  KEACH 
REV  EMMETT  L  YEATS 
WYNETTE  C  MARRS 
MATTIE  BELL  STANLEY 
PAUL  C.  SORENSON 
ALBERT  A.  BECKER 


JOHN  1 


AZOA 


ROCKSPRINGS  22  SW 

'712 

06 

EDWARDS 

8 

29  44 

100  24 

1370 

MRS  IMA  T  MAYES 

ROOSEVELT  2  E 

KIMBLE          3'  30  29 

100  02 

1960 

AK 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

ROSCOE 

7743 

NOLAN           ll  32  27 

100  32 

2382 

E.  M.  COOPER 

ROSS 

77te 

MCLENNAN        1  31  43 

97  07 

581 

5P 

LOUIS  8.  JASKA 

ROSSES  1  SE 

KAUFMAN       '  IS]  32  27 

96  26 

GEORGE  W.  COCHRAN 

ROT  AN 

7-73; 

FISHER          1  32  52 

100  28 

1925 

7A 

MALCOLM  F.  oYERLY 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

BLANCO          3  30  28 

98  25 

1365 

6A 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

RUNGE 

7^36 

KARNES         131  26  52 

97  43 

308 

6P 

MRS*  P.  F«  KOENIG 

RUSK 

7841 

04 

CHEROKEE        7  31  48 

95  09 

720 

7A 

']     1  " 

7Al 

£.  PERKINS  HOLCOMB 

SAB1NAL  1  WSW 

7873 

06 

UVALDE        '   S  29  19 

99  29 

951 

MRS  SUSIE  H  WHITE 

SALT  FLAT  10  ENE 

7921 

05 

CULBERSON     |  ll!  31  47 

104  54 

BA 

6* 

BA 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

SAK  ANGELO  DAM 

TOM  GREEN       3  31  28 

100  29 

1964 

»A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANGELO  -.5  AIRPORT 

794) 

TOM  GREEN    j  3l  31  22 

100  30 

1903 

MID 
HID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

7945 

07 

BEXAR          13  29  32 

98  28 

788 

Hit 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  ANTONIO  NURSERY 

79-S 

BEXAR 

13  29  20 

98  29 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

SAN  AUGUSTINE 

7951 

04 

5AN  AUGUSTINE 

31  32 

94  07 

326 

c 

MCNEIL  METTEAuR 

SAN  BENITO 

T>*>Z 

10 

CAMERON 

26  08 

97  38 

37 

8A 

SA 

JESUS  VILLAFRANCO 

SAN  .MARCOS 

T983 

29  53 

97  57 

600 

7A 

7A 

JAMES  C.  METCALF 

SAN  SABA 

7992 

06 

SAN  SABA 

31  11 

98  43 

1194 

9A 

» 

LAWES  STROHLE 

SANDERSON 

•  022 

TERRELL 

30  09 

102  24 

2  BOO 

u 

.. 

W.  E.  GRIGSBY 

SANDERSON  1  NW 

TERRELL 

30  09 

102  25 

3040 

J.  R.  COKER 

SANDY  2  S 

80  36 

9043 

93 

BLANCO 
DENTON 

30  20 
33  22 

98  26 
97  10 

1240 
666 

7A 
IP 

LOWER  COLO  RIV  HUTH 
SANGER  POWER  AND  LIGHT 

SANTA  ANNA 

9047 

02 

COLEMAN 

31  44 

99  19 

1753 

C 

B.  BOB  PARKER 

SARITA  7  E 

90B1 

09 

KENEOY 

27  13 

97  41 

38 

6P 

c 

MRS.  J*  KENEDY.  JR. 

SCHJLENBURG 

9126 

FAYETTE 

29  41 

96  54 

360 

7A 

ELMO  M.  SCHAEFER 

SEALY 

91M 

07 

29  47 

96  09 

201 

6P 

6P 

OTTO  H.  8ECKMAN 

SEGOVIA 

9103 

06 

KIMBLE 

30  25 

99  40 

I860 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

SEGUIN 

li  96 

07 

GUADALUPE 

29  34 

97  58 

520 

6P 

6P 

J.  L.  SOWDERS 

SEMINOLE 

920] 

01 

GAINES 

32  43 

102  40 

3334 

BA 

8A 

H 

JOHN  E.  MOFFATT 

SEYMOUR 

9221 

02 

BAYLOR 

33  35 

99  16 

1282 

8A 

9A 

MRS.  V.  OAUGHERTY 

SHAMROCK 

8235 

32 

WHEELER 

35  12 

100  15 

2320 

9A 

R.  C.  DAVIDSON 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

8236 

02 

WHEELER 

35  14 

100  15 

2345 

SP 

5P 

EUGENE  a.  HENDERSON 

SHEFFIELD 

8252 

05 

PECOS 

30  41 

101  50 

2162 

7A 

DEN7.EL  L.  HOLMES 

SHEPHERD  2  Sw 

»2bS 

SAN  JACINTO 

30  29 

95  00 

181 

: 

CLOSED  2/15/65 

SHERMAN  PUMP  STATION 

9274 

03 

GRAYSON 

33  39 

96  37 

BA 

7A 

LEON  RUBARTS 

SHERWOOD 

IRION 

31  IT 

100  48 

2170 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

SIERRA  BLANCA 

6305 

05 

HUDSPETH 

31  11 

105  21 

4590 

5P 

50 

c 

JUDGE  TOM  H.  NEELY 

SILVER TON 

8323 

01 

BRISCOE 

34  28 

101  17 

3268 

7A 

7A 

GRADY  E.  MARTIN 

SIMMS  2  NNW 

6  3  i  S 

04 

BOWIE 

33  22 

94  30 

362 

6P 

7A 

c 

JAMES  I.    L1NDSEY 

SINTOH 

9354 

07 

SAN  PATRICIO 

28  02 

97  31 

59 

6P 

6P 

DONALD  B  BRYANT 

SLATON  5  SE 

1  373 

01 

33  22 

101  36 

3050 

7P 

EDWARD  L.  6ROSCH 

SLIDELL 

OifS 

03 

WISE 

33  22 

97  24 

753 

ZYLPH1A  C.  DURHAM 

SLOAN 

8362 

SAN  SABA 

31  09 

98  55 

1500 

6P 

THOS.  A.  SLOAN 

SMITHVILLE 

941! 

BASTROP 

30  00 

97  09 

324 

BA 

8A 

MRS.  CLAUDIA  K.  YOUNG   1 

SNYDER 

8433 

02 

SCURRY 

32  43 

100  55 

2  325 

7A 

7A 

CITY  OF  SNYDER 

SOMERVILLE  DAM 

9446 

BURLESON 

30  20 

96  32 

263 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SONORA 

9449 

96 

SUTTON 

30  33 

100  39 

2120 

6P 

6f 

REV.  JOSEPH  E.  ELORIDGE 

SPEARMAN 

SS23 

: 

HANSFORD 

2 

36  11 

101  12 

3090 

6P 

" 

" 

VIRGINIA  L.  CATES 

,_ 

Ul 

Z 
0 

p 

OBSERVATION 

0 

2 

Ul 

U 

TIME  AND 

Z 

0 

0 

3 

p 

TABLES 

STATION 

a 

C 

COUNTY 

< 

E 

g 

0 

< 

OBSERVER 

Is 

a 

a 

3 

I 

I 

I 

i 

SP1NKS  RANCH 

8536J  06 

MENARD 

3 

30  46 

99  50 

2225 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

SPRING  BRANCH  2  SE 

8544 

07 

29  52 

98  23 

It 

FALTIN  C.  SEIERLE 

SPRINGTOWN 

956] 

03 

PARKER 

32  58 

97  40 

870 

7* 

JOE  C.  SOUTH 

SPURGER  DAM  B 

8i*>e 

TYLER 

30  48 

94  11 

210 

to 

8A 

a* 

U  S  CORPS  OF  ENGINtERS 

STAMFORO  1 

9903 

02 

JONES 

1 

32  57 

1614 

7A 

CLEBURNE  HUSTON 

STAMFORD  2 

B',s»< 

0  2 

JONES 

1 

32  56 

99  49 

1620 

c 

STAMFORD  COMPRESS  CO. 

STEPHENVILLE  6  SW 

eo2' 

ERATH 

1 

32  11 

98  18 

1466 

BA 

8A 

c 

REX  M.  BABER 

STERLING  CITY 

SbiO 

STERLING 

3 

31  51 

100  59 

2290 

7A 

7A 

JAMES  T.  H1NSHAW 

STERLING  CITY  8  NE 

969] 

06 

STERLING 

3 

31  55 

100  53 

2700 

: 

PATSY  dYNUM 

ST1LLH0USE  HOLLOW  DAM 

9646 

03  BELL 

1 

31  02 

97  32 

706 

es 

3A 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

STINNETT 

B64- 

01  HUTCHINSON 

2 

35  49 

101  27 

3175 

: 

MRS.  BESSIE  MAE  GRIFFIN 

STRATFORD 
STRAWN  8  NNE 

8  6'=': 

Olj  SHERMAN 
03|  PALO  PINTO 

2 

1 

36  21 

32  40 

102  05 
98  28 

3693 

BA 

8A 
7A 

M 

HORACE  D.  SNEED 
MARGUERITE  RIEBE 

SUGAR  LAND 

08  FORT  BEND 

5 

29  37 

95  38 

BA 

8A 

R.  M.  LAPEROUSE 

SULPHUR  SPRINGS 

8743 

33  08 

95  36 

495 

7A 

7A 

: 

RALPH  HILL 

,  SUNRAY  4  SW 

8761.  01'  MOORE 

i 

35  58 
32  27 

101  52 
95  25 

3540 

450 

5P 

3P 

: 
: 

S  W  PUBLIC  SVC  CO 

B.  L.  HOUSE 

TAHOKA 

8818  Oli  LYNN 

i 

33  10 

101  46 

2800 

BA 

BA 

FRANK  P.  HILL 

8824  02'  COLEMAN 

31  46 

99  42 

1929 

7A 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

.  TAMPICO 

8833  02.  HALL 

34  28 

100  49 

2253 

SP 

MRS  F  UELL  PROCTOR 

TARPLEY  1  E 

88451  06'  BANDERA 

8 

29  39 

99  16 

1450 

6P 

6P 

: 

GEORGE  0.  MATHIS 

|  TASCOSA 

BB52'  01.  OLDHAM 

2 

35  34 

102  19 

3176 

6P 

ROY  TURNER 

6859'  04:  RUSK 

32  19 

94  31 

340 

: 

WILLIAM  F.  DANIELS 

TAYLOR 

5861  03'  WILLIAMSON 

1  30  35 

97  24 

570 

BA 

BA 

H.  N.  PATTERSON 

TELEGRAPH 

8897.  06  KIMBLE 

3  30  20 

99  35 

1720 

6A 

t 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

| TELEPHONE 

8898  03[  FANNIN 

10  33  47 

96  02 

520 

ARTHUR  6.  0ARL1NG 

TEMPLE 

8910  03  BELL 

1  31  06 

97  21 

700 

a/ 

8A 

TEMPLE  DAILY  TELEGRAM 

i  TEMPLE  3  SE 

8911  03  BELL 

1.  31  03 

97  21 

650 

„ 

f 

BLACKLANO  EXP  STATION 

TENNYSON 

8920  06,  COKE 

3  31  44 

100  18 

1960 

LOWER  COLO  RlV  AuTH 

TERRELL 

89291  03'  KAUFMAN 

IS  32  44 

96  16 

530 

?! 

FINIS  G.  EPPLER 

TESCO 

8939'  02'  NOLAN 

I  32  30 

100  15 

2000 

ROY  E.  FERGUSON 

TEXARKANA  DAM 

8944  04;  CASS 

10:  33  18 

94  10 

282 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMPSONS  3  WSW 

8996  OB  FORT  BEND 

1  29  29 

95  38 

72 

9 J 

9A 

8  AC 

HOUSTON  LIGHT  AND  POWER 

Thornton 

9004  03  LIMESTONE 

1  31  25 

96  35 

481 

8A 

JOHN  C.  PACE 

THREE  RIVERS 

9009'  09  LIVE  OAK 

8  28  28 

98  11 

150 

HA 
8A 

MRS  VIOLA  E  ADLOF 

Throckmorton 

9014  03  THROCKMORTON 

1  33  11 

99  11 

1320 

it 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

ThuRBER  5  NE 

9015  03,  PALO  PINTO 

1  32  32 

98  20 

964 

4P 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

TILDEN 

9031] 09  MCMULLEN 

8|  28  28 

98  33 

236 

BA 

BA 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

T1NNIN  RANCH 

9037  05i  REEVES 

9  31  18 

104  00 

3270 

c 

TOM3ALL 

9076:  08.  HARRIS 

14  30  06 

95  37 

200 

SP 

JAMES  A.  MCTIGRIT 

TOY  AH 

9106  05  REEVES 

9  31  18 

103  48 

2822 

JOE  C.  KUHN 

TRENT  2  ENE 

9122, 02  TAYLOR 

1  32  30 

100  06 

1920 

J.  C.  CRAIN 

TRENTON 

9125  03  FANNIN 

151  33  26 

96  20 

GRADY  S.  VINCENT 

TRICKHAM 

9132,  02'  COLEMAN 

3  31  35 

99  13 

1400 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

TRINIOAO  1  SW 

9136  341  HENDERSON 

15  32  08 

96  06 

292 

8A 

TEXAS  POWER  AND  LIGHT 

TROY 

9153  03  BELL 

1  31  12 

97  18 

680 

SP 

VIOLA  TEAFF 

TRUBY  3  ESE 

9154;  02  JONES 

1  32  38 

99  53 

1706 

DAN  E.  BRA2EE 

TfiUSCOTT 

10  33  45 

99  49 

1529 

c 

JOE  P.  BULLION 

TULIA 

9175  01  SWISHER 

10  34  32 

101  46 

KENNETH  E.  RAMSEY 

TURKEY 

9191  02  HALL 

10  34  24 

100  54 

2  320 

BA 

BA 

ARVILLE  SETLlFF 

TYLER  5  NE 

9214  04  SMITH 

12  32  24 

9S  16 

535 

HA 

8A 

OR.  ELOON  w.  LYLE 

UM6ARGER 

9224.  Oil  RANDALL 

101  34  57 

102  07 

3746 

C.  J.  KERN 

UVALDE 

9265  061  UVALDE 

B  29  12 

99  48 

905 

BA 

8A 

HARRY  E.  CARPER 

VALENTINE 

9270  05  JEFF  DAVIS 

11  30  34 

104  29 

4fc.il 

c 

HOWARD  C>  GIBSON 

VALENTINE  10  WSW 

9275i  05  PRESIDIO 

111  30  30 

104  38 

4420 

CLAY  E.  MILLER.  JR. 

VALLEY  JUNCIION 

9280  0*1  ROBERTSON 

1  30  50 

96  36 

272 

8A 

CHARLES  D.  JONES 

VALLEY  VIEW 

92861  03  COOKE 

15'  33  29 

97  10 

720 

CECIL  A.  MCFARLIN 

VAN  HORN 

9295] 05  CULBERSON 

11  31  02 

104  51 

4048 

u  s  weather  bureau 

VANCOURT 

9304  06  TOM  GREEN 

3  31  21 

100  11 

1900 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

VEGA 

93301  01  OLDHAM 

2  35  15 

102  26 

3997 

7A 

7A 

H 

A.  F.  LINGER 

VERNON 

9346,  02  WILBARGER 

Id  )4  10 

99  18 

1212 

6P 

TA 

CITY  OF  VERNON 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

9364  08  VICTORIA 

4  28  51 

96  55 

104 

MID 

MID 

u  s  weather  bureau 

voss 

9410  02'  COLEMAN 

3  31  37 

99  34 

1650 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

WACO  DAM 

9417  03  MC  LENNAN 

1  31  36 

97  13 

493 

BA 

8A 

8AC 

corps  of  engineers 

WACO  WB  AIRPORT 

9419  03,  MCLENNAN 

1  31  37 

97  13 

500 

HK 

MU 

u  s  heather  bureau 

WAELDER  7  SSW 

9424  07  GON2ALES 

4  29  36 

97  20 

367 

THOMAS  W.  STEINER 

WALLER  2  SSW 

9448  04  WALLffi 

14  30  02 

95  57 

143 

ROSS  1.  DAVIS 

WALNUT  SPRINGS  4  ESE 

9456:  03'  eOSOUE 

I1  32  02 

97  42 

860 

HOWELL  J  MORRISON  SR 

WARREN 

94B0'  04.  TYLER 

7  30  37 

94  25 

116 

6P 

THEODORE  BUSSELLE 

WASHINGTON  STATE  PARK 

9491,  07'  WASHINGTON 

1  30  20 

96  09 

210 

7A 

7A 

c 

ANITA  L.  PHILLIPS 

WATER  VALLEY 

9499.  06'  TOM  GREEN 

100  43 

2120 

8A 

BA 

c 

C.  G.  PARSONS 

-ATER  VALLEY  10  NNE 

9S01  06  COKE 

3  31  48 

100  40 

25J5 

JAMES  N.  COUNTS 

WAXAHACHIE 

9522  03,  ELLIS 

15  32  24 

96  51 

628 

5P 

WAXAHACHIE  FIRE  OEPT. 

WAYSIDE 

9527  01  ARMSTRONG 

10'  34  48 

101  33 

3310 

c 

DARRAL  G.  WATSON 

WEATHERFORD 

9532  03  PARKER 

15  32  46 

1100 

c 

HA2EL  P.  STUMPP 

WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

9539:  07  SAN  PATRICIO 

5  28  06 

97  25 

8A 

WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

WELLINGTON 

9565  02  COLLINGSWORTH 

101  34  51 

100  12 

2030 

c 

J.  CLYDt  DRAKE 

WESLACO  2  E 

9588;  10.  HIDALGO 

11  26  09 

97  58 

75 

5P 

5P 

SP 

c 

TEXAS  AGRl  EXP  STATION 

WHARTON 

31  29  IB 

96  06 

106 

7A 

GEORGE  L.  SChEEL 

WHEELOCK  8  SSW 

9665|  04  ROBERTSON 

1:  30  47 

96  26 

364 

: 

ROBERT  E.  LONG 

WHITNEY  OAM 

9715.  03,  BOSQUE 

1  31  51 

97  22 

574 

BA 

BA 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WHJTSETT  2  SW 

9T1T1  09  LIVE  OAK 

81  28  37 

98  17 

221 

7A 

PRENTICE  TAYLOR 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

9729,  02'  WICHITA 

10  33  56 

96  29 

994 

Ml[ 

"1.. 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

9730  02  WICHITA 

10i  33  56 

98  35 

960 

ss 

GAIL  V.  MITCHELL 

WILLS  POINT 

9800,  04|  VAN  2ANDT 

12!  32  42 

96  01 

532 

■' 

JACK  GIBBARD 

98291  05|  WINKLER 

9  31  46 

103  09 

2790 

GLENN  W.  HOWARO 

WINK  FAA  AIRPORT 

9830|  05,  WINKLER 

9'  31  47 

103  12 

2B07 

mi,: 

HI  I 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WINNSBORO  6  SU 

9636.  04  WOOD 

10  32  33 

95  20 

,A 

BAi 

CLAUDINE  WOOOARD 

WINTERS  9  NNE 

9845  02  TAYLOR 

3  32  06 

99  54 

1965 

7A 

VOLLIE  W.  IRVING 

WOLF  CREEK  DAM 

985B1  01  OCHILTREE 

2'  36  14 

too  40 

2700 

c 

SAM  J.  MANDLY 

WOLFE  CITY 

98591  03'  HUNT 

10 

33  22 

96  04 

670 

7A 

MARION  W  MC  WHIRTER 

WOODSON  5  NNE 

98931  03|  THROCKMORTON 

33  0'' 

99  02 

1300 

6P 

c 

HlLMON  LATHAM 

YOAKUM 

9952 

071  LAVACA 

6 

29  16 

97  09 

383 

PAUL  LEO  BRIER 

YORKTOWN 

9953 

07l  OEWITT 

28  59 

97  30 

262 

BA 

« 

A.  L.  CROOM 

YSLETA 

wee 

05  EL  PASO 

11 

31  42 

106  19 

3668 

9--. 

9A 

U  S  BUR  UF  RECLAMATION 

ZAPATA 

0976 

09 

2APATA 

11 

26  54 

99  16 

335 

6P 

t>( 

c 

CONRADO  H.  SERNA,  JR. 

CLOSED  STATIONS 

SHEPHERD  2  Sw 

9269 

04 

SAN  JACINTO 

15 

30  29 

95  00 

181 

c 

CLOSED  2/15/65 

RE-ESTABLISHEO  STATION 

FORT  WORTH  FEDERAL  BLDG 

3265 

03 

TARRANT 

15 

32  45 

97  20 

616 

U  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  STATIONS 

KAFFIE  RANCH 

4662 

04 

JIM  HOGG 

5 

27  05 

9B  35 

4B1 

BA 

BA 

MANUEL  A  TREVINO 

PINEUND 

7040 

SABINE 

7 

31  15 

93  58 

283 

BA 

BA 
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REFERENCE    NOTES 

Addition*:  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road, 
hi  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

.'.:    -''■  r;:.^.  ;n:7~        "_  r.less  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  total* 

-  -  :    r-rr.s    .  :  the    ~TTgrTfTT   departure*!    ri  average  dmUj '  tsmperKtUrSS   tron  B5*  F,      In  '  Supplemental   Oat  a"  table  di  re  ct  ions   entered  in  Bcune  are  ten-  of  degree*,      RenHltlfn1    Wind    Lfl   tfa*   veCtOT  RDH  of  rind  dlrecHOM 

andsr^r  ■-  :er  of  obser 


QBSERVAT'.VN  TLV.I-       The  Siation  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
Sround"  table  is  a:  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
te,     Daily  Temperature'   table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  :$  r^easure-i  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
?v..f.T.ts  ci  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

•AATES  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  point* 
c    rss.'.e  c^serviticr.s      consequently,  occ*sion*l  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

<n:a  -ALL         BMbriea  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
s.ee*..   u  : 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

D:.".  SIGN'S     is  used  m  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES        F^ures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

3ELAVED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

P»*TERPOLATE^  VALVES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

Mfd  _-.  the    Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

And  ilto  on  an  earlier  date  or  dates. 

-  .{heat  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  tocludod  la  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Gage  1*  equipped  with  *  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      On*  or  mere  day*  of  record  missing,    If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  *  full  month. 


e*  recording  gage.      (These  amount*  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

Itss,  **  amount  too  small  to  measure. 

V      lacked  a*  total  lor  previous  month. 

Jt  7H£  STATIOW  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

Alt      This  entry  la  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C      ftaeardbeg  R*m  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  ere  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In 
II—  lasflgtrsl  Data  '  bulletin  they  are  from  s  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
*e  "Hot.-. y  Precipitation  Data"  bulletin. 

O      "vail  Tamperaasr* 

H       ~laeermll  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

:       "Ssenliejislil  D*u 

■»       Tkl*  entry  I*  Usm  of  observation  column  in  Station  Index  mean*  observation  made  near  sunset. 

The*  entry  m  time  of  anssrvatto*  column  In  Station  Index  mean*   variable. 

#      Ta*na  — etere  are  generally  caponed  la  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
s1in.i| 

•sauaa*  ■*■—  ring  fee  the  las**,  be*  for  amen  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 


each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
I  of  Documents.   Government  Printing  Office,    Washington,   D.    C.    20402. 

t  rfciag n  Mi  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  lflJi  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  00.         Similar 
■  elation*  may  be  found  in  the  Utest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  16  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


12.  SO  per  veer.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
*crlptlon*  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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5 

0 

17 

0 

0 

0 

.67 

.43 

5 

.0 

0 

0 

0 

FERRIS 

90.9 

69.3 

80.1 

95 

30* 

62 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

1.37 

.59 

6 

.0 

0 

1 

0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

90.0 

69.8 

79.9 

•  1.6 

95 

30. 

63 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

1.50 

•  l.*8 

.62 

5 

.0 

0 

2 

0 

FORT  WORTH  VICICERY  BlV 

90.6 

70.5 

80.6 

96 

2* 

61 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

3.08 

2.18 

16 

.0 

0 

1 

1 

GAINESVILLE 

87.1 

68.6 

77.9 

.  2.8 

92 

22 

62 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

5,01 

1.22 

2.69 

25 

.0 

0 

3 

1 

GATESVILLE 

92.2 

69.7 

81.0 

98 

30 

62 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

1.33 

1.35 

5 

.0 

0 

1 

1 

GEORGETOWN 

92.0 

70.* 

81.2 

97 

1* 

62 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

.86 

.72 

6 

.0 

0 

1 

0 

GLEN  ROSE 

92.9 

69.5 

81.2 

99 

27. 

61 

19 

0 

26 

0 

0 

0 

.79 

.52 

5 

.0 

0 

1 

0 

GOLDTHWAITE 

89.8 

68.3 

79.1 

101 

1* 

60 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

.93 

.51 

23 

.0 

0 

1 

0 

GRAHAM 

90.3 

68.1 

79.2 

m    1.5 

98 

19 

60 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

1.01 

-  2.22 

.72 

5 

.0 

0 

1 

0 

GRANBURY 

91.6 

69.9 

80.8 

98 

1* 

60 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

2.92 

1.65 

24 

.0 

0 

2 

2 

GRAPEVINE  DAM 

88.6 

67. T 

78.2 

93 

21 

60 

5 

0 

13 

0 

0 

0 

2.22 

1.01 

13 

.0 

0 

1 

1 

GREENVILLE  7  NW 

88.0 

66.5 

77.3 

.  2.6 

95 

13 

61 

20. 

0 

1* 

0 

0 

0 

1.5* 

-  2.66 

.44 

14 

.0 

0 

0 

0 

GROESBECK 

89.9 

69.2 

79.6 

101 

15 

61 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

1.12 

.87 

6 

.0 

0 

1 

0 

HAMILTON 

89.7 

68.* 

79.1 

97 

16. 

61 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

.3* 

.25 

5 

.0 

0 

0 

0 

HENRIETTA 

89.  OM 

68. OM 

78.5M 

•  3.3 

96 

30 

62 

5 

0 

1* 

0 

0 

0 

4.76 

3.06 

13 

.0 

0 

2 

1 

HICO 

90.9 

69.0 

80.0 

97 

15 

60 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

.45 

.37 

5 

.0 

0 

0 

0 

HILLSBORO 

90.2 

71.1 

80.7 

97 

16 

62 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

1.60 

.65 

6 

.0 

0 

2 

0 

JACKSBORO 

91.0 

68.6 

79.8 

98 

23 

61 

13. 

0 

18 

0 

0 

0 

2.50 

1.09 

13 

.0 

0 

2 

1 

KAUFMAN 

89.8 

68.9 

79.* 

-  1.2 

95 

13 

63 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.8* 

.65 

6 

.0 

0 

1 

0 

KILLEEN 

89.0 

68.3 

78.7 

9* 

IS* 

60 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

4.12 

3.10 

3 

.0 

0 

2 

2 

LAVON  DAM 

88.0 

68.8 

78.* 

93 

30. 

61 

19 

0 

13 

0 

0 

0 

2.05 

.80 

13 

.0 

0 

1 

0 

MARL  IN 

90.8 

70.3 

80.6 

95 

30 

60 

18 

0 

23 

0 

0 

0 

2,*7 

1.95 

5 

.0 

0 

1 

1 

MC  GREGOR 

91.2 

70.0 

80.6 

96 

15 

63 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

2.02 

•   .66 

1.56 

6 

.0 

0 

1 

1 

MC  KINNEY 

86.7 

69.* 

78.1 

92 

30 

63 

6. 

0 

5 

0 

0 

0 

3.32 

1.90 

23 

.0 

0 

2 

1 

MEXIA 

87.* 

69.8 

78.6 

-  1.6 

91 

30. 

61 

5 

0 

8 

0 

0 

0 

2.55 

-   .73 

1.65 

6 

.0 

0 

I 

1 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

91.3 

69.5 

80.* 

98 

26 

60 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

.63 

.59 

3 

.0 

0 

1 

0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

90.  1M 

69.8 

80. OM 

96 

16 

61 

6. 

0 

16 

0 

0 

0 

l.*2 

.58 

6 

.0 

0 

1 

0 

OLNEY 

89.  6M 

68. 2M 

78. 9M 

95 

30 

61 

IB. 

0 

16 

0 

0 

0 

l.*7 

.44 

24 

.0 

0 

0 

0 

PARIS 

88.* 

68.6 

78.5 

-   .9 

91 

30. 

6* 

19. 

0 

U 

0 

0 

0 

3.39 

•   .87 

.88 

24 

.0 

0 

3 

0 

PILOT  POINT 

88.0 

68.0 

78.0 

9* 

10. 

63 

18. 

0 

12 

0 

0 

0 

*.52 

2.02 

13 

.0 

0 

J 

1 

PROCTOR  RESERVOIR 

90.0 

68.5 

79.3 

97 

16 

59 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

.82 

.69 

3 

.0 

0 

1 

0 

PUTNAM 

89.6 

68.5 

79.1 

95 

30. 

55 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

2.0* 

-   .*1 

.85 

5 

.0 

0 

3 

0 

QU1NLAN 

89.1 

67.6 

78.* 

94 

30. 

42 

18. 

0 

16 

0 

0 

0 

2.12 

.82 

13 

.0 

0 

3 

0 

RANGER  PUMP  STATION 

88.5 

67.8 

78.2 

9* 

16. 

58 

5 

0 

13 

0 

0 

0 

1.66 

.80 

11 

.0 

0 

2 

0 

RISING  STAR 

90.0 

67.* 

78.7 

95 

30. 

59 

19 

0 

17 

0 

0 

0 

.92 

.67 

3 

.0 

0 

1 

0 

ROSEBUD 

SHERMAN  PUMP  STATION 

87.8 

68.6 

78.2 

-  2.2 

9* 

13 

63 

18. 

0 

13 

0 

0 

0 

3.88 

.13 

1.38 

16 

.0 

0 

3 

1 

SPRINGTOWN 

89. *M 

67. OM 

78.  2M 

96 

30 

60 

19. 

0 

18 

0 

0 

0 

1.13 

.63 

5 

.0 

0 

1 

0 

STEPHENVlLLE  6  SW 

89.* 

67.* 

78.* 

97 

16 

57 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

.82 

.74 

5 

.0 

0 

1 

0 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

91. *M 

68.  8M 

80.  1M 

97 

15 

60 

7. 

0 

23 

0 

0 

0 

2.65 

.92 

5 

.0 

0 

3 

0 

TAYLOR 

91.* 

69.7 

80.6 

•  1.0 

95 

30. 

63 

6 

0 

2* 

0 

0 

0 

1.53 

•  1.99 

.59 

6 

.0 

0 

1 

0 

TEMPLE 

89.6 

70.7 

80.2 

-  1.1 

93 

30. 

6* 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

1.08 

•  2.02 

.85 

6 

.0 

0 

1 

0 

THROCKMORTON 

89.9 

67.9 

78.9 

-  2.* 

96 

21 

61 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

3.52 

.35 

1.52 

24 

.0 

0 

3 

1 

WACO  DAM 

89.7 

70.9 

80.3 

98 

16 

62 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

.89 

.73 

6 

.0 

0 

1 

0 

WACO  WB  AIRPORT          R 

91.* 

73.7 

82.6 

.6 

96 

15. 

65 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

.82 

•  1.85 

.80 

3 

.0 

0 

1 

0 

WAXAHACHIE 

90.* 

68.2 

79.3 

95 

15. 

39 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

2.19 

.61 

6 

.0 

0 

2 

0 

WEATHERFORD 

91.1 

67.7 

79.* 

•   .* 

99 

16 

58 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

.90 

-  2.10 

.71 

3 

.0 

0 

1 

0 

WHITNEY  DAM 

90.6 

69.7 

80.2 

96 

It 

62 

6. 

0 

20 

0 

0 

0 

.94 

.53 

4 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

79.* 

-  1.* 

2.05 

•  1.18 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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JUNE 

TEXAS 
1965 

Temperature 

Precipitation 

*  — 

•1 
?fl 

>  -a 

• 
Bj 
1 

< 

|z 

Is 

a 
• 

M 

a 

3 

• 

a 

o 

s 

• 

a 

s 

9 
• 

a 

No.  of  Days 

3 

■a 

si 

|z 
|g 

*  2 
O  u. 

I 

* 

Snow.  Sleet 

No.  of  D.yi 

S^_-  = 

Max. 

Mk 

3 
3 

3-0 

So 

• 

0 

2 

s 

% 

z 

8 

o 

X 

I 

§ 

u 

si 

I  1 

si 

•A 

•       •       • 

E4S7   TEXAS                     e* 

i-CE^SCs 

atmEnS 

;:s  «ieb  2  e 

C*BT~A0E 
CEN-E8 

90.* 
BO. 6 
91.2 

as.  3 

89.0 

69.* 

70.3 
65.1 
67.1 
66.* 

79.9 
80.5 
78.2 
77.7 
77. T 

9* 
95 
96 
92 
9* 

30* 

30* 

27 

12 

16 

63 

6* 
58 
60 
60 

7* 
7* 

20 

19* 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
18 
25 
10 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.91 
3.63 

.40 
3.32 

3.83 

•  .35 

•  4.12 

1.75 
.9* 
.28 

1.36 
2.37 

3 

23 

10 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
0 

2 
3 

1 

0 
0 
2 

1 

CESTERVILLE 
CLABKSVILLE    2    E 
CClCSPRJNG    5    s 

cclle6e  station  paa  ap 
CCn=:e 

89.8 
86. T 
90.5 
89.6 
91.2 

69.6 
67.1 

67.0 
71.* 
69.8 

79.8 
76. 9 
78.8 

80.5 
80.5 

99 
91 

9* 
93 
95 

11 

30 

27* 

13 

16 

6* 
61 
60 
65 
63 

T 
5 
(* 

T* 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
8 

23 

IB 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.S9 
3.37 

1.42 
2.30 
2.3* 

1.00 

1.70 

.3* 

1.73 

.87 

6 
23 
25 

3 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

2 
0 

1 

1 

1 
2 
0 
1 
0 

Cb;c«ETt 

:s>5EBFIElO   9   S 
OIALVILLE    2    > 
EXCB'    J   ESE 
EvadalE 

89.3 
89.* 

88.0 

90.3 

68.2 

70.5 
68.9 

67.8 

78.8 
80.0 
78.5 

79.1 

93 

95 
93 

9* 

26* 

30 
29 

28. 

62 

6* 
62 

6* 

T 
20 

7 

18 

0 
0 
0 

0 

15 
13 
11 

20 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

2.76 
3.00 
1.49 

2.33 

1.32 
.88 
.85 

1.01 

2* 

22 

3 

13 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 

0 

2 

2 

1 
1 

1 

0 
0 

1 

c*ISFIElD 

cs»\<$-c-,    2    S» 
6Il"ER   2    • 
EM  TBI 

8T.*M 
88.* 

88. OM 
87. 2 

88.0 

68. 3M 
68.9 
68. 7H 
67.* 
69.* 

77. 9M 
78.7 
78. *M 
77.3 
78.7 

91 
92 
92 
92 
92 

26. 

30* 

15 

13 

30* 

62 
62 
62 

60 
61 

25* 

6 
17. 
20 

6 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
12 
12 

7 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.19 
1.86 
3.33 

3.17 
3.90 

.70 
.95 
.75 

.87 
1.05 

5 
5 
S 

16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
5 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
2 

-E-PSTEAO 
EaSoK 

-.ILLE 

,AClSCN    mill    GUAP.C    STA 

*»c«s:nvill£ 

90.9 
87.5 

90.8 
89.9 

88.0 

68.6 
66.1 
69.5 
67.5 
69.9 

79.8 
77.8 
80.2 
78.7 
79.0 

•   1.0 

9* 
92 
97 
95 
92 

16 

30* 

13 

29 

22 

62 
62 

60 
62 
61 

7 
7 
6 
7. 

7 

0 
0 

0 
0 
0 

23 

9 

2* 

18 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.19 
6.11 

4.10 

.19 

.79 

.70 
•       .16 

1.00 
.90 

2.33 
,08 
.38 

25 
25 

6 

7 

2* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

4 
2 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

.asbeb  3  am 

<»BNAC* 

HBBTVlLLE    FOR    SERVICE 
LINCAlE    5    SE 
LlVl*6STCH    2    NNE 

90.6 
87.6 
91.8 
87.5 
90.8 

65.2 
67.* 
66.8 
69.3 
67.1 

77.9 
77.5 
79.3 

78.* 
79.0 

•      .2 
.    1.3 

98 
92 
95 
92 
95 

27 

30* 

30* 

13 

16* 

58 
60 
60 
6* 
60 

7 
20 
21. 

7 
7 

0 

0 
0 
0 
0 

25 

7 
25 

9 
24 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.60 
6.37 
.67 
2.07 
l.*3 

•  3.64 

•  1.20 

.85 
2.38 

.22 

1.22 

.67 

9 
26 

28 
16 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

6 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 

lc: 

■:  _a:» 
_.ti :•,    f At    AIBPCBT 
MOIMRVlUi 

87. 2M 

90.* 

91.1 

91.* 

87.7 

68. OM 

68.* 

69.7 

70.2 

66.2 

77. 6M 
79.* 

80.4 
80.8 
77.0 

.    3.6 
-       .6 
•   3.8 

96 
9* 
94 
95 
93 

22 

26. 

27. 

30. 

9. 

63 
61 
62 
62 

60 

20. 

7 

7 

5 
20 

0 
0 
0 

0 
0 

7 
21 
24 
26 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

S.02 
.83 

3.26 
2.36 
3.76 

1.66 
.56 

1.82 
.46 
1.32 
1.75 
1.57 

23 

6 

28 

6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

0 

2 

1 

2 

1 

0 
2 

1 
1 

:.»  s:  2 

1     f.EASAHT 

HACC60CC-ES 
MlESTIM 

'IsE.is; 

N 

91.2 
88.1 

90.5 

68.  SM 

68.6 
66.* 
66.8 

M 

79.9 
78.3 
76.7 

.5 

■   2.0 

95 

97 
92 
93 

30 

IS 

30. 
27. 

63 

61 
61 
38 

20. 

1 

7 
7 

0 

0 
0 

IS 

25 
10 
22 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

5.2* 
2.18 

1.13 

1.93 
-      .70 

1.5* 
.83 

.56 

7 
6 
16 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 

0 

0 
0 

4 
1 
1 

2 

0 
0 

«.a*c  l  n 
•ts« 

,    ss.. 
»Pu«6E=    MM   8 
SCl*>«l»   SP8IS0S 

91.6 
66.0 
85.  8- 

90.5 
67.6 

65.0 
68.9 
65. 6M 
66.9 
66.2 

76.3 

77.3 
75.  6M 

78.7 
77.9 

96 
9* 
90 
9* 
96 

30 

10 

30. 

13 

22 

58 

6* 
59 
59 

62 

7 
5 

20 

7 
6 

0 

0 

0 
0 
0 

27 
5 
2 

21 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.** 
2.90 
2.59 
1.88 
2.20 

•   3.*0 

.19 
.95 
.68 
1.32 
.33 

IS 
23 
13 
15 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
4 
1 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

rtJUMUMI   :*» 

••.e«  5  ne 
■Man 

»ClllT 

67.3 
66.7 
90.6 
66.9 

67.0 
67.* 
65.7 
69.1 

77.2 
76.1 
78.3 

79.0 

91 
93 

95 

9* 

28 
25. 

15 
1* 

60 
60 
56 

63 

20 
20. 

7 
6 

0 
0 
0 
0 

9 
15 
25 
18 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.7S 
1.33 

2.0* 
1.67 

.(« 

.6* 
.63 

.72 

23 

16 
27 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

PIVMIOT 

78.7 

•    1.5 

2.66 

-      .89 

.0 

•       •       • 

rwaa  pfccs             o« 

•■•SMIlO 

66.7 

91.3 
95.6 

102.1 

102. to 

63.0 
66.6 
65.1 
63.6 

'I.6M 

75.9 

60.0 
60.* 

•*.o 

•  7.1m 

.    1.7 
•       .5 

96 
10* 

10* 

no 

110 

16 
13 

1*. 

1* 

1* 

31 
36 
5* 

50 
61 

5 

11 

6. 

6 
7 

0 
0 
0 
0 

0 

11 
21 
26 

10 
29 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.9* 
1.91 

.31 
1.01 

.23 

•  .36 

•  1.09 

.13 

1.69 
.22 

.69 

.10 

26 

11 
26 
IT 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
1 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

CC»*vCAS    !(»,:'(     STA 

•8    »I»»C»T                   • 
...» 

67.5 
9*. 9 

91.5 
92.1 
93.0 

6*. 3 

36.0 
66.1 
64.2 
59.7 

75.9 
75.5 
79.8 

78.2 

76.4 

•    2.6 

96 

103 
102 
100 
101 

10 
1* 

16 

30. 

29 

35 

43 

37 
33 

30 

21 
5. 
S 

11. 

3 

3 

0 
0 

2 
0 

10 
2  6 
23 
24 
24 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

2.63 
.67 
.32 

.66 
.41 

•      .03 

1.2* 
.29 
.32 

•  *7 
.22 

17 
10 
11 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

•    •    ...    ;    t 

91.7 
90.1 
•  6.6 

4*.* 
66.0 
55.4 
56.2 
39.4 

76.3 

60.7 
73.6 

74.2 
74.1 

103 
103 
101 
ft 
96 

15 
15 
15 
30 
1* 

56 
37 
*9 
45 

*7 

3 
5 
6. 

11. 
5 

0 
0 
0 
2 
0 

25 
26 
21 
II 
12 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

l.*5 
1.21 
3.08 
.93 
3.34 

.75 
.63 

2.32 
.37 

1.61 

10 
10 
19 
22 
11 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

a 

i 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

•  «.' 

»3.Tm 
•7.4 

•  >.» 

57.4 
64.  |M 

5'.; 

73.7 

61. OM 

60.0 

70.1 

96 

10* 

102 

92 

1* 

t 
• 

14. 

44 

32 
33 

30 

5 

11 
3 

11. 

0 

0 
0 
6 

17 

27 

27 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2.09 

2.42 
1.61 
2.6* 

.83 

2.1* 

.80 
.90 

19 

11 
11 
23 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

i 

i 

i 

2 

0 

1 

0 
0 

49.0 
4'. 5 

62.0 
•  2.3 

« 

101 
107 

13. 
15. 

60 
39 
57 

12 
12 

11 

0 
0 

26 
2« 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.43 

1.33 

.33 
.26 
.86 

17 
11 
11 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

O 

a 

i 

0 
0 
0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
JUNE    1965 


Temperature 

Precipitation 

fj 

©  1 

o 
at 

5 

5 

■3 
a  c 

¥ 

Si 

a 

s 
a 

I 
►3 

Q 

a 

a 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

H 

•a 

©  E 

a 

0 

2 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

3 

H 

■3-a 

If 

is 

a 

1 

0 

S 

e 

1 
8 

si 

si 

hi 

a  o 

PRESIDIO 

103.2 

70.2 

86.7 

.   .2 

110 

15* 

57 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

1.23 

.26 

1.15 

18 

.0 

0 

1 

1 

REO  BLUFF  DAM 

94.7 

67.4 

81.1 

103 

8 

57 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

2.18 

2.00 

10 

.0 

0 

2 

1 

SALT  FLAT  10  ENE 

93.4 

64.3 

78.9 

100 

15 

49 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

1.72 

.67 

22 

.0 

0 

3 

0 

SANDERSON 

86.  5 

67.4 

78.0 

104 

15 

58 

11. 

0 

10 

0 

0 

0 

5.58 

5.35 

11 

.0 

0 

3 

1 

SHEFFIELD 

89.3 

69.3 

79.3 

100 

14 

59 

12. 

0 

16 

0 

0 

0 

2.31 

1.99 

11 

.0 

0 

2 

1 

SIERRA  BLANCA 

91.6 

58.9 

75.3 

96 

14 

48 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

.89 

.52 

25 

.0 

0 

2 

0 

VAN  HORN 

94.  OM 

64.  5M 

79. 3M 

102 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

1.68 

.62 

11 

.0 

0 

4 

0 

WINK  FAA  AIRPORT 

93.7 

67.9 

80.8 

104 

8 

56 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

2.09 

1.32 

10 

.0 

0 

4 

1 

YSLETA 

93.8 

59.3 

76.6 

101 

30. 

49 

5. 

2 

25 

0 

0 

0 

.61 

.31 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

78.6 

.  1.2 

1.64 

.30 

.0 

*   «   * 
EDWARDS  PLATEAU     04 

AMISTAD  DAM 

92.0 

70.6 

81.3 

98 

16. 

64 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

1.23 

1.00 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

BIG  LAKE  *  2 

88.2 

66.2 

77.2 

100 

15 

56 

5 

0 

9 

0 

0 

0 

1.81 

.90 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

BLANCO 

89.0 

69.1 

79.1 

■  1.4 

96 

15 

60 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

3.21 

.27 

2.58 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

BOERNE 

87.8 

68.8 

78.3 

•   .5 

93 

16* 

61 

5 

0 

7 

0 

0 

0 

2.24 

•   .66 

1.34 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

8RACKETTVILLE 

89.3 

70.8 

80.1 

97 

15 

63 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

2.75 

1.60 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

BRADY 

89.0 

66.8 

77.9 

101 

15 

59 

6* 

0 

15 

0 

0 

0 

4.10 

1.60 

23 

.0 

0 

6 

4 

1 

BURNET 

89.0 

69.7 

79.4 

96 

14 

61 

'5 

0 

14 

0 

0 

0 

1.40 

1.15 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

CAMP  WOOD 

90.3 

68.2 

79.3 

98 

15. 

60 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

3.38 

2.65 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

CARTA  VALLEY 

88.4 

68.3 

78.4 

100 

14 

39 

5 

0 

8 

0 

0 

0 

6.52 

5.20 

22 

.0 

0 

3 

2 

2 

COPE  RANCH 

89.4 

65.6 

T7.5 

100 

15 

54 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

1.78 

.48 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

DEL  RIO  WB  AP 

92.7 

71.0 

81.9 

100 

14 

64 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

2.03 

1.21 

22 

.0 

0 

2 

2 

1 

EDEN  1 

92.2 

66.5 

79.4 

102 

15 

56 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

1.27 

1.09 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

FREDERICKSBURG 

88.3 

68.0 

78.2 

99 

15 

61 

5 

0 

10 

0 

0 

0 

7.94 

7.70 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

JOHNSON  CITY 

88.2 

68.9 

78.6 

98 

7 

60 

6 

0 

12 

0 

0 

0 

4.27 

2.97 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

90.9 

67.1 

79.0 

103 

1* 

59 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

1.26 

.79 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

JUNO 

90.0 

69.1 

79.6 

ioo 

15 

61 

5 

0 

15 

0 

0 

0 

1.74 

.87 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

KERRVILLE 

88.3M 

66.  OM 

77.2M 

•  1.1 

96 

15. 

58 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

8.63 

5.64 

8.25 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAMPASAS 

89.1 

68.9 

79.0 

•  1.2 

97 

15 

62 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

1.57 

•  1.42 

1.20 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

LANGTRY  NO  2 

91.4 

69.4 

80.4 

97 

IT. 

63 

12* 

0 

25 

0 

0 

0 

.98 

.98 

12 

.0 

0 

1 

I 

0 

LEAKEY  NO  2 

89.3 

67.7 

78.5 

98 

15 

39 

12 

0 

14 

0 

0 

0 

1.65 

1.33 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

LLANO 

90.6 

70.9 

80.8 

-  1.7 

99 

19* 

62 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

1.23 

•  1.35 

.60 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

MASON 

89.3 

65.8 

77.6 

102 

15 

58 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

1.67 

.85 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

MC  CAMEY 

91.2 

68.7 

80.0 

105 

14 

56 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

1.71 

1.35 

11 

.0 

0 

2 

1 

1 

MENARD 

90.6 

66.2 

78.4 

102 

15. 

56 

19 

0 

16 

0 

0 

0 

.85 

-  1.33 

.66 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

MERTZON 

OZONA 

88.8 

66.2 

77.5 

100 

15 

55 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

3,94 

1.46 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

PAINT  ROCK 

93.6 

69.3 

81.5 

102 

t5 

60 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

2.57 

.68 

1.31 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

PRADE  RANCH 

85. 1M 

M 

M 

98 

21 

7 

0 

0 

0 

.54 

.43 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANKIN 

90.3 

67.8 

79.1 

100 

14 

57 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

1.00 

.50 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROBERT  LEE 

91.8 

68.6 

80.2 

100 

16 

59 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

3.23 

1.46 

11 

.0 

0 

3 

3 

2 

ROCKSPRINGS 

86.4 

65.4 

75.9 

98 

14 

60 

11. 

0 

6 

0 

0 

0 

2.38 

2.35 

22 

.0 

0 

1 

1 

1 

SAN  ANGELO  DAM 

90.1 

68.8 

79.5 

100 

16. 

37 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

2.03 

1.37 

5 

.0 

0 

* 

1 

1 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

92.7 

70.0 

81.4 

•  1.1 

103 

1* 

61 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

2.01 

.19 

1.24 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN  SABA 

90.6 

69.2 

79.9 

99 

15 

61 

19. 

0 

17 

0 

0 

0 

1.03 

.78 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

SONORA 

88.8 

67.1 

78.0 

99 

29. 

59 

5 

0 

10 

0 

0 

0 

1.29 

.74 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

STERLING  CITY 

90.6 

63.0 

76.8 

99 

17 

51 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

3.36 

1.33 

2.41 

5 

.0 

0 

2 

2 

1 

TARPLEY  1  E 

90.8m 

69.  8M 

80.3m 

98 

28 

62 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

.95 

.60 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

UVALDE 

92.9 

70.0 

81.5 

101 

15 

66 

7. 

0 

24 

0 

0 

0 

.92 

.35 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

WATER  VALLEY 

90.9 

67.2 

79.1 

ioo 

16. 

60 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

2,30 

1.05 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

79.1 

.  1.6 

2.44 

-   .23 

.0 

•   #   * 
SOUTH  CENTRAL      07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

89.8 

71.5 

80. T 

•  1.2 

9* 

14 

63 

6. 

0 

20 

0 

0 

0 

.89 

-  2.33 

.53 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

88.6M 

M 

M 

9 

0 

0 

0 

2.59 

2.54 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

BEEVILLE  5  NE 

91.0 

71.8 

81.4 

•   .7 

95 

17* 

68 

12* 

0 

23 

0 

0 

0 

.29 

-  2.70 

.25 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRENHAM 

91.7 

70.3 

81.0 

•   .5 

96 

15 

64 

7. 

e 

26 

0 

0 

0 

1.37 

-  1.92 

.89 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

CANYON  DAM 

89.4 

70.6 

80.0 

95 

15 

61 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

2.47 

1.70 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHAPMAN  RANCH 

90.3 

74.1 

82.2 

96 

16 

69 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

1.77 

1.38 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

COLUMBUS 

88.9 

72.1 

80.5 

92 

18. 

66 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

1.53 

-  1.81 

.81 

6 

.0 

0 

3 

I 

0 

CORPUS  CHRISTI 

89.3 

79.1 

64.2 

91 

30. 

74 

6. 

0 

18 

0 

0 

0 

.69 

.33 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

90.9 

73.4 

62.2 

•   .1 

95 

24. 

69 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

1.99 

-   .40 

.51 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

CUERO  3  NW 

92.8 

71.1 

62.0 

96 

30. 

65 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

2.10 

1.63 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

ELGIN 

92.2 

70.3 

81.3 

96 

30 

62 

5 

0 

2  6 

0 

0 

0 

1.26 

.95 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

FLATONIA 

87.9 

70. 2M 

79. IM 

.  2.8 

91 

25. 

64 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

5.25 

1.61 

3.05 

6 

.0 

0 

3 

2 

2 

FLORESVILLE 

92.0 

70.5 

61.3 

96 

14 

65 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

.65 

.65 

5 

.0 

0 

t 

1 

0 

GOLIAD 

90.4 

72.1 

81.3 

95 

30. 

67 

7. 

0 

21 

0 

0 

0 

3.40 

.11 

1.73 

6 

.0 

0 

4 

2 

2 

GONZALES 

89.0 

71.9 

80.5 

92 

30. 

65 

7. 

0 

li 

0 

0 

0 

5.62 

2.71 

4.59 

6 

.0 

0 

2 

2 

2 

HALLETT5VILLE  1  N 

91.0 

70.0 

80.5 

-  1.0 

95 

28 

64 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

2.59 

2.00 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

HONDO 

92.9 

70.3 

81.6 

.  1.0 

100 

16. 

63 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

.75 

-  2.28 

.34 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

KENEDY 

92.3 

71.3 

81.8 

96 

17. 

66 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

2.32 

.72 

18 

.0 

0 

5 

3 

0 

KINGSVILLE 

91.2 

74.4 

82.8 

95 

14 

69 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

5.51 

2.45 

6 

.0 

0 

4 

3 

2 

LA  GRANGE 

90.2 

70.4 

80.3 

94 

30. 

63 

7 

0 

19 

a 

0 

0 

1.51 

1.32 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

LEXINGTON 

89.1 

70.1 

79.6 

91 

30. 

63 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

1.46 

1.35 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

LULING 

90.1 

70.3 

80.2 

.  2.5 

94 

30 

63 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

5.38 

2.08 

4.75 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

MATHIS 

90.8 

71.7 

81.3 

94 

26. 

67 

5. 

0 

20 

0 

0 

0 

2.95 

1.94 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

NATALIA 

94.7 

70.2 

82.5 

100 

15. 

64 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

.44 

.34 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
JUNE    1965 

Temperature 

Precipitation 

4 

•I 

•  a 

•  a 

• 
Bj 

< 

■3 
.1 

|l 

o.  o 

-5 

i 

• 
a 

S 

3 

a 

i 

a 

B 

I 

a 

No.  ol  Days 

3 

■a 
|z 
a£ 

>- 

a 

• 

a 

• 

a 

Snow.  Sl*.t                   No.  oi  D.yi 

SuOoo 

Max. 

Min. 

■3 
.2 

■S-o 

sS 

• 
a 

Z 
3 

?    1 

a  < 

5  J 

5  I 

at 

sE.   9S»LSFELS 

be:  bcck 

SEF1.6IC 
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.57 

•    1.94 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:         110°    ON   THE    15+   AT   3    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,      42°    ON  THE    10TH   AT   CLAUDE 

GREATEST   TOTAL   PRECIPITATION,      13.21    INCHES   AT   TULIA 

LEAST   TOTAL    PRECIPITATION,       .00    INCH    AT    5    STATIONS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,  8.25    INCHES    ON    THE    23D    AT    KERRVILLE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.8' 

.23 

T 

.45 

,19 

•    9    5£ 

.•• 

T 

.85 

•  03 

'-..:■■ 

5.10 

.9' 

.69 

.05 

.40      .19 

.75 

.25 

7 

.19      ,49 

•40    1.21       .05 

'.C6 

3.10 

3.75 

.21 

S.«9 

.3' 

1.73    1.97 

7 

.09 

.32 

.59      .21 

2.15 

.31 

1.61      .32 

.40 

.62 

- 

1.76 

1,75 

.78    2.11 

T 

.20 

.69 

1.65 

1.16       .77 

.08 

-i;  • 

6.73 

.25 

.87    3.17 

.30 

1.67      .30 

.16 

9.35 

1.23 

1.20    1.90 

,66 

.16 

2.25      .70 

.20 

.<;>■•;: 

'.33 

.51 

T 

2.90    2.11 

T 

.03 

.27 

1.61 

•  IUKS 

3.9T 

.11      .2' 

1.29 

.27 

.17 

.30 

.21 

.42 

•67      ,20 

- 

6.49 

.82 

.17 

.08 

.16 

.90 

2.80 

.0* 

.20 

.06 

•  09 

1.22 

.03 

..-<>«  I   »;< 

l.TT 

.04 

.04    1.21 

,49 

2.9T 

1 

2.01 

,96 

1.4] 

.01 

T 

.27    3.11 

.04 

.:>::— 

3.9* 

.11 

.83 

.99 

.03      .25 

T 

.25 

•  *5 

T 

.50      .58 

5.39 

.59 

2.36    2.64 

.31 

.26 

1.93 

1.10      .85 

1.02 

.82 

.20 

.  •»?£.    6  » 

..":<•    .-    >I8M>1              i 

1.44 

t 

T 

.18 

.47      .33 

T 

7 

.*5 

.01 

7           7 

1.90                   .56 

2.83 

.23 

.30 

.28 

.73 

.09 

.73 

.0" 

•  28 

1,97      .70      7 

3.78 

.16      .19 

1.28 

.28 

.73 

7         1.03 

.10 

.05 

.01 

.46 

,76      .72 

■■:.»»:   .*  .;:-;•           .; 

.90 

• 

t 

.06 

.02       ,60 

7 

T 

•  i»t 

1.31 

.26    1.05 

.20 

»■■« 

1.03 

.12 

1.15 

2.00 

.01 

.1* 

.3» 

.29 

.12 

1.99 

2.60 

.96 

9.15 

.0  1 

2.55    2.3* 

T 

.42 

.31 

.31 

-    €    I 

3.39 

1.93    1.40 

.21 

.29      ,02 

1.05      .50 

'    11 

9.33 

.11       .01       .05      .96 

.07 

7           .01 

.07 

.60 

.*5 

•  04 

T 

2.11     1.27 

'.31 

.19      .01 

7 

T 

.69    3.96 

.01 

7 

7 

7 

7 

T 

.30 

.05      .16 

7 

--•IJ 

'.93 

.19      .78 

.06 

.21    2.00 

,41 

.11 

1.18 

.03 

.25 

1.75      .69 

:.. -».-.( 

9.11 

.23 

.28 

■01 

.19    2.93 

.62 

1.10 

.05 

.29 

1.80    1,35 

.05 

l.«l 

I 

.85 

.28 

1.99    1.96 

.»9 

.'0 

.27 

.11 

1.33      .33 

.02 

9.93 

.09 

.99 

.09 

.96 

2.64 

.33 

.16 

.68    1,00      .07 

2.99 

.81    1.83 

.23 

2.19 

2.69 

.07 

1.23 

.29       ,65 

1     1    34 

♦.20 

."• 

.83 

.96 

.36 

.02 

1.19 

2.39 

.08 

.16    1.67 

.37 

.06 

3.39 

1.67 

1.03 

.21 

.44 

1.35      .56 

•    34 

.10      .82 

7 

.09 

.05 

.02 

9.91 

1.39 

1.32    3.60 

.32 

.15 

..'1 

.23 

.15 

.98    1,53 

.22 

9.29 

.98 

.89 

.3'    1.0* 

.29 

.50 

.17 

.10 

.01 

.01 

.02 

1,28      .3* 

12.91 

1.10 

.:: 

l.tfl 

1.99      .63 

.37 

.39 

1  .00 

.10 

•  26 

2.69    2,35 

.13 

I 

.96 

1.3) 

.01 

.32 

7 

•.91 

.01 

."• 

2.96      .60 

,01 

2.01 

.03 

7 

3.02 

2.11 

■ 

.10 

.16    3.90 

.13 

7 

.0) 

1.19 

2.49    2.18 

.69 

MMMI 

.-• 

.19       .19 

.08 

.32 

2,51    1.10 

.5* 

,03 

.35 

5.15 

.15      .32 

.93 

'.2.29 

.19                   .01 

.02 

7 

7 

2.36    2.30 

.o; 

.12 

.02 

1,89 

.01       7           7 

1.71 

.17 

2.65      .47 

. 

• 

-•5.  *a>U.IM  «U 

.     •:•»-••        m 

l.'O 
2.91 

1.91 

.11 

.n 

.09 

t 

.35 
.92 

,98 

.63 

l.in 
J.02 

.86 
.13 

1.50 

1.17 

.68 

.90 

.81 

.01 

.0* 
.11 

.13 

1.67 

•  19 
.35 

•  85 

.04 

.!< 

. 

T 

.11 

.2. 

.02 

.69 

.22 

1,18      .06 

•.     ' 

.10 

• 

1.21 

.99 

.31 
.10 

.06 
.9* 

.11 

7 

.04 

■  ■« 

.16 

.31 
.39 

•04      .09 
.03 

1.27 

1.26    2.67 

•::" 

1 

I 

1.11 
.17 

Ml 

.13 

1.* 

•  09 
.90 

.44 

.19 

.J. 

.09 

.06 

.09 

1.37 

.72 

.99 

•  19 

.99 

•  66 

,93 

2.00 

1.89 

1.17 

.31 

.76 

,01 

.01 

.23 

.06 

.  1) 

.19 

.71 

•  31 

•  30 

.13 

1 

.11 

.07 

.03 

1.79 

T 

1.29 

-- »- 1  ■  •»»»  . . 

.39 

.8' 

.38 

.»! 

.87 

.20 

1.10 

•••' 

7.10 

7 

.' .  1 1 

1 

.11 

.65 

■  11 

.93 

T 

."• 

I.OI 
1.13 

.71 

.01 

.13 

3.60 
1.29 

•  11 

.11 

.19 

,01 

.14 

Ml 

l< 

.11 

.11 
.90 

.19 

>ll 

.1* 

.73 

.Jl 

.91 

.** 
.*! 

.16 

.'1 

1.19 

.09 

•  94 

.09 

lil( 

•76      .09 
1.99      ,09 

1.92 

.20 

.60 

.11      T 

.*6 

1.91 

.'• 

I 

.11 
1.96 

1.8! 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13    I    14       15 


16       17       16 


22    I   23       24 


25      26      27 


29      30   ;  31 


POST 

QUANAH  5  SE 
ROBY  1  ESE 
ROSCOE 
ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

STAMFORD  1 

TALPA 
TAMPICO 
TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRICKHAM 

TRU8Y  3  ESE 
TRU5C0TT 
TURKEY 
VFRNON 

voss 

WELLINGTON 
WICHITA  FALLS  WB  AP 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  9  NNE 


NORTH  CENTRAL 

ALBANY 
ALEDO 
ANNA 

ANTELOPE 
ARCHER  CITY 


SE 


ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BA1RD 

BARDwELL   dam 


BOYD  3  SE 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 

BURLESON  2  SSW 
BURLINGTON  3  WSW 
3YR05  1  NNE 
CAMERON 
CARROLLTON 

CELINA 

center  city 
chalk  mountain 
Cleburne 
clifton  9  e 

comanche 

COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 

CRESSON 

CROSS  PLAINS 

DALLAS  WB  AIRPORT 

DAVILLA 

DFCATUR 

DENISON  OAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 

D'JNOEE  6  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

EvANT 

FARMER5VILLE 

FERRIS 

FLORENCE 

FORESTBURG  *  S 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

FROST 

GAINESVILLE 
GATESVILLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHwAITE 

GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  ?  NW 
GROESBECK 

6IJNTER 
HAMILTON 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 

HILLSBORO 
MONEY  GROVE 
HUCKA8AY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 

JACKSBORO 
JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 

LAVON  DAM 
LEWISVILLE  DAM 
LIBERTY  HILL 
L1PAN 
LITTLE  ELM 


'•,00 
2.A6 

1.39 

1.84 


1.20 

1.28 

.80 

.*6 

.11 

.2S 

.OS 

1.31 

,06 

.0? 

.83 

1.89 

.12 

.05 
,03 
1.67 

1.62 

.IS 


10 

■  TO 

12 

.IS 

.32 

.08 
.90 

.IT 

.27 

.01 

.01 

■  90 

.01 

,6* 

.26 

.25 

.35 

2.62 
1.00 


64       2.71 
10 

31   .05   T 


2.8S        .25 

3.06   .22 


•06   .10 
■10   .71 


■  05 

■  23 

■  12 


e.  following  Station  Iud.i 
179    - 


DAILY  PRECIPITATION 


rtxAS 

JUNe    1965 

Continued 

"c 

Day 

of  Month 

3-a  ■:.-- 

! 

1    1    2    1    3 

4    |    5    |    6 

7    j    8    |    9 

10   |   11   | 

12 

13   | 

14   |   IS 

16      17      18 

19  |  20  |  21 

22  | 

23  | 

24 

25 

26   |  27 

28  | 

29   |  30 

31 

-:   :-i::; 

2.02 

.30    1.36 

.16 

-:  *  :^5* 

J.  32 

T 

T 

.40 

.26 

.26 

1.90 

T 

E    =  4Bx 

1.0S 
2.53 

I 

,?6        .27 
1.65 

.27 

,41 

•  19 

■  :..;    :"    »  = 

.63 

.01 

T           .51 

I 

7 

•  03 

T 

--;;.is    »    .s- 

:.c» 

.03 

.82      .24 

1.23 

.87      .03 

.  33 

•.10 

.30      .09 

1.42 

.53 

.90 

.13 

•  01 

•  71 

.02 

-,-.:^ 

.'0 

.62      .00 

:     M* 

l.»J 

.23      .98 

.19 

•  42 

2,»0 

.30 

1.65 

.10 

.15 

I.*' 

.06      .26 

.62 

.06 

.09 

,44 

.19 

- 

.3* 

.27 

.10 

.17 

=  *.:  9twn 

1.31 

.93 

•  45 

3.30 

T            .16 

.04 

.48 

.01        .16 

.87 

.80 

,86 

t 

.01 

•.52 

.03                  T 

.36      ,20 

2.02 

.62 

.17 

.30 

.82 

•    >:::-  :;- 

1.20 

.03      .07 

.30 

T 

;::;•:;   ;•:!;• 

.12 

' 

.69      .13 

2.C6 

.05 

.58 

■  04 

.57 

2.12 

.35 

.62 

.50 

.15 

.10 

;i-5jr. 

.-■ 

.32      .10 

.36 

1.66 

.65      .15 

.80 

.06 

i-r   :** 

3.29 

•04 

.2*      .58 

■  27 

T 

.74 

1.24 

•  H 

T 

3.35 

.75 

1.11 

.11 

.06 

1.29 

.06 

l|«BU 

-.:■ 

.57 

2.36 

•  30 

.63 

-IB 

.•2 

.67       .20 

.02 

.01 

T 

2.67 

.•8      .21 

1.22 

.35 

.21 

1.17 

.98 

.02 

.07 

■  1C 

2.79 

.68 

.77 

.17 

.15 

.28 

.70 

« 

1.52 

.80 

.72 

HI  ,'.- 

3.12 

.19 

1.87 

.63 

.3! 

.24 

>.li 

T           .57      .10 

■  91 

.35      T 

1.38 

.11 

■  41 

.05 

3.34 

.0» 

.22       .03 

2.85 

.45 

IMlaCI 

1.13 

.63      .03 

.45 

■     5. 

.62 

.7*       .08 

2.65 

.92      .83 

.17 

.71 

'    5*1 

1.56 

.03 

1.16      ,17 

■  22 

1.33 

•06      .59 

.05 

.10 

.22 

,41 

.04 

1.0» 

.85 

.23 

T 

1.43 

.13      .68 

.44 

.15 

.56 

1.01 

.63 

■  09 

.30 

3.52 

.•1 

.62 

.50 

.03 

.17 

1.52 

.05 

•     3    •* 

1.24 

.20 

.89 

.20 

2.4) 

.07      .26 

.66 

.15 

1.03 

.52 

T 

1.0* 

.90 

.10 

.03 

1.32 

."2 

•06      .13 

.06 

.63 

.96 

.36 

1.06 

.•• 

r        t        t 

7           .0*      .75 

I 

.12 

1 

.42 

.60      r 

T 

.02 

T 

2.11 

i 

,44        .61 

.60 

.05 

.62 

.01 

.40 

.13                   T 

.71 

.02 

.02 

.46 

.39      .35 

3.02 

.39 

.22 

.30      .04 

1.28 

.63 

.0! 

.11 

. 

tl  .»; 

6.11 

.63 

.66 

.04 

1.23 

T 

.88 

T 

T 

.63 

WH* 

1.41 

1.75      .69 

•  10 

•  51 

T 

•  06 

. 

1.63 

.13      .13 

.62 

.73 

•  49 

.94 

,4fl 

2.13 

.60 

.04 

T 

■57      ,25 

.03 

.21 

.62 

.22 

.29 

J.l» 

1.13 

,80 

.20 

T 

-   1  t 

•  •0 

.26 

.12 

3.42 

.14 

.03 

.39 

2.17 

.77 

.02 

.37 

.03 

>.(■-:•»: 

1.11 

.'0 

.03 

.22 

.20 

I 

I.M 
l.ii 

1.12 
.12 

.15 

7 

.03 

.1) 

.60 
.63 

•  45 

.59 

.56 
.09 

.90 

■  13 

.17 

.21 

.36 

.20      .02 

l.ll 

1.12 

.06 

.06 

1.36 

.03 

7 

•  31 

.29 

t 

•?! 

.63 

.11 

2.37 

.04 

•  97 

.06 

i.3« 

.1 7 

1.09 

.11 

.12 

.11 

.02 

•  06 

>.)• 

.01 

.03 

.27      .11 

1.23 

1.70 

-l  »  > 

.1' 

.20 

.11 

I 

.30 

.02 

•  34 

.06      T 

1.71      I 

47 

_ 

T 

.03 
1  .52 

T 

1.11 

■  11 

,44 
.42 

.67 
.02 

.04 

.26 
.32 

.03 

.07 
.23 

.66 

1.2) 

.81 

I 

7 

T 

•  10 

.05 

.10 

.1)      .04 
.15 

.66 

,01 

.66 

■36      .12 

.67 

.26 
.12 
.21 

.86 

.98 

.29 

.39 

.5* 

•  09 

.45 

•  10 

1*67 

.13      .61 

.'2 

1.00 

.07 

.07 
.16 

.09 
.06 

•  02 

T 

. 

... 

m            -            a 

.'0 

:,,  ■ 

.21 

1.01 

.11 

.33 
.36 

.15 

.10 

.16      .02 

.63 

.72 
•  69 

•  14 

.')       .'1 

.60 

.62 

.36 

.•« 

■  la 

.49 
.•3       .13 

.17 

.06 

7 

.21 

.06      .64 
1.03 

.03      .21 

.87 
.72 
.33 

.70                   .10 
.29 

.32 

.24 

1.02 

.28 

•  06 
,4( 
.69 

.09 

.70 
.11 

T 

.02 

.0) 

T 

T 

.22 
1.33 

22i!£ 

.11 
,11 

.02 

.14 

.02 
1 

.10      .41 

1.61 
1.22 

1.44 
.06 

.20 

.26 
.37 

1.00 

•  to 

T 

1 

.1* 

.61 
.•1 

.40 

.03 

.20      .70 
.16 

.60 
.61 

.60 

T 

7 

7           .20 

.40 

.// 

.05 

.16 

.06 

.04 

.16 

•  07 

.01 

.02 

.•> 

.45 

.66 

.63 
.69 

.16 

.  II 

.'15 
.16 

•  19 

•  24 

.36 

.22 

.11 
.01 

.10 

.36 

.32      .03 

.31 

.29 

.21 
.09 

."4 

•  47 

2.36 

.04 
.64 

.03 

.1.       ,11 

,11 

1.22 
.12 

.03 
.23 

.11 

.06 
.11 

•  44 

•  41 

.02 

1.30 

.22 

.07      7 

.  *  . 

.64 

1.94 

•  i 

7 

.If 

.ir 

.29 

.90 

.42 

.03 
.43 
1.82 

•  72 

.26 

.01      .67 

.16      ,0| 

.14 

.07 

.10 

.10 

.01 

.26 

1.32 

7 

•  46 

.11 

.02 

• 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


22      23      24      25      26 


MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUD 

MJLAM    6    ENfc 

MINEOLA     7     SSM 

MtNEQLA    NO    2 

MONTGOMERY 

MOSCOW 

MOUNT  PLEASANT 
NACOGDOCHES 

NAPLES  1  S» 

NEGlEY 

NEUVILLE 

NFw  CANEY  *  NW 

NOGALUS  GUARD  STATION 

OVERTON 

palestine 
pineland 

P]TTS8U«G  5  5 
PnvNOR 

PRICE 

QUITMAN  2  S 
REKLAM  3  NE 
RICHARDS 
RIVERSIDE 

ROCKLANH  I  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNW 

SOURGER  0AM  B 

SULPHUR  SPRINGS 


nARREN 
-ILLS  POINT 

aINNSBORO  6  Sw 


TRANS  PECOS 


HAKERSFIELD 
flALMORHE A 

BOCUILLAS  RANGER  STA 
CSNDELARJA 

CASTOLON 

CH1S0S  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  RASO  .8  AIRPORT 

PARENS 

FORT  OAVIS 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

SIRVIN 

GRANOFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

MAVERICK  RS 
MENTONE 
MERRILL  RANCH 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PFNWELL 

PLATA 

presioio 

reo  bluff  dam 

salt  flat  10  ene 

sanderson 

sheffield 

sierra  blamca 

TOT  AH 

VALENTINE  10  WSw 

VAN  HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

Y5LC.TA 


EDWARDS  PLATEAU 

ADAMSVILLE 
ALLISON  RANCH 
AMI5TA0  DAM 
BARNHART 
816  LAKE  »  2 

BLANCO 

BLEwETT 

BOERNE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 

CALLAN 

CAMP  SAN  SABA 

CAMP  WOOD 

CARTA  VALLEY 

CASE  RANCH 
CA5TELL 
CHRI5TOVAL 
ICOMSTOCK 
COPE  RANCH 

COTTONWOOD 
COX  RANCH 
CRIDER  RANCH 
DEL  RIO  WB  AP 
DOCLE  2  N 

DOSS 
EOtN  1 

ELDORADO  tl  NW 
ELDORADO  19  SW 


5.2* 

2.35 

*,*T 
3. 79 
2.*6 
USA 

3.63 

2. it 

6,3* 
1**0 

2.*T 

3.80 
2.90 
2.50 
3.51 


3.T5 
.77 
1.33 


1.9* 
1.9A 
.3" 
.*5 


1,60 
l.*5 
1.55 
1.21 


3.21 
.10 
2.2* 
2.75 


1.86 

1.2! 

i.7« 


.66 
2.20 


1.30  1,40 
.52 


.27 

.40 
1.19 
2.25 


.37 

1.00 
.05 
1.66 

.18 
.15 


01 

.11 

1.15 

.03 

74 

.06 

•  15 

•  06 

25 

.19 

•  20 

.12 

•  25 

•  *6 

.41 

54 

.04 

T 

72 

.97 

*7 

•  03 
1*1 

•  10 

f.9 

•  91 

LI 

.07 

55 

.04 

•  41 

45 

10 

.05 
.20 

.03 
T 

03 

.32 

•  03 

.52 

•  *7 

.22 

.17 

.12 

.14 

.75 

T 

.13 

•  45 

.18 

.70 

.02 

.05 

.13 

.23 

.2» 

.12 

.13 

.62 
.18 

,20 


1.00 
.90   ,29 


.08  2,58 

.34 

,0* 

.76 

•  20 

1.15 

.71 

.45 

.09 
T 
1.03 


4.73 
.81 


.19 

.15   .12 
.03   .72 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

j'i:.:; 

H 

1  '  2  !  3 

4    |    5    |    6 

7    [    8    j    9 

10    |    11 

12 

13   |    14   |    15 

16       17 

18 

19 

20 

21 

22   |  23   1  24 

25  |  26   |  27 

28 

23 

I    30 

31 

ft't 

1.021 

1.02 

.    v. 

;•:-   :.  bum 

'.-. 

.2* 

7.70 

•-■•;- 

..!• 

.'2 

.29 

.2 

I 

.01 

*eO 

J.J1 

•  2T 

1.06 

.49 

.0. 

.09      .36 

•j~±£  »u»"  S'*'::4 

2.  60 

.00 

.40       .60 

.no 

l.« 

.12 

•09      .88 

- 

..*;- 

J3-~S0»   CIT1 

•.J 

.10      .«l| 

.21 

2.97      .01 

jjx'l^  rut  tiapoot 

... 

.21 

T 

T 

.21 

•79      ,01 

JlXC 

l.Tl 

.01 

,* 

r 

•67      .31 

.  ...    .£. 

:.i. 

.09 

.21    !.«< 

.27      .17 

>.< 

•  00 

T 

.10 

■ 

.13    l.K 

.13 

.01 

•11    1.2< 

.23       .02 

.; 

.9 

1.4! 

.10 

T 

.07 

■11    1.33 

... 

.09      ,6( 

.31 

.27 

.1 

.00 

-.;• 

.5* 

.20 

.16    4,00 

-..:: 

..». 

i.i«    .ie 

•*•'!'    - 

.t 

•  to 

.19      .21 

.07       ,07 

,1 

•  M 

.05 

,8ll      .20      .11 

l.Tl 

.0B 

.05    1.35 

.23 

- 

:.)! 

.10 

.10 

.35 

■  1C 

.11      .31 

.',... 

.»• 

.66 

.19 

I    •  >. 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

... 

. 

- 

... 

- 

... 

■ 

. 

- 

. 

„ 

m 

_ 

_ 

... 

, 

-.«- 

- 

... 

- 

. 

- 

. 

... 

_ 

_ 

m 

_ 

_ 

- 

... 

;..i 

.91 

.15 

.50 

.«< 

.41 

).'• 

.09      I 

T 

.0 

•30    1.33 

:»«  c»ft- 

t'.ie 

... 

.96 

- 

•  *e 

.1! 

- 

- 

- 

" 

2.21      .28 
1.46      .13 
.16 

- 

- 

- 

• 

■• 

1.9. 

1.1! 

.68 

.  3C 

■ 

J. 5' 

1.10 

I.M 

T 

- .     • .  ■. 

2.11 

: .  0 

.20 

»l.«<IO 

. 

- 

... 

... 

„ 

m 

.11 

" 

" 

• 

* 

■ 

■ 

.14 

.01                   .01 

.01       .02       ,0« 

.02 

.43 

... 

• 

" 

■ 

1.00 

.50      .25 

.2! 

ace  ►._»■   :»:!>:vi 

«•!«*» 

.14 

1.91 

.00 

•  61 

2.30 
1.14 
2.31      .01 

i.n 

.16 

l«*4 

.  Q ! 

I.M 

».»! 

.21       ..1 

»22 

3.20      .21 

. 

... 

-           . 

■ 

. 

... 

... 

- 

m 

m 

" 

* 

" 

■ 

■ 

- 

■               .               m 

- 

- 

• 

.  i. 

.26 

.10 

* 

" 

■ 

" 

" 

- 

"               "               " 

- 

- 

• 

1.01 

1.1' 

.0* 

.16 

.11 

.32 

•  »o«'       • 

2.01 

T 

1.2. 

.2) 

*ZZ 

.32 

.     ■ 

.X       .04 

.2) 

■ 

• 

....    ' 

1.61 

.20 

.3) 

.41 

.79      .21 

.10      .02 

,H 

1            .12 

tmmmt 

■ 

.10 

•  25 

T 

T 

.74 

I.M 

1.4,1 

.0) 

.(.  j 

" 

" 

" 

" 

" 

... 

... 

- 

- 

- 

.n 

T 

.35 

.81 

.60 

- 

.06     r 

T 

l  .0"- 

•  IS 

.11 

.02       ,35 

.1! 

.*T 

,13 

" 

1.05      .10 

. 

" 

' 

" 

H* 

.>• 

,10 

,20 

.         •         . 

* 

1.60 

• 

.11 

T 

.80 

..'■ 

.20 

■  •• 

.0*    1.11 

T 

.17      ,19 

T 

T 

1.1. 

.24 

.     - 

.21 

,01 

.*0 

Mtoaa 

•  00 

.37 

T 

• 

.01    i.fi 

.37       .11 

•            • 

m 

I 

•10      ,03 

•  •1 

.16     |.»» 

I 

.'■/ 

" 

" 

" 

.08 

- 

" 

- 

" 

<   ■-■■     • 

... 

• 

1 
.1. 

f 

" 

• 

T 

T 
T 

1,11 

.11 

.10 
T 

" 

.07 

.25      I            T 

.09 

•  *»7 

.06 

.06 

• 

T 
T 

.<• 

I.»l 

f 

.11 

.11 

.>> 

,fl 

1*4 

.01 

.10 

.02 

1.61 

1.20 

.«! 

.»0 

.01 

■16      ,10 

T 

T 

,11 

■• 

,|| 

I 

.61 

T 

,22 

• 

I 

.11 

T 

,11      .10 
.12 

.4* 

.01 

.!• 

.21 

•  01 

•  01 

.11 

l.ll 

•  20 

.02 

1 

•  01 

.10 

.20 

I.M      .Ml 

./i 

T 

T            T 

— • 

.60 

,«| 

,14 

.10 
.07 
.06 

T 

.  '• 

.'0 

.01 

.»• 

.«* 

» 

■ 

.'/ 

.11 

.01 

.19 

.07 

.•r 

." 

.02       ,10      ,01 

.03 

,01 

.  || 

.01 

.27 

.10 

DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

Station 

o 

1     1 

1 

H 

1  |  2  |  3 

4   5   6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11   12 

13   14  |  15 

16 

17    18 

19  ] 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26  |  27 

28  ( 

29 

30 

31 

LUL1NG 

5.3* 

T    A. 75 

.46 

.17 

MUNCHACA 

l,0» 

.7* 

.29 

.05 

MATHtS 

2.95 

1.9A 

.81 

.20 

T 

NATALIA 

.AA 

.3A 

.02 

.06 

NEW  BRAUNFELS 

2. IP 

1.9A 

.15 

.10 

T 

T 

NIXON 

3.41 

2.73 

.52 

.17 

.07 

.03 

.11 

PFLUGERV1LLE 

3.01 

.73 

.47 

1.81 

POST  OAK  SCHOOL 

.70 

.60 

.10 

PP0V10ENT  CITY 

1.80 

T     T 

.46 

T 

T 

1.34 

T 

T 

T 

BED  POCK 

3.56 

1.93 

1.31 

.01 

.31 

REFUGIO 

1.93 

T    1. 10 

.03 

.04 

.11 

.60 

.05 

T 

T 

T 

RICAROO 

3. IT 

2.20 

.97 

RICMEDINA  2  N 

2.8a 

.85 

.14 

1.85 

ROPSTOwN 

.50 

.35 

T     T 

T 

T 

.15 

POCKPORT 

3. DA 

1.99 

T 

.05 

.55 

.15 

•  06 

.13 

.09 

.01 

.01 

RUNGS 

'. 10 

2.A8 

.37 

.22 

.29 

.23 

.51 

SAN  ANTONIO  wB  AIRPORT   R 

2.A2 

T    1.51   T 

T 

T 

T 

.70 

.20 

.01 

T 

T 

T 

SAN  MARCOS 

2.AA 

T    2.27 

.01 

.12 

.08 

schulenburg 

A.A2 

2.93 

.05 

.32 

•  02 

.73 

.32 

.05 

SEALY 

2.AA 

.05 

.20 

.09 

1.78 

.18 

.1A 

SEGUIN 

A. 33 

A,  33 

T 

SINTON 

2.5A 

2,10 

.05 

.05 

.09 

.11 

■  14 

SXITHVILLE 

1.28 

1.11 

.IT 

SPRING  Branch  2  SE 

3.25 

,05  2,25 

.85 

.10 

WAELDER  T  SSW 

WASHINGTON  STATE  PARK 

l.'A 

T 

.78 

.26 

.40 

.02 

.28 

WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

3,85 

3.12 

.13 

.32 

.16 

.12 

YOAKUM 

3.11 

2.50   .50 

.02 

.09 

YOPKTOwN 

3.53 

2.60 

.1C 

.38 

.28 

.06 

.11 

UPPER  COAST         08 

ALVtN 

2.55 

1.37 

.48 

.01 

.02 

.40 

.27 

AnAhuac  tbcd 

2.66 

2.30 

.05 

.10 

.21 

ANGLETON 

3.92 

.50 

1.16   .06 

•  6A 

.50 

.85 

.21 

BAY  CITY  WATERWORKS 

A. 61 

.OA 

1.10   T 

.22 

.01 

.06 

^.69 

.34 

•  15 

8AYT0WN 

5.10 

3.50 

1.10 

.50 

8EAIJ"0NT 

3.23 

T 

1.77 

T 

1.19 

.08 

T 

.16 

.03 

CLEVELAND 

1.65 

•  03 

.13 

.23 

.05 

.03 

.01 

T 

.37 

.30 

.50 

CLOOINE 

.92 

.11 

.18 

■  3* 

.20 

•  09 

CYPRESS  I  Sw 

1.59 

.16 

.65 

T     T 

T 

T 

T 

.78   T 

OANEVANG  2  SE 

A. 03 

T    2.13 

.67 

.08 

.19 

.05 

.14 

.07 

.60 

•  10 

EDNA  3  SW 

3,58 

2.75 

.05 

.02 

.33 

.01 

.22 

.02 

.18 

EL  CAMPO 

2.50 

T     .15 

.AA 

.85 

.09 

.25 

.13 

.30 

.29 

FPEFPORT  5  Nw 

.75 

.12 

.33 

.02 

T 

.07 

.19 

.02 

GALVESTON  WP  CITY         R 

2.A5 

.8A 

T 

T 

.12 

.06 

T 

.11 

1.32 

HOUSTON  WB  CITY          R 

1.30 

.01  1.08 

,02 

.05 

.14 

HOUSTON  w9  AIRPORT 

3.06 

•02  1.68 

.01 

.02 

.06 

T 

T 

1.20 

.01 

.06 

T 

HOUSTON  BARKER 

2.30 

.54 

.22 

1.23 

.07 

.24 

HOUSTON  DEER  PARK 

2.30 

.01  1.96 

.01 

.02 

.30 

HOUSTON  HEIGHTS 

1.33 

.08 

.90 

.10 

.13 

.12 

HOUSTON  INDEP  HEIGHTS 

3.03 

.01   .01 

2.01         .01 

.03 

.04 

.72 

.20 

HOUSTON  wESTBURY 

A, 67 

.13 

.99 

.2A 

1.20 

.19 

.05 

.A5 

.02 

.10 

1.30 

HOUSTON  NORTH  HOLSTON 

3,83 

.10   .AA 

.46         .03 

.30 

T 

T 

T 

1.02 

1.A8 

HOUSTON  SAN  JACINTO  DM 

2.30 

,A1 

.06 

1.21 

T 

T 

•  A7 

.15 

HOUSTON  SPRING  BRANCH 

2.83 

.05 

» 

1.39 

.33 

.OA 

.39 

■  63 

H'jwPlE 

1.A2 

.58 

.41 

.A3 

KATY  WOLF  HILL 

1.90 

.12 

.32 

.44 

.15 

.75 

.12 

LIBERTY 

2.8A 

.10 

.95 

.05 

1.18 

.33 

.23 

MATAGORDA  NO  2 

1.12 

T     .67 

.45 

T 

T 

, 

MAUPBRO 

A. 59 

1.50 

.82 

1.5C 

.33 

.44 

T 

NEW  GULF 

6.61 

.01 

5.78   .03 

.01 

.05 

.06 

.09 

.01 

.02 

.05 

•  50      . 

ORANGE  A  '4W 

2.03 

1.02   .03 

T 

.08 

.14 

.63 

.13 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

2.26 

.08   .2A 

T 

T 

.95 

•  61 

.38 

PIERCE 

1.25 

.35 

.42 

.05 

•  02 

•  07 

.09 

.25 

POINT  COMFORT 

A. 17 

.75 

.22 

2.15 

.98 

.07 

PORT  ARTHUR 

2.09 

T 

1.33 

T 

.51 

.05 

T 

T 

.20 

PORT  ARTHUR  W8  AIRPORT   R 

2.A1 

T 

T    2.07 

T 

T     .25 

T 

T 

.05 

.04 

T 

PORT  LAVACA  NO  2 

3.2A 

1.27 

.09 

1.56 

■  16 

.10 

.06 

PORT  0  CONNOR 

1.01 

•  AO 

.61 

RICHMOND 

3.A9 

T 

,40 

2.A2 

.A9 

.05 

.06 

.07 

SUGAR  LAND 

1.71 

.06 

.38 

.AT 

.12 

■  54 

.10 

.04 

THOMPSONS  3  wSW 

5.78 

.06 

3.08 

.93 

.A3 

.69 

■  24 

.10 

.07 

.18 

TOMPALL 

l.ll 

.24 

.39 

•  03 

.21 

.2A 

VICTORIA  nb    AIRPCRT      R 

A. 88 

2.06  1.80 

.15 

T     T 

T     .0* 

T 

T 

.51 

.11 

T 

•  03 

.07 

T 

T 

.1  1 

WHARTON 

2,7« 

T 

.05 

.03 

1.3! 

,A6 

.48 

.OT 

.34 

SOUTHERN            09 

ALICE 

A.1A 

2.37 

1.2A 

.53 

ARMSTRONG 

.90 

.65 

.05 

.20 

8ATFSVILLE  3  S 

T 

T 

BENAVIDES  T  s 

.96 

T 

.96 

BIG  WELLS 

.07 

T     .05 

.02 

T 

T 

CARRIZO  SPRINGS 

.32 

.02 

.02 

.08 

.20 

CATARINA 

.on 

CHARLOTTE  5  NNW 

.AA 

.10 

.05 

.21 

.06 

.02 

COTULLA 

.67 

.30   .02 

.07 

.14 

.1A 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

1.69 

T     .01 

T 

.16 

1.52 

T 

CRY5TAL  CITY 

.07 

.02 

T     ,03 

.02 

T 

DILLEY 

.78 

.02 

T 

.05 

.35 

T 

.36 

EAGLE  PASS 

.36 

.02 

.07 

.07 

.09 

.11 

ENCINAL  3  NW 

.00 

FALCON  DA* 

.13 

.13 

FALFURRIAS 

2.03 

1.45 

.32 

.19 

.03 

.OA 

FOWLERTON 

1.A7 

." 

.70 

FREER 

.00 

F9I0  TOWN 

.51 

.25 

.18 

.02 

.06 

T 

GEORGE  WEST 

.70 

T 

.69 

.01 

JOURDANTON 

.9A 

.24 

.20 

.50 

KAFFIE  RANCH 

.55 

.55 

T 

T 

LA  PHYOP 

LAREDO  WB  AIRPORT        R 

T 

T 

T 

T 

LAPEOO  NO.  2 

.14 

.OA 

T 

.03 

.07 

OILTON 

.25 

.06 

.19 

PEARSALL 

1.A8 

.OA 

.55 

.06 

.83 

POTEET 

•  AA 

.34) 

T 

.03 

T 

.07 

T 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

.5A 

.37 

.17 

SAPITA  7  E 

3.05 

1.50 

T 

1.A5 

.10 

THREE  RtvERS 

.9! 

.20 

.75 

TILDEN 

.20 

.01 

T 

.OA 

.15 

WHITSETT  2  SW 

T 

T 

ZAPATA 

.00 

See  reference  nolei  following  Station  Indei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

JUNE 

rexAs 

1964 

Station 

0 

Day  of  Month 

1     |    2    |    3 

4        5        6 

7         8        9 

10 

11 

12 

13      14      IS 

16 

17 

18 

■1 

20      21 

22  |  23   |  24 

2S 

26|27 

28 

29 

1- 

31 

■       •       t 

LOWER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    «B    AIRPORT      R 

ESGELNAN    GARDEN 

HARLINOEN 

»C    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

.07 
•  S7 
.'J 
.2) 
.♦9 

.01 

T 

.08 
.02 

.0! 
.57 

.15 
•  37 

.93 

T 

.02 

.09 

»C    COOK 
"ERCEOES    7    5 
•MSSION 
PORT    ISABEL 
POP'    MANSFIELD 

.1! 
.7* 
.10 
.11 
.33 

.02 
.01 

.10 
.02 

T 

.12 

.11 

.12 
.33 

.03 

.33 

.31 

.01 

T 

RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
-ESLACO    2    E 

.63 
.36 

2. SI 

."> 

.01 

.03 
2.6* 

.08       .03 
.36 

T           T 
.10 

SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


TERRELL  COUNTY  -  SANDERSON  CANYON 
STORM  OF  JUNE  10  -  11  ,  1965 


LOCATION 

AMOUNT   AND    TIME 

OF    OBSERVATION 

GENERAL    STORM 

PERIOD 

TOWN 

LAT. 

LONG. 

OBS    6/10 

08S    6/11 

TOTAL 

BEGAN 

ENDED 

TYPE    OF    GAGE 

ACCURACY 

DRYDEN    11NNW 

30*ll»*5n 

102*11' 

5.0 

- 

- 

GLASS 

TUBE 

GOOD 

SANDERSON 

3N 

30*11'10" 

102*24' 

4.5 

4.5 

- 

6/11 

GLASS 

TUBE 

FAIR 

SANDERSON 

5N 

30"13' 

102*25' 

.6    MDT 

4.9 

SAM 

5.5 

6/10 
6/11 

6P 
4A 

6/11 

8A 

GLASS 

TUBE 

GOOD 

SANDERSON 

7NW 

30*14' 

102*26'35" 

.5    5i45P 

4.5 

8A 

5.0 

6/10 
6/11 

5P 
4A 

6/10 
6/11 

5i40P 
7i30A 

GLASS 

TUBE 

GOOD 
(HAIL   WEST) 

SANDERSON 

IN 

30*09' 

102*24'30" 

4.5 

8  1 30AM 

4.5 

6/11 

MDT 

6/11 

8i30A 

GLASS 

TUBE 

GOOD 

SANDERSON 

1W 

30*O8'3O" 

102*27'15" 

1.0    8PM 

3.2 

7AM 

4.2 

6/10 
6/11 

7P 
4A 

6/10 
6/11 

8PM 
7AM 

GLASS 

TUBE 

WIND 
FAIR-CALM 

SANDERSON 

8wnw 

30*09 '50" 

102*32'05" 

4.8 

- 

- 

GLASS 

TUBE 

GOOD 

SANDERSON 

10WNW 

30*11' 

102*34'10" 

5.0 

5.0 

6/10 

6P 

6/11 

? 

GLASS 

TUBE 

GOOD 

SANDERSON 

16W 

30*09'55" 

102*38' 

4.5 

AM 

4.5 

6/10 

5P 

6/11 

4- 5  AM 

GLASS 

TUBE 

GOOD 
NICE    RAIN- 

SANDERSON 

30*06' 

102*44'15" 

3.5 

3.5 

6/10 
6/11 
6/11 

6-7P 

MDT. 
3A 

6/10 
6/11 
6/11 

PM 

DNA 

AM 

GLASS 

TUBE 

WIND   - 
SMALL   HAIL 

GOOD   - 
SMALL   HAIL 

SANDERSON 

25W 

30*06' 

102*46' 

.5    P 

2.5 

AM 

3.0 

6/10 
6/11 

7P 

MDT. 

6/11 

6AM» 

GLASS 

TUBE 

GOOD   - 
BIG    HAIL    6/10PM 

SANDERSON 

26W 

30* 10 '30" 

102*47' 

3.5 

- 

- 

GLASS 

TUBE 

GOOD 

SANDERSON 

2  2W 

30*09'55" 

102*41' 

3.9 

- 

- 

GLASS 

TUBE 

GOOD 

*  SMALL  HAIL  6/11  AM 

BUCKET  SURVEY  FIELD  WORK  DONE  BY  WEATHER  BUREAU  FIELD  AIDE  (H-C),  VERNON  HUDSON,  LUBBOCK,  TEXASi  ASSISTED  BY  BOBBY  RAINS,  INTERNATIONAL  BOUNDARY  AND 
WATER  COMMISSION,  U.  S.  SECTION  ENGINEER,  ALPIN  ,  TEXAS|  AND  WORK  UNIT  CONSERVATIONIST,  USDA,  SOIL  CONSERVATION  SERVICE,  SANDERSON,  TEXAS. 


DAILY  TEMPERATURES 

JUNE 

TEXAS 
1965 

Station 

Day  oi  Month 

■ 
01 

1 

2 

a 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

2. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

B 

> 
< 

•   •   « 
HIGH  PLAINS        01 

ANARILLO  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

6* 

92 
84 

86 
58 

85 

56 

75 
51 

83 
*9 

95 
61 

89 
67 

81 

56 

67 
35 

72 
56 

78 
59 

79 
57 

83 

64 

76 

56 

82 
60 

81 
66 

85 
63 

67 
61 

69 
65 

86 
59 

85 

60 

68 
61 

86 
59 

73 
58 

91 
64 

87 
68 

67 
66 

89 
66 

89 
65 

84,0 
60,1 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

97 

67 

98 

66 

92 
67 

92 
63 

89 
38 

89 

60 

97 
63 

100 
68 

92 
64 

77 
51 

73 
55 

91 
36 

96 
67 

100 
69 

97 

69 

92 

70 

99 

70 

88 
68 

88 
65 

90 
66 

87 
68 

90 
60 

98 
65 

91 
67 

93 
71 

95 

70 

95 
71 

92 

66 

93 

68 

100 
65 

92,3 
65,2 

■It  SP«INS 

MAX 

Mm 

87 
69 

88 

69 

86 
68 

86 
71 

89 
61 

88 
6* 

93 
66 

90 

70 

90 
72 

87 
68 

82 

60 

87 
61 

96 
69 

96 

71 

96 
69 

95 

69 

94 

71 

90 
69 

87 
62 

B9 
70 

89 
69 

65 
63 

69 
69 

90 
70 

90 
72 

92 
73 

92 
72 

90 
69 

92 

70 

92 

71 

89.9 
66.2 

B0R«ER  3  W 

MAX 

Mm 

9* 
6* 

92 
36 

88 
60 

85 

60 

83 

36 

87 
61 

96 
64 

90 
68 

82 
60 

72 
58 

76 
57 

82 
64 

84 
59 

82 

64 

80 
60 

82 

60 

82 
66 

84 

61 

69 
60 

92 
66 

91 
61 

90 
61 

95 

62 

91 
63 

74 

56 

90 
64 

90 
66 

69 
67 

91 
67 

91 
68 

66.5 
61.9 

BOYS  RANCH 

MAX 

Mm 

93 
63 

90 
51 

88 
52 

93 
62 

94 
63 

82 

60 

64 
56 

58 

85 

60 

80 
56 

S3 
38 

84 
36 

86 
59 

90 
62 

88 
58 

94 
62 

92 
61 

91 
59 

85 
68 

56 

91 

57 

93 
59 

92 
69 

87,6 
59,4 

BRAVO 

MAX 

Mm 

87 
82 

84 
48 

84 
55 

83 
39 

79 
48 

91 
51 

87 
88 

85 
S3 

80 
49 

77 
54 

74 
53 

79 
51 

81 
56 

81 

64 

79 

58 

83 
61 

84 
67 

83 
59 

65 

58 

88 
59 

87 
57 

88 
58 

87 
58 

87 
57 

70 
56 

84 
59 

86 
61 

66 
62 

89 

60 

86 
61 

63,6 
56.6 

BROWN' IELO  NO  2 

MAX 

Mm 

92 

66 

97 
70 

95 
67 

92 
69 

94 
33 

90 
57 

94 

58 

96 
65 

102 
68 

90 
62 

73 
35 

80 
58 

88 
59 

102 
64 

93 
68 

93 
68 

91 
72 

89 
69 

88 
63 

90 
63 

93 
64 

86 
61 

89 

64 

93 

67 

90 
69 

92 

70 

95 

70 

96 

66 

94 
68 

95 
66 

91,8 
64,8 

CANADIAN  1  ENF 

MAX 

Mm 

94 
63 

92 
63 

90 
58 

87 
39 

87 
32 

80 
5* 

90 
63 

89 
62 

90 
67 

85 

64 

82 

60 

84 
60 

82 
60 

82 
63 

82 
62 

83 

64 

81 
63 

82 

60 

87 
61 

94 
61 

93 

66 

91 
64 

94 
67 

90 
66 

79 
62 

89 
66 

88 
71 

90 
69 

92 

68 

91 
66 

87.3 
62.8 

CANYON 

MAX 

Mm 

88 

87 

92 
33 

87 
58 

83 

62 

81 
36 

82 

47 

92 
38 

91 
65 

80 
63 

68 
55 

73 
55 

80 
55 

62 
56 

83 

56 

83 
57 

87 

61 

85 

67 

65 
65 

86 
60 

90 
60 

89 

61 

87 
58 

91 
62 

89 
66 

86 
55 

88 
56 

88 
55 

86 
56 

89 
65 

86 
64 

85,4 
58.8 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

8* 
68 

98 

68 

85 
55 

80 
89 

83 

31 

82 

50 

94 
39 

88 

61 

89 

60 

87 
42 

75 
57 

81 
58 

83 

S7 

83 

64 

78 
58 

82 

60 

82 

56 

83 
61 

87 
57 

90 
63 

90 
64 

89 
59 

91 
59 

88 
63 

73 
58 

74 
59 

86 
58 

88 
64 

89 
63 

86 
64 

85.0 
59.1 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

81 
60 

90 
64 

89 
64 

89 

66 

86 
86 

84 
64 

86 

64 

95 
65 

90 
69 

94 
69 

86 
57 

77 

58 

85 
65 

85 

66 

87 

67 

83 

64 

89 
68 

87 
66 

84 
59 

68 

64 

93 

70 

91 
59 

87 
65 

90 
68 

92 
62 

90 
63 

94 
70 

91 

68 

92 
68 

95 

65 

86.3 
64,4 

OALMART  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
81 

83 

49 

86 
56 

83 

56 

67 
49 

80 
50 

92 

37 

83 
58 

70 
58 

63 
54 

75 
52 

83 
56 

81 

84 

82 
63 

80 
60 

81 
61 

80 
66 

84 
61 

86 
61 

90 
62 

88 
57 

89 
59 

90 
58 

84 
59 

74 
58 

88 
61 

89 
65 

89 
66 

91 

64 

69 
63 

83,0 
58.1 

OIMMITT 

MAX 

Mm 

88 

36 

89 
33 

91 
58 

87 
89 

88 
48 

78 
46 

87 
38 

95 

60 

95 

66 

85 
33 

59 
53 

72 
55 

80 
37 

81 
58 

81 
65 

79 
60 

86 
63 

84 
66 

85 

59 

88 
61 

91 
63 

89 
56 

85 
60 

91 
63 

87 

60 

73 
61 

88 
64 

67 
64 

88 

64 

90 
62 

84,8 
59,0 

DUMB 

MAX 

Mm 

88 

60 

91 
49 

87 
59 

83 
82 

85 

51 

79 
49 

83 

30 

94 
62 

86 
64 

72 
56 

64 
35 

73 
57 

73 
37 

79 
63 

80 

56 

79 
60 

80 
61 

80 
62 

83 

63 

86 

64 

69 
61 

87 
61 

91 
61 

88 
63 

85 
58 

75 
59 

82 
67 

87 
66 

65 

66 

69 
66 

82.8 
59.3 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

86 

60 

89 
62 

89 

62 

89 
66 

83 
38 

82 
52 

83 

36 

92 

65 

86 
65 

93 
39 

84 
56 

76 
59 

85 

61 

86 
63 

87 
67 

83 
62 

92 
66 

87 
65 

87 
60 

90 
64 

92 

70 

88 
58 

67 
56 

89 

60 

88 

62 

87 
61 

96 
67 

90 
68 

91 
66 

93 

66 

87,8 
62.1 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

88 

61 

92 

62 

90 
61 

83 
38 

78 
53 

63 

50 

78 
50 

89 

61 

85 

68 

88 
62 

82 

60 

79 
62 

84 
58 

80 
62 

78 
60 

75 
63 

82 
62 

80 
61 

82 
60 

87 
65 

93 

65 

92 
63 

90 

60 

90 
65 

83 

63 

79 
62 

86 
67 

84 
69 

97 
67 

90 
67 

84.9 
61.6 

PRIONA 

MAX 

Mm 

88 

60 

88 
33 

90 
58 

86 

62 

83 

50 

75 
48 

83 

37 

94 
61 

95 
65 

83 
33 

61 
32 

73 
55 

82 

56 

61 
61 

81 
60 

80 
60 

86 
67 

84 
66 

85 

58 

86 
62 

88 
60 

88 
37 

85 
58 

90 
63 

86 
61 

77 
62 

87 

65 

90 
64 

89 
64 

90 
60 

64.5 
59,3 

•AROEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

88 

62 

88 
63 

87 
67 

87 
34 

89 
56 

89 
62 

93 

66 

93 

66 

85 

60 

78 

60 

87 
63 

98 
66 

93 

68 

69 
63 

92 
64 

89 
63 

90 
65 

92 

66 

90 
68 

«RUVER 

MAX 

Mm 

93 
36 

92 

46 

90 
53 

82 
82 

73 

30 

83 
43 

92 
36 

88 
58 

62 
56 

73 
55 

77 
54 

61 
55 

84 
32 

83 

60 

83 

57 

83 
59 

85 

58 

84 
57 

87 
58 

92 
62 

69 
56 

89 

57 

94 
57 

89 
59 

79 
56 

88 
57 

88 
65 

88 
62 

90 
63 

91 
60 

85.7 
56.4 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

86 

38 

88 

30 

90 
52 

83 

60 

88 
S3 

73 
48 

83 

30 

93 
62 

94 

65 

79 
34 

60 
54 

72 
55 

80 
57 

81 
37 

84 

60 

80 
59 

88 
64 

85 

66 

85 
59 

87 
62 

90 
60 

89 
58 

86 
60 

94 
65 

83 

59 

74 
60 

89 
66 

88 
63 

85 

69 

92 

61 

84.2 
58.6 

LAHESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

83 

61 

90 
62 

89 
65 

88 

68 

91 
38 

87 

57 

88 

63 

95 
65 

95 

69 

91 
64 

75 
55 

74 
57 

87 
65 

98 
65 

97 
67 

96 
66 

96 
66 

95 
63 

93 

64 

89 
64 

90 
66 

82 

57 

84 
64 

88 
66 

89 
68 

90 

71 

94 

70 

91 
66 

90 
66 

96 
66 

89.7 
64.1 

IEVELLANO 

MAX 

Mm 

88 

89 

91 
61 

92 
62 

89 

64 

89 

37 

85 
52 

89 
60 

95 

65 

99 
68 

91 
59 

73 
54 

69 
57 

85 
58 

92 
63 

89 
64 

89 
65 

90 
64 

89 
68 

87 
61 

89 
62 

91 
64 

90 
59 

90 
64 

94 
63 

90 
66 

91 
63 

96 
69 

93 

66 

92 

64 

93 

60 

89.2 

62.0 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

96 
68 

91 
60 

86 
57 

80 
SO 

77 
51 

80 
49 

90 
60 

86 
87 

88 
63 

85 

51 

61 
58 

85 
57 

82 

87 

82 
60 

75 

60 

82 

62 

81 
62 

84 
57 

89 
60 

92 
62 

96 
63 

93 
62 

94 

61 

87 

64 

79 
61 

88 
65 

87 
69 

90 
68 

94 
66 

93 
62 

66,4 
60.0 

LITTLEPIELD 

MAX 

Mm 

91 
63 

93 
59 

89 
59 

87 
65 

80 
54 

87 
52 

94 
59 

98 
6S 

91 
65 

70 
54 

73 
33 

84 
58 

89 
62 

87 
65 

87 
66 

90 
65 

68 
68 

87 
68 

88 
60 

91 
62 

88 

67 

67 
53 

92 
58 

89 
64 

90 
63 

93 

64 

92 
69 

91 
66 

93 

64 

92 
63 

66,4 
61,9 

LUBBOCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  NB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 

67 

91 
64 

89 
63 

91 

67 

83 

39 

89 
34 

96 
65 

95 

65 

93 

68 

79 
56 

74 
36 

88 
61 

95 
63 

93 

66 

88 
70 

93 
67 

89 
68 

89 

66 

90 
60 

93 

64 

87 

60 

87 
60 

93 
66 

90 
69 

89 
65 

97 
71 

95 
72 

93 
68 

95 

67 

93 
69 

90.3 
64,6 

NC  LEAN 

MAX 

Mm 

9* 

60 

90 
67 

86 
58 

81 
58 

80 
S3 

78 
53 

90 
62 

85 
65 

90 
68 

84 

64 

61 
59 

80 
61 

76 
59 

80 
64 

78 
58 

80 
61 

79 
65 

61 
61 

86 
60 

93 

65 

92 

66 

89 

62 

91 
63 

89 
66 

76 
60 

87 
63 

87 
69 

69 
67 

92 
68 

91 
66 

85.2 
62.4 

HUM 

MAX 

Mm 

90 
60 

95 

60 

93 
57 

86 
57 

80 
33 

77 
52 

80 
33 

90 
65 

86 
52 

89 
52 

82 
58 

78 
58 

82 
59 

81 
62 

81 
62 

76 
62 

81 
65 

81 
61 

83 

60 

87 
65 

93 
63 

94 
63 

90 
65 

92 
64 

90 
60 

77 
60 

as 

67 

87 

68 

88 
65 

91 
65 

65.6 
60,4 

MIDLAND  NB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 
69 

89 
69 

91 
67 

92 
63 

89 

57 

88 
62 

97 
67 

96 
69 

91 
70 

78 
62 

77 
60 

91 
60 

97 
68 

99 
67 

96 
70 

91 
TO 

91 
71 

89 
69 

69 
66 

91 
67 

87 
65 

89 
62 

90 
68 

91 

70 

93 
72 

95 

70 

92 

72 

92 
69 

93 
69 

93 
66 

91.0 
66,9 

MIDLAND  A  ENE 

MAX 

Mm 

93 

68 

92 
66 

89 

67 

91 
69 

89 

60 

89 
63 

96 
66 

96 
68 

93 

71 

84 
60 

77 
56 

91 
58 

97 
68 

99 

68 

96 
66 

92 

68 

91 
71 

91 
71 

69 
64 

90 
66 

88 

66 

88 
61 

90 
66 

91 
68 

93 

70 

94 

70 

91 
69 

91 
66 

92 

66 

93 
65 

91.2 
66.0 

MORTON 

MAX 

Mm 

87 

38 

92 
59 

93 

60 

92 
63 

88 
34 

81 
49 

87 
39 

94 
64 

00 
69 

92 

57 

62 

57 

73 
56 

83 

61 

91 
62 

88 
66 

87 
63 

88 
69 

87 
67 

86 
61 

87 
62 

90 
68 

86 
58 

67 
61 

92 

64 

89 
62 

69 
60 

92 
67 

93 
65 

90 
63 

92 
61 

87.9 
61.4 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

86 

60 

90 
56 

92 

61 

89 

64 

87 
32 

80 
50 

88 

57 

95 

64 

99 
67 

87 
55 

62 
53 

73 
55 

83 
58 

86 
64 

85 
64 

85 
61 

86 
68 

86 
67 

86 
61 

88 
63 

92 
62 

96 
57 

88 
63 

95 
65 

88 

61 

65 
64 

90 
68 

92 

66 

91 
65 

93 
62 

87.5 
61,1 

OLTON 

MAX 

Mm 

83 

61 

39 
58 

89 
59 

88 

63 

87 
82 

79 
50 

85 

59 

93 

62 

92 

66 

88 
86 

70 
54 

70 
57 

80 
57 

82 
58 

84 
63 

62 
61 

88 
68 

86 

66 

84 
59 

89 
62 

86 
57 

66 

65 

89 
65 

67 
60 

84 
62 

9? 
68 

91 
60 

91 
64 

93 
62 

85.7 
60.5 

PAMPA  MATER  WORKS 

MAX 

Mm 

89 
66 

93 
58 

91 
59 

83 

37 

83 

32 

87 
54 

84 
62 

92 
62 

88 
68 

86 
61 

80 
57 

74 

60 

81 
58 

78 
55 

79 
56 

79 
60 

80 
64 

80 
61 

82 

61 

87 
65 

91 
67 

91 
61 

67 
63 

91 
65 

88 

60 

75 
59 

87 
68 

85 

66 

86 
67 

90 
62 

85.0 
61.1 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

97 
61 

96 

50 

85 
57 

80 
87 

75 
30 

85 
50 

96 
88 

89 
61 

89 
61 

79 
57 

74 
56 

81 
55 

79 
58 

83 

63 

77 
56 

80 
60 

80 
65 

82 
&1 

87 
57 

91 
6! 

90 
61 

86 
59 

91 

61 

88 

62 

72 
58 

87 
64 

86 
63 

86 
65 

86 

65 

87 
63 

84.9 
59.2 

PERRYTON 

MAX 

Mm 

89 

68 

94 
56 

91 
53 

87 
39 

80 
38 

74 
49 

92 
S3 

94 
65 

84 
67 

88 
60 

81 
58 

80 
55 

80 
59 

79 
62 

75 
60 

73 
62 

60 
64 

so 

62 

84 
61 

88 
64 

93 
61 

90 
61 

90 
61 

92 
65 

60 
60 

74 
62 

88 
65 

67 
66 

88 
68 

90 
65 

84,9 
60.8 

PLAINS 

MAX 

Mm 

86 
63 

90 
63 

92 
63 

91 
65 

87 
37 

86 
55 

90 
60 

95 
65 

00 
69 

92 
59 

72 
54 

76 
58 

85 

63 

94 
63 

94 
69 

95 
68 

95 

70 

95 
68 

90 
64 

90 
61 

90 
68 

86 
58 

89 
63 

93 
64 

91 
66 

93 
67 

94 
69 

93 
66 

93 
64 

94 
63 

90,4 
63,5 

S*e  R«f«r*ac«  Not**  Following  Station  Index 
-    185 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE    1965 


Station 

Day 

of  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
V 
< 

PLAINVIEW 

MAX 

MLN 

91 
65 

87 
59 

88 
59 

99 

54 

79 
54 

78 
53 

97 

62 

97 
65 

93 

69 

90 

59 

T6 
56 

83 
54 

87 
58 

87 
58 

85 
63 

91 

63 

85 

63 

89 
66 

90 
60 

93 
60 

90 
66 

87 
56 

93 
64 

90 
69 

83 
69 

95 
64 

93 

67 

91 
6  8 

94 
66 

92 
64 

88.8 

61.5 

SEMNOLE 

MAX 

Mm 

87 
61 

92 
64 

93 
66 

92 

67 

90 
57 

87 
58 

89 
61 

98 
66 

101 
68 

94 

62 

69 
54 

76 
56 

88 
63 

96 
64 

95 

69 

97 

69 

89 
67 

68 
67 

67 

64 

88 
62 

91 

66 

83 
59 

8T 
63 

91 
66 

89 
69 

93 
65 

96 
69 

95 
67 

92 
66 

92 

65 

90.2 
64,2 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

89 
56 

90 
57 

89 
57 

90 
57 

82 
52 

78 
51 

82 
53 

92 

65 

90 
67 

90 
62 

80 
55 

78 
55 

82 
58 

83 
64 

87 

64 

76 

57 

88 
61 

84 
61 

84 
5T 

85 

56 

91 
63 

89 

58 

65 
95 

91 
63 

89 
92 

75 
60 

90 
67 

67 
6  2 

88 
63 

90 
59 

65.8 
58.9 

SPEARKAN 

MAX 

Mm 

94 
61 

90 
51 

89 
60 

81 

57 

74 
53 

84 
48 

95 
61 

65 
62 

81 

58 

77 

59 

78 
5T 

82 
57 

82 
56 

80 
62 

82 
61 

81 
63 

83 
65 

85 

63 

89 
61 

93 
64 

90 
60 

93 

63 

87 
62 

61 
61 

79 
60 

90 

60 

87 
67 

69 
65 

91 
66 

91 
64 

89.4 

60.3 

5TRATFORD 

MAX 

Mm 

90 
55 

92 
5* 

89 
53 

89 
55 

77 

51 

77 

50 

ec 

56 

92 
57 

S3 
58 

73 
56 

65 

57 

73 
57 

78 
54 

79 
57 

80 
60 

80 
61 

80 
63 

79 
63 

85 

63 

67 
62 

91 
62 

90 
62 

92 
59 

91 
62 

83 

60 

87 
60 

88 
67 

89 
66 

67 
67 

90 
66 

83.9 
59.1 

SLNRAY  *  SW 

MAX 

Mm 

93 
57 

90 
55 

90 
60 

8* 
66 

79 
52 

83 
51 

93 

60 

91 
62 

86 
56 

66 
57 

75 
56 

79 
57 

80 
55 

80 
62 

80 
57 

81 
61 

80 
65 

83 
61 

68 
62 

90 

65 

88 

61 

90 
62 

91 
59 

89 
69 

77 
98 

68 

60 

87 
68 

68 
65 

90 
66 

88 
67 

64.9 
60.0 

TAhOKA 

MAX 

Mm 

87 
57 

91 
63 

88 
63 

67 
65 

90 
58 

87 
55 

87 

63 

95 
62 

95 
62 

90 

63 

76 
54 

74 
57 

66 
62 

94 
65 

90 
69 

90 
62 

90 
68 

88 
65 

89 
62 

92 

68 

86 
59 

85 

62 

90 
66 

88 
65 

90 

62 

95 

60 

92 

67 

91 
66 

93 
66 

68.8 

62.6 

TULIA 

MAX 

Mm 

8* 
56 

90 
58 

93 
57 

86 

57 

85 
50 

77 
49 

83 

50 

95 
63 

92 
63 

91 
56 

78 
55 

72 
55 

81 

58 

80 
59 

85 
65 

79 
60 

69 
63 

86 

65 

87 
56 

86 
58 

91 

62 

90 
58 

84 
59 

91 
63 

87 
99 

74 

60 

90 
65 

86 
63 

89 
63 

90 
63 

85,6 
59.0 

VESA 

•   •   • 

MAX 

Mm 

86 
57 

88 
53 

89 

57 

85 

60 

85 
50 

80 
49 

83 
52 

92 
57 

92 

63 

77 

53 

57 
52 

71 
55 

80 
54 

79 
37 

81 
56 

75 

56 

83 
60 

81 
64 

82 

60 

85 

64 

87 
57 

85 
57 

66 
56 

87 
63 

64 
55 

73 
59 

86 
62 

85 
64 

83 

65 

88 
63 

62.6 
57.5 

LOB  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  *B  AIRPORT 

MAX 

MDJ 

87 
70 

8". 
72 

89 
72 

84 
62 

80 
62 

83 

64 

90 

67 

91 
72 

89 
73 

88 
71 

83 
65 

90 
65 

93 
71 

94 
73 

94 
72 

91 

70 

89 

72 

86 
67 

88 
63 

92 
69 

88 
69 

85 
69 

90 

71 

91 
73 

91 
73 

92 
79 

92 
71 

92 
Tl 

93 

71 

92 
72 

89.0 
69.6 

ANSON 

MAX 

Mm 

90 
69 

88 
69 

91 
71 

87 
72 

85 

61 

84 
64 

92 

67 

93 
69 

92 

73 

90 
70 

87 
63 

90 
63 

95 

70 

97 
73 

97 

74 

93 
70 

90 
72 

88 

66 

89 

64 

93 

70 

91 
69 

86 
62 

91 

70 

92 

72 

94 

70 

94 
79 

93 

71 

93 
72 

95 
72 

94 
73 

91.1 
69.2 

ASPERXONT 

MAX 

Mm 

88 
68 

89 
66 

91 
67 

87 
71 

90 
61 

86 

60 

96 

66 

92 
68 

93 
72 

89 
68 

85 

61 

89 
63 

93 
67 

93 
68 

91 
73 

96 
64 

92 

69 

90 
64 

92 
61 

95 
68 

93 
69 

86 

64 

89 
66 

81 

64 

92 

64 

93 
73 

91 

71 

92 

70 

94 
68 

95 
68 

91.0 
66,6 

BALLINGER  1  Sh 

MAX 

Mm 

89 
66 

85 

70 

89 
69 

89 
69 

85 
59 

85 
62 

90 

62 

91 
69 

89 
69 

88 
68 

86 
64 

91 
61 

98 
65 

98 
66 

98 
68 

95 
69 

92 

74 

90 
68 

90 
61 

93 
66 

91 
66 

87 
68 

93 

70 

92 
70 

93 
72 

94 
75 

93 

70 

92 
Tl 

94 
66 

94 
69 

91.1 
67,6 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
70 

93 
63 

9  k 
63 

81 
67 

86 
61 

86 
59 

99 

64 

96 
69 

98 
72 

90 
66 

82 
61 

90 
62 

88 
63 

86 
68 

79 
64 

88 

65 

87 
68 

88 
62 

93 

61 

99 
67 

96 
72 

91 

64 

94 
68 

91 
68 

82 

60 

94 
71 

91 
72 

93 

70 

96 

71 

96 
69 

90,6 
66,1 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

89 
61 

9* 
57 

96 
57 

90 
57 

81 
50 

79 

50 

81 

60 

92 

60 

91 

66 

93 

61 

66 
55 

77 
58 

83 

59 

61 
61 

84 
61 

79 

58 

63 

65 

85 

60 

86 
57 

90 
62 

95 
65 

95 
59 

90 
63 

96 
63 

94 
58 

77 
59 

89 
66 

86 
65 

90 
63 

92 
61 

87,6 
60,0 

COLEWAN 

MAX 

Mm 

86 
68 

83 

70 

88 
70 

84 

69 

83 
58 

84 
62 

86 
66 

90 
69 

88 
66 

89 

69 

85 
68 

90 
64 

95 

66 

96 
69 

95 
70 

93 
68 

92 

79 

68 
67 

89 
65 

92 
68 

89 
68 

86 
66 

92 

70 

92 

70 

92 

70 

93 
69 

92 
69 

93 

70 

94 

70 

94 
69 

89.9 
68,2 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

89 
70 

89 

70 

89 
70 

89 
T3 

90 
60 

88 
65 

95 
66 

92 

70 

92 
71 

89 
53 

87 
61 

89 
62 

95 
71 

95 
70 

100 
70 

99 
69 

93 
68 

90 
69 

90 
64 

93 

71 

92 

66 

86 
64 

89 
69 

91 

71 

92 
73 

93 
75 

93 
72 

93 
71 

95 

71 

94 

70 

91.7 
66,2 

DICKENS 

MAX 

Mm 

90 
55 

88 
60 

88 
65 

97 
66 

94 
69 

95 

70 

95 
58 

83 

60 

85 
60 

89 
39 

90 
60 

83 
63 

90 
69 

80 
58 

88 
59 

95 
62 

92 
65 

90 
62 

90 
60 

93 
68 

90 
61 

92 
64 

95 

70 

92 
67 

93 
68 

95 
74 

90,5 
63.5 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

85 
67 

90 
68 

90 
63 

91 

69 

83 
62 

82 
61 

IT 

64 

92 

66 

93 
69 

93 

68 

89 
64 

92 
67 

93 
63 

91 

70 

92 

70 

79 
64 

89 

67 

69 
64 

81 
64 

96 
66 

97 
66 

94 
66 

90 
66 

94 
69 

85 
65 

92 

67 

94 
72 

95 
70 

90 
72 

97 
72 

90.2 
66,1 

GAIL 

MAX 

Mm 

93 
68 

90 
68 

87 
71 

92 
Tl 

95 

62 

88 
61 

95 
6T 

95 
67 

94 
75 

86 

66 

78 
58 

90 
62 

93 

70 

94 

70 

97 
75 

94 

70 

90 

70 

69 

70 

92 
62 

90 
70 

85 
63 

85 
63 

87 
65 

92 
68 

92 

67 

95 

66 

95 
73 

93 

69 

93 

71 

92 

70 

91.0 
67.6 

OLTMRIE 

MAX 

Mm 

87 
65 

91 
66 

91 
65 

93 

7  0 

86 
60 

92 
62 

92 

64 

100 
68 

94 
72 

93 
7  2 

96 
55 

82 
61 

90 
66 

91 
62 

95 

68 

87 

6  2 

93 

67 

93 
63 

92 
64 

93 
60 

97 
73 

95 
64 

90 
6T 

92 

70 

93 
62 

95 
69 

97 
73 

94 
72 

95 
69 

97 
68 

92.6 
65.6 

mASKELL 

MAX 

Mm 

87 
6* 

89 
66 

88 
68 

92 

Tl 

84 
63 

86 
61 

84 

67 

93 

69 

94 
72 

92 
69 

89 
64 

81 
63 

92 

67 

93 
68 

92 
74 

11 

64 

91 

70 

90 
65 

87 
6  2 

90 
70 

95 
72 

92 
66 

66 
69 

91 

67 

66 
66 

92 
72 

93 

71 

93 
71 

93 
72 

95 

71 

90.0 
67.8 

hCRDS  CREEK  DA" 

MAX 

Mm 

83 

63 

86 
TO 

85 

69 

8T 

67 

84 
56 

76 
58 

83 
66 

87 

70 

68 
6T 

87 
70 

65 
61 

84 
63 

68 
65 

94 
69 

96 

69 

94 
66 

91 
65 

90 
66 

86 
61 

87 
67 

90 
69 

86 

67 

89 

68 

90 
70 

90 
68 

90 
75 

92 

74 

91 
66 

91 
74 

92 

69 

66.1 
67.0 

JAVTCN 

MAX 

Mm 

86 
63 

90 
68 

91 
66 

70 

67 
60 

90 
61 

88 
63 

99 

64 

93 

71 

94 

69 

69 

61 

80 
60 

89 
67 

91 
69 

91 
68 

88 
63 

95 
63 

92 
65 

90 
61 

91 
63 

95 
72 

92 
64 

86 
65 

89 
68 

90 
63 

93 
63 

96 
71 

93 

70 

93 
69 

94 

70 

90.9 
65.7 

'.ITT 

MAX 

MM 

90 
68 

89 

67 

92 
67 

98 
TO 

91 
63 

87 
61 

95 

65 

95 

70 

94 
72 

91 
68 

67 
62 

92 
64 

92 

66 

92 

70 

85 
73 

91 
65 

92 
69 

90 
65 

92 
63 

96 
69 

93 

66 

88 
6T 

90 
68 

69 
72 

95 
66 

95 

74 

95 

70 

94 
72 

97 
72 

97 
71 

91.6 

68.0 

LAKE  CCLORAOO  CITY 

MAX 

Mm 

93 
57 

86 

70 

86 

70 

(7 

7  0 

86 

60 

80 
64 

89 

14 

95 
69 

92 
72 

93 

70 

88 
61 

61 
62 

90 
62 

96 

72 

95 
72 

99 
69 

93 

73 

92 

70 

87 
62 

91 
68 

94 
64 

88 
64 

68 
69 

69 

70 

91 

71 

92 
72 

90 
72 

94 

70 

93 

70 

94 

67 

90.4 
67.4 

LAKE  KE"P 

MAX 

Mm 

89 
69 

89 
69 

93 
66 

85 

71 

62 
63 

65 

69 

94 
69 

95 
66 

94 
73 

91 
7  0 

64 
64 

92 
63 

91 
61 

87 
70 

61 
68 

■1 

64 

88 
68 

88 
63 

93 

63 

97 
71 

96 
62 

96 
63 

94 

70 

87 
74 

95 
66 

97 
72 

96 
73 

97 
74 

99 

75 

91,2 

68,0 

"ATADCB 

MU 

M1M 

90 
69 

92 

70 

92 
65 

64 

7'.. 

16 
60 

68 

57 

9  6 

6  6 

95 

70 

96 
72 

II 

Tl 

84 
60 

86 
61 

87 
63 

90 
66 

86 
67 

93 

63 

89 

71 

39 
44 

92 

61 

95 
59 

93 
71 

90 

60 

94 
68 

94 
71 

84 
62 

93 

70 

91 
72 

93 

70 

95 

71 

95 
67 

90.7 
66,3 

»t«PHlb 

MAX 

mm 

9* 

70 

97 
65 

93 

63 

a. 
6/ 

83 

54 

66 

37 

M 

u 

95 
68 

96 

70 

|| 

69 

83 
60 

63 

62 

85 
63 

92 
68 

82 
62 

83 

63 

85 
69 

86 
44 

'J  2 
6  0 

98 
65 

97 
66 

93 

65 

96 
6T 

92 

70 

60 
62 

93 
68 

90 
72 

94 
49 

96 
62 

96 
68 

90,6 
65,0 

-.'.•_»• 

Mm 

•  9 
68 

•  9 

67 

91 
66 

II 

Tl 

86 

64 

65 

60 

93 
66 

92 
67 

93 

71 

90 
61 

67 
62 

90 
65 

90 

6  6 

91 

70 

86 

73 

91 
64 

92 

69 

90 
64 

9  2 
63 

97 

69 

95 

70 

88 

47 

90 
66 

90 
72 

93 

66 

94 

74 

94 
71 

94 
72 

97 
72 

99 
71 

91,2 

67,6 

}>.ht 

KM 

41 

68 

92 

70 

9* 
67 

8  6 

7? 

90 
44 

63 
66 

9  8 
'.8 

89 
66 

94 
73 

88 

7  0 

80 
62 

67 
64 

90 
66 

69 
69 

T9 
69 

9  0 
6H 

94 
66 

96 
68 

92 
63 

96 
68 

96 
66 

I) 

6i 

94 

TO 

94 
68 

90 
62 

95 
73 

93 

73 

93 

TS 

96 

72 

96 
71 

91,2 

68,0 

!'/7 

MM 

•6 

61 

•  6 

67 

69 

65 

•  1 
6'. 

66 
59 

69 
59 

66 

6T 

93 
68 

93 
72 

92 

69 

84 
39 

77 

60 

69 
69 

92 

66 

90 
72 

91 
69 

94 

70 

90 
68 

88 

62 

69 

67 

91 
72 

HM 

62 

89 

6T 

67 
70 

90 
64 

91 
66 

94 
72 

10 

TO 

91 

69 

94 

70 

69.3 
66,7 

5  St 

MAX 

MM 

ft 
61 

92 
69 

9* 
45 

II 

7  0 

63 

90 
61 

88 

97 
64 

94 
73 

94 

6  8 

89 

62 

•  4 
63 

93 

65 

92 

70 

86 

70 

18 
64 

68 
68 

96 

62 

|| 

92 
64 

99 
75 

9  4 
6  6 

92 
68 

94 
72 

68 
63 

68 

66 

93 
73 

14 

93 
74 

96 

70 

91.4 
67.3 

vn 

•  4 

6* 

•  8 
48 

40 
41 

»7 

n 

»■ 

99 

62 

62 

|  t 

».  1 

93 
TO 

90 
70 

IT 

68 

63 

61 

66 
62 

93 
A3 

93 
69 

96 
68 

•,2 
70 

90 
72 

88 
66 

|| 

42 

92 

67 

90 
66 

84 

M 

91 
67 

90 
66 

92 

70 

93 
72 

91 
69 

II 

68 

92 
66 

94 
69 

69.6 
67.0 

MU 

u.n 

14 

49 

•  4 
4* 

•  4 

TO 

«7 

7  0 

90 
41 

13 

41 

",1 

'.8 

92 
66 

91 
77 

88 
71 

67 
61 

86 
63 

96 
71 

94 

71 

95 

74 

94 

72 

91 
70 

»9 
66 

'(1 

62 

93 

71 

92 
66 

89 
66 

91 

70 

92 
66 

93 

73 

92 
74 

92 
Tl 

94 

70 

94 

70 

90.9 
68.7 

•■i  i 

MM 

14 

65 

90 
41 

40 

.4 

•  4 

62 

60 

8' 
II 

93 

63 

95 

46 

.1 
'■'• 

92 

4) 

62 
43 

69 
63 

90 
65 

90 
72 

H6 
43 

92 
65 

90 
63 

10 

92 
63 

95 

67 

■I  S 

6T 

93 

67 

92 
66 

90 
65 

93 

67 

95 

69 

94 
Tl 

95 
72 

97 

70 

90.1 
61.9 

".IP 

MB 

91 

•4 
54 

64 

94 

It 

74 
51 

91 
94 

..1 

91 
69 

91 
69 

'<•• 

81 
60 

•  3 

41 

79 

40 

82 
64 

76 
39 

•  1 
61 

81 
66 

61 
60 

II 

60 

92 
66 

91 
63 

8  8 

91 
63 

66 
69 

76 
62 

68 
67 

86 
70 

68 

90 
67 

90 
65 

86,1 
62.9 

•  fUUr«r>'«  »'-•••  r>.ll',wlii'j  H 
1  Ht, 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY 
VERNON 

WELLINGTON 
»KHITA  FALLS  MB  AP 
NINTERS  9  NNE 
ft   *   • 
NORTH  CENTRAL 


03 


ALBANY 

ARCHER  CITY 

BARDHELL  DAN 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 

BONHAM 

BO*  IE 

BOYO  3  SE 

SRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROMNHOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  MB  AIRPORT 

OENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  MB  AIRPORT 

FORT  WORTH  VICKERY  6l\ 

•AINESVILLE 

GATE5VILLE 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE 

60LDTHNAITE 

GRAHAM 

GRANBURY 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MB 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

mot 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


TEXAS 
JUNE  1965 


Day  of  Month 


90 

93 

69 

66 

95 

97 

65 

60 

se 

89 

69 

63 

86 

8* 

6? 

68 

86   90 

64   69 


08   88 
70   72 


85   89 

70   71 


85   86 
71   72 


8*   86 
69   71 


87   87 
70   69 


84  as 

70   72 


84   86 
70   71 


88   86 
69   68 


87   90 
67   70 


90   89 
69   72 


90   90 
70   70 


86   84 
70   71 


8*   87 
70   72 


88   86 
72   7* 


86   87 
71   69 


86   86 
70   71 


84   84 
67   69 


82   86 
65   70 


86   84 

69   70 


88   86 
71   72 


87   86 
70   72 


85   87 

71   73 


81   SS 

70   71 


86   86 
70   71 


88   89 

70   72 


87   85 
71   72 


83   85 
69   68 


84   87 

68   70 


87   86 
71   73 


94   85   94 


85   80 
59   62 


89   71 
62   61 


89   88 
62   61 


83   87 
59   63 


62   64 
8J 


84   78 

61   56 


62   64 

85 


90   78 
61   64 


71  62  64 

90  86  88 

70  63  64 

87  79  85 

66  60  62 

90  85  78 

70  60  62 


84   96   94 
66   67   72 


91   92 

68   70 


92   92 
65   73 


88   92 
69   72 


85   89 

70   71 


86   90   91 

66   71   71 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


92   87   87 
69   60   61 


90 

63 


90   85 
69   65 


90   89 
67   66 


89   89 
69   62 


92   89 
68   65 


88   88 
70   68 


69 

90 
69 

72 

92 

70 

92 

68 

90 
72 

94 
69 

96 
70 

94 
71 

95 

70 

92 

72 

92 

70 

90 
71 

90 
71 

86 
66 

91 
72 

91 
75 

92 
7S 

90 
71 

90 
69 

90 

73 

•  9 
72 

89 
70 

88 
68 

88 
68 

89 
70 

89 
72 

88 
69 

91 
73 

90 
72 

90 
73 

90 
72 

91 

70 

92 

72 

88 
69 

91 
72 

91 
72 

89 

70 

90 
73 

90 
72 

93 
72 

91 

70 

B9 
71 

87 
67 

91 
6* 

92 
73 

92 

72 

90 
71 

90   89   89 
70   71   68   63 


89   83 
69   63 


94   92 
68   66 


93   93 
68   69 


90   91 
69   69 


89   90 
69   68 


88   89 
69   69 


90   89 
73   72 


89   88 
67   66 


61 
89   92 


90   88 
69   67 


89   89   92 
71   67   65 


68 


87   9*   93 

68   70   7* 


85   83 
70   64 


93   95 
67   69 


89   87   85 
63   72   66 


86   84   89 
66   71   63 


92   90   90 
64   67   72 


91 

63   71 


94   92 
72   67 


90   91 
65   72 


92  102 
71   72 


93   94 
69   72 


97   97 
73   71 


89 
76 


90   94 
70   71 


95   93   94 
63   67   76 


91   85 

65   65 


91  101 
69   71 


68 


102 
70 


93   92 
67   63 


83   83   86 


89   89   95   93   98   97   92   92 

70   67   66  |  68   73   74   66   72 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  187  - 


87   84 
65   62 


86   87 
68   65 


88   87   87 


82   83 
69   65 


89   85 
70   65 


65   69   67 


84   85   84 


87 

66 


89   88   87 


87   85 
70   65 


85   85 
67   63 


93   90 
72   67 


94   90   90 
64   68   63 


6*   66   71 


85   91 
60   62 


90   94 
65   68 


95   94 
68   72 


89   93 
67   67 


90   91 
70   71 


89 
66 


91 

65 


89   93 
63   69 


90   92 
68   70 


90   93 
66   67 


91   90 
70   69 


90   86   95 
63   69   70 


86   90 
67   69 


84   86   91 
66   66   71 


94   95 
68   70 


98   89 
62   62 


90   94   93 
64   68   70 


22   23   24   25   26   27 


89   83 
63   67 


87   93 
67   71 


94   97 
72   75 


93   90   94 
74   73   74 


88   94   93 
69   71   72 


90   91   90 
72   74   82 


91   89   90 
73   74   70 


90   91   91 
73   72   79 


87 
72 

92 

70 

88 
69 

9* 
71 

93 
70 

93 

71 

90 
70 

93 
71 

93 

73 

90 
72 

91 

74 

96 
73 

88 
72 

91 
72 

95 
71 

97 
72 

93 
74 

94 
73 

96 
75 

96 
7* 

91 

70 

92 

70 

87 
71 

9* 
73 

95 
74 

95 
71 

90   90 
68   69 


93   95   96 
64   66   75 


91   93 

68   74 


92   94   94 
66   74   72 


88   90   89 
68   72   70 


93   93 
71   71 


94   92 
72   73 


92 
75 


89   90   91 
69   73   71 


91   91   90 


93   94   94 
69   74   69 


93 
73 


95   94 
75   71 


91   93   93 


86   88   90 


87   94   95 
70   71   72 


93   93   93 
72   74   73 


90   91 
69   68 


96 

95 

73 

73 

92 

93 

68 

68 

93 

95 

69 

72 

92 

92 

68 

68 

93   93 
70   70 


96   96 
73   73 


92   93 
71   71 


95   95 
71   72 


94   96 
72   72 


94   93 

70   70 


92  92  93 

74  74  76 

92  92  94 

73  73  74 

90  92  94 


72 

72 

71 

91 

91 

92 

70 

70 

70 

92 

94 

95 

70 

69 

68 

96 

94 

95 

76 

70 

70 

94   94   95 
72   72   73 


94   95   95 
72   72   73 


96   97   98 
73   70   72 


93   94   95 
73   70   71 


94   93   94 
70   69   70 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE    1965 


Station 

Day 

of  Month 

I 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ii 

29 

30 

31 

I 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

85 

69 

86 

70 

86 

68 

88 
68 

88 

60 

74 
62 

86 
65 

89 

71 

91 
70 

91 
69 

89 

67 

88 
68 

92 
61 

89 

65 

89 

70 

90 
63 

16 
66 

66 
64 

85 

65 

88 

66 

93 

71 

92 

72 

90 

71 

92 

70 

87 
70 

91 

72 

92 
69 

92 
TO 

92 

70 

92 

70 

86,6 

47.7 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

MIN 

SI 
66 

87 
69 

87 
67 

87 
66 

88 
62 

71 
61 

84 
62 

88 
67 

90 
69 

90 

67 

90 
66 

91 
67 

95 

63 

84 
63 

84 
71 

89 
62 

85 

64 

83 
62 

85 
63 

66 

61 

90 
69 

92 

70 

19 

70 

91 
61 

90 
66 

91 

71 

92 
69 

93 
71 

93 

70 

93 

70 

16.0 

66,5 

GROESBECK 

MAX 

MIN 

85 
64 

86 

72 

87 
65 

87 
65 

90 
72 

73 
61 

84 
63 

86 
69 

90 
71 

94 
68 

89 
72 

90 
72 

92 

70 

90 
70 

101 
72 

94 
65 

■9 
66 

90 
67 

88 
68 

90 
65 

91 

68 

92 
72 

94 
74 

90 

74 

92 

74 

91 
73 

92 
72 

93 

71 

92 

70 

93 

71 

89,9 
69.2 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

85 

66 

84 
70 

81 
71 

87 
68 

88 

63 

74 
61 

86 
62 

90 
68 

90 
69 

89 
69 

89 

67 

87 
64 

92 

68 

92 

71 

97 
71 

97 
69 

91 
71 

91 

63 

88 
62 

90 
65 

92 

68 

93 

74 

88 

74 

93 

70 

94 

70 

93 

74 

92 
72 

94 

70 

92 

71 

93 

70 

19,7 
61,4 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

95 

69 

89 
71 

88 
66 

89 
70 

85 
62 

79 
63 

84 

67 

92 
68 

93 

71 

90 
69 

89 
67 

93 
64 

86 

64 

14 

64 

•  6 
66 

83 
64 

65 

65 

87 
67 

93 
72 

93 

64 

88 

70 

94 
72 

89 

69 

91 
67 

92 

74 

93 
72 

92 

73 

96 

73 

69.0 
68.0 

HICO 

MAX 

MIN 

85 
70 

84 

70 

87 

70 

88 
68 

86 
60 

86 
64 

92 
65 

91 
72 

90 
69 

88 

65 

87 
66 

92 
64 

92 

71 

96 
71 

97 
72 

91 

67 

92 
71 

68 
64 

90 
63 

94 
66 

92 

78 

69 

73 

94 
73 

95 
70 

94 
71 

92 

73 

93 

71 

93 
Tl 

94 
71 

95 
70 

90.9 
69,0 

HILLSBORO 

MAX 

MIN 

85 
70 

87 
74 

85 
72 

88 

72 

90 
62 

72 
63 

86 

67 

86 
68 

90 
72 

89 
70 

89 
70 

90 
71 

93 

72 

94 
73 

95 
75 

97 
66 

19 
71 

91 

66 

88 
71 

93 

71 

93 
73 

92 

75 

91 
75 

93 

74 

95 
73 

92 
75 

92 
71 

93 
74 

93 

73 

94 
73 

90,2 
71.1 

JACKSBORO 

MAX 

MIN 

88 
69 

87 
68 

90 
70 

89 
69 

87 
61 

86 
65 

91 
67 

93 
68 

92 

70 

90 
70 

89 
68 

93 

66 

92 
61 

90 
72 

88 
65 

86 
69 

86 
69 

86 
64 

89 
63 

95 

68 

94 
71 

89 
Tl 

98 
71 

93 

Tl 

95 
69 

94 
73 

94 

71 

93 
72 

95 
72 

95 

74 

41,0 
68,6 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

85 
70 

88 

71 

87 
69 

99 
69 

88 
64 

70 
63 

87 
65 

89 
68 

91 
71 

90 
69 

91 
69 

93 

70 

93 

70 

90 
68 

92 

70 

94 
65 

88 
66 

89 
65 

87 
67 

89 
65 

92 

70 

93 
71 

93 
73 

69 
TO 

92 
71 

91 
72 

91 

70 

93 
71 

93 

72 

44 
72 

89.8 

61.9 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

53 
69 

84 
70 

87 
70 

89 
69 

87 
60 

86 
63 

87 
66 

85 
71 

84 
70 

87 
70 

89 
66 

92 

70 

91 
69 

94 

70 

94 
68 

92 

68 

92 

71 

91 
66 

90 

63 

91 

67 

91 

70 

89 

70 

80 
68 

92 

Tl 

91 

70 

91 

70 

92 

71 

92 
73 

90 

67 

88 

64 

89.0 
66,3 

LAVON  DAM 

MAX 

Mm 

83 

66 

87 
71 

86 
69 

88 
68 

83 

63 

72 
62 

85 

65 

87 
69 

90 
72 

90 
70 

90 
70 

91 

70 

92 
63 

87 
68 

87 
73 

88 
64 

86 
68 

67 
68 

85 
61 

87 
66 

92 
71 

92 
73 

88 
72 

90 
TO 

88 
Tl 

90 
73 

91 
71 

92 
72 

93 
73 

93 
71 

68.0 
68,8 

MARLIN 

MAX 

Mm 

89 
70 

90 
71 

89 
71 

83 
72 

84 
62 

86 
63 

88 

65 

91 
73 

90 
71 

90 
67 

91 
69 

91 
70 

91 

70 

94 
75 

93 

76 

92 

66 

92 

73 

90 
60 

91 
69 

92 

70 

93 
T2 

89 
73 

91 
74 

92 

T2 

93 
73 

93 

71 

94 
76 

92 

72 

94 

71 

95 
72 

90,8 
70.3 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

86 

TO 

87 
72 

87 
70 

88 
TO 

90 
70 

80 
63 

85 
66 

86 

67 

90 
68 

90 
69 

91 
72 

90 

70 

93 
69 

94 
73 

96 
73 

95 

66 

92 
69 

93 
69 

90 
69 

91 
69 

94 
TO 

95 

74 

94 
72 

94 
T2 

93 

73 

95 

74 

94 
69 

93 

TO 

94 

TO 

95 

72 

91.2 

70.0 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

84 

71 

85 
72 

86 
71 

86 
70 

83 

63 

84 
63 

87 
66 

88 

73 

68 
72 

88 

70 

IT 

70 

90 
69 

86 
65 

85 
73 

64 
68 

85 
65 

■  4 

67 

S3 
64 

63 
64 

85 

67 

90 
72 

87 
73 

89 

70 

86 
TO 

88 
72 

88 

74 

89 
70 

90 
73 

90 
T3 

92 
73 

86,7 
69,4 

MEXIA 

MAX 

Mm 

83 
70 

85 

70 

85 

70 

86 
69 

87 
61 

75 
63 

83 

64 

85 

68 

88 
Tl 

87 
70 

87 

70 

89 
72 

90 
70 

88 
72 

91 

74 

91 
66 

88 

71 

88 
66 

86 
68 

89 
69 

90 
71 

90 
73 

85 
72 

88 

T2 

69 
72 

87 
73 

89 
Tl 

90 
72 

91 
T2 

91 
72 

17,4 
69.1 

MINERAL  HELLS  FAA  »P 

MAX 

Mm 

87 
71 

85 

71 

90 

70 

85 
70 

78 
60 

83 

64 

92 

67 

91 

70 

91 

70 

89 

71 

88 
68 

94 

67 

94 
66 

96 

73 

97 
68 

90 

66 

90 

71 

86 
66 

89 
66 

95 

68 

95 

70 

90 
71 

95 

73 

92 
T2 

95 
72 

91 

74 

9* 

72 

95 
73 

96 

Tl 

96 
73 

91.3 
69.5 

NAVARRO  MILLS  0AM 

MAX 

Mm 

68 

72 

69 

69 

89 
61 

89 
61 

83 

65 

85 
71 

90 

71 

89 
69 

88 
69 

90 
72 

93 

71 

90 
73 

94 

74 

96 
65 

88 
70 

86 
65 

87 
68 

90 
69 

91 
71 

92 

74 

88 

74 

92 

Tl 

94 

7  3 

91 
T3 

93 
71 

Tl 

Tl 

72 

90.1 
69.1 

OLNEY 

MAX 

Mm 

97 
67 

87 

70 

90 
66 

85 

70 

81 
61 

85 

62 

90 
67 

92 

66 

91 
72 

89 
TO 

87 
67 

64 

91 

89 
70 

73 

89 
67 

88 
68 

85 

61 

89 
62 

94 
68 

93 
72 

87 
67 

94 
70 

87 
71 

92 
66 

93 

T4 

93 

70 

92 
73 

94 
T2 

95 
72 

69.6 
66,2 

PARIS 

MAX 

Mm 

82 

70 

67 
71 

87 
71 

88 

70 

89 
67 

64 
64 

85 

66 

89 
71 

90 
69 

92 

70 

91 
70 

91 
72 

93 

67 

86 
70 

82 

69 

87 
66 

85 
64 

65 
64 

85 
64 

88 
65 

90 
67 

92 

69 

88 
72 

90 
65 

86 
65 

88 
Tl 

91 
TO 

93 

72 

92 
T3 

93 

73 

68,4 

68,6 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

13 

70 

85 

70 

86 
70 

85 
68 

87 
63 

73 
63 

66 
66 

88 
68 

94 

72 

94 

67 

89 
66 

90 
67 

92 
63 

83 

65 

87 
73 

87 
63 

86 
64 

■  5 

63 

85 
65 

86 

65 

93 

70 

92 

73 

88 
70 

92 

TO 

64 
67 

90 
T2 

91 
TO 

91 
T2 

91 
Tl 

93 

73 

81.0 

68.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

85 

67 

86 

71 

83 

70 

88 
68 

86 
59 

73 
61 

•  4 
66 

90 
72 

90 
69 

90 
6« 

89 

67 

67 
63 

92 
72 

94 
72 

95 
72 

97 

66 

90 

70 

91 
66 

87 
62 

90 
67 

93 

68 

90 
72 

89 

72 

94 

71 

96 

70 

94 

74 

93 
Tl 

94 

70 

94 

TO 

93 

69 

90.0 
66.5 

PU7NAM 

MAX 

Mm 

97 
68 

83 

70 

88 

70 

83 
69 

80 
55 

85 

63 

89 

65 

89 
65 

88 
68 

87 
69 

85 

62 

68 

71 

94 

70 

94 
73 

95 

71 

9* 
70 

91 
TO 

90 
64 

90 
60 

93 
69 

90 

71 

85 
68 

92 

70 

91 
TO 

93 
71 

92 

T3 

92 

TO 

92 
70 

94 
T2 

95 
72 

69.4 
41.5 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

87 

u 

86 

70 

88 
67 

89 
67 

86 
62 

85 

62 

88 
68 

91 

70 

90 
71 

90 
68 

90 
67 

92 

68 

86 
62 

87 
71 

90 
63 

85 
62 

85 

66 

65 

62 

86 

65 

91 
66 

92 

69 

88 
71 

90 
72 

90 
68 

91 
71 

92 

71 

93 

69 

93 

70 

94 

71 

94 
71 

19.1 
67.6 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

83 
66 

86 

70 

82 
71 

88 
62 

84 
56 

75 
59 

85 

65 

88 
67 

69 
71 

88 
6  9 

88 
69 

85 

64 

90 
67 

92 

72 

94 
72 

94 
65 

88 
66 

88 
65 

84 
62 

IT 
64 

91 

70 

90 
69 

89 
T2 

93 

72 

92 

72 

93 
72 

92 

TO 

92 

71 

93 

71 

93 
72 

66,3 
67,1 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

85 

69 

81 
66 

87 
69 

8  9 
68 

85 

60 

83 
60 

85 

60 

89 

60 

90 
69 

90 
6' 

89 
61 

65 

62 

90 
69 

93 

71 

92 
70 

94 
68 

92 

70 

89 
64 

85 
59 

19 
68 

92 
68 

93 

69 

91 

70 

94 
72 

94 

71 

93 

72 

94 

TO 

94 

71 

95 

70 

93 

70 

90,0 
67.4 

RCSEBUO 

MAX 

Mm 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

9  0 

re 

86 

70 

86 

70 

86 

69 

87 
63 

73 
64 

66 
66 

89 

73 

91 
72 

90 
6  9 

90 
69 

91 
68 

94 
66 

84 
66 

86 
70 

85 

61 

85 

65 

IS 

63 

84 
66 

•  7 
66 

92 

71 

91 
73 

88 
71 

92 
66 

90 
67 

89 
73 

90 

TO 

91 
73 

91 
73 

92 
72 

87,1 

66,6 

SPRINGTON 

MAX 

Mm 

9  5 
68 

87 
69 

86 
68 

90 
6  6 

87 
60 

73 
65 

87 
66 

92 

TO 

92 

70 

90 
68 

90 
64 

93 
61 

91 
63 

92 

TO 

87 
65 

86 
60 

87 
65 

65 

60 

89 
64 

90 
70 

93 

69 

89 
69 

94 
70 

90 
69 

93 

70 

69 

90 
68 

94 
74 

96 
71 

19,4 

67,0 

STtPHENVILLE  4  S. 

MAX 

Km 

93 
II 

85 

68 

82 
68 

87 

67 

84 
57 

75 
60 

66 
64 

90 
71 

89 
66 

88 
68 

69 
63 

67 

64 

91 

70 

91 
70 

96 

70 

97 
II 

90 

70 

90 
64 

86 
63 

91 
66 

92 

67 

92 

70 

89 
T2 

93 

70 

95 

70 

93 

72 

92 

TO 

93 

70 

93 
69 

94 

70 

19.4 

67.4 

STILLMOuSE  hOLLCh  0AM 

MAX 

Mm 

87 

M 

67 
71 

68 

71 

8  9 

69 

90 
60 

85 

60 

86 
66 

91 
70 

9  0 
68 

91 
67 

90 
66 

94 
69 

97 
71 

95 
68 

92 

71 

93 

68 

90 
68 

93 

69 

9  4 
72 

91 

70 

92 
73 

94 
71 

93 

74 

96 

70 

93 
69 

95 

70 

91.4 
68.1 

MAX 

Mm 

96 

7': 

88 

71 

89 
71 

ic 

90 
73 

75 
63 

89 
65 

87 
68 

90 
71 

10 

6  9 

90 
68 

93 
67 

93 
69 

91 

70 

93 

74 

96 
67 

95 
72 

95 

67 

91 
66 

94 
68 

94 

70 

II 

74 

91 
73 

93 

72 

95 

71 

93 
73 

92 

TO 

9k 

TO 

95 

70 

95 

70 

91.4 
69.7 

TEMPLE 

Mil 

m 

95 
70 

86 

71 

67 
71 

ii 

M 

84 

71 

74 
64 

65 

66 

84 
66 

91 
73 

9  0 

n 

90 

70 

90 
70 

92 

70 

91 
71 

93 

73 

92 
|| 

92 
69 

92 

70 

90 
70 

90 

70 

90 
72 

91 

72 

89 

74 

91 

74 

92 

71 

92 
73 

92 

71 

93 

'1 

93 
T3 

93 
T3 

19.6 

70.7 

Mm 

M 

II 

86 

66 

67 
69 

M 

'1 

83 

61 

•  0 
62 

86 
66 

91 
66 

92 
72 

91 
68 

69 
62 

62 
63 

92 

66 

90 
72 

93 

74 

93 
64 

90 
69 

91 
63 

99 

62 

90 
69 

96 
71 

92 

68 

88 

70 

93 
67 

8H 
68 

93 
73 

93 

71 

|| 

72 

93 

71 

95 
70 

19,9 
47.4 

.»« 

MAX 

65 

'1 

67 

72 

86 

71 

99 
71 

88 
63 

71 
62 

86 
66 

85 

49 

90 
72 

8  9 

n 

86 

69 

69 

72 

92 
72 

94 

74 

93 

74 

9  8 

II 

90 
72 

90 

70 

87 
6  8 

90 
71 

92 
72 

9/ 

90 
73 

92 
73 

91 
71 

92 

73 

92 

71 

1  < 

94 
73 

93 
75 

69.7 
70.4 

.1  AHPOBT 

MAX 

>9 
'5 

66 

7» 

40 
73 

II 

71 
66 

87 
67 

67 
49 

92 

74 

41 
74 

N 

90 
73 

94 
72 

92 

74 

96 
77 

96 
73 

9  2 
M 

93 

73 

90 
70 

II 

71 

93 

74 

93 

76 

10 

94 
76 

94 

77 

91 

76 

94 
71 

94 
73 

94 
76 

94 

73 

94 
76 

91.4 
73.7 

■MUHMMII 

v.n 

Km 

97 
'  1 

89 

47 

66 

66 

9  9 
<-. 

86 
59 

•  6 

64 

17 
64 

91 
72 

90 
71 

N 

19 

40 
61 

94 
68 

91 
48 

95 
72 

93 
66 

88 
II 

67 
67 

66 
64 

•  9 
63 

92 
66 

94 

70 

91 
'I 

90 
70 

90 
70 

|| 

71 

92 
72 

94 

70 

91 
Tl 

93 

71 

94 

70 

90.4 
66.2 

MAX 

Mm 

94 

67 

70 

6* 

70 

9  9 

'•5 

97 
51 

75 
62 

17 
61 

42 

72 

93 

49 

91 
..9 

69 

64 

90 
62 

93 
43 

93 

64 

94 
73 

|| 

63 

67 
61 

89 
62 

85 

61 

90 
67 

47 

74 

|| 

72 

94 
71 

94 
72 

|| 

TO 

93 
72 

93 

70 

96 

Tl 

96 
70 

96 
71 

91.1 
67.7 

MAX 

MB 

•5 

n 

66 
72 

16 

70 

•  9 

PC 

90 
42 

'5 
42 

17 

47 

IT 

70 

90 

71 

•  9 

19 
61 

90 

67 

91 

49 

92 
72 

93 
72 

'■4 

90 
73 

92 

67 

69 
67 

91 
68 

93 

71 

92 

74 

93 

73 

94 
71 

95 
72 

94 
73 

93 

70 

94 

Tl 

94 

70 

94 

70 

90.4 
69.7 

i  NoIm  rollowt/HI  flutlAn  IndM 
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Continued 

Dl 

\LL 

Y 

It 

JYU 

?£] 

tiA 

TU 

RI 

:s 

JUNE 

TEXAS 
1965 

Station 

Da] 

oi  Month 

0 
SI 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

M 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

■   »   • 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

MIN 

88 

69 

69 
TO 

99 

69 

89 
69 

86 
63 

86 
6J 

68 

63 

91 

73 

69 
72 

89 

68 

91 
66 

92 
69 

90 
70 

92 

69 

92 
72 

90 
67 

91 

73 

88 
67 

90 
67 

92 
69 

92 

70 

88 
72 

93 
72 

90 
72 

91 

71 

92 

72 

93 
70 

94 
71 

94 
71 

94 

70 

90.4 
69.4 

ATHENS 

MAX 

Mm 

89 

Tl 

89 
T2 

90 
TO 

90 
70 

88 
66 

85 
64 

89 
64 

92 

73 

91 
72 

91 
70 

93 

70 

93 

72 

91 
72 

89 

T3 

95 

72 

89 
65 

89 
66 

87 
66 

89 
69 

92 

68 

93 
71 

89 

74 

87 

74 

91 

70 

91 
73 

92 
73 

93 
72 

94 
73 

93 
72 

95 

73 

90.6 
70.3 

BON  NIER  2  E 

MAX 

Mm 

89 

TO 

89 
TO 

90 
65 

92 
66 

91 
66 

69 
69 

T3 
60 

91 
62 

92 

66 

91 
63 

91 
64 

91 
65 

93 
66 

93 
63 

93 
66 

94 

65 

90 
66 

90 
63 

90 
66 

89 
58 

92 

60 

92 
63 

91 
65 

95 
66 

94 
68 

95 

65 

96 

65 

92 

66 

92 
66 

95 
65 

91.2 

65.1 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

86 

69 

89 
TO 

99 
67 

88 

71 

86 
66 

64 
65 

63 

60 

86 
63 

91 
67 

90 
66 

89 
69 

92 

66 

91 
67 

83 

TO 

84 
70 

91 
66 

67 
64 

87 
62 

64 
60 

87 
65 

89 
67 

89 
69 

88 
71 

87 
69 

90 
69 

88 

69 

91 
69 

90 
69 

90 
68 

91 

71 

88.3 
67.1 

CENTER 

MAX 

Mm 

95 
66 

89 

Tl 

90 
69 

89 

69 

90 
6T 

65 

65 

ai 

60 

90 
66 

93 
67 

92 
63 

90 
66 

91 
66 

92 
66 

87 
68 

85 

69 

94 
65 

88 
66 

88 
63 

87 
62 

87 
61 

90 
66 

89 
67 

87 
70 

85 

67 

90 
68 

85 

69 

93 
61 

92 

69 

92 
68 

93 
69 

89.0 
66.4 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

86 
69 

89 
72 

89 
70 

90 
70 

90 
Tl 

76 
65 

63 

66 

88 
68 

91 

71 

90 
67 

99 
66 

68 
69 

92 
72 

91 
72 

92 

73 

93 
65 

88 
71 

88 
66 

86 

70 

69 
69 

92 

70 

92 
73 

86 
73 

89 
72 

89 

71 

93 
72 

93 

70 

94 
71 

93 
70 

92 

70 

89.8 
69.8 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

Mm 

81 
68 

87 

66 

87 
69 

87 
68 

8T 
61 

81 
64 

86 
6* 

87 
69 

86 

67 

90 
66 

90 
67 

90 
67 

90 
67 

83 

68 

79 
68 

87 
65 

84 
63 

85 
63 

84 
63 

84 
62 

8* 
63 

90 

69 

86 

70 

89 
67 

89 
TO 

64 
71 

89 
73 

90 
71 

90 

70 

91 
72 

86,7 
67.1 

COLOSPRING  5  S 

MAX 

Mm 

86 
63 

88 

66 

96 
66 

88 

69 

89 
69 

67 
66 

76 

60 

90 
60 

92 
67 

90 
63 

90 
63 

91 

69 

93 

69 

93 

67 

93 

68 

94 
63 

91 

70 

91 
66 

92 

68 

92 

65 

93 

67 

92 

70 

92 

70 

92 
70 

90 
TO 

93 
69 

94 
67 

93 

69 

92 
68 

92 

67 

90.5 
67,0 

COLLEGE  STATION  PAA  A( 

MAX 

Mm 

88 
Tl 

88 

Tl 

96 
71 

•7 

71 

T9 
63 

66 
68 

88 

65 

90 
74 

89 
72 

90 
70 

89 
70 

91 

71 

92 

71 

92 

71 

93 

71 

91 
69 

91 

74 

88 
70 

91 
70 

91 
72 

91 
73 

84 
73 

90 

76 

91 

74 

91 

74 

91 
74 

91 
73 

92 
73 

92 

72 

92 
73 

89.6 
71.4 

CONROE 

MAX 

Mm 

84 

69 

89 
69 

90 
TO 

90 
69 

90 
Tl 

86 
68 

80 
65 

92 

70 

93 

67 

91 
66 

90 
67 

91 
71 

93 
70 

93 

69 

94 
71 

95 

69 

91 
71 

92 

68 

90 
69 

92 

70 

93 
69 

92 
73 

92 

72 

94 
73 

90 
72 

93 

72 

93 

70 

94 

71 

94 
70 

92 

71 

91.2 
69.8 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

86 

65 

88 
69 

96 
69 

86 

70 

69 
69 

83 

66 

64 
62 

89 
63 

90 
71 

89 
68 

90 
66 

91 
70 

93 

70 

91 
68 

89 
68 

91 
66 

89 
68 

88 
66 

87 
66 

89 
66 

91 
68 

91 
68 

86 
72 

91 

68 

90 
71 

91 
71 

91 
69 

93 

70 

91 

70 

92 
70 

89.3 
68.2 

DAINCERFIELO  9  S 

MAX 

Mm 

89 

Tl 

88 

72 

68 
71 

69 

72 

88 

Tl 

68 
68 

90 
66 

90 
72 

92 
72 

92 

71 

90 

70 

91 

70 

86 

71 

68 
71 

88 
72 

86 
66 

86 
69 

86 

68 

86 

68 

89 
64 

92 

71 

89 
69 

86 
68 

89 
71 

91 
72 

91 

73 

93 
74 

92 

74 

92 

73 

95 
75 

89.4 
70.5 

DIALVllLE  2  H 

MAX 

mm 

86 

TO 

87 
70 

89 

70 

aa 

70 

83 

66 

64 
64 

86 

62 

90 
72 

68 
71 

89 

68 

89 

69 

90 
71 

86 

71 

85 

71 

90 

68 

87 
65 

86 
68 

85 

66 

86 
66 

88 
47 

90 
68 

85 

72 

90 
72 

96 

70 

90 
72 

90 
71 

91 
69 

90 
70 

93 

70 

92 

71 

88,0 
68.9 

EMORY  J  ESE 

MAX 

Mm 

EVABALE 

MAX 

Mm 

86 

68 

87 
66 

89 
66 

89 

68 

88 

68 

89 
73 

73 
67 

90 
65 

93 
68 

90 
68 

90 
66 

92 

69 

92 
61 

92 

66 

94 
7.1 

94 
66 

92 

66 

90 
64 

91 
67 

89 
65 

90 
66 

92 

68 

89 
69 

92 

69 

89 
71 

93 
68 

94 
67 

94 
69 

92 
70 

91 
68 

90.3 
67.8 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

16 

TO 

84 
70 

68 
71 

66 

70 

86 
64 

84 
62 

83 
63 

67 

72 

67 

70 

86 

67 

68 

69 

91 
69 

90 
70 

67 

Tl 

88 

66 

88 

64 

86 
69 

87 
66 

87 
66 

89 
66 

87 
69 

87 
71 

87 
72 

99 

70 

86 
62 

91 

71 

89 
69 

69 
69 

89 
70 

87,4 
66.3 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

86 

TO 

83 

72 

85 

72 

66 

70 

82 

TO 

83 

62 

64 

66 

88 
66 

89 
70 

87 
66 

69 

67 

90 
67 

90 
67 

92 

69 

90 
72 

91 
64 

92 

70 

89 
65 

89 

66 

89 
67 

89 

70 

90 
72 

87 
72 

99 

70 

69 
72 

90 

71 

90 
70 

91 

70 

91 
69 

92 

69 

88.4 
68.9 

FRANKSTON  2  SM 

MAX 

Mm 

•T 

TO 

87 

71 

86 
69 

88 

69 

61 
63 

85 

64 

81 
62 

89 

71 

68 
71 

89 
67 

90 
67 

91 
69 

85 

72 

92 

70 

87 
64 

86 
62 

90 
69 

85 

72 

87 
69 

99 

70 

90 
72 

90 
71 

91 
69 

91 

70 

91 
70 

91 
71 

88.0 
68,7 

GILMER  2  N 

MAX 

Mm 

86 

66 

87 

69 

66 
67 

86 
66 

67 

69 

80 
63 

86 
63 

87 
66 

90 
69 

89 

66 

69 

66 

90 
67 

92 
66 

85 

69 

80 
67 

88 

65 

65 
64 

85 

61 

85 

65 

85 

60 

88 
66 

86 

71 

86 
69 

97 
69 

89 

70 

90 
72 

89 
70 

90 
71 

90 

71 

90 
72 

87,2 
67,4 

SLAOEHATER 

MAX 

Mm 

83 

Tl 

89 
70 

67 

70 

67 
71 

69 

71 

60 
61 

87 
65 

68 

69 

90 
72 

91 
70 

91 

70 

90 

70 

91 
72 

86 
71 

80 
67 

68 

68 

65 

67 

86 
66 

65 

66 

85 

66 

69 

69 

90 
71 

87 

70 

98 

70 

88 
71 

91 

71 

92 
Tl 

92 
72 

92 

72 

92 
73 

86,0 
69,4 

MEMPSTEAO 

MAX 

Mm 

89 
66 

86 

68 

88 
66 

90 
68 

90 
70 

84 
64 

87 
62 

92 

69 

93 
68 

90 
68 

89 

67 

90 
69 

93 

69 

92 
66 

93 

70 

94 
67 

93 

72 

93 

68 

90 
69 

92 

70 

92 

69 

92 

70 

88 

70 

91 
70 

93 

70 

92 
69 

92 
69 

92 

70 

92 
69 

92 

69 

90.9 
66,6 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

82 

TO 

83 

69 

67 
70 

88 

70 

82 

69 

83 
63 

as 

62 

88 
65 

91 
71 

88 
68 

89 

67 

90 
68 

92 

67 

87 
68 

83 

67 

88 

66 

83 

67 

86 
63 

85 

63 

86 
67 

88 
64 

88 
68 

87 
T2 

90 
69 

88 
70 

92 

71 

90 
70 

92 
71 

91 
71 

92 
72 

87,5 
68,1 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

83 

TO 

89 

70 

90 
69 

89 

TO 

90 
70 

85 

60 

78 
62 

90 
71 

92 

71 

90 
69 

92 

69 

90 
72 

97 

71 

92 

70 

93 
72 

94 
65 

90 
70 

90 
65 

88 
66 

91 

69 

94 

71 

92 

71 

90 
T3 

95 
73 

90 
72 

94 
71 

94 
71 

94 
70 

94 
70 

92 
71 

90,8 
69.5 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

83 

62 

87 

70 

86 
66 

88 

TO 

88 

68 

88 
68 

78 
62 

88 
64 

91 
68 

89 
67 

91 
67 

91 
66 

93 
66 

92 
69 

90 
70 

91 
65 

90 
67 

88 

64 

90 
66 

89 
63 

90 
68 

91 
67 

89 

Tl 

92 

68 

92 
70 

91 
72 

94 

69 

94 
69 

95 
69 

94 
70 

89.9 
67,5 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

83 

66 

87 
67 

66 

70 

88 

TO 

83 

69 

96 

70 

86 
61 

87 

72 

66 

70 

88 

70 

89 
70 

99 

71 

91 
72 

90 
72 

91 
72 

87 
71 

86 
70 

84 
71 

88 
69 

90 
68 

91 
72 

92 

71 

8T 
69 

85 

68 

85 

71 

89 
T2 

90 
72 

90 
71 

68 

70 

91 

70 

88,0 
69.9 

JASPER  1  SH 

MAX 

Mm 

83 

6T 

89 
63 

90 
6* 

90 
68 

90 
66 

89 
70 

73 
36 

90 
64 

92 

66 

90 
67 

90 
65 

92 

65 

91 

67 

92 

65 

92 

67 

93 

65 

91 
64 

92 
62 

90 
69 

88 

61 

90 

60 

91 
61 

91 
62 

93 
62 

92 

69 

93 
68 

98 
65 

91 

68 

94 
69 

94 

67 

90.6 
65,2 

KARNACK 

MAX 

Mm 

89 
68 

69 
70 

88 
66 

86 

69 

88 
67 

83 
66 

86 
61 

89 
69 

91 
66 

91 
66 

88 
66 

69 
66 

87 
67 

81 
68 

87 
71 

84 
66 

83 

66 

84 
63 

83 

67 

88 
60 

89 
67 

88 
67 

85 

71 

86 
68 

86 
68 

90 
69 

91 

68 

90 
71 

92 

70 

92 
72 

87.6 
6T.4 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

69 
66 

89 

68 

90 
68 

88 
68 

89 
67 

61 

71 

92 

60 

92 
63 

91 
67 

92 

68 

93 

66 

92 
68 

94 

67 

93 

67 

95 
69 

94 
65 

94 
68 

93 
65 

90 
69 

92 
62 

92 

60 

91 

67 

94 

68 

91 
68 

95 

70 

93 
68 

92 
66 

93 
69 

93 
69 

95 

67 

91.8 
66.6 

LINOALE  S  SE 

MAX 

Mm 

83 

Tl 

87 

71 

86 

70 

87 
69 

88 
66 

78 
65 

84 
64 

87 
67 

89 
72 

89 

70 

88 
68 

90 

71 

92 
72 

88 
67 

85 
72 

90 
66 

83 
66 

65 
65 

83 
65 

85 

66 

87 
70 

90 
73 

88 
73 

89 
71 

91 
71 

89 
T2 

90 

70 

91 
72 

91 
72 

91 
72 

8T.5 
69.3 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

86 
63 

88 
67 

89 
67 

90 
TO 

90 
69 

99 
67 

75 
60 

91 
61 

92 

69 

90 
63 

92 
64 

92 
65 

95 

67 

92 
66 

94 
67 

95 
65 

92 

65 

91 
63 

90 
65 

90 
65 

92 

68 

91 
69 

88 
72 

93 
72 

91 

70 

94 
Tl 

94 

70 

93 
69 

93 
71 

92 

69 

90.8 
6T.1 

LONGVIEM 

MAX 

Mm 

86 
63 

61 
Tl 

89 
63 

99 
66 

84 
64 

87 
63 

87 

70 

90 
66 

87 
67 

99 
67 

90 
69 

65 

71 

80 
67 

86 
65 

85 
66 

85 
65 

64 
65 

84 
63 

88 
70 

96 
69 

85 

70 

87 
70 

87 
70 

90 
T2 

90 

70 

91 
72 

67 
72 

90 
72 

8T.2 

66.0 

LOVELAOV 

MAX 

Mm 

83 

69 

88 

68 

88 
66 

86 
69 

89 
68 

99 

66 

83 

61 

89 

69 

90 

68 

90 
67 

91 
68 

91 
68 

93 

70 

92 

68 

91 
71 

94 
65 

90 

70 

90 
65 

89 
68 

90 
65 

93 
67 

92 

72 

90 
71 

93 

71 

90 

71 

93 
71 

94 

70 

94 
69 

92 
69 

93 
69 

90.4 
68.4 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 

69 

89 
69 

92 
70 

90 
72 

88 
6T 

82 

67 

89 
62 

90 
T3 

92 
69 

92 

68 

91 
69 

92 

69 

93 

73 

90 
71 

94 
70 

92 
67 

90 
70 

91 
66 

90 
69 

93 
68 

92 

68 

89 

73 

93 
72 

92 
72 

93 
72 

93 
72 

94 
70 

93 
71 

93 
72 

93 

71 

91.1 
69.7 

MADISONV1LLE 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
71 

90 

70 

90 
70 

88 
62 

95 
64 

89 
65 

92 

T4 

91 

»2 

90 
69 

91 

70 

93 
71 

92 
72 

93 

71 

94 
74 

92 
66 

91 
68 

90 
67 

91 

70 

94 
70 

94 
71 

88 
73 

91 
73 

90 
73 

93 
73 

93 
72 

94 

71 

94 
72 

95 

71 

95 
73 

91.4 
70.2 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

83 

66 

88 

68 

88 
66 

93 
68 

88 
6T 

82 

64 

84 

61 

66 

6T 

03 
66 

90 
63 

90 
65 

89 
66 

90 
67 

83 

67 

83 
69 

88 
65 

85 
64 

84 

64 

85 

64 

84 
60 

87 
65 

89 
65 

87 
70 

89 
67 

90 
68 

90 
68 

89 

61 

90 
70 

90 
66 

91 
70 

87.7 
66.2 

M1NE0LA  NO  2 

MAX 

Mm 

88 

TO 

91 
70 

92 

69 

90 
67 

91 

70 

93 
69 

92 
69 

67 

66 

63 

63 

63 

87 
63 

91 
69 

92 

71 

8T 
71 

89 
69 

91 

71 

93 

71 

9! 
68 

94 
70 

93 

70 

95 
71 

68.3 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

S«a>  R*>f«rt>nc*  Not*»  Following  Station  Index 
-    189     - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1965 


Station 

Day  of  Month 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

6 

< 

NACOGDOCHES 

MAX 

MIN 

T9 

61 

90 
69 

91 

69 

91 
71 

91 
69 

88 
67 

91 
68 

91 
71 

92 
69 

92 

70 

93 
68 

90 
69 

92 

68 

92 

70 

97 

70 

04 
65 

90 
66 

90 
65 

89 
66 

89 
65 

91 

67 

9? 
70 

89 

72 

93 

70 

02 

70 

91 

71 

94 
69 

95 
71 

94 

70 

94 
71 

91.2 

66.6 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

92 
67 

86 

70 

86 
69 

86 

6=) 

88 

69 

80 
63 

86 
61 

86 
65 

91 
71 

87 

68 

89 
68 

89 
70 

92 
71 

89 

70 

88 
71 

02 
64 

89 
65 

88 
64 

66 

66 

88 

66 

90 
69 

00 
71 

86 

72 

88 
69 

85 
72 

90 
70 

90 
70 

92 
70 

92 

70 

92 
71 

88,1 
66.6 

PINELAND 

MAX 

Mm 

84 
68 

88 

70 

90 
68 

■50 
70 

90 
66 

89 
66 

78 

58 

90 
67 

93 
66 

92 
66 

91 
65 

90 
64 

92 
68 

92 

67 

92 

68 

04 
65 

89 
69 

88 
67 

90 

67 

88 
62 

89 
64 

91 

64 

90 

71 

95 
69 

93 

70 

92 

68 

95 
66 

93 

69 

93 
67 

94 
67 

90.5 
66.8 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

MDf 

89 
6* 

90 
65 

92 
66 

90 

67 

89 
66 

82 
66 

90 

58 

93 
67 

92 

66 

92 
65 

91 
64 

91 

64 

92 

66 

92 
64 

94 
66 

92 
65 

91 
65 

91 

60 

90 
64 

92 
60 

92 
63 

90 

66 

93 
69 

92 
69 

9* 
67 

95 
66 

93 
64 

94 

67 

95 

67 

96 
65 

91.6 

65.0 

RUSK 

MAX 

Mm 

SO 
61 

81 
67 

82 
69 

85 
60 

86 
64 

85 
68 

84 
69 

87 
69 

89 
67 

94 
69 

93 
68 

93 
70 

80 
69 

80 

70 

83 
71 

82 
71 

87 
68 

80 
65 

81 
67 

89 
68 

82 
67 

85 
71 

83 

71 

89 
70 

86 
71 

87 
71 

90 
70 

80 
71 

86 

69 

90 

70 

66.0 
68,9 

SIMMS  2  NNN 

MAX 

Mm 

85 
67 

85 

65 

84 

66 

86 
68 

85 
67 

85 
64 

86 
65 

84 
67 

69 
65 

88 
65 

90 
64 

65 
65 

81 
65 

80 
66 

85 
66 

83 
62 

83 
62 

S3 

61 

86 
59 

88 
65 

85 
68 

85 
68 

86 
67 

86 
68 

88 
69 

89 
66 

88 
70 

89 

67 

90 
70 

85.8 

65.8 

SPuRGER  OAM  B 

MAX 

Mm 

85 

68 

88 

70 

88 
67 

89 
69 

89 

67 

89 
63 

89 
59 

90 
65 

92 
67 

90 

67 

91 
65 

91 
66 

91 
66 

92 
66 

94 
66 

02 

66 

90 
69 

80 
68 

91 
68 

91 
66 

90 
65 

00 
69 

89 

70 

92 

69 

90 
70 

92 
69 

93 

66 

93 

66 

92 

68 

92 
67 

90.5 
66.9 

5LLPMLR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

81 
67 

86 
70 

85 

70 

86 
70 

87 
70 

77 
62 

85 
66 

87 
65 

90 
72 

90 
69 

90 
67 

90 
67 

92 
70 

67 
65 

82 
71 

00 
65 

86 
65 

86 
64 

65 

64 

86 
64 

90 
65 

96 

70 

86 
71 

89 
72 

88 
71 

90 
71 

90 
72 

91 
71 

90 
71 

91 

71 

87.6 
68.2 

TEXARKANA  OAM 

MAX 

Mm 

85 
68 

88 
69 

88 

70 

88 
71 

89 
69 

85 
66 

8^ 
65 

89 
67 

88 

67 

92 
67 

91 
68 

90 

68 

87 
67 

82 
62 

82 

67 

87 
64 

84 
64 

84 
64 

85 

62 

85 

60 

90 
65 

91 

67 

65 

70 

81 
63 

67 

68 

83 

68 

91 
70 

93 
74 

91 
69 

92 
72 

87,3 

67.0 

TYLER  3  NE 

MAX 

Mm 

14 

70 

89 

69 

88 
68 

88 
67 

88 

68 

80 
63 

87 

60 

90 
68 

90 

68 

90 
67 

89 
66 

91 
66 

93 

68 

88 
68 

85 
71 

91 
65 

86 
66 

85 
63 

87 
63 

85 

60 

90 
68 

00 
71 

69 
72 

90 
69 

93 
70 

91 
71 

90 
68 

91 
69 

91 
70 

91 
69 

88.7 
67,4 

■  ARRE6. 

MAX 

Mm 

88 
65 

90 
65 

90 
66 

90 
67 

89 
66 

80 
68 

91 

58 

92 

66 

92 
66 

91 
64 

92 

64 

91 
65 

92 
67 

92 
65 

95 

67 

02 
65 

90 
69 

90 
66 

89 
66 

92 
62 

91 
62 

88 
67 

92 

67 

92 
67 

94 
67 

93 
66 

91 
65 

91 

68 

92 
69 

93 
66 

90.8 
65.7 

■ILLS  POINT 

•    •    • 

MAX 

Mm 

86 
71 

86 

71 

86 

69 

85 
70 

85 
65 

76 
63 

89 
71 

89 
70 

90 
70 

89 
70 

90 
68 

90 
69 

91 
68 

94 
65 

90 
66 

00 
65 

86 
68 

85 
65 

85 
68 

90 

70 

90 

69 

92 

70 

92 

70 

90 

70 

90 
70 

92 

70 

92 
72 

92 

72 

92 
72 

92 
73 

86.9 
69.1 

TRANS  PECOS        OS 

ALPINE 

MAX 

Mm 

89 

64 

88 
65 

92 
64 

89 
65 

85 
51 

69 
52 

94 
63 

95 

64 

91 
66 

80 
59 

83 
58 

90 
56 

05 
65 

96 
63 

94 
71 

88 

70 

86 
67 

86 
65 

84 
62 

87 
60 

80 
64 

90 
50 

91 
59 

88 
65 

91 

62 

89 
62 

89 

71 

87 

67 

86 
66 

88 

64 

88.7 
63,0 

BAKERSHELD 

MAX 

Mm 

86 
66 

92 

70 

88 

71 

89 

69 

92 
59 

95 
65 

95 

70 

98 
73 

96 

70 

90 
68 

85 
58 

79 
62 

92 

70 

103 
71 

104 

71 

98 
70 

91 
71 

oo 
71 

91 

69 

91 

70 

88 
71 

83 

66 

69 

69 

89 

71 

90 
72 

94 

65 

90 

70 

92 

69 

91 
69 

91 

70 

91.3 

68.6 

BALMORmEA 

MAX 

Mm 

95 
64 

95 

61 

99 
65 

95 

69 

89 
54 

92 
54 

101 
66 

104 
66 

101 

70 

85 

60 

84 
56 

96 

56 

100 
66 

104 
66 

103 
77 

100 
72 

94 
66 

02 
69 

89 
62 

92 
62 

90 
72 

95 
61 

96 
61 

95 

67 

98 
64 

98 

65 

97 

70 

05 
72 

96 
71 

96 
68 

95.6 
65.1 

CANDELARIA 

MAX 

Mm 

LOI 

6  0 

103 
53 

102 
56 

98 
75 

95 
52 

100 
50 

106 
60 

105 
69 

105 

71 

101 
66 

97 
65 

104 
63 

106 
56 

110 
59 

109 
66 

107 
75 

101 

74 

96 

67 

97 
65 

98 
65 

94 
72 

102 
64 

106 
66 

100 
73 

102 
68 

104 
66 

103 

70 

102 
TO 

104 
75 

103 

77 

102.1 
65.8 

CASTOLON 

MAX 

Mm 

103 
72 

105 
73 

104 
7B 

100 
66 

103 
62 

105 
61 

107 
72 

103 

78 

102 
73 

96 
73 

103 
69 

108 
73 

110 
76 

106 
76 

107 
83 

101 

77 

08 
73 

97 
70 

99 
68 

86 

66 

101 

65 

103 
65 

102 
64 

102 
60 

107 

76 

105 
78 

102 

78 

101 

75 

101 
74 

102.3 
71.8 

CMSCS  BASIN 

MAX 

Mm 

87 

62 

88 

70 

89 

60 

90 
67 

89 

57 

67 
59 

91 
68 

92 
68 

91 

69 

98 
63 

97 
61 

84 
57 

93 

73 

93 
69 

94 
75 

02 
65 

88 
68 

80 
65 

80 
64 

77 
61 

69 
55 

83 
57 

85 
60 

84 
65 

87 
63 

89 
67 

89 

70 

87 
64 

85 

63 

86 
64 

87,5 
64,3 

CCRNLOAS  SERVICE  5TA 

MAX 

Mm 

90 
47 

93 

45 

95 

46 

8  6 
6. 

89 
45 

94 
50 

99 
50 

101 

54 

97 
49 

83 
35 

86 
49 

94 
52 

97 

57 

103 
55 

100 
60 

102 
59 

97 
59 

92 
60 

94 
60 

94 
60 

91 
63 

99 
55 

97 
62 

90 
67 

05 
61 

97 
58 

99 
56 

100 
65 

97 
63 

97 
65 

94.9 
36.0 

CRANE 

MAX 

Mm 

8- 

66 

93 

70 

89 
66 

91 
57 

91 
63 

91 

68 

97 
73 

97 
72 

93 

70 

81 
60 

80 
64 

93 
68 

91 
68 

100 
70 

102 

72 

93 
72 

91 
71 

91 
67 

90 
67 

91 

70 

94 

66 

89 
68 

91 
69 

01 
73 

94 
66 

91 
65 

92 

70 

92 

71 

92 
71 

91.5 
68.1 

El  PASO  «8  AIRPORT 

MAX 

Km 

II 

64 

92 
56 

93 
55 

J  9 

62 

88 
60 

91 
60 

96 

58 

94 
61 

84 
63 

73 
53 

81 
53 

91 
57 

93 

67 

96 
63 

94 
72 

93 

69 

95 
65 

0  4 
66 

90 
65 

94 
67 

93 
63 

95 

64 

97 

70 

93 
68 

95 
69 

95 

75 

97 
65 

100 

7) 

100 
74 

100 

70 

92.1 
64.2 

'ABE-.S 

MAX 

M» 

|| 
55 

88 
53 

91 
50 

12 

54 

80 
51 

68 

33 

91 

5.. 

97 
56 

97 
57 

9  0 

56 

81 
51 

83 
33 

92 
69 

94 
61 

93 
62 

0  8 
59 

96 

60 

08 
64 

92 

63 

93 
66 

96 
65 

94 
61 

95 

67 

96 

67 

04 
65 

96 
60 

95 

60 

07 
70 

101 
70 

100 
67 

93.0 
39.7 

»T  STCCHTON  HFST  RAOIO 

MAX 

Mm 

•6 

60 

96 
65 

92 
66 

97 
67 

97 
56 

92 

37 

9  1 

66 

99 
6T 

loo 

69 

94 

63 

60 
58 

80 
38 

95 
61 

101 
63 

109 
66 

9  9 

68 

90 
70 

on 

60 

89 
67 

86 
66 

89 
69 

8  2 
61 

93 

63 

92 
67 

90 
67 

96 
62 

92 
65 

92 
63 

91 
67 

92 
66 

92.2 

64,4 

»LLS  J  SSt 

MAX 

Mm 

11 

6  5 

96 

69 

93 
70 

98 
7> 

98 
57 

92 

63 

92 

f.t. 

104 
72 

102 
71 

10 

65 

78 
61 

80 
61 

05 

64 

101 
66 

105 
66 

100 

n 

93 

74 

92 

70 

91 

70 

91 
69 

92 

70 

H'. 

M 

91 
67 

93 
71 

90 
72 

94 
69 

95 
69 

95 
71 

93 

72 

95 

70 

93.4 

68.0 

(HI 

Km 

M 

■4 

90 
52 

94 

51 

9  3 

6 

15 

49 

64 

49 

91 
49 

93 

49 

100 
51 

96 
61 

81 

31 

87 
51 

91 

51 

93 
30 

101 
51 

100 

69 

100 
39 

89 

69 

84 
59 

87 
58 

91 
59 

B7 
59 

93 
56 

94 
65 

01 
65 

91 
60 

92 

60 

03 

60 

94 
66 

95 
60 

91.7 
35.4 

■  I  J 

MAX 

Km 

M 
55 

90 
57 

93 
36 

8  6 
54 

78 
51 

65 

54 

|4 
52 

96 
59 

97 
52 

45 

64 
45 

60 
46 

95 
69 

93 
62 

94 
63 

04 
64 

92 
65 

93 
37 

89 
54 

64 
60 

88 
64 

94 
59 

92 

60 

89 
62 

90 

66 

86 

60 

88 
65 

96 

94 

70 

96 
65 

90,1* 
58.2 

-»-»•- 

MAX 

Mm 

11 
57 

90 
63 

94 
62 

9  ) 

89 
47 

91 
51 

u 

55 

95 
54 

90 
65 

|J 

52 

76 
57 

92 
53 

06 
5  6 

98 
58 

93 
60 

86 

6  6 

83 
66 

85 
63 

63 

62 

64 
59 

62 
63 

88 
57 

87 
60 

87 
63 

8  V 
64 

88 

60 

87 
63 

87 
61 

67 
39 

87 
65 

88.6 
39.4 

.»•<» 

I'H 

MB 

M 

•  1 

90 
55 

90 
56 

H 

6! 

•  5 

44 

66 

47 

-.1 

■■ 

95 

56 

93 
62 

16 

86 
58 

69 
50 

•16 

54 

98 
56 

95 

60 

It 

90 
62 

88 
63 

86 
37 

82 
56 

61 
61 

HO 
66 

92 
59 

88 

60 

00 
60 

90 
60 

92 
66 

01 
61 

90 
57 

88 
57 

89.7 
37.6 

MAX 

mm 

• 

7' 

M 

44 

97 
44 

<6 

91 
55 

6' 

101 
56 

104 
73 

62 

77 
52 

102 
39 

103 
14 

10! 

66 

93 

74 

94 
57 

92 
71 

92 
72 

93 

71 

0  0 

68 

94 
68 

95 

71 

0  1 

69 

91 
68 

99 
76 

101 
69 

98 
72 

98 
71 

95.7 
66,3 

v.n 

41 
41 

45 

44 

90 

53 

90 
43 

1'.'. 

102 
70 

93 
64 

74 
64 

78 
39 

93 
60 

•,■/ 
II 

101 
65 

98 
70 

01 
73 

91 
73 

91 

66 

90 
65 

92 
69 

66 
70 

92 
65 

92 

67 

91 
69 

96 
70 

95 
69 

96 
72 

93 

70 

94 

70 

93 
69 

92,6 
67.3 

■Ou*' 

<■>! 

•1 
II 

•  4 

5' 

•  5 

54 

75 

54 

11 

46 

6  > 

92 
43 

67 
60 

72 

10 

76 
50 

80 
36 

92 
64 

90 
63 

86 

62 

84 
58 

76 
55 

77 
55 

77 
55 

78 
37 

63 

32 

87 
60 

85 
58 

82 

34 

83 

33 

86 

60 

83 
38 

65 
56 

65 
56 

82.9 
57.2 

mm 

" 

71 

'1 

"■ 

45 

'" 

100 
69 

44 

7/ 

ff 

40 
65 

95 
60 

|f 

'  1 

101 

80 

101 

77 

100 

/.6 

97 
64 

19 
72 

86 
66 

87 
65 

76 

67 

92 
62 

93 
65 

94 
69 

96 
69 

98 
70 

97 
72 

96 
70 

94 
70 

94 
70 

95.0 
69.0 

u;» 

16 

94 

44 

47 

101 

44 

41 

44 

1. 

'  1 

104 
71 

107 
74 

•  1 

40 
60 

59 

|| 

II 

104 

61 

107 
73 

101 
7) 

95 
74 

94 

'1 

94 
70 

9) 

70 

97 

72 

90 
66 

98 
67 

97 
67 

93 

70 

103 
68 

103 
71 

105 
73 

98 
71 

100 
71 

97.4 
67.5 

•• 

44 

" 

44 

47 

•■• 

'1 

'  l 

11 

40 

'  ' 

'1 

70 

72 

70 

67 

67 

68 

69 

68 

71 

72 

71 

70 

70 

70 

69 

68,2 

u  » 

i'/ 

II 

44 

•■• 

106 

114 

74 

lea 
ro 

44 

70 

103 
41 

101 

1  1 

no 

69 

no 

14 

108 
'7 

103 

It 

0  4 
66 

97 

07 
57 

90 
73 

102 
68 

105 
74 

10J 
71 

103 
70 

107 
72 

10' 

11 

103 
73 

103 

74 

102 
74 

10J.2 
70.2 

MM 

■>■ 

44 

'1 

101 

If 

64 

41 

'1 

". 

79 
37 

43 

40 

If 
II 

101 
41 

102 

'  1 

93 

74 

•■/ 

M 

70 

94 
72 

92 
71 

93 
67 

'i  1 
i.l 

96 
72 

89 
67 

100 
68 

101 
73 

98 
73 

97 
71 

97 
69 

94.7 
67.4 

I'lM 


Continued 

VI 

\IL 

I 

it 

.MJ 

JL\ 

*A 

1U 

Hi: 

;s 

JUNE 

TEXAS 
1965 

Station 

Day  of  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

40 
54 

90 
69 

94 
57 

95 
68 

87 
67 

89 
64 

92 
63 

97 
60 

99 
67 

95 

62 

82 

32 

85 
55 

97 
61 

97 
59 

100 
72 

98 
71 

99 
72 

94 
70 

90 
63 

89 
65 

92 

70 

91 
62 

95 
67 

94 
67 

90 
63 

93 

66 

96 
70 

99 
73 

96 
71 

96 
70 

93.4 

64.3 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

•  6 
61 

84 

70 

83 

68 

85 
63 

95 
66 

92 

70 

93 
72 

89 
71 

89 

68 

84 
58 

78 
58 

82 
61 

100 
64 

101 
69 

104 
69 

87 
69 

86 
70 

86 
69 

86 

68 

87 
69 

79 
66 

87 
69 

87 
69 

86 
70 

91 
70 

90 
70 

91 

68 

89 
69 

89 

69 

90 
66 

88.5 
67.4 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

86 
69 

83 

71 

81 
71 

86 

70 

93 
59 

91 
66 

93 
72 

90 
73 

88 
72 

86 
70 

82 

60 

87 
59 

97 
67 

100 
66 

96 

73 

91 

70 

89 
72 

90 
72 

89 
71 

68 

71 

85 
72 

65 
61 

88 

70 

90 
73 

91 
73 

91 
67 

91 
73 

91 

72 

90 

72 

91 
72 

69.3 
69.3 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

»7 

B6 

40 
34 

91 
54 

90 
57 

82 

50 

87 
56 

94 
31 

96 
55 

94 

59 

84 
55 

82 

48 

89 
55 

92 
58 

98 
39 

96 
67 

97 
59 

95 

64 

87 

64 

90 
60 

92 
59 

93 
65 

91 
55 

95 
59 

93 

66 

91 
61 

93 
59 

95 
61 

95 

69 

95 
65 

95 

65 

91.6 
58.9 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

91 
SB 

93 

58 

93 
63 

85 

69 

57 

92 

97 
63 

99 

67 

96 
67 

85 

61 

87 

36 

93 
61 

97 
62 

102 
62 

99 
J3 

too 

71 

96 

71 

98 
67 

91 
62 

93 

64 

91 
68 

94 

60 

97 
66 

96 
71 

94 

64 

94 
62 

96 

95 

66 

96 

67 

96 
69 

94.0 
64,5 

■  INK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
6T 

97 
68 

98 
68 

93 

70 

91 
58 

91 
62 

101 
65 

104 
72 

93 
71 

73 
36 

76 
58 

95 
62 

100 
66 

102 
68 

100 
73 

92 

74 

90 
73 

91 
71 

90 
69 

93 

70 

86 
71 

94 
66 

95 

67 

91 
71 

97 
69 

99 
68 

97 

73 

93 

71 

96 
70 

95 
71 

93.7 
67.9 

YSLETA 

*    •    ll 

MAX 

Mm 

90 
S3 

90 
50 

93 
49 

93 
58 

79 
49 

89 
53 

92 
53 

97 
55 

98 
57 

89 
55 

76 
52 

84 
54 

93 
37 

96 
57 

99 
59 

97 
59 

99 

60 

98 

67 

94 
62 

95 
65 

97 
63 

95 
60 

97 

67 

97 
67 

96 
66 

96 
65 

96 
57 

97 
72 

101 
71 

101 
67 

93.8 
39.3 

EDWARDS  PLATEAU     0« 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

82 
61 

90 
72 

87 
72 

89 

71 

92 
65 

90 
64 

93 

70 

93 
72 

94 

71 

93 

73 

91 

70 

79 
65 

89 
69 

94 
71 

98 
71 

98 
72 

94 
72 

94 
72 

94 

70 

93 

71 

92 

74 

65 

66 

90 
70 

93 
72 

93 

72 

96 
72 

97 
74 

96 
73 

95 
71 

95 
72 

92.0 
70,6 

BIG  LAKE  *  2 

MAX 

Mm 

83 

64 

88 
68 

83 
66 

81 
70 

86 
36 

90 
62 

87 
63 

92 

70 

90 
69 

89 
68 

85 

58 

79 

60 

87 
65 

97 
67 

100 
70 

95 
69 

91 
69 

90 
66 

90 

64 

89 

66 

89 
67 

84 
64 

82 
64 

88 
69 

69 
69 

88 
65 

89 
70 

87 
69 

88 
66 

89 

66 

88.2 
66,2 

BLANCO 

MAX 

Mm 

82 
68 

81 
71 

85 

70 

86 
69 

86 
69 

73 

60 

87 
68 

86 
69 

88 
69 

86 
70 

87 
68 

89 
65 

92 

67 

92 
69 

98 
69 

95 
71 

93 

71 

92 
70 

90 
62 

90 

65 

92 

70 

91 
72 

85 
72 

93 
71 

93 
70 

91 
72 

9  0 
72 

91 
73 

92 

70 

93 

70 

89,0 
69.1 

BOERNE 

MAX 

Mm 

as 

69 

83 

71 

86 
70 

86 

69 

ao 

61 

85 
64 

85 

63 

87 
70 

85 
69 

86 
70 

89 
69 

88 
63 

90 
68 

93 
68 

93 

68 

93 
72 

90 
73 

88 
69 

88 
62 

88 
66 

87 
70 

64 
72 

89 
70 

89 
72 

69 
70 

69 
73 

90 
71 

89 
72 

89 
70 

90 
71 

87,8 
68.6 

BRACKETTVtLLE 

MAX 

Mm 

BO 
65 

87 
71 

86 
72 

87 
71 

87 
65 

86 
63 

88 

69 

89 

71 

91 

70 

90 
73 

90 

71 

78 
69 

91 
69 

94 
70 

97 
71 

96 

74 

93 

72 

91 
73 

90 

70 

69 
71 

90 
73 

85 

70 

67 
71 

89 
72 

69 
71 

91 
73 

93 

73 

92 

74 

91 
75 

91 

71 

69.3 
70.8 

BRADY 

MAX 

Mm 

83 

6* 

87 
69 

83 

70 

87 
67 

84 
59 

77 
59 

86 
65 

89 
71 

90 
65 

89 
68 

87 
66 

84 
64 

94 
64 

96 
66 

101 
71 

97 
71 

94 
72 

90 
64 

87 
62 

91 
64 

90 
67 

90 
67 

64 
67 

89 
69 

90 
69 

89 
72 

90 
70 

90 
67 

90 
67 

90 
67 

89.0 
66.8 

BURNET 

MAX 

Mm 

86 
69 

85 

70 

86 
71 

86 
69 

83 
61 

86 
63 

85 

67 

86 

79 

87 
70 

87 
71 

86 
69 

90 
63 

90 
69 

96 
69 

95 

70 

92 
71 

89 
73 

89 
67 

89 
65 

90 
68 

90 
70 

66 
73 

90 
71 

91 
72 

92 

70 

86 
75 

90 
73 

92 
73 

92 
70 

92 

70 

89.0 
69.7 

CAMP  HOOD 

MAX 

Mm 

83 

69 

85 

71 

87 
70 

86 

70 

8a 

60 

88 
63 

88 
64 

90 
68 

89 
68 

89 

71 

86 
68 

91 
61 

94 

66 

98 
65 

96 
66 

93 
73 

93 

71 

94 
69 

93 
68 

90 
64 

90 
71 

85 
69 

90 
66 

90 
71 

91 
70 

93 

73 

91 
72 

91 
72 

91 
70 

92 

67 

90,3 
68.2 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

M 

67 

83 

70 

84 

70 

B3 

68 

89 
59 

87 
65 

88 
69 

40 

70 

88 
68 

88 

70 

80 
63 

89 
64 

95 

69 

100 
70 

97 
71 

92 

71 

93 

70 

91 
67 

89 

67 

88 
69 

83 
72 

81 
66 

86 

69 

86 
70 

90 
67 

89 
68 

89 
71 

89 
71 

89 
69 

69 
70 

88.4 
68.3 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

84 
62 

87 
68 

86 

64 

85 

69 

88 
54 

88 
59 

86 
64 

42 

70 

91 

70 

90 
66 

87 
59 

78 
59 

88 
65 

96 
64 

100 
69 

97 
69 

94 
71 

93 
63 

90 
62 

90 
64 

90 
67 

85 

64 

94 
64 

91 

68 

90 
69 

90 
67 

91 
69 

89 
68 

90 
68 

91 
67 

89.4 
65.6 

DEL  RIO  NB  AP 

MAX 

Mm 

91 
68 

89 
73 

91 

72 

92 
71 

90 

64 

93 
68 

93 
71 

44 
72 

93 
71 

91 
73 

80 
65 

90 
65 

96 

70 

100 
72 

99 
72 

95 
73 

94 
73 

94 
72 

93 

70 

93 
72 

86 

73 

40 
64 

92 
73 

93 
72 

95 
72 

96 
73 

95 

74 

95 

74 

94 
71 

94 
72 

92.7 

71.0 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

84 

66 

B3 

70 

90 

71 

86 
67 

85 

56 

89 
60 

90 
68 

91 

71 

90 
67 

89 
65 

86 
66 

92 

58 

48 
68 

100 
64 

102 
70 

98 
69 

96 
69 

93 
66 

93 

57 

94 
67 

93 

69 

85 

61 

92 

68 

95 

69 

94 
68 

93 
72 

93 
66 

94 
67 

94 

67 

96 
67 

92.2 
66.5 

PREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

83 
68 

83 
66 

86 
69 

85 
68 

ao 

61 

79 
65 

86 
66 

88 
68 

86 
68 

87 
69 

86 
67 

89 
68 

92 
68 

48 
67 

99 
68 

92 
72 

91 

71 

89 
69 

92 
66 

90 
68 

89 

67 

83 

71 

89 
67 

89 
70 

68 
68 

69 
67 

90 
71 

89 
70 

90 
67 

90 
67 

88.3 
68.0 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

84 
69 

86 
71 

85 
71 

86 

70 

88 
62 

71 

60 

98 
66 

40 
68 

88 
70 

86 

70 

86 
68 

89 
63 

90 
64 

40 
68 

95 

68 

94 
74 

90 
72 

91 
68 

87 
62 

88 

66 

89 
78 

84 

73 

83 

68 

90 
71 

90 

70 

68 
74 

68 
72 

88 

70 

90 
69 

90 
66 

66.2 
66.9 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 

67 

85 

71 

87 
69 

87 
67 

84 
60 

92 
66 

90 
68 

91 
69 

90 
66 

89 
66 

84 
65 

93 
59 

47 
67 

103 
66 

102 
65 

97 
71 

93 

70 

91 
68 

91 

61 

90 
66 

92 

68 

82 

67 

89 
69 

91 
67 

92 
67 

92 

74 

92 
71 

92 
68 

92 
67 

92 

68 

90.9 
67.1 

JUNO 

MAX 

Mm 

86 
62 

88 
64 

86 
64 

84 
69 

82 

61 

88 
62 

90 
68 

89 

73 

89 
71 

89 

71 

88 
71 

83 
62 

90 
65 

97 
72 

100 
73 

94 
73 

95 

71 

95 
72 

95 
68 

94 
71 

93 
74 

85 

66 

85 
68 

67 
70 

66 
72 

90 
73 

91 
73 

91 
72 

90 
71 

92 
72 

90.0 
69.1 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

85 

66 

85 

61 

76 
60 

87 
62 

84 
68 

89 
61 

86 
68 

87 
67 

88 
58 

92 

65 

96 
65 

96 
70 

93 
69 

92 

65 

90 
59 

90 
65 

90 
65 

88 
68 

87 

70 

60 
65 

88 
70 

89 
68 

88 
72 

89 
70 

90 

70 

90 
68 

89 
66 

68.3 
66.0 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

83 

68 

86 
71 

86 
71 

87 
69 

88 
63 

71 
63 

86 

65 

89 

70 

89 
69 

88 

70 

88 
67 

87 
65 

91 
68 

93 

70 

97 
70 

94 
68 

91 
73 

90 
67 

87 
62 

89 

67 

92 

67 

92 
71 

85 
73 

91 
72 

93 

71 

91 
75 

91 
73 

92 
72 

92 

68 

92 

69 

89.1 
66.9 

LANGTRV  NO  2 

MAX 

Mm 

83 

63 

85 

63 

86 
64 

85 

65 

87 
65 

90 
67 

91 
69 

94 
64 

94 

69 

94 
69 

90 
63 

90 
63 

92 
65 

94 
65 

96 
73 

97 
73 

97 
73 

92 
72 

94 
72 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

91 
73 

91 
73 

92 

73 

91 
72 

91 
73 

91 
73 

91 
74 

95 
74 

91.4 
69.4 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

83 

68 

85 

70 

86 
69 

84 
69 

85 
60 

87 
63 

87 
64 

89 

67 

87 
66 

88 

70 

86 
68 

89 
59 

93 
67 

97 
65 

98 

66 

95 
72 

91 
72 

92 

76 

91 
61 

86 

70 

89 
68 

83 
68 

89 
66 

90 
70 

90 

70 

91 
73 

91 
71 

90 
72 

91 

65 

91 
67 

89.3 

67.7 

LLANO 

MAX 

Mm 

86 
67 

88 
67 

87 
72 

88 

71 

88 
63 

73 

62 

86 

70 

89 
73 

91 

70 

40 
71 

90 

69 

88 
67 

92 

71 

95 

72 

99 
72 

97 
76 

96 

76 

94 
71 

99 
66 

90 

71 

92 
72 

92 

75 

87 

72 

41 

75 

92 
72 

91 
77 

91 
74 

92 

72 

9  2 
70 

93 
72 

90.6 
70.9 

MASON 

MAX 

Mm 

83 

65 

86 
71 

84 
69 

87 
69 

86 
60 

81 
60 

87 
62 

88 
68 

89 
66 

88 
67 

88 
63 

86 
60 

91 
62 

95 

65 

102 
67 

100 
72 

93 
68 

92 

67 

90 
36 

90 
61 

91 
64 

66 
66 

83 
69 

89 
69 

90 
67 

90 
74 

90 
69 

91 
66 

91 
62 

91 
66 

89.3 
65.6 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

88 
61 

87 
70 

86 
71 

89 

70 

93 
56 

95 
65 

95 

71 

94 
73 

89 
72 

83 

70 

81 
60 

90 
63 

103 
68 

105 
61 

99 
73 

95 
71 

92 
71 

90 
72 

90 
69 

89 

70 

89 
71 

86 
67 

90 
70 

91 
74 

92 

73 

91 
66 

90 
72 

90 

70 

91 
71 

91 
71 

91.2 
66.7 

MENARD 

MAX 

Mm 

87 
67 

84 

70 

86 
71 

86 

67 

82 
5T 

87 

63 

89 

70 

89 
69 

89 
65 

87 

67 

85 

64 

91 
57 

96 
66 

102 
64 

102 
67 

97 

70 

92 

70 

89 
65 

91 
56 

92 
63 

91 

70 

65 
67 

89 

69 

92 

65 

93 

68 

92 
72 

93 

70 

93 

67 

93 

64 

93 
65 

90.6 
66.2 

MERTZON 

MAX 

Mm 

020NA 

MAX 

Mm 

83 

61 

85 

66 

85 
69 

83 
69 

85 
55 

88 
56 

90 
66 

90 
68 

90 
69 

88 

69 

86 
60 

81 
60 

88 
64 

95 

70 

100 
70 

97 
70 

92 

69 

93 
66 

92 
64 

93 
68 

9: 

68 

62 
63 

84 
6  2 

88 

68 

88 
69 

87 
71 

90 

71 

90 
70 

69 

66 

90 
68 

88.6 
66.2 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

90 
63 

88 

70 

90 

70 

90 
69 

89 
69 

87 
61 

91 

60 

94 

70 

91 

70 

91 
70 

91 
67 

94 

6  7 

98 
66 

100 
66 

102 
69 

101 

71 

96 

73 

93 
63 

94 

71 

96 

74 

92 

71 

86 
67 

95 
71 

95 
71 

95 
73 

96 
75 

95 
7  3 

95 

76 

96 

71 

95 

71 

93.6 
69.3 

PRAOE  RANCH 

MAX 

Mm 

83 

82 

78 

81 

79 

80 

82 

86 

82 

SO 

82 

84 

89 

88 

87 

84 

87 

98 

84 

66 

83 

90 

86 

89 

86 

91 

91 

85.1 

RANKIN 

MAX 

Mm 

88 
67 

87 
69 

86 
68 

88 
69 

91 
57 

87 
65 

94 

70 

94 
72 

87 

72 

87 
69 

77 
58 

89 
62 

99 
68 

100 
71 

95 

72 

92 
69 

93 

70 

90 
68 

90 
70 

91 
69 

90 
65 

88 
67 

91 
69 

90 
66 

89 
71 

92 
66 

69 
68 

91 
69 

91 

6  9 

93 

70 

90.3 
67.6 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

SB 

66 

87 
70 

87 

69 

89 
72 

89 

59 

90 
60 

89 

63 

93 
72 

93 
71 

91 

70 

89 
61 

81 
62 

90 

67 

98 
73 

96 
71 

100 

70 

95 
74 

93 

70 

90 
63 

90 
69 

94 
71 

93 
65 

94 
71 

9* 
73 

93 

74 

94 
73 

91 
70 

92 

70 

93 
71 

96 

69 

91.8 
68.6 

See  Referoace  Notes  Following  SUtloa  Lnde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1965 


Station 


Day  of  Month 


5    6 


9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 
SAN  SABA 
SCNORA 

STERLING  CITY 
TARPLEY  1  E 
UVALDE 

MATER  valley 
•   •   » 
SOOTH  CENTRAL       0 
AUSTIN  MB  AIRPORT 
AUSTMELL  ML  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  0AM 
Chapman  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  MB  AP 
CUERC  3  NM 
ELGIN 
PLATCMA 
FLCRESV1LLE 
MUM 
GCN2ALES 

MALLITTSvILLE  1  N 
MMN 
«ENEDY 
'INGJvlLLl 
LA  l»»NOt 
Llf |M«TON 
LULl»« 

■Ml 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

MO) 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 


82   S3 
66   6« 


87   87 
6*   71 


89 
72 


87 
72 


87   87 
71   73 


87   86 
79   79 


87   86 
7  3   7* 


86   86 
69   72 


86   86   86 


68   72   71 

87   85   88 
75   76   7* 


69   70   69 


87   89 
71   73 


M 

7  0 


'1 


»7   89 

70   72 


91   91 
70   72 


90   9* 

71    72 


•  t   90 
»«   69 


»7    7|    49 


81   85 
60   61 


87  88  77 

68  61  61 

86  88  88 

69  58  63 

86  87  86 

68  51  55 


89  76  85 
71  63  63 

87  87  89 

90  89  88 
71  76  69 

91  91  81 
70  72  6* 

89 
71 


89   90 
72   70 


91   90 
7*   67 


86   87 
62   65 


82   83 

65   65 


80   90 
66   65 


69   66   66 


90   92   90 
73   78   69 


84   86 
66   66 


,-  ie 

73   61 


M   87   90 
>4    14   41 


89   91 
72   69 


86   89   89 
66   7*   72 


89   87   87 


91   91 
68   73 


88   92 
6*   67 


86   86 
68   68 


91   90 
75   76 


89   88 
78   80 


90   90 
76   75 


89   93 
65   72 


(C 

73 


92   90   90 

75   77   7* 


68   90 
6)   7* 


7r, 


72 


V 
M 


90   90 
61   74 


10 
59 


90   90 
69   69 

89   89 


90   92 
69   68 


92   92 
69   69 


91   92 
70   69 


89   92 

70   70 


90   91 
70   70 


92   92 

69   69 


92   95 


91   9* 


90   90 
72   67 


92   98 
67   66 


98  103 
72   71 


100 
73 


99 
68 


97 
62 


93   96 

67   65 


95   98 
67   67 


92   98 
65   72 


90   9*   92 
70   72   73 


93   93 

71   70 


92   95 

70   72 


90   92 
71   75 


89   90   91 
77   77   78 


95 

69 


93   95 
69   73 


88   90 
70   71 


96   96 
69   68 


90   92 
70   72 


92   93 

69   69 


67   66 
93   96 


95  10U 
69 


89   91   91 

70   70   73 


90   92 
69   72 


97  101 
72   76 


'1 

ro 


91   92 

M    71 


M  r'.IWw!n<|  I 

1»2  - 


90   90 
67   68 


100   95 
72   73 


98   95 

7*   7* 


96   96 
72   73 


9*   92 

70   69 


98   99 
66   65 


100   96 
72   73 


100   99 
61   67 


92   92 

71   75 


9*  95 

74  73 

95  9* 
69  74 

93  92 
74  74 

96  93 
77  74 

91  92 

71  72 

91  91 
82  82 

94  93 
76  75 

96  96 

73  72 

95  95 

69  74 

90  91 

71  71 

95  95 

72  72 

95  95 

74  75 

92  88 
74  73 

93  92 

69  72 

100  98 

70  74 

95  96 

74  73 


92  92 

66  73 

90  90 

69  73 

92  92 

74  72 

94  93 

73  71 

97  96 

72  73 

99  98 

74  71 

90  91 

71  71 

9!  91 

71  72 

94  95 

74  75 


88   88 
70   68 


89   68   89 


87   91 
72   71 


92 
71 


90   90 
80   78 


89   88 
72   72 


93   92 

70   70 


93   92 

70   70 


87   90   90 
73   74   73 


89   90   90 
68   70   70 


92   94   95 


67   69   71 


93   91   94 
74   73   73 


87 
72 


89   85 
66   66 


90   90 
75   75 

89   90 


91   92 
72   76 


94   88 
73   72 


91   87 
70   74 


90   90 
75   78 


89   86 
74   75 


90   90 
80   62 


91   93 
73   78 


94   92 
74   75 


90   93 

71   74 


85   88 

72   73 


91   95 
73   75 


90   93 

74   76 


90   90 
74   77 


89   90 
72   74 


92   90 

71   76 


91   94 
73   73 


90   91 
75   76 


87   90 
73   74 


87   89 
73   74 


92   91 
70   75 


91   92 
72   74 


91   97 
74   76 


97   90 
75   74 


91   92 
73   71 


91   90 
72   74 


91   92 

74   73 


92   93 

75   71 


92   91   92 
73   75   72 

90   89   90 


92 
72 


93   93 

74   72 


91   89   90 


94   93 
71   70 


93   93 

74   74 


96   93 
74   74 


92   92 

78   77 


92  91 

73  71 

91  91 

72  71 


92  92  91 

72  73  72 

93  94  93 

71  77  72 


97  98 

76  71 

96  96 

73  71 


97 
71 

|| 

73 

92  90   91 
70   73   70 

93  92   91 

72   74   72 

9)   91   91 

74   78   73 


87   86   86 
69   66   67 


91   92 
70   71 


90 
72 


96   96 
69   69 


92   93   92 

73   73   72 

90   89   90 


93   92 
72   72 


92   93 

74   72 


90   90   90 

74   73   73 


90   90   91 
78   80   81 


96   95 
72   72 


95   96 
71   71 


90 
72 


92   90 
73   74 


92   92 
72   71 


92  92  93 

74  74  74 

94  92  94 

72  72  72 


71   71   69 


92   93 
73   72 


97   98   96 
7]   69   68 


97   93 
72   70 


91   9! 

71   74 


91 
TO 


91   94   95 
74   71   71 


Continued 

Ul 

UL 

I 

It 

Ml 

Jhi 

ttA 

1U 

at 

;s 

JUNE 

TEXAS 
1965 

Station 

Day  ot  Month 

« 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RCBSTOWN 

MAX 

MIN 

BS 
73 

88 

74 

87 
71 

90 
74 

91 
73 

92 

70 

93 

74 

94 

74 

92 
72 

92 

75 

92 

70 

93 
72 

95 
72 

94 

70 

98 
73 

95 
76 

95 
75 

95 
76 

93 

75 

89 
74 

92 
72 

93 

75 

94 
75 

94 
75 

95 
74 

95 

78 

95 
76 

95 

75 

94 

74 

95 
75 

92.9 
73.7 

ROCKPORT 

MAX 
MIN 

as 

78 

83 
78 

84 
77 

85 
78 

86 
79 

86 
67 

86 
72 

86 
78 

86 
78 

86 

79 

87 
78 

87 
72 

86 
78 

87 
78 

88 
79 

88 

80 

89 
80 

90 
80 

86 
74 

87 
80 

87 
74 

88 
77 

87 
80 

88 

80 

88 
80 

87 
80 

87 

80 

87 
78 

88 

79 

89 
78 

86.6 
77.6 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

89 

71 

89 
75 

90 
73 

92 

73 

79 
64 

B7 
66 

89 
66 

91 
74 

90 
74 

90 
73 

90 
69 

90 
67 

93 

74 

95 
71 

94 
74 

93 

75 

92 

73 

89 
71 

90 
69 

90 
71 

90 
74 

88 

94 
77 

93 

77 

94 
75 

94 

77 

94 
73 

92 
73 

92 

72 

92 
71 

90.1 
72.3 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

84 
69 

86 
72 

87 
70 

88 
69 

88 
72 

77 
60 

84 
64 

86 
68 

88 
71 

88 

70 

86 
62 

89 
66 

88 

67 

89 
69 

92 

71 

91 
72 

90 

71 

91 

70 

88 
68 

89 

68 

89 

70 

90 
71 

86 
74 

90 
74 

91 
70 

92 
73 

90 
69 

90 
71 

91 
68 

91 
68 

86.4 
69.2 

SEALY 

MAX 

MIN 

90 

70 

91 

70 

92 

70 

92 

70 

89 
69 

89 
67 

93 

64 

93 

72 

92 

68 

91 
69 

91 
65 

94 

71 

95 
69 

95 

70 

96 

70 

95 

69 

93 

73 

90 
69 

92 

70 

95 

70 

92 

71 

90 
72 

92 

70 

92 

70 

93 

71 

93 

71 

93 

70 

93 
71 

93 

70 

93 

70 

92.4 
69.7 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

89 

70 

91 
73 

90 
70 

92 

71 

85 
63 

88 
65 

90 
66 

92 

72 

91 

70 

89 

72 

89 
68 

92 

68 

93 

71 

95 
69 

93 
73 

93 
73 

92 
72 

90 
72 

90 
69 

91 

70 

94 
71 

91 

73 

94 

75 

95 
73 

95 
75 

94 

70 

93 

71 

93 
71 

94 
71 

94 

70 

91,7 
70.6 

SINTON 

MAX 

Mm 

88 
72 

87 
75 

89 
72 

88 

75 

89 
72 

91 
69 

90 
74 

90 
75 

90 
75 

90 
72 

90 
72 

91 

69 

91 
71 

94 
72 

92 
74 

93 

76 

94 
71 

89 
71 

88 
74 

92 

74 

92 
73 

92 
75 

93 
79 

93 

77 

92 
78 

93 
79 

92 

79 

92 

74 

94 
75 

93 

73 

91.1 
73.9 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

81 
71 

87 
73 

89 
70 

88 

70 

90 
74 

80 
65 

85 

60 

87 
70 

90 
70 

89 

70 

89 
68 

89 
69 

90 
69 

89 

70 

91 
73 

68 

92 

73 

93 

71 

90 
69 

90 
70 

91 
71 

90 
74 

87 
73 

90 
73 

92 

73 

92 

72 

91 

71 

92 
72 

92 

71 

92 
71 

89.2 

70.5 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

88 
69 

90 
70 

89 
70 

90 

70 

90 
71 

82 
65 

86 
64 

92 
66 

93 

70 

91 
69 

90 
69 

92 

69 

94 

70 

94 
69 

94 
69 

95 

69 

91 
69 

91 
70 

88 
68 

91 

70 

93 

70 

93 
71 

89 
73 

93 
72 

9  2 
72 

94 
72 

95 
71 

93 

71 

95 

70 

94 

71 

91.4 
69.6 

YOAKUM 

•   •   « 

MAX 

MIN 

90 
71 

90 
72 

90 
70 

89 

70 

87 
67 

90 
67 

92 
65 

92 

74 

91 
69 

89 
72 

91 
69 

92 

70 

92 

70 

94 
70 

93 
73 

93 
71 

93 

73 

90 
71 

91 
69 

94 
71 

89 
71 

89 
73 

91 

74 

94 
73 

93 

72 

93 
73 

94 

71 

95 
73 

95 

72 

93 
71 

91.6 

70.9 

UPPER  COAST         08 

ANAHUAC  TBCO 

MAX 

MIN 

85 

TO 

86 
72 

87 
70 

88 
71 

88 

67 

88 

70 

84 
64 

87 
72 

89 
69 

88 
71 

89 
70 

88 

71 

90 
72 

91 
72 

95 

75 

91 
70 

93 

74 

93 
69 

93 

70 

94 
72 

93 

70 

90 
72 

89 
74 

91 

7* 

89 
74 

90 
76 

92 

75 

91 
73 

92 
73 

90 
71 

89.6 
71.6 

AN6UT0N 

MAX 

MIN 

86 
73 

87 
71 

88 
74 

86 

75 

88 

74 

88 
66 

86 
73 

90 
69 

88 
71 

89 
67 

91 
70 

93 
71 

90 
70 

93 

70 

92 
72 

93 
73 

92 

70 

89 
72 

89 
72 

88 
75 

87 
76 

89 
75 

89 
73 

89 
77 

89 
73 

90 
72 

90 
71 

91 

70 

69.3 

72.0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

87 

70 

87 
73 

88 
72 

89 

74 

87 
75 

87 
75 

89 
65 

91 
73 

90 
71 

90 
71 

90 
68 

96 
73 

94 
72 

92 

73 

95 
74 

94 
73 

95 

74 

93 

73 

91 
72 

91 
72 

92 

70 

88 
73 

89 
76 

90 
7* 

90 
74 

90 

71 

90 

74 

91 
74 

92 

73 

90 
72 

90.6 
72.3 

BAYTOWN 

MAX 

MIN 

86 
75 

86 

76 

87 
73 

86 

77 

86 
72 

81 
67 

86 

64 

88 
76 

86 
72 

86 
72 

90 

71 

90 
73 

90 
72 

91 
73 

89 
72 

89 
74 

91 
72 

91 
75 

91 
73 

89 
73 

87 
74 

88 
74 

89 
79 

89 
78 

89 
78 

90 
77 

90 
78 

89 
74 

88 
74 

92 

73 

88,3 
73.7 

BEAUMONT 

MAX 

MIN 

86 

70 

90 
7* 

90 
71 

91 
73 

90 
77 

90 
78 

82 
65 

92 
69 

93 
73 

91 
71 

89 
70 

92 
73 

93 
75 

95 
73 

94 
75 

96 
68 

92 

70 

92 
69 

93 
71 

92 
72 

90 
72 

91 

75 

92 
76 

93 

73 

91 
75 

94 
77 

95 
78 

91 
73 

92 

73 

91 
73 

91.4 
72.7 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

88 
67 

89 
66 

90 
66 

90 
67 

89 

70 

89 
68 

80 
59 

92 
65 

93 
66 

90 
65 

90 
65 

92 
68 

93 

68 

92 
65 

94 
68 

95 

65 

91 
68 

91 
65 

90 
67 

91 
65 

93 
66 

92 

70 

92 
71 

93 
70 

91 

70 

92 
66 

93 

70 

94 
69 

94 
69 

89 

67 

91.1 

67.0 

DANEVANG  2  SE 

MAX 
MIN 

88 

70 

87 
75 

88 

73 

88 
78 

89 
77 

86 
75 

89 
65 

88 

74 

87 
70 

87 

71 

88 
69 

89 
71 

89 
70 

92 

71 

92 
72 

93 
72 

92 

74 

90 
73 

91 
72 

91 
72 

88 
72 

88 
73 

89 
75 

90 
74 

91 

73 

89 

75 

91 
72 

91 

74 

91 
73 

90 
72 

89.4 
72.6 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

90 

70 

90 
72 

91 
71 

90 
71 

89 

74 

90 
67 

94 
65 

93 
74 

92 

71 

92 

71 

93 
69 

93 

70 

95 

70 

97 
71 

97 
73 

97 

72 

95 
72 

91 
73 

95 

72 

95 
72 

91 
73 

90 
73 

91 
75 

94 

74 

93 
73 

93 

74 

93 

73 

94 
74 

93 
73 

94 
73 

92.6 
71.8 

FREEPORT  5  NW 

MAX 

MIN 

85 

75 

86 

75 

87 
75 

87 
75 

87 
76 

87 
77 

89 
69 

87 
72 

89 

75 

88 
75 

88 

70 

91 
70 

91 
73 

90 

74 

91 
76 

91 
75 

93 

77 

92 

71 

91 
72 

89 

72 

89 

74 

88 
75 

89 
78 

89 

77 

91 
76 

89 

77 

90 
79 

90 
79 

91 
78 

90 
77 

69.2 

74.8 

oalveston  we  city 

MAX 

MIN 

83 

76 

84 
78 

84 
78 

83 

78 

84 
79 

82 

68 

83 

75 

84 
78 

86 
78 

85 

76 

89 

78 

86 

77 

86 
79 

87 
80 

87 
77 

88 
77 

87 
79 

89 

77 

85 
77 

86 
79 

84 

75 

86 
80 

87 
80 

86 

79 

■  6 

80 

87 
81 

86 
81 

87 
77 

86 
73 

88 

80 

85.7 
77,7 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

87 
74 

89 
7* 

88 
75 

87 
75 

88 
76 

87 
68 

90 
67 

92 

77 

89 
75 

89 
74 

92 

74 

92 

76 

92 

77 

96 
77 

94 
75 

91 
76 

90 
79 

91 
76 

89 
77 

91 
78 

90 

77 

89 

77 

90 
79 

89 

79 

92 

76 

92 

77 

92 

77 

91 
76 

91 
76 

94 
77 

90.5 
75.7 

H0U5T0N  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
70 

89 

71 

90 
70 

90 
70 

90 
74 

87 
72 

90 
67 

92 

76 

90 
73 

90 
74 

93 

73 

93 

75 

93 

74 

94 
74 

94 
75 

93 

75 

92 

77 

92 
75 

91 

74 

92 

77 

91 

76 

93 
76 

95 

77 

92 
75 

95 

74 

94 
75 

94 
75 

94 
76 

92 
77 

93 

76 

91.9 
74.1 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

89 
72 

88 
72 

89 
71 

89 

73 

90 
73 

89 

68 

75 
63 

90 
71 

91 
70 

89 

70 

89 
69 

92 
73 

94 
72 

92 

71 

95 
73 

69 

92 

74 

91 
68 

91 
70 

91 
70 

91 
71 

90 
72 

89 
74 

90 
74 

90 
73 

89 

71 

90 
71 

90 
71 

92 

71 

89 

70 

90.0 
71.0 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

87 
77 

88 

77 

88 

76 

87 
77 

88 

70 

89 
70 

89 
79 

90 
77 

89 
77 

91 
71 

90 
73 

92 
77 

92 

78 

91 
79 

93 

79 

93 

78 

92 
73 

92 

73 

92 
73 

91 

77 

90 
75 

91 
81 

91 
79 

90 
79 

90 

80 

92 

80 

93 

77 

92 

78 

93 
76 

90.6 
76,4 

NAURBRO 

MAX 

Mm 

87 
72 

88 

74 

88 
72 

88 
76 

90 
78 

87 
78 

88 
75 

89 
71 

88 

70 

88 
72 

89 
69 

90 
75 

90 
75 

91 

76 

93 
76 

93 
76 

93 

73 

92 

70 

90 
75 

92 

70 

91 

71 

94 
72 

91 
72 

89 
72 

90 
74 

90 
75 

88 

70 

89 
72 

91 
72 

92 
72 

90.0 
73,2 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

88 
70 

88 

71 

89 
70 

89 

70 

88 
73 

88 

75 

89 
64 

90 
73 

92 

70 

90 
71 

91 
69 

93 
72 

91 

71 

93 
71 

97 
73 

95 
72 

97 
75 

95 

71 

92 
71 

92 
71 

94 
73 

90 
73 

8  9 
75 

91 
72 

92 
72 

91 
73 

91 
72 

93 
73 

94 

72 

94 
71 

91.3 

71.6 

ORANGE  4  Nw 

MAX 

Mm 

86 

71 

87 
72 

88 

71 

89 

71 

87 
71 

88 
73 

84 
64 

90 
66 

90 
71 

89 

70 

91 
68 

92 
69 

93 

70 

91 
70 

94 
72 

93 
68 

92 
69 

90 

67 

92 
69 

89 
69 

90 

68 

90 
69 

90 

72 

90 

70 

89 
72 

92 

73 

92 

70 

91 
72 

90 
72 

90 
70 

90.0 
70,0 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 

76 

87 
77 

88 

75 

87 
78 

87 
73 

89 

70 

88 
70 

88 

78 

88 
76 

89 

74 

88 

71 

90 
72 

90 
79 

91 
80 

91 
80 

92 

78 

93 

75 

91 
72 

90 
74 

90 
74 

90 
75 

89 
73 

89 
81 

89 

80 

89 
80 

89 

81 

89 
80 

90 
79 

90 

78 

91 

76 

69.3 
76.2 

PIERCE 

MAX 

Mm 

86 
69 

87 
70 

89 
69 

89 

70 

88 
72 

88 
74 

90 
64 

91 
72 

90 
69 

90 
70 

91 
68 

94 
69 

92 

70 

92 

69 

95 

71 

94 
70 

96 
72 

94 
70 

92 
71 

95 
69 

93 

70 

90 
72 

92 
73 

93 
73 

94 

72 

95 
72 

94 
73 

93 
72 

93 

72 

90 
71 

91.7 

70,6 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

88 
76 

88 

76 

88 
76 

89 

77 

89 
79 

90 
71 

89 

68 

88 

78 

88 
78 

88 

78 

92 
74 

90 
77 

90 
78 

92 

79 

91 
79 

92 
79 

92 
70 

88 
71 

89 
72 

89 
73 

89 

76 

90 
73 

89 
73 

91 
79 

96 
79 

90 
80 

90 
80 

90 
79 

90 
79 

91 
77 

89,9 
76.1 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

88 
77 

88 

75 

88 
75 

89 

76 

87 
77 

89 
77 

S3 
65 

87 
72 

89 
76 

88 
76 

89 
72 

90 
73 

92 

74 

91 
77 

93 
77 

93 
71 

93 

73 

90 
71 

90 
74 

89 

75 

91 
76 

89 
78 

89 
79 

90 
78 

90 
79 

90 

79 

91 
79 

91 

80 

94 
78 

91 
75 

89.7 
73.5 

PORT  ARTHUR  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
73 

89 
73 

88 
72 

88 
73 

89 
74 

82 
66 

89 
66 

90 
71 

89 
72 

89 

71 

91 
70 

92 
73 

92 
72 

92 

72 

93 
71 

91 
71 

92 

72 

92 
69 

89 
73 

89 

71 

89 

72 

90 
74 

92 
75 

91 
74 

92 
73 

92 
73 

91 
73 

94 
74 

92 

74 

93 
73 

90.3 
72.0 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

89 
71 

89 

74 

89 

74 

90 
76 

89 
72 

88 
73 

89 
70 

91 
76 

91 
76 

91 
76 

89 
72 

92 

71 

92 

74 

93 

75 

94 
76 

94 
77 

94 
78 

93 

76 

89 
75 

90 
76 

91 
74 

91 
75 

94 
77 

91 
75 

93 

76 

92 

78 

92 

77 

92 

78 

92 

76 

92 

73 

91.2 
74.9 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

87 

7* 

88 

73 

86 
74 

85 
75 

87 
73 

86 
71 

88 
73 

67 
74 

86 

74 

88 

79 

89 
77 

89 

73 

88 
74 

90 

76 

89 
75 

87 

78 

89 

77 

90 

79 

91 
78 

89 
79 

89 
79 

88 

77 

89 

73 

91 

79 

90 
79 

90 
80 

90 

81 

90 
80 

91 
79 

90 
79 

66,6 
76,6 

SUGAR  LANO 

MAX 

Mm 

89 
71 

89 
71 

89 
70 

89 
70 

90 
72 

89 
73 

87 
65 

92 

73 

93 
72 

90 
72 

90 
70 

91 
73 

93 
73 

93 
71 

94 
72 

95 
72 

95 

76 

92 
70 

91 
72 

90 
73 

92 

74 

91 
74 

90 
75 

92 

76 

90 
73 

90 
73 

93 
73 

91 
74 

92 
73 

91 
73 

91.1 
72.2 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

88 
68 

89 
69 

89 
68 

90 
69 

90 
72 

90 
73 

89 
65 

89 
72 

90 
69 

90 
69 

89 
68 

92 
72 

92 
71 

92 

69 

93 
70 

93 
71 

93 

74 

90 

70 

90 
72 

88 

70 

90 
71 

8  9 
72 

90 
74 

90 
72 

It 

71 

89 
71 

90 

70 

90 

72 

88 
72 

89 
71 

90.0 
70.6 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
72 

89 
72 

90 
72 

89 
73 

89 
69 

88 

68 

89 
68 

90 
75 

90 
74 

88 
73 

90 
71 

90 
73 

91 
73 

92 

73 

92 

75 

93 

76 

94 
75 

90 
74 

91 
72 

92 
73 

88 

74 

90 
75 

90 
76 

92 
75 

91 

74 

92 

77 

92 

75 

93 
75 

92 
73 

93 
74 

90.6 
73.4 

Sea  Rei«r«nc«  NoUi  Following  Station  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1965 


Station 


Day  of  Month 


8   9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SOUTHERN 
ALICE 
ARMSTRONG 
SATESVILLE  3  S 
BENAVIOES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  3  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EMU  R*ss 
ENCINAL  3  N* 
FALCON  DAN 
PALFURRJAS 
FOMLERTON 
FREER 

KAFF|E  RANCH 
LA  PRYOR 

LAREDO  as  AIRPORT 
LAREOO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 
PCTEET 

IIO  4RANDE  CITY  3  - 
TILDEN 
IAPATA 

•    •    • 


L0«l»  /»LLl' 


WVIUjI  ••  A|BFO»T 

-«t. : ^%t i 

•<  wn 
-'  em 

mmi 

>  .    .. 


90   9* 
63   67 


89   92 
70   72 


93   93 

75   71 


90   91 
73   71 


9*   92   96 
72   75   72 


92   94 
76   72 


89 
71 


96   97 
72   70 


97   98 
72   73 


96   96   98 


T4   7»   73 


99   90 

72   73 


71   73 


•  9   91 

72   73 


90   91 
72   76 


90   91 
72   73 


•  7    «7 
77    '• 


90  91 

71  76 

93  95 

70  66 

95  86 

72  68 

95  9* 
7*  72 

96  96 

70  75 

96  9* 

71  76 

91  89 

73  67 

96  86 

72  69 

9*  87 

72  72 

91  96 

70  73 

96  93 

72  66 

98  98 

70  70 

97  98 

73  7* 

89  90 

70  71 

95  91 

73  75 

95  96 

73  75 

101  102 

76  76 


95 

80 


101 
73 


9*   94 
71   74 


92  90  91 

71  61  68 

90  83  88 

73  66  66 


97   97 
73   72 


94   96 
62   63 


90   93 
78   77 


92   9} 

73   73 


91   93 

73   78 


7t   77 


92   91 
76   71 


91   93 
79   7| 


99   92 

•  0   78 


97   97 
75   73 


96   97 
70   69 


98   98 
71   71 


97   96 
72   72 


92   95 

70   70 


95   97 
72   71 


97  101 
70   70 


95   93 
72   71 


102   95 
7*   71 


100   98 
78   77 


100  101 
75   74 


no 

69 


95  100 
75   74 


- 


90 

91  9 
76   7 

T. 
74 

94  g 
75   7 

95 
76 

93  9 
79   7 

94 

94  9 
79   7 

97 

n 

95   « 

74   7 

" 

99   9 

76   7 

78 

88   9 

7«   7 

'« 

79   7 

'.1 

95   9 

73   7 

91   90 
73   69 


96   92 
72   84 


96   93 
73   73 


95   93   95 
72   69   69 


96   93 
73   70 


89 
72 


93   90 
70   70 


95   94 
72   69 


96   97 

71   70 


96   94   98 

78   77   76 


96  100 
73   72 


94   94 
71   68 


97   97 
74   72 


95   98 

70   68 


98   99 
83   72 


95   9 
73 


92   93   96 

71   69   72 


98   99 
62   62 


94   96   99 
68   67   67 


98  101 

70  73 

100  105 

70  70 

105  106 

70  70 

100  100 

69  71 

105  104 


69 

100 
72   71   70 


102  101 
72   71 


100  104 
72   72 


104  187 

70   70 


102  105 
72   73 


95  101 
68   68 


99  102  101 
72   69   70 


98  104 
69   72 


96   98  100 
71   68   68 


101  105  106 
77   77   76 


103  107  107 
74   73   73 


92  100  103 
71   69   71 


97  101  101 
70   69   70 


93   97   98 
69   69   73 


98  101  105 
73   70   72 


97   99  103 

70   70   71 


98   99  108 
73   80   82 


99   97 
1   72 


3   97   94 
I   74   70 


95   95 
72   74 


100 
69 

102 
77 

104 
76 

102 

77 

100 


100  97  97 

74  72  70 

105  99  96 

76  72  72 


75 
103 


100   99 
81   76 


101  101 
77   75 


95   95 
74   73 


104  101 
76   76 


102  100 
77   74 


100  102 
70   73 


•  9 
80   90 


91   89   91 
72   72   71 


98  100 
72   75 


96   95 

74   70 


93   94 
69   71 


98   95 
75   73 


94   93 
75   71 


92 
71 


99  100  96 
77   74 

97   96  94 

77   74  74 


101  101 
72   69 


102  101 
77   77 


96 
73 


101 
76 


102   98   98 
74   74   75 


100   97 
75   73 


100 
71 


9  0 
69 


9  9 
73 


92   93   90 

76   74   77 


97   95   94 

75   71   74 


97   97 
76   75 


96   94   96 
76   76   76 


99   97 
72   75 


99   97   97 
76   75   73 


90   90   90 


75   71   ?i 


93   91 
71   69 


94   95 
72   72 


99   94 
74   73 


90 
72 


90   89 
72   70 


99   92 
73   72 


90 

71 


94   96   96 
77   77   77 

99   97   96 


91   90   91 

73 

90 
72 

91 

73 


95   97 

73   72 


95 

72 


90   93   94 
69   70   70 


74  75 

95  97  99 

76  77  74 

92  96  97 

70  77  75 


76   77   74 


72   77   74 


98  100 
74   73 


98  100   99 
73   77   76 


95 

70 


100   98 
79   80 


99  100 
74   76 


96   96 

74   75 


90   94 
73   73 


92   94 
70   69 


95   95 
72   74 


98  100 
76   76 


95   94 

75   76 


99   97 
75   73 


93   94 
72   76 


100   97 
72   67 


96   98 
70   74 


93 
73 


100   99 
76   78 


97 
72 


98   99 
73   77 


102  100 
74   77 


93   95 
73   73 


97   97 
75   73 


9S 

72 


100 
75 


101  too 

76   75 


9  3  94 

75  75 

95  94 

71  75   73 

96  94   9  7 
75  76   75 

90  90 

80  81 

89  99   89 

79  80   78 

95  95   99 

PI  ft      73 


92   93   95 

74   72   71 


95   95 

70   70 


97 
69 


98 
74 

100 
78 

97  96   96 

73  77   72 

98  99 

74  75 

99  96 

74  77 

96  98 

70  74 

99  100 

75  77 

102  103 

72  74 

101  101 

75  78 

95  97 

73  73 

98  98 

74  77 

96  95 
74  74 

98  96 

69  74   73 


98 
75 


96 
75 


96   97 
72   73 


99   98 
71   73 


93   97 
68   69 


102  101 
72   71 


95   93 
71   71 


71   70   70 

98   97   98 
74   74   72 


101   99 
80   81 


101 
76   77 


97   97 
75   75 


92   95 
75   72 


95   95 
75   75 


96   98 
76   73 


99   99 
60   78 


99   99   99 


96   96 
73   71 


94   94 
72   71 


99  100   99 
75   74   73 


98   87   98 
73   71   72 


102  101  100 
77   74   73 


91   91   91 
77   79   76 


93   91 
74   77 


93 

73 


93   95 

78   75 


97   96   96 


74   78   79 


90   90   90 
79   80   79 


97   96   96 


1M 


Continued 

VI 

UL 

It 

It 

MJ 

Jhi 

KA 

1U 

tit 

.b 

JUNE 

TEXAS 
1965 

Day  of  Month 

0 
Dt 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

SAN  BENITO 

■ESLACO    2    E 

MAX 

M3N 

MAX 

Mm 

92 

73 

89 
72 

90 
75 

89 

76 

90 
7* 

91 
74 

92 

7* 

91 
79 

91 
75 

91 
77 

98 
72 

92 

78 

92 
73 

94 
75 

93 

74 

94 

75 

95 
72 

94 

70 

96 

74 

92 

74 

95 
72 

93 
73 

95 
72 

94 
69 

95 

73 

96 
74 

97 
70 

97 
72 

100 
73 

97 
73 

98 

74 

95 

76 

95 
76 

95 
73 

96 

76 

94 

74 

96 

77 

90 

73 

92 

74 

91 

74 

94 

7". 

91 

72 

95 
74 

90 
75 

94 
75 

93 

75 

95 

75 

92 
74 

94 
75 

91 
75 

94 
75 

93 
78 

93 

76 

93 
75 

95 
75 

92 
74 

97 
74 

93 
73 

98 
74 

92 
72 

94,6 

74,0 

92.6 
73.9 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wir 
(Speed   - 

d 
m.p.h. 

> 

Relati 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

all 

5  o  a 
0.    o.  « 

0) 

a 

Station 

c  o 

«  -H 

r-(    O 
3    <D 
1/1    U 

a  a 

c 

rt  13 
V  a) 

rH    <D 

o  a. 

M  W 
0) 

a 

01 
V 

■ 
> 
< 

2     <t 

2, 1 

0 

1       1 

a  "o  S 

O  ~ 

CENTRAL    STANDARD   TIME 
MID           6   AM        NOON        6   PM 

e 

0 

« 

o> 

o 

s 

01 

1 
o 

01 
01 

i 

o 
co 

01 
0> 

i 

« 

o 

III 

ABILENE   WB    AIRPORT 

16 

9.7 

11.9 

36 

w 

4 

72 

84 

55 

49 

0 

1 

1 

3 

1 

0 

6 

68 

4.5 

AMARILLO   WB    AIRPORT 

17 

10.6 

16.1 

38 

SE 

24 

68 

82 

55 

51 

8 

5 

4 

2 

2 

2 

23 

70 

5.4 

AUSTIN   WB    AIRPORT 

16 

6.7 

8.3 

24 

SE 

4 

83 

91 

60 

56 

4 

0 

2 

1 

0 

0 

7 

59 

5.6 

BROWNSVILLE   WB    AIRPORT 

14 

13.1 

14.1 

31 

SE 

5 

86 

90 

54 

64 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

79 

4.3 

CORPUS   CHRISTI    WB    AIRPORT 

14 

10.8 

12.0 

30 

s 

5 

88 

94 

61 

67 

1 

2 

5 

1 

0 

0 

9 

64 

5.0 

DALLAS   WB   AIRPORT 

16 

9.6 

11.9 

34 

W 

5 

76 

88 

62 

56 

0 

2 

3 

2 

0 

0 

7 

59 

5.4 

DEL    RIO  WB    AIRPORT 

13 

10.9 

11.6 

35++ 

12 

4 

67 

84 

60 

43 

6 

1 

0 

1 

1 

0 

9 

- 

6.0 

EL   PASO  WB    AIRPORT 

22 

3.0 

8.6 

40 

SW 

23 

31 

42 

26 

19 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

10 

92 

2.2 

FORT   WORTH   WB    AIRPORT 

16 

8.1 

10.4 

43++ 

35 

15 

75 

85 

57 

54 

2 

4 

1 

2 

0 

0 

9 

- 

5.3 

GALVESTON   WB    CITY 

- 

- 

- 

40 

S 

6 

- 

- 

- 

" 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

8 

71 

- 

HOUSTON   WB   CITY 

0 

3 

1 

0 

1 

0 

5 

- 

- 

HOUSTON   WB    AIRPORT 

15 

6.9 

9.3 

44++ 

17 

5 

84 

87 

57 

61 

3 

6 

0 

0 

2 

0 

11 

70 

5.3 

LUBBOCK   WB   AIRPORT 

16 

12.7 

17.6 

39++ 

34 

21 

70 

85 

52 

42 

6 

1 

4 

0 

0 

0 

11 

- 

5.1 

MIDLAND  WB   AIRPORT 

17 

11.7 

14.3 

28++ 

17 

25+ 

64 

81 

45 

35 

4 

2 

0 

1 

0 

0 

7 

- 

4.4 

PORT   ARTHUR   WB    AIRPORT 

16 

4.8 

7.6 

41 

N 

15 

89 

91 

61 

68 

7 

2 

1 

0 

0 

1 

11 

69 

5.2 

SAN   ANGELO   WB    AIRPORT 

17 

8.2 

9.7 

2  3++ 

19 

26+ 

66 

79 

51 

40 

1 

0 

3 

0 

1 

0 

5 

" 

4.3 

SAN   ANTONIO   WB    AIRPORT 

15 

8.6 

10.9 

33 

SE 

19 

82 

89 

59 

54 

8 

1 

1 

1 

1 

0 

12 

57 

5.2 

VICTORIA  WB   AIRPORT 

14 

7.6 

9.6 

48% 

E 

6 

88 

90 

61 

66 

8 

3 

3 

1 

1 

1 

17 

- 

5.8 

WACO  WB    AIRPORT 

16 

9.6 

11.6 

25++ 

16 

26+ 

69 

76 

51 

47 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

5 

- 

4.9 

WICHITA   FALLS   WB    AIRPORT 

16 

8.4 

11.5 

41++ 

34 

15 

82 

90 

57 

53 

2 

2 

6 

0 

2 

0 

12 

~ 

5.1 

*     PEAK  GUST 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
-    195    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JUNE    1965 


Station 

Day  Of  Month 

3-? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   • 

LCW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WINS 

.28 
113 

.28 

1*3 

.18 
100 

.40 
161 

.40 
159 

.23 

111 

.29 

66 

.41 
114 

.43 
13* 

.42 
152 

.35 

112 

.28 
55 

.33 

96 

.43 
63 

.40 
*2 

.*C 

105 

.46 
131 

.38 

106 

•  3i 

66 

.31 

59 

.41 

102 

.2* 

71 

.31 

103 

.30 
88 

.40 
86 

•  *9 

1TI 

.55 

227 

.51 

186 

.91 
1*9 

.90 
112 

11.29 
3391 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDwELL  CAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.30 
110 
87 
70 

.33 
125 
91 
72 

.21 

81 
66 
69 

.3* 

109 
92 

70 

* 
1*8 
91 
67 

.6* 
8* 
71 
6* 

.28 
87 
95 
67 

.34 
123 
95 

68 

.30 
112 
95 
73 

.42 

102 
95 
TO 

.27 
71 
93 

72 

.28 
41 
95 
76 

.40 
73 
92 
73 

.38 
128 
92 
70 

.29 

102 
99 
T* 

.90 
8* 

100 
66 

.10 
92 
98 
68 

.35 

68 
96 
68 

.3* 

109 
92 
72 

.30 
36 
9* 
68 

.33 

100 
96 

66 

.4* 
105 
9* 
73 

.27 

ue 

91 
7* 

.23 

93 
92 
72 

.30 

66 
98 
73 

.43 
13* 
9T 
T3 

.41 
136 
93 
TO 

.43 

105 
96 
73 

.36 

8* 
9T 
T3 

•  9T 

91 

96 
T3 

10.14 
2914 
93.* 
TO. 6 

BELTON  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 
88 

.23 
95 

.16 
75 

.26 

80 

.31 

103 

.08 
29 

.26 
20 

.07 
51 

.28 
61 

.29 

54 

.2* 
25 

.25 

10 

.29 
40 

.35 

83 

.26 
41 

'3*1 
43 

.25 
22 

■s 

.27 

.2* 

17 

.26 
38 

.26 
46 

.18 

48 

.26 
53 

.26 

45 

.3* 

98 

.3* 

10* 

.39  .39 

1001  60 

.3* 
96 

T.S6 
1634 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

118 

.31 

11* 

.21 
63 

.28 

120 

116 

.07 
99 

.21 

42 

.31 
92 

.27  .39 
80   89 

.35  .2*  .37 
66   32   5* 

.39 
97 

.30 
66 

63 

.30 
96 

•s 

.31 

65 

.30 

Tl 

.29 

Tl 

.36 

80 

.36 

78 

.22 

69 

■;, 

.35 

102 

.48 
1*5 

.39  .34 
101   93 

.36 
67 

9. 248 
24T6 

DENISON  DAM 

EVAP  .20 
WIND  1*6 
MAX    87 

MIN    69 

.29 
123 

90 
71 

.19  .21 
7*  109 
8*   87 
72   69 

.26  .18 
111   6* 
67   93 
66   65 

.25 

59 
92 
70 

.33 

101 
93 
72 

.37  .30 
77   4* 
92   9* 
T2   Tl 

.24  .26 
26   20 
95  103 

71  j  7* 

.29 

65 
101 
63 

.19 
33 
90 
73 

46 
89 
71 

.16 
*8 
95 
6* 

.29 
37 
93 
69 

.26 
30 
9* 
68 

.22 

27 
95 
69 

.26 

48 
100 
69 

.35 

66 
93 

T2i 

.33 

99 

8* 
72 

9* 
96 
71 

.21 

54 
96 

70 

.20 

38 
91 
73 

.3* 

UT 
92 
T2 

.40 
13* 
95 

TO 

.40  .40 
106   89 
93   96 
T2   T2 

.21 
73 
99 
73 

6.048 

2162 

93.1 

TO. 2 

GRAPEVINE  DAM 

EV»P 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

86 
68 

.33 

90 
70 

.27  .3* 

110  1*1 
91   90 
70   69 

.50 
169 
92 
65 

.08 
88 
72 
64 

.26 
53 

96 
65 

.33 
115 
96 
71 

.35 

95 
9T 
TO 

.42 

HI 
9* 
69 

.32  .27 
5*!  35 
92   95 
71   72 

•  *9 

63 
100 
67 

.24 

81 
92 
66 

.26 

70 
97 
7* 

.23 

73 
96 
66 

1! 

.31 

80 
95 
67 

.32 

61 
93 
6E 

.31 

67 
99 
70 

•a 

93 
68 

•j 

IS 

.39^ 
'SI 

.22 

107 
91 
73 

.34 
99 
99 
72 

.20 
59 
91 
73 

.ST 

133 
91 
T3 

•  *5 

180 
95 

Tl 

.44 
136 
93 
71 

.34 

112 
93 

T2 

.60 
93 
99 
73 

9.T9 

28706 

93.3 

69.7 

LAVON  CAM 

EVAP  .22 

WINO  138 

.32  .26i  .32 
1*6  127  136 

.3* 
171 

.09 
71 

.21 

80 

.32 
115 

.31 

112 

.36 
113 

.30 
7* 

.24 

38 

.41 

7* 

.17 
4* 

.21 

T9 

.24 

7* 

.28 

6* 

-7* 

.30 

TT 

.36 
123 

.17 
101 

.31 

107 

.15 
58 

.38 

137 

.43 

173 

.41 
126 

.39 

119 

.38 

93 

8.7T 
3060 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP  .19 

MAX    86 

MIN  |  T2 

.31  .17 

87   85 

71   TO 

.31  .37 

90   88 

67   6T 

.05  .17 

72   93 

64   66 

.29 

92 

70 

.2b!  .32 
58   83 
95   92 

72   Tl 

.33 
53 

93 

72 

.29 
41 

96 
74 

.35 

56 
98 
72 

.40 
66 
92 
72 

.36 
6* 
99 
7* 

.34 

•,. 

66 

.27 
9* 

101 

.28 
7* 

99 
69 

.29 
67 
91 

67 

.2a 

58 
91 
66 

.38 
56 
90 
75 

-54 
93 

TO 

.33 

s 

Tl 

.35 

T3 
91 
6, 

.24 

98 
92 
72 

.27 

96 
90 
7* 

.38 
93 
95 
72 

.33 

72 
98 
72 

.34 

113 
9* 
73 

.17 
142 
92 
70 

.34 
99 
93 
72 

.39 
TS 

91 
T2 

.23 
66 
95 
73 

8.TI 

91.9 

TO. 9 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP  .20  .18  .14 
WIND   91  131   81 
MAX    8T   89   80 
MIN    66   68   73 

.*T|  .43 
1*6  1*2 
90   81 
72   62 

.18!  .17 
11*  102 

60  9* 

61  67 

.35 
36 
9* 
70 

.37 
116 
9* 
69 

.36 
113 
90 
67 

.38 
92 
90 
69 

.35 

62 
67 
6B 

.39 
92 
92 
69 

.3* 

100 
9* 
70 

.37 

63 

101 
74 

.43 

107 
95 

70 

.31 
77 
93 
66 

.3* 

59 
92 

66 

ft 

.17 

86 
90 
71 

.32 

117 

88 

71 

.37 

92 
92 

71 

.** 
76 
96 
TO 

.3* 

162 
92 
70 

.52 

197 
91 
66 

.43 

144 
90 
70 

.40 
10T 
91 
TO 

.47 
75 
94 
70 

10.64 
3003 
91.0 
69.3 

STILLMOLSE  HOLLOW  DAM 

EVAP  .23  .20 
WIND   96   93 

.25 
83 

.30.  .32 
10*  137 

ft 
• 

.45 

71 

.25 

66 

.35 

72 

.30 
71 

.30 
53 

.2* 
22 

ft 
ft 

.66 
119 

.40 
39 

1! 

.4C 
54 

-a 

.30 

80 

71 

63 

.33 
63 

.30 
63 

.60 
106 

ft 
ft 

ft 
146 

1.05 
62 

.45 

62 

9.31B 
2004 

«AC0  DAM 

EVAP  .27 
WIND  130 
MAX    86 
MIN    70 

.30 
158 
89 
71 

.19 

105 
8* 
70 

.34  .35  .06  .29 

1*0  192   72   80 
91   89,  68;  95 

Tol  6T   64   66 

.26 

120 
86 
68 

.35 

120 
96 
72 

.38 
121 
92 
70 

.33 

62 
95 
71 

.30 
5* 
95 
73 

.42 

109 
98 
71 

.3* 

136 
9* 

71 

.38 

107 
100 
T2 

-9, 
7* 

.29 
T2 
94 

72 

.33 

7* 
95 
68 

.»? 
68 
92 

68 

.30 
TO 
93 
Tl 

.44 

109 
9T 
T3 

.28 
12* 
9* 
72 

.25 

121 

90 
67 

.27 
127 
95 
73 

.39 

123 

96 

T3 

.66 
179 
9* 
73 

.43 
175 
92 
TO 

.41 
126 
92 
T2 

.38 

113 
95 
Tl 

.41 
109 
95 
73 

10,06 
3394 

92.4 

TO. 4 

•MITNEY  DAM 

EVAP  .18 
WIND   81 
MAX    99 
MIN    72 

.27 
92 

102 
72 

.23 

*7 
96 
73 

.32  .3*  .04  .30 
101  115   42   39 
92   91   71   95 
TO   68   65   T* 

,29 

81 
101 
63 

.34 
68 

103 
73 

.36 

80 
100 
T2 

.31 
42 

102 
72 

.31 

29 
97 

73 

.39 
43 

99 
73 

.38 
73 
93 
73 

.3T 
48 
99 
T5 

.39 

59 
101 
67 

.32 
40 

97 
TO 

.32 

*1 
96 

70 

.33 

31 

100 
73 

.33 

30 
10* 
73 

.31 
55 

102 
74 

.39 

61 
10* 
7* 

.29 
90 

109 
75 

.29 

75 
104 
74 

.50 
T2 
99 

.49 
130 
99 
73 

.41 
141 
93 

69 

.40 
98 
9* 

7* 

.40 
82 

102 
T3 

.97 

67 
10* 
7* 

9.96 
20T3 
98.2 

T1.4 

EAST  TEXAS           0* 

•JAINGERFIELD  9  S 

EVAP  .27  .3*  .22  .30 
WIND  106   «2|  58   7« 
MAX    93   92   9*   92 
MIN  j  68   70   TO   TO 

.2* 

86 
86 

70 

.26 
45 

95 
66 

.27  .27 
71   67 
96   97 
66   70 

.39 

82 
95 
70 

.25 

65 
92 
TO 

.29 

50 
100 
70 

.26 
*6 
97 
72 

.09 
5* 
90 
69 

.19 
69 
89 

71 

.15 
42 
88 
72 

.91 
6] 
92 

6T 

.35 

101 
9C 
66 

.2, 

.33 

101 
84 
63 

.39 
85 
88 

69 

.33 

32 
93 

66 

.41 

73 
94 
69 

.37 
43 

90 
70 

.06 
67 
69 
72 

92 
95 

71 

73 

94 
72 

.29 
99 

92 
72 

.36 
89 

96 
T2 

.3* 

79 

92 
T3 

.24 
61 

100 
Tl 

.41 
46 

101 
79 

8.728 
2196 
93.0 
69. T 

SPLlRGER  DAM  ( 

EVAP  .29  .23  .29  .2* 

.17 

.20 

.11 

.30 

.17 

.26 

.27 

.31 

.22 

.39 

.20 

.27 

.30 

.32 

.26 

.26 

.32 

.22 

.27 

.18 

.33 

.32 

.16 

.21 

.24 

7.32 

WIND 

MAI 
MIN 

87   91   93   9* 
71   71   70   71 

93 
68 

93 
66 

93 
63 

97 

6? 

99 
72 

96 

Tl 

100 
69 

101 
6* 

101 
72 

101 
T2 

97 

71 

99 
68 

101 
T2 

Jo- 

98 

69 

98 
68 

98 
69 

99 

70 

97 

77 

97 
73 

95 
73 

97 
71 

*T 
69 

97 
TO 

100 
Tl 

98 
72 

96.7 
69.4 

•    •    • 

TAANS  PFCOS        OS 

RID  Bluff  Dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.49  .**  .28 
86   89   88 
91   97   98 
67   65   66 

22T 
83 

63 

.36 

45 
91 
55 

.47  .** 
108  126 
93   95 
59   63 

.51 
75 
99 

66 

.6*   - 
100  193 
92   80 

70   61 

.26 
90 
86 
58 

.37 
39 

91 
63 

.*5 

56 
96 
69 

.93 

62 

96 
63 

.56 
90 
95 
68 

160 
89 
64 

.61 
317 
92 
69 

.39 

162 
90 
66 

.33 

.42 
49 
95 

47 

•  *T 
98 
92 
69 

.33 

106 
96 
66 

•  B- 

.17 

116 
95 
69 

.48 
142 
95 
48 

.66 
T* 
43 

68 

•  TO 
1*9 
9T 
Tl 

.68 
165 
96 
68 

.38 
131 
46 
64 

.49 

119 
43 

6T 

14.878 
3301 
92.6 
63.9 

tslfta 

EVAP 
WIND 

M|N 

■  14 

5* 
87 
56 

.*9 
51 
65 

63 

.** 
36 
42 
62 

.T6 
105 
1* 
55 

.*3 
11* 
76 
53 

.35 

66 

46 

55 

.41 
34 
91 
60 

.41  .52  .42 
42   98  100 
99   65   6* 
62   60   61 

.31 
*8 
76 
96 

.32 
16 
86 

39 

.69 

90 
89 
63 

.39 
60 
90 
43 

.43 
35 

92 

6* 

.73 

75 
90 
62 

.41 
63 
92 

62 

.60 
82 
95 
65 

.63 
125 

90 
60 

.36 

78 
94 
66 

.92 

63 
96 
66 

.49 
91 
95 
63 

.54 
120 
85 
69 

.48 
T4 
93 

66 

.61 

93 
90 
62 

.61 
20 
91 
62 

.36 
126 
41 
69 

.3* 

109 
99 
T2 

.TO 
81 
96 
T2 

14.66 
2107 
69.* 
62.4 

•    •    • 
'• -»PDS  PlATEAb     04 

4M3TA0  OAM 

EVAP 
MIND 

■m 

■MS 

.1*  .30 
150  1*2 
82   90 
72   70 

.30 
1*7 
66 
71 

.26 

171 

65 

70 

.30 
209 

47 
72 

.37 
43 
48 

67 

.4) 

10? 

70 

.*0 

14', 
91 
69 

.49 

182 

91 

70 

.60 

210 

90 

TO 

.3* 

171 
66 
71 

.10 
65 
62 
67 

.49 

99 
97 
44 

.49 

103 
96 
TO 

.49 

8T 
98 
61 

.60 
195 
45 

70 

.91 
173 

91 
71 

.56 

120 
93 

70 

.*3 

92 

94 
70 

.43 

119 
92 

70 

•  ST 

129 
91 

TO 

ft 

96 
60 
70 

.12 

106 
61 

71 

.49 

117 
92 
70 

.32 
123 
92 

T2 

.40 
169 
91 

TO 

.41 

18T 
91 
T2 

.60 

1H0 
90 
70 

.60 
161 
91 
69 

.99 

139 
91 
69 

12.14 
4174 
90.2 
69.9 

9»4  A'.'l  -.  ".»- 

F*»P 
WIND 
-»/ 

"IN 

.39 

111 
87 

65 

.3* 

136 
47 
A  4 

.27 
101 
63 

70 

.37 
126 
81 

4-. 

126 
4* 
41 

.31 

'1 
67 
41 

.24 

71 
•4 
44 

.14 
91 
90 
66 

.41 
109 
92 

'0 

.37 

136 
67 
47 

.41 

12* 
16 
66 

.09 
50 
60 
67 

.42 
122 
69 
61 

.41 

92 
9* 
68 

.46 
TT 
99 
Tl 

.65 
130 
42 

TO 

.59 
1  1> 
92 
Tl 

.66 
112 
92 

TO 

.*T 
86 
90 
66 

.47 
TT 
92 
66 

.9* 
10* 
9* 
TO 

.46 
HI 
91 
69 

.11 
62 
88 

69 

.42 
76 
45 

72 

.46 
49 
94 

TO 

.36 
156 
91 
T2 

.60 
16T 
92 

TO 

.90 

147 
91 
49 

.92 

130 
91 
69 

•  9T 
104 
92 
TO 

12. TIB 
1266 
89,4 
66.1 

... 

-»        OT 

.»  IfPPQCT 

.18 
85 
M 

70 

Ill 
•  6 

'2 

.1* 

101 

If 

Tl 

.23 

102 
40 
71 

.11 
132 
64 

'1 

.11 

" 
73 
65 

.14 
»3 
-.1 
44 

.11 
45 
II 

4? 

.13 

100 
4* 
72 

.1* 
42 
91 
71 

63 
9* 
64 

.27 
31 
97 
6* 

.12 
71 
91 

74 

.27 
123 
97 
64 

.47 
96 
45 
46 

.47 
77 
46 
Tl 

.10 

Tl 
94 

Tl 

.2T 
54 
96 

71 

.19 

94 
92 
41 

.31 

3T 
9* 
64 

.30 
*4 
97 
Tl 

.30 

20 
9T 
TJ 

.21 

* 
42 

7* 

.16 

91 

7* 

.23 

99 
T2 

111 
95 

T2 

114 
84 
T2 

47 
91 
72 

T» 

61 

e.oiB 

24018 
92.9 

TO. 4 

CA1 

WIND 

no  ioo 

.13 

40 

.13 
110 

.17 

1*0 

.01 
120 

.1* 

TO 

.27 

.23 

•0 

.36 

110 

.16 
40 

.19 

50 

.19 
•  0 

.2T 

100 

.1* 
40 

.96 

100 

.1. 

ec 

.20 

TO 

.22 

90 

.06 

60 

.16 

TO 

.13 

130 

.21 

100 

.26 

■H 

.23 

110 

.05 
160 

.11 

160 

.16 

110 

.10 
90 

.92 

90 

6.0* 
2960 

»/»►  .21 

•  1*0  12* 
-»»    •  l 

•  IN    AT 

.30  .?»  .11 
124  125  1*2 
6T   44   49 
U   »7   47 

.39  .2* 
194   7* 
46   71 
44   42 

.24 
41 
43 

47 

.U 
62 
4  6 
44 

.24 

113 
40 
TO 

.31 

120 

90 
7| 

.24 
74 
48 

47 

.29 

** 
90 
47 

.96 
44 
40 
44 

.97 
96 

91 

71 

.37 
44 
44 

70 

.96 

10] 

41 

TO 

.11 

41 
70 

.14 

61 
92 

70 

.18 

Tl 
90 
49 

.36 

64 
90 
TO 

.13 
81 

90 
TO 

.1* 
96 

9* 
71 

.21 
10* 
85 

70 

104 
92 
72 

.96 

112 

4* 
TO 

.41 

145 

4T 
TO 

.16 

141 
90 
69 

.40 
112 
92 
70 

.36 

90 
94 
TO 

.96 

T9 
93 

TO 

9.66 
1002 
69.6 
66.1 

>     •     • 

•  ►•»              01 

t  .It- 
•  I  NO 
-». 
■IN 

ii* 
42 

.14 
It* 
»/ 

,41 

114 
»9 

157 
4> 

.29 
194 
41 

.31 
Ml 
49 

.2* 

74 
47 

.14 

47 

.11 
102 

110 

: 

.14 

44 

41 

.24 
74 
44 

72 

.14 
44 
44 

M 

.1' 
42 
46 

?* 

.15 

101 
47 
79 

.14 

10* 
94 

T3 

.12 

'1 

IOO 

.1* 

90 

.29 

70 

7] 

.30 

i 

.29 
TO 
43 

'4 

.♦1 
103 
91 

71 

.19 
129 
95 
75 

,11 

99 
91 

'4 

.IT 

11* 
93 

TT 

.41 
143 
45 

T4 

.10 
123 
94 
T4 

.49 
99 
9T 
T9 

.19 

40 
44 

T4 

.99 

Tl 
9T 

T* 

9.TIR 
1004 
99,1 
Tl.l 

— ...   NIImIH  ■'••' 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JUNE  1965 


Day  01  Month 

3  u   0> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£  < 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.27 

.29 

.35 

.29 

.32 

■  11 

- 

.21 

.31 

.19 

.31 

.32 

.26 

.32 

.25 

.31 

.19 

.35 

.29 

.14 

.28 

.17 

.29 

.30 

.15 

.23 

.27 

.10 

.20 

.16 

7.699 

WIND 

66 

77 

64 

65 

93 

103 

64 

41 

49 

18 

44 

34 

33 

40 

42 

54 

4: 

6C 

6] 

4] 

44 

30 

60 

53 

33 

44 

56 

57 

40 

31 

1600 

MAX 

90 

94 

92 

92 

93 

90 

89 

90 

98 

95 

94 

98 

101 

99 

100 

10( 

9< 

94 

92 

81 

9i 

95 

9? 

95 

88 

9? 

96 

94 

89 

91 

93.9 

MIN 

68 

72 

69 

68 

72 

70 

63 

66 

72 

70 

70 

74 

72 

70 

72 

70 

72 

7C 

72 

72 

73 

72 

72 

74 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

70.9 

«    •    tt 
SOUTHERN           09 

OtULEY 

EVAP 

. 

.31 

.25 

.33 

.32 

.19 

.21 

.26 

.33 

.32 

.32 

.29 

.34 

.34 

.34 

.39 

.3! 

.31 

.26 

.28 

.19 

.27 

.23 

.32 

.39 

.40 

.37 

.35 

.39 

.3? 

9.286 

MIND 

36 

50 

41 

50 

60 

30 

20 

27 

41 

42 

39 

19 

11 

26 

28 

4i 

36 

2! 

23 

3C 

20 

38 

47 

39 

40 

43 

64 

55 

4? 

<5 

1117 

MAX 

94 

100 

99 

101 

100 

94 

102 

103 

104 

103 

100 

101 

105 

106 

107 

106 

103 

10< 

101 

99 

97 

101 

94 

102 

105 

102 

102 

100 

101 

100 

101.2 

MIN 

74 

75 

T5 

73 

73 

72 

72 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

77 

78 

77 

76 

75 

75 

75 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75.1 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.34 

.29 

.39 

.41 

.25 

.35 

.41 

.37 

.57 

.27 

.33 

.35 

.43 

.41 

.52 

.43 

.40 

.35 

.37 

.33 

.33 

.32 

.37 

.43 

.50 

.50 

.42 

.45 

.40 

.40 

11.69 

WIND 

101 

40 

65 

85 

61 

50 

52 

80 

77 

81 

64 

42 

53 

43 

67 

77 

61 

47 

50 

29 

5C 

68 

76 

72 

88 

115 

71 

86 

71 

59 

1983 

MAX 

99 

96 

99 

99 

102 

101 

103 

101 

100 

97 

97 

104 

105 

106 

102 

10] 

102 

9< 

99 

100 

95 

97 

99 

98 

IOC 

100 

99 

99 

99 

98 

99.9 

MIN 

71 

73 

73 

72 

74 

73 

75 

74 

73 

74 

72 

72 

73 

74 

73 

75 

74 

76 

74 

75 

73 

74 

74 

74 

74 

71 

74 

73 

73 

73 

73.5 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

EVAP 

.28 

.39 

.32 

.38 

.40 

•  44 

.25 

.35 

.37 

.39 

.39 

.39  .35 

.42 

.32 

.38 

.44 

.39 

.33 

.17 

.28 

.38 

m 

.42 

.47 

.42 

.34 

.59 

.43 

11.23R 

WIND 

62 

71 

61 

77 

77 

60 

26 

46 

57 

6* 

65 

43 

43   33 

37 

59 

63 

45 

42 

32 

45 

63 

74 

72 

75 

91 

92 

70 

63 

53 

1761 

LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.29 

.22 

.31 

.41 

.50 

.37 

.25 

.38 

.34 

.47 

.42 

.41 

.41 

.38 

.40 

.48 

.36 

.37 

.36 

.26 

.37 

.37 

.41 

.38 

.44 

.47 

.41 

.43 

.43 

.39 

11.49 

WIND 

113 

133 

112 

130 

153 

103 

84 

99 

89 

107 

99 

78 

78 

65 

75 

91 

94 

8] 

84 

65 

68 

94 

128 

106 

119 

149 

134 

109 

95 

74 

3015 

MAX 

9* 

96 

96 

99 

96 

97 

100 

100 

99 

100 

96l  97 

100 

102 

104 

101 

100 

99 

98 

95 

100 

98 

99 

96 

98 

97 

96 

99 

96 

98 

98.2 

MIN 

T2 

73 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

72 

74 

73   71 

73 

71 

72 

72 

76 

76 

74 

75 

73 

72 

74 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

73.7 

«ESLAC0  2  E 

EVAP 

.32 

.31 

.36 

.39 

.30 

.13 

.42 

.37 

.35 

.42 

.341  .37 

.35 

.31 

.33 

.40 

.36 

.34 

.2* 

.34 

.33 

.30 

.41 

.39 

.40 

.39 

.32 

.36 

.36 

10.369 

WIND 

82 

89 

83 

97 

98 

88 

57 

78 

62 

89 

58   54 

57 

47 

69 

70 

61 

36 

3( 

29 

4! 

70 

64 

68 

81 

98 

77 

61 

54 

55 

2017 

MAX 

96 

97 

98 

97 

99 

100 

102 

101 

102 

99 

101  102 

103 

105 

103 

102 

io; 

101 

91 

103 

101 

101 

101 

103 

99 

99 

too 

98 

99 

98 

100.4 

MIN 

72 

75 

74 

74 

76 

76 

77 

75 

75 

75 

75 

73 

76 

73 

75 

71 

71 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

76 

73 

76 

75 

76 

76 

74 

75.2 

<A)   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
(F)   ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

■ 

oi 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

65 

61 

64 

66 

61 

61 

67 

70 

67 

61 

58 

62 

62 

68 

64 

65 

68 

67 

65 

65 

67 

64 

66 

70 

64 

64 

68 

67 

67 

67 

65.0 

6  INCHES 

8  AM 

68 

67 

68 

68 

67 

67 

70 

71 

70 

64 

60 

64 

65 

68 

68 

67 

68 

68 

67 

68 

69 

67 

68 

71 

68 

66 

70 

69 

70 

70 

67.7 

12  INCHES 

8  AM 

65 

- 

18  INCHES 

8  AM 

65 

- 

2  FEET 

8  AM 

63 

66.6 

3  FEET 

8  AM 

61 

64.6 

4  FEET 

8  AM 

59 

62.6 

6  FEET 

8  AM 

55 

58.4 

8  FEET 

8  AM 

50 

55.2 

BUSHLAND  1  WSW  -  SOIL  PULLMAN  S1LTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 
SLOPE  1*  TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 


S«.    reference    note,   following   Station   Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

if 

>  J3 

<3 

•  I 
i  d 

<1 

Ol 

p 

< 

Jz 

•   u 

flu. 

■5 

a 

a 

3 
g 

a 

o 
Q 

& 
% 

1 

a 

No.  of  Days 

►2 

|z 

MS 

Q 

a 
• 

o 
O 

• 

1 

Snow.  Sleel 

No.  of  Day* 

Station 

Max. 

Mm. 

a 
t 

■a-o 
IS 

i* 

Z    0 

• 

1 

z 

s 

\ 

3 

1 

3 
§ 

,1 

bl 

5  k 

•ol 

.        #        . 
NOVEMBER    1964 

PERRYTON 

56.3M 

34. 2M 

45. 3M 

79 

3 

586 

0 

0 

14 

0 

... 
DECEMBER    196* 

DENTON    2    SE 
GARDEN   CITY    1    E 
GATE5VILLE 
PERRYTON 
Ob  I  MAN 

M 
59.3m 
66.  6M 
47.3 
61.1 

M 
26.  9M 
40. 3M 
21.5 
35.8 

M 
43.1M 

53.  5M 

34.4 
48.5 

79 
79 
81 
71 
75 

25* 

25 
22 

29 

24. 

12 

1* 

22 

0 

12 

18 
17 

17* 
17 

18 

674 

370 
940 
505 

0 
0 

0 
0 
0 

l 

3 
1 

3 

0 

25 
10 
27 
13 

0 

0 
0 

1 

0 

2.03 
.96 

1.15 

.96 

8 

10 

.0 

T 
.0 

0 
0 
0 

2 
1 

2 

1 

1 
0 

•         .         * 
JANUARY    1965 

QCNZALES 

M 

M 

M 

24 

18* 

0 

0 

5 

0 

... 
FEBRUARY    1965 

GONZALES 
KAFFIE    RANCH 

60.5 
67.1 

39.3 

43.8 

49.9 
55.5 

73 
87 

28. 
2* 

26 
32 

24 
14 

415 
264 

0 
0 

0 
0 

4 
1 

0 

0 

1.90 

.66 

6 

.0 

0 

» 

1 

0 

... 
MARCH    1965 

FREER 

STILLHOUSE    HOLLO*   OAM 

74.3 
6*.  5M 

46.9 

39. OM 

60.6 
51. 8M 

90 
79 

24 
16. 

30 
22 

21* 

20 

195 

1 

0 

0 
0 

4 
9 

0 
0 

.42 
1.30 

.25 

.67 

31 

IT 

.0 
.0 

0 

0 

2 
3 

0 

1 

0 
0 

•        •        • 

APRIL    1965 

BAYTOWN 
CHARLOTTE    5    NNW 

ei. 2 

86.7 

64.1 
62.9 

72.7 
74.8 

88 
97 

19. 
18 

50 
48 

29 
16 

0 

0 

0 

u 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.10 
2.2* 

-    1.70 

1.60 
1.62 

19 
26 

.0 
.0 

0 
0 

2 
3 

2 
1 

1 
1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

l 

Day  of  Month 

H« 

1     3 

«| 

■ 

G 

7    |    8    | 

9 

■o| 

1)    |   12 

13   |    14   |   IS 

16   | 

17   |    IB 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

■  1 

26    1 

27 

28  |  29   [  30 

31 

-■CvC-BC*    I*M 

C0TUUJ    KltLJC    OANCM 

.*T 

." 

OfCC-OC*   1*»* 

Cit-LA* 

CAtriu 

Of ITS*    1     « 

tlHSvlLLC 

.1. 

.0* 

I. 01 

1.1. 

,.,. 

.0. 
.12 

.29 

.*• 

1.0? 

T 

.06 

LITTU    Cl- 

i.0» 
... 

1.09 
.** 

j*».»t*    1**9 

*X0 

■IL**    *    1* 

-J.IM    1    f 

.0* 

>.or 

i.o. 

I.M 

T                      .91 
.11 

.19      .9) 

I..0 

.IT 

.2* 

.'9 
.12 
■  II 

nMuMv  1**9 

*u,!IO*  MBBM 
HMH1 

Ml 

I.M 
l.M 
I.M 
.... 
..It 

.1* 
.*• 

.  n 

■41 

|,(| 
1.71 

1.1' 

.Of 

.0* 

.10 

.11 

•  '* 

,99 
1*11 

1.00    1.00 
.2* 

,9>       .09 
.47       .*! 

.20 

.07 

*|CC«M* 

LMUN 

l.Tf 
I.M 
I.I. 

1.10 
.49 

.41 

»l| 

." 

■41 

I .  M 
I.M 
,10 

•04 

.19 

■II 

,14 

■  10 

.9' 
.0* 

.0»   |,TT 

■  14 

.10 

■ 

•  .01 
'.J. 
I.M 
i.e. 
I.M 

.9* 

(*1 

.«' 

■41 

.11 

1.10 

..o 
.1* 

.TO 

.90    1.** 

til 

.14 
.10 

./I 

1.19 
l.i*      .11 

.1"        .M 
I.I' 

.21       1.40 

|M 

.01 

1.41. 

■ 



.•/ 

...» 
... 

■  tl 

.11 
.1, 

.0* 

,4C 

I          .1/ 
.it 

.It 

■41 

T 

I 

.11' 
■  II 

... 

|«M 

.21 

»'l    ..«*>. V*    *<'*   *M 

.•i 

I.M 

.*! 

f 

■  M 

1 

.09 

•      1      — . 

.11 

.  " 

.0* 

.01 

■•I 

I 

I 

l.ftO     .*o 

■ 

1.02 

,01 

.  11 

T 

.       MM 

.11 

./* 

f 

.11 
1.10 
t  ,41 

■t| 

,01 

.10 

Sm  fUfvranc*  Not*.  foDowlna  Button  Indn 
-   IB*   - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DELAYED    DATA 


Station 

Day 

of  Month 

0 

m 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

•   •   • 
NOVEMBER  196* 

PERRYTON 

•    »    • 

MAX 

MIM 

73 
42 

78 
42 

79 

45 

60 
40 

44 
36 

50 
42 

50 

38 

67 

40 

73 
41 

71 
43 

74 
47 

69 

35 

62 
34 

73 
34 

70 
41 

41 
32 

37 
32 

41 
35 

35 

26 

39 
28 

49 
20 

40 
27 

51 
32 

53 
31 

57 

30 

63 
29 

41 
27 

57 
24 

35 

16 

56.3 
34.2 

DECEMBER  196* 

DENTON  2  SE 

MAX 
MDJ 

70 
64 

67 
19 

30 
12 

46 
22 

60 
26 

61 
39 

79 
36 

79 
50 

79 
52 

79 
44 

67 
34 

51 
22 

64 
40 

75 
53 

75 
49 

77 
5* 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

69 
24 

40 
18 

30 
17 

48 
17 

55 
21 

58 
22 

58 
31 

57 
31 

60 
29 

68 
31 

54 
24 

57 
24 

58 
26 

72 
14 

27 
16 

28 
16 

47 
24 

69 
29 

70 
30 

74 
38 

74 
38 

79 

40 

55 
32 

74 
28 

74 
32 

72 
32 

74 
34 

58 
34 

59.3 

26.9 

SATESVILLE 

MAX 

Mm 

66 
37 

72 
51 

68 
45 

50 
32 

47 
26 

50 
24 

55 
28 

55 
28 

50 
44 

60 
48 

70 
46 

66 
24 

59 
22 

61 
22 

71 
27 

73 
45 

81 
41 

76 
54 

80 
59 

77 

47 

76 
49 

69 
33 

67 

38 

78 
59 

76 
62 

78 
57 

66.6 

40.3 

PERRYTON 

MAX 

Mm 

46 

17 

62 
25 

37 
16 

20 
9 

36 

5 

33 

10 

32 

12 

36 

12 

42 

15 

46 
22 

40 
29 

*9 
31 

49 

18 

45 
20 

49 
24 

61 
32 

49 

0 

18 
1 

33 

7 

52 
24 

48 
28 

57 
31 

70 
36 

70 
40 

56 
34 

62 
21 

40 
20 

52 
32 

71 
34 

60 
32 

45 

31 

*7.3 
21.5 

OLINLAN 

ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

60 
36 

75 
52 

64 
39 

4  2 
27 

43 
27 

48 
21 

54 

23 

60 
28 

55 

39 

56 
44 

63 
38 

70 
43 

66 
39 

59 
25 

58 
28 

70 

43 

67 
21 

34 
12 

43 
27 

52 
30 

66 
30 

71 
35 

75 
38 

75 
42 

70 

53 

68 
42 

62 
27 

63 
38 

73 
52 

68 
56 

65 
55 

61.1 
35.8 

JANUARY  1969 

SONZALfcS 

ft   •    ft 

MAX 

Mm 

48 
32 

65 
38 

69 
42 

69 
52 

72 

38 

47 
24 

56 
24 

58 
32 

66 
42 

74 
45 

69 

57 

73 
55 

67 

40 

67 
41 

79 
50 

63 

34 

62 
34 

69 
36 

78 
48 

FEBRUARY  1965 

GONZALES 

MAX 

Mm 

63 
38 

56 
32 

52 
33 

59 
44 

54 
42 

55 
43 

59 
49 

70 
52 

70 
47 

70 
48 

69 
52 

68 
33 

46 
35 

46 
30 

59 
36 

56 
33 

53 
33 

53 
46 

53 
45 

62 

41 

66 
42 

73 
40 

73 
40 

72 
26 

44 
27 

58 
34 

62 
36 

73 
44 

60.5 
39.3 

KAFFIE  RANCH 
ft    ft    • 

MAX 

Mm 

71 
37 

73 
40 

60 
41 

68 
51 

56 
47 

51 

45 

63 

50 

70 
56 

78 
53 

73 
52 

73 
61 

85 
48 

49 

41 

49 
32 

61 
33 

67 

51 

65 

48 

49 

48 

62 

43 

66 
44 

75 
44 

82 
44 

83 
45 

87 
35 

56 
33 

66 
33 

69 
34 

73 
36 

67.1 
43.8 

MARCH  1965 

FPEER 

MAX 

Mm 

82 
58 

72 
38 

66 
38 

55 
32 

63 
32 

66 
34 

72 
38 

70 
42 

78 
48 

87 
56 

86 
50 

80 
50 

86 

50 

74 
50 

74 
58 

82 

62 

78 
58 

84 
45 

70 
34 

69 
30 

55 

30 

58 
45 

77 
57 

90 
65 

e8 

48 

65 
40 

68 

44 

70 
44 

68 
53 

82 

60 

85 
64 

74.3 
46.9 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
ft   ft    ft 

MAX 

Mm 

74 
42 

60 
31 

46 
29 

45 
26 

64 

31 

69 
37 

77 
46 

75 
48 

65 
51 

79 
46 

79 

59 

78 
53 

78 
33 

47 
26 

22 

60 

74 
52 

76 
35 

47 
35 

37 
29 

34 

69 

68 
46 

51 
46 

64.5 
39.0 

APRIL  1965 

8AYTOWN 

MAX 

Mm 

77 
58 

76 
63 

82 
67 

80 
69 

77 
69 

79 
68 

80 

70 

84 
71 

82 
70 

82 

70 

79 
72 

86 
72 

84 
72 

81 
71 

81 
69 

78 
52 

77 
52 

83 
69 

86 
60 

85 
60 

84 
58 

85 
61 

84 

63 

83 
67 

34 
68 

81 
66 

76 
59 

76 
54 

79 
50 

79 
53 

81.2 
64.1 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

72 

60 

78 
66 

87 
69 

87 
69 

93 
68 

92 

70 

87 

70 

90 
69 

90 

69 

88 
69 

88 
69 

85 
71 

83 
71 

90 
69 

89 
65 

85 
1  B 

89 
50 

97 
65 

95 

6  9 

90 
55 

90 
56 

90 
53 

89 
61 

90 
66 

89 
67 

88 

60 

76 
98 

76 
54 

77 

52 

80 
*9 

86.7 
62.9 

EVAPORATION  AND   WIND 


Day  Of  Month 

13  ■-  * 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1-  < 

•   •   « 

'ABCh  1965 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

; 

.10 

135 

.17 
100 

.10 
54 

ft 

* 

« 

.60 

308 

.20 
93 

.20 

70 

.15 

61 

.11 
55 

ft 
• 

ft 

.40 
164 

.05 
74 

.27 

105 

.30 
137 

.20 
160 

ft 
ft 

* 
* 

.45 
295 

.15 
194 

.05 
105 

.19 

88 

109 

* 
* 

* 
ft 

.20 
218 

66 

.03 
108 

4.56B 
2789B 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    199    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
DELAYED   DATA 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

| 

■ 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1964 

1 

OCTOBER 

| 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

54 

54 

55 

57 

54 

52 

52 

53 

52 

52 

58 

53 

49 

48 

50 

51 

56 

53 

48 

48 

48 

4  9 

48 

54 

52 

48 

4  9 

48 

50 

50 

S3 

51.5 

6  INCHES 

8  AM 

62 

61 

59 

61 

59 

57 

58 

59 

58 

58 

60 

59 

56 

55 

57 

58 

60 

60 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

55 

56 

57 

58 

57.6 

12  INCHES 

8  AM 

18  INCHES 

8  AM 

2  FEET 

8  AM 

65.5 

3  FEET 

8  AM 

66.5 

4  FEET 

8  AM 

67.5 

6  FEET 

8  AM 

68.0 

6  FEET 

8  AM 

68 

67 

68.0 

NOVEMBER 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

50 

54 

50 

46 

45 

47 

44 

44 

44 

48 

44 

38 

38 

44 

50 

39 

40 

41 

37 

34 

36 

34 

34 

34 

35 

38 

37 

34 

35 

33 

40.9 

6  INCHES 

8  AM 

57 

58 

56 

54 

48 

49 

49 

49 

48 

50 

49 

45 

45 

47 

51 

43 

42 

43 

40 

38 

39 

36 

36 

37 

38 

40 

39 

38 

38 

36 

44.6 

12  INCHES 

8  AM 

- 

65 

50 

- 

18  INCHES 

8  AM 

- 

66 

58 

58 

53 

52 

- 

2  FEET 

8  AM 

- 

66 

54 

58.8 

3  FEET 

8  AM 

- 

67 

57 

62.0 

*  FEET 

8  AM 

- 

67 

60 

63.8 

6  FEET 

8  AM 

- 

68 

65 

69 

67 

65 

66.8 

8  FEET 

8  AM 

- 

68 

66 

67.4 

DECEMBER 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

33 

35 

36 

34 

34 

32 

32 

32 

32 

36 

33 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

30 

32 

33 

36 

39 

38 

35 

34 

38 

36 

35 

34 

33.7 

6  INCHES 

8  AM 

33 

39 

37 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

37 

35 

36 

35 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

31 

32 

34 

36 

36 

40 

37 

36 

39 

39 

38 

36 

35.1 

12  INCHES 

8  AM 

18  INCHES 

8  AM 

2  FEET 

8  AM 

48.5 

3  FEET 

8  AM 

51.8 

4  FEET 

8  AM 

54.8 

6  FEET 

8  AM 

61.8 

8  FEET 

t    AM 

64 

66 

64 

63.5 

BUSHLAND    1    WSW 


SOIL    PULLMAN   SILTY   CLAY   LOAM,    CHESTNUT  GREAT   SOIL   GROUP. 
SLOPE    1    *   TOWARO   SOUTH   -   SOUTHEAST. 


VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF   BUFFALO   AND   BLUE   GRAMA  GRASS. 


,  vM  U.IW,wln</  fHallos  lnd«m. 

MO 


STATION  INDEX 


STATION 


ABERHATHY 

A8ILENE   nS   AIRPORT 
ACKERLY    3    SC 

ADA^SVILLE 
!  ALBANY 
ALEOO   A   SE 
ALICE 

ALLISON   RANCH 
ALPINE 
ALTO    9    SW 

KLVIM 

ALVOOD  *  NE 
, AHARILLO  MB  AIRPORT 
AMJSTAD  DAM 
ANAMUAC  T8CD 
ANDERSON 
ANDREWS 
ANGLE TON 
ANNA 
ANSON 

ANTELOPE 

ARANSAS   PASS    2 

ARCME»    CITY 

ARLINGTON 

ARMSTRONG 

ARTHUR    CITY 

ASPERHONT 

ATHENS 

ATLANTA 

AUSTIN    W8    AIRPORT 

AUSTIN    DAM 

AUST»ElL    -L    REFUGE 

KVALOM 

BAIRO 

SAKERSFIELD 

BAlLINGER    1    SM 

BALNORHEA 

SAMCERSMITM 

BAROwELL   DAM 

SARNhART 

BATESVlLLE    3    5 

BAY   CITY    WATERWORKS 

BAY    CITY    2    N 

BAYTOWN 

BAYTOWN    1    N 

BEAUMONT 

BED) AS 


HALE 

TAYLOR 

HOWARD 

LAMPASAS 

SHACKELFORD 

PARKER 

JIM    WELLS 

EDWARDS 

BREWSTER 

CHEROKEE 

BRAZORIA 

WISE 

POTTER 

VAL   VEROE 

CHAMBERS 

GRIMES 

ANDREWS 

BRAZORIA 

COLLIN 

JONES 


KENEOY 

LAMAR 
STONEWALL 
HENDERSON 
CASS 

TRAVIS 

TRAVIS 


PECOS 
RUNNELS 

REEVES 
KENDALL 


478  03 
482  i 
493  02 
498  05 
509  06 
518  03 
528   06    I 


560  09    ZAVALA 

i69  03    MATAGORDA 

72  08    MATAGORDA 

i  08.  HARRIS 


587    ■ 


PIS 


3EE* 


LE    5    NE 


I  0611    08    JEFFERSON 
J  0635   04!  GRIMES 

0639i  07|  BEE 
65  03'  BELL 
6891  09    OUVAL 


BENAvIDES    7    S 

BENS ROOK   DAM 

BfNJAM I N 

BIG   LAKE 

BIG  LAKE   R   Z 

BIG   SPRING   FIELD   STA 

BIG   SPRING 

BIG  WELLS 


BLEWETT 

BLUE 

BOERNE 

BCM  WIER   2   E 

60NHAM 

BON1TA 
BOOKER 

BOOU1LLAS    RANGER 
BORGER    3   w 
BOWIE 

BOxELUA 

BOYD   3   SE 

BOYS  RANCH 

BRACKETTvlLLE 

BRADY 

BRavo 

9RAIOS 

BRECkENRIDGE 

8AEMOND 


MICE 

BRIDGE  POP 
3RIGCS    2    > 
BRITTON 
BRONSON 

BROwnHElD 

8rownsvili 
bwowmooo 

Buffalo 

BULER    2    NE 


0704 
0776 
0779 

C7B4 


1    OUVAL 
TARRA. 

mot 


RE  A  i 


.  REAGAN 
HOWARD 
1  07B6|  01  HOWARD 
!  0787]  09j  DIMMIT 
'  0B3Z  06,  BLANCO 
,  0839   03   BROWN 

0852!  06'  UVALDE 
|  0866'  07;  LEE 
0902    06.  KENDALL 
0917    04|  NEWTON 
0923    03<  FANNIN 
0926    03    MONTAGUE 
0944    01    LIPSCOMB 
i  09501  05|  BREWSTER 
'  0958.  Oil  HUTCHINSON 
1  0964'  03|  MONTAGUE 

099lj  04    RED    RIVER 
,  0996   03]  WISE 
i 1000    Oil  OLDHAM 
'  1007,  06    KINNEY 
017    06!  MCCULLOCH 
033.  011  HARTLEY 
1035    03    PALO    PINTO 
1042    03    STEPHENS 
1045    04    ROBERTSON 
1048    07    WASHINGTON 


1057 


E   wB   AIRPORT 


BUL VERDE 
BUNKER  hill 
9JRKETT 

BURLESON    2    SSN 
BURLINGTON    3    wsw 
BURNET 

BUSMLANO    1    WSW 
BTRDS   1   NNE 
CALDWELL 
CALHOUN 


CALLAN 
CAMERON 
-AkO    s*s    S»6. 
UW   MOOC 

CANADIAN 
CANOELARI 

CANTON 
CANTO*    DAM 
CANYON 
CANYON    DAM    NO 


ENE 


CANYON   DAM   NO  2 

CANYON   0AM   NO  3 

CANYON   QAM    NO  A 

CANYON   OAM    NO  5 

CANYON    DAM    NO  6 

CANYON    DAM    NO  7 
CARRI20   SPRINGS 
CARROLL TON 
CARTA   VALLEY 
CARTHAGE 

CAS€    RANCH 

CASTELL 

CASTOLON 

CATARINA 

CELINA 

CENTER 

CENTER  CITY 

CENTERV1LLE 

CMAUC    MOUNTAIN 

CHAMNING 

CHAPMAN    RANCH 
CHARLOTTE    5    NNw 
C*EAPSI0I 
CHEROKEE 
CHILDRESS 
CHILDRESS    FAA    All 
CHILLICOTHE    2    NE 
CHISOS   BASIN 
CHRISTOVAL 
C1IOLO  CREEK 


i  10    CAMERON 

i  03.  BROWN 

I  04J  LEON 

i  01,  OCHILTREE 


i    03  JOHNSON 

I    03;  MILAM 

i    06  BURNET 

01  POTTER 

.[  03  BROWN 

■    07  BURLESON 

-    07  COLORADO 

■I  06:  MENARO 


!    01     HEMPHILL 

i   05   PRESIOIO 
i    VAN    ZANDT 
COMAL 
RANDALL 
07    COMAL 

!  07  COMAL 
l  07  COMAL 
COMAL 
COMAL 
'  COMAL 
1  COMAL 


"■J 


DIMMIT 


06    STERLING 


COLLIN 

SHELQr 
MILLS 


SAN    SABA 

I  OZ  CHILDRESS 
OZ:  CHILDRESS 
12  HAROEMAN 
i5|  BREWSTER 
'6  TOM  GREEN 
17    KARNES 


32  19 

29  11 

33  21 

32  45 

33  26 

27  55 
33    36 

32  43 
26    56 

33  53 
33    09 

32  12 

33  07 

30  18 

30    18 

28  16 
32  12 
32  24 
30    53 


30  08 
32    16 

31  08 


36  07 

32  00 

32  31 

31  00 


31    03 

30  51 

31  00 
29    40 


32  33 
29  52 
34    59 


29  5S 
29  57 
29    56 


31 

15 

32 

09 

35 

41 

27 
28 

35 

56 

29 

16 

JO 

59 

98  10 

99  18 

97  34 

98  04 

00  23 
03  40 
95    09 

95  14 

97  39 

01  42 
01  02 

94  40 

95  59 
102    32 

95  26 

96  33 

99  54 


15 

30    46 

5 

Z8    27 

1 

31    07 

5 

27    36 

5 

27    30 

15 

32    39 

1 

33    35 

3 

31    12 

31    12 

1 

32    16 

3 

32    15 

36    27 
Hi  29   12 

2|  35    39 
15    33    34 

33    29 

33  04 
35  32 
29  19 
31  OB 
35  39 


33  13 

30  54 
32  33 

31  21 


98  49 
96  38 

101  10 

99  37 
95  57 
95  58 
95  01 
95  01  I 

94  06  ! 

95  57 


8)  28  35  |  99  33  ■ 

30  05  I   9B  25  , 

3  31  49  |   98  47  . 

29  11  J  100  02 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1412'      7P,      7A 


93    36 

83 

96    11 

566 

97    36 

100    32 

2760 

102    57 

1873 

101    27 

3140 

97    51 

1114 

10? 

00 

4150 

9B 

07 

815 

53 

1204 

96 

40 

470 

96 

23 

350 

100 

5* 

2240 

97 

45 
97 

816 

1109 

97 

04 

556 

94 

353 

L03 

15 
26 

3330 

98 

59 

1435 

03 

360 

100 

49 

2900 

9B 

27 

1100 

102 

54 

4220 

99 

13 

1550 

97 

20 

749 

97 

0? 

408 

98 

14 

1320 

in? 

05 

3819 

99 

02 

146- 

96 

310 

96 

20 

155 

99 

43 

2120 

96 

59 

393 

99 

16 

1687 

LOO 

01 

1470 

i  no 

72 

2335 

104 

2B75 

95 

52 

98 

12 

1000 

101 

55 

3577 

9B 

17 

981 

98 

21 

1040 

98 

24 

1260 

98 

2? 

1105 

9« 

2] 

1020 

98 

18 

1137 

98 

1  3 

97  8 

99 

600 

96 

54 

502 

LOO 

40 

94 

,■0 

282 

101 

01 

2600 

^R 

V 

1205 

103 

30 

2124 

99 

38 

554 

660 

9* 

11 

350 

98 

29 

1370 

95 

*| 

353 

59 

1165 

102 

20 

3800 

97 

?7 

25 

98 

46 

441 

24 

250 

98 

43 

1493 

inn 

1? 

I860 

inn 

1  7 

1951 

30 

1385 

103 

18 

too 

?9 

2O30 

97 

56 

302 

8A 

7A 

IE 

MID 

BA 

TA 

7A 

7A 

TA 

BA 

If 

U 

bfl 

BA 

7A 

8A 

8P 

6A 

7A 

7A 

kp 

4P 

6A 

7A 

6A 

AA 

7A 

IP 

6P 

M> 

SP 

7A 

91 

BA 

9P 

5P 

BA 

7A 

5P 

SP 

7A 

7A 

A  A 

7A 

5P 

5P 

5P 

7A 

7A 

TA 

9J 

9A 

7A 

6P 

5P 

tp 

410 

MID 

SP 

5P 

7A 

OBSERVER 


M.  0.  HOOO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LEONARD  COLEMAN 
LUTHER  D  HIGGINS 
JOHN  D.  WILLETT.  JR. 
CHESTER  WILEY 
LEONARD  M.  MAHONET 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
WILLIAM  H,  HUOGINS 
MRS.  0.  LURLINE  FELDER 

CITY  OF  ALVIN 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INT  8OUN0RY  *  WATER  CO 

ANAHUAC  TBCD 
WILLIAM  J.  BARGER 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  ANGLETON 
WILLIAM  T.  ASHMORE 
C.  M.  RICE 

MACK  w.  ROBERTS 
ROBERT  L.  HERNDON 
JOHN  V.  LONGAN 
CHARLES  T.  HAWKES 

HAZEL  W.  PELHAM 
VOLNEY  WOMACK 
ALBERT  OAUGH 
RADIO 


LOVIL 


HER  BUREAU 

LOWER  COLO  RIV  AuTH 
U  S  WILDLIFE  REFUGE 
HERSCHEL  H.  SMITH 
LOWER  COLO  I 


SM1T 


RADIO  S 

D.  I-  DOTSON 

ELROY  SCHNELLE 

U  S  ARMY  ENGINEER 

LOWER  COLO 


AUTH 


OEP 


TEXAS  S 

CHESTER 

HUMBLE  OIL  ANO  REFINING' 
ROBERT  E.  WILSON 

JOE  A.  HALL 

TEXAS  AGR1  EXP  STATION  j 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
RUBERTA  R.  BAZAN 

WILLIAM  S.  KLEMCKE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  , 
JOE  W.  DOdY 
RICHARD  W,  K.ANNADY 
DWA1N  CARR 

U  S  D  A  BIG  SPRG  F  STA 
CITY  OF  BIG  SPRING 
j  HERBERT  STANF1EL0 

j  LOWER  COLO  RIV  AUTH 

MRS.  HENRY  FOSHEE 
I  MRS  VERN1CE  A  MUTZ 
i  DORA  WOLLSCHLAEGER 

WALLACE  B.  FULLER 

R.  M.  CANTRELL 
.  NELLIE  D.  MARSHALL 
j  DWIGHT  F.  SPIES 
j  BIG  BENO  NATL  PARK  sERv! 

ARTHUR  W.  MORGAN 

ORAN  C.  STOVALL 

'  OTIS  L.  DANIEL 

I  MRS.  FRANCIS  WILLBANKS  j 

!  BOYS  RANCH 

1  FREDDIE  L.  FRERICH 

,  MRS.  J.  COCHRAN 

'  JOSEPH  E.  HUGHS 

VIVIAN  ALLEN 

ECTOR  B.  FIELDS 

LAWERENCE  M.  KOTCH 

W.  G.  STEIN 

CHARLES  V.  MURFF 

W*  E.  HEMBREE 

BEATRICE  R.  MOORE 

HAZLE  DOLLAR 

MRS.  DORA  E.  MARSHBUfiN  | 

ROBERT  C.  SEWELL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WILLIAM  W.  JAMAR.  J 
CHARLIE  A.  SQUYRES 
L.  PAULENE  MCCARTOR 


LAURA  D.  WOOD 
E.  J.  DIXON 
LOWER  COLO  RIV  A 
W.  RUSSELL  LACE 
MRS.  ANNIE  G.  >.L 
CITY  OF  BURNET 
USDA,  ARS 

LOWER  COLO  RIV  A 

REV  ROBERT  G  WHI 

CLOSEO  3/17/65 

LOWER  COLO  RIV 


HEFF 


LOWER  COLO  Hl\ 

WALTER  C.  ANDERSON 

WILSON  CRAWFORD 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

J  HARRISON  TAYLOR 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

M.  B.  MEASAMER 

LUCILLE  H.  SNIDER 


MRS.  E.  A.  PALM 
WALD1E  K.  WUNOERL1CH 
HERMAN  LUEHLF1NG 
NELDA  M.  HALM 
STELLA  B.  KELLOGG 
MRS.  022IE  HARRISON 
AUDREY  w  VARGA 
HAROLD  W.  SMITH 

GEORGE  C.  CASE 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
U  S  NATL  PARK  SERVICI 
MARGUER1 TE  BURNS 
DONNA  P.  PACE 
E.  F.  SANDERS 
DARREL  HEAD 


J.  E.  DK 


CHAPMAN  RANCH 

ELMER  E  BOOTH 

EARL  L.  FREEMAN 

DUDLEY  BATTLE 

MORRIS  HIGLEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 

C.  L.  UNDERWOOD 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LOWER  COLO  RIV  AuTH 


IGNATZ 


CLARENDON 
CLARKSVILLE  2  E 
CLARKSVILLE  1  W 
CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  9  E 
CLODINE 
COLDSPRING  5  S 

COLDWATER 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  FAA 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

COMMERCE 

COMSTOCK 

CONCORD  1  N 

CONLEN 

CONROE 

COOPER 

COPE  RANCH 
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04 

TITUS 

10 

.H 

10 

95 

00 

416 

6A 

6A 

CLARENCE   C.    TAYLOR 

MUENSTEfi 

61 10 

03 

COOKE 

IS 

3J 

39 

1003 

BA 

STEVE    J.    HOSIER 

MULESHOE    1 

1 1  .1  5 

01 

BAILEY 

34 

13 

102 

*) 

3790 

7A 

TA 

R.    J.    KLUMP 

MULE SHOE    2 

6136 

BAILEY 

1* 

14 

102 

3785 

U   S    SOIL   CONS   SERVICE 

MULLIN 

6140 

0  1 

MILLS 

31 

93 

II 

40 

1430 

6A 

LOWER   COLO  RIV   AUTM 

MUNOAY 

M  <.r 

O 

KNOX 

27 

99 

36 

1*83 

6P 

7A 

H.     P.     HILL 

MURR   RANCH 

6156 

01 

KIMBLE 

30 

41 

1 00 

05 

2*00 

BA 

LOWER   COLO   RIV   AUTM 

NACOGDOCHES 

|]    76 

06 

NACOGDOCHES 

11 

94 

39 

JOB 

BA 

IA 

RA010    STATION    KSrA 

NACOGDOCHES   2   ENE 

6177 

0* 

NACOGDOCHES 

31 

37 

94 

38 

619 

RAOIO    STATION    KSFA 

NAPLES    1    SW 

1 1  n 

0* 

BOWIE 

10 

99 

11 

94 

*1 

362 

8A 

RUBY    J.    WELCH 

NATALIA 

620! 

D  ' 

MEDINA 

29 

12 

98 

32 

700 

5P 

3P 

GRANVILLE    HARRISON 

NAVARRO   MILLS    DAM 

0  1 

NAVARRO 

31 

37 

96 

42 

8A 

BA 

BA 

U   S   CORPS   OF    ENGINEERS 

NEGLEY 

61 41 

0'. 

RED    RIVER 

*3 

95 

0* 

TH 

LULA   E.    PREW1TT 

NELSON    RANCH 

6237 

Of 

KCRR 

29 

32 

2120 

6P 

CECIL   MERRITT 

NEUVILLE 

'.  1 1 ' 

0* 

SHELBY 

11 

H 

*0 

0* 

32* 

8A 

M.    0.    WARREN 

NEW    BRAUHFELS 

6276 

01 

COMAL 

29 

4] 

07 

716 

7A 

7A 

RADIO    STATION    KGNB 

NEW    CANEY    4    NW 

6280 

0* 

MONTGOMERY 

1' 

30 

12 

19 

230 

TA 

NAT    GAS    PL    CO   OF    AMER 

NEW    GULF 

62M 

01 

WHARTON 

29 

16 

35 

72 

6A 

BA 

TEXAS    GULF    SULPHUR   CO 

NEWPORT 

6)31 

01 

CLAY 

1- 

28 

98 

01 

10S0 

TA 

THOMAS    F.    HANSON 

Nl  w    MJMMCRVILLE 

Hit 

04 

CHEROKEE 

91 

39 

95 

06 

: 

MRS.    MOLLIS    EDWARDS 

NIX    STORE 

6)67 

06 

LAMPASAS 

31 

07 

96 

22 

1420 

LOWER    COLO   HIV    AUIM 

NIXON 

|  ,  1 1 

GONZALES 

29 

49 

406 

6P 

7A 

DONALD    CHESSHER 

NOGALUS    GUARD    STATION 

|  in; 

0* 

HOUSTON 

11 

16 

95 

06 

400 

2P 

U   S   FOREST    SERVICE 

NOPTHr IEL0 

6*33 

0; 

MOTLEY 

1C 

34 

IB 

100 

>T 

19*0 

TA 

T.    B.     SIMPSON 

NOTLA    3   SE 

6471 

01 

OCHILTREE 

16 

06 

LOO 

36 

2900 

6P 

RALPH    HALE 

NOVICE    1    t 

0; 

COLEMAN 

11 

59 

99 

»' 

19T3 

LOWER   COLO  RIV   *U?M 

NUGENT    4    HW 

01 

JONES 

32 

43 

1730 

8A 

MARY    F.    OOTY 

OAK  CRtf  r    1  MCI 

1401 

rjf 

COKE 

32 

03 

100 

IB 

2029 

WEST    TEXAS   UTILITIES   <• 

ODESSA 

610! 

01 

ECTOR 

11 

II 

102 

24 

2912 

BA 

CITY    OF    ODESSA 

0   DONrll  1  • 

630* 

01 

LYNN 

12 

Ml 

101 

49 

30*6 

OEN    MOORE.    JR. 

OILTON 

63*1 

91 

WEBB 

n 

27 

2j 

91 

35 

601 

BA 

14 

ARCHIE    G.    LONG 

OLNEV 

61  w, 

YOUNG 

11 

i  \ 

96 

1209 

6P 

6P 

JAMES   F.    PAOE 

OLNCY    3    NNW 

6641 

03 

ARCHER 

10 

33 

26 

1184 

BA 

LUTHER    AOKINS 

OLTON 

8444 

01 

LAMB 

14 

10 

Loa 

08 

3196 

BA 

|| 

JAMES    E.    GALLAGHER 
ORANOf.    SABINE    RVR    AUTf 

ORAN'.t    4    NW 

0664 

■in 

ORANOE 

1: 

90 

07 

OVERTON 

6722 

0* 

RUSK 

12 

16 

II 

307 

flA 

JEWEL   R.    TODD 

01  ON  A 

6  714 

06 

CROCKETT 

11 

*3 

101 

12 

2146 

JOllNIt    HOKIT 

OIONA    B    w'.w 

|    1    M 

OB 

CROCKETT 

11 

30 

101 

10 

2SS0 

c.    r.    BROWN 

PAOIKMI 

02 

COTTLE 

10 

01 

too 

111 

1BT1 

5P 

0*    P.    SANDL1N 

,/■  |N1    i"..  . 

l.i:l 

01 

CONCHO 

11 

10 

99 

56 

142* 

H 

|l 

WILLIAM    L.    WARREN 

RAIACIOI    FAA    AIRPORT 

:  r.. 

0  71 

MATAGORDA 

II 

61 

96 

19 

12 

HI) 

Hlli 

U    5    FED    AVIATION   AOIN' 
MRS.    rLAINB    F.    CALVlT 

RA|  1  |1  INI 

0* 

.  NO)  NOON 

11 

91 

ti 

z 

RAI  •>   RINTO 

..  f.i 

01 

r-Ai  .,  fiNio 

91 

96 

in 

BOS 

A*    C.    MCCLURE 

PAMRA     WATIR    WORKS 

GRAY 

11 

too 

1229 

91 

9A 

: 

CITY    OF    PAMPA 

PANOAll 

..  inn 

VAl       VI   I'M 

in 

12 

I'M 

1664 

MOIB    A*    MILLS 

1701 

01 

f  ARVflN 

ii 

Ifl 

101 

3P 

A.     J.    WEISIR 

niO    HFND    NATL    PARK    »(l 

rexAl    "WY    DEPT    DIIT    L. 

■  ini   1  |OM 

t,VU 

0) 

9RIWSTER 

11 

19 

19 

10* 

1  1 

1740 

9R 

•  11 

PARIS 

1  rt4 

01 

LAMAR 

11 

1 1 

*0 

93 

... 

54/ 

|| 

RIARIALL 

61  r> 

99 

TRIO 

;* 

11 

99 

|P 

SP 

CI  TV   OF    PEARSALL 
50UTHtRN    UNION    OAB   CO 

PICOS 

690J 

99 

RIEVCB 

<J 

U 

1DI 

10 

2SB0 

|| 

|| 

Riroi   11   IBM 

|99l 

91 

RIIVEt 

11 

i' 

101 

II 

It,  40 

TRANS   PECOS   EXP   ITATII 

■ 

191  j 

01 

■     1 

101 

2940 

69 

|| 

PIP 

'.»<■» 

91 

"|   - 

101 

1440 

1  .     / ui 

R|  "-K.r'.N 

69N 

Ml 

urn 

61 

2930 

TA 

C.    C.    6TLWAHI 

RiMrroN  10  "- 

191 , 

91 

01  > II ' 

1| 

100 

1000 

<>■ 

A.    H.    HOGHLAND 

IVILI  » 

>.;;j 

01 

TRAVIt 

10 

/-. 

... 

LOWER   COLO  hiv   r*um 

PIT  T"l 

01 

WHARTON 

|| 

|| 

1 1 

IOJ 

BA 

PltRCL     RANCH 

■ 

01 

OfNTON 

|4 

... 

ALVIN    N.     IIRANUM 
REV.    6.    D.    WVItON 
MAP.V    '  •    DrtROTMfl 

PI..'  1  AN'. 
RITTSIURO    S    B 

T',40 

1094 

0* 

tARINI 

'AMI' 

IN 

12 

15 

91 

|| 
|| 

„ 

STATION  INDEX 


STATION 


PLACID 
PLAINS 

PLAINVlEW 
PLATA 

POINT  COMFORT 
| POLAR 
I  PONTOTOC 
^PORT  ARTHUR 


' PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  MANSFIELD 
PORT  C  CONNOR 
POSSUM  KINGDOM  0. 
POST 
1  POST  OAK  SCHOOL 
POTEET 
P0YNO* 
PRA5E  RANCH 
PRAIRIE  MOUNTAIN 

PRESIDIO 
PRICE 

)ENT   CITY 
PROCroft   RESERVOII 

' »UT\AM 
OUA-uh    5    SE 
OUINLAN 
3UJTA0UE    2    SE 
OUlTMAN    2    S 

UINBOH 

.  NH   FIELD 

RANGER    PUMP    STATI 
I  RANKIN 

RAY*ONOVILLE 
<  RED  BLUFF   CROSSING 
, RED   BLUFF    DAH 

RED  OAK 

RED  ROCK 

RED    SPRINGS    2    ESE 

REFUGIO 


TOTZ  ( 
707*  ( 
7Q79  ( 
7091  ( 
71*0  ( 
71*6  ( 
TX6*  ( 
7173    t 


ON 


REKLAW    3    N£ 

RENO  *   SE 

R1CAR00 

RICHAROS 

RICHARDSON 

StCHLANO   SPRINGS 

RICHMOND 

RICHtWNO   «   2 

R1ESEL 

RILEY   SEN   RANCH 

MBGOU 
| RIO  GRANDE    CITY    3    W 
'  RIOMEDlNA    2    h 
1  RISING   STAR 

SIvEOSlOE 

ROANOKE 
1  ROBERT   LEE 

R08ST0»N 

R06y   1    ESE 

ROCKDALE 

ROCKLAND    1    N 

ROCKPOST 

R0CKSPR1NGS 

ROCKWALL 

R0CKSPR1NGS   22   SW 
ROOSEVELT   2   £ 
MSCOE 

ROSEBUD 
ROSS 

ROSSES    1    SE 

SOT»h 

ROUND  MOUNTAIN    *    MNH 

RUSK 

SABINAL    1    ml* 
salt  Flat  io  ene 
san  angelo  dah 

SAN  ANGELO  M8  AIRPORT 
SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 
SAN  ANTONIO   NURSERY 

SAN   AUGUSTINE 
SAN   BENITO 
SA*  MARCOS 

SAN    SA3A 

UUBEftSM 

SANDERSON   1    NW 
SANDY   2   s 
SANGER 

SANTA    ANNA 
SARITA    7    £ 

SCMJLEN6URG 
SEALY 
SE&OVIA 
SE&U1N 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK    RADIO    KBYP 

SHEFFIELD 

Sherman  p^p  s 


:^'i 


SMBMOO 

SIERRA   9LANCA 
SIlVERTQN 
SIMMS    2   NNW 
SINTON 
SLATON    5    St 
KIMU 
SLOAN 
WITHVlLLE 


MCCULLOCH 

YOAKUM 

HALE 

PRESIDIO 

CALHOUN 

KENT 

MASON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

CAMERON 

:  CALHOUN 
WILLACY 
CALHOUN 

)    PINTO 
GARZA 
LEE 
|  ATASCOSA 
i  MENOERSON 
REAL 


'RES1010 
RUSK 

COLORADO 

COMANCHE 

CALLAHAN 

iROEMAN 

'    HUNT 
BRISCOE 

i   WOOD 
SOMERVELL 

XAR 

EASTLAND 
UPTON 
WILLACY 
SAN  SABA 
REEVES 


LIS 
BASTROP 

BAYLOR 
REFUGIO 

75*7  0* 
7556  03  PARKER 
I  7580  07  KLEBERG 

7586!  0*1  GRIMES 
7588  03'  DALLAS 

SAN  SABA 


7594 


7*33 
7651 
7659 

7669  ■ 


7983  ■ 
7992  I 

8022  I 


8163  ■ 
8186  I 
8201  ■ 
8221  I 
8235  i 


FORT  BEND 
FORT  BEND 
FALLS 
GILLESPIE 

MONTAGUE 
1  STARR 
'  MEDINA 

EASTLAND 
XER 
>  OENTON 
<  COKE 

NUECES 

FISHER 

MILAM 

JASPER 
ARANSAS 

EDWARDS 
ROCKWALL 
EDWARDS 
KIMBLE 
.  NOLAN 


FISHER 
BLANCO 
KARNES 

CHEROKEE 

UVALOE 

CULBERSON 

TOM  GREEN 

TOM  GREEN 

BEXAR 

BEXAR 

I  AUGUSTINE 
CAMERON 
HAYS 
SAN  SABA 
TERRELL 
TERRELL 
BLANCO 
OENTON 
COLEMAN 
1  KENEDY 

FAYETTE 
AUSTIN 

KIMBLE 

GUADALUPE 

GAINES 

BAYLOR 

WHEELER 

WHEELER 

PECOS 

GRAYSON 


8378 
8382 
6415 

5433 


■  HUDSPETH 

BRISCOE 

i  BOWIE 


06  SAN  SABA 

07  BASTROP 
02  SCURRY 


31  19 
33  11 
3*  11 

29  51 

28  39 
33  00 

30  55 

29  52 

29  57 
26  OS 

28  37 
26  33 
26  26 

32  52 

33  11 

30  16 

29  03 
32  05 
29  55 


32  07 

29  17 

31  58 

32  22 


10*  01 
96  33 

101  01 
98  59 


96  2* 
98  26 
101  23 


30  29 
1  32  27 

31  0* 
1  31  *3 

15  32  2  7 


29    32 

98    17 

32    29 

98    37 

101     56 

26    29 

97    *7 

31    13 

98    3* 

31    5* 

103    55 

32    31 

96    *6 

29    58 

97    27 

33    36 

99    23 

28    18 

97    17 

31    54 

9*    58 

32    55 

97    33 

27   25 

97    49 

30   32 

95    51 

32    57 

96    46 

31    16 

96    56 

29   35 

95    46 

29    35 

95    45 

31    29 

96    53 

30   26 

98    49 

33   *9 

97    57 

26   23 

98    52 

29   28 

98    52 

32     06 

96    56 

30   Si 

95    24 

33    00 

97    13 

31    5* 

100    29 

27    *7 

97    40 

32   *5 

100    22 

30   39 

97    00 

31    02 

94     24 

28    01 

97    03 

30    01 

100    13 

32    56 

,96    27 

52 


20 


31  32 

26  08 

29  53 
31  11 

30  09 
30  09 

30  20 
33  22 

31  45 

27  13 


100  24 
100  02 
100  32 

96  59 

97  07 

96  26 

100  28 

98  25 

97  43 
95  09 

99  29 
10*  5* 
100  29 
100  30 

98  26 
98  29 

94  07 


99  16 
100  15 

100  15 

101  50 


100  *8 
105  21 

101  17 


98  55 
97  09 
100  55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


7A   7A 
6A 

6P   6P 


OBSERVER 


LOWER  COLO  RIV  AUTH 
W.  M.  OVERTON 
PLA1NVIEW  HERALD 
E.  D.  HAMILTON 
ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 
WAYNE  WILLIAMS 
LOWER  COLO  RIV  AuTH 
JERRY  W  FONTENOT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
AURTHER  W.  SHAFER 

MARSH  F.  CANION 

WILLACY  CO  NAVIG  01ST 

RAY  W  RATHER 

J.  P.  COCHRAN 

ROY  S.  CONNER 

CLAYTON  TURNER 

S.  R.  HUGHES 

ROBERT  5.  LEE 

DON  SHE L TON 

JAMES  C.  RUSCHE 

U  S  WEATHER  oUREAU 
P.  M.  PICKETT 
BETTY  J.  THOMAS 
U  S  CORP  Of  ENGINEERS 

.  0*  ISENHOWER 
ARTHUR  E.  HERCHMAN 
EMMETT  F.  WILLIAMS 
W.  A.  RUCKER 
AR01S  0.  SANDERS 
MRS.  LUC1LE  NOACK 

U  S  AIR  CORPS 
GULF  REFINING  COMPANY 
FRED  W.  WELLING 
GRACIA  JEAN  ADAMS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
WILLIAM  B.  JENSON 
WILLIAM  H.  BROWN 

CHESTER  B.  COX 


T.  G. 


ETER 


JEWELL  PLUNK  LOWE 
BYRON  A.  WELCH 

DOYLE  W  DRYER 
C.  IRV1N  WOOD 
CITY  OF  RICHARDSON 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
MRS.  WILLIE  BUTLER 
CALVIN  S.  LANDERS 
AGRICULTURAL  RESEARCH 
LOWER  COLO  RIV  *UTH 

L.  H.  CAMPBELL 

EFFIE  R.  PURCELL 

ELI2ABETH  HUEGELE 

WILBERN  G.  REED 

MRS  LOUISE  H  JOHNSON 

GEORGE  R.  JONES 

IMOGENE  M.  OUISENBERRY 

CARROLL  KEACH 

REV  EMMETT  L  YEATS 

WYNETTE  C  MARRS 

MATTIE  BELL  STANLEY 
PAUL  C.  SORENSON 
ALBERT  A.  BECKER 
JOHN  L.  KA2DA 
MRS  IMA  T  MAYES 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
E.  M.  COOPER 
BERT  THRASHER 
LOUIS  B.  JASKA 
GEORGE  W.  COCHRAN 

MALCOLM  F.  BYERLY 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

MRS.  P.  F.  KOENIG 

E.  PERKINS  HOLCOMB 

MRS  SUSIE  H  WHITE 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


MCNEII 
JESUS 
JAMES 

LAWES 


MRS. 


METTEAuR 
VILLAFRANCO 
C.  METCALF 

STROHLE 

GR1GSBY 

COKER 

COLO  RIV  AUTH 

POWER  AND  LIGHT 
AUL1NE  W.  GARRET 
.  KENEDY.  JR. 


ELMO  M.  SCHAEFER 
OTTO  H.  BECKMAN 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
J.  L.  SOWOERS 
JOHN  E.  MOFFATT 
MRS.  V.  DAUGHERTY 
R.  C.  DAVIDSON 
EUGENE  B.  HENDERSON 
DEN2EL  L.  HOLMES 
EON  RUBARTS 

LOWER  COLO  RIV  AuTH 
JUDGE  TOM  H.  NEELY 
RAOY  E.  MARTIN 
AMES  L.  LINDSEY 
DONALO  B  BRYANT 
EDWARD  L.  BROSCH 
ZYLPH1A  C.  DURHAM 
THOS.  A,  SLOAN 

CLAUDIA  K.  YOUNG 
OF  SNYDER 


STATION 


SOMERV1LLE  DAM 
SONORA 
SPEARMAN 
SP1NKS  RANCH 
SPRING  BRANCH  2  SE 
SPRINGTOWN 
SPURGER  DAM  B 
STAMFORD  1 
STAMFORD  2 
STEPHENV1LLE  6  SW 

STERLING  CITY 
STERLING  CITY  8  NE 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 


SUGAR  LAI 
SULPHUR  : 

SUNRAY  * 


TAMPICO 

tarplEy  ; 

TASCOSA 


TELEGRAPH 
ELEPHONE 
TEMPLE 

I  TEMPLE  3  SE 
TENNYSON 

|  TERRELL 
TESCO 


TE>. 


,  0AM 


HOMPSONS  3  I 

THORNTON 
THREE  RIVERS 
THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 

TILDEN 


TRENT  2  ENE 

TRENTON 

TRICKHAM 

TRINIDAD  1  SW 

TROY 

TRUBY  3  ESE 

TRUSCOTT 

TULIA 

TURKEY 

TYLER  5  NE 

UMBARGER 

UVALDE 


TINE 


LENTI 


WACO  WS  AIRPORT 
ELDER  7  SSW 
LLER  2  SSW 

WALNUT  SPRINGS  4  ESE 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WAXAHACHIE 

WAYSIOE 

WEATHERFORD 

WELOER  WILDLIFE  FNDTN 

WELLINGTON 

WESLACO  2  E 
WHARTON 
WHEELOCK  8  SSW 

WHITNEY  DAM 
WHITSETT  2  SW 
WICHITA  FALLS  WB  AP 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
POINT 


WINK 

WINK  FAA  AIRPORT 

WINNSSORO  6  SW 
WINTERS  9  NNE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOLFE  CITY 
WOOOSON  5  NNE 
YOAKUM 
YORKTOWN 
YSLETA 
ZAPATA 

CLOSED  STATIONS 

CALHOUN 

NEW  STATIONS 


COUNTY 


8583  02 

8584  02 
6625 


8692 

86961  03 
67281  01 


8911  03 
8920  06 

929  0 
8939 


BURLESON 

SUTTON 

HANSFORD 


JONES 
JONES 

ERATH 


PALO  PINTO 
FORT  BEND 
HOPKINS 
MOORE 


COLEMAN 

BANDERA 
OLDHAM 
RUSK 

WILLIAMSON 
KIMBLE 
FANNIN 
BELL 

BELL 

COKE 

KAUFMAN 

NOLAN 

CASS 

LIMESTONE 
LIVE  OAK 
THROCKMORTON 
PALO  PINTO 


9031  09  MCMULLEN 
EEVES 

9076J  u8  HARRIS 
106!  05-  REEVES 
TAYLOR 
FANNIN 
COLEMAN 
HENDERSON 
BELL 
JONES 

KNOX 

SWISHER 

HALL 


Si  CULBERSON 
TOM  GREEN 
OLDHAM 

VICTORIA 

COLEMAN 
MC  LENNAN 
MCLENNAN 
GONZALES 
WALLER 


9456  03  BOSQUE 


V  1  k  1 

;; 

*  1  i  5 

03 

V]  j, 

02 

91  it 

04 

91  S3 

03 

915*. 

02 

9163 

02 

9175 

01 

1191 

07 

9214 

04 

j  ;■.'<. 

01 

^65 

v,   10 

05 

-,■  '•> 

??en 

^at 

0  3 

9295 

*30* 

"1 

06 

I    DRAINAGE  CODE: 


TYLER 

WASHINGTON 
TOM  GREEN 
COKE 


HIDALGO 

WHARTON 

ROBERTSON 

BOSQUE 

LIVE    OAK 

WICHITA 

WICHITA 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.   Airport  Administration  Building     3600  M»n«r  R^-rf 
Austin.   Texas  78723.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ''  manor  Koed, 


DIMENSIONAL  UMTS:  Unless  othe 
are  the  sums  of  the  negative  departur 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observat 


e  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals 
of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME;        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground     table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 
tion   table.     Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ic« 


Entr 


I    Of   ! 


A-fall 


i  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  < 


nd     table,   and  i 


the    Sea  s< 


al  Snowfall"  table. 


elude 


;ments  are  taken  from  different  points 
nd  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW.   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

LNTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-       No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
L)      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a    ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  t 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  mis 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fri 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V      Includes  total  for  previous  month, 

IX  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AH       Thin  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


i  the 


ounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipit 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


•  processed  tor  special  purposes,    and  ari  published  later  in  the  "Hourly  Prei  1 1 'i l.i 1 1. 
■ecording  gage,   except  ■■■■  hi  I  C  lulu  ftted  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  i 


.  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in 
om  amounts  published  from  the  recording  gage  in 


i  ground  in  that  month. 


rd  ground,    howr 


itel  that  tin-  the 


x posed  in  o  shelter  located  on  the  roof  of  0 


Oil  Temperature"  tab!*. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  indicates  no 

J       "Supplemental  Data"  table. 

SS        This  entry  In  time  of  obaervation  column  in  Station  Index  meant  observation  made 

Thla  entry  In  time  of  obaervation  column  In  Station  Index  means    variable. 

*        7  h<rrr.r>mHera  are  generally  expoaed  In  a  iihelter   located  a  few  feet  above  sod-co 
building. 

feat  tons  appearing  in  UV  *hlch  data  are  not  Dated  in  the  table*. 

.  En  each  month  *r.-  dan  rfl><  d  In  the  publication!  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  monthly  CUMATOl  OOICA1    data  national  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  ill  al 
' ■■:■■,   •'■■    lapai  ntendaal  of  Docuh  Vaahlngton,  D.  C.  20402. 

ngj  the  history  of  change*  In  locations,   elevationa,   exposure,    etc.  ,    of  substations  through  1955  may  b'-  found  in  the  publlt  atlon  "Subltfttlon  MiNtory"  for  thin  Stale,    price  $1,  00,  Similar 
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HIGH  PLAINS         01 

ANARILLO  »»  AIRPORT    //R 

ANDREWS 

BIS  SPRING 

BORGER  3  » 

BOYS  RANCH 

91.0 
96.  7 
95.2 
9*. 2 

M 

66.2 
68.3 
71.8 
67.5 
6*.2M 

78.6 
82.3 
83.5 

80.9 

M 

.  2.0 

97 
102 
100 
101 
101 

19. 

9. 

9 
23* 

23 

60 
61 
63 
61 
59 

30 
30 
30 
30 
1 

0 
0 

0 
0 

21 
30 
29 
26 
26 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.5* 

1.18 
.30 

1.03 
.45 

.   .80 

.58 

1,06 
.13 
.37 

.65 

9 
29 
29« 
28 
1* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

* 

2 
2 

* 
1 

2 

1 

0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

BRAVO 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 

90.* 
96.8 

M 
91.8 
92.3 

62.2 
67.9 

M 
6*. 7 
63.7 

76.3 
82.* 

M 
76.3 
78.0 

98 

103 

103 

96 

99 

2* 

10 
19. 
13. 
13 

57 
56 
57 
58 
55 

6. 
30 
30 
30 
30 

0 

0 

0 
0 

20 
28 
28 
25 
23 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

3.95 

T 
.67 

1.02 
2.89 

•  2.11 

2.00 

T 

.30 

.32 

2.03 

15 
9 
5 

29 

28 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 

0 
3 
5 
3 

2 
0 
0 
0 

2 

2 

0 
0 
0 

1 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

96.3 

69.6 
92.0 
90.8 
9*.  8M 

67,9 
63.9 
62.7 
65.7 
67. 8M 

62.D 
76.9 
77.* 
78.3 

81.3M 

1.8 

102 

101 

98 

98 

100 

9 

8 
20 
20. 
10 

59 
60 
53 

59 
5* 

31. 
30. 

30 

4 

30 

0 
0 
0 
0 

0 

26 

20 
26 
23 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.38 
2,26 
2.96 
1.58 

.42 

-  2.14 

-  .27 

.13 

1.11 

1.60 
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13 
28 
1* 
28 

.0 
.0 
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.0 
.0 
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0 
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5 
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5 

3 

0 

1 
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0 
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0 
0 
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93.5 
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93.5 

M 

94.0 
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63.7 
62.9 
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63.1 

80.2 
77.1 
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78.6 
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97 

102 
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6 

19 

37 
59 
39 

58 

29 

30 
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30 

0 

0 
0 

0 

26 
22 

27 

28 

0 
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0 

0 

6 
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0 

0 
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0 

0 
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1.81 
1.66 
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27 

.0 
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.0 
.0 
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0 
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0 
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67,8 
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69.6 
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82.6 
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0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.14 
.54 

1.29 
,06 

,13 

•  1.09 
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63.8 
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79.5 
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71,  SM 

63.7 
86.* 
63.2 
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13 
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10 
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59 
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58 
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10 
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30 

0 
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26 
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1 
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83.9 
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1 
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0 
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1 
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1 

0 

3< 
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SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

96.0M 
95.7 

100.3 

98.  8 
99.* 

68.  5M 
69.4 
72.7 

69.  6M 
73.5 

62.5m 
82.6 
86.5 
84. 2M 
86.5 

•  .1 

101 
101 
103 
105 
105 

24, 

10 
10 
25. 
24* 

35 

60 
59 
57 
58 

31. 

30 

30 

30 

30 

0 
0 
0 

0 
0 

29 
29 
31 

29 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.29 

1.21 

,33 

1.13 
1.46 

-    1.25 

.29 
.99 
.14 
.41 
.70 

29 

14 
10 
13 
10 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

l 

2 

2 
4 
3 

0 

1 

0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

WELLINGTON 

K  1  CH I T»  FALLS  MB  AP      R 

WINTERS  9  NNE 

97.6 

100.9 

96.6 

69.1 
71.5 
67.6 

83.4 
86.2 
82.1 

■  6 

104 
105 
100 

9ft 
27ft 
13ft 

60 
58 
58 

30 
30 
31 

0 
0 
0 

29 
31 
31 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

.24 
.35 

2.29 

•  1.62 

.10 

.34 

2.23 

13 
27 
15 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

1 

1 
1 

0 

0 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

84.8 

1.0 

,67 

•  1,47 

.0 

•    *    ft 
NORTH  CENTRAL       OS 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BAROWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

99.0 
100.5 
97.2 
95.9 
97.9 

71.0 
73.8 
73.1 
72.2 
73.8 

85.0 
87.2 
85.2 

84.1 
85.9 

.6 

103 
104 
101 
105 
102 

26 
27. 
24 
6 
28 

56 

58 
65 
68 
66 

30 

30 

31. 

16 

30 

0 

0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
8 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,22 
,32 
,45 

.39 

.77 

•  2,38 

.22 

.25 
.22 
.28 
.68 

15 
26 
15 
15 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

97.4 
96.4 

97.9 
98.8 
101.8 

72.4 
74.1 
72.1 
72.1 
70.8 

84.9 
85.3 

85.0 
85.5 

86.3 

101 

102 
101 
102 
103 

23 

27ft 

25* 

23* 

28ft 

60 
66 
60 
56 
61 

31. 

30 

31 

30 

30 

0 

0 
0 
0 
0 

31 
30 
31 
31 
31 

0 
0 

0 
0 
0 

9 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.49 
.00 
1.41 
.38 
,07 

•  1.83 

•  1.97 

.47 
.00 
1.38 
.22 
.07 

16 

16 
14 
16 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      / 19. 

100.5 
96.1 
98.5 
97.1 
96.5 

72.5 
70.8 
71.9 
73,4 
77,5 

86.5 
83.5 

85.2 
85.3 

87.0 

2.3 

-  1.2 

.4 

.0 

2.1 

104 
98 
102 
101 
100 

24* 
28* 

10 
23 

7 

64 
67 
65 
68 
68 

31 

16. 

30 

31 

31 

0 
0 
0 

0 
0 

31 
31 

31 
31 
30 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.33 

.27 
.17 
T 
.16 

•  1.47 
.  1.35 

•  2.00 
-  1.90 

•  1.78 

.25 
,26 
.17 

T 
.12 

28 

29 

14 

29. 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 

2 
1 
1 

0 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DENISON  OAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 

EASTLAND 
EVANT 

96.5 
96.4 
9*. 7 
98.5 
97.4 

73.1 
73.3 

70.9 
68.5 
72,3 

84.8 
84.9 
82.8 
83.5 
84.9 

,6 

•   ,7 

99 

102 

98 

102 

102 

23* 

10 
10 
24* 
28 

60 
64 
61 

57 

60 

31 

31. 

31 

31. 

31 

0 

0 
0 
0 
0 

30 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

•  93 

.79 
1.19 

.00 
1.00 

•  1.26 

•  .90 

,63 
.73 
.73 

.oo 

.32 

14 

15 
16 

26 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

0 

2 
1 
2 
0 
1 

1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

GAINESVILLE 

GATE5VILLE 

98.5 
97.6 
97.9 
95.8 

100.2 

74,3 
74.9 
76,5 
71.8 
71.9 

86.4 
86.3 
87.2 
83.8 

86.1 

.9 

.  1.0 

102 
101 
101 
100 
103 

24. 
27. 
28. 

10 
13 

66 

65 
68 
61 
61 

31 
31 

30 

31. 

31 

0 

0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
29 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.12 
.09 
.37 

.41 
.40 

•  1.66 
.  1.97 

.07 
.09 
.37 
.41 
.40 

16 
25 

16 
29 

28 

.0 
.0 
,0 
.0 
,0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 

96.6 
99.8 
97.8 
99.3 
98.9 

72.1 
71.9 
71.2 
72.1 
73,0 

84.4 
85.9 
84.5 
85.7 
86.0 

1.2 

101 
103 
106 
103 
103 

23 

12 

23. 

13 

62 
59 
64 
59 

65 

31 
31 
31 
30 
31. 

0 

0 
0 
0 
0 

31 

31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
.32 
.77 
T 
.38 

-  1.87 

1.77 
.19 
.36 

T 
.22 

16 

15 

25 

26. 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
2 
4 
0 
2 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  T  NW 
GROESBECK 
HAMILTON 
HENRIETTA 

96.4 
96.0 
95.3 
97.7 
99.7 

72,5 
70,0 
72,5 
70.6 
73.1 

86.5 

83.0 
83.9 
84.2 

86.4 

•   .3 

,0 

100 

100 

99 

lol 

103 

25. 

1* 
14 
24 
28. 

64 
60 
67 
39 

62 

31 
31 

31. 

31 

30 

0 

0 

0 
0 
0 

31 
29 
31 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.32 
1.83 
2.88 

.39 
1.19 

.  1.35 

.12 
1.23 
1.72 

.38 

1.16 

16 
15 
16 
16 
29 

,0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

2 

3 
2 
1 

0 

2 
2 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

HICO 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 

97.7 
96.8 
98.5 
98.5 
95.8 

72.3 
74,5 
74.1 
73.3 

69.5 

85.0 
85.7 
86.3 
86,0 
82.7 

1.5 

101 
100 
101 
102 
98 

23 

29. 

28. 

28. 
28. 

64 
65 
61 
66 
62 

31 

30 
30 
31. 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.13 
.25 
.06 
,24 
,78 

.  2.05 

.95 
.25 

.06 
.12 
.72 

16 
15 
13 
16 
14 

,0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
1 
0 
1 

1 

1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LAVON  DAM 
MARLIN 
"C  GREGOR 
MC  KINNEY 
MEXIA 

96.1 
97.8 
98.3 
95.7 
94.4 

72.6 
72.6 
74,4 
73,3 

73,1 

86,4 
85.2 
86.4 
84.5 
83.8 

•   .1 

100 

101 

100 

99 

99 

14 
24 

29. 
13. 
29 

65 

65 
62 

63 
68 

26 
31 
31 
31 

31 

0 

0 
0 
0 

0 

30 
31 
31 
31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

.31 

1.52 
.34 

1,69 
.90 

.  1.85 
•  1.23 

.21 
1.16 

.20 
1.01 

.83 

26 
15 
15 
26 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
3 
1 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

98.5 

97. OM 
98.  9M 
96.2 
97.9 

73.1 
72.9 

73. OM 

73,5 

73.0 

85.8 

85.  OM 

86.  OM 
84.9 
85.5 

1.8 

104 
100 
103 
100 
102 

9 
29. 
14. 
23. 
25 

64 
65 

60 
63 
63 

30 

31 

30 

31. 

31. 

0 

0 
0 
0 
0 

31 

30 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
8 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.07 
.05 
.02 
.79 
,62 

-  2,86 

.92 

.05 
.02 
.60 
,24 

13 
29 

15 

8 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 

2 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RANGER  PUMP  STATION 

RISING  STAR 

97.0 
98.5 
97.0 
96.6 
97.3 

71.6 
72.4 
71,1 
72.6 
71.3 

84.3 
85.5 

84.1 
84.6 
84.3 

100 
102 
100 
100 
101 

24. 
24. 
24. 
14. 
24. 

63 

62 
66 
62 
60 

31 

31* 
31* 
30 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.33 

.00 
1.52 

.05 

T 

•  2.04 

.28 

,00 
1.12 

.05 

T 

26 

15 
14 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

ROSEBUD 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SPRINGTOWN 

STePMENVILLE  6  SW 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAm 

97.1 
96.8 
98.5 
96. 6M 
97.  3M 

M 
73.2 

70.3 
70. 2M 
72. OM 

M 
85.0 
84.4 
83. 4M 
84.7M 

.8 

101 
101 
103 

100 

28 

14 
11. 

29. 

61 
35 

63 
62 

31 

30 
30 
31 

0 
0 
0 

0 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.92 
.35 
.30 
1.33 
.33 

•  2.43 

.72 
.15 
.30 
.85 
.28 

13 
29 
15 
16 
15 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 
2 
1 

1 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  HI  AIRPORT          R 

98.9 
95.8 
99. 2M 
96.1 
97.7 

71.3 
73.4 

73, OM 

74,8 

76.6 

85.1 
84.6 
86.  1M 
85.5 
87.2 

.6 

.0 

1.2 

1.9 

104 
99 

105 
99 

101 

29 

24. 

14 

29. 

28. 

64 
69 
59 
67 
67 

31 
16 

30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,64 
,24 
1.01 
.26 
.12 

-  1.19 

-  1.70 

•  .98 

•  1.87 

.47 
.24 
.93 
.11 
.06 

29 

16 
14 
15 
15 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
2 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WHITNEY  DAM 

DIVISION 

97.2 

99.7 
97.3 

72.6 
73.2 
72.3 

84.9 
86.5 
84.8 

85.1 

2.7 
•  6 

101 
104 
101 

22 

10 
10 

64 
63 
67 

31 

31* 

2 

0 
0 

0 

31 
31 
31 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.06 

.17 

1.21 

.59 

-  1.72 

-  1.63 

.06 

.09 
.90 

15 

15 
16 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  209   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
JULY    1965 


Temperature 

Precipitation 

.1 

11 

S3 

1  a 

■ 

Dl 

8 

< 

gf 

|| 

Dl 

a 

a 

S 

a 

h 

a 

0 

is 

Q 

No.  of 

Days 

3 

A 

fl 

a  g 

>• 
a 

O 

« 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of 

Day. 

Station 

Max. 

Min. 

o 
1- 

■Sv 

II 

So 

a 

• 

I 
s 

2 

0 

s 

si 

si 

h.l 

S>I 

•    *    ft 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

ATHENS 

BON  WIER  2  E 

CARTHAGE 

CENTER 

96.2 
97.3 
95.5 
94.5 
95.5 

71.1 
73.5 
68.3 
70.6 
70.0 

83.7 

85.4 
81.9 
82.6 
82.8 

102 

101 

99 

98 

99 

28 

13 

22. 

25. 

23. 

68 
67 
65 
63 
65 

3 

30 
31. 
31 
31* 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

31 
29 

30 
31 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

.83 
.26 
2.86 
.87 
.82 

-  2.18 
•  2,43 

.29 
.14 
1.46 
.67 
.42 

15 
16 
25 

26 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

I 

4 

2 
3 

0 
0 
2 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  E 
COLOSPRING  5  ssw 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 

95.9 
94.9 
95.6 
94.5 
95.3 

71.8 

71.4 
69.6 
73.6 
71.0 

83.9 
83.2 
82.6 
84.1 
83.2 

99 

98 

100 

101 

100 

23 

31. 
13 
28 
28 

67 
62 
66 
71 
62 

4 
31. 
15. 

3 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
26 
29 
2? 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.98 
1.86 
3.10 
1.37 
1.26 

.51 
.95 

1.58 

.87 

1.08 

14 
26 
16 
14 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
2 
5 
3 

2 

1 

2 
2 
1 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

CROCKETT 

OAINGERFIELD  9  S 
OIALVILLE  2  M 
EMORY  3  ESE 
EVADALE 

95.0 
96.2 
95.0 

95.0 

70.2 
74.4 
71.8 

70.2 

82.6 
85.3 
83.4 

82.6 

99 
100 
99 

99 

25. 
24. 
13 

15. 

68 
68 
67 

66 

17. 

30 

31* 

15 

0 
0 
0 

0 

30 
31 
31 

30 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

.26 

1.16 

1.21 

2.20 

.21 
.63 
.93 

.46 

26 
29 

14 

5 

.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

1 
3 
2 

6 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

FAIRFIELD 
FRANKLIN 
FRANKSTON  2  SW 
GILMER  2  « 
GLADEWATER 

93.2M 
95.5 
95. 3M 
95.1 
94.4 

71.2m 
69.9 
71. 2M 
70.0 
73.1 

82. 2M 
82.7 
83. 3M 
82.6 
83.8 

97 

100 

100 

99 

98 

22. 
29 
22. 
24. 

20 

65 
65 
62 
37 
6T 

30. 

31. 

13 

30 

31* 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 
29 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.67 
.33 

,64 
.14 
.50 

,44 
.48 
.33 

.08 
.30 

14 
29 
25 

25 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 
0 
1 

0 

0 

l 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

HENPSTEAO 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

95. OM 
94.7 
96.1 
95.1 

69. 5M 
71.5 
71.7 
70.6 

82.  3M 
83.1 
83.9 
82.9 

.4 

99 
99 

100 
99 

29 
22. 
28. 
22 

67 
63 
67 
67 

26* 
30 
15 
31* 

0 
0 
0 
0 

30 
29 
28 
31 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
8 
0 

0 

0 
0 
0 

.70 
2.42 

.88 
1.78 

•   .58 
-  2.79 

.70 

1.93 

.57 

.79 

16 
21 
29 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

1 

3 
2 
3 

1 

1 
1 

2 

0 

1 

0 
0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LCNGV1EW 

94.9 
94.7 
95.5 

95.6 
94.7 

68.5 
71.2 
69.7 

70.4 
72.1 

81.7 
83,0 
82.6 
83.0 
83.4 

1.0 
•   .8 

99 
99 

100 

100 

98 

12 
IS 
13 
1* 
28. 

65 
62 
65 
67 
65 

16 

31* 

15 

14 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
28 
29 
30 
30 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

s 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.27 

.39 

1,60 

3.13 

.09 

-  4.27 
•  3.43 

.50 
.37 

.30 

1.13 

.07 

26. 

23 

24 

16 

29 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
1 
6 
6 
0 

2 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

LOVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

HADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  NOi  2 

95.3 

94.7 
96.3 
94.1 
96.3 

70.8 
73.4 
72.8 
70.3 
69.7 

83.1 
84.1 
84.6 
82.3 
83.1 

,7 
•  U5 

99 

97 

100 

97 

100 

14 

27. 

28. 

23. 

23. 

68 
69 
65 

64 
60 

31* 

15 

15 

31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
31 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.  51 

1.13 

1.72 

.14 

.15 

•  3.14 

1.27 
.76 
.97 
.11 
.04 

19 
16 
13 
25 
28. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
1 
0 

2 

1 

2 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

MOUNT  PLEASANT 
NACOGDOCHES 
PALESTINE 
PINELAND 
ROCKLAND  1  N 

95.4 

96. OM 
95.1 
94.5 
96.  7M 

69.7 
72. 1M 
70.6 
70.0 
68. OM 

82.6 
84.1m 
82.9 
82.3 
82.  4M 

•  .3 

1.8 

•  .2 

99 

100 
99 
98 

101 

25. 

22 
25. 

19. 
11 

60 
67 
65 
67 
65 

31 
14 
30 
15 
31* 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
30 
30 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.09 
3.02 
,68 
6,02 
2,26 

•  .55 

•  1.96 

•  1.84 

.64 
2.25 

.60 
2.23 
1.S1 

26 
16 
14 
6 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

1 
1 

* 

1 
1 
1 

4 

1 

0 

1 

0 
2 

1 

RUSK 

SIMMS  2  NNM 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 

93.0 
92.7 
94.9 
93.2 
94.6 

70.7 
68.7 
68.9 
71.1 
70.8 

81.9 
80.7 
81.9 
83.2 
82.7 

96 
98 
99 

100 
100 

24. 

24 

22. 

24. 

21. 

66 
58 

66 
60 
62 

16* 

31 

17. 

31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
2B 
31 
30 
28 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 

2.92 
1.28 
1.31 
3.03 

.45 
.84 
.48 
.52 
l.SS 

15 
26 
29 
16 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
3 
3 

4 

0 

4 

0 

2 
2 

0 
0 
0 
0 

I 

TYLER  3  NE 
■ARREN 
MILLS  POINT 

95.0 
95.0 
98.2 

70.0 
68.5 
71.9 

82.3 
81.8 
85.1 

98 

98 

104 

25 

28. 

23 

61 
65 
63 

31 

20 
31 

0 
0 
0 

30 
10 

SO 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.41 
1.39 

.40 

.30 
.37 
.40 

15 

14 
26 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

3 
1 

0 
2 
0 

0 
0 
0 

DIVISION 

83.0 

.0 

1.40 

-  2.02 

.0 

•   •   • 
TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMQBHE* 
C»NOEL»=l* 
CHISOS  BASIN 

90.0 
97.3 
97.6 
103.3 
•  7.0 

63.1 
70.3 
66.1 
70.0 
64.1 

76.6 
83.9 
81.9 
66.7 
73.6 

.   .8 

.8 

97 
102 
102 
109 

93 

9 

29 

9 

10 
10. 

37 
61 

60 
64 
38 

30 

16 

31. 

31* 

31* 

0 
0 
0 
0 
0 

IS 
n 
10 

M 

<• 

( 

0 
0 
0 
0 

0 

n 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

1.49 
.12 
.53 
.93 

1.32 

•  1.29 

•  1.02 

.83 

.07 
.53 
.39 

.74 

19 
26 
29 
17 
30 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
1 
3 
3 

1 

0 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

Ml  SERVICE  STA 
C*»NE 

EL  PASO  «B  AIRPORT       P 
'ABENS 
'•  STOCKTON  'F5T  RADIO 

97.1 
96.3 
96.* 
96.4 
95.4 

64.3 
70.3 
71.3 
66.7 
66.3 

80.7 
63.6 
84.2 
•  1.6 
80.9 

2.3 

104 
101 
101 
101 
102 

9. 
10. 
12. 
10 
10 

58 
65 
67 
63 
61 

30* 
30* 
30* 
30* 
31* 

0 
0 
0 
0 
0 

l( 

SO 

30 

11, 
10 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.15 
.03 
.17 
.39 
.35 

-  1.12 

.13 
.03 
.06 
.21 
.35 

9 
13 
26 
26 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SPAhOFALLs  »  SSE 

•  »  I  S 
«»•»»  NC  2 

♦  7.3 
96.1 
93.0 
flat 

90.6 

69.0 
61.0 
46.9 
39.4 
39.2 

83.2 

78.6 
81.0 
73.7 
74.9 

103 
101 
101 
96 
93 

11 

21. 

21 

9 

12. 

63 
33 
67 
35 

55 

30* 

31 

74* 

31* 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

II 

/') 
/<■ 

IS 

0 

0 

0 

1) 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.00 
.13 
.81 
.77 
.63 

.00 
.15 
.28 
.67 
.38 

10 
29 
29 
18 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 
2 

0 

11 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

■Ml 

99.4M 
96.3 
•  4.2 
95. 3M 

100.9 

'2.4M 

68.3 

39.7 

TO. 2 

•  6.0M 

•  7.4 
77.0 
A7.4W 

•  5.6 

106 

102 

97 

10? 

108 

12 
9 
8 

9 
10 

66 
63 
36 
64 
63 

30 

31. 

30. 

30. 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
|0 

3 
10 

11 

0 
0 
0 
1 

o 

0 

0 

'1 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

1.68 
.41 

1.60 
.63 

1.60 

1.68 
.33 

.61 
.39 

1.70 

30 
29 
17 
29 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
3 
2 
2 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

NMMU 

nut 

•»  -  r  »• 

97.1M 
104.  • 

♦  ».» 
93.7 

♦  4.2 

70.8 

"■•1 

70.4 
70.2 

•  4.0M 

•  9.3 

•  4.1M 

•  3.2 

3.0 

10? 
1  10 
103 
10? 
98 

9 

t 
9 
1) 
9. 

66 
67 
63 
64 
6? 

30. 

?e 

5. 

31. 

30 

0 

1 

0 
0 
0 

11 
31 
29 

10 
10 

< 

0 
0 
0 

'< 

'1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.07 

.27 

1.71 

.10 

.10 

-  1.01 

.07 
.22 
1.71 
.03 
.10 

13 
12 
29 
22 

30 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 

1 

0 
0 

1 

D 

D 

! 

0 

0 
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TEXAS 
JULY    1965 


Temperature 


Precipitation 


a  a 
a.  g 


No.  of  Days 


JTI 


SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

KINK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

DIVISION 


EDWARDS  PLATEAU     0( 

AMISTAD  OAM 
BIG  LAKE  *  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 
CAMP    MOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE   RANCH 

DEL   RIO   WB    AP 
EDEN   1 

FREDERICKSBURG 
JOHNSON   CITY 
JUNCTION   FAA   AIRPORT 

JUNO 
KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY  NO  2 
LEAKEY  NO  2 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MENARD 
MERTZON 

OZONA 

PAINT   ROCK 
PANDALE 
PRADE    RANCH 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN   ANGELO   OAM 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

SAN    SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 
TARPLEY    1    E 
UVALDE 

WATER   VALLEY 


DIVISION 


SOUTH  CENTRAL      C 

AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  J  NE 

BRENHAM 
CANYON  DAM 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRI5TI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 
CUERO  3  NW 

ELGIN 

PLATONIA 

FLORESVILLE 

GOLIAD 

GONZALES 

HALLETTSVILLE  1  N 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

"ATH IS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 


96.5 

94.0 
96.  OM 
97.9 
97.6 


97.7 
94.7 
96.2 
93.5 

95.0 

95.9 
93.9 
96.0 
94.  8 
96.1 

98.1 
99.1 
93.7 
94.1 
96.4 

98.1 
93.2 
96.1 
99.0 
95.3 

95.5 

96.1 
96.7 
96.5 


97.5 
99.7 
97.6 
95.3 
96.3 

98.2 
93.3 

96.0 
98.6 
97.8 

94.3 

97.5 

I 

98.5 

96.5 


5.2 
1.3 
7.2 

6.6 
5.6 

3.3 

4.2 
1.2 

3.2 

7.5 

7.3 
3.3 
7.6 
6.3 
94.9 

T.t 
9.7 
7.3 
95.5 
4.7 

5.0 
6.0 
6.3 
9.9 

9.0 


73.3 

64.8 
69.  5M 
71.0 
67.3 


73.2 

67.8 
69,3 
68.3 
72.6 

69.0 
70.1 
68.2 
71.2 
66.8 

73,5 
68.0 
68.3 
69.6 
68.4 

72.9 

66.4M 

70.5 

75.4 

66.8 

73,4 
67.2 
72,2 
66.9 


69.5 
71.0 
75.1 
I 
69.9 

72.2 

67,5 
72.4 
72,8 
70.5 

68.8 
65.6 
I 
69.7 
67.9 


73.2 

74.0 
72.0 
72.4 
72.8 

74.1 
72,6 
79,3 
73.4 
72.1 

72,2 

69.5 
71.2 

72.7 
72.0 

70.7 
70,7 
72.3 
74.5 
72.9 

71.5 
70.8 
72.3 

69.8 
71.0 

71.8 
70.9 
73.1 


84.9 
79.4 
82. 8M 
84,5 
82.6 

81.8 


85.5 

81.3 
82.8 
80.9 
83.8 

82.3 

82.0 
82.1 
83.0 
81.5 

85.8 
83.6 
81.0 
81.9 
82.4 

85.5 

79. 8M 
83.3 
87.2 
81.1 

84.5 
81.7 
84.5 
81.7 


83.5 

85.4 

86.4 

I 

83.2 

85.2 

80.3 
84.2 
85,7 
84.2 

81.6 
81.6 
I 
84.1 
82.2 

83.2 


84.2 

82.7 
84.6 
84.5 
84.2 

83.7 

83.4 
83,3 

84.3 
84.8 

84.8 
81.4 
84.4 
84,6 
83.3 

83.9 
85.2 

84,9 
83.0 
83.8 

83.3 
83.4 

84,4 
84.9 
83.0 

84.3 
83.3 

84.3 


1.5 


1.0 
,1 


2.9 


.3 


.  1.6 


0  31 
0  31 
0  30 
0  30 
0  30 


30 

30 

0  31 

30 

0|  30 


.00 
.18 
.40 
.67 
.16 

.59 


.36 

.39 
.43 

.04 
.34 

.45 

3.75 

.00 

.08 

1.05 

.38 
2.38 

2.11 
.32 
.66 

.31 

.73 
.43 
.61 

T 

2.04 

1.65 

.13 

2,08 


.19 
.28 

.28 

.49 
.13 

.36 
.0* 
T 

.26 
1.30 

•  *7 
.00 
.33 
.45 
.62 

.67 


.37 

1.08 
.00 
.41 
.61 

.23 
1.73 

,81 
1.23 

.32 

.18 
,76 
.93 
2.74 
.28 

.32 
.13 

1,08 
.26 
.73 

.10 

T 

,98 

,12 

.09 

.07 

.04 

1.81 


1.21 


2.29 

2.46 


.93 


1.57 
1.47 


.02 
.14 

1.61 


•  2.26 


-  1.59 


1.81 


2,87 
2,47 


1.18 
1.07 


2.08 


.23 

2.31 


2.23 


2.83 

2.1* 


.14 

.18 
.30 
,04 
.34 

.36 
2.05 

.00 

.08 

1.04 

.38 

1.47 

1.01 

.18 

.44 

.27 
.65 

.41 

.61 

T 

1.29 

1.15 

.15 

1.20 


.37 
.72 
,00 
,21 

.47 

.19 
1.70 
.65 
.63 
.15 

.18 
.76 
.60 
1.25 
.28 

.22 
.IS 
1.05 
.08 
.37 

.10 

T 
.84 
.12 
.09 

.05 

.04 

1.40 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
JULY    1965 


Temperature 

Precipitation 

ft  3 

01 1 

►  JA 
<Z 

«  § 

» 

> 
< 

■3 
Si 

II 

CiU. 

S 
01 

a 

a 

1 

0 

a 

D 
ft 
ft 
& 

ft 

a 

No.  oi  Days 

3 
h 

•a 

f 

Jo 
Oil 

h 

a 

« 

ft 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day* 

Station 

Max. 

Mia. 

H 

■S-o 

OO 

s  % 

o 

i 

• 
i 

I 
s 

0 

8  g 

S  g 

s.3 

ROBSTOWN 

RCCKPORT 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

96.9 
89.0 
96.3 
93.3 
96.3 

74,5 
78.1 
73.5 

69.5 
70.8 

85.7 
83.6 
84.9 
81.4 
83.6 

.9 

•  2.4 

•  .6 

104 
92 
99 
97 

101 

29 

31ft 

28 

29 

28 

70 
74 
65 
60 
68 

16 
29 
31 
31 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

e 

31 
31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.27 
.21 

.08 

1.63 

.64 

•  2.01 

•  .88 

•  3.33 

.96 

.21 

.08 

1.60 

.31 

16 
29 
IS 
16 
15 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 

1 

1 

i 
a 

0 

l 

0 

0 
0 
0 
1 

0 

SEGUIN 

SINTON 
SMITMVILLE 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

96.8 
96.0 
94.  * 
97.3 
97. J 

71.9 
74.5 

72.0 
71.0 
71.6 

84.4 
85.3 

83.2 
84.2 
84,6 

,3 

-  1.9 

99 

102 

98 

102 

102 

27. 

28 

29 

29 

28 

65 

71 
68 
68 
68 

31 

15 

31 

3 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

31 
31 
31 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
G 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

.03 
.55 

,60 
1.10 
1.28 

*  2.17 

•  2.09 

.03 
.25 
.41 
.57 

1.17 

29 
29 
15 
29 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

2 
3 

2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

84.1 

•   .3 

.65 

•  2.03 

.0 

•    *    « 

UPPER  COAST        OS 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

92.7 

91.6 
93.2 
92.0 
9*. 6 

72.9 
71.7 
73.1 
75.3 

73.8 

82.8 
81.7 
83.2 
83.7 
84.2 

•  .6 

•  .2 

98 

97 

100 

96 

99 

21 
29 
29 
28 
11 

67 
68 
70 
71 
69 

13 

15* 

I 

30. 
30* 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
28 
29 
26 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,40 
4,42 
1.94 
2.30 
1.92 

•  1.11 

•  3.03 

>  4.03 

1.08 
1.75 

.65 
2.10 

.32 

15 

26 

14 

24 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

T 
7 
5 

2 
7 

3 

3 
1 

1 
1 

1 
1 

0 

1 

0 

CLEVELAND 

OANEVANG  2  SE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY        R 

9*. 9 
93.5 

95.7 
90.7 
88.1 

69.5 
72.1 
72.2 
74.2 
79.2 

82.2 
82.8 

84.0 
82.5 
83.7 

•   .5 

.6 

98 
100 
101 
97 
97 

31* 

28 

28 

29 

22 

67 
70 
69 
68 
74 

26. 

28* 

15 

15 

30 

0 
0 
0 

0 
0 

30 
29 
30 
27 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4,10 
,80 
1.88 
7.21 
1.24 

•  2.94 
-  3.55 

1.95 
.56 
.70 

2.00 
.69 

5 

15 
15 
15 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
1 

3 
7 
4 

3 
1 

3 
6 
1 

1 

0 
0 

4 
0 

HOUSTON  WB  CITY         r 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

MAURBRO 

93.3 

94.9 
93.5 
91.9 
93.6 

77,0 
75.3 

72.4 
76,8 
72,3 

85.2 
85.1 
83.0 
84.4 
83.0 

1.3 

2.1 

•   .2 

.7 

99 

100 
98 
95 

100 

28 

28 

29 

31* 

29* 

73 
74 
68 
72 
68 

14 

30* 

13 

4* 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

26 
29 
30 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.13 

1.37 
2.75 
2.58 
1.36 

.  2,02 

•  2.72 

•  2.30 
-   .93 

1.18 
.51 

1.80 

l.BS 

.44 

29 

29. 

15 

4 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

3 

6 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   110*  ON  THE  10TH  AT  LA  PRYOR  AND  ON  THE  9TH  AT  PRESIDIO 

LOWEST  TEMPERATURE,   51°  ON  THE  30TH  AT  CLARENDON 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    7.21  INCHES  AT  FREEPORT  2  NW 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,    .00  INCH  AT  39  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    4,54  INCHES  ON  THE  16TH  AT  SABINAL  1  WSW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T 

CHLfG'  STATION  >AA  AS 

1.57 

.40   .87 

1.26 
.26 

.03 

.01 

T    1.08 

.03 

.21 

•  02 

.02 

.10 

.  1 1 
.02 
.20 

I.St 

T 

1.40   .13 

T 

OAIsSEarttiO  <  5 

1.16 

.38 

.03 

.12 

.63 

■  rtt    » 

2.83 

.20   .06 

.02 

.94 

1*24 

■  21 

.16 

-ll 

2.92 

.31 

.09 

.32 

.11   .02 

1.09 

.26 

T     »36 

'  2  - 

1.21 

.93   .09 

•  18 

•  03 

.09 

.66 

T     .32   .12 

2.20 

.66 

.09 

1      'J! 

.13 

.02   .60 

.03   T 

.23 

.21 

.68 
.11 

.43 

.67 

.44    .02 

.  ..  . 

.51 

.09 

.39 

■ 

.66 

T 

.16 

T 

T 

.30 

•  OS 

.02 

.04 

.30 

.49 

.81 

T 

•  94 

.20 

1,11 

.07 

.91 

T 

T 
1.30 

' 

."! 

.70 

.29 

.24 
.82 

-I— ,(»•.'.. 

T 

.09 

.01 

T 

.32 

1 .93 

.01 

.02 

.16 

.09 

: 

■  II 

.01 

.37 

.90 

• 

iM 

•  49 

.79 

' 

T 

T 

.02 

T           T 

.09 

T 

.90 

•  10 

•  10 

.30 

.10 

.OT 

; 

.11 

.1. 

T     .07 

T 

.27 

.02 
.19 

.09 

.11 

.26 

.08 

.19 

.01 

.07   .90 

.07 
.09 

.20 
•  09 

.79 

>.ll 

.At   .41 

l.ll 

.07 

.26   T 

.16 

.71 

■ 

.61   T 

T 

.01 

.1) 

.01 

.70 

: 

.11 

.02 

.»S 

.60 

.01 

.01 

l .;  t 

.'■ 

.  " 

.02 

.09          .7' 

MtVWXIA 

M 

,||   ,|| 

•  96 
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Day 

of  Month 

Station 

o 

H 

1    1    2   |   3 

4        5        6 

7              8: 

9 

10    |    11    |    12 

13 

14   |   15 

16       17   | 

18 

19      20      21 

22    ;   23 

24 

25 

26 

27 

28       29      30 

31 

MARSHALL 

.14 

•  u 

T 

.03 

MAUO 

3.90 

1.42 

7 

1.56 

.11       .81 

«!LAM    6    ENE 

MJNEQLA    7    SSW 

•  49 

.37 

.12 

7 

MINEOLA    NO.    2 

.IS 

.04 

.03 

7           7 

7 

.04 

T 

.04 

MONTGOMERY 

1.10 

.63      .02 

.03 

.06 

.26      .08 

MOSCOW 

MOUNT    PLEASANT 

1.09 

T 

.13 

■  10 

•  64 

.22 

NAC0600CHE5 

3.02 

.12 

2.26 

7 

.10 

•  46 

.09 

NAPLES    1    SW 

.42 

.15 

•  40 

.07 

NE6LEV 

.82 

.61 

.21 

NEUVILLE 

.92 

.14 

.18 

•  58 

NEW    C*NEY   *   NW 

1,48 

T           7 

.07      ,08 

.28 

.12      .93 

NOGALUS    GUARD    STATION 

.57 

.50      .02 

.05 

7 

OVERTON 

2.40 

.80 

.02 

•  35 

1.43 

PALESTINE 

.48 

.60 

7 

7 

.08 

PINELAND 

4.02 

.48 

T         2.23 

.24 

.10    1.01 

.02 

.30 

.04 

.98       .40       .02 

PITTS8URG    5    S 

.29 

T 

.29 

POYNOR 

1.33 

.28 

.11       .85 

.01 

7 

.03 

7           .05 

P»  ICE 

1.44 

.29 

1.17 

QUITMAN    2    S 

.34 

.31 

.03 

REKLAx    3    HI 

2. IS 

.49    1.66 

RICHARDS 

1.00 

.30      .15 

.10 

•30      .15 

RIVERSIDE 

1.79 

.70      7 

7 

.09    1.00 

ROCKLAND    1    N 

2.24 

.05      .25 

.04 

.25 

1.01        .14 

.03 

.11 

.35      .03 

RUSK 

•  55 

•  45 

•  10 

7 

SIMMS    2    NNW 

2.92 

.80       .11 

.58 

.84 

.09      .50 

SPURGER    DAM    8 

1.28 

.05      T 

.39 

.06 

.23 

.05 

7 

.48      .02 

SULPHUR    SPRINGS 

1.31 

.29 

.62 

•  50 

TEXAR<ANA    DAM 

3.03 

.96 

7 

7 

•  33 

•  36 

T         1.38 

TRlNIDAn    1    SW 

.31 

.31 

TYLER    5    NE 

.41 

.30 

.03 

7 

.03 

.05 

VALLEY    JUNCTION 

.03 

.03      7 

7 

oALLER    2    SSW 

1.44 

.74 

.77 

.15 

•AHREN 

1.59 

.07 

.53 

.57       .21 

.05 

.01       ,02 

.07      .06 

WILLS    POINl 

.40 

7 

7 

.40 

tINNSBORO    6    SW 

.24 

.24 

TRANS   PECOS                     05 

ALPINE 

1.49 

.36 

.02       .02 

.83 

.23 

.03 

8AKES5FIELD 

.12 

.07 

.05 

BAL"ORHEA 

.53 

.53 

60OUILLAS    RANGER    STA 

.58 

T 

.18      .02 

.34 

.03 

.01 

CANDELA3IA 

.93 

I 

.39 

.01 

•24      ,19 

•  03 

.07 

CH1SOS    8ASIN 

1.32 

T 

T 

.04       .19 

.09 

.02 

.12 

.03 

.09 

.74 

CORNuDAS    SERVICE    STA 

.15 

.15 

CRANE 

.03 

.03 

EL    PASC    W3    AIRPOFT                  R 

.17 

7            .01 

7 

T      i                 ' 

7 

7 

7           7 

.02      7 

.02 

.06 

•  01 

.05 

7         . 

FAPENS 

.39 

7 

.10 

.08 

.21 

FORT    OAVlS 

.51 

.12 

.12 

.04                   .23 

FT    5T0C<T0N    KFST    RADIO 

.35 

1 

•  35 

GIRVtf. 

.29 

1 

7 

7 

•  24 

.05 

GRAN0FALL5    3    SSF 

.00 

7 

IMPERIAL 

T 

I 

KCNT 

.15 

i     -15 

7 

LA    TUNA    1     S 

•  81 

.02 

.07 

.11 

.09 

.24 

7            .28 

NirtATiON 

.77 

1 

.06 

7 

T           .04      7 

7            .67 

HARFA    NO    2 

.43 

.01                                   1     .15 

.06 

.38 

•  03 

MENTONE 

1.48 

| 

1.66 

MERRILL    RANCH 

.41 

1 

.24      .17 

MONAHANS 

.41 

.08 

7 

.33 

MOUNT    LOC<E 

1.40 

.15 

.20 

.18 

•08      .61 

.15      .03 

ODf SSA 

.03 

.03 

PANThEm    JUNCTION 

.83 

.03 

•  05 

.28 

.02 

.04 

.39      .02 

PECCS 

1.80 

1                                     1 

.10    1.70 

PEN-ELL 

.07 

1                                     1 

.07 

7 

7 

PLATA 

.48 

.14 

.07 

.23 

.04 

■ 

.27 

.22 

7 

.03 

.02 

RED    BLUFF    DAM 

1.71 

T         1.71 

salt  Flat  10  ene 

•  10 

.01 

.05 

.04 

SANDERSON 

.10 

.10 

SHEFFIELD 

.00 

SIERRA    BLANCA 

.18 

.10 

■  05 

.03 

TOVAH 

.37 

.37 

VALFNTpiE     10    HSH 

.48 

.05 

.13 

.30 

VAN    hCB". 

.40 

.35      .06 

7 

7 

7 

■INK    FAA    AIRPORT 

•  67 

1 

.02      .01 

7 

7 

7            .64 

YSLETA 

.16 

.04 

.03 

•  05 

.04 

EPhABDS    PLATEAU            06 

AOA-SVILLE 

.85 

.40 

.45 

. 

ALLTSC'J    RANCH 

AMISTAQ   DAM 

.36 

.  3^ 

.02 

. 

RARJMART 

BIG    LAKE    •    2 

.39 

7            .18 

•  06 

.15 

BLANCO 

.45 

.05 

.30 

.10 

. 

BUn€T1 

.21 

.21 

• 

BOERNE 

.04 

.04 
.34 

SRACKETTwlLLE 

.34 

• 

8BA0* 

.45 

.09 

7 

.36 

" 

Burnet 

3.75 

1.70 

2.05 

C ALLAN 

1.02 

.04 

.73      .25 

. 

C»"P    SA't    SABA 

.55 

.02 

.53 

• 

CAMP   »qod 

.00 

CARTA    VALLEY 

.08 

.08 

7 

CASE    RANCH 

.00 

. 

CASTER 

C-RISTOVAL 

.00 

COMSTOCK 

.00 

COPE    RANCH 

1.05 

.01 

1.04 

COTTONwOOD 

COX    RAnCh 

.73 

.05 

.26 

•  06 

.25       .11 

CRIDER   RANCH 

•  OC 

DEL    RIO    »8    AP 

.38 
1.32 

7 

.36 

7 

DOCLE   2    N 

.26 

.99      .05 

DOSS 

1.20 

.70 

•10      .40 

EDEN    i 

2.38 

.02       .80 

.09 

1.47 

ELDORADO    11    Nw 

.22 

•  22 

.26 

ELDORADO    19    Sw 

.32 

.07 

FIFE 

.16 

•  18 

FORT    MCKAVETT    U    Nw 

FREDERICKSBURG 

2.11 

1.01 

.90 

.20 
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Day  ot  Month 

Station 

o 

1     1 

| 

1 

S- 

1  |  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  |  9 

10   11   12 

13   14  |  15 

16   17   18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28  | 

29| 

30 

31 

FUNK  RANCH 

.20 

.20 

GOLD 

HARPER 

.56 

.25 

.15 

.16 

HUBBLE  PUMP  STATION 

.60 

.60 

HUNT 

.22 

.13 

.09 

HYE 

.86 

.05 

.51 

JAMES  RlvER  RANCH 

1.92 

.97 

.35 

JOHNSON  CITY 

.32 

.13 

.It 

.01 

JOHNSON  RANCH 

.9" 

.86 

.12 

JONES  C8  RANCH 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

.66 

.66 

T 

.22 

JuNC 

.SI 

.16 

.27 

.06 

kempn£r 

•  IT 

.17 

KERRvlLLE 

.75 

.65 

.10 

LAKE  VICTOR  9  » 

LAMPASAS 

.A3 

.61 

.02 

LAN6TRY  NO  2 

.61 

.61 

LEAKEY  NO  2 

T 

T 

T 

LLANO 

2.0A 

1.29 

.75 

LONETA 

.72 

.35 

.10 

.27 

LYNXhAvEN  RANCH 

.69 

.09 

.60 

HARCO 

MARTIN  RANCH 

2.50 

1.96 

.11 

.63 

MASON 

1.65 

1.15 

T 

.32 

.16 

MC  CAmey 

.15 

T 

T 

.15 

MC  INTOSH  RANCH 

.00 

MENARD 

2.08 

■  IB 

1.20 

MENARO  13  hNt. 

1.02 

•  66 

.96 

MERTZON 

MILLER  RANCH 

.56 

.32 

.26 

-~Sb    RANCH 

.79 

.22 

.57 

m^RR  RANCH 

.00 

NELSON  RANCH 

.17 

T 

.17 

T 

>|I  STORE 

.45 

.25 

.20 

CAK  CREEK  LAKE 

.19 

T 

.19 

02ONA 

.19 

.15 

T 

.06 

PAINT  ROCK 

.28 

T     .18   .10 

T 

PANDALE 

.26 

.15 

.09 

.05 

PLACIO 

1.21 

.23 

.98 

PONTOTOC 

PRAOE  RANCH 

•  69 

.69 

SASC  I' 

.15 

.OT 

•  OS 

oen  bluff  crcssi'-g 

.86 

.28 

.38 

.20 

SPRINGS 

.90 

.90 

RILEY  8FN  RANCH 

2.16 

1.67 

.27 

ROBERT  LEE 

.36 

.15 

.21 

=nC*SP&INGS 

.05 

.03 

.02 

ROCKSPaiNGS  22    Sh 

.19 

.07 

.12 

ROCSEYILT  2  E 

MUNfi  --^\T*Is  t  Mm 

3.66 

3.30 

.35 

.29 

SABINAL  1  >S« 

A. 56 

6.56 

SAN  ANG'l  Q  "A" 

T 

T 

T 

SAN  ANGElO  -8  AIRPORT    R 

.26 

T 

.06   .02   .18 

T 

SAN  SABA 

1.30 

,2! 

.62 

•  05 

.41 

S4V5»  2  S 

.70 

| 

.55 

.15 

.89 

1 

•  74 

.15 

SMEHnOOC 

.26 

.14 

•  12 

SLOAN 

.66 

T     T 

T 

.32   .12 

T 

SONORA 

.AT 

1 

T     .36 

.05   .06 

T 

T    . 

STERLING  CITY 

.00 

•»(.PLt»  1  t 

.35 

.35 

T 

TELEGRAPH 

.65 

T 

.63 

T 

2.08 

1.23 

.60 

•  20 

.15 

-.L<v 

.62 

.02 

.56 

.04 

.••'-  IU.U1    10  NNE 

.30 

•  30 

.    .    I 

•-  r,    ,IRAL        0' 

ARANSAS  PASS  2 

1.90 

1.50 

.37 
.29 

...c 

-SORT        R 

.37 

T     T 

>■ 

.23 

i  ■  •-'    ..  wr  'f 

1.06 

.36 

.72 

T 

1  5  hi 

.00 

Hut 

.19 

T 

.19 

.01 

• 

.•1 

.02   .21 

•  1  7 

.09 

T 

.09 

.55 

1 

1.71 

.T3   .50 

.1. 

* 

*  * 

.61 

.47 

'-AP-A-.  .*•  '  - 

.29 

.19 

.02 

•  06 

CIBOL'. 

.02 

CASH'S  RANC- 

.76 

T 

.76 

■  01 

' 

1.75 

T 

1.70 

.66 

•  •■•IJII 

.61 

.16 

T 

•  IITI  M)  U>     R 

1.21 

.10 

.63 

T     .01 

.67 
.17 

.06 

.19 

-• 

.37 

.03 

.21 

' 

.»! 

.20 

1.26 

.26 

.71   .06 

.26 

.19 

| 

.16 

.06   .0* 

.19 

' 

.!• 

.99 

.99 

1,11 

.98 

.56 

.'6 

.76 

.95 

.M 

.33 

.06 
.67 
.69 

' 

•  l«6)|6*t 

.69 

.4/ 
1.76 

.61 

.62 

.19 

I.M 

l.lf 

./• 

.26 

.17 

.01   .01 

T     .06 

1 

.72 

'.-9 

.60 

1.49 

T 

.  1 1 

T     .06 

.01 

I.M 

.09 

.03 

.01 

1.09 

.n» 

.06 

•  06 

,06 

.10 

.1 

.01   .17 

.29 

.M 

t 

T 

T 

T 

.19 

.  16 

■M 

.17 

.06 

.»• 

•01   .09 
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Day 
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Station 

0 

! 

H 

1    |    2    |   3 

4 

5 

6 

7        8    |    9 

10    |    11    |    12 

13 

14       15 

16 

17       18 

19  [  20   |   21 

22      23 

24 

2S| 

26  | 

27 

28  |  29 

30 

31 

CM   BRAUNFELS 

.09 

T           .09 

T 

HON 

.07 

.02 

.05 

FLUGERVILLE 

.20 

.20 

OST    OAK    SCHOOL 

1.64 

.TO 

.94 

ROvIDENT    CITV 

.90 

T           T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.80 

.10 

CO   ROCK 

.0* 

.04 

EFU6I0 

l.ai 

1.40 

T 

.41 

KAROO 

.00 

I0NEDINA    2    N 

.24 

.24 

OBSTONN 

1.27 

.23 

.96 

T 

,06 

OCKPOfiT 

.21 

T 

.21 

JNGE 

.IS 

.08 

.10 

AM   ANTONIO    MB    AIRPORT       R 

.OB 

.08 

T 

T 

AN   MARCOS 

1.65 

1.60 

.05 

rt>UL£NBuRG 

i*3 

.18 

.09 

.16 

EALV 

•  AN 

.31 

.09 

.04 

E6UIN 

.03 

.03 

INTON 

.ss 

.20 

T 

.10 

.25 

.MITM/11.LE 

.60 

.09      .41 

.10 

PRING    BRANCH    2    SE 

•  IS 

.07      .08 

AELOER    T    SSm 

.00 

ASHINGTON    STATE    PARK 

1.10 

T           .26 

.23 

.57 

.02 

ELDER    -ILDLIFE    FNDTN 

.00 

OAKUM 

1.2S 

1.17 

T 

T            .11 

T 

T 

QRK'OmN 

.NO 

T 

.38 

.03 

.08 

UPPER   COAST                     08 

HIS 

l.NS 

.08 

.34 

.21 

.12 

.01 

.01 

.02      ,66 

INAMuAC    TBCO 

3. NO 

.73 

.28    1.08 

.04 

.63 

ill 

.38 

•  13 

INGLE  TON 

'.'2 

.42 

.20      .78 

,42 

1.75 

■  20 

.65 

1AY   CITY    MATERMORKS 

1.94 

.39 

,08 

•65      .02 

.18 

.01 

,10 

.09 

.42 

IAVTOMN 

2.50 

2.10 

.40 

iniHONT 

1.92 

.52 

,28 

.17       ,10 

.38 

T 

.10 

.03 

.02 

.32 

.LEvELANO 

4.10 

.01 

1.95 

T 

.22 

.64      .88 

.02 

.02 

.03 

.09 

■02 

.LODINE 

1.21 

.21 

.06 

.70 

.2- 

VPRESS    1    Sm 

4.00 

T 

1.10 

T 

T         1.73 

T 

T 

T         1.15 

T 

T         ! 

)ANEvANr,  2   SE 

.SO 

.04      .56 

.06 

T 

.08 

T 

T 

T 

.06 

EDNA    3    Sw 

1.54 

.03 

.52       .33 

.03 

.55 

.08 

!L   CAMPO 

l.SS 

.61 

.70 

T 

.5T 

3EEP0RT    2    Nm 

7.21 

1.11 

T 

2.00 

.05 

•  63 

.99 

.22 

1.12 

1.09 

SALVESTON    MB    CITY                       R 

1.2» 

T 

.11 

.13 

.31 

.69 

HOUSTON    -9    CITY                        R 

3.13 

,B7 

.04 

.12       .33 

.38 

.01 

1.18 

HOUSTON   MB   AIRPORT 

1.57 

T 

.01 

.02 

T                                                                    i      .51 

.02 

.50 

.51 

HOUSTON   BARKER 

.60 

T 

.10 

.20 

T 

•  30 

xOUSTON   DEER   PARK 

3.7* 

1      .30 

.11 

T            T 

1.43 

.06 

.03 

.73 

I. 08 

mOUSTON   HEIGHTS 

1.13 

,11 

1      .28 

.12      .16 

.11 

.03 

.30 

HOUSTON    INDEP   HEIGHTS 

HOUSTON    MESTBURY 

2.25 

.05              | 

1.48      .05 

T 

.67 

HOUSTON    NORTH   HOUSTON 

.96 

.15 

1     T 

T            .63 

.10 

.OP 

HOUSTON    SAN    JACINTO    UM 

3.87 

.05      .11 

.15 

2.22 

.76 

.03 

.16 

.03 

•  34 

HOUSTON    SPRING   BRANCH 

3.67 

1,7« 

.57                                            T                  I     .32 

.04      .15 

.47 

.31 

T 

.07 

MjM9LE 

2.70 

1       .14 

| 

.32    1.00 

.39 

.85 

AATV    HOLF    HILL 

.29 

T 

.02 

.12 

T 

.15 

LIBERTY 

2.75 

.06 

.09 

1                                              j 

1.80 

.50 

.03 

.03 

.14 

■  10 

MATAGCmA    NO    2 

2.58 

1.B3 

1 

.09 

.03      T 

T 

T 

.38 

.12 

.09 

NAURBBC 

1.36 

.40 

.33 

.44 

.  1  9 

■Em   G-.f 

.23 

.01 

T 

T 

.04 

.04 

.16 

:s*s:e  a    Ik 

5.21 

.03 

2.25 

.20 

T                        .38 

.07      .15 

.28 

.03 

1.12 

T 

•  44 

.03 

T 

.23 

T 

PALACIOS    FAA    AIRPORT 

3. MS 

.03 

.59 

.45 

.22 

.32 

.07 

1.60 

T 

.17 

PIERCE 

2.04 

.56 

.95 

•  05 

.-8 

POINT    COMFORT 

.67 

.16 

.OT 

.03 

.03 

.34 

PORT   AMTHijR 

6.61 

T                        T 

.10 

•  99 

.49 

T            .08      T                        T                   IT 

1.20      .93 

.54 

.04 

.52 

.03 

.04 

T 

1.13 

•  52 

PORT     ARTHUR    MB    AIRPORT        R 

3.21 

.80 

.45 

.28 

.77      T 

.35 

.03 

T 

.04 

T              .49 

PORT    LAVACA   NO    2 

.30 

.11 

.03 

.16 

PORT   0   CONNOR 

.40 

.31 

■  09 

RICHMOND 

1.43 

.45 

.27 

.11 

.60 

SUGAR   LAND 

1.08 

.06 

.05       .10 

.45 

.13 

.14 

T 

•  15 

THOMPSONS    3    MSM 

1.65 

.20 

•01       .02 

.10 

.02 

1.30 

TOMALL 

1.54 

.29 

1 

T            .55 

.58 

.02 

.02       .08 

VICTORIA    MB   AIRPORT              R 

.29 

T 

.04 

T 

1      .02 

T            .20 

T 

T 

T           T 

.03 

MHARTON 

1.41 

.31 

1 

.10 

.69 

.02      T 

T 

.17 

•  12 

•        •        • 

SOUTHERN                            09 

( 

ALICE 

.21 

1 

.20 

.01 

ARMSTRONG 

.55 

.55 

8ATESVILLE    3    S 

.00 

BENAVIOES    7    S 

.00 

•IG  MELLS 

.00 

CARRtJc    SPRINGS 

.00 

CATARINA 

.00 

CHARLOTTE    S    NNW 

.42 

.16 

.24 

.02 

COTULLA 

•  41 

•  11 

.30 

COTuLLA    FAA    AJRPCRT 

.29 

T 

1 

.25 

CRYSTAL    CHr 

T 

T 

T 

T 

DILLEY 

T 

T 

EAGLE   PASS 

2.6T 

2.65 

•  02 

ENCIMAL    3   NM 

.2B 

1 

•  2B 

FALCON   OAM 

.05 

.05 

1 

FAjJUOJtlAS 

T 

T 

FO.LERTOS 

•  50 

.50 

FREER 

.49 

.33 

.16 

FRIO   TOmn 

•  4< 

| 

.46 

T 

T 

GEORGE    .EST 

.33 

•  20 

.13 

JOUROAMTON 

.33 

.10 

.23 

"AFF1E    OASCh 

T 

T 

LA    PRYQR 

.20 

.20 

LAREDO    MB    AIRPORT                    R 

.10 

T 

.04 

T 

.06 

LAREDO  NO.    2 

.03 

T 

T 

.03 

T 

T 

OILTON 

.00 

PEARSALL 

•  1! 

.15 

PO'EET 

•  03 

•  05 

»I0  GRANDE   CITY    3    - 

.75 

.21 

.37 

.17    ! 

SAR|TA    7    E 

.33 

T 

T 

T 

T 

T 

.35 

T 

T 

•-REE  RIVERS 

.13 

.13 

TlLOEN 

•  84 

,49" 

.11 

.28 

•MITSETT    2    SM 

.35 

.17 

T 

.33 

2APATA 

.17 

LOMER  VALLEY                  10 

"C.NSvlLLt    MB   AIRPORT      R 

1.B3 

,42 

T 

T 

1.39 

.02    . 

EmGElman   GAROEt. 

.01 
.20 

T 

.01 

"ABLINGEN 

T 

.18 

.02    ! 

■  telerenc''  nOt^s  follow mg  Si*1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

3 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4        5        6 

7    |    8    |    9 

10   |   11   |   12 

13  |   14      IS 

16  |   17   |   18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  28  |  27 

28      29   |  30 

31 

NC    ALLEN 

»C    ALLEN    f»*    Ap 

MC    COOK 

"ERCEOES    1    S 

"ISS10N 

PORT    ISABEL 
PORT    NANSFIELO 
RAYMONDvlLLE 
SAN    eENlTO 
»£SLAC0    2    E 

.33 

.09 
T 
1.02 

T 

1.31 
,00 
.22 

2.09 
.3a 

T 

•  OS 

.09 

•  1A 

T 

T 
.13 

T 
.10      .10 

.03 

.02 
.A3 

T 

•  14 

T           T 
T 

1.03 

T 

.AT 
T           .20 

.19 

.OA 

.33 
.24 

.99 

.03 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964    -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HIGH  PLAINS  01 

ABERNATHY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

.6 

3.1 
3 

ACKERLY  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.3 

.3 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

5.6 

3 

3.8 
3 

2.3 
2 

12.2 

8 

ANOREWS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

BIG  SPRING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

BOOKER 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

8.0 
3 

T 

2 

2 

7 

BORGER  3  w 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

3.7 
3 

6.4 
1 

2.0 
1 

3.9 
1 

16.3 
6 

BOYS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

T 

3 

BRAVO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
2 

1 

3 

BROWNFIELD  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

T 

1.0 
1 

T 

1.8 

1 

BULER  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

T 

T 

2 

BUNKER  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
2 

- 

T 

T 

- 

CANAOIAN  1  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.6 
3 

2.0 
2 

3 

T 

8 

CANYON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

2 

3 

CLAUOE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.6 
2 

6.5 
4 

T 

T 

9.1 
6 

COLDWATER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
2 

T 

2.5 
1 

T 

5.5 
3 

CONLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

4 

CROSBYTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

T 

.3 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

5.0 

4 

T 

3.5 
2 

3.2 
2 

11.9 
8 

DARR0U2ETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

'7.5 

7 

4 

1.5 
3 

3.0 
3 

17 

DIMM  ITT  6  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

01  MM  ITT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
2 

1 

3 

DUMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 
6 

1.0 
1 

4.0 
2 

3.5 
3 

12.0 
12 

FLOYDADA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

2 

FLOYDADA  9  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1 

1 

2 

FOLLETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
4 

- 

- 

1.5 
2 

6 

FOR  SAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

FRIONA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

3.5 
4 

4.8 
3 

3.0 
3 

11.8 
10 

GARDEN  CITY  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

GRUVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 

4 

2.0 
1 

4.5 
5 

T 

12.5 
10 

HART 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1 

1 

HARTLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

T 

2 

2 

6 

HEREFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

3 

3 

HIGGINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
5 

6.0 
5 

T 

.5 

1 

13.5 
11 

HITCHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 
5 

.8 

11.8 
5 

LAMESA  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LENORAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

LEVELLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

T 

.5 

>    follo-lng    Stfttit 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1964    -    1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

L 1 PSCOMB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

4 

1.2 

.3 

2.8 
1 

10.3 
5 

LIITLEFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

•  A 

T 

.7 

LOOP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

1.0 
1 

1.5 
1 

LORENZO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

T 

- 

LUBBOCK  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

.2 

2.0 
1 

1.2 

3.5 

1 

MC  LEAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

A 

2 

.1 

6 

MIAMI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
3 

5 

T 

- 

8 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

T 

3.5 

1.0 
1 

A. 5 

1 

MIDLAND  A  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1 

1 

MORSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

T 

1 

1 

6 

MORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

.5 

1 

2.0 
2 

T 

3.5 

A 

MULESHOE  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1.0 
1 

5.0 
A 

6.5 

5 

NOTLA  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
* 

.A 

T 

5. A 

A 

OLTON 

SNOWFALL   ! 
1  IN  ON  GDI 

T 

T 

.6 

1 

1 

PAMPA  MATER  WORKS 

SNOWFALL   | 
1  IN  ON  GDI 

T 

T 

.3 

1 

1 

PANHANDLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.6 
2 

8.6 
6 

1.5 
2 

2.7 
2 

1A.A 
12 

PERRTTON 

SNOWFALL   | 
1  IN  ON  GO] 

T 

5.0 

* 

3.0 
2 

1 

T 

7 

PERRTTON  10  WNW 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

T 

9.5 
6 

5.0 
5 

1.0 
2 

.8 
1 

16.3 

1A 

PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

1.0 

1.5 

PLAINVIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

OUITAOUE  2  SE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

1 

1 

2 

SEMINOLE 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

1.6 
1 

3.0 
3 

.2 

A.  8 

A 

SILVERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 
2 

1 

2.5 
2 

5 

SlATON  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

"l 

1 

',«<»»>» 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

1 

5 

STRATFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

A 

T 

3.5 
3 

6.0 

A 

1J.  0 

11 

NU«  »  s« 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

3.5 

T 

T 

T 

3.3 

A 

•.NOwrALL 

1  IN  ON  GD 

T 

T 

3.5 

2 

T 

3.5 
2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.1 

A. 6 
1 

T 

A. 7 

1 

full  A 

•,N',«r»LL 
1  IN  OH  GD 

2 

A 

6 

nam 

-'ALL 
1   IN  ON  00 

I 

1.0 

1 

T 

7.0 

A 

.3 

8.3 
» 

■ 

-.NOwrALL 
1  1" 

t 

3.9 

A 

A.O 
2 

7.6 
1 

9.2 

A 

2A.7 

15 

LOW  »0\   1  IN'.  »l»  ■  • 

. .  iaf  H  MaVOBI 

-'ALL 
1  IN  OH  60 

I 

T 

T 

T 

MM 

INOV'ALL 
1  IN  ON  60 

.'  »l  I 
1  IN  ON  60 

t 

T 

1 

T 

' 

• 

• 
|   IN  ON  V, 

I 

2.0 

1 

2.0 

1 

...  ,.   » 

■ 

■ 

.1 

T 

1.5 

1 

1.6 

1 

■ 
1  IN  ON  60 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


CHILDRESS  FA*  AIRPORT 

CHILLICOTHE  2  NE 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITY 

CROWELL 

DICKENS 

ELECTRA 

FLOMOT  1  N 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JATTON 

KNAPP  6  SW 

KNOX  CITY 

LAKE  ABILENE 

LAKE  C0LORAO0  CITY 

LAKE  KEMP 

LAWN 

LEADAY 

MATADOR 

MEMPHIS 

MOBEETIE  2  S 

MONDAY 

NORTHFIELD 

NOVICE  1  E 

NUGENT  *  NW 

PAOUCAH 

POLAR 

POST 

OUANAH  5  SE 

ROBT  1  ESE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


2.0 

2 


See  reference 


following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1964    -    1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.1 

3 

T 

T 

3 

SNYDER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

i.e 

2 

T 

i.e 
2 

STAMFORD  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

TALPA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TAMP  ICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

TESCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

T 

.2 

TRENT  2  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
2 

l.S 

2 

TRICKHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TRUBY  3  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

TRUSCOTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

TURKEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

voss 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WELLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 

T 

2 

T 

2.7 
2 

4 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

1.4 

1 

1.4 

1 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

1.0 

1.0 

WINCWELL  1  WNW 

1  IN  ON  6D| 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINTERS  9  NNE 

SNOWFALL   ' 
1  IN  ON  GD 

NORTH  CENTRAL  03 

ALBANY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ALEDO  *  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

ALVARAOO 

SNOWFALL   ! 
1  IN  ON  00 

ANNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

ANTELOPE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

APCMfR  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

AOL INGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

AATM'rA  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

AVALON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

MIW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

CAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1 

•- 

-'ALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

»l».»V,r    .- 

-'ALL 
1   IN  ON  GO 

.  ...  >• 

-'ALL 
1   IN  ON  60 

- 
1   1* 

T 

>| 

.3 

■ 

-'  AIL 

1   IN  0«  M 

1 

T 

1 

T 

1 

INOW'ALL 
1   IN  ON  60 

1 

1 

• 
1   IN  ON  '.V 

..i-»r- 

-  . 
1  IN  ON  60 

.--,•• 

1 

.  1 

•  I 
1 

•  ■      »'.l    |NT»I.«      |t | 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


BR0WNWOO0 

BURLESON  2  SSH 

BURLINGTON  3  WSW 

8YRDS  1  NNE 

CAMERON 

CARROLLTON 

CELINA 

CENTER  CITY 

CHALK  MOUNTAIN 

CLEBURNE 

CLIFTON  9  E 

COMANCHE 

COOPER 

COPPERAS  COVE 

CORSICANA 

CRANOALL 

CRESSON 

CROSS  PLAINS 

DALLAS  WB  AIRPORT 

DAVILLA 

DECATUR 

DEN  I  SON  DAM 

OENTON 

DENTON  2  SE 

0U8LIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSVILLE 

FERRIS 

FLORENCE 

FORESTBURG  4  S 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

FROST 

GAINESVILLE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


2.5 
2 


5.0 
2 

1.5 


1.0 
2 


.5 
1 

1.5 


2.0 
1 


2.5 
2 


1.5 
2 


2.0 
1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964   -    1965 


CONTINUED 

..auu  u* 

TEXAS 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

i 
January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

GATESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

- 

'- 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
2 

6.0 
2 

GLEN  ROSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

GOLDTHWAITE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 

1.5 

GRAHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

GRANBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.2 

.2 

GRAPEVINE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

GREENVILLE  7  >.. 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

GROESBECK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

GUNTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

HAMILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.4 
1 

.A 
1 

HENRIETTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

HEWITT  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

3.5 

3 

5.5 
5 

HICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
3 

3.0 
3 

HILLSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 

1 

HONET  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

HUCtABAV 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

HURST  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

INDIAN  GAP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JACKSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

JARRELL 

SNOWPALL 
1  IN  ON  GO 

1 

2.0 

4.0 
3 

6.0 

IAUFMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO! 

T 

3.0 

A 

3.0 
A 

rENNEOALE  6  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

K  ILLCEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

LAVON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LfWlSVILLf  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

LI»€»TT  MILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

L  IPAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

'LM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

•LO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

"•»•!  m 

•.NOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
2 

2 

A 

»»».-  <»|(r 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

»-  '.»f60» 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

lit 

3 

.5 

1 

4 



MOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2 

I 

2 

»i»r 

1  IN  ON  60 

■ 

i  in  on  60 

t 

! 

2.0 
1 

2.0 

1 

1  in  on  00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

.  -r>.    ,(    |  ...  ,► 

1  IN  00  60 

T 

T 

7 

r 

T 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964   -    1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MORGAN  3  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MORGAN  MILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MOUNTAIN  CREEK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HUENSTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1.9 

2 

.5 

2.0 
2 

MULL  IN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NAVARRO  MILLS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

OLNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

OLNET  5  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

PALO  PINTO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PARIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

PILOT  POINT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

.1 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
1 

1.5 

1 

PROCTOR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PUTNAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

1.0 

1.3 

OUINLAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

RAINBOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RANGER  PUMP  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RED  OAK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RICHARDSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RINGGOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RISING  STAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROANOKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

1.5 

1 

3.5 
3 

ROCKWALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
2 

.5 

2.5 
2 

ROSSER  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

2.0 
2 

SANGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

T 

2 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

SLIOELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

SPRINGTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

STEPHENVILLE  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

STRAWN  S  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

TAYLOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
3 

3.0 
1 

4.5 
4 

TEMPLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

TERRELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

i 

.8 
1 

.8 
1 

THORNTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 
3 

4.0 
3 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1964    -    1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

THROCKMORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

THURBER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

TRENTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

TROY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

1.0 

1 

3 

VALLEY  VIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

VENUS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WACO  OAM 

T 

" 

WACO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
1 

.2 

2.2 

1 

WALNUT  SPRINGS  4  ESE 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GDJ 

'- 

- 

WAXAHACHIE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

WEATMERFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

2 

2 

WHITNEY  OAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.8 

1 

1.8 

1 

WOLFE  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

EAST  TEXAS  04 

ALTO  5  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

.1 

.3 

ANOERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ATHENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1 

1 

ATLANTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1 

1 

BED  IAS 

SNOWFALL   ! 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

BON  WIER  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

80XELDER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

2.0 
2 

BREMONO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

4.5 
3 

4.3 
3 

6 RON SON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

T 

.1 

BUFFALO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

3.0 
3 

4.0 
4 

CANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

l.g 
l 

T 

1.8 
1 

CARTMAOt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 

3 

4.0 
2 

8.0 

3 

CFNTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
1 

1.3 
1 

CfNTfRVILLC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

3 

4 

/ILLE  2    I 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

COL0»»»lNO  5  SSw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

1 

1.0 
1 

■  STATION  f AA  AP 

1  -'ALL 
1  IN  ON  GD 

I 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

connoc 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

■1 

.3 

■ 

SNOWFAI  1 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

• 

- 
1  IN  ON  00 

•  >  •,  »  t 

1 
1  IN  ON  00 

2 

T 

2 

MUU 

- 
1  IN  ON  40 

1 

T 

1 

• 

- 
I  IN  ON  00 

T 

T 

- 

- 
1  li 

I 

2.0 

1 

4.0 
1 

6.0 
2 

.  MM 

■.  .  . 
1  IN  ON  00 

1 

2.2 
2 

f.imiM  i 
I/* 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1964  -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

EMORY  3  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

EVADALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FAIRFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

FOUR  NOTCH  GUARD  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

•  - 

- 

- 

3.0 
2 

- 

FRANKSTON  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

3.5 

4.5 

1 

GILMER  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.6 
1 

.4 

1.0 
1 

GLADEWATER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

3.0 
2 

3.3 
2 

GRAPELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.5 

T 

.5 

GROVETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

HA6ANSP0RT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

HARLETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

HAWKINS  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HEMPSTEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HENDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 
2 

3 

5 

HORGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HUNTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
2 

T 

2.5 
2 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
3 

4.0 
3 

JASPER  3  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JEKETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

2.0 
2 

KARNACK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LINOALE  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.6 
2 

.5 

2.1 
2 

LINDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

LIVINGSTON  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 

LONG  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 

2.5 

3 

4.0 
4 

LONGVIEw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

3 

4 

LOVELADY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

" 

1 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

.3 

1.3 
1 

NADISONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

T 

1.0 
1 

MAGNOL 1  A 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MARSHALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.8 

2 

5.0 
2 

6.6 

4 

MAUD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

MILAM  6  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MINEOLA  7  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

N1NEOLA  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

" 

" 

" 

~ 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Seascm   of    1964    -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MONTGOMERY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MOSCOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MOUNT  PLEASANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

2.0 
1 

NACOGDOCHES 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1.1 
1 

1.2 
1 

2.3 
2 

NAPLES  1  SW 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

NEGLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

T 

T 

.1 

NEUVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
2 

1.0 
2 

NEW  CANEY  4  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

2 

1.5 
2 

NOGALUS  GUARD  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

OVERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

.3 

1 

PALESTINE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.1 
1 

3.5 
1 

4.6 
2 

PINELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

" 

PITTSBURG  5  S 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

POYNOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

3.5 

2 

5.5 

1 

PRICE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

2 

5.0 
3 

7.0 
5 

OUITMAN  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

REKLAW  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
2 

3.0 
2 

RICHARDS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RIVERSIDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKLAND  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RUSK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SIMMS  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

2.0 

2 

SPURGER  DAM  6 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

T 

1.0 

TrioriNA  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

TPINIOAO  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

TYLER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.  1 

1.3 
2 

1.2 

1 

2.6 
3 

VALLEY  JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

KM  1  n    1  ^5* 

1  "'ALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

«»»»'. 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

WILLI  ROINI 

•NOVFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

3.0 
2 

T 

3.0 
2 

. 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

■•»«•.  »f  • 

>.  ...» 

SNOWFALL 
|   1.  ON  M 

" 

2 

1 

...,.-•     • 

MOtfFALL 
1   IN  ON  CO 

I 

1.0 
1 

1.0 

1 

2.0 
2 

..     -• 

MOWPAll 
1   'N  ON  60 

T 

a.o 
l 

3.0 

1 

1  1.0 
2 

'   U    •  •» 

1   'N  ON  00 

1.0 

T 

1.0 
1 

..  • 

• 

1  IN  ON  00 

3 

T 

1 

1  II 

1 

T 

T 

•W.      P*f*TMM     «--••• 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964   -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CM  1  SOS  BASIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

2.0 

5.5 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

4.0 
3 

2.0 
1 

6.0 
4 

CRANE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.3 

T 

.3 

FABENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.3 
1 

T 

1.3 

1 

FORT  DAVIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.0 
2 

2.0 
1 

12.0 
3 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

1.0 

2 

SIRVIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

T 

3 

SRANDFALLS  3  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4 

T 

4 

IMPERIAL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KENT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 
2 

T 

9.0 
2 

LA  TUNA  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1 

1 

MARATHON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

2.0 
1 

MARFA  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.0 
2 

2.0 

1 

9.0 
3 

MAVERICK  RS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

1.0 

MENTONE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

T 

4 

MERRILL  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.0 
6 

.3 

14.3 
6 

HON AH AN S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

1 

.1 

3.1 
1 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.9 
2 

5 

7 

ODESSA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PANTHER  JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 

1.5 

PECOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

2.0 
2 

PENWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

2 

.3 

3.3 
2 

PLATA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

PRESIDIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RED  BLUFF  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.9 
1 

T 

l.S 
1 

SALT  FLAT  10  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

2.0 
1 

T 

2.5 
2 

SANDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SHEFFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SIERRA  BLANCA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1 

T 

1 

TOY  AH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

T 

3 

VALENTINE  10  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

2.0 
2 

VAN  HORN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2 

1.0 

4.0 
2 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

2.0 

T 

2.0 

TSLETA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

•  9 

.5 

EDWARDS  PLATEAU  06 

ADAMSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ALLISON  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AMISTAO  OAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

>  r«f*r«nc*  not*!  following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BARNHART                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

BIG  LAKE  *  2             SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

BLANCO                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

BLEWETT                    SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

BOERNE                       SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

BRACKETTV ILLE             SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BRADY                      SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BURNET                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

CALLAN                       SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CAMP  SAN  SABA               SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CAMP  WOOD                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CARTA  VALLEY                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CASE  RANCH                 SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CASTELL                      SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CHRISTOVAL                 SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CLOUOT  RANCH                SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

CONSTOCK                   SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

COPE  RANCH                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

COTTONWOOD                 SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

COX  RANCH                   SNOWFALL 

I  IN  ON  GD 

CRIOER  RANCH                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CYPRESS  MILL                SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

DEL  RIO  WB  AP             SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

OOOLE  2  N                   SNOWFALL 

)  IN  ON  GD 

DOSS                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

EDEN  1                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

(LOOCADO  11  m                              SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

«LDO»AOO  19  Sw            SNOWFALL 

1   IN  ON  GO 

'III                         SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

■.  .FALL 
1  IN  ON  GO 

-'ALL 
1  IN  ON  GD 

V   1                                -'ALL 

1   IN  ON  GO 

-•!".'•                       SNOWFALL 

1  IN  ',1    '.(j 

MUMNlf  *jm»    •■■  •                                        -  ALL 
1   '•• 

•  •ALL 
1  IN  ON  GO 

1NOWFALL 
1  1" 

/".  (MO!        »NOw'»>  l 
1  '" 

- 

1  IN  ON  GO 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

- 

T 
T 

T 

T 

.7 
1 

1.0 
1 

T 

T 
1.0 

1.0 

1 

T 
•  I 

.5 

4.0 
2 

.5 

1 

T 

1.0 
1 

3.0 
2 

1 

1 
.2 

1 

5.0 
3 

3.0 
1 

3.0 

3.0 

1 

7.0 

1 

•  3 

4.0 
2 

T 

.5 

1 

T 

.7 
1 

2.0 
2 

3.0 
2 

1 

1 
.2 

1 

5.0 
3 

3.0 
1 

1.0 

1.0 
1 

3.0 

3.0 

1 

7.) 
) 

ISfl 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964   -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

JOHNSON  RANCH             SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

JONES  CB  RANCH           SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

JUNCTION  FAA  AIRPORT      SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

JUNO                       SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

KENPNER                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

KERRVILLE                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LAKE  VICTOR  3  W           SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LAMPASAS                   SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LANGTRY  NO  2              SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LEAKEY  NO  2              SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LLANO                      SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LOMETA                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LYNXHAVEN  RANCH           SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MARCO                      SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MARTIN  RANCH              SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MASON                      SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MC  CAMEY                   SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MC  INTOSH  RANCH            SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MENARD                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MENARD  13  WNW             SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MERTZON                    SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MILLER  RANCH              SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MOSS  RANCH                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MURR  RANCH                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

NELSON  RANCH              SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

NIX  STORE                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

OAK  CREEK  LAKE           SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

020NA                      SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PAINT  ROCK                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PANDALE                    SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PLACID                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PONTOTOC                   SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

PRADE  RANCH               SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

RANKIN                       SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

RED  BLUFF  CROSSING       SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

RICHLAND  SPRINGS          SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

RILEY  BEN  RANCH           SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

ROBERT  LEE               SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

- 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 
.8 

1.0 
1 

T 

1.5 

2 

2.0 
2 

1.0 
1 

.8 
T 

T 

1.8 

1 

1 
T 

5.0 
2 

1.0 
1 

T 

3.5 

1.0 
1 

4.5 
3 

2.0 
1 

1 
.5 

.4 

5.0 
3 

1.0 
1 

T 

4.5 
2 

- 

2.8 
1 

T 

5.8 
2 

2.0 
2 

3.5 

1.0 

1 

4.5 
3 

3.5 
3 

1 

2.5 

2 

1 

5.8 

3 

1.0 

1 

T 

4.5 
2 

See    reference    note*    following    Station    Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


July     August 


ROCKSPRINGS 

ROCKSPRINGS  22  SW 

ROOSEVELT  2  E 

ROUND  MOUNTAIN  l>  WN» 

SA6INAL  1  WSW 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 


SANOY  2  S 

SEGOVIA 

SHERWOOD 

SLOAN 

SONORA 

STERLING  CITY 

TARPLEY  1  E 

TELEGRAPH 

TENNYSON 

UVALDE 

VANCOURT 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

SOUTH  CENTRAL  07 
APANSAS  PASS  2 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

AUSTIN  DAM 

AUSTWELL    WL    REFUGE 

BEEvlLLE    5    NE 

BLUE 

BIAVtPOt 

-'".  L 
-     0AM 

■      V»N<-M 

0*010    ">•' 

•  -*» 

■ 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  00 


•.NOWFALl 
1  IN  ON  OB 


.  .  . 
1   IN  ON  00 


IMOWFALl 

I  IN  ON  00 


I  IN  ON  00 


I  IN  ON  00 


I   .«  '/N  M 


.  .. . 

I  IN  ON  00 


September 


December  January 


T 


T    I 


February 


April 


May 


<  #-  .!  —  .-■  ii 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964   -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

DIME  BOX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DRYER  1  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

ELGIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

.1 

2.1 
1 

FAIR  OAKS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

FALLS  CITY  4  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FEOOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FISCHERS  STORE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.5 

FLATONIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

FLORESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SI  DOINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.6 

1 

.2 

.8 
1 

GOL 1  AD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GOLIAD  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GONZALES 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GONZALES  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HALLETTSVILLE  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

HENLY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HONDO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

JEOOO  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

T 

1.0 

KARNES  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KENEDY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

KINGSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LA  GRANGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LEXINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

•  4 

.5 

1 

.9 

1 

LOCKHART  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

IDLING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HANCHACA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

' 

NATHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NATALIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NEW  BRAUNFELS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

NIXON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PFLUGERVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

POST  OAK  SCHOOL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PROVIDENT  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RED  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

~ 

REFUGIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RICARDO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RIOMEDINA  2  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ROBSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

S««    reference    note*    follovlnc   Station    Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1964    -    1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ROCK PORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

RUNGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.2 

T 
1 

T 

.2 
1 

SAN  MARCOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.0 
3 

5.0 

SCWULENSURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

SEALT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SEGUIN 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

T 

.5 

.5 

S  1  NTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

SMITHVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 
1 

.6 

1 

SPRING  BRANCH  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 
1 

T 

1.0 

1 

WAELDER  7  SSW 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

WASHINGTON  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

WOODSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

-_ 

- 

YOAKUM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

TORtTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

UPPER  COAST  OS 

ALVIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

ANAHUAC  T  B  C  0 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANGLETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

BAT  CI  TV  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

BAVTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

BEAMMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CLEVELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

1.0 
1 

CLOO'NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

C»»»ESS  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

•  »■.'  ,t*r,    2    SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

n  <-aj»o 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

r.rrp-^i  2  NH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

r 

T 

■   • 

'  -'»LL 
1  IN  ON  GO 

-'si-.i'm  *i   ■ 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

T 

T 

MOUtroa  «•  IIMM 

tNOWFALL 
1  IN  ON  00 

T 

T 

-  »»»rr» 

UNMFAIL 
IP..   • 

.   .  |  RAM 

INOV'ALL 

i  in  on  eo 

■•   1 

-  ■ 
1  1- 

-  .••,»►  Ntiai 

-'«Ll 
1   '« 

-  • 

-  • 
1  IN  ON  60 

-  - 

• 
1  II 

T 

1 

r-.i  P-..I-,     It.)  i..n     r* 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964    -   1965 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


HOUSTON    SAN    JACINTO    DM 

HOUSTON    SPRING    BRANCH 

HUMBLE 

KATV  WOLF  HILL 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

MAURBRO 

NEW  GULF 

ORANGE  A  NW 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE 

POINT  COMFORT 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

RICHMOND 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

TOMBALL 

VICTORIA  WB  AIRPORT 


SOUTHERN  09 
AGUA  NUEVA 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


ALICE 

ARMSTRONG 

BATESVILLE  3  S 

BENAVIOES  7  S 

BIG  WELLS 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

COTULLA  HILLJE  RANCH 

CRYSTAL  CITY 

OILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  60 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


See    reference    note* 


following    I 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964    -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

FALCON  OAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FALFURRIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

F0WLERT0N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FREER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FRIO  TOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GEORGE  WEST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HEBBRONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

JOUR DA NT ON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KAFFIE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

LA  PRYOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

LAREDO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LAREDO  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

OILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

PEARSALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

POTEET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

PIO  6RANDC  CITY  1    W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SARITA  7  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THREE  RIVERS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TILOEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WHITSETT  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

ZAPATA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LOWER  VALLEY  10 

BROWNSVILLE  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

ENGELMAN  GARDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MARL INGEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MC  ALLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

«C  ALLEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

•K  COO* 

SNOWFALL 
)  IN  ON  GD 

- 

|  .FALL 
1   IN  ON  GO 

- 

•  •<'  .FALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PO»T  ISABEL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

>'*r  •1N\FI(L0 

•.NOWFALL 
1   IN  ON  GD 

RAYWONOVILL? 

..  »Ll 
1  IN  ON  00 

■  >»  »■»  ■■ 

IMOWFALL 
1   IN  ON  GO 

■ 

•  «',•>»!  1 

I  in  on  «o 

Ml 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY  1965 


Station 

Day  of  Month 

0 
| 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

J_ 

•   •   » 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
66 

93 

68 

88 
62 

90 
63 

95 
67 

97 
66 

92 
65 

97 
68 

93 
65 

94 
65 

94 
65 

94 
69 

94 
66 

83 
63 

84 
64 

91 
65 

93 
65 

94 
68 

97 
72 

95 

72 

93 

67 

93 

67 

95 

67 

94 
68 

88 
70 

93 
65 

93 
69 

83 
66 

81 

64 

67 
60 

71 
64 

91.0 
66.2 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

94 
65 

98 
63 

97 
68 

97 
66 

97 
70 

96 
70 

99 
72 

102 

70 

102 

70 

101 
TO 

101 

70 

99 
68 

98 
66 

97 
68 

93 
69 

95 
63 

99 

68 

99 

71 

100 
73 

96 
72 

99 

66 

97 
69 

97 
65 

97 
68 

97 
72 

97 
73 

95 
67 

93 
68 

84 
68 

90 
61 

93 

67 

96.7 
66.3 

BIG  SPRING 

MAX 

Mm 

91 
68 

95 

70 

93 

71 

95 
71 

96 
73 

96 
72 

96 
74 

98 
75 

100 
75 

99 

74 

97 
74 

96 
74 

96 
74 

96 
70 

96 
69 

93 
68 

96 
72 

96 
74 

97 
75 

96 
73 

94 
67 

96 
74 

97 
74 

97 
75 

97 
71 

96 
75 

94 
70 

94 
75 

89 
71 

87 
63 

93 
65 

95.2 
T1.8 

90RGER  J  W 

MAX 

Mm 

92 

68 

93 
68 

91 
67 

96 

68 

95 
65 

95 
66 

95 
67 

100 

70 

94 
66 

99 
67 

97 
68 

98 
65 

98 
69 

91 
65 

89 
66 

96 
66 

97 
68 

99 
69 

101 
73 

100 
73 

98 
69 

98 
69 

101 
70 

97 
70 

92 
69 

97 
67 

96 
69 

64 
68 

86 
64 

85 

61 

71 
62 

94,2 
67.5 

BOYS  RANCH 

MAX 

Mm 

86 
59 

88 

60 

96 
62 

98 
63 

63 

60 

65 

64 

69 

65 

65 

99 
67 

98 
68 

96 
63 

97 
65 

100 

66 

99 
67 

100 
64 

101 

66 

98 

64 

95 

65 

94 
65 

93 
64 

69 
64 

84 
60 

64.2 

BRAVO 

MAX 

Mm 

89 
62 

90 
62 

84 
60 

86 
57 

92 
62 

90 
57 

88 
64 

94 
61 

89 

62 

90 
62 

92 
63 

92 
61 

90 
61 

97 
69 

87 
65 

88 
62 

90 
64 

92 

64 

95 
63 

91 
69 

89 

61 

88 
60 

93 
62 

98 
63 

93 
60 

91 
60 

90 
65 

90 
65 

90 
61 

88 
58 

65 
62 

90.4 
62.2 

8R0WNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

93 
67 

97 
64 

101 
65 

97 
66 

99 

68 

100 
72 

99 
69 

102 
70 

102 
73 

103 
67 

98 
67 

98 
68 

99 

67 

100 
68 

93 
68 

89 
71 

95 
67 

95 
67 

99 
TO 

101 

70 

97 
72 

96 
66 

96 
66 

98 
68 

98 
70 

96 
72 

92 
69 

97 
70 

89 

70 

85 
58 

98 
60 

96.6 
67.9 

CANAOIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

93 
71 

97 
72 

94 
66 

95 
63 

95 
62 

99 
72 

95 

66 

103 

66 

103 
65 

100 
73 

98 
69 

100 
68 

102 
72 

100 
71 

99 

68 

96 
68 

99 
69 

88 
69 

67 
61 

94 
57 

92 
68 

CANYON 

MAX 

Mm 

89 
64 

94 
67 

89 
63 

91 
61 

92 
66 

95 
66 

94 
68 

96 
67 

96 
65 

94 
65 

93 
65 

92 
64 

96 

63 

94 
62 

87 
69 

91 
65 

92 
64 

92 
65 

95 
65 

95 
68 

92 
63 

91 
64 

94 
63 

93 
63 

90 
63 

91 

64 

93 
67 

90 
66 

62 
63 

87 
58 

86 
69 

91.8 
64,7 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

89 
63 

93 
66 

88 
62 

90 
62 

93 
63 

94 
64 

92 
68 

96 
65 

9* 
65 

9* 
65 

95 
64 

98 
66 

99 

64 

90 
62 

88 
62 

93 
63 

94 
65 

94 
65 

96 
70 

96 
69 

92 
63 

94 
63 

98 
64 

96 

64 

98 
63 

98 
62 

88 
63 

82 
67 

80 
62 

83 
55 

87 
56 

92.3 
63.7 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

94 
62 

96 
68 

96 
71 

97 
67 

98 
71 

99 
71 

99 
69 

99 
73 

102 
72 

101 
66 

99 
72 

99 
67 

98 
67 

99 
68 

96 
66 

85 
65 

96 
69 

96 
67 

99 
70 

100 
70 

97 
67 

94 
62 

97 
66 

99 
71 

99 
73 

98 
69 

94 
69 

95 
69 

87 
69 

84 
59 

93 
59 

96,3 
67,9 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
6* 

92 
60 

85 
63 

87 
60 

95 
63 

89 

61 

90 

67 

101 

67 

90 
60 

93 

63 

95 
65 

94 
63 

94 
63 

77 

60 

85 
65 

91 
64 

91 
65 

95 

67 

98 
68 

94 
72 

91 
64 

91 
62 

96 
66 

89 
68 

84 
64 

93 
62 

90 
64 

78 
64 

82 
63 

89 
60 

73 
63 

89.8 
63,9 

DIMM1TT 

MAX 

Mm 

88 
62 

90 
64 

97 
63 

90 
59 

94 
61 

92 

63 

96 
64 

91 
67 

97 
62 

94 
63 

96 
63 

95 
61 

95 

64 

96 
60 

90 
62 

90 
63 

92 
64 

93 
65 

95 
67 

96 
66 

94 
62 

92 
63 

93 
62 

95 
63 

96 
65 

85 
62 

91 
63 

93 
64 

78 
63 

80 
55 

87 
58 

92,0 
62,7 

DUMAS 

MAX 

Mm 

87 
67 

90 
68 

93 
61 

93 
59 

89 

61 

94 
66 

90 
63 

90 
66 

98 
62 

89 
64 

93 

70 

94 
68 

94 
70 

94 
62 

78 
63 

83 
66 

90 
68 

92 

70 

94 
71 

98 
74 

95 
66 

93 
6T 

93 

70 

96 
67 

90 
64 

86 
65 

94 
65 

94 
66 

80 
61 

82 
63 

90 
64 

90.8 
65. T 

FlOYDAOA 

MAX 

Mm 

92 
66 

94 
67 

97 
66 

98 
69 

99 
70 

97 
70 

99 
72 

100 
72 

97 
69 

97 
68 

97 
69 

98 
65 

92 
65 

87 
66 

93 
68 

95 
70 

96 
71 

98 
71 

96 
67 

94 
69 

95 
67 

98 

70 

99 
TO 

93 
69 

92 
69 

95 
69 

84 
68 

85 
54 

9l 
59 

94,8 
6T.8 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

90 
68 

91 
69 

95 
63 

88 
61 

92 
65 

92 
65 

93 

63 

91 
67 

98 
67 

92 
62 

95 

70 

98 
70 

95 
70 

100 
68 

84 
65 

8T 
63 

95 
63 

94 
70 

98 
T4 

100 
73 

98 
70 

96 

69 

98 
70 

100 
70 

95 

66 

93 
64 

94 
74 

95 
69 

85 

57 

85 
59 

92 
66 

93.5 
66,8 

FRIONA 

MAX 

Mm 

88 
63 

89 
63 

95 
62 

89 
62 

90 
62 

92 
64 

95 
68 

90 
67 

96 
64 

92 
66 

94 
63 

93 
65 

94 
67 

94 
60 

88 
63 

89 
63 

92 
64 

92 
65 

93 

68 

97 
68 

94 
61 

90 
62 

91 
63 

94 
62 

93 
65 

82 
61 

90 
65 

92 

63 

71 
63 

79 
59 

65 
64 

90.4 
63. T 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

90 
62 

91 
60 

92 
62 

95 
62 

96 
62 

102 
60 

95 

65 

100 
63 

93 

64 

98 

61 

99 

64 

98 
65 

9T 
60 

98 

64 

90 
62 

92 
6T 

95 
63 

97 
65 

100 
68 

92 
65 

93 
64 

93 
59 

96 

60 

93 
60 

92 

TO 

85 

63 

95 
63 

97 
64 

80 
59 

77 
63 

87 
60 

93,5 

62.9 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

GRUVER 

MAX 

Mm 

91 
62 

07 
60 

90 
59 

92 
61 

94 
60 

90 
59 

92 
62 

96 
63 

93 
62 

96 
63 

96 

65 

94 
63 

96 
64 

93 
62 

94 
63 

95 
64 

96 
64 

96 
65 

100 
71 

98 
72 

95 
63 

95 
62 

99 
64 

96 

64 

96 

64 

97 
64 

94 
65 

63 
66 

89 
61 

93 
58 

87 
60 

94.0 
63,1 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

89 
61 

90 
65 

96 
63 

89 
64 

92 

65 

92 
65 

97 
69 

91 
66 

97 
66 

9* 
6T 

95 
65 

94 
62 

94 
65 

95 
60 

87 
63 

90 
64 

91 
65 

91 
65 

94 
67 

97 

67 

94 
61 

90 

60 

92 
63 

94 
61 

92 

65 

64 
62 

91 
63 

94 
64 

76 
62 

90 
59 

87 
61 

91.3 
63. T 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

96 
64 

98 

70 

96 
71 

97 
63 

98 
65 

96 
66 

99 
66 

98 
71 

102 
TO 

104 
74 

99 
66 

101 
66 

98 
68 

100 
69 

101 

70 

89 
65 

95 

66 

97 
68 

96 
Tl 

97 
69 

96 
68 

98 
69 

97 
66 

99 
68 

99 
Tl 

100 
72 

90 
67 

98 
72 

98 
69 

86 
61 

96 
62 

9T.3 
6T.8 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

92 
61 

92 
62 

96 
68 

93 

60 

96 
64 

97 
68 

97 
66 

96 
65 

100 
65 

97 
63 

95 
59 

95 
63 

96 
64 

95 
65 

92 
66 

86 
62 

90 
61 

92 

64 

95 
69 

98 
68 

95 
64 

93 
61 

94 
59 

96 
61 

94 
66 

92 
66 

92 

64 

94 
67 

84 

67 

82 

56 

89 
58 

93.4 
63.6 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

95 
68 

97 
72 

92 
62 

95 
60 

93 
66 

98 
67 

94 
60 

104 
67 

93 
66 

93 
63 

102 

68 

100 
72 

102 
69 

95 
67 

88 
65 

97 
63 

100 
65 

101 

69 

102 
T3 

101 
72 

98 
68 

101 
66 

103 

66 

100 
64 

96 
64 

95 
64 

101 
70 

84 
67 

85 

59 

94 
53 

85 
55 

96.3 
65,5 

LITTLEMfcLD 

MAX 

Mm 

92 
63 

98 
65 

94 
68 

95 
64 

95 
65 

97 
69 

94 
70 

99 
69 

97 
69 

96 
65 

95 
62 

95 
63 

97 
66 

92 

64 

89 
66 

92 

64 

93 
64 

94 
66 

99 
T2 

94 

66 

92 
63 

93 
63 

95 

64 

95 

64 

93 
68 

90 
67 

93 
65 

90 
65 

84 
67 

90 
57 

87 
61 

93.5 

65.4 

LUBBOCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
69 

98 
70 

96 
73 

97 
65 

99 
71 

99 

71 

98 

69 

101 
69 

99 
68 

97 
65 

97 
68 

97 
69 

99 
66 

94 
68 

87 
68 

92 
67 

94 
70 

95 

69 

98 
74 

96 
74 

95 

67 

96 
68 

97 
67 

97 

70 

94 

Tl 

90 
69 

94 
69 

86 
68 

85 

68 

89 
60 

91 
61 

94.9 
68.4 

MC  LEAN 

MAX 

Mm 

92 
69 

96 
70 

95 

66 

94 
64 

95 
67 

100 
71 

99 
69 

100 
71 

99 
68 

98 
66 

100 
71 

97 
6T 

100 
68 

98 
68 

90 
70 

95 
65 

97 
70 

98 
72 

100 
T2 

98 
72 

95 
68 

96 
69 

98 
69 

100 
72 

96 
T3 

94 
67 

97 
70 

92 

69 

86 
63 

90 
62 

67 
66 

95.9 
68.6 

MIAMI 

MAX 

Mm 

90 
68 

93 

70 

95 

65 

89 
62 

95 

64 

95 

70 

100 
63 

94 

69 

102 
66 

95 
64 

98 
66 

98 
69 

97 
69 

101 

67 

82 
66 

90 
62 

95 
65 

99 

69 

100 
T2 

102 
72 

99 

70 

96 
69 

98 

66 

101 
65 

100 
TO 

98 
65 

93 
68 

97 
68 

63 

60 

86 

54 

92 
62 

95.3 

66.3 

MIDLAND  NB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
69 

97 
64 

95 
69 

96 
69 

97 
69 

96 

71 

98 
68 

100 
73 

101 
69 

98 
71 

96 
71 

97 
TO 

98 
69 

97 
68 

89 
T2 

94 
67 

96 
69 

98 
71 

96 
74 

95 
73 

95 

70 

97 
71 

98 
69 

97 
70 

97 

Tl 

93 
72 

96 

68 

95 
69 

88 
72 

93 

64 

95 
67 

95.9 
69.6 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

93 
66 

92 
65 

9* 
68 

96 
68 

97 
67 

95 

68 

98 
66 

100 
70 

101 
68 

99 
68 

97 
68 

9T 
68 

98 
TO 

99 

70 

9* 

68 

94 
65 

96 
68 

97 
69 

98 

70 

97 

70 

95 
66 

96 
68 

97 
64 

99 
66 

97 
68 

94 
69 

96 
64 

95 
66 

89 
66 

94 
61 

97 
62 

96,2 
6T.1 

MORTON 

MAX 

Mm 

90 
62 

91 
64 

97 
65 

91 
63 

93 
65 

95 
68 

97 
67 

95 
71 

99 
TO 

97 
62 

97 
62 

95 
64 

96 

66 

96 
63 

91 
66 

86 

63 

91 
64 

92 

65 

95 

70 

99 
69 

94 

60 

92 

63 

93 
61 

94 
63 

94 
67 

92 

65 

90 
65 

93 

64 

85 

66 

83 

58 

90 
60 

93,0 
64,5 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

90 
64 

93 
66 

101 
65 

92 
65 

94 
64 

94 

68 

97 

70 

92 
69 

99 
65 

98 
68 

97 
67 

96 
65 

96 
66 

97 
63 

93 
65 

92 
65 

93 
67 

90 
68 

94 

71 

98 
70 

95 
62 

91 
64 

93 
64 

94 
65 

95 

70 

88 

64 

91 
66 

94 
64 

80 
66 

81 
59 

89 
64 

93,1 
65,8 

OLTON 

MAX 

Mm 

91 
62 

92 
63 

97 
64 

91 
63 

94 
64 

96 
66 

99 
68 

93 
67 

99 
67 

95 
66 

96 
64 

95 
62 

95 
62 

94 
63 

90 
64 

86 

65 

91 
63 

92 
65 

93 

69 

96 
66 

93 
62 

90 
62 

91 
63 

93 

65 

93 
69 

87 
65 

88 
66 

91 
65 

80 
65 

60 
57 

86 
61 

91.8 
64.3 

P»MP»  WATER  WORKS 

MAX 

Mm 

89 
67 

90 
68 

92 

60 

97 
62 

91 
61 

93 
62 

96 
63 

91 
68 

98 
68 

98 
70 

97 
72 

97 

71 

96 
69 

98 

65 

90 
66 

88 
67 

93 
69 

95 
69 

95 

70 

99 

70 

97 
67 

93 

66 

95 
68 

98 
71 

68 

93 
65 

92 

71 

93 
68 

82 

61 

84 
59 

90 
66 

93.3 

66. T 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

89 
62 

95 
67 

89 
63 

91 
61 

94 
63 

98 
67 

92 

66 

98 
68 

96 
62 

98 
63 

96 
62 

95 

66 

99 
64 

91 
63 

90 
61 

93 
63 

96 
63 

97 
64 

99 
69 

97 
67 

95 
61 

95 
61 

99 
64 

99 
65 

93 
66 

95 

63 

97 

66 

86 
67 

85 

60 

92 
55 

85 
64 

94,0 
63.8 

PERRYTON 

MAX 

Mm 

91 
68 

91 
66 

98 
63 

89 
61 

92 
62 

93 

68 

94 
63 

93 
68 

91 
64 

98 
67 

100 
69 

99 
69 

97 
67 

97 
64 

77 
66 

87 
65 

97 
68 

97 
67 

97 
73 

101 

70 

99 
67 

96 
68 

97 
68 

100 
67 

95 
65 

92 

64 

95 

70 

96 

61 

82 

61 

83 
56 

93 
63 

93.6 
65. T 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY  1965 


PLAINS 

PLAINVIEK 

SE"INCLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  *  SW 

TAHCKA 

TLLIA 

VESA 

•    •    • 
LOU  ROLLINS  PLAINS  02 
ABILENE  »B  AIRPORT 
ANSON 
ASPERMONT 
BALL1NGER  1  Sh 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
CCLEHAN 
CCLCRAOO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 
MIL 

OtTMRIE 
HASKELL 

hCRDS  creek   DAK 

-  |TY 

OOAOO  CITY 
.».'  rt«P 
• 

■tWMfl 
"V.NCAY 

•CKOt 


MAX 

min 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MB) 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
KIN 


MAX 

MM 


MM 

MM 


KM 


Day  of  Month 


93  100 
62   70 


94   95   96 
68   66   TO 


91   94   98 
66   64   68 


92  97  92 

67  66  63 

89  91  94 

66  61  62 

92  94  92 

65  65  61 

91  94  97 

66  64  66 

89  90  95 

63  63  64 

85  88  92 

62  66  64 


94  95  95 

72  69  71 

95  98  97 

73  70  72 

95  97  98 

68  67  66 

96  97  96 
70  68  69 

96  99  97 

70  73  71 

92  93  97 

62  66  68 

95  96  96 

69  67  68 

95  100  97 

71  69  70 

91  95  100 

68  65  71 

98  97  101 
76  75  74 

94  97  95 

69  69  71 

9»  97  100 

70  72  72 

95  96  99 
7?  68  70 

92  93  94 

69  TO  TO 

96  9«  100 

70  70  69 

91  100  100 

71  69  68 

94  95  94 

70  6'  69 

99  101  102 
75  74  72 

9T  100  99 

7  1  74  7| 

97  103  96 
69  71  74 

9t  100  10? 

72  44  69 

9T  100  100 

'/  >/  '  i 


9*   99  102 

M   f.        7! 


94   96   99 

4*   49   4  7 


■  ■    .  .   .  -. 


99   99  100 

".   4»   4  1 


93  94  96 

63  64  68 

95  97  99 

65  71  69 

93  95  98 

63  66  68 


95   90 
65   64 


89   95 
62   62 


85   89   91 


95   97 
73   74 


99  100 
71   74 


99   99 
69   73 


96   96 
65   66 


97   96 
72   73 


91   94 
63   63 


96   99 
68   73 


98   96 
69   71 


95   98 
64   66 


103  103 
74   73 


97   97 
73   73 


100   99 
73   74 


99  100 

71    72 


94   94 
69   70 


96  101 
73   73 


102  100 
71   73 


95   97 


03  100 
75   75 


99   96 

69   74 


.,    1M 
M   " 


104  102 


v.   -,» 
74   76 


n   M 


95   97 
41    70 


M   '2 


97   97   99 
65   66   69 


96  100   96 
72   69   71 


97   98  100 
66   71   69 


96   94   93 
63   63   64 


97   96   96 
66   66   68 


101   96 
67   66 


99   93 
69   65 


96   91  100 
63   64   62 


97   99  100 
68   72   69 


101 
70 


99  100 
79   77 


101  102 
69   72 


103  101 
72   78 


95  100 
67   66 


100  101 
74   73 


100  102 
77   T» 


94  102 
71   66 


105  105 
60   75 


101  102 


104  105 
75   7* 


102  102 
73   72 


102  104 
77   TS 


104  105 
73   75 


100  101 
77   75 


106  105 
76   60 


103  104 
71    71 


103  100 
72   73 


104 
M 


104  103 
76   71 


100  102 
7?   74 


101 

75 


100  101 
70   71 


102  103 
79   79 


•  1    74 


96   99 
65   70 


97   97 
64   62 


96 

68 


103 
65 


93   96 
66   65 


93 
65 


98   97 
75   75 


100  100 
77   74 


100  100 
73   68 


99   98 
68   69 


102  102 
7  3   74 


95  100 
63   66 


99  101 
69   70 


100   99 
74   73 


100  101 
69   70 


104  103 
77   75 


98   98 
75   74 


102  101 
78   71 


102  103 
73   73 


98   96 
71   72 


in-, 

71 


100  103 
76   71 


97   98 
74   71 


102  103 
73   76 


102  101 
69   77 


101 
71 

73 

101 
70 

10) 
73 

LOO 


104  104 
70   70 


100  103 
71   72 


101  102 

73   74 


91   99 

70   71 


104  103 

71    75 


99   94 

71    70 


101  too 

79    71 


103  100 

79    71 


97   93 

66   68 


98   98   86 
65   67   65 


97   97   97 
65   68   68 


90   87 
64   65 


95   76 
62   63 


93   84 
63   64 


96   96 
67   66 


94   68 
62   62 


92   60 
61   60 


98   96 
75   T6 


99  102 
76   77 


101  100 
70   71 


98   98 
68   66 


103   94 
73   72 


98  102 
64   66 


100   97 
71   72 


98   99 
73   71 


100   97 
72   66 


103  103 
74   74 


98   98 
70   69 


107  104 
72   74 


100  100 
73   73 


100  102 
72   74 


102  100 
73   73 


99  99  100 

71  72  72 

103  103  93 

77  77  71 

102  99  91 

72  65  69 

104  90  94 
74  70 

103  104  95 

73  72  70 

103  97  92 


94   94 

f{        I.; 


103  104 
75   73 


97   94 
72   71 


100  102 
7!   70 


72   71 


69   93 
63   65 


94   95   95 
66   66   69 


63   66   66 


97  100 
65   65 


86   92   93 
63   63   64 


94  98 
70  76 

95  98 

70  72 

97  100 

67  71 

97  97 

65  67 

99  99 

71  72 

9*  96 

64  65 

96  98 

67  69 

94  96 

68  71 

97  95 

68  70 

97  102 

69  74 

95  96 

69  71 

98  98 

68  72 

92  95 

69  72 

92  93 

68  71 

97  98 

69  71 

96  100 

70  72 

93  96 

66  70 

99  101 
73  78 

97  99 
69  73 

100  101 

69  69 

99  102 

69  73 

97  97 

71  74 

94  93 

67  72 

93  100 

69  73 


66   70   72 


103 
72 


96   97   95 
70   68   63 


98   97   94 
70   67   66 


97   99 
73   71 


96   96 
64   73 


91   94 
70   71 


99   98 
77   76 

100  99 

76  75 

101  98 

73  7* 

100   98 
72   69 

103   99 

74  74 

100  101 
67   68 

99   97 
72   69 

99   98 
65   74 

100  101 

75  61 

103  103 
75   73 

99   97 
72   70 

101  102 

72  73 

100  99 

73  75 

97  96 

71  69 

101  102 

74  72 

101  99 

74   75 

98  100 
70   73 

103 

78 

102  101 
73   77 

103  100 

73  70 

102  100 

74  73 

100  98 

73  74 

94   99 

74  74 

102  103 

77  73 

98   96 

72  72 

101  97 

73  74 

102  101 
73   75 


92   93 

65   64 


94   96 
64   65 


94   96   97 
68   63   66 


96  101   95 
65   66   65 


93   94 
60   62 


68   67   68 


92   93 
62   62 


68   69   92 


100  100 

72  78 

101  104 
74  76 

102  102 

70  73 

100  99 

67  72 

103  103 

71  75 

99  101 

65  6S 

100  100 

69  72 

98  99 

71  75 

100  101 

73  71 

103  105 

76  78 

98  96 

70  75 

101  103 

71  74 

98  100 
73  77 

96  97 

71  74 

99  101 

72  73 

102  102 
71  73 

97  97 
71  91 

103 
79 


94   95   89 
69   69   65 


97   93 
67   69 


96   93   65 

70   72   66 


96   94   93 
64   65   67 


98   87   91 
68   64   66 


102   99 

76   75 


101 
68 


102  104 
69   79 


105  103 
66   72 


109  105 
72   75 


101  102 
72   76 


9'   99 
72   74 


102  104 

74   74 


96   94 
70   69 


96  102 
74   75 


102  104 
69   70 


98   95 
75   69 


105  105 
76   71 


105  104 
71   73 


102 

7* 

02  101   98 

76   74   74 


99   97 
73   72 


102  102 
72   73 


102  100 
73   73 


74   74   69 


103 
71 


101 
70 


97  103 
72   73 


103  101 
72 


105  100 
76   69 


93   87 
66   66 


100   96   99 

70   70   69 


101 
73 


103 

73 


100 
73 


ioe 

72 


04  104 
74   71 


82   90 
58   60 


65   90   86 
67   59   61 


93   92   64   69 
66   67   61   63 


78 
64 


96   92 

75   75 


99   91 

74   73 


85 

60 


94   97 

64   67 


94   96 
59   66 


95   96 
59   66 


95   98 
66   61 


90   90 
61   65 


97   93 

75   73 


95   95 

75   70 


93 
72 


99   93 
73   71 


72   64 
99   92 


90   90 
66   68 


99   96 
70   62 


92   96 
59   61 


93   97 
60   71 


92   93 

66   66 


95   95 
60   64 


92   98 
59   63 


91   93 
58   66 


90   91 
65   62 


90   95 
56   63 


93   99 
60   65 


94   96 
73   62 


92   96 

63   70 


93   93 

57   64 


95   98 
58   67 


93   99 
58   64 


94   93 
62   66 


93.7 
65.2 


94.8 
66,9 


94.9 
66.9 


94.1 
65.2 


91.8 
62.9 


93.3 

65.7 


94.9 
66,5 


92.2 
63.2 


97.3 
74.0 

96.9 
73,4 

99.1 
70.2 

97,4 
69.2 

98.2 
71.8 

96.1 

64,6 

97.9 
70.4 

97.3 
71.1 

97,4 
69.9 

101.4 
73.6 

96.6 
70.7 

100,8 
71.9 

98.2 
72.2 

95,0 
70.7 

99,4 
71.9 

100. 1 
71.6 

96,4 
70.4 

100.4 
74.6 

99.0 
71.7 

99.6 

70.0 

101. 1 
71.6 

94.9 
73.3 


96   91 
74   73 


101   90 
71   73 


716 

60 

|fj 

4* 

94.4 
70. T 

IT 

36 

1/ 
63 

100.1 
'2.3 

93 
37 

97 

64 

96.4 
69.3 

97 
37 

99 

6  0 

91. T 

72.1 

-.71 

■4 
II 

100. 1 
70.7 
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TEXAS 
JULY  1965 

Station 

Day  of  Month 

■ 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 

< 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

MIN 

01 
69 

94 
68 

98 
69 

94 
65 

93 
69 

92 

69 

98 
68 

99 

67 

100 
67 

100 
71 

98 
71 

97 
72 

94 
69 

92 
69 

97 
67 

99 
68 

101 
74 

100 
74 

99 
73 

96 
70 

98 

6  1 

100 
68 

101 
70 

98 
75 

95 
66 

99 
73 

88 
69 

88 
69 

91 
55 

91 
55 

96.0 
68.5 

SNYDER 

MAX 

Mm 

92 

68 

94 

64 

92 

66 

95 
67 

96 
68 

97 

70 

97 
69 

98 
75 

100 
75 

101 
73 

98 
69 

98 
70 

98 
69 

98 
70 

98 
69 

87 
66 

94 
69 

95 

71 

97 
71 

98 
70 

95 
69 

95 

70 

96 
69 

97 

72 

98 
73 

98 
73 

94 
66 

96 
73 

93 
73 

88 

60 

93 

62 

95.7 

69.4 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

98 

73 

98 
73 

101 
70 

101 

73 

103 
74 

ioo 

75 

103 
74 

103 

73 

104 
74 

105 
72 

103 
74 

103 
75 

102 
74 

103 

74 

102 
71 

95 

71 

98 
73 

101 
76 

102 
76 

102 
76 

100 
71 

99 
73 

100 
73 

103 
75 

104 
77 

102 
73 

99 
73 

101 
75 

90 
70 

90 
59 

93 
63 

100.3 
72,7 

TURKEY 

MAX 

Mm 

94 
68 

96 
73 

100 

97 
68 

97 
69 

98 
76 

104 
74 

101 
69 

104 
79 

100 
70 

104 

71 

103 
67 

101 
66 

105 
72 

96 
68 

91 
68 

98 

70 

100 
70 

102 
75 

104 
73 

100 
65 

100 
67 

100 
67 

103 
72 

105 
71 

94 
70 

96 
71 

1 00 
70 

88 
68 

87 
57 

94 
64 

98.8 
69.6 

VERNON 

MAX 

Mm 

97 
74 

99 
73 

103 
73 

102 
73 

101 
73 

102 
76 

103 
77 

105 
78 

103 
79 

101 
73 

103 
75 

99 

74 

99 
76 

99 
75 

91 
68 

96 

71 

98 
75 

98 

75 

103 
77 

99 
76 

98 
72 

100 
74 

103 
73 

105 
77 

103 
78 

97 
70 

101 
75 

96 
7* 

89 
72 

92 
58 

97 
65 

99.4 
73.5 

WELLINGTON 

MAX 

Mm 

98 
68 

98 
68 

100 
72 

93 
66 

97 
70 

99 
72 

104 
72 

95 
72 

104 
71 

98 
68 

103 

69 

102 
69 

98 
68 

102 
72 

94 
69 

90 
68 

98 
68 

100 
70 

98 
70 

102 
72 

100 
70 

97 
64 

98 
64 

102 
70 

102 
74 

96 
69 

94 
72 

100 
71 

87 
69 

85 
60 

91 
64 

97,6 
69.1 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

97 
70 

99 
73 

99 
73 

99 

73 

97 
71 

101 
73 

104 
75 

104 

72 

104 
75 

102 
79 

103 

74 

102 
71 

102 
72 

104 
70 

100 
71 

100 
66 

103 
74 

104 
75 

103 
7* 

101 

74 

101 
73 

102 
72 

105 
71 

105 
75 

105 
72 

102 
71 

105 
70 

93 

71 

92 
66 

93 
58 

98 
61 

LOO.  9 
71.5 

WINTERS  9  NNE 

•    •    • 

MAX 

Mm 

93 
69 

95 
68 

98 
63 

97 
64 

95 
68 

98 
66 

98 
68 

100 
70 

100 
72 

100 
66 

100 
70 

100 
68 

100 
68 

97 
68 

97 

70 

94 
65 

92 
67 

94 
71 

97 
72 

96 
69 

95 

68 

95 

68 

97 

65 

96 
68 

98 
69 

99 
72 

95 
67 

99 
67 

96 
72 

91 
60 

92 

58 

96.6 
67,6 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

94 
68 

96 
71 

99 
71 

99 
70 

100 
73 

100 
74 

99 

75 

100 
77 

101 
77 

101 
73 

101 

70 

100 
72 

100 
71 

100 
72 

101 

70 

97 
67 

97 
71 

100 
73 

100 
7* 

100 
73 

97 

69 

98 
69 

100 
69 

101 
72 

102 
74 

103 
74 

100 
71 

100 
72 

98 
73 

92 
56 

95 

60 

99.0 
71.0 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

97 
72 

99 
73 

10C 
73 

101 
74 

100 
74 

100 
76 

103 
77 

102 

78 

104 
76 

101 
75 

102 
75 

102 

74 

102 
75 

103 

74 

98 
73 

101 
72 

102 
72 

102 
76 

102 
77 

99 

76 

100 
75 

102 
74 

104 
74 

104 

77 

103 
79 

98 
72 

104 
74 

98 
76 

91 
72 

95 

58 

97 

66 

100.5 
73.8 

BARDWELL  DAM 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
72 

97 
73 

96 
72 

96 
71 

97 
73 

98 
75 

99 
77 

98 
75 

98 
75 

98 
76 

98 
73 

98 

75 

100 
72 

100 
71 

94 
69 

96 
75 

98 
76 

98 
74 

97 
72 

97 
72 

98 

74 

100 
75 

101 
75 

99 
76 

91 
72 

97 

73 

100 
77 

99 
74 

94 
65 

92 

65 

97.2 
73.1 

BELTON  OAM 

MAX 

Mm 

92 
72 

93 

70 

94 

70 

94 
70 

94 
71 

105 
73 

96 

74 

97 
74 

96 
74 

97 
73 

97 
74 

97 
72 

96 
73 

97 
72 

95 

70 

96 
68 

94 
71 

95 
73 

96 

73 

95 
71 

95 
70 

95 
73 

97 
75 

99 
71 

98 
75 

94 

74 

96 
7* 

98 
7* 

100 
74 

93 
71 

93 
70 

95.9 
72.2 

SENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

94 
73 

95 
73 

98 
74 

98 
72 

98 
73 

99 
74 

99 

76 

100 
78 

100 
76 

101 
76 

101 
74 

99 
74 

99 
75 

101 
76 

98 
69 

93 
72 

97 
75 

98 
75 

97 
74 

98 
74 

96 
71 

96 

74 

99 

76 

101 
76 

101 
77 

97 
72 

98 
75 

102 
75 

96 

75 

94 
66 

91 
67 

97,9 
73.8 

BONHAM 

MAX 

Mm 

96 
71 

96 

71 

97 
73 

97 
72 

98 
73 

98 
73 

97 
75 

98 
76 

98 
76 

100 
76 

100 
78 

99 
72 

100 
76 

97 
72 

94 
73 

95 

70 

98 

71 

99 
72 

97 

73 

95 
73 

98 
72 

99 

73 

101 
72 

100 
76 

98 
75 

97 
71 

100 
74 

96 

74 

92 

71 

93 
60 

95 

60 

97,4 
72.4 

BCWIE 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
73 

96 
73 

97 
73 

95 
73 

95 
73 

101 
78 

100 
79 

97 
79 

98 

77 

98 
74 

96 
72 

97 
76 

93 

74 

95 

70 

96 
72 

98 
74 

97 
73 

98 
75 

96 
75 

95 

74 

100 
74 

102 
76 

98 
77 

97 

79 

95 

74 

102 
75 

97 
75 

90 

73 

89 
66 

90 

68 

96.4 
74.1 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

96 
70 

96 
71 

98 
73 

99 
73 

99 
72 

100 
73 

99 

77 

100 
76 

101 
77 

100 
74 

101 
71 

99 
71 

99 
71 

101 
75 

100 
72 

95 
67 

97 
72 

97 
73 

97 
75 

97 
76 

94 
73 

96 

68 

100 
72 

101 
76 

101 
74 

99 

74 

96 
71 

100 
74 

92 

74 

92 
61 

92 

60 

97.9 
72.1 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

96 
72 

98 

70 

99 
72 

99 
71 

100 

74 

99 
73 

100 
76 

100 
76 

101 
77 

101 
75 

101 

74 

100 
72 

100 
73 

101 

70 

96 
69 

96 
70 

99 
73 

100 
75 

99 

76 

98 

74 

98 
73 

99 
74 

102 

71 

101 
75 

102 
72 

97 
74 

101 
71 

95 
74 

92 

71 

95 

56 

97 
61 

98.8 
72.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

98 
69 

99 
69 

101 
70 

101 

69 

101 
70 

102 
69 

102 
74 

102 
76 

105 
77 

104 
73 

105 
70 

104 
69 

104 
70 

104 
74 

105 
73 

93 
67 

100 
70 

104 
72 

103 
71 

104 
71 

100 

70 

101 
69 

104 
73 

105 
73 

105 
74 

103 
72 

102 
71 

105 
75 

98 
72 

95 
61 

96 
62 

101,8 

70,8 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

95 
70 

96 
70 

99 
71 

98 
70 

99 

71 

103 
73 

103 
75 

104 
75 

103 
76 

103 
73 

103 
71 

104 
73 

103 
73 

102 
73 

99 
76 

93 
68 

100 
73 

99 
74 

100 
74 

102 
73 

99 
73 

103 
73 

103 

71 

104 
75 

102 
7* 

101 

75 

96 
73 

101 
72 

103 
77 

94 
67 

98 
64 

100.5 
72.5 

CAMERON 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
68 

94 
68 

93 
71 

96 

70 

96 
71 

98 

74 

97 

73 

98 
73 

97 
70 

98 
72 

96 

71 

96 

71 

98 

70 

96 
67 

95 
67 

96 
71 

97 
73 

95 
73 

96 

69 

97 
68 

92 

71 

98 

71 

97 
73 

97 
72 

97 
71 

98 
72 

98 

73 

96 
73 

93 

69 

94 
69 

96.1 

70.8 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

96 
69 

99 
68 

98 
70 

99 
72 

99 
70 

100 
73 

101 
76 

100 
76 

101 
75 

102 

73 

100 
71 

99 
70 

101 
73 

100 
73 

94 
72 

98 
69 

100 
72 

99 
73 

98 
73 

96 
72 

97 

70 

99 
72 

101 
73 

100 
75 

98 
74 

98 
74 

101 
72 

98 
73 

92 

76 

93 
65 

95 
66 

98.5 
71.9 

CCRSICANA 

MAX 

Mm 

93 
72 

95 
72 

96 
73 

96 
73 

96 
73 

96 
73 

98 
73 

100 
73 

97 

73 

97 
75 

98 
75 

98 

74 

98 
75 

100 
72 

100 
72 

93 

70 

96 
75 

98 

74 

99 
75 

97 
73 

96 
72 

97 
7* 

101 

75 

100 
76 

100 
76 

92 

73 

98 
75 

100 
78 

99 

73 

94 
69 

92 

68 

97.1 
73.4 

OALLAS  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 
75 

97 

77 

96 
78 

96 

76 

96 

76 

98 
77 

100 
81 

99 
81 

99 
80 

99 

79 

98 
78 

98 
79 

98 

79 

96 
78 

89 
77 

96 
73 

98 
80 

98 
80 

97 
80 

96 

78 

97 

79 

99 

79 

99 
81 

99 
81 

95 

73 

95 

76 

99 
80 

93 

76 

93 
76 

90 
69 

93 

68 

96.5 
77.5 

DEN  I  SON  DAM 

MAX 

Mm 

94 
73 

96 
76 

96 
76 

96 
75 

97 
75 

98 
73 

97 
76 

99 
79 

99 
78 

99 

74 

99 
72 

99 
73 

99 

73 

98 
73 

91 

74 

9* 
69 

98 

70 

97 
74 

98 
74 

96 

74 

96 
74 

99 

72 

99 
73 

99 
76 

99 
79 

94 
71 

96 
72 

98 
7* 

88 

71 

90 
64 

91 

60 

96,5 
73.1 

OENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

94 
70 

96 
75 

95 
74 

98 
73 

97 

74 

96 

74 

96 
74 

98 
78 

99 
7* 

102 

74 

98 
76 

98 
72 

98 
73 

98 
74 

92 
72 

92 
70 

96 
74 

98 
76 

97 

74 

96 
75 

96 
74 

98 
72 

97 

76 

98 
76 

96 

74 

94 
75 

97 
73 

97 
74 

97 
73 

91 
64 

92 
64 

96,4 

73.3 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

92 
70 

92 
71 

94 
70 

95 
68 

95 
70 

96 
70 

95 
75 

97 
75 

97 
7* 

98 
74 

97 
72 

97 
70 

97 
72 

97 
68 

97 
69 

90 
67 

92 
72 

95 
72 

95 
72 

95 

70 

92 

70 

94 
72 

95 
70 

97 
7* 

95 
73 

95 
74 

93 
71 

96 

74 

95 

73 

90 
64 

90 
61 

94,7 
70.9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

96 
68 

96 
68 

98 
67 

98 
64 

98 
66 

99 
67 

98 
74 

100 
74 

102 
75 

102 

70 

100 
66 

100 
66 

100 
68 

100 
69 

97 
70 

95 
66 

96 

71 

100 
71 

100 
71 

100 
72 

98 
68 

97 
69 

100 
66 

102 
72 

101 
71 

99 
69 

97 

68 

100 
72 

99 
72 

93 

57 

94 
57 

98.5 
68.5 

EVANT 

MAX 

Mm 

96 
76 

98 
76 

97 
7* 

99 
75 

98 
75 

97 
73 

99 
75 

99 
73 

100 
75 

101 
75 

100 
74 

100 
71 

98 
73 

97 
75 

98 
69 

95 
68 

97 
72 

97 
73 

97 
72 

94 
70 

96 
72 

98 
71 

100 
73 

98 
75 

93 
72 

94 
73 

97 

73 

102 
73 

93 
73 

94 
63 

96 
60 

97.4 
72.3 

FERRIS 

MAX 

Mm 

97 
73 

98 
74 

99 
75 

98 
74 

99 
73 

99 
74 

101 
77 

100 
77 

100 
76 

100 
76 

99 
75 

99 
75 

102 
75 

97 
74 

96 
7* 

98 
72 

100 
74 

101 
75 

99 

74 

98 
74 

98 
74 

101 
76 

101 

77 

102 
77 

98 

74 

97 
73 

101 
75 

97 
76 

93 
75 

91 
68 

95 
66 

98.5 
74,3 

FCRT  WORTH  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
73 

98 
73 

97 
73 

98 
73 

98 
73 

99 

75 

100 
79 

101 
79 

101 
79 

100 
79 

99 
76 

99 
75 

100 
75 

97 
76 

91 

76 

97 
71 

98 

75 

99 
76 

98 
77 

98 
75 

98 

75 

98 

75 

100 
77 

100 
78 

96 
74 

96 
75 

101 
77 

93 

77 

94 
74 

91 

67 

94 
65 

97.6 

74.9 

FCRT  WORTH  VICKERY  BL\ 

MAX 

Mm 

95 
75 

96 
76 

99 
76 

98 
74 

98 
75 

99 

75 

99 
79 

100 
79 

101 
78 

100 
78 

101 

78 

99 
77 

99 
79 

100 
78 

99 

76 

93 

72 

96 
77 

99 

78 

99 
77 

98 
77 

96 
76 

97 
77 

100 
80 

101 
79 

100 
80 

97 
75 

97 

78 

101 
80 

95 
76 

93 
68 

91 

70 

97.9 
76.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

92 

71 

94 
70 

95 

70 

96 
70 

94 
71 

96 

74 

95 
75 

97 
77 

98 

78 

100 
74 

99 

70 

97 
70 

97 
73 

97 
74 

97 
72 

92 
69 

95 
72 

99 

71 

97 
74 

97 
73 

95 
70 

95 
71 

97 
72 

99 

76 

99 

76 

99 

72 

95 
73 

99 
76 

89 

71 

89 
61 

90 
61 

95.8 
71.8 

6ATESVILLE 

MAX 

Mm 

98 

71 

101 
70 

100 
70 

100 

70 

101 
71 

101 
73 

102 
75 

101 
75 

102 
7* 

102 

73 

102 
72 

102 
72 

103 
74 

96 
74 

100 
72 

100 
68 

101 

73 

102 
73 

100 
73 

98 
70 

99 
70 

101 
71 

102 
73 

101 
75 

100 
74 

101 
75 

102 
74 

102 
73 

95 
74 

94 
66 

97 
61 

100.2 
71.9 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

95 
75 

96 

71 

94 
71 

95 
72 

97 
72 

96 
73 

97 
74 

97 
73 

98 
73 

98 
72 

98 
73 

97 
73 

97 
74 

101 

73 

98 
70 

95 
68 

97 
72 

97 
73 

95 
72 

95 
72 

95 

70 

97 
71 

98 
73 

96 
74 

95 

74 

97 
77 

98 
73 

100 
74 

98 
73 

93 
68 

96 
62 

96.6 
72.1 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

96 
69 

100 

70 

98 
73 

100 

70 

101 

70 

100 
72 

101 

78 

102 

78 

102 
76 

102 

75 

101 
74 

101 
78 

102 
73 

98 
76 

94 
71 

101 

68 

102 
79 

101 
67 

102 
68 

100 
74 

98 

68 

100 
70 

103 
71 

101 
73 

100 
73 

97 

75 

101 
72 

101 
72 

95 
76 

95 

60 

97 
59 

99.8 
71.9 

6CLDTH.AITE 

MAX 

Mm 

95 
69 

9' 
68 

96 
69 

97 
70 

98 
71 

98 
72 

99 
72 

99 
78 

100 
71 

99 

70 

99 
71 

106 
70 

100 
72 

94 
78 

94 
72 

97 
66 

97 
72 

100 
73 

98 
72 

96 
70 

97 
70 

100 
72 

100 
73 

100 
74 

98 
73 

96 
71 

100 

n 

100 
73 

91 
72 

95 
66 

96 

64 

97.8 
71.2 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

95 

70 

97 
71 

98 

69 

99 

70 

100 
72 

ioo 

73 

100 
70 

102 
72 

101 
77 

103 
75 

102 

70 

101 
74 

100 
73 

100 
74 

103 
72 

100 
69 

100 
69 

100 
72 

100 
76 

100 
75 

96 

76 

97 
72 

99 
71 

102 
75 

103 

74 

102 
76 

97 
73 

101 
75 

94 
75 

91 
59 

95 

66 

99.3 
72.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
V    1965 


Station 

Day  of  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

\ 
* 
< 

GRANBLRY 

MAX 

min 

96 

71 

98 

71 

98 
73 

98 

70 

99 
72 

99 

73 

100  101 
79   77 

102 
78 

101 
75 

101 

74 

100 
72 

103 
73 

101 

74 

91 
72 

97 
70 

99   99 
75   74 

99 

74 

97 
72 

98 

70 

101 
71 

102 
73 

102 
75 

99 
75 

99 

74 

100 
74 

100 
74 

93 

77 

94 
65 

98 

6  5 

98,9 
73.0 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

93 
70 

94 
71 

96 
71 

95 
71 

97 

70 

97 
72 

96   98 
76   73 

98 
76 

99 
74 

99 
73 

98 
73 

98 
73 

99 

74 

97 
74 

91 
69 

96   98 
72   74 

98 

74 

97 
74 

96 

74 

97 
71 

99 

75 

ioo 

76 

[00 
75 

96 
72 

95 
72 

99 

75 

91 
74 

92 
65 

90 

64 

96.4 
72.5 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

9* 
67 

96 
67 

97 
71 

97 
68 

98 
71 

97 
70 

98   98 
74   75 

99 

74 

98 
73 

99 
68 

99 
71 

99 
74 

100 
70 

95 

69 

89 
68 

92   95 

71   70 

96 

70 

96 

70 

96 

70 

95 
72 

98 
71 

99 
73 

99 
72 

95 
68 

93 

70 

96 
72 

91 
69 

92 
62 

89 
60 

96.0 
70.0 

GROESBfcCK 

MAX 

Mm 

93 
72 

97 
70 

94 

71 

94 
71 

94 
71 

95 
72 

95   96 
73   74 

96 

74 

96 
73 

97 
73 

96 
74 

96 

74 

99 
71 

96 
69 

95 
69 

96   95 
73   72 

95 
73 

94 
72 

95 
71 

95 

74 

96 

76 

97 

75 

97 
75 

90 

77 

95 

77 

96 

74 

98 

73 

93 

67 

93 

67 

95.3 

72.3 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

9* 

70 

97 
70 

98 
69 

98 
70 

98 
70 

100 
71 

98   99 
76   75 

100 
74 

100 
73 

100 
71 

98 
73 

99 

72 

100 
73 

96 
69 

96 
67 

96   97 
73   72 

98 
72 

98 
71 

95 
68 

96 

70 

100 
69 

101 
72 

LOO 
71 

99 
72 

95 
69 

99 

71 

99 

74 

93 
62 

93 
59 

97.7 
70.6 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
73 

98 
72 

99 
72 

98 
72 

97 
74 

100  102 
75   75 

102 
78 

103 

77 

102 

73 

102 
73 

102 

73 

102 
75 

103 
73 

97 

70 

97  101 
73   74 

103 
75 

103 
75 

100 
74 

99 
73 

102 

74 

105 
77 

104 
78 

103 
73 

96 
74 

105 
75 

89 
71 

92 
62 

92 
63 

99.7 
73,1 

HICO 

MAX 

Mm 

95 
69 

98 
68 

98 
72 

98 
71 

99 
71 

98 
73 

100  100 
76   76 

100 
74 

100 
72 

99 

70 

98 
72 

100 
72 

96 
79 

93 
73 

95 

70 

96   97 
73   73 

97 
74 

95 
72 

96 

70 

99 
72 

101 
72 

100 
76 

98 
74 

96 
75 

98 

72 

99 
75 

98 
75 

94 
65 

97 
64 

97.7 
72,3 

HILLS80RO 

MAX 

Mm 

93 
7*. 

94 
73 

97 
74 

96 
74 

96 
74 

97 
75 

97   98 
77   78 

97 
76 

98 
76 

98 
75 

97 
75 

97 

76 

100 
73 

too 

71 

95 

70 

96   97 
74   75 

97 

75 

95 

73 

95 

77 

96 
77 

99 

77 

99 
78 

98 
76 

94 

75 

97 
75 

99 
76 

100 
75 

95 
65 

93 

70 

96.6 
74,3 

JACKSBORO 

MAX 

Mm 

96 
79 

98 
74 

98 

73 

99 
74 

100 
74 

99 

74 

100  101 
77   77 

101 
78 

101 

76 

100 
75 

99 

75 

99 

75 

101 

76 

100 
72 

98 
69 

98   99 
75   76 

99 
75 

98 

75 

97 
74 

99 

74 

100 
74 

99 
77 

100 
76 

97 
74 

100 
75 

101 
77 

91 
71 

91 
61 

94 
65 

98,5 
74,1 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

94 

71 

95 
73 

99 

77 

99 
78 

100 
76 

100 
77 

98  100 
81   76 

101 
75 

100 
76 

100 
72 

100 
74 

100 
74 

102 
72 

100 
73 

96 

70 

96  100 
73   74 

100 
73 

98 
72 

98 

71 

100 
74 

101 
75 

101 
75 

100 
75 

90 
72 

96 
72 

102 
73 

97 
72 

94 
66 

96 

66 

98,5 
73.3 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

94 
70 

95 
68 

94 

67 

94 
69 

95 
68 

93 
70 

98   96 
72   73 

98 
71 

98 
70 

97 
70 

96 
70 

97 
70 

98 
68 

97 
69 

95 

66 

95   95 
69   71 

95 
69 

94 
66 

95 

67 

96 
72 

97 
70 

96 
72 

96 
72 

94 

74 

98 

70 

98 
74 

96 

71 

94 
65 

95 
62 

95.1 

69,5 

LAVON  OAM 

MAX 

Mm 

94 
70 

95 
74 

96 

70 

97 
73 

96 
72 

97 
73 

97   99 
76   76 

99 
76 

98 

73 

98 

71 

98 

74 

99 
76 

100 
73 

95 
74 

90 

70 

94   97 
73   71 

97 

73 

97 
72 

96 

71 

96 
75 

98 

74 

99 
75 

99 
75 

95 
65 

94 

72 

97 
76 

93 

74 

90 
69 

89 
66 

96,1 
72.6 

MARL IN 

MAX 

Mm 

96 

70 

96 
69 

95 
69 

96 
69 

98 
72 

98 
73 

99   98 
75   75 

98 
75 

99 

75 

99 

79 

97 
72 

100 
72 

99 

71 

98 
70 

95 

70 

97   97 
75   75 

96 
74 

96 
72 

95 
73 

96 

68 

100 
72 

101 

74 

100 
75 

98 
72 

99 

73 

100 
75 

99 

76 

98 

75 

98 
65 

97.6 
72.6 

"C  GREGOR 

MAX 

Mm 

94 
72 

96 
74 

99 

74 

98 
74 

97 
75 

97 

74 

99  100 
74   74 

99 
74 

100 
74 

99 

74 

100 
74 

99 
75 

100 
75 

100 

75 

96 

72 

97   98 
72   75 

98 

75 

98 
75 

98 

76 

99 
75 

100 
77 

100 
78 

99 
76 

97 
75 

96 

76 

100 
76 

100 
75 

96 

76 

95 
62 

98.3 

74,4 

"C  KINNEY 

MAX 

Mm 

93 

72 

96 
71 

96 

73 

95 
71 

95 
72 

96 
73 

97   97 

77   77 

97 

77 

99 
74 

99 

73 

98 
75 

99 

77 

92 
74 

96 
71 

93 
70 

97   97 
74   74 

96 

74 

95 
72 

97 
75 

98 
75 

98 

76 

98 
77 

95 
72 

93 

74 

97 
74 

94 
75 

92 

73 

90 
66 

92 

63 

95.7 
73.3 

M£XIA 

MAX 

Mm 

92 
72 

93 

71 

93 
72 

93 

71 

92 

70 

94 
72 

95   96 
74   75 

94 
74 

95 
75 

95 

74 

96 

74 

96 

75 

98 
73 

97 
70 

93 

71 

92   93 
74   75 

94 
75 

93 

72 

93 
72 

94 
75 

97 
75 

98 
76 

96 
76 

87 

73 

95 

73 

97 
76 

99 
73 

92 
69 

93 
68 

94,4 
73.1 

MINERAL  "ELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

97 
71 

98 

70 

98 
72 

100 
70 

100 
72 

100 
72 

102  103 
76   74 

104 
78 

102 
76 

101 
73 

100 
75 

99 
75 

97 
76 

92 
66 

97 
70 

99   99 
74   74 

99 

74 

97 
73 

97 
72 

99 
73 

100 
76 

too 

77 

99 

77 

97 
75 

101 
75 

95 
76 

93 
73 

91 
64 

97 
66 

98,3 
73.1 

NAVARRO  HILLS  OAM 

MAX 

Mm 

71 

93 
72 

95 

71 

96 
72 

95 
73 

95 
73 

96   98 
76   75 

95 
75 

98 
76 

98 
75 

98 
73 

97 
76 

100 
71 

99 

72 

93 
70 

96   98 
75   75 

97 
73 

97 
72 

97 
72 

97 

74 

99 

75 

100 
76 

99 
72 

98 

72 

97 
73 

99 
76 

100 
74 

95 
66 

94 
65 

97,0 
72.9 

OLNEY 

MAX 

Mm 

96 

72 

97 

61 

99 
70 

100 
73 

98 
75 

101 
75   76 

103 
78 

101 

77 

99 
72 

99 
74 

100 
74 

103 
73 

96 
71 

97 
71 

99  100 
74   75 

99 
77 

97 
76 

97 
74 

99 

74 

101 
73 

102 

78 

102 
76 

99 

73 

101 
75 

95 
76 

96 
73 

95 

60 

97 
64 

98.9 
73.0 

PARIS 

MAX 

Mm 

95 
75 

95 

73 

96 
73 

97 
73 

96 
72 

98 
72 

96   96 
73   73 

97 
78 

95 

75 

99 

75 

99 

71 

97 
75 

97 
78 

96 

74 

90 
70 

93   97 

75   76 

99 

74 

99 

74 

96 
77 

96 

74 

100 
76 

100 
77 

100 
75 

93 

71 

95 

76 

98 
75 

92 

71 

93 
63 

90 
63 

96,2 
73,3 

PILOT  POINT 

MAX 

mim 

94 
TO 

95 
72 

97 
72 

97 
72 

98 
73 

99 
72 

98   99 

74   77 

99 
78 

99 

74 

101 
73 

100 
73 

100 
74 

101 

74 

98 

71 

93 

70 

97  100 
73   74 

100 
74 

98 

75 

96 

74 

99 

75 

101 
76 

101 
77 

102 
77 

100 
71 

93 

74 

101 
75 

92 

73 

93 
63 

93 
63 

97.4 

73.0 

PROCTCP  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

94 

TO 

95 
72 

97 
70 

96 
69 

99 
70 

99 
71 

98   99 
73   78 

100 
75 

100 
72 

99 
71 

98 

71 

98 
72 

98 
72 

94 
72 

90 
68 

96   98 
7*   72 

98 
73 

98 

71 

95 

70 

96 
72 

99 
72 

100 
75 

99 
73 

98 
71 

96 
72 

98 
75 

99 

75 

92 

63 

95 
63 

97.0 
71.4 

PLTNAM 

MAX 

Mm 

95 
72 

97 
71 

98 
72 

97 
72 

99 

73 

99 
75 

100  101 
74   73 

102 
73 

102 
74 

101 
74 

99 

73 

99 
75 

97 

74 

96 

71 

96 

68 

99  100 
68   76 

99 
75 

98 
74 

98 

73 

100 
72 

102 
72 

102 
77 

101 
76 

97 
74 

101 
74 

97 
73 

92 
73 

94 
62 

97 
62 

96.3 
72.4 

2LINLAN 

MAX 

Mm 

96 
70 

96 
67 

97 
71 

43 

68 

97 
71 

98 

71 

98   99 
73   74 

99 
73 

99 
74 

99 

71 

99 

72 

100 
75 

99 
66 

93 
69 

94 
68 

97   97 
73   72 

97 
72 

96 

71 

98 
71 

98 
73 

100 
72 

100 
73 

96 

70 

93 

71 

91 

71 

97 
73 

93 
76 

93 
66 

93 
66 

97,0 
71.1 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

93 

94 
72 

96 
73 

97 
73 

96 

73 

98 
73 

97   99 
73   76 

100 
76 

100 
75 

99 

74 

97 
72 

98 
72 

100 
73 

97 
72 

92 

69 

93   97 
69   75 

98 
75 

97 
74 

95 
73 

93 

73 

98 
73 

98 

74 

98 

77 

99 
73 

94 

74 

99 

74 

96 
74 

91 
62 

92 
64 

96.6 
72.6 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

98 
70 

95 

70 

96 
74 

98 
74 

100 
70 

101 
71 

99  100 
73   76 

100 
74 

101 
72 

101 
72 

100 
71 

99 
71 

99 

70 

97 
71 

91 
66 

94   99 
71   73 

100 
71 

101 
73 

98 

71 

99 
79 

101 
69 

101 
71 

96 
76 

94 
72 

99 
72 

93 

71 

93 

74 

84 
62 

88 
60 

97,3 
71.3 

RCSEIUO 

MAX 

Mm 

95 

96 

95 

94 

97 

97 

100   99 

98 

96 

98 

97 

98 

98 

97 

96 

97   96 

96 

96 

96 

98 

99 

II 

96 

96 

99 

101 

99 

94 

96 

97,1 

WR'AN  pump  STATION 

MAX 

Mm 

94 

71 

95 
73 

9T 
73 

97 
74 

93 
72 

99 
73 

97   98 
75   78 

99 

76 

96 
76 

100 
72 

99 

74 

99 

76 

101 
74 

98 

74 

93 

70 

96   99 

74   70 

97 
74 

97 

74 

94 
72 

96 
73 

100 
74 

100 

77 

100 
76 

96 
72 

95 
74 

100 
73 

92 
71 

91 
64 

90 
61 

96.1 
73.2 

JP»|N- 

MAX 

Mm 

96 

61 

46 
73 

91 
72 

100 
70 

99 
72 

100 
70 

100   99 

74   75 

101 
76 

103 
74 

103 
72 

100 
69 

102 
72 

99 

70 

98 
63 

96 
70 

96  100 
70   75 

99 

74 

99 

71 

97 
68 

98 
67 

99 

68 

102 
69 

102 
71 

96 

71 

96 

70 

101 
73 

92 

78 

90 
33 

93 
37 

91.3 

70.3 

I  Willi  6  S« 

MAX 

Mm 

94 

TO 

95 

70 

47 
70 

97 
68 

98 

70 

98 

70 

99   99 

70   75 

100 
74 

100 
71 

100 
71 

100 
71 

99 
73 

100 
70 

92 
70 

92 

63 

95   96 
72   70 

97 
70 

96 

70 

99 
68 

93 

71 

91 

74 

93 
73 

91 
63 

92 
63 

93 

72 

96.6 
70.2 

JTlLLHOuSt  HOLLO.  ',»" 

MAX 
MM 

94 
72 

95 

70 

98 

70 

99  100 
77   73 

100 
73 

96 

72 

99 
73 

98 
74 

99 
72 

97 
71 

97 
67 

98 
72 

97 

70 

98 

66 

96 

71 

99 
72 

ino 
76 

96 
76 

44 

73 

93 
73 

98 

76 

100 
74 

93 

70 

94 
62 

97.1 

72.0 

MAX 

MD) 

95 

TO 

95 
64 

46 

64 

91 

M 

93 
64 

99 
73 

99   99 

74   72 

91 

74 

99 

71 

100 
73 

100 
7* 

99 
73 

102 
71 

102 
69 

100 
67 

98  100 
70   73 

100 
73 

96 
66 

99 
66 

100 
71 

102 
73 

103 
73 

100 
73 

100 
74 

101 

74 

102 
74 

104 
74 

93 

47 

94 

64 

91.9 
71.3 

M»»Ll 

MAX 

Mm 

91 
'1 

95 

72 

45 

71 

43 
72 

95 
73 

44 

72 

44   47 

74   75 

44 

73 

97 

74 

97 
74 

97 
73 

97 
73 

99 

73 

98 
74 

96 
69 

94   93 
70   74 

93 
72 

43 

72 

94 
72 

93 
73 

97 
74 

99 

77 

96 

76 

44 

74 

96 
73 

47 
7» 

96 
75 

93 

72 

92 

70 

93.1 
73.6 

MAX 

mm 

95 
7> 

9' 
72 

44 
71 

100 
'l 

101 

7) 

100 

74 

100  102 
74   78 

101 
77 

104 
71 

100 
74 

100 
74 

103 
70 

93 

70 

98   99 
75   75 

100 
73 

100 
73 

97 
73 

97 
71 

100 
73 

102 
77 

102 
76 

103 
74 

99 

74 

101 
74 

94 
73 

90 
39 

94 
6^ 

99.2 

73.0 

MAX 

Mm 

4J 

91 
73 

43 

74 

43 

74 

93 

7* 

44 

74 

47   47 
74   74 

46 

76 

97 

74 

97 
76 

97 
77 

97 
74 

96 

74 

95 
73 

93 

70 

97   96 
74   77 

96 

76 

96 

74 

9» 
73 

95 
73 

96 

73 

94 
71 

97 

74 

43 

73 

96 

77 

41 

79 

99 
73 

94 
66 

61 

96.1 
74,1 

.»  IIMH 

MAI 

MP 

94 

'4 

1' 

44 

74 

46 

'3 

97 
76 

4* 
74 

44   46 

76   76 

49 
77 

44 

74 

96 

78 

9* 

77 

94 
76 

46 
76 

96 
75 

47 
73 

98   99 
77   79 

96 
76 

96 

77 

47 
76 

100 
77 

101 
79 

99 
|| 

96 

60 

41 

74 

100 
79 

101 
79 

94 
76 

43 

49 

|| 

67 

47.7 
74.4 

94 

TO 

9' 
>1 

47 

4» 
M 

47 
71 

44 

72 

44   46 

74   76 

94 

76 

41 

74 

47 
73 

48 
71 

44 

74 

44 
72 

92 
71 

46 
44 

96   98 
71   73 

47 
73 

96 
72 

47 
72 

101 
72 

100 

74 

100 
'1 

44 

73 

97 
72 

99 
7> 

91 

77 

43 

74 

91 
66 

14 

6* 

47.1 
72.4 

mm 

■>' 

49 

100 
M 

44 

71 

101 

77 

101 
71 

101  103 
73   74 

103 
76 

114 
73 

111 
74 

101 
76 

111 
73 

102 
77 

100 
76 

41 
46 

101  102 
73   73 

100 
73 

102 
73 

98 

71 

96 

72 

102 
74 

101 
72 

100 
75 

94 

72 

97 

73 

103 
77 

97 
74 

92 
63 

|| 
|1 

44.7 
73.1 

«■!'■' 

4' 

44 

71 

100 

75 

101 
73 

100 
7) 

100 
72 

46 

71 

100 
73 

91 
71 

95 
44 

43 

71 

47 
73 

97 
74 

47 
70 

93 

70 

44 
71 

44 

74 

too 
It 

44 

74 

47 
74 

97 
72 

100 
74 

99 
74 

93 
72 

91 

6  8 

47.1 
72.3 

Ml 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

1YD 

3E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

JULY 

TEXAS 
1965 

Station 

Day  of  Month 

a 
E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

© 

> 
< 

•   •   « 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

95 

70 

95 

70 

92 

68 

90 

70 

95 
73 

96 
72 

96 

73 

97 
72 

98 
72 

97 
70 

97 
72 

97 
72 

99 

72 

96 

70 

90 
69 

96 

70 

96 
72 

96 
72 

96 

72 

97 
69 

97 
69 

99 

71 

97 
73 

97 
72 

93 
72 

97 
71 

99 
72 

102 
73 

97 
71 

95 
71 

97 
69 

96.2 
71.1 

ATHENS 

MAX 

Mm 

96 
73 

97 
73 

97 
72 

95 
70 

97 
72 

97 
73 

99 

74 

98 
76 

98 
75 

98 
75 

98 
75 

99 
76 

101 
77 

97 

72 

96 
71 

94 
71 

98 
74 

98 
74 

97 
74 

96 
73 

97 
73 

100 
76 

100 
76 

99 
75 

98 
76 

97 

72 

98 
75 

96 
77 

94 
72 

94 
67 

96 

70 

97.3 
73.5 

BON  WIER  2  E 

MAX 

Mm 

96 
67 

97 
66 

97 

67 

97 

70 

92 
69 

89 
68 

95 
69 

97 

69 

97 
68 

97 

67 

99 
70 

99 
67 

97 
70 

97 

67 

96 
65 

96 
65 

93 

67 

96 
69 

99 
68 

96 
66 

98 

70 

99 
68 

97 
68 

96 

70 

91 
71 

92 

67 

95 
69 

97 
71 

87 
71 

91 
72 

91 
65 

95.5 

68.3 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

92 

71 

95 
72 

94 

72 

93 
71 

92 
71 

93 

72 

92 

74 

93 
75 

94 
74 

94 

75 

95 

71 

96 
70 

97 
70 

97 
67 

97 
68 

93 
70 

93 
73 

97 
70 

98 

70 

97 
69 

97 
69 

97 
69 

97 
72 

97 
70 

98 
72 

84 
70 

95 
71 

96 
72 

95 
71 

91 
64 

92 
63 

94,5 

70.6 

CENTER 

MAX 

Mm 

94 
69 

95 
70 

95 
69 

95 

70 

92 

70 

90 
71 

90 
72 

96 
73 

97 
72 

96 
74 

97 
72 

97 

68 

98 
71 

97 
68 

95 
65 

95 
69 

94 

71 

98 
71 

99 

70 

98 

70 

98 
70 

98 
69 

99 

72 

95 
72 

98 
71 

95 
69 

97 
72 

94 
72 

90 
65 

95 

67 

93 

65 

95.5 

70.0 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

93 

70 

96 
71 

95 
69 

95 
67 

93 

70 

96 
75 

97 
75 

97 
75 

97 
74 

98 
74 

98 
75 

98 
73 

97 
73 

98 
70 

96 

68 

93 

70 

97 
72 

98 
73 

97 
70 

97 
70 

97 
70 

97 
72 

99 
72 

98 

74 

97 
75 

88 
70 

96 
72 

98 
76 

95 
73 

90 

70 

92 

68 

95,9 
71.8 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

Mm 

92 
72 

93 
72 

94 
70 

97 
70 

94 
71 

95 

70 

95 
69 

95 
73 

95 
76 

94 

71 

97 
70 

97 
70 

95 
75 

96 

71 

98 
72 

90 
69 

94 
73 

97 
72 

98 
73 

98 
71 

97 
76 

96 

73 

96 

74 

98 
74 

98 
71 

88 

71 

93 

74 

96 
75 

89 

70 

89 
62 

98 
62 

94,9 
71,4 

C0LD5PRING  5  SSK 

MAX 

Mm 

95 
69 

98 
69 

97 
67 

96 
72 

87 
70 

94 

70 

95 

71 

97 
72 

98 
71 

98 
69 

98 
71 

98 
71 

100 
73 

98 
66 

95 

66 

90 
68 

91 
71 

95 

70 

95 

69 

95 

70 

95 
70 

96 

70 

96 
69 

98 
67 

93 

70 

88 
67 

95 
70 

98 
72 

98 

71 

98 

70 

98 
68 

95.6 
69,6 

C0LLE6E  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

93 

73 

94 
72 

90 
71 

89 
73 

95 
73 

95 
73 

97 
75 

96 
74 

96 

7* 

95 

72 

95 
74 

96 

7* 

96 

75 

94 
73 

89 

72 

94 
72 

94 

74 

95 
75 

94 

74 

96 

72 

95 
72 

97 
74 

97 
75 

95 

74 

91 
75 

96 
74 

97 

7* 

101 
76 

90 

74 

94 
76 

94 

73 

94.5 
73.6 

CONROE 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
70 

95 
69 

93 
74 

89 
72 

95 
73 

97 
72 

97 
72 

95 

71 

96 
70 

97 
73 

96 
73 

98 
73 

97 
62 

96 
68 

90 
69 

96 
71 

96 
72 

96 

70 

97 

70 

97 
69 

98 
73 

96 
73 

95 

72 

98 
68 

86 
72 

98 
72 

100 
7<. 

93 

71 

92 

70 

94 
71 

95,3 

71,0 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

89 
69 

90 
70 

93 

70 

91 
69 

90 
68 

90 
70 

95 
71 

95 
72 

95 
71 

96 
71 

97 
71 

97 

73 

97 
73 

98 
68 

96 
68 

95 
69 

96 
68 

97 

70 

98 

70 

97 
69 

96 
69 

98 
71 

99 
72 

98 
71 

99 
71 

90 
70 

95 
70 

98 
70 

97 
73 

91 

70 

93 

70 

95,0 
70.2 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

95 

73 

95 
77 

95 

75 

94 
74 

94 
73 

95 

74 

94 

75 

95 

76 

95 
75 

96 

76 

98 
76 

98 

71 

96 
76 

97 
72 

95 
71 

96 
74 

99 
75 

99 
76 

100 
75 

99 

77 

99 

77 

97 
75 

100 
75 

100 
77 

98 
74 

97 
73 

98 

79 

97 
76 

90 
73 

90 
68 

91 

69 

96.2 
74.4 

OIALVILLE  2  w 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
72 

95 
72 

94 
70 

95 
69 

95 
72 

95 
73 

96 
74 

96 
73 

96 

74 

97 
72 

98 
74 

99 

75 

94 
67 

94 
68 

94 
70 

95 
73 

96 
73 

96 
72 

95 

70 

96 
72 

97 

74 

96 
73 

98 
72 

92 
73 

94 
71 

95 
73 

93 
75 

91 
72 

91 
68 

92 
67 

95.0 
71.8 

EMORY  3  ESE 

MAX 

Mm 

EVADAlE 

MAX 

Mm 

96 
69 

96 

70 

95 

70 

94 
72 

85 

70 

90 
69 

94 

71 

95 
71 

95 

70 

95 
69 

97 
72 

98 
69 

99 

74 

99 

68 

99 
66 

93 

68 

95 
72 

92 
70 

97 

70 

96 
68 

97 
70 

97 

70 

98 
72 

97 
72 

92 
72 

92 
68 

95 

71 

97 
73 

97 
73 

92 
69 

91 
68 

95.0 
70.2 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

90 
70 

90 
70 

90 
69 

90 
68 

93 
70 

93 
73 

92 

74 

92 
74 

94 
75 

92 

74 

92 
73 

94 
73 

97 
73 

95 
70 

92 
65 

93 

68 

94 

73 

94 
72 

94 

71 

93 
68 

93 

70 

97 
73 

96 
72 

96 
74 

96 
73 

92 
70 

96 
72 

94 
74 

91 
71 

90 
65 

93.2 
71.2 

FSANKLIN 

MAX 

Mm 

92 
70 

90 
69 

93 
70 

93 
69 

94 

68 

95 
72 

95 
75 

94 
75 

93 
73 

94 

74 

94 
72 

95 

70 

96 
71 

97 
68 

99 
65 

96 
65 

96 
72 

96 
72 

96 
72 

95 
66 

95 
67 

96 
66 

99 

70 

99 

70 

99 
69 

99 
69 

99 

70 

98 

72 

100 
74 

91 

67 

91 
65 

95.5 
69.9 

FRANKSTON  2  SW 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
72 

93 
70 

92 
69 

94 
69 

93 
74 

94 
75 

95 
74 

96 

74 

97 
74 

97 
73 

100 
74 

97 
68 

95 
62 

95 
69 

97 
73 

96 
72 

95 

71 

97 
71 

100 
71 

99 

72 

99 

72 

96 
74 

94 
70 

98 

75 

94 
75 

90 
71 

93 
65 

92 
66 

95.3 
71.2 

5ILMEB  2  W 

MAX 

Mm 

92 
70 

93 
73 

92 
71 

93 
69 

94 
71 

94 
71 

94 
74 

93 
73 

94 
73 

94 
73 

95 

70 

96 
71 

96 

71 

95 

67 

96 
69 

94 
70 

95 
73 

96 
69 

97 
71 

97 
71 

97 
70 

96 
69 

99 
70 

99 
73 

98 
73 

95 
68 

98 
68 

97 
70 

94 
70 

92 
57 

93 
61 

95.1 

70.0 

GLADEhATER 

MAX 

Mm 

93 
73 

94 
74 

94 
74 

94 
70 

94 
70 

93 

73 

95 

75 

94 
75 

95 
74 

95 
76 

95 

74 

96 
74 

97 
74 

95 

71 

96 
70 

94 
72 

94 

75 

96 

74 

97 
75 

98 

73 

97 
75 

96 
72 

96 
75 

97 
75 

96 
76 

85 

72 

94 
75 

96 
74 

92 
72 

89 

67 

90 
67 

94,4 
73.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

92 
67 

94 
67 

94 
67 

97 
70 

91 
72 

95 
70 

96 

71 

95 
70 

95 

70 

96 

68 

97 
70 

95 

70 

96 
71 

98 
67 

95 
69 

89 
67 

95 

70 

95 
71 

95 

70 

95 
68 

95 
68 

96 
71 

98 

71 

94 
71 

94 
72 

95 
67 

97 
68 

97 
71 

99 
71 

90 

70 

95.0 
69.5 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

91 
72 

95 
73 

93 
72 

94 
73 

94 
68 

95 
72 

94 
73 

95 
73 

95 
74 

95 
73 

94 
74 

98 
74 

98 
75 

97 
69 

98 
68 

95 
70 

96 

74 

98 
71 

99 
73 

98 
72 

96 
72 

99 

68 

97 
71 

96 
73 

98 
T4 

81 
70 

92 
73 

94 

74 

90 
71 

89 
63 

90 
65 

94.7 
71.5 

HLNTSvILLE 

MAX 

Mm 

94 

71 

96 
71 

97 

71 

95 

70 

89 
73 

95 
73 

97 
72 

98 
72 

97 
72 

97 
71 

98 
72 

98 
73 

99 
73 

98 
69 

95 
67 

88 
69 

96 
72 

98 
74 

97 
73 

96 
71 

98 
73 

99 
74 

100 
74 

97 
73 

95 
72 

90 
72 

99 
72 

100 
74 

98 

72 

88 
68 

94 
70 

96.1 

71.7 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

93 
70 

96 
69 

95 
69 

96 
71 

91 
72 

94 
70 

91 
72 

96 
72 

96 
72 

97 
71 

98 
72 

96 
71 

97 

71 

98 
68 

95 
67 

94 
69 

93 

71 

95 
72 

97 
71 

92 

70 

97 
71 

99 
71 

94 
72 

95 
73 

95 
72 

90 
70 

96 

71 

97 
72 

95 
73 

94 
67 

95 
67 

95.1 
70.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

JASPER  3  St, 

MAX 

Mm 

94 
67 

95 
67 

96 
68 

96 
68 

89 
70 

90 
68 

96 
69 

97 
71 

96 
69 

96 
69 

97 
70 

99 
69 

97 
71 

97 
66 

98 
66 

93 

65 

93 
67 

96 
66 

97 
67 

97 
67 

96 
69 

97 
68 

95 
69 

95 

70 

92 
71 

92 
66 

94 

68 

97 
69 

92 

74 

90 
68 

94 

70 

94,9 
68,5 

KARNACK 

MAX 

Mm 

93 

70 

94 
73 

94 
73 

92 
68 

92 

70 

94 
71 

93 
74 

94 
74 

94 
74 

95 
76 

96 
73 

96 
72 

94 
72 

95 
70 

94 
68 

94 
70 

97 

72 

99 
71 

97 
71 

97 
70 

97 
72 

98 
72 

97 
73 

97 

74 

97 

70 

94 
72 

97 
75 

98 
72 

89 

70 

88 
62 

89 
62 

94,7 
71.2 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

97 
69 

97 
69 

95 
69 

90 
72 

88 
70 

96 
69 

95 

71 

97 
71 

97 
70 

97 
69 

97 
71 

99 
68 

100 
71 

96 
67 

93 
65 

93 

68 

95 
70 

97 
72 

97 
70 

97 
68 

96 
71 

99 
69 

94 
70 

89 
70 

92 
71 

95 
68 

97 
71 

95 
73 

95 
73 

95 
69 

97 
68 

95,5 
69.7 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

93 
68 

96 
69 

97 
69 

95 
71 

88 
72 

95 
72 

97 

73 

97 
74 

97 
73 

97 
72 

99 
72 

96 
73 

99 
71 

100 
67 

95 
68 

93 

69 

90 
71 

96 
72 

95 
72 

98 
68 

98 
68 

97 
68 

98 
70 

97 
70 

95 
72 

90 
70 

97 
69 

98 
71 

98 
71 

90 
70 

92 

68 

95.6 

70.4 

LONGVIEn 

MAX 

Mm 

90 
72 

94 
73 

93 
73 

94 
69 

93 
70 

93 
72 

95 
75 

94 
75 

95 
74 

95 
75 

96 
73 

98 
72 

96 
73 

95 
72 

96 
71 

90 
72 

93 

74 

98 
72 

98 

74 

98 
72 

98 
72 

98 
73 

97 
74 

98 
74 

98 
70 

85 
71 

95 
71 

98 
73 

93 
72 

91 
66 

91 
65 

94.7 
72.1 

LOVELAUY 

MAX 

Mm 

94 
69 

96 

71 

95 
69 

95 

69 

91 
68 

95 
72 

95 

73 

95 

73 

96 
72 

96 
73 

97 
73 

98 
72 

98 
72 

99 
69 

94 
68 

93 

70 

93 
71 

95 
72 

96 

70 

95 
69 

95 
69 

96 

71 

97 
72 

98 
71 

96 
72 

93 
69 

96 

70 

97 
75 

97 
73 

89 

69 

94 
68 

95.3 

70.8 

LLFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
74 

95 
74 

93 
72 

89 
74 

95 
74 

95 
74 

95 

76 

96 
76 

96 
75 

97 
76 

97 
76 

97 
73 

97 
74 

93 

70 

91 
69 

92 
71 

95 
75 

96 

77 

96 
75 

96 
70 

95 
71 

95 
72 

96 
73 

96 
74 

92 

74 

95 
72 

97 

74 

95 
76 

91 
75 

94 
70 

94 
70 

94.7 
73.4 

"ADISCNVILLE 

MAX 

Mm 

96 
72 

95 
73 

94 
71 

92 
71 

96 
72 

97 
74 

97 
74 

97 
73 

98 
74 

97 
72 

97 
74 

99 
73 

100 
74 

95 
72 

93 
65 

95 
72 

96 
74 

97 
74 

96 
74 

97 
71 

98 
71 

99 
74 

99 
75 

98 
75 

92 

75 

97 
72 

98 
74 

100 
75 

91 
74 

93 
72 

96 
70 

96.3 
72,8 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

92 

70 

94 
71 

95 
77 

94 
68 

93 
67 

93 
68 

94 
72 

93 
72 

95 

72 

94 
75 

95 
71 

96 
75 

96 

71 

94 
69 

95 
66 

95 

69 

94 
71 

96 

70 

97 

70 

96 
69 

96 
70 

95 

72 

97 
72 

95 
71 

96 
70 

87 
71 

94 

73 

96 
71 

91 

70 

90 
66 

90 
64 

94,1 

70.5 

"INEOLA  NO.  2 

MAX 

Mm 

95 
68 

95 
69 

95 
70 

96 

66 

95 

70 

96 

70 

96 
70 

95 
75 

97 
74 

96 
72 

98 
69 

99 
72 

99 
72 

98 
69 

98 
69 

98 
68 

95 
72 

99 
69 

98 

70 

99 
70 

99 
69 

99 
69 

99 
71 

100 
73 

100 
74 

85 
69 

96 
70 

98 
71 

95 

69 

95 

60 

88 
62 

96.5 
69.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

95 
70 

95 
71 

95 
68 

95 
65 

95 

70 

95 
69 

95 
73 

95 
72 

96 
73 

96 
68 

96 
68 

98 

71 

97 
72 

95 
69 

95 
69 

94 
69 

95 
69 

96 
69 

99 

71 

96 
68 

98 
71 

98 
71 

97 
71 

99 
72 

9V 
73 

90 
70 

95 
72 

96 
73 

91 
70 

91 
64 

88 
60 

95.4 
69.7 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

95 
72 

96 
72 

95 
71 

92 
72 

96 
72 

96 
73 

96 
74 

96 
73 

97 
75 

97 
74 

97 
73 

99 

74 

99 
72 

95 

67 

95 
70 

94 
72 

96 

73 

98 
72 

97 
70 

96 

71 

98 
72 

100 
73 

97 
72 

97 
73 

89 
71 

96 
73 

98 
74 

93 
72 

95 

68 

96,0 
72.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1965 


Station 

Day  ol  Month 

\ 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

PALESTINE 

MAX 

MIN 

12 

71 

9* 

70 

94 

70 

93 

69 

95 
72 

95 

71 

95 
72 

95 
72 

95 
71 

95 
72 

91 
72 

97 
72 

98 
73 

99 
69 

95 
66 

95 
68 

9* 
70 

96 
72 

97 
71 

95 

70 

95 
70 

98 
72 

99 
72 

99 
72 

99 
73 

63 
69 

97 
70 

98 
73 

96 

70 

91 
65 

93 

69 

95.1 
70.6 

PINELAND 

MAX 

MIN 

95 
66 

95 
68 

95 
69 

95 
71 

90 
70 

89 
69 

92 

70 

95 

74 

95 
72 

95 
73 

97 
71 

98 

71 

95 
71 

95 
69 

95 
67 

9* 
68 

91 
70 

95 

70 

98 

70 

97 
68 

96 

70 

97 
69 

96 

71 

97 
71 

95 
73 

91 
69 

95 

79 

97 

71 

91 

71 

90 
69 

93 

6e 

9*. 5 

70.0 

RCCKLAND  1  N 

MAX 

Mm 

97 
66 

98 
66 

96 
66 

91 
67 

96 
69 

96 

69 

98 
70 

98 
72 

98 
70 

99 
69 

101 

70 

98 
68 

99 
TO 

95 
65 

94 
68 

90 
66 

95 
68 

98 
70 

97 
68 

97 
66 

98 
68 

LOO 
68 

98 
69 

95 
69 

97 
67 

9B 

68 

97 
70 

96 

67 

95 
66 

95 
65 

96.7 

66.0 

RUSK. 

MAX 

MIN 

89 
71 

91 
72 

92 
69 

93 
70 

92 

68 

93 

71 

92 
70 

93 
73 

95 
72 

9* 
73 

96 
71 

94 
72 

96 

T4 

92 
68 

9* 
66 

90 
66 

93 

71 

95 

70 

9* 
69 

96 
72 

94 
73 

96 

72 

95 

71 

96 

73 

89 

70 

92 

71 

94 
74 

91 
71 

89 
67 

90 
71 

92 

70 

93.0 
70,7 

SIMMS  2  NNK 

MAX 

MIN 

92 

69 

92 

70 

92 
69 

91 

68 

92 

69 

92 

66 

91 
65 

92 
72 

90 
74 

95 

70 

94 
69 

92 
68 

92 
69 

93 
68 

90 
68 

92 

67 

95 

70 

96 

68 

96 
69 

95 
69 

95 
72 

96 

70 

96 

70 

98 

72 

95 
69 

93 

66 

94 
73 

92 
72 

87 
69 

85 

60 

69 
58 

92.7 
66,7 

SPURGE*  DAM  B 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 
69 

95 

68 

95 
68 

90 
69 

90 
69 

95 
69 

95 
72 

95 
71 

95 
70 

98 
70 

98 
68 

99 
69 

96 
67 

95 
66 

93 
66 

92 
66 

94 
67 

96 
67 

95 
67 

95 
69 

99 
69 

95 
69 

95 
71 

95 
71 

95 

67 

95 
72 

97 
71 

94 
72 

90 

70 

95 
6T 

9*. 9 
68,9 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

92 
71 

94 
71 

94 

71 

94 
70 

93 
70 

95 
71 

95 
71 

95 
75 

95 
75 

94 
74 

94 
72 

97 
71 

97 
72 

98 
73 

99 
72 

9* 
69 

95 
69 

97 
74 

9T 
73 

97 
71 

96 
71 

96 

71 

100 
72 

100 
73 

98 
75 

88 

71 

94 
71 

97 

75 

91 

70 

93 

61 

90 

60 

95.2 
71.1 

TEXARKANA  DAM 

MAX 

Mm 

93 
71 

94 
74 

96 

?7 

95 
75 

95 
72 

94 
66 

95 
71 

92 

66 

95 

75 

95 
71 

96 
72 

94 
69 

95 
70 

95 
70 

95 
72 

90 
68 

95 
70 

99 

71 

100 
70 

100 
72 

100 
73 

97 

72 

98 

T2 

97 
7* 

97 
72 

91 

70 

93 
72 

97 
72 

87 
70 

87 
62 

87 
65 

9*. 6 
70.8 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

92 

68 

95 
69 

95 
69 

95 

67 

94 

70 

95 
70 

95 
74 

96 

74 

96 

7* 

96 
73 

97 
68 

96 

70 

97 
Tl 

96 
67 

95 

69 

96 
69 

94 
74 

97 
70 

97 
72 

97 
71 

96 
69 

96 
69 

97 

70 

97 
72 

98 
75 

85 
68 

93 
73 

97 

70 

91 

70 

91 
64 

91 
61 

95.0 
70.0 

HARDEN 

MAX 

Mm 

95 
68 

95 
68 

93 
66 

88 
71 

97 
70 

98 
68 

98 

70 

96 
68 

96 

70 

97 
68 

98 
69 

98 

69 

96 
TO 

9* 
66 

92 
66 

92 
66 

96 
68 

96 

70 

95 
6T 

95 

65 

97 
68 

96 
69 

94 

70 

92 
69 

91 

70 

96 
67 

97 
68 

98 
70 

90 
73 

91 
69 

96 
67 

95.0 
66.5 

KILLS  POINT 
•    •    • 

MAX 

Mm 

92 
72 

93 
70 

94 
68 

95 

70 

94 
70 

98 
70 

100 
72 

100 
72 

101 
74 

100 
T5 

102 
75 

101 
74 

100 
T3 

101 
73 

101 
73 

9* 
70 

100 
71 

101 
72 

102 
72 

102 
72 

100 
73 

102 
75 

100 
73 

103 
77 

10* 
75 

89 
72 

96 
72 

102 
73 

91 

71 

93 
66 

92 
63 

98,2 
71.9 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

89 
60 

91 
63 

91 
60 

89 
59 

89 

60 

91 
62 

92 
63 

96 
67 

97 

70 

93 
63 

92 

67 

96 
68 

92 

65 

89 
60 

88 
61 

85 
62 

88 
62 

94 
64 

92 

62 

91 
6* 

88 
68 

93 
65 

92 
65 

91 
61 

89 
60 

88 

67 

81 
64 

89 
61 

82 
64 

85 

ST 

88 
59 

90.0 
63,1 

BAKERSFIELO 

MAX 

Mm 

92 

71 

92 

70 

96 
71 

101 

70 

97 
69 

95 
67 

96 

T3 

98 
74 

100 
T3 

101 
71 

98 
73 

97 
72 

9T 
71 

99 
T* 

100 
72 

95 
61 

95 

70 

97 
73 

99 
73 

98 
69 

9T 
65 

95 
62 

98 
72 

99 

7* 

101 
73 

100 
7* 

96 
70 

97 
72 

102 
72 

92 

68 

97 

68 

97.3 
70.5 

9ALM0RMEA 

MAX 

Mm 

95 
68 

100 
73 

99 
63 

95 
61 

98 
60 

99 
63 

99 
66 

101 
66 

102 

Tl 

101 
66 

100 
6T 

101 
75 

99 
69 

96 
62 

95 
69 

96 
65 

100 
6* 

101 
65 

100 
6* 

100 
71 

9T 
69 

97 
67 

98 
65 

98 

67 

95 

66 

9* 
66 

96 
66 

97 
67 

95 

65 

88 
64 

93 

60 

97.6 
66.1 

CANDELARIA 

MAX 

Mm 

101 
70 

105 
70 

108 
69 

104 
66 

105 
68 

104 
70 

105 
73 

106 
70 

108 
74 

109 
7* 

105 
68 

108 

73 

106 
T3 

104 
68 

100 
T8 

96 
72 

101 

Tl 

10* 
69 

103 
73 

105 
69 

102 
71 

10* 
70 

105 
69 

10* 
66 

103 
69 

101 
69 

96 
72 

103 
6* 

94 
72 

99 
65 

102 
64 

103.3 
70.0 

CMISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

85 
60 

85 
62 

87 
62 

88 
63 

87 
65 

87 
61 

88 
66 

89 
65 

93 
69 

93 

6* 

89 

66 

90 
70 

90 
64 

89 
62 

86 

67 

8* 
63 

8* 
65 

86 
63 

89 
66 

88 
66 

89 
67 

86 
65 

88 
63 

89 
61 

88 
62 

81 
64 

83 
65 

86 
68 

86 
64 

79 
58 

82 
58 

ST.O 
64.1 

CCRNLDAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

95 
65 

100 
59 

96 
58 

95 
63 

99 
59 

99 
62 

100 
62 

104 
61 

10* 
71 

98 
63 

100 
61 

103 
65 

100 
6T 

94 
68 

93 
65 

96 
67 

99 
65 

99 
66 

101 
T2 

103 
66 

95 

63 

100 
65 

98 
63 

96 
65 

9* 
6* 

95 
69 

96 
67 

92 
6T 

80 
67 

91 
58 

96 

60 

»T.l 
6*. 3 

CRANE 

MAX 

Mm 

93 

70 

93 

71 

97 
65 

94 
69 

95 
67 

97 
72 

96 
6T 

99 

70 

101 
75 

101 
T3 

98 
TO 

97 

75 

98 
68 

99 
67 

97 
70 

91 
66 

95 

TO 

96 

70 

98 
7T 

100 
75 

96 

73 

95 
71 

93 

70 

98 
76 

98 
71 

97 
75 

93 
70 

96 

70 

98 

73 

89 
65 

95 
66 

96.3 

70.3 

EL  PASO  «B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
70 

99 
67 

100 
74 

99 
69 

100 

70 

100 
71 

100 
T2 

100 
74 

101 

7* 

100 
T2 

99 

T3 

101 
72 

100 
T3 

96 

71 

96 
72 

95 
T5 

95 

72 

95 

70 

99 

77 

99 

75 

95 
72 

9* 
72 

95 
69 

97 
72 

97 

71 

9* 

70 

93 
71 

90 
69 

88 

69 

91 
67 

97 
69 

96.8 
71.5 

FABENS 

MAX 

Mm 

9B 
63 

97 
68 

99 
64 

99 
65 

98 
65 

98 

65 

99 

67 

98 
69 

100 
70 

101 
TO 

99 

68 

98 
66 

99 
65 

99 

64 

95 
69 

9* 

TO 

95 
66 

95 
68 

95 

71 

98 
67 

98 
65 

9* 
66 

9* 
6* 

94 
67 

97 
66 

96 

67 

96 
71 

92 

67 

91 
67 

68 
61 

93 

6* 

96.* 
66,7 

FT  STOCKTON  KFST  RADK 

MAX 

Mm 

93 
67 

92 
66 

97 
63 

93 
63 

94 
61 

95 
65 

96 
67 

98 
68 

100 
69 

102 
65 

96 
63 

97 
71 

98 

69 

98 
66 

96 
67 

92 

6* 

94 
65 

96 
67 

101 
Tl 

100 
70 

95 
68 

9* 
68 

96 

67 

97 
68 

96 
67 

95 
68 

92 
67 

93 

67 

97 
65 

81 

61 

90 

61 

95.* 
66.3 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

9* 
71 

94 
66 

99 

67 

95 
65 

96 

63 

98 
65 

98 
6T 

100 
67 

101 
69 

102 
69 

103 
69 

99 

71 

99 
68 

99 
69 

98 

74 

92 

6T 

95 

70 

97 
71 

100 
T5 

100 
75 

97 
68 

99 

68 

99 

70 

99 
71 

97 
72 

93 

72 

97 

68 

96 
72 

99 

72 

87 
61 

93 
6* 

97.3 
69.0 

KENT 

MAX 

Mm 

95 
61 

95 
61 

100 
61 

93 
61 

94 
59 

96 
64 

100 
59 

99 
59 

100 
60 

101 
60 

9T 
60 

100 
60 

101 
60 

100 
59 

93 
59 

90 
56 

93 
59 

94 
57 

100 
60 

100 
65 

101 
69 

95 
65 

94 
65 

99 
63 

9* 
63 

91 
63 

92 
63 

96 
63 

91 
61 

95 
60 

91 
53 

96.1 
61.0 

»  1  5 

MAX 

Mm 

92 

TO 

97 
68 

96 
70 

97 
TO 

97 
TO 

96 
69 

96 
TO 

96 

70 

96 
68 

98 
69 

9T 
68 

94 
65 

94 
62 

93 
64 

90 
67 

92 

68 

92 
64 

98 
65 

96 
6T 

99 
68 

101 
68 

97 
67 

92 
62 

92 
62 

98 
63 

99 

68 

97 
68 

97 
66 

91 
66 

86 
64 

86 
6* 

93.0 
66.9 

»AB» •■ 

MAX 

Mill 

89 
61 

92 
55 

90 
55 

89 
57 

90 
56 

92 
58 

93 

58 

96 
58 

98 
48 

92 

5T 

93 
58 

96 

59 

92 

60 

93 
60 

92 
61 

89 
61 

9* 
59 

96 
59 

96 
63 

91 
60 

91 
64 

91 
59 

93 

56 

92 

60 

91 

60 

91 
67 

89 

64 

92 
59 

88 
61 

88 
54 

89 

55 

91.9 
59.* 

«»»>»  •.-,  i 

MAX 

Mm 

89 
57 

92 
57 

92 

JT 

91 
57 

91 
5T 

89 
58 

93 

58 

95 
59 

95 
61 

93 

60 

93 

5T 

95 
59 

93 
62 

89 
56 

88 
58 

88 
59 

89 
58 

94 
60 

89 
62 

93 
60 

89 
62 

92 

60 

92 

61 

92 

60 

69 
60 

88 
62 

H7 
62 

69 
56 

87 
67 

86 

57 

88 

55 

90.6 
59,2 

■ 

MAX 

MID 

97 
72 

97 
69 

102 
TO 

96 

70 

103 
6T 

103 

71 

101 
T2 

101 
72 

10* 
7* 

105 
69 

100 
74 

106 
77 

102 
T* 

101 
72 

101 
78 

92 
69 

102 
73 

105 
72 

102 

75 

96 
7* 

101 
72 

102 
71 

102 

73 

95 

74 

96 
75 

98 
73 

7* 
66 

99,6 
72,4 

MAX 

MO) 

93 
69 

98 

6' 

95 

6T 

96 
66 

9T 
63 

96 

68 

99 
66 

100 
70 

102 
71 

98 

70 

98 

67 

94 

72 

9T 
68 

98 
68 

91 

70 

9* 
64 

97 
65 

99 

71 

99 

71 

96 
73 

95 
72 

96 
69 

97 

70 

98 

70 

96 

70 

91 

71 

96 

70 

97 
67 

88 
70 

92 

63 

96 
63 

96.1 
66,3 

MAX 

M» 

83 
56 

86 
59 

S3 
62 

85 
57 

84 
57 

56 

67 
60 

92 
63 

91 

61 

87 
62 

90 
60 

69 
62 

88 
63 

85 

59 

80 
»9 

T9 
58 

80 
59 

82 

61 

61 
63 

83 

62 

82 
60 

82 
59 

66 
61 

8* 
61 

83 

60 

82 
60 

81 
59 

83 

60 

73 
57 

81 
56 

85 
56 

84.2 
59.7 

' 1  JUNCTION 

MAI 

Mm 

93 

67 

46 
64 

96 
4T 

95 
6T 

98 
72 

102 
76 

97 
64 

99 

7* 

98 
T3 

96 
70 

9* 
72 

90 
65 

92 

71 

98 
69 

100 
76 

95 
69 

95 

71 

96 
71 

97 
71 

96 
69 

95 
69 

91 

73 

90 
70 

95 

71 

95 

70 

89 
6* 

92 
66 

95.1 

69.4 

»KC1 

MAX 

turn 

97 
TO 

9' 
68 

105 
68 

44 

46 

94 

64 

100 
47 

101 
68 

104 

68 

107 
72 

108 
69 

101 
71 

102 
73 

105 
T2 

102 
70 

100 
75 

95 
68 

100 
70 

101 
72 

105 
76 

107 
75 

102 
T* 

100 
72 

102 
69 

102 
71 

100 
71 

101 

70 

96 

71 

100 

70 

101 
71 

95 
65 

95 

67 

100.4 
70.2 

mat 

Mm 

69 

TO 

44 

H 

49 

71 

101 
72 

102 
72 

99 

72 

97 
72 

98 

72 

98 
Tl 

97 
TO 

9* 
TO 

9* 
66 

96 

70 

99 

72 

99 
75 

97 
72 

9T 

70 

96 

70 

96 

72 

96 
72 

97 
72 

93 

7* 

96 
72 

97 
71 

91 

72 

9* 
66 

■n 

97,1 
TO. 6 

MAI 

Mm 

104 

71 

10* 

104 

ri 

10* 
74 

103 
75 

106 
75 

108 

74 

110 
1  1 

107 
73 

107 
72 

108 
75 

108 
T6 

105 
79 

105 
75 

100 
T5 

105 

7* 

107 
75 

106 

77 

106 
73 

103 
77 

107 
74 

106 
76 

10* 
75 

105 
7* 

10* 
76 

101 
76 

101 
67 

102 
71 

100 
70 

101 

1,1 

104.6 
7».l 

" 

mm 

17 
71 

69 

17 
TO 

65 

65 

100 
49 

101 
44 

10* 
64 

105 

n 

101 
66 

100 
70 

101 

71 

101 
72 

94 

70 

II 

72 

96 
68 

98 
TO 

102 
73 

10* 

101 

9T 

100 
71 

100 
70 

99 

70 

98 
71 

95 
72 

97 
75 

96 

7* 

83 

66 

69 

67 

96.1 

64.4 

■ 

MAI 

MM 

68 

15 
61 

46 

44 

74 

100 

94 
70 

94 

70 

101 

7* 

44 

M 

49 
76 

98 
69 

102 

48 

64 

91 

71 

90 
49 

9* 
'1 

96 

68 

94 
75 

99 

76 

101 
71 

93 

71 

97 
67 

96 
TO 

96 

70 

95 

70 

|| 

75 

94 
71 

92 
66 

76 
64 

90 

M 

95.  T 

70.6 

4MOt»50* 

M* 

11 

95 
49 

92 

TO 

11 

»0 

13 

TO 

4* 
44 

14 

98 

'1 

44 

71 

4* 

44 

72 

45 

71 

95 

95 
Tl 

92 
66 

92 

6* 

95 
72 

97 
7) 

94 

M 

92 

70 

74 

M 

96 
73 

93 
72 

95 
73 

9* 
72 

93 

71 

';•. 
'.•; 

97 

7* 

86 
66 

92 
62 

64 

67 

94.2 

70.2 

HP 

wm 

11 

11 

TO 

M 

'i 

44 

71 

44 

M 

1* 
74 

49 
74 

99 

75 

44 

7* 

44 

" 

4T 
7* 

98 

7* 

44 

Tl 

96 
71 

9* 

'■'■ 

96 

7* 

98 
76 

96 
76 

95 
74 

95 
73 

97 
75 

99 
75 

98 
75 

44 
71 

93 
75 

97 
73 

too 

71 

95 
72 

96 
67 

|l 

'1 

94.3 
71,1 

144 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY  1965 


Station 

Day 

oi  Month 

o 

01 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

5 
> 
< 

SIERRA  BLAnCA 

MAX 

Mm 

12 
61 

96 
61 

94 
68 

94 
62 

96 
63 

96 
63 

96 
62 

98 
62 

97 
66 

96 
68 

96 
62 

96 
70 

96 
70 

93 
61 

93 
66 

92 
66 

91 
65 

92 

67 

96 
68 

95 
65 

94 

67 

94 
70 

94   95 
64   66 

93 
65 

92 
63 

91 

67 

92 

68 

90 
65 

92 
58 

93 

58 

94,0 
64,8 

VAN  HORN 

MAX 
MTU 

93 
66 

99 
68 

69 

98 
65 

98 
69 

98 
70 

102 

70 

102 
73 

96 
72 

98 
68 

100 
73 

98 
73 

94 
67 

91 
71 

95 

67 

95 
71 

100 
69 

98 
75 

99 
70 

94 
71 

95 
69 

97   98 
71   71 

94 
67 

94 
72 

93 
71 

82 
69 

91 
63 

95 
65 

96.0 
69,5 

.]NK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 

71 

101 
70 

96 
68 

97 
67 

99 
66 

99 
68 

101 
70 

104 
72 

105 
73 

99 
74 

99 
72 

103 
73 

100 
73 

96 

69 

93 
72 

97 
68 

98 
71 

100 
73 

103 
77 

98 
75 

97 
74 

100 
72 

99  100 
72   72 

99 
72 

96 
75 

96 

73 

98 
72 

78 
67 

92 
65 

96 
66 

97.9 
71.0 

YSLETA 

•    •    • 

MAX 

MIN 

99 

68 

97 
65 

100 
70 

101 
66 

102 
64 

100 
65 

101 

68 

100 
67 

101 
68 

103 
67 

100 
67 

100 
67 

102 

70 

100 
71 

96 
69 

96 
71 

97 

68 

96 
67 

97 
72 

99 
71 

101 
68 

95 
68 

95   95 

64   66 

98 
65 

97 

65 

97 
69 

95 
68 

93 
66 

88 
63 

92 

64 

97.8 
67,3 

EONAROS  PLATEAU     06 

if  I  ST  AD  DAM 

MAX 

MIN 

93 

72 

94 
72 

97 
72 

97 
73 

96 
74 

97 
73 

97 

75 

99 
75 

100 
T3 

100 
71 

96 
75 

99 
73 

100 
74 

99 
76 

99 

76 

99 
69 

95 
71 

96 
75 

100 
75 

96 
72 

98 
72 

96 
74 

98  100 
74   76 

96 

76 

98 
75 

96 
69 

97 
72 

101 
75 

96 
72 

97 
69 

97.7 
73.2 

9IG  LAKE  *  2 

MAX 

Mm 

92 
68 

90 
65 

93 
67 

92 

67 

94 
64 

95 
66 

94 

69 

96 
69 

97 
70 

98 
67 

97 

70 

95 
70 

95 
68 

98 
68 

98 
68 

93 
66 

91 
66 

95 

70 

96 
71 

96 

70 

92 
69 

94 
69 

96   96 
66   66 

97 
68 

97 
66 

92 
66 

96 
66 

98 
71 

90 
68 

93 

61 

94,7 
67,8 

8LANC0 

MAX 

Mm 

91 
69 

95 
68 

95 

70 

93 
69 

95 
69 

96 

70 

98 
71 

97 
70 

97 
70 

99 
70 

99 
71 

97 
72 

96 
70 

97 
70 

97 
68 

96 
67 

95 

70 

96 
71 

97 

70 

96 
70 

95 
72 

97 
67 

97   97 

69   69 

96 
70 

96 
71 

97 
71 

99 
70 

100 
71 

92 
65 

92 
59 

96,2 
69.3 

BOERNE 

MAX 

Mm 

90 
65 

91 
69 

90 
69 

92 
68 

93 
68 

93 
69 

93 

71 

94 
68 

94 

68 

93 

69 

94 
71 

93 

70 

93 
66 

96 
69 

94 
67 

93 
67 

94 
71 

94 
69 

94 

70 

94 

68 

93 
72 

94 
65 

94   92 
68   67 

94 
67 

94 
74 

95 
70 

99 
67 

92 
72 

93 
66 

97 
57 

93,5 

68,3 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

91 
70 

92 

71 

93 

72 

93 
71 

93 
74 

93 
72 

94 

75 

95 
74 

95 

73 

96 
71 

96 
73 

96 

73 

96 
73 

96 

74 

95 
76 

96 
70 

96 
74 

94 

74 

96 
74 

95 
74 

99 

71 

99 

71 

95   96 

73   71 

95 
75 

95 
75 

95 
73 

96 
73 

99 

73 

92 

69 

92 
68 

95,0 
72.6 

BRADY 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
67 

95 

68 

93 
68 

94 
70 

92 
72 

96 
70 

98 
72 

100 
72 

99 
72 

99 
72 

98 
70 

97 

70 

98 
71 

98 
70 

94 
65 

97 
64 

96 
64 

97 
66 

97 
67 

95 
65 

95 

69 

97   9T 
69   71 

98 
69 

98 
72 

95 
73 

98 
71 

99 

70 

69 
66 

93 
63 

95,9 
69,0 

BLRNET 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
66 

92 
69 

94 
70 

94 
70 

95 
71 

96 
73 

95 
72 

95 
72 

96 
71 

95 
71 

94 
70 

95 
71 

94 
72 

94 
69 

91 
67 

92 

70 

93 
72 

93 
72 

92 

71 

92 
70 

95 
67 

95   95 
68   72 

94 
70 

93 
75 

95 
72 

98 
72 

96 
71 

89 
65 

92 
61 

93,9 
70,1 

CAMP  »OCD 

MAX 

Mm 

91 
66 

93 
67 

93 

68 

94 

67 

94 
69 

94 
67 

96 

71 

96 
71 

96 
68 

97 
66 

97 

70 

97 

69 

96 
67 

97 
67 

95 
71 

95 
65 

95 

72 

97 
72 

97 
70 

97 
68 

96 
69 

97 

66 

98   97 
65   69 

96 

68 

95 
74 

98 

70 

101 
67 

95 
69 

95 
65 

98 
60 

96.0 
66.2 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

89 
69 

91 
70 

92 
70 

92 

70 

93 
72 

93 
71 

94 
73 

95 
73 

96 
72 

96 
69 

95 
72 

95 
71 

95 
72 

97 
72 

93 
75 

93 
67 

95 
73 

97 
73 

96 
73 

94 
71 

94 

70 

96 
72 

97   97 
72   74 

97 
73 

92 

70 

96 

71 

101 
72 

95 
72 

96 
72 

97 
62 

94,8 
71.2 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

92 
67 

92 
63 

95 
65 

95 
63 

97 
62 

98 
66 

95 
66 

98 
72 

98 
69 

101 
67 

99 
67 

98 
69 

96 
69 

98 
63 

99 
69 

95 

64 

93 
66 

94 
66 

97 
71 

97 
69 

95 
69 

95 
68 

97   98 

65   68 

99 

66 

99 

70 

91 
64 

96 
65 

98 
73 

88 
69 

94 
57 

96.1 
66.6 

DEL  RIO  MB  AP 

MAX 

Mm 

95 
71 

95 
72 

96 
72 

96 
73 

97 

74 

98 
73 

100 
76 

100 
75 

101 
73 

99 
72 

100 
74 

99 

74 

98 

75 

99 
74 

99 
73 

96 

69 

98 
75 

99 
76 

99 
76 

98 
73 

96 
73 

98 
75 

99   98 
74   76 

98 
76 

97 

71 

98 
73 

101 
74 

97 
76 

97 
71 

99 
70 

98,1 
73.5 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

97 
67 

99 
68 

102 
68 

101 
66 

102 
66 

100 
68 

102 
71 

103 
72 

103 

70 

102 

70 

100 
70 

99 
70 

102 
69 

102 

67 

94 
66 

93 

64 

95 
68 

96 
71 

98 

70 

97 
68 

98 
67 

101 
68 

101  101 
67   70 

101 
69 

93 

71 

101 
69 

102 
66 

96 

70 

93 
63 

95 

60 

99.1 

66.0 

FPtOERICKSBURG 

MAX 

Mm 

91 
67 

91 
67 

92 
67 

93 
68 

93 
69 

94 
70 

95 

70 

94 
69 

95 
67 

95 
67 

96 
69 

94 
68 

95 
67 

95 
69 

95 
67 

90 
68 

92 

70 

93 

70 

93 
70 

91 
69 

93 

69 

95 
66 

95   96 
69   69 

95 

69 

95 
72 

95 
70 

99 
71 

92 

70 

90 
63 

94 
60 

93.7 
68.3 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

91 
67 

90 
69 

90 
70 

91 
68 

95 
71 

93 
71 

9* 
72 

95 
71 

95 

70 

95 

70 

95 
72 

95 
71 

94 
71 

94 
71 

97 
70 

94 

66 

93 
72 

94 
71 

94 
70 

94 
70 

94 
68 

94 
67 

95   95 
70   71 

95 
70 

95 
70 

99 
72 

96 
73 

99 
71 

90 
63 

92 
58 

94.1 
69.6 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
66 

95 
67 

96 
69 

97 
65 

97 
67 

96 

67 

98 

71 

98 
72 

99 
71 

99 
69 

99 
72 

97 
70 

96 

67 

99 
67 

92 

69 

95 

67 

96 
69 

98 
70 

99 

71 

97 
69 

96 
69 

98 
66 

97   97 

68   69 

96 
70 

94 
71 

95 

70 

99 
70 

90 
69 

92 
63 

95 
57 

96.4 

68.4 

JUNO 

MAX 

Mm 

94 
71 

93 

74 

96 
73 

97 
71 

97 
71 

98 
72 

97 
75 

99 
76 

100 
74 

99 

72 

99 
75 

98 
73 

99 
74 

100 
73 

101 
75 

94 
65 

96 
66 

97 

74 

100 
75 

99 

73 

96 
72 

97 
74 

99  101 
75   76 

100 
75 

100 
77 

97 
72 

99 
72 

104 
76 

97 
73 

98 
62 

98.1 
72.9 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
65 

91 
67 

91 
67 

91 
66 

92 
66 

92 

68 

93 
67 

93 

67 

9* 
67 

93 
69 

93 
68 

92 
65 

94 
65 

94 
67 

95 
65 

90 
67 

91 
67 

93 
69 

92 
64 

92 
67 

91 
63 

94   95 
63   66 

95 

70 

94 
68 

95 
66 

95 

66 

99 
70 

97 
61 

97 

93.2 
66.4 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

92 
71 

94 
69 

93 
67 

95 
68 

96 
68 

97 
71 

98 
74 

98 
74 

98 
73 

99 
72 

99 
71 

98 
71 

97 
72 

97 
73 

93 
69 

97 
69 

94 
70 

94 
72 

96 
72 

95 
71 

94 
68 

95 
69 

97   96 
70   71 

97 
71 

96 
76 

96 
72 

100 
73 

101 
74 

91 
64 

94 
60 

96.1 
70,5 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

96 

74 

95 

75 

97 
75 

97 
75 

98 
75 

98 
74 

98 
73 

98 
72 

100 
79 

100 
77 

100 
77 

100 
78 

100 
76 

100 
78 

99 
78 

98 
72 

98 
73 

98 

73 

100 
74 

100 
74 

100 
74 

100 
75 

100  100 
75   75 

100 
76 

100 
76 

100 
76 

100 
76 

100 
77 

100 
77 

100 
77 

99.0 
75,4 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

91 
63 

93 

65 

93 
65 

93 
65 

94 
65 

94 
65 

96 
70 

95 
67 

96 

70 

97 
65 

97 
71 

95 
71 

96 
66 

97 
66 

96 
69 

93 
63 

94 
72 

96 
68 

95 

70 

95 
67 

95 

70 

97 
65 

97   95 
65   67 

96 
67 

94 
74 

96 
67 

102 
66 

92 
69 

94 
62 

100 
57 

95.3 
66.6 

LLANO 

MAX 

Mm 

93 
73 

94 
72 

95 
72 

95 
72 

96 
72 

95 
73 

97 
76 

97 
76 

98 
74 

98 
73 

98 
76 

98 
74 

97 
75 

98 
74 

93 
72 

96 

70 

93 
73 

93 
75 

97 

75 

95 
72 

94 
72 

95 

73 

96   96 
72   75 

96 

76 

96 
78 

94 
76 

97 
75 

96 
72 

90 
69 

91 
65 

95.5 
73,4 

MASON 

MAX 

Mm 

92 
65 

94 
64 

95 
64 

95 

62 

96 
65 

96 
66 

97 
73 

99 
72 

100 

70 

100 
64 

99 
67 

99 
69 

96 
65 

96 
66 

95 
68 

96 

68 

92 
66 

94 
69 

96 
70 

95 
65 

94 
68 

95 

66 

96   97 
66   69 

97 
69 

96 
69 

95 

70 

97 
69 

99 
70 

69 
64 

95 
62 

96,1 
67,2 

MC  CAHEY 

MAX 

Mm 

92 
72 

96 

71 

95 
71 

95 

71 

96 
69 

96 
71 

99 

73 

100 

74 

100 
74 

98 
74 

97 
75 

98 
74 

98 

74 

99 
73 

93 
72 

95 

67 

97 
71 

99 

74 

99 
76 

95 
73 

95 
73 

98 

74 

96   96 
72   75 

98 
72 

95 
75 

97 
71 

96 
72 

94 
72 

96 
65 

98 

66 

96,7 
72.2 

MENARD 

MAX 

Mm 

95 
65 

95 
69 

96 
66 

96 
63 

97 
64 

97 

68 

98 
71 

100 
72 

99 
71 

99 
68 

99 
69 

96 
70 

98 
65 

98 
65 

94 
66 

93 
64 

94 
69 

97 
69 

97 
70 

96 
65 

95 
64 

97 
65 

98   97 
67   68 

97 
68 

95 
75 

97 
68 

100 
64 

97 
64 

90 

63 

94 
56 

96,5 
66,9 

MERTZCN 

MAX 

Mm 

020NA 

MAX 

Mm 

92 
68 

92 
69 

9* 

68 

95 
67 

96 
67 

97 

68 

95 
71 

99 
71 

100 
70 

100 

70 

101 
72 

98 
70 

99 
72 

101 

71 

100 
73 

93 
65 

94 

70 

98 
71 

100 
72 

98 
70 

96 
69 

97 
70 

99  100 
70   73 

102 
70 

100 
70 

98 
67 

98 
68 

100 
71 

95 
68 

96 
62 

97.5 
69.5 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

98 
70 

98 
68 

98 
71 

99 

67 

100 
66 

99 

70 

101 
76 

103 

76 

103 
75 

103 
72 

101 
74 

102 

74 

100 
72 

100 
69 

95 
72 

98 
67 

98 

70 

101 
76 

101 
75 

101 
72 

100 
68 

103 
73 

101  103 
69   73 

101 
74 

96 

73 

100 
70 

100 
69 

95 

74 

96 

65 

98 
62 

99,7 
71,0 

PANDALE 

MAX 

Mm 

93 
73 

94 
74 

97 
76 

95 

76 

96 
71 

99 
75 

99 
77 

99 
77 

99 
75 

100 
76 

99 
76 

99 
75 

98 
76 

97 
76 

99 
77 

96 
67 

95 
75 

96 
76 

100 
77 

97 
75 

95 
74 

96 
76 

97   99 

77   77 

100 
77 

99 
77 

98 
75 

98 
75 

102 
77 

96 
70 

97 
74 

97.6 
75.1 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

90 

91 

92 

95 

97 

98 

95 

97 

98 

96 

97 

96 

97 

97 

95 

96 

98 

95 

96 

98 

96 

95 

96   97 

90 

90 

94 

96 

96 

94 

96 

95.3 

RANKIN 

MAX 

Mm 

92 

70 

95 
69 

93 
68 

96 
69 

98 
68 

96 
71 

98 
71 

99 
73 

101 

73 

98 

70 

96 
72 

98 

72 

99 

70 

99 
71 

93 
68 

95 
64 

98 

70 

99 
72 

99 
73 

96 
73 

94 
71 

97 
72 

97   95 

69   72 

98 

70 

94 

70 

95 
68 

9b 
70 

97 
66 

94 
65 

98 
66 

96.5 

69.9 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

94 
71 

95 
73 

95 
72 

96 
74 

98 
73 

100 
75 

98 
74 

99 

75 

101 
76 

102 
74 

100 
71 

100 
74 

99 

73 

101 

75 

93 
75 

97 
68 

99 
72 

100 
75 

100 
74 

100 
74 

96 
70 

97 
70 

98  100 
68   72 

100 
73 

99 
75 

95 
72 

100 
72 

101 
74 

92 
62 

97 
62 

96.2 
72.2 

RCCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

87 
65 

89 
66 

90 
65 

91 
66 

90 
68 

91 
67 

92 
70 

93 
70 

92 
68 

94 
61 

94 
69 

93 
67 

94 
71 

97 
69 

91 
68 

92 
65 

93 
65 

97 
69 

94 
69 

93 
67 

93 

67 

96 
67 

97   97 
69   69 

96 
67 

94 
69 

94 
68 

98 
68 

94 
69 

95 
69 

96 
67 

93.5 
67.5 

SAN  ANGtLO  DAM 

MAX 

Mm 

92 

70 

94 
69 

95 
71 

95 

70 

96 

70 

97 
72 

96 
73 

98 
76 

99 

75 

100 

70 

99 
75 

98 

74 

98 
74 

97 

73 

98 
76 

93 

67 

95 
73 

95 
75 

99 

74 

96 
74 

97 

71 

96 

74 

97 
73 

96 
75 

99 
76 

97 
75 

91 
71 

91 
72 

98 
75 

89 
69 

92 
63 

96,0 
72.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1965 


Station 


SAN  ANGELO  -B  AIRPORT 

SAN  SABA 

SCNORA 

STERLING  CITY 

TARPLEY  1  E 

UVALDE 

HATER  VALLEY 

SOUTH  CENTRAL       0 
AUSTIN  -B  AIRPORT 
AUSTKELL  "L  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  OAH 
CHAPMAN  RANCH 
COLUHBUS 
CORPUS  CHR1STI 
CORPUS  CHRIST)  MB  AP 
CUERO  3  NH 
ELGIN 
FLATONIA 
FLORESVILLE 
«CLIAO 
GCN2ALES 

HALLETISVILLE  1  N 
HCNOC 
«ENEOY 
MMMtUJ 
LA  CHANGE 
Ll»|N«TC<l 
LULIN4 
■A'Hll 

■..•i  :< 
•.i  .  %-' 
II  JO" 

»>•,  - 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

mil 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MA  X 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

ma 


MM 

MB 

•'n 

Mm 

MM 

MB 

MM 

I/IN 

MU 


Day  of  Month 


97   98   99 
72   68   73 


90   91   9  3 
67   67   69 


93   95   9* 
66   60   59 


95   96   97 
68   69   68 


92   95   96 


92  93  92 

73  71  70 

90  90  91 

71  73  76 

94  95  96 
70  69  70 

95  95  95 
70  72  69 


95   96 
72   69 


96   96 
69   69 


73   70   70 


95   96 
68   69 


96   96 
70   69 


95 
70 


9*   9* 
72   72 


93   92 

70   »9 


46   48 


44   95 
49   49 


. .   M 


n 


M 


II    II 


99  100 
TO   70 


91   9*   93 
68   65   67 


97   95   97 
65   69   68 


91   94   94 
71   72   72 


90   92 
79   80 


100 
70   72 


98 
70   69 


90   96   98 


96   92 

70   72 


88   94   96 


96 
73 


90   94   93 
74   76   75 


86   92 
73   75 


90   97  97 

>5  73 

13  98 

'3  71 


■  ■ 
-, 


102  102 
76   76 


100  101 
74   73 


99   97 
70   69 


100 
71 


94   94 
73   73 


92   91 
79   74 


97   96 
71   71 


95   96 
74   72 


97   96 
72   71 


93   93 
76   75 


93   93 
73   73 


91   92 

60   80 


96   97 
75   74 


98   97 
72   71 


96   97 
72   74 


96   93 
72   66 


98   99 
71   73 


97   97 
73   72 


95   95 

71   70 


96   98 
71   72 


100  100 
72   70 


96   96 
76   74 


95   96 
74   73 


95   95 
7  3   70 


96   96 
72   74 


96   94   97 

72   71   70 


101  102 
71   49 


101  100 
71   71 


;'       ;• 


95   95 

1/     M 


95   96 

75   74 


•  1   DO 


10   11   12   13   14   IS   16   17   IS   19   20 


101  101 
75   77 


102  100 
71   72 


101  100 
75   72 


98   99 
70   66 


100 
71 


100 
68 

100   98   98 
69   69   71 


98   98 
71 


100  10 
7 

10 

7 

9 

70 


98 
67 


99  100  101 
71   70   71 


99  100 
70   72 


98 
66 


00  10 


100 
60 


99  101 
73   77 


96   97 
70   71 


93   97 
68   71 


96   96 
65   64 


99   97 
73   70 


95   94 
71   71 


93   95 

68   69 


90 
73 


90 
80 


101  100 
76   75 


98   97 
74   71 


95   94 
71   69 


100  100 
67   68 


97   97 

70   70 


99  100 
70   69 


99   98 
72   70 


'>-»-jl '■•'-. 


•I 

75 

«« 
•  0  J 


99  100 
73   7* 


102  100 
69   72 


97   97 
66   70 


96   98 
63   65 


98   97 
65   67 


99  100 
68   71 


96   99 

67   70 


98   97 
75   76 


91   92 

73   7* 


98   97 
73   72 


100   97 
73   73 


100 
70 


101 

70 


97   96 
75   73 


93   93 

72   73 


98   96 
72   72 


91   90 
79   80 


94   9* 
71   73 


99   99 
73   72 


99  100 
7*   74 


94   92 
74   68 


98   98 
72   71 


95   95 
73   72 


95   96 
72   73 


97   97 
72   72 


100  101 
70   70 


11 
73 

ll, 
71 

97 
69 

96 
72 

in  u 


96   96 
75   73 


93   93 
74   74 


96   94 
74   74 


96   95 
73   73 


98   98 
72   72 


100  100 
67   69 


99   98 

70   71 


97   93 
73   71 


98   97 

72   71 


93   96 

72   72 


96   96 
74   74 


98 
75 

100 
72 

97 

70 

98 
64 

97 


•9   90   90 


26   27   28   29 


99   94 
65   62 


100   91 
71   74 


00  100 
70   72 


97   93 
66   74 


100  102 
69   70 


99   98   92 

72   74   68 


97   98 
78   75 


92   94 
72   73 


97   98 
72   73 


91   99 
71   74 


96   96 

76   73 


93   94 

75   75 


98   99 
72   71 


90   93 
80   79 


94   96 
74   74 


92   98 
73   72 


98   99 
76   73 


93   97 
74   74 


97   99 
71   73 


97   96 
74   73 


93   96 
74   73 


100  101 
71   72 


99   99 
73   72 


101 
69 


100   97 
71   73 


97   98 
73   73 


102   96 
71   69 


100  104 
TO 


101   93 
75   75 


96  103 
70   74 


100  103 
75   75 


96  100 
73   76 


99   98 
74   72 


96   92 

78   77 


100   95 
72   74 


101  100 
72   74 


104   99 
73   74 


94   98 
69   60 


91   93 
65   60 


93   90 
66   65 


99   96 
57   58 


92   92 

67   58 


93  97 

72  68 

95  94 

75  72 

98  96 

74  72 

90  95 

74  69 

92  94 

72  68 

95  96 

73  73 

95  100 
73  67 

92  93 

78  78 

96  93 

75  74 

93  94 

76  70 

96  98 

70  67 

92  96 

67  70 

95  98 

71  65 

93  97 

76  74 

93  95 

75  67 

96  100 
73  67 

97  100 
70  66 


94 
72 

96 

76 

99 
74 

100 
70 

101 
72 

94 
74 

9« 

70 

96 
75 

97 
79 

9* 
73 

100 

97 
71 

97 

74 

95 
73 

9  0 
74 

99 

74 

97 
74 

97 

7* 

96 
71 

93 

74 

97 
67 

94 
73 

99 

73 

96 
73 

99 
'3 

96 

74 

93 
73 

93 
M 

99 

71 

99 

79 

96 
73 

96 

70 

100 
76 

94 

u 

94 

6* 

99 
72 

96 

74 

96 

79 

97 
70 

96 

74 

96 
79 

95 

15 

99 
66 

101 
76 

102 

70 

LSI 

67 

99 
73 

94 

70 

99 
61 

100 
Tl 

97 

71 

72 

99 

70 

100 
70 

92 

69 

93 
61 

94 

72 

96 

77 

97 

77 

101 
71 

96 
72 

99 

73 

99 

72 

96 
73 

96 
73 

99 
73 

100 
74 

94 
69 

91 
61 

94 
73 

96 
73 

96 
74 

100 

72 

94 
73 

M 

74 

97 
7J 

44 

73 

93 

76 

97 

79 

in 
74 

104 
79 

in 
79 

97 
75 

«n 
in 

69 

79 

69 

79 

90 

'7 

41 
74 

42 

73 

9^ 
74 

Continued 

DJ 

UL 

Y 

TE 

Ml 

?E] 

RR 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
JULY  1965 

Station 

Day  of  Month 

O 
07 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 

> 
< 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
70 

95 
75 

93 
75 

95 

72 

95 
77 

97 

76 

97 
76 

97 
72 

98 
74 

97 
76 

97 

76 

97 
77 

97 

71 

97 
78 

97 
71 

96 
71 

97 
77 

97 
72 

97 
74 

97 
74 

97 
74 

96 

70 

96 
71 

96 
73 

95 
72 

97 

78 

97 

76 

99 

70 

95 

76 

95 
71 

97 

65 

96,3 
73.5 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

90 
67 

91 
68 

92 
67 

90 
70 

91 
69 

90 
69 

94 

70 

95 
69 

95 
72 

93 
72 

94 
72 

95 
74 

94 
72 

94 

70 

95 
67 

96 
68 

93 

71 

93 
71 

93 
72 

94 

70 

93 
69 

93 
67 

94 
69 

94 
69 

93 
69 

94 
70 

94 
73 

95 

66 

97 
72 

90 

70 

92 
60 

93.3 
69.5 

SEALY 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 
69 

93 
68 

88 
70 

95 
74 

96 
70 

96 
71 

95 
71 

97 

70 

99 

70 

97 
72 

98 
72 

98 
73 

98 
70 

90 
71 

97 
69 

98 

70 

98 
71 

98 
70 

96 
69 

98 
69 

99 

71 

97 
72 

96 
72 

93 
72 

99 
69 

100 
72 

[01 
73 

92 
75 

97 
71 

99 
70 

96.3 
70.8 

SECUIN 

MAX 

MIN 

95 
69 

96 
71 

94 
69 

95 

70 

96 

75 

97 
71 

99 
72 

98 
71 

98 
73 

98 
73 

96 
74 

98 
74 

96 

73 

98 
73 

95 
71 

98 
71 

97 
72 

97 
73 

97 
74 

97 
72 

98 
72 

96 
73 

98 
72 

96 
71 

96 
71 

99 
77 

99 
73 

98 
71 

93 
72 

95 

71 

97 
65 

96.8 
71.9 

SINTON 

MAX 

MIN 

96 
72 

97 
73 

97 
73 

92 
73 

96 
76 

96 
75 

95 

75 

93 
75 

97 

80 

95 
75 

97 
75 

97 
76 

98 
76 

96 
75 

93 
71 

95 
72 

95 
74 

95 

75 

95 
74 

94 
74 

96 
76 

98 
74 

95 
74 

97 

74 

94 
75 

95 
75 

97 
75 

102 
73 

96 
75 

96 
75 

98 
74 

96.0 
74,5 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

93 

70 

92 

70 

93 
69 

92 

71 

93 

75 

95 

71 

95 

74 

95 
72 

95 
73 

95 
70 

95 
73 

95 

74 

95 
73 

96 
73 

97 
73 

92 

71 

92 
74 

94 
74 

95 
72 

94 

70 

94 
71 

95 

71 

96 

73 

96 
73 

93 

73 

92 

76 

96 
72 

96 
73 

98 
69 

94 
71 

93 

68 

94.4 
72.0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

95 
70 

97 

70 

97 
68 

92 
69 

93 
71 

98 
71 

99 
73 

99 
72 

98 

72 

99 
70 

100 
70 

98 
73 

98 
73 

100 
70 

98 
70 

92 

70 

98 

71 

98 
72 

99 
72 

100 
70 

99 

69 

99 
69 

100 
72 

98 
73 

95 
72 

92 

70 

100 
70 

100 
73 

102 
74 

90 
72 

93 

70 

97, J 
71.0 

YOAKUM 

•   #    « 

MAX 

Mm 

96 
69 

96 
69 

93 

69 

91 
69 

95 
70 

98 
70 

98 
74 

92 
72 

99 
74 

99 
72 

98 
72 

99 

74 

98 
71 

100 
72 

93 
76 

97 
71 

96 
72 

100 
73 

100 
72 

99 
72 

100 
71 

98 
71 

98 
73 

97 
73 

92 
73 

100 
71 

101 
73 

102 
72 

97 
69 

97 
74 

101 
68 

97.5 
71,6 

UPPER  COAST         08 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

92 

71 

92 

70 

94 
72 

92 
71 

90 
71 

90 
73 

91 
77 

92 

77 

91 

75 

92 

75 

93 
74 

93 
75 

94 
75 

93 

71 

91 
67 

90 
68 

92 
69 

93 
72 

93 
72 

92 

72 

98 
74 

94 
77 

96 
73 

94 
72 

95 

74 

94 
72 

91 

76 

93 
77 

97 

75 

B9 
71 

94 
72 

92,7 
72.9 

ANGLtTON 

MAX 

Mm 

92 
68 

93 
69 

92 

70 

86 
72 

84 
72 

92 
71 

91 
73 

92 
72 

90 
75 

92 
72 

93 
71 

95 
72 

94 
73 

93 

71 

95 
68 

90 
72 

90 
73 

91 
71 

94 

71 

92 

72 

91 

70 

93 
72 

95 
72 

92 
72 

93 
74 

91 
71 

90 
71 

92 
74 

97 
75 

85 

71 

90 
72 

91.6 
71.7 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

min 

92 

70 

93 
72 

94 

72 

91 
72 

86 
71 

92 
73 

93 

75 

94 
74 

93 
75 

93 
73 

94 
71 

96 
75 

96 
75 

95 
74 

94 
75 

90 
73 

92 

73 

94 
73 

94 
74 

93 
73 

93 
73 

95 
73 

95 

73 

94 
73 

94 
74 

90 
72 

92 
73 

95 

74 

100 
75 

89 
72 

93 
72 

93.2 
73.1 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

92 
73 

92 
72 

91 
74 

92 

76 

93 
74 

93 
75 

94 
76 

93 
77 

92 

76 

91 
77 

90 
78 

89 
76 

91 
77 

93 
78 

94 
79 

91 
76 

92 
75 

93 

75 

91 

75 

91 
76 

94 
74 

95 
76 

92 

75 

89 
71 

88 

74 

90 
75 

91 

79 

96 
76 

95 
74 

90 
71 

94 

73 

92.0 
75.3 

BEAUMONT 

MAX 

Mm 

95 

73 

97 
73 

98 
74 

96 
77 

84 
73 

87 
72 

91 
75 

94 
75 

95 
75 

95 

75 

99 
77 

97 
73 

96 
76 

98 
72 

94 
69 

91 
72 

95 

76 

96 

77 

95 

75 

96 

74 

95 
72 

96 
73 

98 

74 

94 
75 

93 
76 

93 
72 

94 
73 

97 
74 

98 
75 

95 
69 

90 
72 

94.6 
73.8 

CLEVELANO 

MAX 

Mm 

9* 
67 

95 
67 

95 

69 

95 
72 

88 
67 

93 
72 

94 
71 

95 
71 

96 
70 

95 
69 

97 
69 

97 
70 

97 
72 

97 
67 

94 

68 

90 
69 

96 
70 

95 

70 

94 
68 

95 
67 

95 
68 

96 
69 

96 
71 

95 
71 

94 
70 

90 
67 

95 
70 

98 
72 

96 

70 

97 
71 

98 
69 

94,9 
69.5 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

92 

71 

92 

70 

91 
71 

84 
71 

92 

70 

93 
71 

94 

73 

93 
72 

95 
73 

95 
72 

95 
72 

95 
73 

94 
72 

95 
73 

89 
71 

93 
72 

93 
72 

94 
72 

94 
73 

93 
72 

95 
73 

95 
74 

94 
73 

93 
73 

95 
73 

93 
72 

96 

72 

100 
70 

91 
75 

93 
73 

96 
72 

93.5 
72.1 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

96 
71 

95 
70 

93 
71 

89 
70 

95 
71 

95 

71 

96 

74 

95 
73 

96 
72 

98 
73 

96 
72 

97 
73 

96 
73 

96 
72 

93 
69 

94 
72 

98 
73 

98 
73 

97 
72 

95 
73 

97 
74 

98 
71 

94 
73 

95 

73 

91 
74 

95 

71 

99 
71 

101 
73 

98 
75 

93 
73 

98 
73 

95.7 
72.2 

F9EEP0RT  2  NW 

MAX 

Mm 

91 
73 

92 

72 

92 
75 

87 

75 

85 
71 

90 
74 

90 
77 

92 

76 

91 

77 

91 
77 

92 

76 

93 
76 

93 
77 

91 
76 

91 

68 

90 
72 

92 
76 

91 
76 

92 
76 

91 
76 

90 
72 

92 
72 

92 

75 

92 
72 

90 
72 

90 

74 

89 
74 

90 
72 

97 
77 

64 
72 

90 
72 

90.7 
74.2 

GALVESTON  MB  CITY 

MAX 

Mm. 

89 
79 

67 
79 

86 

80 

82 
75 

87 
80 

86 
81 

87 
81 

66 
80 

86 
80 

87 
81 

88 
81 

88 
81 

90 
80 

85 
76 

86 
76 

86 
80 

66 
80 

87 
79 

87 

80 

87 
Bl 

89 
81 

97 
79 

91 
79 

93 
76 

93 
82 

88 
79 

89 
61 

95 

76 

84 
77 

88 
74 

90 
79 

68.1 
79.2 

HOUSTON  KB  CITY 

MAX 

Mm 

94 

75 

92 
76 

89 
77 

84 
76 

95 

77 

93 
77 

94 
78 

92 

78 

94 
77 

94 
79 

97 
79 

95 

79 

96 
76 

93 
73 

86 
75 

92 

76 

96 
78 

94 
78 

95 
79 

93 

78 

96 
76 

98 
77 

94 

79 

94 
76 

69 
79 

92 

77 

97 

79 

99 
77 

88 
75 

91 
74 

96 
76 

93.3 

77.0 

HOUSTON  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 
74 

94 
75 

90 
74 

86 
75 

96 
74 

96 
75 

95 

75 

96 
75 

97 
75 

97 
75 

97 
76 

95 
77 

96 
76 

94 
75 

92 

75 

93 
75 

97 
76 

97 
75 

98 
76 

96 
75 

97 
75 

97 
78 

98 
76 

93 

76 

90 
76 

94 
74 

99 
76 

100 
77 

88 
74 

92 

74 

94 
75 

94,9 
75.3 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

92 

70 

94 
71 

95 
72 

93 

74 

62 

72 

93 
73 

95 
74 

94 
75 

93 
73 

95 
72 

96 
73 

97 
74 

95 

74 

96 
70 

94 
68 

90 
72 

90 
73 

94 
73 

95 
73 

95 
71 

94 
72 

95 

73 

94 
73 

90 
73 

92 
71 

94 
72 

95 
73 

96 
75 

98 
76 

91 

70 

92 

70 

93.5 

72.4 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

93 
72 

93 
76 

93 
7B 

88 
72 

91 
77 

90 
78 

91 
80 

90 
80 

91 
80 

91 

78 

92 

79 

92 

80 

94 
79 

91 

77 

90 
74 

92 

74 

92 

78 

92 

76 

92 

78 

92 

77 

94 
77 

92 

75 

95 

77 

94 
76 

90 
75 

91 
75 

92 

80 

94 

76 

88 
76 

93 

74 

95 

74 

91,9 

76,8 

MAURBRO 

MAX 

Mm 

91 
69 

93 

69 

93 
70 

91 
70 

83 
72 

92 
72 

94 
75 

91 
75 

91 
75 

92 
75 

94 
72 

94 
72 

94 
73 

94 
73 

95 
72 

93 
72 

94 
72 

100 
72 

94 
72 

96 
72 

96 
72 

94 

70 

96 

74 

97 
75 

95 
75 

93 

75 

93 
73 

98 
72 

100 
68 

88 
71 

92 
71 

93,6 
72.3 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

93 
69 

96 
69 

95 

70 

88 
70 

87 
70 

93 

71 

95 
73 

94 
72 

92 
72 

94 
71 

95 

72 

97 
73 

96 
73 

95 
71 

95 
74 

92 

71 

94 
71 

94 
71 

96 
71 

94 
71 

93 

70 

97 
71 

97 
72 

94 
72 

95 
73 

91 
70 

91 

70 

95 
72 

100 
76 

87 

71 

93 
72 

93.8 
71.4 

ORANGE  *  Nw 

MAX 

Mm 

93 

70 

96 
71 

94 
72 

93 
72 

87 
70 

86 
72 

90 
72 

90 
72 

92 
72 

90 
71 

93 
72 

94 
71 

95 
74 

94 
70 

94 
67 

90 

69 

91 
72 

94 
73 

95 
72 

94 
70 

94 
72 

97 
71 

93 

69 

92 
73 

92 

70 

92 

71 

92 
72 

95 
72 

95 
73 

89 
69 

90 
69 

92.5 

71.1 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
73 

91 

79 

92 
78 

86 
74 

90 
80 

90 
80 

91 

81 

91 
61 

91 

81 

91 
81 

92 
81 

91 

81 

92 
80 

92 

79 

88 
72 

90 
74 

90 
80 

90 

79 

90 
80 

89 
75 

91 
79 

92 

75 

90 
76 

90 
77 

90 
74 

89 

77 

90 
81 

93 
78 

87 
73 

92 
73 

93 
74 

90.5 
77.6 

PIERCE 

MAX 

Mm 

93 
69 

94 
69 

93 

70 

91 

70 

68 
69 

94 

69 

95 

72 

96 
71 

04 
70 

95 
71 

96 
70 

96 
71 

97 
71 

95 
72 

96 
74 

88 
66 

93 
71 

95 
71 

96 
71 

95 
72 

94 
71 

97 
71 

96 
72 

94 
72 

94 
72 

90 
76 

93 
69 

98 

71 

100 
74 

89 
71 

94 
71 

94,2 

70,9 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

90 
73 

90 
79 

91 
79 

89 
74 

93 

79 

93 

80 

93 
81 

93 
79 

93 

80 

93 
80 

93 
80 

92 
80 

95 
80 

94 
80 

90 
75 

93 
73 

92 
79 

94 

79 

93 
81 

92 
77 

92 
80 

93 
77 

93 

79 

94 
79 

90 
76 

90 
78 

92 

80 

98 
79 

93 
71 

95 

75 

94 
74 

92,6 
77,9 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

93 
75 

45 

75 

95 

75 

91 
73 

88 
73 

89 
73 

92 

78 

91 
76 

90 
77 

91 
77 

92 
78 

94 

76 

93 

77 

97 
74 

91 

67 

90 
74 

89 
77 

94 
77 

93 
77 

95 
77 

94 
77 

96 

76 

96 
76 

90 
76 

92 

76 

90 
76 

91 
72 

95 
77 

95 
76 

90 

70 

90 
72 

92.3 
75.2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRP0R1 

MAX 

Mm 

96 

73 

95 
73 

95 
74 

86 
73 

89 
72 

93 
74 

94 
74 

94 
74 

94 
73 

95 
74 

96 
74 

95 
75 

97 
73 

94 
70 

94 
70 

92 
73 

94 
75 

95 
75 

96 
74 

95 
72 

96 
74 

97 
74 

92 

77 

92 

75 

93 
75 

94 
73 

97 
74 

98 
76 

90 
75 

92 

72 

95 
72 

94.0 
73,6 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

93 
75 

93 
75 

95 
76 

95 

72 

95 
75 

96 
77 

96 
78 

95 

78 

95 

77 

95 

77 

95 
75 

96 
74 

96 
75 

97 
75 

97 
78 

91 

73 

95 
76 

96 
75 

96 

77 

96 
78 

96 
77 

95 

74 

95 

75 

95 

75 

95 
77 

95 
75 

96 
77 

98 

76 

101 
72 

95 
75 

95 
74 

95.5 
75.6 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

90 
80 

91 
79 

91 
81 

92 

80 

91 
81 

90 

78 

91 
79 

92 
82 

90 
80 

91 
81 

92 

81 

90 

80 

91 
81 

92 
B2 

92 

82 

93 

61 

91 
80 

92 
82 

92 

81 

91 
81 

92 

79 

92 

82 

93 
81 

91 
81 

91 
80 

92 
82 

92 
81 

92 
80 

93 
75 

90 
76 

93 
76 

91.5 

60.2 

SUGAR  LANO 

MAX 

Mm 

92 
71 

93 

72 

93 
72 

86 
72 

65 
73 

96 
74 

94 
75 

93 

75 

96 
75 

96 
74 

96 
75 

96 
75 

96 
76 

96 

72 

95 

73 

88 

71 

94 

74 

95 
75 

96 
75 

95 
73 

95 
72 

96 
75 

97 
75 

94 
75 

93 
75 

89 
72 

94 
75 

96 
75 

98 

77 

90 
73 

93 
74 

93,8 
73.8 

Thompsons  3  msm 

MAX 

Mm 

91 
68 

92 
69 

52 
69 

84 
70 

64 
71 

94 

70 

93 
71 

92 
71 

92 
73 

94 
70 

94 

71 

95 
72 

94 
73 

95 
69 

95 
71 

89 

70 

92 
72 

95 
70 

96 
72 

96 
71 

95 

69 

96 
73 

96 
71 

94 
72 

93 
72 

88 
69 

91 
71 

97 
73 

99 

76 

87 
73 

92 
73 

92.8 
71.2 

VICTORIA  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

9* 
73 

94 

71 

54 
74 

91 
72 

96 
74 

95 
73 

96 
76 

95 
76 

96 
75 

96 
74 

98 
75 

97 
77 

97 
76 

96 
76 

B8 
72 

93 
73 

96 
75 

96 
75 

96 
76 

95 
76 

95 
77 

96 

72 

94 
76 

93 
76 

92 

75 

95 
76 

98 
76 

100 
76 

93 

75 

95 
76 

99 
74 

95,1 

74.8 

S««  Refarsnce  Note*  Following  SUUon  Index 
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Continued 

Dl 

ML 

Y 

Tt 

;mj 

3E] 

RA 

TU 

RE 

;s 

TEXAS 
JULY  1965 

Station 

Day  of  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 
I 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

95 

72 

92 

71 

97 
70 

96 
71 

95 

75 

98 
72 

98 
72 

97 
74 

99 
71 

98 
72 

96 
72 

98 
75 

98 
73 

98 
73 

98 

79 

96 

70 

96 

74 

98 

72 

97 

74 

98 
72 

98 
72 

98 
73 

96 

73 

98 
72 

98 
72 

96 
72 

98 
72 

98 
70 

101 

71 

97 
74 

98 
71 

97,4 
72.7 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

95 

6a 

9' 
70 

9? 
68 

98 
70 

100 
71 

100 
73 

100 
72 

100 
73 

100 
70 

98 
69 

98 

70 

98 
71 

99 

68 

97 
70 

97 
74 

94 
67 

98 
74 

97 
71 

94 
72 

97 
68 

98 
74 

96 

70 

95 

70 

94 
69 

100 
70 

100 
70 

98 
71 

100 
69 

96 
66 

95 
68 

98 

70 

47,5 

70.2 

9ATE5VILLE  3  S 

MAX 

Mm 

96 
69 

96 
68 

97 

70 

96 

70 

98 
72 

99 

68 

100 

71 

101 
72 

101 
70 

103 
69 

101 
71 

102 
70 

101 
70 

100 
71 

100 
73 

101 
69 

99 
72 

100 
72 

101 
71 

100 
70 

100 
70 

99 

70 

99 

69 

99 

69 

99 
70 

98 
71 

101 
71 

103 
70 

103 

70 

102 
71 

99 

65 

99.8 
70.1 

BENAVIDES  7  S 

MAX 

Mm 

97 
70 

97 
71 

99 

69 

99 
69 

98 
71 

100 
73 

101 
74 

101 

75 

101 
75 

101 
72 

103 
74 

101 

75 

101 
74 

101 
75 

101 
73 

99 

71 

102 
73 

100 
72 

L02 
74 

101 
73 

101 
74 

99 
72 

101 

73 

99 
73 

99 
72 

99 

75 

100 
73 

101 
73 

100 
73 

98 

76 

97 
73 

100.0 
72.9 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

96 

71 

97 
70 

101 
75 

100 
73 

101 
72 

102 
72 

101 
73 

102 
73 

100 
73 

100 
73 

99 

75 

100 
71 

98 
73 

100 
73 

101 
73 

101 

73 

100 
73 

99 
72 

100 
74 

99 
75 

99 
74 

98 

75 

100 
74 

101 
72 

101 
70 

98 
72 

97 
69 

99,7 
72.7 

CATARJNA 

MAX 

Mm 

100 
70 

100 
71 

100 
75 

101 
77 

100 
70 

102 
75 

102 
75 

104 
73 

103 
70 

102 
74 

101 
73 

100 
73 

102 
75 

98 
69 

102 

74 

100 
75 

102 
74 

102 
73 

101 
71 

101 
72 

101 
72 

100 
74 

103 
75 

103 
75 

103 
73 

100 
73 

98 
75 

100 
72 

101.1 
73.1 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

98 
70 

99 
69 

99 
70 

99 
71 

100 
75 

100 
73 

100 
72 

100 
72 

102 
71 

101 
70 

101 
71 

100 
72 

100 
70 

100 
76 

100 
74 

98 

70 

100 
73 

100 
71 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

100 
71 

101 

70 

99 
72 

98 
71 

100 
77 

102 
72 

102 
69 

102 
74 

96 
72 

100 
68 

100.0 
71.6 

CCTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
72 

99 
72 

9  9 
7* 

97 

73 

100 
76 

101 
70 

101 
73 

102 

75 

102 
73 

104 
71 

102 
74 

100 
75 

102 
7* 

101 
74 

100 
74 

96 
70 

102 
74 

101 
73 

102 
73 

100 
73 

101 
74 

101 
73 

100 
73 

98 
76 

97 
74 

102 
78 

102 

74 

101 
73 

100 
74 

99 

76 

100 
72 

100,3 
73,5 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

96 
72 

97 
73 

97 

72 

97 
74 

98 
77 

99 
73 

99 

76 

100 
75 

101 
74 

99 
72 

100 
74 

99 
74 

99 
7* 

98 
74 

99 
77 

97 
72 

99 
76 

99 
75 

99 

75 

99 
73 

98 
74 

99 
75 

96 
74 

96 

76 

97 
76 

99 

76 

99 

76 

101 

74 

99 

75 

97 
75 

97 

73 

98,5 
74,5 

DILLEY 

MAX 

Mm 

96 

68 

99 
68 

98 
68 

98 
71 

99 
74 

101 
67 

100 
72 

101 
72 

101 
70 

102 
66 

102 
72 

102 
70 

101 
70 

101 

76 

101 
73 

100 
68 

99 

72 

102 
70 

101 
72 

102 

70 

102 
71 

100 
70 

101 
69 

100 
72 

100 
71 

100 
76 

102 
76 

102 
69 

104 
71 

101 
72 

100.6 
70.9 

EAGLt  PASS 

MAX 

Mm 

97 
72 

99 
74 

99 
73 

99 
73 

99 
75 

99 
74 

101 

76 

101 

76 

102 

73 

103 
72 

102 
75 

102 
75 

102 
75 

101 
75 

100 
75 

101 
74 

96 
74 

99 
75 

100 
75 

100 
74 

99 
73 

99 
73 

99 

75 

99 
75 

99 
76 

99 

75 

97 
74 

100 
75 

102 
75 

100 
73 

97 
72 

99,7 
74,2 

ENCINAL  3  Nk 

MAX 

Mm 

102 
70 

101 

70 

103 
70 

103 
71 

106 
73 

103 
70 

104 
70 

105 
77 

105 
72 

105 
70 

105 
70 

105 
72 

106 
70 

105 
72 

103 
75 

103 
67 

100 
67 

104 
73 

104 
73 

104 
73 

104 
70 

103 
70 

104 
70 

102 
72 

102 
72 

104 
72 

105 
73 

105 
71 

105 
72 

100 
71 

101 
70 

103.6 
71.2 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

98 
72 

99 
71 

99 
72 

99 
73 

100 

74 

100 

76 

100 
75 

102 
75 

L04 

73 

104 
73 

103 
75 

103 
76 

102 
76 

103 
77 

102 
77 

102 
70 

101 
71 

105 
75 

104 
75 

109 
76 

102 

75 

108 
76 

101 
75 

100 
75 

100 
76 

101 

76 

102 
76 

101 
75 

104 
72 

101 
72 

100 
74 

101,9 
74.1 

FALFURRMS 

MAX 

Mm 

9* 
69 

95 
69 

96 

66 

95 

70 

96 
73 

96 

76 

99 
73 

100 
73 

100 
72 

101 
72 

100 
72 

100 
72 

99 
73 

100 
73 

100 
73 

96 
69 

96 

71 

100 
72 

100 
72 

107 

70 

99 

70 

98 
70 

102 

71 

100 
73 

99 
74 

101 
72 

100 
72 

92 

70 

101 
68 

101 
71 

99 
71 

98,8 
71.4 

FOKLERTON 

MAX 

Mm 

98 

70 

98 
69 

98 

68 

100 
71 

98 

75 

100 
70 

98 
72 

102 
72 

103 

70 

103 
71 

101 
73 

102 
73 

102 
72 

101 
73 

100 
72 

97 

70 

100 
74 

98 
73 

101 
73 

100 
72 

100 
74 

101 
71 

99 

70 

100 
72 

98 
72 

101 
75 

101 
72 

102 
70 

101 
71 

101 
72 

101 
71 

100.2 
71.7 

FREER 

MAX 

Mm 

95 

70 

98 
72 

98 

70 

98 
72 

98 
72 

98 
71 

100 
74 

100 
74 

100 
73 

101 
71 

101 
73 

102 
73 

101 
74 

101 

73 

100 
74 

101 
68 

95 

73 

ioo 

73 

100 
74 

101 
72 

100 
73 

100 
72 

101 

74 

101 
74 

101 
74 

100 
72 

100 
72 

100 
70 

101 

70 

101 
72 

99,6 
72.1 

KAFFIE  RANCH 

MAX 

Mm 

96 
69 

98 
70 

96 
67 

98 

71 

98 
75 

98 
71 

99 
72 

100 
68 

100 
65 

100 
66 

100 
73 

101 

70 

100 
70 

101 
72 

101 
71 

100 
70 

9t 

69 

100 
72 

100 
71 

100 
65 

101 
70 

100 
70 

99 
69 

99 

71 

100 
72 

100 
73 

99 

72 

101 
70 

101 
66 

101 
69 

97 
69 

99,5 
69,9 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

101 
69 

102 

70 

100 
69 

101 
72 

100 
73 

102 

104 
72 

102 
72 

102 
71 

110 
69 

104 
70 

102 
71 

100 
72 

102 

70 

103 
70 

105 
69 

105 
69 

in* 

73 

102 

100 

102 

100 

101 

102 

70 

103 
74 

102 

98 

104 

103 
72 

92 

101 

101,9 

LAREDO  »8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

100 
75 

100 
76 

100 
78 

100 
78 

99 

80 

100 
79 

99 

79 

101 

78 

102 

76 

101 
76 

101 

78 

102 
78 

101 
78 

101 
78 

100 
80 

96 
73 

102 

78 

102 
77 

102 
77 

102 
77 

102 
77 

100 
77 

99 

77 

98 

78 

99 

77 

100 
79 

102 
77 

101 
80 

102 

79 

99 

76 

100 
78 

100.4 
77.3 

LAPEDC  NO.  2 

MAX 

Mm 

100 
72 

101 
72 

100 
72 

101 
74 

98 
77 

100 
73 

102 
75 

103 
75 

103 
73 

104 
74 

103 
73 

103 
75 

104 
74 

101 

75 

100 

76 

tt 
67 

102 

73 

103 
7* 

103 
75 

100 
75 

98 

75 

100 
74 

99 

73 

98 
74 

99 

73 

100 
76 

99 
75 

101 
74 

102 

70 

96 

74 

99 
71 

100.4 
73.6 

OILTON 

MAX 

Mm 

96 
69 

97 
71 

98 

u 

97 
70 

98 
72 

9  6 

72 

101 
73 

100 
73 

101 
71 

101 
72 

101 
7* 

101 
73 

100 
72 

101 

74 

101 
75 

99 

70 

96 

73 

100 
73 

101 
73 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

99 

71 

99 

73 

101 
73 

100 
73 

102 

71 

102 

74 

98 
71 

99.6 
72.2 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

96 

71 

97 

70 

99 

70 

98 

'1 

99 

74 

96 
70 

100 
73 

100 
72 

101 
70 

101 
70 

101 
71 

100 
72 

100 
72 

101 
73 

101 
73 

91 

70 

100 
73 

100 
72 

100 
73 

100 
73 

100 
74 

100 
71 

100 
70 

100 
72 

99 
72 

102 
76 

101 
72 

103 
70 

101 
76 

97 

74 

100 
70 

99,8 
71,9 

PCTEET 

MAX 

ran 

95 
Tl 

96 
72 

n 

71 

98 
72 

97 
75 

96 

72 

97 
72 

96 
72 

100 
72 

99 
72 

99 

72 

98 
72 

99 
73 

96 

74 

9  9 
72 

96 
72 

97 
73 

98 

74 

98 
73 

96 

73 

98 
74 

99 
73 

98 

70 

9B 

72 

93 

72 

98 

72 

98 
73 

101 
70 

99 

74 

97 
72 

97 

67 

97.7 
72.2 

S|C  SBANOE  CITY  3  . 

MAX 

Mm 

99 
70 

100 
70 

too 

71 

100 
74 

101 
77 

100 

n 

101 
74 

103 

74 

104 
75 

104 

74 

102 
74 

102 
73 

102 
75 

102 
76 

103 
76 

102 
69 

100 
74 

103 
74 

104 
74 

103 
73 

101 

74 

103 
74 

102 
69 

102 
74 

102 
75 

103 

73 

103 
74 

101 

73 

99 

67 

104 
76 

99 

70 

101,1 
73,5 

TILOEN 

MAX 
MM 

t7 
71 

99 

70 

LOO 

re 

99 
72 

101 
76 

101 

73 

99 
73 

101 
73 

102 
73 

102 

71 

102 
72 

102 

74 

102 
75 

102 
76 

103 

77 

99 

71 

tt 
75 

102 
72 

101 

74 

102 
72 

101 
75 

101 
72 

101 
72 

100 
73 

100 
73 

99 

76 

101 
73 

102 
72 

103 
73 

99 

73 

97 

72 

100,7 
71.0 

2APA7A 

MAX 

Km 

101 
71 

100 

71 

100 
70 

103 
69 

104 
75 

10) 
73 

104 
74 

102 
72 

105 
72 

102 
73 

104 

72 

104 
73 

103 
75 

104 
75 

10) 

100 
70 

103 

75 

103 
73 

104 

74 

103 

74 

105 
74 

103 
74 

104 

74 

105 
76 

103 
72 

104 
73 

103 
73 

105 

74 

108 
72 

102 

77 

02 
72 

103.1 
73.3 

•»LLtY         |( 

MO»»l'!LLf  »0  Aiepoa' 

MAX 

Mm 

92 
75 

93 

77 

92 
79 

9  2 
7., 

91 
76 

93 
77 

91 

73 

92 
73 

92 

75 

91 
74 

94 
73 

9  2 
71 

93 

77 

9  1 

92 

74 

92 
73 

93 
75 

93 
73 

94 
74 

93 

74 

95 

74 

93 

77 

94 
75 

96 
73 

93 

70 

16 

71 

|| 

92.4 
74,6 

•'.CN 

MAX 

MM 

to 
u 

94 
72 

95 
76 

79 

94 

74 

96 

73 

01 

7) 

95 
72 

96 

74 

97 
72 

97 
72 

97 
77 

94 
76 

■ll 
72 

96 
72 

t5 

71 

t5 

72 

96 
71 

96 
72 

tl 

II, 

96 
72 

97 
73 

M 
7) 

94 
73 

tt 
69 

100 
71 

9< 

73 

43.4 

72.4 

m    H4M 

MAI 

km 

tt 

98 

13 

M 

71 

M 

75 

45 

74 

97 
76 

11 

74 

97 

74 

97 
73 

tt 

73 

91 

76 

M 

a. 

91 

74 

tt 

91 

73 

97 
73 

t7 

74 

91 

74 

100 

74 

|| 

74 

99 

75 

100 
76 

OB 
74 

97 
73 

100 

70 

102 
73 

tl 

7) 

47,1 
71.7 

■C  UU  '»»  AP 

MAX 

mm 

M 

94 

»4 

92 

■4 

74 

44 

74 

47 

76 

01 

75 

96 

73 

II 

74 

91 
76 

99 

75 

93 

'- 

91 

74 

9  9 

ri 

97 

74 

97 

74 

49 
73 

99 
73 

97 
73 

|| 

Ft 

100 
75 

96 

77 

9  7 

ii- 

101 

74 

00 

70 

97 
76 

M 

72 

47,1 

74.1 

■ 

MAI 

MB 

9* 

97 
'2 

97 
T4 

44 

'1 

44 

7J 

98 

74 

9  9 
74 

100 
71 

tt 

70 

100 
73 

tt 
73 

100 

7  ) 

16 
73 

10 

100 

71 

99 
73 

99 

70 

99 

70 

100 
70 

98 
71 

100 
73 

100 

74 

i  ' 

97 

71 

01 
66 

L01 
72 

9  9 

72 

91,1 

71.7 

• 

MW 

■it 
tl 

97 

97 
77 

|| 

44 

74 

44 

75 

H 

74 

tt 

74 

N 

74 

99 

75 

tt 

74 

100 

74 

97 
73 

|1 

75 

100 
73 

99 

73 

97 
72 

100 
69 

01 

73 

02 
75 

t7 

71 

41.1 
71.7 

MH4 

MAX 

12 
77 

91 

91 
•  0 

9  1 

7« 

41 
74 

92 

to 

9  1 

10 

to 

to 

to 

90 
77 

91 
71 

'/I 
ll 

91 
71 

ll 

71 

90 
77 

91 
76 

91 
77 

91 

77 

91 
76 

91 

li. 

II 

76 

69 

78 

94 

77 

91 
76 

67 
71 

86 

72 

|1 

II. 

40.1 

77,4 

»•»•  -. 

*;■ 

4  9 
'■■ 

II 

79 

•  9 

75 

9  0 

91 
77 

90 
ft 

to 

77 

to 

7t 

to 

49 
77 

II 

79 

"19 

ft 

to 

•0 

90 

n 

90 
77 

tt 

76 

■o 

7  9 

It 

76 

It 

77 

|| 

It 

74 

tl 

77 

10 

It 

to 

76 

91 
72 

91 
75 

|1 

71 

It,} 

77.0 

M> 

■<l 
4» 

9* 

94 

79 

:  1 

44 
71 

44 

'1 

77 

70 

71 

74 
73 

tl 
72 

too 

76 

t» 
73 

7  9 

99 
72 

tl 

70 

9  9 

7J 

97 
71 

tt 
72 

|| 

97 
72 

00 
73 

91 

I  I 

97 
73 

00 
69 

91 

73 

91 
72 

47.4 
72.1 

,.  r-M--u..j  IMM  ' 
'/4H 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1965 


Day  of  Month 

• 
9 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13   14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

SAN  BENITO 
NESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

97 
76 

93 
70 

97 
74 

95 

70 

99 
73 

9* 
69 

94 
74 

93 

73 

98 
77 

92 

77 

97 
76 

93 
75 

95 
75 

95 

74 

97 

75 

95 
75 

95 

74 

95 
73 

96 
74 

96 
73 

95 
74 

97 
75 

97 

74 

96 
74 

97   99 
75   75 

97   97 
7*   73 

98 
76 

94 
76 

96 
73 

95 
72 

95 
77 

97 
76 

97 
74 

97 
72 

98 
73 

97 
74 

97 
73 

97 
72 

97 
7* 

97 
73 

97 
7* 

97 
73 

98 
74 

95 
73 

94 
73 

96 

73 

95 

7* 

98 
7* 

97 
74 

96 
75 

96 
75 

95 
75 

95 

74 

99 
73 

100 
71 

100 
TO 

98 
75 

94 
T3 

90 
T5 

92 

T* 

96.5 
7*. 3 

95.6 
73.* 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relan 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

•  H  ■§ 

.•  5° 
ix  a. 

9 

3 

2  o  .2 

<  -a  s 

Station 

c  o 

3  0> 

x  a 

«t  -a 

r-t  O 

3  a. 
(ft  w 

a 
X 

a 

CP 
n 

< 

1  - 

£  1 

1    § 

a  "o  5 
S  3 

_  s 

0  ~ 

15  « 
Q.2 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM   NOON   6  PM 

G 

o 
jf 
3 

■* 
1 
o 

0) 

r 

o 
m 

0> 
01 

i 

0 

0 

f- 

ABILENE  WB  AIRPORT 

17 

6.5 

9.4 

34 

NW 

28 

48 

64 

37 

29 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

87 

3.7 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

19 

6.6 

12.8 

26 

SW 

19  + 

60 

74 

42 

38 

6 

1 

2 

2 

0 

0 

11 

83 

4.3 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

18 

5.5 

7.7 

19 

NE 

29  + 

68 

86 

45 

40 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

87 

3.4 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

14 

10.2 

11.7 

26 

SE 

27+ 

82 

90 

49 

59 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

5 

82 

4.5 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

15 

9.7 

11.3 

29 

N 

15 

84 

92 

51 

59 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

71 

4.6 

DALLAS  WB  AIRPORT 

17 

7.1 

9.8 

28 

SE 

13 

58 

73 

46 

40 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

77 

4.0 

DEL  RIO  WB  AP 

12 

8.8 

9.9 

18++ 

09 

26+ 

49 

72 

47 

30 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

- 

2.9 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

15 

1.3 

8.1 

35 

NE 

3 

38 

51 

31 

23 

10 

6 

0 

0 

0 

0 

16 

86 

3.1 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

17 

5.5 

8.5 

25++ 

29 

15 

57 

70 

41 

36 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

- 

3.8 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

23 

NE 

29 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

3 

1 

0 

0 

6 

74 

- 

HOUSTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

0 

2 

2 

2 

1 

0 

7 

- 

- 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

19 

4.0 

7.6 

24++ 

04 

28 

82 

86 

53 

57 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

9 

68 

5.9 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

17 

7.3 

12.4 

37++ 

27 

9 

54 

69 

41 

35 

3 

1 

2 

2 

0 

0 

8 

- 

3.8 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

15 

7.9 

10.3 

25++ 

03 

31 

44 

61 

33 

25 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

- 

3.1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

23 

2.9 

7.1 

45 

S 

14 

91 

94 

59 

67 

3 

2 

4 

2 

0 

0 

11 

77 

6.0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

16 

5.6 

7.8 

23++ 

08 

14 

49 

68 

35 

28 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

3.1 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

15 

6.4 

8.9 

29 

S 

15 

67 

85 

46 

37 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

64 

3.6 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

16 

5.8 

8.1 

33% 

SSE 

8 

82 

86 

50 

52 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

11 

- 

5.6 

WACO  WB  AIRPORT 

17 

7.7 

10.5 

25++ 

10 

13 

52 

65 

37 

34 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

- 

2.8 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

18 

7.5 

12.2 

30++ 

01 

25 

58 

71 

35 

32 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

8 

- 

4.4 

*  PEAK  GUST 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1964    -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

•   •  * 

HIGH  PLAINS            01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 
ANDREWS 
BIO  SPRING 
BORGER  3  W 
BOYS  RANCH 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

48 
13 
7 
31 
71 

149 

73 

51 

117 

124 

517 
313 
274 
486 
462 

795 
544 
515 

747 
759 

740 
522 
446 
684 

670 

762 
534 
507 
667 
682 

820 
506 

476 
727 
722 

194 

48 

52 

128 

129 

56 

5 

8 

30 

7 
2 

0 
0 

7 

4088 
2560 
2336 
3617 

3985 

BRAVO 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  I  ENE 
CANTON 
CLAUDE 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

74 
29 
17 
37 
34 

180 
144 
145 
129 
159 

578 
408 
490 
485 
505 

795 
693 
810 
723 
760 

757 
675 
677 
649 
683 

752 
730 
676 
675 
696 

789 
677 
744 
726 
770 

189 
95 
95 
132 
144 

82 
25 
26 

32 
10 

4 
0 
0 
4 
0 

4200 
3476 
3680 
3592 
3761 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMM  ITT 

DUMAS 

FLOYDAOA 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

37 
69 
67 
76 
47 

119 
221 
190 
224 

173 

418 
629 
566 
612 

512 

740 
878 
616 
917 
776 

663 
785 
734 
794 
700 

700 
821 
793 
842 
796 

757 
875 
817 
898 
820 

96 
239 
235 
240 

165 

25 
98 
64 
80 
35 

0 
15 
13 

7 
0 

3555 
4630 
4295 
4690 
4024 

3539 

FOLLETT 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

52 
64 

36 

76 

174 
190 

169 
168 

570 
551 

567 

923 
811 
674 
871 
829 

725 

743 
761 

787 

739 
802 

915 
806 
555 
820 
838 

175 
225 

88 
154 
240 

47 
61 

59 
66 

1 
12 

5 

13 

4232 
4163 

LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
L1TTLEFIEL0 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

52 
48 
31 
22 
35 

137 
163 
175 
105 
111 

422 
470 
551 
441 
433 

718 
733 
910 
659 
677 

659 
654 
788 
596 
635 

709 
742 
760 
649 
683 

677 
733 
823 
657 
682 

70 
136 
159 
108 
107 

30 
32 
45 
8 
12 

0 
3 
1 

4 
0 

3474 
3716 
4243 
3249 
3375 

3136 
3578 

MC  LEAN 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLAND  *  ENE 

MORTON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

58 

6 

9 

49 

122 
240 
34 
64 
146 

483 
518 
283 

301 
470 

729 
871 
493 
540 
735 

650 
810 
535 
496 
669 

659 
802 
604 
516 
730 

742 
891 
529 

479 
734 

95 

167 
52 
44 

166 

19 

43 

5 

6 

28 

0 
0 
0 
0 
5 

3521 
4400 
2541 
2455 
3732 

4264 
2591 

MULESHOE  1 

0L70N 

PAMPA  WATER  WORKS 

PANHANDLE 

PERRYTON 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

59 
46 
44 
28 

154 
148 
174 
152 

511 
4B7 
569 
533 
586 

779 
702 
860 
776 
940 

714 
630 
785 
728 
803 

747 
688 
796 
705 
828 

734 
783 
891 
769 
897 

165 
180 
181 
163 
191 

37 
48 
44 
45 
62 

8 

0 
2 
3 

3908 
3716 
4344 
3901 

4138 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

37 
60 
33 

37 

139 
172 
120 
188 
175 

457 

410 
496 
618 

736 

691 
815 

878 

658 

616 
740 
751 

723 

685 
758 

744 

673 

606 
845 
808 

127 
114 
95 
205 
162 

27 
19 
20 
46 
49 

2 

0 
3 
0 
1 

3579 
3279 
4223 

3564 
4498 

STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAMOKA 
TULIA 
VEGA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

84 
38 
37 
66 
59 

231 
150 
121 
182 
226 

582 
540 
409 
516 

607 

923 
796 

716 
793 
867 

806 
733 
659 
706 
796 

831 
709 
676 
747 
844 

909 
779 
684 
786 
922 

267 
163 
123 
186 
266 

99 
57 
35 
45 
82 

6 
3 
0 
3 
13 

4738 
3968 
3460 
4032 
4682 

4301 

•   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS    02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

ANSON 

ASPERMONT 

BALLINGER  1  SW 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2 

4 

3 

1 

23 

44 
37 
62 
67 
91 

293 
233 

302 
266 

421 

505 
472 
519 
514 

700 

519 
451 
473 
466 
619 

538 

487 
499 
516 
629 

522 
499 
54  3 

447 
708 

59 
39 
36 
33 
65 

0 
1 
1 
4 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2482 
2243 
2438 
2316 
3268 

2624 
2491 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

46 

4 

5 

14 

12 

167 
85 
53 
67 
72 

477 
288 
269 
338 
339 

607 
523 
503 
637 
722 

709 
493 
436 

618 

745 
541 
474 
616 
584 

819 
493 
455 

620 
673 

153 

41 
36 
76 
44 

29 

0 
2 
14 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3952 
2468 
2233 

3065 

2199 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS  CREEK  DAN 

JAYTOM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
22 

14 

15 
27 

63 

102 

70 

83 

107 

312 
365 
321 
296 
360 

521 
691 
642 
615 
669 

471 
612 
599 
557 
632 

513 
597 
600 
627 
607 

507 
666 
623 
564 
692 

43 
54 
59 
76 
61 

3 

5 
5 
5 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

2442 
3134 
2933 
2838 
3163 

KROK  CITY 

LAKE  COLORADO  CITY 
»r«  rCMR 

MATADOR 

RSWMI1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
12 
6 

7 
9 

51 
70 
42 
62 
88 

311 
304 

339 

436 

548 
590 

572 
648 

513 
597 
581 
508 
389 

521 
564 
923 

547 
587 

960 
546 
604 
608 
647 

31 
54 
37 
46 
63 

0 
4 
3 
4 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

2341 
2741 

2693 

3074 

330) 

•W./N0AV 
RAD-J'AH 
»0«T 

OMANAM  9  »C 
ROKOf 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

18 

20 

21 

9 

37 
56 
72 
120 
67 

303 
339 
330 
377 
318 

546 
616 
617 
738 
357 

300 
353 

572 
680 
508 

503 
364 
605 
669 
561 

59) 

64  3 

646 
724 
943 

32 
24 
62 
57 
53 

0 

8 

13 

) 
1  1 

0 
0 
0 
0 
0 

2504 
2841 
2939 
3414 
2626 

3214 

If YMOUR 

IIIA—Cq  RADIO  K»YR 

MYOfR 

TRlMKOTT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
1 

14 
27 
20 

54 
107 
132 

N 
101 

307 
336 
496 
370 
368 

333 

701 
793 
636 

707 

476 
624 
673 
600 
64) 

304 
617 
6  30 
643 
633 

518 
674 
71) 
619 
699 

39 
67 
81 
64 
93 

1 
3 

10 
11 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2438 
3132 
3551 
3088 
3238 

3071 
2977 

WTLLIR4TOM 

«I'H|T»  »»i  L«  »)  A» 

»;.rr»-.  i    »«f 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

• 

16 

12 

1* 

113 

•  2 

1)2 

86 
131 

396 
316 
430 
332 
>34 

732 
652 
797 
706 
669 

621 
3)3 
69) 
679 
396 

677 
56  3 
713 
363 
647 

7)0 
619 
771 
647 
964 

81 
36 

109 
47 
80 

0 
0 
13 
2 

17 

0 

0 
0 
0 

2)61 
3721 
3094 
3074 

2)32 

•   •   • 

•• 

0 
0 

0 
0 

11 

74 
62 

13 

•0 

113 
2») 

183 
HI 

578 

331 

50) 
394 

336 
331 

461 
36) 

94) 

314 

920 
94) 

99) 
972 

'.  | 1 

972 

69 

17 
34 
32 

47 

4 
0 

I 

0 
2 

0 

0 

0 
0 
0 

2769 
2569 

21)9 
2690 

2611 

...... 

mutual 

1 

0 
0 
0 
0 

68 

62 
122 
•  4 

... 

24) 

t  n 

1)1 

27) 

357 
32) 
42) 
344 
4)2 

330 

3)6 

349 

3911 

311 
93) 
9)9 
99) 
97) 

99) 
98) 
602 
967 
602 

90 
90 
64 
94 
63 

1 
2 

/ 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2992 
2926 
2)7) 
2719 
2944 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  oi  1964   -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

BROwNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

0 

0 

ft 

6 

98 
19 
62 
59 
57 

294 
147 
233 
211 
225 

613 
368 
498 
538 
507 

536 
331 
481 
511 
514 

608 
393 
511 
537 
512 

510 
320 
499 

506 
536 

50 

20 
31 
36 
31 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2716 
1598 
2316 
2406 
2390 

2387 
1746 
2181 
2216 
2363 

DEN  I  SON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

6 

15 
16 

0 

71 

89 
118 
ft2 

240 

280 
337 
190 

540 

581 
652 

438 

548 
504 
543 
565 
409 

525 
517 
592 
626 
481 

570 
52  3 
577 
622 

409 

38 
36 
72 
73 
29 

0 
1 

4 
8 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2538 

2753 

3037 
1998 

2*52 
2516 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FOR"  WORTH  VICKERY  BLV 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

9 
10 

0 

87 
81 
ft7 
136 
29 

215 
260 
22ft 

330 
183 

492 
550 
556 
692 

370 

473 
550 
515 
652 
368 

486 
5  30 
536 
627 
499 

483 
551 
538 
659 

22 

36 
34 
76 
11 

0 
0 
1 
6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2264 

2564 
2460 
3190 

2*05 
2612 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
G0L0THWA1TE 
GRAHAM 

GRANBURY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

10 

0 

31 
73 
50 
8ft 
57 

157 
230 
206 
278 
225 

391 
473 
482 

643 
465 

336 
442 
437 
583 

457 

416 
489 
512 
569 
502 

348 
441 
468 
603 
491 

2ft 
30 
39 
61 
31 

0 
0 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1703 
2178 
2196 
2653 
2228 

2717 

GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON 
HENRIETTA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 

1 

ft 

13 

81 
12ft 

39 
83 
80 

260 
292 
200 
247 
299 

614 
665 
506 
580 
677 

572 
631 
499 

539 
605 

574 
604 
522 
565 

601 

569 
628 

454 
517 

5ft 
68 
21 
51 
58 

1 
6 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2737 

3030 
2244 
2589 

2676 
2856 

HICO 

HILLSBORO 

JACKS80R0 

KAUFMAN 

KILLEEN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

5 
5 

0 

64 
71 
67 
68 

55 

217 
229 
251 
227 
173 

475 
557 
541 
563 
409 

439 
516 
514 
548 
390 

496 
561 
528 

553 
438 

476 
518 
547 
538 

365 

39 
42 
31 
38 
25 

0 
2 
0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2209 
2497 
2484 
2541 
1875 

2517 

LAVON  DAM 
MARLIN 
MC  GREGOR 
MC  KINNEY 
HEX  I A 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
2 
5 
6 
6 

78 
54 
43 
69 
60 

253 
167 
215 
224 
205 

613 
392 
528 
506 
526 

571 
432 
506 
518 
506 

578 
42  3 
554 
502 
517 

566 
396 
505 
536 
465 

52 
25 
45 
29 
36 

2 

0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2728 
1891 
2402 
2392 
2324 

2211 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 

5 

15 

14 

53 

55 

62 

106 

103 

263 

305 
251 
286 

526 
546 
568 
646 
664 

534 
520 

548 
611 
614 

522 
550 
5*7 
596 

616 

557 
477 
587 
603 
627 

36 
41 
49 
46 
52 

2 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2496 

2671 

2877 
2978 

2826 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RANGER  PUMP  STATION 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 
ft 
6 

1ft 

74 
53 
76 
73 

268 
267 
208 
286 

582 
510 
505 
598 

542 
484 
505 
549 

564 
529 
504 

593 

529 
543 
514 
593 

55 
42 
39 
97 

2 
0 

1 

7 

0 
0 
0 
0 

2627 
2432 
2358 
2812 

RISING  STAR 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SPRINGTOWN 

STEPHENVILLE  6  SW 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

5 

12 

17 

141 

109 

125 

69 

353 
292 
291 
279 

693 
662 
662 
591 

622 
630 

621 
557 

651 
602 
603 
599 
552 

582 
616 
638 
577 

66 

56 
76 
62 
64 

0 
6 
5 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2974 
3034 
2756 

2626 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

11 

0 

34 
29 
79 

45 

183 
175 
318 

196 

ft63 
469 
642 

458 

435 
443 
593 

42  7 

495 
507 
598 

465 

415 
45* 
6*5 
480 
424 

25 
33 
63 
36 

15 

0 
2 

4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2051 
2112 
2953 

2030 

1879 
2030 
2603 

2030 

■AXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ft 

10 

3 

49 

102 

55 

196 
289 
226 

ft56 
598 
551 

452 
590 
503 

467 
610 
560 

460 
614 
468 

25 

73 
45 

0 
10 
0 

0 
0 
0 

2151 

2896 
2431 

2763 

•   •   • 
EAST  TEXAS            Oft 

ANDERSON 

ATHENS 

BON  WIER  2  E 

CARTHAGE 

CENTER 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 

0 
7 
6 

49 

30 

120 

136 

82 

142 
162 
182 
218 
188 

366 
391 
421 
547 
467 

393 
423 

481 
445 

342 
377 
419 
499 
466 

313 
405 
34* 
478 
437 

7 
15 
30 
53 
33 

0 
0 
6 

8 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1776 
1945 
2427 
2144 

CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

13 
0 
1 
0 

76 
129 
85 
34 
51 

200 
2*9 

180 
157 
151 

461 
617 
436 
404 
406 

463 
578 
392 
376 
342 

479 
565 
444 
414 
398 

431 
581 
362 
365 
328 

31 
60 
29 
18 
15 

0 
2 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2164 

281* 
1929 
1769 
1691 

CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY  3  ESE 
EVAOALE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
7 
6 
5 
0 

84 
61 
64 
148 
87 

182 
172 
181 
281 
163 

479 
437 
443 
625 

410 

434 
424 
415 
630 
364 

474 
385 
412 
574 
363 

428 

436 
555 

307 

28 

22 
63 
16 

2 
0 
0 
3 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

2112 

1979 

288* 
1711 

FAIRFIELD 
FRANKLIN 
FRANKSTON  2  SW 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
3 
5 

10 
B 

50 

50 
118 
HI 

178 

234 
223 

434 

373 
549 

51ft 

42  9 

422 
552 

508 

412 

417 
531 
502 

439 
427 
406 
523 
496 

30 
41 
30 
42 
39 

2 

3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1977 

2559 
2*01 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
2 
3 
3 

47 
104 
43 
78 
34 

171 
205 
165 
185 
165 

ft26 
513 
416 
476 
491 

399 
512 
387 
446 
476 

437 
522 

4  30 
465 
473 

354 
491 
367 
419 
383 

18 
43 
16 
29 
37 

1 

1 

0 
0 
3 

0 
0 

0 
0 

0 

1853 
2398 
1626 
2101 
2065 

1747 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KISBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDALE  5  SE 

LIVINGSTON  2  NNE 

! 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
0 
8 
0 

51 
111 

82 

83 

118 

289 
149 
219 

180 

365 
540 
362 
537 
436 

337 
555 
324 
518 

405 

521 
323 
535 
438 

379 
522 
275 

515 
377 

23 
36 
12 
42 
33 

7 
0 
1 
0 
6 

0 
0 
0 

0 

0 

2579 
1528 
2*57 
1993 

1699 

2242 

LONGVIEw 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

"ADISONVILLE 

MARSHALL 

0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
1 
1 
3 
9 

114 
81 
87 
53 

135 

205 
176 
194 
161 
232 

480 
476 
443 
43ft 
5ft6 

48ft 
436 
407 
343 
5  30 

478 
459 
403 
370 
51ft 

470 
42  6 
361 
332 
516 

41 
27 
10 
16 
57 

2 
0 
0 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2283 
2086 
1926 
1714 
2544 

2174 
1892 
2218 

MINEOLA  NO  2 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1964    -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

MOUNT  PLEASANT 
NACOGDOCHES 
PALESTINE 
P1NELAND 
ROCKLAND  1  N 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

11 

5 
5 

0 

149 
85 
55 

121 

276 
203 
196 

176 

615 
508 
497 

402 

575 
443 
482 

379 

570 

507 
461 
368 

558 
452 

475 
406 
306 

59 
31 
24 
35 
27 

3 

0 

0 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2816 
2241 

1784 

2620 
2103 
2029 

RUSK 

SIMMS  2  NNW 
SPURSER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
13 

3 
10 
13 

57 
163 

93 
126 

134 

230 
252 
180 
261 

258 

499 
530 
447 
613 
5  86 

467 
540 
394 
588 
564 

512 
502 
436 
594 
558 

531 
502 
358 
595 

574 

60 
42 
25 
63 
53 

5 
4 
0 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2385 
2548 
1936 
2854 
2742 

TYLER  5  NE 
WARREN 
■ILLS  POINT 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 

0 

4 

119 
97 
92 

241 
140 

247 

570 
391 
565 

554 
360 
541 

526 
345 
562 

499 
288 
553 

49 

18 
39 

1 
2 
5 

0 
0 

0 

2564 
1641 
2608 

•   •  • 

TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELO 

BALMORHEA 

CANDELARIA 

CASTOLON 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

11 

3 

0 
0 

HI 

60 
44 
12 

276 

285 
249 

107 

532 

526 
467 

462 

420 
390 
259 

564 
509 

409 
272 

474 
387 
389 
232 

172 

65 
26 
27 
0 

17 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2532 

1791 

2311 
2154 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FA8ENS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

* 

15 
0 
5 

116 

127 

81 

76 

126 

246 
450 
300 
391 

469 

429 
695 
587 
643 
779 

390 
584 
535 
521 
588 

470 
579 
589 
504 
557 

336 
533 

474 
397 
445 

40 
126 
45 
54 
87 

3 
14 

7 
15 

3 
0 
0 
2 
0 

2050 
3112 

2595 
3071 

2700 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

13 

8 

5 

13 

95 

74 

54 

115 

230 

288 
305 
305 
479 

378 

534 
595 
595 
748 
608 

468 
533 
546 
619 
540 

553 
563 
624 
620 
592 

471 
456 
504 
496 

504 

36 
39 
72 
150 
67 

8 

5 

13 

33 

10 

0 
0 
0 
2 
0 

2486 
2583 
2721 
3267 
2942 

MARFA  NO  2 
MAVERICK  RS 
MENTONE 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 

a 

8 
50 

189 

60 
173 

413 
113 
326 
301 
429 

617 
389 

504 
613 

549 

534 
465 
584 

582 

589 
484 
692 

503 

468 
396 
565 

118 

24 
24 
153 

10 

3 
52 

0 

0 
0 
6 

2986 

2245 

3317 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  0AM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
6 
0 
3 

47 
76 
44 
18 
64 

156 
321 
276 
196 

337 

432 
563 
551 
487 
510 

300 
513 
469 
315 
509 

378 
544 
503 
337 
522 

271 
440 
44  3 
187 
440 

11 
19 
37 
10 
26 

2 

7 

0 

3 

0 
0 

0 
0 

1600 
2485 

1550 
2414 

1626 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELO 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

11 
8 
8 
0 
3 

151 
109 
81 

147 
106 

419 
271 
267 
422 
377 

688 

524 
521 
642 
576 

595 
481 
441 
563 

474 

611 
541 
495 
573 
525 

545 
432 
359 

491 
406 

82 
30 
28 
102 
39 

11 
0 
0 

17 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

3113 
2396 
2200 
2957 
2513 

KINK  FAA  AIRPORT 
VSLETA 

0 
0 

0 
0 

9 

4 

62 

87 

339 
402 

572 
668 

533 
551 

549 
534 

466 
427 

31 

67 

4 
17 

0 
2 

2565 
2779 

•   •   • 
EONARDS  PLATEAU       06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  «  2 
BLANCO 
BOCRNE 
BRACKETTVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

19 
2 
0 
0 

30 
112 
63 
65 
51 

151 
306 
203 
192 
192 

483 
599 
489 
432 

451 

332 
529 

449 
373 
357 

431 
633 

530 
451 
433 

275 
515 
449 
348 
288 

11 
57 
44 
30 
10 

0 
5 

4 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1716 
2775 
2233 
1894 
1782 

2010 
1875 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOO 

CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
0 
0 
2 
19 

83 
79 
70 
66 
132 

245 
216 

200 

190 
344 

564 
460 
448 
463 
633 

473 
397 
380 
379 
560 

590 
483 
434 
440 
630 

503 
407 
309 
293 
538 

51 
42 
18 
23 

77 

4 
2 
0 
0 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2521 

2086 
1899 
1856 
2946 

DEL  RIO  WB  AP 
EOEN  1 

FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION  FAA  AIRPORT 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 
2 

21 
53 

52 
62 

108 

152 
223 
197 

258 

417 
471 
427 
461 
522 

326 
432 
388 
423 

459 

397 
501 
486 
496 
522 

268 
439 
383 

437 
450 

4 
34 
40 
45 
36 

0 
0 

4 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1585 

2154 
1978 

2358 

JUNO 
rERPVILLE 

UUM  T»r  NO  2 
.[Art <   no  2 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

5 

3 

0 

126 
88 

74 

222 
240 
241 
163 
189 

324 
329 
548 
475 
4  30 

463 
436 
487 
338 
397 

310 
900 
959 
439 
426 

375 

428 
477 
260 
290 

23 

52 

47 
0 
26 

0 
4 
5 
0 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

2320 
2455 

1796 

2341 
2210 

LLANO 
MASON 
MC  CAM(V 
- 
MtRTJON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 
3 

68 
114 
46 
99 
52 

218 
292 
248 
266 

521 
550 

503 

911 

442 
496 
432 
449 
438 

926 

988 
498 
947 

902 

426 
500 
368 

447 
428 

36 
63 
16 
47 
30 

0 
3 
2 
3 

0 
0 
0 

0 

2238 
2368 
2117 
2369 

2164 

-• 

>n<'  MO 

•  ANT  |« 

'  Lfl 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 
2 

10 

83 
53 

117 
•  1 
76 

224 
291 
249 
267 
106 

499 
487 
514 
627 
962 

491 
491 
429 
490 
909 

938 
476 
488 
519 
604 

337 
493 
39  3 
416 

36 
31 
33 

30 
43 

0 
0 
3 

7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2190 
2202 
2226 
2399 

...  <|>»o*T 
MMU 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 
1 
} 

7* 
77 
65 
•  1 

194 
271 
277 
/!'. 
299 

496 
980 
492 
920 
927 

91  1 
469 
499 
495 

992 

980 
914 
929 
903 

394 
909 
471 
492 
384 

36 

49 
31 
46 
32 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2182 
2389 
2321 
2327 
2284 

2299 

.»tr»  .. 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

1 

12 

1  11 
M 
4) 

100 

398 
209 
166 
292 

65/ 
900 
446 
601 

979 

41'/ 

961 

632 

470 
41  0 
988 

964 
1]  l 
294 
929 

00 
17 
17 
67 

III 

2 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

3034 
2028 
1  '38 
2793 

.    Ill  ... 

0 
0 
0 

17 
20 
19 
/•/ 
J» 

198 
6* 

•  9 

146 
110 

419 
II,-, 
14/ 
404 

370 
/I'. 
267 
397 
397 

/'•■i 
III 

'.1  7 

493 

ii.  I 
111 
HI 
If  4 

V,  1 

1/ 
0 
0 

11 

/'. 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1770 
1038 
134  8 

1  111 
1984 

1711 

1  104 
1677 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of   1964  -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 
CUERO  3  NW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
19 
5 
18 
31 

59 
99 
76 
70 
126 

264 
300 
287 
289 
368 

174 
252 
172 
219 
308 

198 
285 
208 
2  52 

356 

183 
259 
194 
222 

304 

0 
4 
0 
0 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

888 
1218 
942 

1070 
1502 

914 

ELGIN 
FLATONIA 
FLORESVILLE 
GOL I  AD 
GONZALES 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

13 
21 
24 

11 

146 

114 

100 

72 

367 
360 
335 

274 

340 
305 
274 
202 

391 
342 
328 

241 
415 

330 
299 
256 
227 
327 

6 
5 

2 
14 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1593 
1449 

1029 

1399 

GONZALES  2 

HAL'-ETTSVILLE  1  N 

HONDO 

KENEDY 

KING5VILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

18 
19 
27 
25 
10 

102 

149 

88 

50 

316 
435 
320 
2  50 

266 
334 
235 
129 

299 
443 
283 
195 

261 
322 
252 

170 

4 
17 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

1267 

1728 

1203 

804 

1345 
1486 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LUL1NG 

HATHIS 

NATALIA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 
0 
0 

30 
30 
39 
8 
21 

130 
149 
155 
64 
122 

368 
357 
407 
327 
353 

316 
337 
355 
243 
270 

349 
3B5 
430 
300 
326 

289 
335 
354 
247 
244 

9 

17 

23 

3 

5 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1495 
1612 
1763 
1192 
1341 

1621 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

22 
14 

11 
11 

134 
101 

73 
56 

427 
334 

286 

307 

361 
280 

188 
201 

403 
337 

246 
251 

315 
268 

204 
205 

2 
5 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1664 
1340 

1008 
1032 

1376 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

11 
41 
49 
37 
19 

71 
155 
175 
125 
131 

295 

414 
449 
333 
344 

207 
346 
375 
281 
292 

223 
419 
459 
311 
364 

200 
327 
354 
262 
289 

0 
13 

4 
13 

0 
0 
4 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1007 
1715 

1354 
1452 

1546 
1740 
1320 
1475 

SINTON 
SMITHVILLE 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

9 
53 
55 
12 

75 
164 
114 

98 

269 
410 
423 
302 

189 
362 
364 

244 

234 
437 
426 
282 

199 
367 
364 
255 

0 
21 
22 

2 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

975 
1814 
1770 
1195 

1551 

UPPER  COAST           08 

ANAHUAC  T  B  C  D 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

32 
14 
23 
36 

103 

96 

117 

123 

309 
323 
317 
380 

282 
274 
270 
306 

357 
324 
309 
272 

334 

272 
252 
248 

237 
275 

6 

13 
1 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1315 
1265 
1236 
1458 

1261 
1345 

CLEVELAND 
CYPRESS  1  SW 
DANEVANG  2  SE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

104 
19 
IS 
18 
21 

173 

92 
102 

106 

436 

290 
348 
356 

379 

244 
259 

287 

410 
333 
266 
287 

327 

330 

225 
229 

253 

17 

0 
1 
3 

2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1851 

1135 

1244 
1354 

1173 

GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
11 
31 
53 
16 

102 

99 

114 

126 

88 

293 
284 
315 
365 

281 

254 
234 
300 
329 
229 

2  76 
256 

284 
341 
232 

249 
239 
250 
257 

195 

2 

0 
0 
10 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1181 
1123 
1294 
1481 
1041 

1235 
1278 
1396 
1405 
1097 

MAURBRO 

NEW  GULF 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
26 
73 
28 
28 

103 
113 
137 
106 

111 

341 
347 
387 
326 
359 

329 
293 
326 
282 

322 

454 
322 
357 
290 
344 

333 
258 
298 
250 
275 

5 
3 
11 
1 
6 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1583 
1362 
1590 
1283 
1445 

1429 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
35 
52 
15 
6 

69 
130 
135 
81 
81 

2  84 
356 

337 
301 
312 

189 
301 
322 
258 

244 

240 
345 
298 
293 

260 

181 
271 
270 
236 
243 

0 
6 
3 
1 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

975 
1444 
1417 
1185 
1170 

1373 
1447 

sugar  land 
'hompsons  3  wsw 
victoria  wb  airport 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

26 
50 
22 

111 
121 
102 

340 
341 
321 

297 
329 

275 

335 
342 
294 

275 
274 
255 

7 
8 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1391 
1465 
1269 

1410 

1173 

•  *   • 
SOUTHERN             09 

AGUA  NUEVA 
ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE  3  S 
BENAVIDES  7  s 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

13 
19 

52 

42 

297 
223 

206 
149 

261 
213 

263 

214 

184 

205 

2 
2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1047 
832 

CARR1Z0  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

23 
12 

20 
15 

19 

121 
86 

104 
121 

302 
2  74 
303 
308 
314 

244 
204 
236 
227 
252 

303 
259 
288 

307 
287 

209 
177 
211 
240 
206 

6 
1 

0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1208 
1013 

1202 
1199 

1159 

OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
20 
25 
16 
15 

122 
125 
105 
70 
65 

383 
345 
277 
303 

371 
292 
257 
168 

221 

373 
356 
321 
213 
258 

274 
249 
229 

172 
204 

8 
7 
6 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1432 
1288 
922 
1069 

1285 
1354 
1123 

602 

FOWLERTON 
FREER 

"EBBRONVILLE 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

26 
16 
13 

33 

79 
67 
67 

142 

289 
299 
295 

394 

209 
217 

305 

311 
303 
258 
264 
384 

204 
195 
223 

275 

0 

7 
14 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1118 
1103 

1547 

LAREDO  WB  AIRPORT 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
"EARSALL 

°oteet\ 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

12 

10 
29 

82 

73 
97 
118 

267 

309 
299 

348 

151 

190 
204 
282 

221 

283 
292 

334 

188 

222 

206 
259 

0 

8 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

921 

1108 
1373 

79  7 

»i0  grande  city  3  w 
Hlden 

ZAPATA 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

25 

18 

69 
94 

70 

277 
331 
258 

186 
244 
145 

213 
309 
236 

178 
243 
114 

5 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

953 
1242 

See  reference  noles  following  Station  Index 
-    253    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

•   •  • 

LOWER  VALLEY          10 

8R0HNSVILLE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

5 

52 

215 

127 

136 

138 

0 

0 

0 

67  3 

600 

HARLINGEN 

0 

0 

0 

15 

64 

233 

159 

19* 

183 

2 

0 

0 

850 

586 

MC  ALLES 

0 

0 

0 

9 

63 

253 

140 

184 

149 

2 

0 

0 

800 

MC  ALLEN  FAA  AP 

0 

0 

0 

7 

57 

236 

130 

153 

149 

0 

0 

0 

732 

MC  COOK 

0 

0 

0 

12 

61 

269 

166 

213 

179 

4 

0 

0 

904 

MISSION 

0 

0 

0 

12 

62 

26B 

160 

193 

162 

3 

0 

0 

860 

649 

PORT  ISABEL 

0 

0 

0 

0 

31 

183 

77 

105 

107 

0 

0 

0 

503 

539 

PORT  MANSFIELD 

0 

0 

0 

12 

66 

275 

142 

206 

195 

0 

0 

0 

896 

RAYMONDVILLE 

0 

0 

0 

22 

65 

268 

171 

219 

186 

0 

0 

0 

931 

661 

SAN  BENITO 

0 

0 

0 

8 

I>6 

238 

112 

162 

156 

0 

0 

0 

722 

WESLACO  2  E 

0 

0 

0 

6 

38 

194 

111 

127 

121 

0 

0 

0 

597 

U  ,»>•> m  notm  i ■  ■     ■  IndM 


EVAPORATION  AND   WIND 


TEXAS 
JULY  1965 


Station 

Day  Oi  Month 

3  M  0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&°Z 

•   •   • 
LOW  POLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  0AM 

EVAf 
WIN! 

'  .4. 

>   9 

.5: 

12« 

.51 
K  11 

.41  .38  .53  .53 

58   49   84  12f 

.52  .5E 

100  151 

.5: 

9< 

.51 
5< 

.53 

9C 

.53 

91 

.52 

62 

.32 
61 

.37  .47  .48  .53  ,5< 

75   88   82  102  11! 

.55 

HI 

.52 

86 

.38 

73 

•  6C 

65 

.44 
61 

.46 

7? 

.35 
58 

.39 

68 

.35 

115 

.44 
96 

.51 
41 

14.85 
2670 

•    «    * 
NORTH  CENTRAL        03 

BARDwELL  DAK 

EVAF 
WINC 
MAX 

MIN 

.3< 

3 
10' 
7: 

.421  .49  .42 

l|   741  102   7' 

*   99,   97  101 

72   71   71 

.41 
»   8! 

'  lot 

7i 

.4 
7! 

10 
7: 

•  5C 

111 

■       91 
!   74 

.49  .52 
144  158 

96J   91 
T*|   73 

.5< 
13< 

9! 

73 

.4( 

8; 
9« 
73 

.4S 

8< 
9? 
73 

.44 

66 
96 
74 

.42 
5! 

9S 
73 

.31 

45 
101 
T3 

.2' 
5 

9< 
7i 

.42  ,25  .61  .4; 

9T!  T8   83  10« 
97l  93   981  9! 

72]  74]  73   72 

.45 

96 
9! 

1  TJ 

.43 
7C 
96 
73 

.3! 

44 
1O0 
75 

.43 

6C 
IOC 
76 

.42 

59 
100 
75 

.IT  .40 
52   61 
95   99 

T4I  T3 

.42 

60 
97 

75 

.38 
66 
9T 
T3 

.42 
92 

91 
6T 

.43 
TO 
92 

65 

12.99 
2501 
97.4 
72. T 

8ELT0K  DAM 

EVAPj  ,39j  .34!  .36.  .3! 

WIND   39   39)   57!   5< 

.33  .36.  .3; 

47   40|   74 

.4t 
7! 

.391  .53 
91   82 

.4C 
52 

.41 
62 

.441  ,39 
5  2   4C 

.26 
31 

.2 
3! 

.3! 

4( 

.35:  .41 

48;   61 

.42!  .38 

Tlj  67 

.38 
46 

.31 
32 

.38 
41 

.42 
42 

.33 

47 

.33 

48 

.42 

41 

.33 
33 

.38 
58 

.42 

40 

11.82 
1597 

9ENBRO0K  0AM 

EVAP  .39  .391  .50!  .43 
'  WINDl   56   TO;   72;   7? 

.45  .45:  .45  .43 
64.   63   83   Bt 

.50;  .50  .44  .49  .45  .45 
96   81!  57   66   56   52 

37 

.21 
3! 

.3<i 
5< 

.44  .42 

57]  7C 

.49 
89 

1  .47 

79 

.45 

60 

.39 

44 

.24 
54 

.55 

45 

.24 
66 

.40 
55 

.45 
44 

.35 

T2 

.45 

Tl 

.43 
66 

.3.118 
1981 

0ENI50N  DAM 

EVAP  .55.  .49  .37)  .42  .3? 

WIND   69  131   89   92   91 
MAX    97   96l  102|  102  102 
MIN    74   73   70   72   72 

.45  .42 

831  101 
971   91 
7*   74 

.48  ,441  .42:  .461  .48 
153!  150:  «0:  s0l   64 
96   90  100   98;  96 
86   73   72  731  74 

.26 

43 
96 
76 

.47  .14 

39i  38 
103!  95 

83J  74 

.31  .34  .45  .50!  .43 
48   56!   84   94  96 
96  101  1001  9*   92 
73   75  74;  74;  71 

1  .39 

79 
94 
72 

.31 
35 

98 
75 

.35 

32 

97 

.34 

41 

101 

76 

w 

102 
77 

.27 
47 
97 
T3 

.33 

39 
9T 

TT 

.27 

50 
98 
75 

.32 

1  T2 
93 

.29 

43 
91 
65 

.25 
24 
96 
69 

11.77 
2217 
97.2 
74.1 

GRAPEVINE  0AM 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.37  .45  .49  .41  .42  .41  .43 
61   BS   84   73   71   67   88 
97   99   98  10O  102  103   98 
72   70   71   72   72   72   73 

.50'  .49  .48  .46 
118  125   82   73 
99   98   98  IOC 
73   76   75   74 

.49 

el 

IOC 
71 

.50 
74 
98 
74 

.41 

41 
103 
75 

.31 
42 

101 
T6 

.19  .41  .41  .48  .56 

36!   67   66   91  119 
98:  100   98   99  97 
72   74   74"  731   72 

.46 
96 
94 
71 

.45 
70 
96 
72 

.40 

** 
99 
74 

.43 
63 
99 
76 

.40 
49 

100 
74 

.20 
61 
94 
73 

.35 
54 
98 
T3 

.42 

59 
101 
72 

.32 
93 
92 
T4 

.45 
83 
95 
6T 

.3912.94 
53  22T8 
93  98.3 
67  72.7 

LAVON  DAM 

EVAF 
WINC 

.34  .41  .50  .41  .42  .331  .47 

68   88  123   97  103   91  lie 

.44  .51  .43'  .40 
145  157  130   86 

•  44 
81 

.42 

74 

.42 

48 

.24 
54 

.20]  .36  .36  .441  .46 

52   88   72i  92  110 

.45 
96 

.37 
75 

.32 
42 

.36 

63 

.32 
55 

.15 
64 

.33 

57 

.2, 

60 

.25 

6T 

.38 

73 

.36 

60 

11.60 
2589 

NAVAPRO  MILLS  DAM 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.46  .4! 

46   T4 
97   96 

73;   7C 

.454  .41  .48 

104   82   83 

, 94   97   98 
71   71   71 

.43  .49 
64  121 
98   95 

73   73 

.45  .48 
123  148 

9*   95 

73;  72 

.45  .53  .48 

129   75   69 
93   97   95 
73   73   73 

.47 
56 
96 
75 

.35 

49 
101 
72 

.30 
56 

100 
T3 

.24!  .36  .46.  .48,  .40 
32]   82   69   731  93 
95l  96l  97   96;  95 
70   T3   72   73   72 

.48 
87 
95 
72 

.43 
55 

95 
75 

.34 
3T 
98 
75 

.40 
50 

100 
75 

.39 

49 
100 
75 

.16 
45 
95 
73 

.35 

50 
99 
74 

.43 

69 
100 
74 

.30 
68 
9T 

74 

.41 
80 
91 
TT 

.44 
68 
92 
67 

12.75 
2306 
96.4 
72.8 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.44!  .49 
68   8C 
95   95 
71   70 

.52  .44  .47 
80   49   51 
9*J   96   99 
TO!   701   71 

.42  .54 
5*   91 

99   96 

Tl   71 

.48  .55 

88  117 
96   96 
72'   71 

.55 

72 

96 
70 

.47 
50 
98 
70 

.47 
64 

98 
70 

.53 

76 
95 
71 

•  46 
59 
97 
72 

.16 
46 
92 
T2 

.21  .43 

48]  62 
90   91 

69|   7C 

.43  ,41 
55'  61 
97   95 

72l   71 

.52 

94 
94 
TO 

.54 

89 
91 
70 

.41 
69 
96 

70 

.49 
53 

95 
72 

.42 

44 
99 
74 

.43 

*' 
98 
73 

.32 
41 
98 
74 

.33 
37 
94 
72 

.39 
44 
94 
72 

.44 
82 
98 
T3 

.39 
Tl 
91 
65 

.42 

30 
96 
73 

13.63 
1976 
95.6 
71.0 

STILLH0U5E  HOLLOW  0AM 

EVAP 
WIND 

.20  .50 
43   45 

*    * 

ft 

-   .35 

105  160 

.55  .45 

63!   86 

.50 
76 

• 
ft 

.85 
109 

51 

.45 
40 

.31 
33 

.291  ■  j  •  1.13 

30j  •    •  |  147 

.4T 
63 

.38 
65 

.38 
47 

.30 
30 

.65 
49 

ft 
ft 

.89 

104 

.30 
60 

.43 
49 

.23 

56 

.54 

T7 

.4212.646 
47  1635 

«ACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.43 

85 
95 
73 

.48 
98 
98 
71 

.51  .43 

139  110 
95  100 
71   72 

.45 

103 
98 
72 

.36 

112 

100 
73 

.49 
154 
97 
72 

.49  .51 
142  156 
97!  97 

73   73 

.51 
156 
96 

.♦7 
119 
98 
73 

.53 

no 

97 
73 

.50 
94 
97 
73 

.41 

78 

100 
72 

.31 

TO 
94 
Tl 

.30  .33  .46  .62 

91  12T  113  127 

92  94,   99]   97 

Tl   U   T4|   T3 

.59 

148 
95 
T2 

.59 
143 
95 

71 

.50 
60 
98 
72 

.49 
65 
99 
72 

.42 
69 

100 
7* 

•  4T 
95 

100 
T4 

.41 
84 

94 
73 

.50 
106 
99 
73 

.50 

104 
100 
73 

.22 

66 

101 
T3 

•  44 
99 
90 
65 

.34  14.06 
72  3335 

92  97.0 
64  71.9 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.51 
US 
115 

74 

.43 

56 
115 
71 

.50  .47 

71  58 
97   99 

72  72 

.44 
58 
99 

73 

.44 
4? 

100 
72 

.50 
89 
97 
73 

.47 

93 
95 
74 

.52 

108 
95 
73 

.51 
90 

105 
73 

.44 
63 

112 
7* 

•  SO 
65 

HO 

74 

•  44 
55 

105 
75 

.42 

50 
107 
75 

.29 

41 

100 
T4 

.38  .36 

43]  51 

9T   99 
T2|   T4 

.35  .46 

51   68 
100.   98 
76;  75 

.48 
81 
9T 
T4 

.42 

74 
99 

73 

.39 

49 
99 
74 

.39 
27 

99 
T3 

.40 
38 

102 
76 

.29 
32 

100 
T5 

.35 

45 

99 
75 

.28 
36 
98 
73 

.43 
48 

102 
75 

.32 

49 
98 
T6 

.38 

59 
101 
T* 

.36 
28 

97 
70 

12.92 
1773 

101.2 
73.7 

ft    »    • 
EAST  TEXAS         04 

OAINGEPFIELO  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
32 

102 

.50 
49 
,00 

.38  .45 

49j   50 

100   99 

75j   74 

.39 

57 
101 
73 

.24 

65 

100 

73 

.34 

70 
98 
74 

.43 
68 
96 
75 

.37 

65 
97 
T4 

.40 
56 

100 
74 

.34 

42 
105 
74 

.61 
54 

101 
73 

.30 
52 
97 

74 

.35 

49 

100 
T3 

.18 

43 
9T 
73 

.38 
60 

101 
72 

.43 
52 

102 
77 

.39 
43 

104 
75 

.54 
57 

100 
76 

.45 

61 
99 
T6 

.35 

52 

100 
74 

.37 
44 
95 
75 

.22 

40 
103 
T6 

.39 
53 

102 
75 

•  2T 

64 

100 
T5 

.31 
39 

103 
75 

.31 
42 

101 
76 

.30 
71 
99 
75 

.41 

98 
94 
T2 

.39 

106 
94 
64 

.37 
69 
95 
66 

.1.43 
1752 
99.6 
73.8 

SPURGES  0AM  B 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34  .30 

.371  .30 

.05 

.15 

.30 

.32 

.39 

.39 

.33 

.38 

.36 

.35 

.25 

.19|  .15 

.26  .33 

.35 

.19 

.35 

.20 

.30 

.13 

.10 

.29 

.29 

.2T 

.21 

.24 

8.43 

103  101 
73   72 

100  100 
71;   71 

100 
71 

100 
70 

97 
73 

106 
75 

97 
72 

97 
72 

98 

101 
73 

102 

76 

102 
Tl 

104 
T2 

100 
70 

91 

72 

96 

72 

100 
72 

9T 
63 

103 
76 

100 
73 

95 
75 

99 
75 

99 
T3 

100 
71 

98 
72 

97 
75 

96 
T5 

95 
T2 

98 
72 

99.1 
72.4 

ft    ft    ft 

TRANS  PECOS        05 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.61  .63 
117   85 

95  100 
66   66 

.57  .60 
95!   65 
92   92 
67   65 

.59 
11 
94 
65 

.60 
121 
96 
66 

.57 
65 

It 

.35 

50 
98 
68 

.54 
42 

98 
67 

.68 
89 

100 
68 

.61 
82 

100 
66 

.58 
72 
95 
66 

.72 

106 
97 
66 

.66 

105 
95 
67 

.54 
Tl 
93 
65 

.38 

Tl 

88 

TO 

.55 

74 
94 
67 

.48 

49 

97 
66 

.53]  .60 
57   83 

101   98 
701  69 

.78 
140 
96 
68 

.67 
140 
95 
66 

.65 
105 
99 
67 

.73 

99 
94 
67 

.59 
60 
94 
67 

•  5T 
T6 
93 
69 

.49 
73 
89 
69 

.53 

TO 

93 

70 

.46 
96 
93 
68 

.22 

8T 
79 
68 

•  2T 
18 
95 
68 

.31  ,7.31 
47  2493 
87  94.5 
70|  67.3 

YSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.64  .36 
98   59 
94   94j 
67   67 

.37  .66 
44   82 
97   94 
70   66 

.53 

51 
95 
66 

H 

.60 
54 
94 
68 

.62 
45 

96 
69 

.47 

66 
97 
69 

.63 
57 
95 
69 

.41 
52 

96 
69 

.64 
75 
97 
67 

.67 
TO 
95 
60 

.50 
93 
91 
6T 

.54 
102 
94 
Tl 

.84 
56 
93 
69 

.45 
75 
95 
68 

.40 
55 

95 
Tl 

.88 
59 
93 
68 

.56 
87 
96 
68 

.56 
53 

94 

70 

.41 
49 
94 
69 

.56 
36 

94 
69 

.35 

117 

95 

68 

.50 
26 
94 
Tl 

.29 
44 
96 
Tl 

.41 
43 
89 
71 

.36 

57 
92 
67 

.31 
46 
85 
66 

.34 

45 
94 
69 

6.15B 
1899 
94.2 
68.2 

•   •   • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AM1STAD  DAM 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.45 

129 

91 
69 

.60 
120 
93 
67 

... 

128 

n 

.55 

121 
94 
72 

.54 
108 
95 
70 

.55 

115 
95 
69 

.56 
117 

93 
69 

.60 
122 
93 

70 

.70 
132 
94 
69 

.69 
137 
93 
73 

.47 
124 
98 
71 

.68 
139 
94 
Tl 

.75 

160 
95 
70 

.60 
86 
95 
TO 

.67 
123 
94 
T2 

.45 
90 

95 
68 

.45 

136 
99 
71 

.60 
129 
101 
64 

.60 
144 
95 
72 

.68 
166 
92 

69 

.50 
156 
92 

69 

.55 

146 

92 
71 

.60 
119 

92 
71 

.67 
107 
97 
70 

.60 

no 

96 
69 

.58 

109 
95 
70 

ft 
102 
92 
69 

.85 

102 
93 
69 

.54 

63 
98 

70 

.37 
85 

94 
Tl 

.46 

49 
95 
65 

7.53 

3674 
94.5 
69.7 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAF* 
WINC 
MAX 
MIN 

.53 

94 
94 
70 

.56 

88 
94 
68 

.56 
107 
93 
68 

.48 
64 
93 
69 

.48 
52 
94 

70 

.56 
91 
96 
69 

.57 
97 
94 

70 

.59 
106 
97 
70 

.61 
112 
95 
70 

.60 
88 
97 
TO 

.57 

78 
97 

70 

.74 
105 
95 
69 

.63 
100 
95 
69 

.53 

55 
97 
TO 

.48 
T8 
99 
T2 

.32 

76 
91 
69 

.49 
76 
95 

70 

.51 

78 
94 
72 

.65 
92 
97 
70 

.65 

106 
95 
69 

.68 
112 
93 

65 

.56 
95 
94 

68 

.57 
77 
95 
69 

.54 

74 
97 
70 

.59 

81 
96 
T2 

.57 

T7 
96 

72 

.2T 
55 

69 
Tl 

.53 

65 
96 
Tl 

.58 
97 
99 
73 

.42 
113 

86 
6T 

.46 
45 
93 

66 

6.88 
2636 
94.8 
69.6 

•    ft    ft 

SOUTH  CENTRAL      07 

AU5TIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 

123 

.09 
89 

.27 

73 

.44 
71 

.38 
93 
96 
T3 

.40 

100 
94 
73 

.41 

107 
96 
73 

.40 
134 
95 
72 

.40 
119 
95 
72 

.39 

85 
95 
72 

.43 

87 
95 
73 

.38 

75 
95 
73 

.35 

61 
96 
T3 

.31 

54 
99 
Tl 

.37 
59 

99 
71 

.41 
64 
95 

70 

.37 
88 
97 
72 

.40 
66 
96 
74 

.43 

95 
95 
Tl 

.29 

80 
94 

n\ 

.38 
68 
94 
66 

.40 
48 
96 
72 

.35 

56 
95 
74 

.35 

59 
9T 
T3 

.38 
70 
93 
72 

.40 
78 
98 
T3 

.46 
65 
94 
T2 

.49 
79 
97 
72 

.48 
138 
91 
Tl 

.45 
92 
91 
65 

1.84B 

2536 

93.3 

71.8 

BEEVILLE  5  NE        (A) 

EVAP 
WINC 

•  17 

70 

.21 

50 

.26 
90 

■a 

.25 

90 

.17 

no 

.35 

110 

.29 

120 

.31 

160 

.27 

120 

.26 
95 

.08 
100 

.42 
75 

.39 
110 

.IT 
100 

.47 

70 

.14 
135 

.35 

85 

.38 

120 

.16 
110 

.45 

100 

.24 

90 

.32 

10 

.08 
110 

.18 
50 

.37 

80 

.28 

100 

.25 

no 

.15 

90 

.29 

TO 

.26 

100 

8.19 
2910 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

■a 

69 

.40 
70 
95 
69 

.42 
«7 

95 
70 

.31 

68 
92 

70 

.36 

72 

95 

70 

.42 
87 
95 

70 

.41 
90 
94 
70 

.44 
93 
96 
70 

.42 

114 
94 
70 

.44 
104 
95 
70 

.44 
86 
95 
Tl 

.47 
93 
95 
71 

.44 
83 
95 
71 

.42 
65 
96 
T2 

.33 

63 
96 

72 

.43 

56 
94 
68 

.36 
69 

93 
71 

.36 
83 

93 
71 

.47 
98 
94 
71 

.43 
10T 
94 
TO 

•  44 
99! 
94 
70 

.38 

78 
94 

70 

.42 
63 

96 
71 

.40 
63 
95 

70 

.35 

61 
95 
Tl 

.38 
69 
97 
72 

.38 

80 
96 
Tl 

.43 

72 
95 

71 

.43 
58 

97 
73 

.40 
91 
90 
T2 

.44 
66 
92 
65 

2.60 
2476 
94.5 
70.4 

UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT        tF ) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

58 
97 
72 

76 
99 
73 

.41 
80 
98 

74 

.23 

59 
9* 

.32 

84 
99 
77 

80 
98 

7* 

.40 
116 
99 
75 

104 
95 

75 

112 
97 

.41 
95 
98 
75 

.41 
90 
99 
75 

.38 

84 
98 
75 

.35 

78 
98 
75 

.35 

80 
99 
T5 

.24 

Tl 
91 

ts! 

.26 

63 
97 
73 

.40 
102 
98 
75 

.42 
85 

98 
75 

.37 

90 
9T 

T5; 

.43 

120 

9T; 

7*l 

.29 
76 
96 

"1 

.33 

66 
94 
75 

.30 
67 

94] 
76 

.23 

58 
95 
75 

.18 
51! 
901 

75 

.37 
70 
95 
75 

•  42 

93 
98 

75 

.40 
91 

101 
75 

.17 
83 

93 

T2 

•  3T 
8T 
93 
T3 

54 
98 
73 

0.48B 
2523 
96.6 
74.4 

S*«   r«f«r«nc«   note*   follovlac   Station   lottos. 
-    255    - 


Jr.\ 

'Al 

'U 

Hi1 

Ul 

Ul 

M  i 

\XH 

u 

w 

L1N1 

) 

TEXAS 

CONTINUED 

JULY  1965 

Day 

01  Month 

3.f 

Station 

o  o  ► 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18  ! 

19 

20 

21  1 

22 

23 

24 

25  I 

26 

27 

28 

29 

30 

31   S  * 

THOMPSONS  J  »s« 

EVAP 

.22 

.32 

.2T 

.05 

.13 

.29 

.28 

.20' 

.29 

.33 

.30 

.31 

.19 

.35 

.27 

.20 

.25 

.33 

.28 

.37 

.26 

■  34 

.21 

.28 

.27 

.14 

.28 

.26 

.41 

.19 

.34  6.21 

MI  NO 

35 

26 

34 

17 

33 

45 

36 

47 

5*l 

• 

77 

36 

40 

31 

*1 

36 

41 

33 

38 

40 

40 

36 

25 

35 

27 

20 

47 

54 

70 

72 

71  1239 

MAX 

9i 

<n 

98 

83 

65 

99 

95 

95 

96 

98 

98 

101 

99 

102 

102 

93 

95 

100 

100 

99 

98 

99 

101 

96 

96 

87 

93 

96 

97 

65 

91  95.9 

MIN 

TO 

Tl 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

7*l 

73 

74 

74 

74 

71 

71 

73 

74 

74 

74 

71 

70 

74 

74 

72 

74 

66 

73 

73 

75 

70 

71  72.1 

•    «    • 
SOUTHERN           09 

1 

DILLEY 

EVAP 

.30 

.33 

.19 

.37 

.24 

.44 

.39 

.43 

.J 

.32 

.37 

.46 

.41 

.41 

.25 

.42 

.31 

.42 

.41 

.42 

.44 

.38 

.40 

.38 

.38 

.36 

.34 

.43 

.37 

.34 

-  11.55B 

WIND 

29 

24 

36 

35 

3C 

36 

36 

41 

47 

66 

36 

4C 

43 

26 

23 

26 

36 

50 

40 

47 

52 

42 

31 

33 

31 

36 

42 

42 

20 

33 

-   11296 

MAX 

102 

10! 

10* 

10= 

102 

103 

104 

105 

103 

103 

104 

105 

105 

105 

105 

105 

101 

104 

104 

102 

102 

103 

105 

104 

104 

102 

101 

104 

lot 

99 

-  103.4 

MIN 

T5 

75 

75 

75 

76 

74 

75 

77 

75 

74 

74 

77 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

76 

75 

75 

77 

76 

75 

75 

77 

76 

-   75.4 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.40 

.42 

•  44 

.40 

.42 

.39 

.47 

.47 

.59 

,4B 

.41 

.51 

.42 

.39 

.45 

.32 

.44 

.45 

■  47 

.61 

.32 

.51 

.31 

.46 

.33 

.47 

.42 

.45 

.39 

.33 

.3513.29 

WIND 

5: 

51 

64 

6C 

71 

56 

69 

63 

68 

73 

65 

67 

6C 

57 

63 

57 

74 

57 

69 

75 

78 

TO 

44 

60 

53 

63 

M 

52 

26 

29 

24  1663 

MAX 

100 

102 

101 

104 

96 

101 

101 

101 

101 

101 

102 

102 

104 

102 

101 

96 

102 

104 

103 

100 

100 

102 

100 

101 

103 

100 

99 

104 

99 

100 

102101.2 

MIN 

T2 

73 

71 

73 

75 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

74 

74 

75 

75 

71 

74 

78 

M 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

73 

72 

72 

76 

76  73.7 

RIO  GRANDE  CITY  3 

" 

EVAP 
MIND 

.47 

46 

.47 
35 

.38 

47 

,40 
52 

.41 

60 

61 

.26 

60 

.53 
71 

»    «    • 
LOWER  valley 

10 

MC  COOK 

EVAP 

.40 

.36 

.42 

.44 

.48 

.49 

.43 

.48 

.42  .55  .40   - 
69   70   69   63 


.49  .42  .50  .22  .23  ,66 
65   55   56   41   72   56 


.44  .44  .46  .34 


.40  .46  .47  .47 


66   70   67   61   50   4g   52   57   66   60   37 


.47  .3113.206 
27   44  1757 


-ESLACO  2  E 


.61  .56  .48  .46  .46  .45  .51 

WIND   76   73   73  92  113  103  110  138  148  136  125  115  111  111  120 

MAX    97   98  100  98  95  97  99  99  101  97  97  99  99  102  102 

MIN    73   71   70  71  74  74  75  75  74  72  73  74  74  73  73 

EVAP  ,)4  ,39  .31  .39  ,37  ,32  ,39  .45  .43  ,43  .40  .40  .40  .36  .36 

WIND   45   47   50  62  73  56  65  68  83  62  53  55  68  64  73 

MAX    99  101  101  97  96  96  99  97  96  98  101  101  99  99  96 

MIN    75   75   74  77  77  77  75  75  74  75  76  76  75  75  76 


.39  .40  .48  .45  .58  .54  .46  .46  .41  .56  .55  .53  .47  .47  .45  .4314.72 

93  132  127  126  133  126  103  105  93  116  117  132  114   76   75  100  3416 

96   94   98  99  101  97  96   96  100  104  99  98  98  101   99  95  98.5 

70   70   73  73  72  73  73   75  73  73  74  73  72   69   71  73  72.7 


35 

.38 

.42 

.46 

.33 

.42 

.40 

.33 

.41 

.41 

.46 

.39 

.38 

.36 

.21 

.2311.74 

67 

77 

64 

83 

69 

70 

56 

51 

60 

66 

63 

72 

62 

52 

39 

34  1969 

99 

98 

99 

98 

9' 

99 

100 

96 

97 

97 

98 

97 

98 

95 

92 

91  97.6 

76 

76 

77 

76 

74 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

73 

76 

75  75.4 

(A)   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
(F)   ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

and  Depth 

Day  of  month 

? 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

BUSHLANO  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

66 

6  b 

7C 

70 

7  2 

71 

73 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

74 

75 

77 

74 

74 

74 

76 

76 

75 

76 

75 

71 

70 

71 

72.6 

6  INCHES 

8  AM 

71 

73 

74 

74 

75 

76 

77 

77 

77 

76 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

77 

79 

79 

B0 

79 

79 

79 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

73 

75 

77.1 

12  INCHES 

8  AM 

18  INCHES 

8  AM 

2  FEET 

8  AM 

74.0 

3  FEET 

8  AM 

,e 

70.5 

4  FEET 

8  AM 

67.6 

6  FEET 

8  AM 

61.6 

8  FEET 

8  AM 

" 

56.0 

BUSmlAV,    .    »',.   -    SOIL    PULLMAN   SI  LTY    CLAY    LOAM,    CHESTNUT   GREAT    SOIL   GROUP. 
SLOPE    1    *   TOWARD   SOUTH   -   SOUTHEAST. 


VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE    OF   BUFFALO   AND   BLUE   GRAMA  GRASS. 


>.«  ai.ti*.    I.4.. 


STATION  INDEX 


_ 

U 

Z 

O 

P 

OBSERVATION 

o 

z 

U 

W 

TIME  AND 

z 

0 

O 

R 

P 

TABLES 

STATION 

a 

p 

COUNTY 

< 

E 

O 

< 

OBSERVER 

5 

I 

3 

z 
o 

§ 

| 

1 

|| 

a 

£ 

£* 

A9E0NATMV 

0012 

01 

HALE 

i 

33  50 

101  50 

3359 

SA 

M.  0.  HOOD 

ABILENE  w8  AIRPORT 

3016 

02 

TAYLOR 

i 

32  26 

99  *1 

1762 

MID 

Mil 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ACKERLY  3  SE 

DOM 

HOWARD 

3 

32  31 

101  *0 

2  76C 

LEONARD  COLEMAN 

AOAMSVILLE 

0090 

06 

LAMPASAS 

1 

31  18 

98  10 

1072 

z 

LUTHER  0  HIGGINS 

ALBANY 

0120 

03 

SHACKELFORD 

1 

32  ** 

99  18 

1*36 

7A 

JOHN  D.  WILLETT.  JR. 

ALEDO  *  SE 

0129 

03 

PARKER 

15 

32  39 

790 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

014* 

JIM  WELLS 

5 

98  0* 

201 

LEONARD  M.  MAHONEY 

ALLISON  RANCH 

0160 

0  6 

3 

30  05 

100  23 

2275 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

ALPINE 

01 T* 

BREWSTER 

9 

30  21 

4455 

6P 

WILLIAM  H.  HUOGINS 

ALTO  5  SW 

OHO 

0* 

CHEROKEE 

7 

31  36 

95  09 

2B0 

7A 

MRS.  0.  LURL1NE  FELDER 

U-V1N 

020* 

90 

BRAZORIA 

5 

29  25 

95  15 

5P 

CITY  OF  ALV1N 

ALVORD  *  Nt 

03 

WISE 

15 

33  23 

97  39 

BOO 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMARILLO  wb  AIRPORT 

0211 

01 

POTTER 

2 

35  1* 

101  *2 

360* 

MIC 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMISTAO  OAM 

0225 

VAL  VERDE 

11 

29  28 

101  02 

1157 

BA 

BA 

INT  60UNDRY  ♦  WATER  COM 

ANAHUAC  T8C0 

0235 

CHAMBERS 

5 

29  *7 

8A 

ANAHUAC  TBCO 

02** 

04 

GRIMES 

1 

30  29 

95  59 

350 

5P 

5P 

WILLIAM  J.  BARGER 

ANDREWS 

01 

ANDREWS 

32  19 

102  32 

3172 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANGLETON 

0237 

oa 

8RA20R1A 

5 

29  11 

95  26 

29 

8A 

BA 

CITY  OF  ANGLETON 

02  6  2 

03 

COLLIN 

15 

33  21 

96  33 

685 

WILLIAM  T.  ASHMORE 

UtSON 

0268 

02 

JONES 

1 

32  *5 

99  54 

1705 

5P 

5P 

C.  M.  RICE 

ANTELOPE 

02T1 

03 

JACK 

15 

33  26 

98  22 

1012 

7A 

MACK  W.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

0302 

07 

SAN  PATRICIO 

5 

27  55 

97  08 

7A 

ROBERT  L.  MERNOON 

ARCHER  CITY 

031  J 

03 

ARCHER 

10 

98  38 

1032 

6P 

6P 

JOHN  V.  LONGAN 

ARLINGTON 

0337 

03 

15 

32  *3 

97  08 

623 

7A 

CHARLES  T.  HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2 

09 

KENEDY 

5 

26  56 

97  *8 

25 

6P 

HAZEL  W.  PELHAM 

ARTHUR  CITY 

0367 

03 

LAMAR 

10 

33  53 

*11 

VOLNEY  WOMACK 

ASPERMONT 

039* 

02 

STONEWALL 

1 

33  09 

100  13 

1765 

ALBERT  BAUGH 

ATHENS 

04 

HENDERSON 

15 

32  12 

96  51 

490 

5P 

SP 

RADIO  STA  KBUO 

ATLANTA 

0*08 

10 

33  07 

94  11 

2*5 

7A 

BILL  LOVIL 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

0*28 

07 

TRAVIS 

3 

30  IB 

97  *2 

597 

MID 

KID 

6A 

:   hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AUSTIN  DAM 

0*30 

07 

TRAVIS 

3 

30  IB 

97  47 

530 

6A 

LOWER  COLO  RlV  AuTH 

AUSTHELL  wl  refuge 

0*37 

07 

ARANSAS 

5 

28  16 

96  *8 

1! 

5P 

5P 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

AVALON 

0440 

03 

ELLIS 

15 

32  12 

96  48 

533 

MERSCHEL  H.  SMITH 

BAIRO 

1 

32  2* 

99  25 

1760 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

BAKERSFIELD 

0412 

03  PECOS 

30  53 

102  18 

2530 

SALL1NGER  1  SW 

0*93 

02  RUNNELS 

3 

15T5 

RADIO  STATION  KRUN 

flALMORMEA 

0"=>6 

05 

REEVES 

9 

30  59 

103  *5 

3220 

5P 

5P 

D.  L.  DOTSON 

BANKERSMITH 

0509 

KENDALL 

3 

30  08 

17*0 

ELROY  SCHNELLE 

SAROwELL  DAM 

051  e 

ELLIS 

1 

32  16 

96  38 

OA 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAftNHART 

;<2? 

96 

IRION 

3 

31  08 

101  10 

2560 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

BATESVILLE  3  S 

0560 

09 

ZAVALA 

B 

28  55 

99  37 

755 

7A 

7A 

BROWN  HAMLIN 

BAY  CITY  WATERWORKS 

08 

MATAGORDA 

3 

28  58 

95  57 

48 

BA 

CHARLES  SLATER 

BAY  CITY  2  N 

0S72 

08 

MATAGORDA 

29  00 

95  58 

S3 

TEXAS  STATE  HWY  DEPT 

SayTown 

05 

HARRIS 

29  ** 

95  01 

30 

(  CHESTER  P.  ROGERS 

BAVTOWN  1  N 

0517 

08 

HARRIS 

14 

29  *5 

95  01 

30 

C      HUMBLE  OIL  ANO  REFINING 

BEAJMONT 

0611 

JEFFERSON 

30  OS 

9*  06 

18 

ROBERT  E-  WILSON 

BEDIAS 

06  35 

0* 

GRIMES 

15 

30  *6 

95  57 

338 

JOE  A.  HALL 

9EEVILLE  5  NE 

0639 

07 

BEE 

28  27 

97  42 

2*0 

BA 

BA 

C      TEXAS  AGRl  EXP  STATION 

BELTON  OAM 

0663 

03 

BELL 

1 

31  07 

97  28 

BA 

C      US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BESAVIDES 

06  B9 

09 

DUVAL 

5 

27  36 

9B  25 

380 

RUBERTA  R.  BAZAN 

BENAVIDES  7  S 

0690 

09 

DUVAL 

5 

27  30 

9B  25 

394 

9A 

9A 

WILLIAM  S.  KLEMCKE 

3EN8»OOK  DAM 

0691 

03 

15 

32  39 

97  27 

770 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN 

070* 

02 

KNOX 

33  35 

1495 

JOE  W.  DOBY 

BIG  LAKE 

0?76 

06 

REAGAN 

3 

31  12 

101  28 

2680 

RICHARD  W.  KANNADY 

BIG  lake  R  2 

06 

REAGAN 

3 

31  12 

101  28 

268* 

DWAIN  CARR 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

078* 

01 

HOWARD 

3 

32  16 

101  29 

2500 

U  S  D  A  BIG  SPRG  F  STA 

BIG  SPRING 

;786 

01  HOWARD 

32  15 

101  27 

2500 

5P 

5P 

CITY  OF  BIG  SPRING 

BIG  WELLS 

0787 

091  DIMMIT 

B 

28  35 

510 

8A 

HERBERT  STANFIELD 

BLAICC 

0832 

06 

BLANCO 

30  05 

98  25 

1350 

7A 

W.  A.  BYARS 

BLANKET 

0039 

03 

BROWN 

3 

31  *9 

98  47 

1600 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

BLEWETT 

0852 

06 

UVALDE 

0 

29  11 

100  02 

960 

BA 

MRS.  HENRY  FOSHEE 

BLUE 

DB66 

07 

LEE 

1 

30  2* 

97  09 

4TE 

7A 

BOCRNE 

0902 

06 

13 

98  45 

1*12 

7P 

7A 

DORA  WOLLSCHLAEGER 

BON  wIEP  2    E 

0917 

NEWTON 

12 

30  *5 

93  36 

83 

7A 

7A 

C 

WALLACE  B.  FULLER 

■MMAK 

0923 

FANNIN 

33  36 

96  11 

566 

6P 

7A 

R.  M.  CANTRELL 

90NITA 

0  =  20 

03 

MONTAGUE 

10 

33  *6 

NELLIE  D.  MARSHALL 

BOOKER 

09** 

LIPSCOMB 

2 

100  32 

2760 

6P 

DWIGHT  F.  SPIES 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

BREWSTER 

11 

29  12 

102  57 

1873 

5P 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

SORGER  3  w 

0959 

01 

HUTCHINSON 

2 

35  39 

101  27 

3140 

6P 

6P 

ARTHUR  W.  MORGAN 

BOWIE 

0984 

0  3 

MONTAGUE 

13 

33  3* 

97  51 

HI* 

6P 

7A 

ORAN  C.  STOVALL 

BOaElJE' 

09M 

0* 

RED  RIVER 

10 

33  29 

9*  53 

350 

7A 

OTIS  L.  DANIEL 

BOTO  3  SE 

0996 

03 

WISE 

15 

3  3  0* 

97  31 

731 

7A 

MRS.  FRANCIS  WILLBANKS 

BOYS  RANCH 

looo 

01 

OLDHAM 

2 

35  32 

102  15 

3176 

8A 

BA 

BOYS  RANCH 

BRACKETTVILLE 

10  07 

KINNEY 

11 

29  19 

100  24 

1120 

SA 

BA 

FREDDIE  L.  FRERICH 

BRADT 

1017 

MCCULLOCH 

31  08 

99  20 

1720 

7A 

7A 

MRS.  J.  COCHRAN 

BRAVO 

10  3? 

01 

HARTLEY 

35  39 

103  00 

*150 

6P 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZOS 

1035 

a  ? 

PALO  PINTO 

1 

32  *0 

98  07 

815 

VIVIAN  ALLEN 

SRECtENRIOGE 

10*2 

03 

STEPHENS 

32  *6 

98  53 

1204 

Mir 

MID 

ECTOR  B.  FIELDS 

BRE40ND 

1045 

04 

ROBERTSON 

1 

31  10 

96  40 

*70 

LAWERENCE  M.  KOTCH 

j'fi-i- 

1040 

07 

WASHINGTON 

1 

30  10 

96  23 

350 

7A 

7A 

W.  G.  STEIN 

MICE 

1057 

02 

HALL 

10 

3*  *3 

100  54 

22*0 

CHARLES  V.  MURFF 

! BRIDGEPORT 

03 

WISE 

15 

815 

W.  E.  HEMBREE 

BRI&GS  2  wnm 

IOC  9 

3  6 

BURNET 

30  5* 

97  57 

1109 

BEATRICE  R.  MOORE 

BRITTON 

1081 

03 

ELLIS 

15 

32  33 

97  04 

556 

: 

HAZLE  DOLLAR 

BRONSON 

04 

SABINE 

7 

31  21 

3S3 

MRS.  DORA  £.  MARSHBURN 

BROWNFIELO  NO  2 

1128 

01 

TERRY 

33  10 

102  15 

3330 

ROBERT  C.  SEWELL 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

1136 

10 

CAMERON 

11 

23  5* 

97  26 

16 

hie 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SROWNWOOO 

1138 

BROWN 

3 

31  *3 

98  59 

1*35 

OA 

BA 

WILLIAM  W.  JAMAR.  JR. 

BUFFALO 

1  188 

04 

15 

31  28 

96  03 

360 

BA 

CHARLIE  A.  SOUYRES 

SULER  2  NE 

1203 

01 

OCHILTREE 

2 

36  10 

100  49 

2900 

7A 

L.  PAULENE  MCCARTOR 

BUL VERDE 

1215 

07 

COMAL 

13 

29  *5 

98  27 

1100 

8A 

LAURA  0.  WOOD 

Bunker  mill 

1224 

01 

DALLAM 

2 

36  07 

102  5* 

*220 

HP 

E.  J*  DIXON 

BURKETT 

1239 

0  2 

COLEMAN 

32  00 

99  13 

1550 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

Burleson  2  ssw 

12*5 

JOHNSON 

15 

32  31 

97  20 

W.  RUSSELL  LACE 

BURLINGTON  3  WSW 

L240 

03 

1 

31  00 

97  02 

*08 

7A 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

Burnet 

1250 

BURNET 

3 

98  1* 

1320 

CITY  OF  BURNET 

BUSMIANO  1  y$« 

126  7 

01 

POTTER 

2 

35  11 

102  05 

3819 

G 

USDA.  ARS 

.  BYItts  1  NNE 

1285 

03 

BROwn 

99  02 

1*61 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

CALDWELL 

131* 

07 

BURLESON 

30  32 

96  *2 

*07 

7A 

CHALMERS  E.  TERRY 

CALL AN 

1  334 

-6 

MENARD 

3 

31  03 

99  *3 

2120 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AuTH 

CAMERON 

1340 

0  3 

MILAM 

1 

30  51 

96  59 

393 

6P 

4A 

ALVIN  HEFFT 

CA»P  SAN  SABA 
CAMP  WOOO 
CANADIAN  1  ENE 

1385 

MCCULLOCH 

3 

31  00 

99  16 

1687 

7A 

LOWER  COLO  RlV  AuTH 

1  399 

REAL 

8 

29  *0 

100  01 

1*70 

6P 

WALTER  C.  ANDERSON 

1412 

01 

HEMPHILL 

2 

35  55 

100  22 

2335 

5P 

5P 

WILSON  CRAWFORD 

CANOELAR 1  A 

CAST ON 

CANYON  DAN 

CANYON 

CANYON  DAM  NO  1 

CANYON  DAM  NO  2 

1410 

35 

PRESIDIO 

11 

30  09 

2B75 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

1425 

VAN  ZANDT 

12 

32  33 

96  52 

50* 

J  HARBISON  TAYLOR 

1*29 

07 

COMAL 

29  52 

9B  12 

1000 

SA 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1490 

01 

1C 

3*  59 

101  53 

3577 

50 

SP 

M.  B.  MEASAMCR 

143] 

0  7 

COMAL 

29  52 

98  17 

981 

LUCILLE  H.  SNIOER 

1432 

!" 

COMAL 

"• 

29  50 

98  21 

10*0 

KURT  B.  POGGENPOHL 

CANYON  DAM  NO  3 
CAN*ON  DAM  NO  A 

1433 

07 

COMAL 

u 

29  57 

9B  2* 

1260 

RALPH  SCHAEFERKOETER 

COMAL 

29  56 

9B  22 

1105 

MRS.  E.  A.  PALM 

CANYON  DAM  NO  5 
CANYON  [JAM  NO  6 
CANYON  DAN  NO  7 

1*33 

07 

COMAL 

29  53 

98  21 

1020 

WAL01E  K*  WUNDERL1CH 

1436 

07 

COMAL 

29  57 

98  18 

1137 

HERMAN  LUEMLF1NG 

1*36 

COMAL 

29  56 

98  13 

97B 

NELDA  M,  HALM 

CAtRlIO  SPRINGS 

I486 

DIMMIT 

28  31 

99  52 

600 

STELLA  B.  KELLOGG 

owmlltoh 

C*tTA  -ALLEY 
CAATMAGE 
CASE  RANCH 

1490 

03 

DALLAS 

15 

32  57 

96  5* 

502 

MRS.  OZZIE  HARRISON 

1*92 

EOWARDS 

11 

29  *8 

100  *0 

1898 

5P 

AUDREY  V  VARGA 

1500 

04 

PANOLA 

12 

32  10 

9*  20 

282 

HAROLD  W.  SMITH 

1511 

06 

STERLING 

3 

31  *0 

101  01 

2600 

6A 

GEORGE  C.  CASE 

CAST£LL 
CASTXON 
CATMlMA 

CELINA 

CENTER 
CENTER  CITY 
CENTERVILLE 

CHALK  MOUNTAIN 
CHANNING 
CHAPMAN  RANCH 

1521 

'-(, 

LLANO 

3 

30  *2 

98  57 

1205 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

152* 

BREWSTER 

H 

29  08 

103  30 

212* 

5P 

CLOSED  6/30/65 

1528 

09 

DIMM1TT 

8 

28  21 

99  3B 

55* 

5P 

MARGUERITE  BURNS 

1573 

03 

COLLIN 

15 

33  19 

96  47 

660 

DONNA  P.  PACE 

1371 

SHELBY 

12 

31  *e 

94  11 

350 

E.  F.  SANOERS 

1580 

03 

MILLS 

1 

31  28 

98  25 

1370 

DARREL  head 

1596 

0* 

LEON 

15 

31  15 

95  58 

353 

9A 

J.  E.  DICKEY 

1625 

03 

ERATH 

1 

32  09 

97  55 

1185 

MELVIN  A  OLSON 

01 

HARTLEY 

2 

35  *1 

102  20 

3800 

G.  E.  CARGILL 

1651 

07 

NUECES 

5 

27  35 

97  27 

25 

5P 

5P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  5  NNw 

CHEAPS  IDE 

CHEROKEE 

CHILDRESS 

CHILORESS  FAA  AIRPORT 

CHlLLICOTHE  2  NE 

CHISOS  BASIN 

CHBISTOVAL 

CIBOLO  CREEK 

CLARENDON 

1663 

09 

ATASCOSA 

a 

28  36 

98  45 

441 

UP 

4F 

ELMER  E  BOOTH 

1671 

16  85 
1696 

0  7 
06 

0  2 

GONZALES 
SAN  SABA 
CHILDRESS 

3 

29  16 

30  59 
3*  26 

97  2* 

98  *3 
100  12 

250 
1493 
1880 

EARL  L.  FREEMAN 
DUOLEY  BATTLE 
MORRIS  HIGLEY 

1698,  02 

CHILORESS 

10 

3*  26 

100  17 

1951 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

1701 

02 

HARDEMAN 

10 

3*  16 

99  30 

1385 

SP 

C.  L.  UNDERWOOD 

05 

BREWSTER 

11 

29  16 

103  18 

5  300 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

17J5 

06 

TOM  GREEN 

3 

31  12 

100  29 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

17*1 

KARNES 

13 

29  01 

97  56 

302 

7A 

IGNATZ  L.  MUTZ,  JR. 

1761 

02 

DONLEY 

10 

3*  56 

100  33 

2700 

7A 

TOMMIE  C.  SAYE 

*_ 

Ul 

Z 

0 

P 
< 

OBSERVATION 

d 

Z 

a 

s 

Ul 

u 

TIME  AND 

STATION 

o 

COUNTY 

0 

1 

O 

TABLES 

OBSERVER 

il 

Q 

i 

3 

z 
o 

fi 

1 

i 

5 

a 

-J 

1 

i 

£ 

Sa 

CLARKSVILLE  2  E 

1772 

0* 

REO  RIVER 

1C 

33  37 

95  01 

420 

8 

PHIL  KEENER 

CLARKSVILLE  1  W 

1773 

04 

RED  RIVER 

1C 

33  37 

95  04 

463 

RAYMOND  R.  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777 

07 

13 

29  39 

98  22 

1000 

J.  P.  CLASSEN 

CLAUDE 

1776 

iboo 

°3 

ARMSTRONG 
JOHNSON 

1 

35  06 
32  20 

101  21 
97  23 

3380 
783 

11 

LEROY  BELL 

CLEVELAND 

1810 

0  8 

LIBERTY 

14 

30  21 

95  06 

18* 

7i 

7A 

CHESTER  V.  ELLISOR 

CLIFTON  9  E 

1823 

03 

BOSQUE 

1 

31  4B 

97  26 

671 

SS 

R.  M.  JONES 

CLODINE 

1636 

FORT  BEND 

14 

29  43 

95  41 

8A 

HENRY  NEMEC  SR 

COLDSPRING  5  SSW 

1670 

0' 

SAN  JACINTO 

95  09 

: 

LEROY  S.  DABNEY 

COLDWATER 

1874 

01 

DALLAM 

; 

36  2* 

102  31 

4110 

BA 

MRS  MARTHA  MCDOUGALD 

COLEMAN 

1875 

02 

COLEMAN 

3 

31  50 

99  26 

1710 

6F 

MRS  MARY  A  STRINGER 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1869 

04 

BRAZOS 

: 

30  35 

96  21 

31* 

Hit 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903 

0  2 

MITCHELL 

32  23 

100  52 

2071 

5F 

51 

COLORADO  CITY  FIRE  OEPT 

COLUMBUS 

1911 
1914 

07 

03 

COLORADO 
COMANCHE 

: 

29  *2 

31  5* 

96  33 

200 

1376 

it 

8A 

WALTER  a.    MCNUTT 
SAM  P.  HATCHETT 

COMMERCE 

1921 

03 

HUNT 

ii 

33  15 

95  53 

5*8 

HENRY  ELdERT  WOOD 

COMSTOCK 

112  5 

VAL  VERDE 

ii 

29  *1 

101  11 

1S90 

GEORGE  HUMPHREYS 

CONCORD  1  N 

1937 

9*  36 

558 

: 

MR  DAYLON  J  MILLER 

CONLEN 

1946 

01 

; 

36  1* 

102  13 

3820 

JESSE  C.  DAVIS 

CONROE 

1956 

04 

MONTGOMERY 

30  19 

95  27 

2*5 

G.  W*  FULLEN 

COOPER 

1970 

03 

DELTA 

10 

33  23 

95  42 

495 

7A 

0D1E  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

1971. 

06 

STERLING 

31  3* 

101  15 

2570 

7A 

L1NDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

1904 

03 

CORYELL 

i 

31  07 

97  5* 

109* 

7* 

GEORGE  D.  G1LMORE 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

20  12 

0  5 

HUDSPETH 

105  2B 

*460 

6P 

LEE  R.  TINN1N 

CORPUS  CHRISTI 

201" 

07 

NUECES 

5 

27  *8 

97  2* 

141  MIC 

'111 

CHAMbER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

2015 

07 

NUECES 

5 

27  *6 

97  30 

41  MIC 

U  5  WEATHER  BUREAU 

CORSICANA 

201 9 

NAVARRO 

96  28 

425J  74 

RADIO  STATION  KAND 

CORYELL  CITY 

202* 

03 

CORYELL 

i 

95Q. 

MR  W  L  RAQBE 

COTTONWOOD 

GILLESPIE 

3 

2250 

7A 

EDGAR  A.  AHRENS 

COTULLA 

2048 

09 

LA  SALLE 

8 

28  26 

99  16 

425 

7A 

: 

ILA  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

I03S 

09 

LA  SALLE 

8 

28  27 

99  13 

459!  MIC 

Nil 

u  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COX  RANCH 

:o66 

CONCHO 

3 

31  21 

1900 

LOWER  COLO  RIV  auTh 

CRANDALL 

2080 

KAUFMAN 

15 

32  38 

96  28 

370 

VALUE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2  0  8  2 

0  5 

CRANE 

31  24 

102  20 

2600 

8A 

8A 

JOE  £.  LOWERY 

CRANFILLS  GAP 

20  it 

03 

BOSOUE 

1 

31  46 

97  50 

960 

: 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2  0  9  c. 

HOOD 

15 

32  32 

97  37 

1047 

MRS.  ORA  YORK 

CRIDER  RANCH 

2104 

a 

30  0* 

99  44 

2320 

HA 

BYRON  CRIDER 

CROCKETT 

21H. 

HOUSTON 

is 

31  18 

95  27 

345 

6A 

'.A 

JAMES  H.  GIBBS 

CROSBYTON 

2121 

01 

l 

33  *0 

101  14 

3021 

BA 

CITY  OF  CROSBYTON 

CROSS  PLAINS 

2128 

03 

CALLAHAN 

3 

32  07 

99  10 

1737 

7A 

S.  F.  BONO 

CROSS  PLAINS  3  NNE 

2131 

03 

CALLAHAN 

3 

32  10 

99  08 

1805 

; 

CHESTER  GLOVER 

CROWELL 

2142 

02 

FOARD 

10 

33  59 

99  *3 

1451 

7A 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

09 

ZAVALA 

I 

28  41 

99  50 

581 

7A 

JOHN  B.  HOL0SW0RTH 

CUERO  3  NW 

2173 

DEWITT 

29  08 

97  19 

176 

BA 

6A 

H.  A.  TAYLOR 

CYPRESS  1  SW 

2206 

08 

HARRIS 

14 

29  58 

95  *3 

130 

JOHNNIE  H.  DOLEN 

DACUS 

2216 

04 

MONTGOMERY 

14 

30  27 

95  48 

236 

AUBREY  Z.  DENNIS 

DAINGERFIELD  9  S 

2225 

04 

MORRIS 

LO 

32  55 

94  43 

300 

5P 

5P 

5P 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AIRPORT 

2  2-0 

01 

HARTLEY 

2 

36  01 

102  33 

39B9 

MID 

Mil. 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

OALLAS  WB  AIRPORT 

2244 

03 

OALLAS 

I! 

32  51 

96  51 

MID 

MID 

:  hj 

u  s  weather  bureau 

DANEVANG  2  SE 

22b6 

0  8 

WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

6P 

6P 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

DARROUZETT 

2282 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  26 

100  19 

25*0 

6P 

M.  M.  ALTMlLLER 

DAVILLA 

Z  2  93 

03 

1 

30  47 

97  16 

520 

7A 

ETOILE  h.  MOORE 

DECATUR 

233* 

03 

15 

33  IS 

1077 

8A 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB 

2352 

04 

BOWIE 

10 

33  31 

94  37 

407 

7A 

DEL  RIO  WB  AP 

2)60 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  22 

100  55 

1026 

M10 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DENISON  DAM 

239* 

03 

GRAYSON 

10 

33  49 

613 

4P 

:  h 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

2*04 

03 

DENTON 

15 

33  12 

97  06 

5P 

5P 

: 

CITY  OF  OENTON 

DEPORT 

21.15 

03 

LAMAR 

10 

33  31 

95  19 

: 

ASBURY  C.  NIXON 

DEWEYVILLE 

2436 

NEWTON 

12 

30  18 

93  45 

30 

6A 

CHARLES  P.  THOMSON 

DIALVlLLE  2  W 

2*** 

04 

CHEROKEE 

31  52 

95  16 

575 

5P 

5P 

JOHN  W.  THOMASON 

DICKENS 

24*8 

02 

DICKENS 

! 

33  37 

100  50 

2548 

7A 

TA 

J.  A.  CHESNEY 

OILLEY 

2*58 

09 

FRIO 

( 

28  40 

99  10 

369 

7A 

7A 

KATHRYN  S.  0EW0O0Y 

DIME  BOX 

2462 

07 

LEE 

1 

30  21 

96  49 

330 

J.  A.  POLANSKY 

DIMMITT  6  E 

2463 

01 

10 

3*  33 

102  13 

3810 

EDWIN  RAMEY 

OIMMITT 

01 

CASTRO 

10 

3*  33 

102  19 

3855 

HOWARD  V.  COOK 

DOOLE  2  N 

2527 

06 

MCCULLOCH 

3 

31  26 

99  36 

1540 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

OOSS 

2541 

06 

GILLESPIE 

30  27 

99  08 

1800 

6A 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

ORYER  1  NW 

259^> 

GONZALES 

29  23 

97  17 

310 

W.  L.  LAOEWIG 

DUBLIN 

03 

ERATH 

1 

32  05 

98  21 

1460 

DELBERT  L.  SHAFER 

DUMAS 

2617 

2633 

01 
03 

MOORE 

ARCHER 

10 

35  52 

33  49 

101  58 

3655 

1015 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KDOD 
LEE  DOWELL 

EAGLE  MTN  LAKE  OAM 

2678 

03 

15 

32  53 

97  26 

na 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679 

09 

MAVERICK 

11 

28  *2 

100  29 

BIS 

ALONZO  GARCIA 

EASTLAND 

2715 

EASTLAND 

1 

32  2* 

98  49 

1430 

7A 

7A 

JAMES  K.  SMITH 

EDEN  1 

2741 

CONCHO 

3 

31  13 

99  51 

2060 

6P 

6P 

G.  H.  SP1SER 

EDEN  NO  2 

CONCHO 

3 

31  13 

99  50 

2076 

GLENN  Y.  MC  CORD 

EDNA  3  SW 

2769 

OS 

JACKSON 

2B  37 

96  41 

71 

5P 

CURTIS  WILLIAMS 

EDOM  1  NW 

2772 

0* 

VAN  ZANDT 

32  23 

95  36 

490 

7A 

CLAUO  H.  WYATT 

EL  CAMPO 

2786 

0  8 

WHARTON 

5 

29  12 

96  17 

106 

6P 

ORELLA  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

2797 

05 

EL  PASO 

11 

31  48 

106  24 

3918 

MIO 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ELDORADO 

2811 

06 

SCHLEICHER 

11 

30  51 

100  35 

2*32 

JACK  HALBERT 

ELDORADO  11  NW 

2  312 

06 

SCHLEICHER 

30  58 

100  42 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

ELDORADO  19  SW 

2814 

SCHLEICHER 

u 

100  52 

2360 

7P 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

2816 

02 

WICHITA 

10 

3*  02 

1222 

CITY  OF  ELECTRA 

ELGIN 

BASTROP 

3 

30  21 

97  22 

EDWIN  0.  LUNOGREN.  JR. 

EMORY  3  ESE 

2902 

RAINS 

12 

32  51 

95  43 

468 

FRANK  MIEARS 

ENC1NAL  3  NW 

2906 

LA  SALLE 

B 

2B  04 

99  22 

562 

7A 

JOSEPH  BURKHOLOER 

ENGELMAN  garden 
ENNIS 

2925 

10 

03 

HIDALGO 
ELLIS 

5 

15 

26  20 
32  19 

98  02 
96  37 

70 

7A 

ENGELMAN  PRDTS  CO 
S.  L.  BRUNSON 

EVADALE 

30  00 

04 

JASPER 

T 

30  21 

94  OS 

35 

7A 

7A 

VIOLET  R.  KIRKPATR1CK 

EVANT 

3  0  0  5 

03 

CORYELL 

1 

31  29 

98  09 

1275 

6P 

BA 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

30  3  3 

EL  PASO 

11 

31  30 

106  09 

3610 

8A 

8A 

E.  MACIAS 

FAIR  OAKS  RANCH 

3038 

07 

COMAL 

13 

29  45 

98  38 

1292 

8.  J.  ROWDEN 

FAIRFIELD 

30*7 

04 

FREESTONE 

15 

96  10 

476 

5P 

5P 

B.  G.  CAPPS 

FALCON  DAM 

30  60 

09 

STARR 

11 

26  33 

99  08 

323 

N.  H.  SCOGGINS 

FALFURR1AS 

3063 

0  9 

BROOKS 

5 

27  14 

9B  08 

118 

RICHARD  BELL 

FALLS  CITY  *  WSW 

30  6  5 

07 

KARNES 

13 

28  57 

300 

BONNIE  SKLOSS 

FARMERSVILLE 

3060 

0) 

COLLIN 

15 

33  10 

96  21 

626 

BA 

JAMES  D.  MORROW 

FEOOR 

3112 

07 

LEE 

1 

30  19 

483 

OA 

MRS  LORINE  R  JENKE 

FERRIS 

3133 

03 

ELLIS 

IS 

32  32 

96  40 

475 

6P 

7A 

HENRY  W.  HAMM 

FIFE 

31*2 

06 

MCCULLOCH 

3 

31  23 

99  22 

1385 

5P 

JAMES  FINLAY.  JR. 

FISCHERS  STORE 

3156 
3171 

07 
03 

COMAL 
CORYELL 

1 

29  59 

31  19 

98  16 
97  38 

1080 
835 

7A 

EDDIE  FISCHER 
BERNARD  B.  BOTK1N 

FLATONIA 

3163 

FAYETTE 

29  *1 

465 

6P 

F.  F.  PECHACEK,  JR. 

FLOMOT  1  N 

3196 

02 

MOTLEY 

10 

100  59 

2450 

MR  GEORGE  D  POPE 

FLORENCE 

03 

WILLIAMSON 

1 

30  51 

97  47 

981 

MACK  M  YOES 

FLORESVILLE 

3201 

WILSON 

13 

29  08 

98  10 

390 

BA 

ALFREO  TELTSCHIK 

FLOYDADA 

3214 

01 

FLOYD 

1 

33  59 

101  20 

3181 

U  S  AGRI  STABtCONS  OFF 

FLOYDADA  9  SE 

3215 

01 

FLOYD 

1 

33  52 

101  15 

3125 

MILTON  HARRISON 

FOLLETT 

3225 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  26 

100  08 

2780 

7A 

7A 

H 

KENNETH  V.  SHARPE 

FORESTBUflG  *  S 

3247 

03 

MONTAGUE 

15 

33  29 

97  34 

1000 

6P 

ELBERT  H.  FOSTER 

FORSAN 

3253 

01 

HOWARD 

32  06 

101  22 

2740 

7A 

ESTHER  E.  G1LMORE 

FORT  DAVIS 

05 

JEFF  DAVIS 

30  36 

103  53 

4800 

SP 

BARRY  SCOBEE 

FORT  MCKAVETT 

3  2  70 

06 

MENARD 

30  *9 

100  06 

2094 

HENRY  T.  MURR 

FORT  MCKAVETT  1*  NW 

3271 

06 

SCHLEICHER 

3 

30  57 

100  16 

2275 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

3278 

05 

PECOS 

30  23 

103  02 

4390 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3280 

05 

30  32 

102  55 

2995 

JIM  W.  HAWKINS 

(FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

3283 

15 

32  50 

97  03 

537 

MID 

MID 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  WORTH  MEACHAM  FLO 

03 

13 

97  21 

687 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

FORT  WORTH  FEDERAL  BLG 

3265 

0  3 

TARRANT 

13 

32  45 

97  20 

616 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

3206 

03 

TARRANT 

15 

32  ** 

97  20 

655 

8A 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

FOWLERTON 

3299 

09 

LA  SALLE 

a 

2B  28 

98  49 

335 

5P 

OTIS  W.  HERMAN 

FRANKLIN 

3321 

0* 

ROBERTSON 

i 

31  02 

96  29 

452 

HARRY  D.  SMITH 

FRANKSTON  2  SW 

3325 

04 

ANDERSON 

32  02 

95  32 

495 

5P 

MRS.  WILLIE  MAE  BEARD 

FREDERICKSBURG 

3  3  29 

M 

GILLESPIE 

3 

30  16 

98  52 

17*7 

6P 

6P 

NORMAN  J.  D1ETEL 

FREEPORT  2  NW 

33*0 

08 

BRAZORIA 

28  59 

95  23 

DOW  CHEMICAL  CO 

FREER 

3341 

09 

DUVAL 

9 

27  52 

98  37 

L.  H.  WARBURTON 

FRIO  TOWN 

3366 

09 

FRIO 

6 

29  00 

99  18 

625 

6P 

BYRON  L.  ROBERTS 

FRIONA 

3  3  6  8 

PARMER 

10 

34  38 

102  43 

4010 

BA 

BA 

ARLEY  L  OUTLAND 

FROST 

3)79 

03 

NAVARRO 

15 

32  05 

96  48 

618 

7A 

TOM  W.  HENDERSON 

FUNK  RANCH 

3401 

06 

IRION 

3 

31  30 

100  48 

2070 

6A 

JOE  FUNK 

GAGEBY  1  W 

3410 

01 

HEMPHILL 

16 

35  37 

100  22 

2670 

DOYLE  STANOLEE 

GAIL 

Hll 

02 

32  46 

101  27 

2530 

6P 

6P 

KIMBALL  T.  REDOELL 

GAINESVILLE 

3415 

03 

COOKE 

15 

33  38 

97  08 

758 

7A 

TEXAS  PWfi  AND  LIGHT  CO 

FGALVESTON  WB  CITY 

08 

GALVE5TON 

3 

29  18 

9*  48 

MJO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

3442 

DEAF  SMITH 

10 

34  55 

102  44 

4130 

ISA 

BA 

PHILLIP  MILLER 

GARDEN  CITY  1  E 

3445 

GLASSCOCK 

3 

31  52 

101  28 

263* 

7A 

BRYANT  A.  HARRIS 

GARDEN  CITY  20  E 

06 

STERLING 

3 

31  51 

101  08 

2380 

MISS  MAGGIE  REYNOLDS 

GATESVILLE 

1409 

03 

CORYELL 

31  26 

97  45 

7B5 

5P 

6P 

PAT  0.    HOLT 

GEORGETOWN 

3  5  06 

0) 

WILLIAMSON 

1 

30  3B 

750 

7A 

HERBERT  L  SULLIVAN 

STATION  INDEX 


„ 

u 

OBSERVATION 

0 

2 

U 

U 

O 

TIME  i\ND 

z 

0 

0 

§ 

p 

P 

TABLES 

STATION 

2 

2 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

§ 

5 

d 

3 

X 
0 

i 

i 

~, 

si 

Sb 

GEORGE   WEST 

ISO* 

09 

LIVE    0«K 

B 

28    20 

96    OB 

185 

7A 

BROOKS    M.    SCHLEY 

GIDOINSS 

3925 

07 

LEE 

3 

30    11 

96    56 

HERBERT    G.    K.OEHLER 

&lL*£R    2    ■ 

95*4 

04 

UPSHUR 

10 

32    44 

9*    59 

390 

7A 

CHARLES    F.    STILL 

B1RVIH 

3557 

05 

PECOS 

9 

31    OS 

102    2* 

2302 

*P 

PAUL    J.    2E1TLER 

GLADEwATEH 

J*6^ 

0* 

GREGG 

12 

32    32 

94    57 

325 

BA 

8* 

0.    W.    ODOM 

GLEN    ROSE 

9391 

03 

SOMERVELL 

1 

32    14 

622 

^P 

7A 

THOMAS    J.    OAVIS 

GOLD 

3605 

06 

GILLESPIE 

3 

30    21 

1621 

7A 

LOMER    COLO   R1V    AUTH 

GOLDTHWAITE 

361*    03.  MILLS 

31    27 

98    34 

1580 

7P 

HARRY    ALLEN 

GOLIAD 

3616    07l  GOLIAD 

13 

28    40 

97    23 

5P 

9P 

EM1L    H.    WEBER 

GOLIAD    1    SE 

3620 

07    GOLIAD 

13 

2B    38 

97    23 

91 

7A 

POLO   PERE2 

GONZALES 

1623 

07    GONZALES 

A 

29    30 

97    27 

299 

8» 

CARL    J-    HAGEN 

GORDONVILLE 

M*a 

0  3    GRATSON 

10 

33   48 

715 

A.    Z.    GODWIN.    JR. 

GORMAN 

0  3    EASTLAND 

1 

32    13 

1400 

DAISY    L.    SLATON 

fiBAHM 

JfrbS 

03l  YOUNG 

1 

33    06 

1045 

7A 

DAVID    H.    BAKER 

G* ANBURY 

307} 

03    HOOD 

1 

32    27 

bt> 

G«ANOFAtL5    3    SSE 

jti. 

OS    HARD 

31    18 

102    SO 

2440 

CHARLES    W.    POTTS 

GRAPELAHD 

3  a  a* 

0*    HOUSTON 

31    29 

95    28 

480 

f.  h.  Thomas 

GRAPEVINE    DAM 

1691 

03     TARRANT 

15 

32    58 

97    03 

565 

BA 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

GREENVILLE    7    M 

373- 

03    HUNT 

12 

33    12 

96    13 

610 

7A 

HAL    W.    ENGLISH 

GROESBECK 

5770 

03 

LIMESTONE 

1 

31    32 

96    32 

47* 

M 

9A 

ALVA    J.    SHREVE 

GROVETOM 

3776 

04 

TRINITY 

15 

31    04 

95    OB 

323 

7A 

Li    M*    HENOLEY 

GR«v£R 

1701 

01 

HANSFORD 

2 

36    15 

101    2* 

«P 

6P 

Arthur  w.   Evans 

GUNTER 

03 

GRAYSON 

15 

33    27 

723 

6P 

FRANK    BROOKS 

GJTHRIE 

36^6 

02 

KING 

10 

33    37 

100    20 

1770 

7A 

7A 

RUTH    B.     HUMPHREYS 

KAG AN SPORT 

iB*e 

RED    RIVER 

10 

33    23 

93    14 

315 

7A 

MRS.    H.    MARGARET    POOLE 

HALL    RANCH 

1071 

06    KERR 

30    07 

2260 

THOMAS    C.    HALL 

HALLETTSVILLE    1     N 

07     LAVACA 

29    27 

233 

6P 

LEO    BRIER 

HAMILTON 

90S4 

03    HAMILTON 

1 

96    07 

1170 

7A 

W.    CLYDE    RAIBOURN 

32    53 

100    07 

1718 

5P 

W.    G.    ROUNTREE 

HARLETOM 

39-1 

04    HARRISON 

1 0 

32    41 

94    33 

311 

7A 

JOHN    H.     POPE 

HARL1NOEN 

39*3 

10' CAMERON 

11 

26    13 

97    41 

36 

7A 

7A 

MRS.    JEWELL    S.    CASEY 

HARPER 

395* 

06    GILLESPIE 

30    18 

99    15 

2050 

7A 

LOWER    COLO   «IV    AUTH 

397; 

01    CASTRO 

10 

3*    2  3 

102    07 

3642 

IA 

HORT1E    E.    LOMAN 

HARTLEY 

39S1 

01,  HARTLEY 

2 

35    53 

102    2* 

3915 

HOWARD    E.    BAKER 

MASKEU. 

5992 

02' HASKELL 

33    10 

1605 

7A 

SAMUEL    P.    HERREN 

HAWKINS    1     £ 

*Q20 

0*|  MOOD 

i; 

32    35 

93    11 

339 

JARVlS    CHRISTIAN    COL 

nE&BRONVIllE 

-C58 

09;  JIM    HOGG 

27    18 

565 

BA 

INACTIVE    4/19/65 

HEMPSTEAD 

0*    WALLER 

1 

30    06 

96    09 

231 

e» 

J.    0.    SARTAIN 

-•■.:;  =  s:s 

M01 

04    RUSK 

32    11 

a* 

WESLEY    R.    DEAN 

MEMLV 

MBI 

07    HAYS 

3 

30    12         98    13 

1160 

7* 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

HENRIETTA 

*09S 

03    CLAY 

,0 

33    49    |      98    12           915 

7A 

7A 

HENRIETTA    FIRE    DEPT 

MEREFOR0 

4091 

01    DEAF    SMITH 

10 

3*    48    1   102    28          38-0 

7A 

:  h 

HOLLY    SUGAR    CORP 

-E-ITT    i    SE 

*122    03    MCLENNAN 

1 

0EW1TT    C    CHAPMAN 

HICO 

M3T1 03    HAMILTON 

1 

31    59    '      98    02         1095 

SP 

W.    R.    HAMPTON 

MCCIftg 

*1*C    01    LIPSCOMB 

2 

36    07       100    01         2569 

JOHNNY    H.    STEINLE 

HIUSOOM 

*182    03    HILL 

1 

32    01 

97    07 

350 

RADIO    STATION    KHBR 

HINOES 

-191    09    ATASCOSA 

6 

28    43 

360 

: 

MA2IE    HINOES 

HITCHLAMO 

4196    Oi    HANSFORD 

2 

36    30 

101     19 

3100 

BA 

H.    J.    DON0L1NGER 

HOMO 

4254    07    MEDINA 

6 

29    21 

901 

7A 

WALTER    H.    KNORR 

HOMEY  GROVE 

4257    0)     FANNIN 

10 

33    35 

670 

TA 

RICHARD    M.    MCCLEARY 

MOSDS    CREEK    DAM 

4276 

02    COLEMAN 

3 

31   51 

1962 

BA 

8A 

6A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

IMOOQI 

•  it: 

0*    ANGELINA 

T 

31    00 

110 

7A 

DEWlTT    T.    MOTE 

FHCvSTOM    ■»    CJT* 

4J09 

08'   HARRIS 

14 

41 

MIL 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

HOUSTON   w&    AIRPORT 

4307 

OB    HARRIS 

1* 

29    39 

30 

HID 

Nil 

HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

hOuSTON-AOOICKS 

06    HARRIS 

1* 

29   46 

91 

: 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

HOUSTOM-ALlEF 

-311    OB    HARRIS 

14 

29    43 

81 

: 

GILBERT    W.    LIESTMAN 

HOUSTON-BARKER 

>-r.i  oj  HARfiis 

1* 

29    49 

130 

7A 

LlLLlE    H.    FRY 

HOWSTOM-CEER    PARI 

4313    OB    KARRIS 

14 

35 

bp 

SHELL    OIL    COMPANY 

hCVSTOM-hEIGhTS 

*121    06    HARRIS 

I* 

65 

7* 

WILLIE    HOFFMAN 

HOUSTON    IMDEP    heights 

4)23    06    HARRIS 

1* 

29    52 

63 

7A 

ALTON    WILBORN 

hOuSTON-wESTBL-RY 

■*RRIS 

1* 

29  40 

63 

7* 

ELIZABETH    HEMMI 

HOMSTOM-NORTH    HOUSTON 

*127    OB    HARRIS 

14 

29   53 

111 

9A 

ANDREW    F.    CRANDALL 

"OUSTON-SAN    JACINTO    ON 

*)2*    OB    HARRIS 

1* 

29   55 

98 

JAMES   0.    CRANBERRY 

HOYSTON-SATJuKA 

4311    06    HARRIS 

1* 

29    54 

113 

TOMMIE    0.    KEEPERS.    JR.    1 

"OuSTON-SPRINC   BRANCH 

4331     08    HARRIS 

14 

29   *8         95    30 

92 

7A 

ETHEL    C.    POWELL 

HuCKABAY 

4)43    0)    ERATM 

1 

32    21    '      98    IB 

1*37 

7A 

IMtl 

4)62    oa    HARRIS 

u 

30   00    1      99    14 

7A 

HOWARD    W.     BROWNING 

mjmolC  p-j-p  station 

•36)    06    SUTTON 

3 

30    17 

100    18 

2289 

6A 

LOWER    COLO   RIV    AuTH 

HUNT 

43T*    04    cCRR 

30   04 

1763 

7» 

CLAUDE    STARK 

HUNlJVlLLE 

4)62    34    wALKCR 

15 

30   43 

49* 

8A 

GEORGE    W.    BAISDON 

HUtST    SPRINGS 

4)90    0)    CORTtLL 

31    39 

107* 

7A 

LYMON    L    HOLLlNGSHORTH 

h'E 

4402    C6    BLANCO 

3 

30    13 

1*36 

LOWER    COLO   RIV    AuTH 

IMRCRIAL 

442!    ;3    PECOS 

9 

31     16 

102    *2 

2  360 

•>P 

PECOS    COUNTY    WATER    DIST 

INCIAN    GAP 

4440     -3J     HAMILTON 

1 

31    40 

1373 

7A 

: 

LOIS    W.    BYNUM 

lamu, 

4*76    5)    60SOUC 

31    59 

906 

: 

MRS    LA    MONA    L    BOYD 

■lAQUOOOfl 

*317    03    JACK 

ij 

33    14 

1098 

IP 

: 

BERTRAM    FOX 

JACKSON    X|kl    Gu*PD    STA 

4)23    04    IAN    AUGUSTINE 

1 

31    11 

923 

M 

H 

MILDRED    C.    LACY 

JACK lONvl LLC 

432*    04    CHEROKEE 

I 

31    31 

918 

■6 

7* 

RADIO   STATION   KE6C 

jAP(t    *IvCP    PANCh 

45ia    94    MASON 

3 

30    32 

1360 

M 

LOWER    COLO   RIV    AuTH 

J*»PCL. 

4334    C)    WILLIAMSON 

1 

30   69 

•69 

M 

JAMES    H    JONES 

,*v»i»  »  n 

454) 

9*    JASPER 

T 

30    3* 

290 

1* 

7* 

CARNES    R.     MANNING 

JATTCa 

» '.TO 

02    KENT 

1 

3)    13 

2010 

7A 

TRAVIS    R    SMITH 

jCOOO  2   NNt 

.-.  >3 

CT    BASTROP 

* 

29   30 

472 

*A 

BUD    JOHNSON 

.f"l»W» 

43(7 

0*    MARION 

10 

32    44 

205 

ROBERT    C.    CONNOR 

-t«'f 

4991 

0*    LEON 

15 

31    21 

7A 

MRS.    ELNA    E.    LCA2.ER 

»*'.'. 

9*    BLANCO 

3 

30    IT 

1187 

It 

u 

PCNICK   BROS.   LBR.   CO. 

/MIC*    RANCH 

4401 

94    MCCULLOCH 

1 

31     14 

1690 

t* 

LOWER    COLO   RIV    AuTH 

AMU   01   »**C- 

44*7 

04    SCHLllCMtR 

1 

100  oa 

2089 

M 

LOWER   COLO  Rlv   auTh 

,•.».*--  -* 

4447    o»    ATASCOSA 

• 

21   34 

497 

tP 

ALBERT    H.    JUNOCRMAN 

JUNCTION 

MTO    94    KIN6LC 

30    SO 

17*0 

HELEN    S.    COLEMAN 

-.    FAA     AIPPORT 

**Tl 

M 

CI HOLE 

3 

30    30 

1705 

HI, 

HIO 

H 

U    S    'ED    AVIATION    AGENCY 

JUNO 

•  4'2 

.* 

VAL     VtROC 

a 

30  09 

101    07 

1800 

TA 

7A 

GEORGE    A.    CHERRY 

AJ*t|*   *    4 

»*'» 

91 

OCMTOM 

II 

11    02 

720 

•  ANO 

6002 

JIM    WM 

*a  1 

•  A 

IA 

MANUtL    A.     JRlvINO 

...«*  . 

4**1 

'-< 

HARRISON 

ic 

12    41 

210 

IP 

7A 

THIOKOL    CMCM   CORP 

fARNtl    <:iT» 

--    »i 

■1 

CAR NCI 

i) 

ia  93 

391 

3P 

ALVIM    SALOC 

- 

*'V4 

'-• 

HARRIS 

1* 

29   34 

171 

'* 

LFROY    WILKINSON 

..'-*» 

4",* 

;» 

CAUFMAM 

15 

32    19 

44* 

TA 

LILLIAN    A.    HUBBARD 

UAMCI 

»'4«, 

'*■ 

LAMPASAS 

II    0* 

184 

7* 

J    MORGAN    PICKETT 

«!■<&• 

4791 

*v 

11 

261 

IP 

3f 

CITY    OF    KENCDY 

■  INnIOAlC    *    tta 

*>*. 

T»»4A«T 

13 

12    I*  1     91    1* 

715 

7A 

MAURICE     C.     ARCHER 

»  '*' 

M 

CULOCPtON 

t 

II    04       104     14 

4JIO 

1* 

■  A 

MAI.    NORA    M.    80*0 

4700 

.* 

rt»» 

4 

M  02       »♦  oa 

1*30 

TA 

TA 

ILV/J     J.     HAPM3 

47*1     0)    4(1.1 

11  oi      »'»i 

79* 

3P 

TA 

U    3    CORPS   Of    ENGINIIP'. 

u  taw*<> 

* 

27    11         9T    91 

40 

4P 

t* 

TCXA6    COLL    ARTS    ANL<    1NO 

44l»     i*     41.1 » 

.* 

10      |7            t)     *» 

179 

■-P 

IA 

■ICMA»K    A.    lanhAM 

(NAP*    4    W 

4441    02    BORDfN 

3 

12    17      101    11 

2*10 

|0 

MRS,    CLIFFORD    JAME1 

4432    OJ    »■*,< 

IRAOIN 

1)    23          »»    *» 

■  111 

*► 

*P 

H.    W.    FINLCT 

I,     0*           *'     )0 

37* 

: 

'.    h.    PIDDLE 

r 

.1      1,               »4      it 

•  9 

: 

MA|.    RUTH    PTA 

-UKR 

II 

..     //         U|      43 

l*7( 

: 

CARL    L061ON 

'.7     »»»ITTI 

» 

i*    II           *4     11 

294 

*c 

6* 

MRt.     LCNA     1.     CCPNUllr 

• 

/•     37           **     10 

»*l 

'* 

TA 

WILLIAM    P.    MC     CLUPt 

.*      *>N*      t      1 

6«?| 

14 

II    5* 

10*    14 

1*'„& 

*A 

*» 

FED    CORRECTIONAL    INST 

.»«,'. 

1 

12     14 

l>49 

•  * 

OT|l    M.    ItABOLT 

*»'* 

91    (III 

13 

II     11 

669 

W.     *.    MAIIINGILL 

.»'» 

> 

It    JO 

JIOO 

IA 

•  A 

: 

1l)*t    ILECTPIC    ICRV    CO 

4.1. 

94    MM' 

> 

10    94 

1*00 

tA 

LOWCR    COLO   PIV    AyTH 

»»•, 

14 

II    41 

1179 

3P 

'» 

3H|*Llr     J,    RANK! 

41.) 

> 

M       •/ 

101    96 

79*3 

'A 

7A 

RAOIO    ITAf ION    <Pf I 

■Oil 

1 

11      «l 

1010 

7A 

7A 

IKTOJ    A.     WOLF 

•■■.-• 

FfBM 

11 

(»      44 

1110 

c 

N(AL     I.     aiLLINOI 

11 

11  *l 

101     14 

1140 

'A 

TA 

WlLOON    '  .    CHAMC4UI  *IN 

kJOCM    ••     ' 

V4»r 

41* 

-1'J 

Ml 

f     M 

■j    -.   .r.iHii   BURIAU 

|  ■  4". 

• 

11 

/111          19    21            4*1 

*P 

»p 

ip 

■ 

.5 

II    81           *4     31              lO* 

*A 

•  A 

•  * 

E 

U    1    CORPS    OF    INOINMRt 

» 

If    01          99    41           1*07 

7A 

-IV    AuTH 

... 

> 

li     1*           »> 

*» 

'IV    AUIM 

• 

,y    .*         I*    *4         1422 

I 

».  1.  coa 

• 

r*  01 

3P 

3P 

JOMN    A    IICBJ 

NAOMN 

» 

1/     14 

■ 

1000 

»P 

POIMfn 

11     »* 

•  39* 

7A 

'» 

LOVI6    l.    OUNLA# 

- 

11* 

•» 

•  .   CO    IMIRJCMI 

4*0 

IP 

'* 

rwAib  p. 

10 

•• 

•» 

'HOWl    1 . 

M    II        i 

'• 

'IV    AUTH 

tio 

'* 

IA 

'» 

1*4 

'» 

PAVL     F.    4AMMILL 

II  l|        N  01 

•10 

■ 

BVfl  »•    ••     I  til 

"" 

19*    l> 

•* 

■ 

CWatj 

„ 

U 

z 

0 

p 

OBSERVATION 

d 

z 

L-l 

w 

TIME  AND 

z 

0 

< 

% 

P 

TABLES 

STATION 

a 

c 

COUNTY 

E 

0 

< 

OBSERVER 

_  1    . 

1  _. 

§ 

Q 

Q 

3 

S 

2 

i 

a 

I 

1 

I! 

LITTLE    ELM 

5256 

OENTON 

33    10 

9*    56 

3*7 

MRS.     ThelMA    JO    LEGENDRE 

L1TTLEFIEL0 

5263 

LAMB 

33    35 

102    20 

J353 

61 

6C 

JOHN    D.    HARMON 

LIVINGSTON    2    NNE 

5.:  7i 

POLK 

30    *4 

9*    56 

178 

u 

HAROLD    J.    HALEY 

LLANO 

3272 

LLANO 

30    *5 

98    41 

1040 

81 

6* 

ERW1N   W.    LIGHT 

LOCKHART    2    NW 

328* 

CALDWELL 

29    34 

97    42 

518 

7* 

EMIL    F.     wlLLMS 

LOME T A 

J  2  uB 

LAMPASAS 

31    13 

96    2* 

1480 

6* 

LOWER    COLO   Blv    AUTM 

LONDON 

3312 

KIMBLE 

: 

JACK   C.    DAYTON 

LONG    LAKE 

ANDERSON 

31    39 

95    45 

240 

t) 

T.    V.    ROblNSON 

LONGVIEW 

934] 

GREGG 

32    29 

94    43 

345 

6* 

WAYNE    G.    MILLARD.    SR. 

LOOP 

S3M 

GAINES 

32    54 

102    25 

32*5 

U 

FRANCIS    F    MILLS 

LORAINE 

^i^e 

MITCHELL 

32    24 

•00    *3 

2265 

JOHN    w.    KINO 

LORENZO 

536; 

CROSBY 

33    40 

101    32 

3170 

WILLIAM    0.     L1STON 

LOVELAOY 

HOUSTON 

31    07 

95    27 

295 

: 

JAMES    m.    CLICK 

LUBBOCK    9    N 

5410 

LUBBOCK 

101    50 

32*5 

91 

51 

TEXAS    AGR|    EXP    STATION 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

LUBBOCK 

33    39 

101    50 

32*3 

"IC 

U    S    HEATHER    BUREAU 

LUFK1N    FAA    AIRPORT 

542* 

ANGELINA 

31    14 

286 

HIC 

HII 

U    S    FED    AVIATION   AGENCY 

LULING 

5429 

CALDWELL 

29    *1 

97    39 

405 

8* 

Bit 

IVAN    J.    MERRITT 

LTNKHAVEN    RANCH 

KERR 

29    58 

99    27 

2000 

T# 

C.    L.    SECOR 

MABANK 

'■461 

KAUFMAN 

32    22 

96    06 

398 

W.     M.    COVEY 

MADISONVILLE 

5477 

MAD  I  SON 

30    57 

95    5* 

230 

5F 

7» 

ROSS    MADOLE 

MAGNOLIA 

■>i.'yfc 

MONTGOMERY 

30    13 

93   45 

273 

Til 

GRADY    E.    ADAMS 

MANCHACA 

5538 

TRAVIS 

30    08 

97    50 

697 

Ta 

LOWER    COLO   RIV    AuTm 

MARATHON 

5579 

BREWSTER 

30    13 

103    15 

*023 

61 

ALBERTO   U.    GAPCI* 

MARCO 

1^.83 

CONCHO 

31    09 

99    35 

2000 

6* 

LOWER    COLO   RIV    AuTh 

MARFA   CHARCO    MARNE    RCM 

339] 

JEFF    DAVIS 

30    29 

104    07 

EDNA    G.    SMITH 

5592 

PRESIDIO 

30    18 

10*    10 

4  750 

LYNN    E.     DUON 

MARFA    NO    2 

S^'y^ 

PRESIDIO 

30    18 

10*    01 

*T06 

5F 

5P 

HARRY    w    FIRSTBROOK 

MARL  IN 

5611 

FALLS 

31    19 

96    53 

408 

JOE    SPA0ORA 

MARSHALL 

9611 

32    32 

9*   21 

352 

CITY    OF    MARSHALL 

MARTIN    RANCH 

ibit, 

MASON 

30    36 

99    10 

1325 

LOWER    COLO   RIV    AuTH 

MARYS    CREEK 

H« 

PARKER 

32   43 

97    32 

TOO 

81 

E.    W.    COWARDS 

ib^O 

MASON 

30    4* 

99    13 

1666 

e* 

9J 

MASON    VETERINARY    rtOSP 

MATADOR 

■■t^a 

MOTLEY 

3*    01 

100    49 

2369 

*»c 

6f 

ODIS    W    K1LLINGSW0RTH 

MATAGORDA   NO    2 

9639 

MATAGORDA 

26    42 

95    58 

10 

61 

6P 

R.    R.     TRAYLOR 

MATHIS 

^bfci 

SAN    PATRICIO 

28    06 

B- 

T.    E.    WQODALL 

MATTHEWS 

•>btt 

COLORADO 

29    31 

96    20 

RAY    CRUTCHF1ELD 

1661 

BOWIE 

33    20 

94    21 

307 

7A 

MAZEL    M.    RACHEL 

MAURBRO 

3671 

JACKSON 

28    55 

96    26 

30 

TA 

7A 

HUMBLE    OIL   CO 

MAVERICK    RS 

367* 

BREWSTER 

29   17 

103    3D 

2700 

91 

5F 

CLOSED    6/30/65 

MAYPEARL 

3699 

ELLIS 

32    19 

97    01 

512 

MADISON   G.    WILSON 

MC    ALLEN 

5701 

HIDALGO 

26    12 

98    13 

122 

CITY    WATER    PLANT 

MC    ALLEN    FAA    AP 

WC 

HIDALGO 

26    11 

98    14 

100 

MIC 

MIL 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

MC    CAHEY 

5707 

UPTON 

31    08 

102    12 

2*5* 

7P 

7C 

WEST    TEXAS   UTIL    CO 

MC    COOK 

9721 

HIDALGO 

26    30 

96    23 

225 

7* 

71 

MC    GREGOR 

5757 

MCLENNAN 

31    26 

97    23 

716 

61 

8* 

OLIN    J.    TIPP1T 

MC    INTOSH    RANCH 

3761 

SCHLEICHER 

30    4* 

100    30 

2150 

LOWER    COLO   RIV    AuTH 

MC    KINNEY 

3766 

33    12 

96    37 

612 

TA 

ROY     f.     MALL 

MC    LEAN 

sno 

GRAY 

35    14 

100    36 

2860 

sc 

: 

PETE    FULBRIGMT 

MEMPHIS 

9821 

HALL 

3*    43 

100    32 

2067 

... 

J.     J.    MCMICKIN 

MENARD 

3822 

MENARD 

30    55 

99    47 

1951 

6P 

6P 

DENNIS   C.    DECKER 

MENARD    13    WNW 

3123 

MENARD 

31    03 

99    57 

2195 

7A 

LOWER    COLO   RIV    AuTH 

MENTONE 

1121 

LOVING 

31    43 

103    36 

2668 

E.     F.    DAVIS 

MERCEDES    7    S 

seu 

HIDALGO 

26    0* 

75 

C.     0.    WILLIAMS 

MERCURY 

>8-0 

MC    CULLOCH 

31    25 

99    10 

14*0 

LANNIE    C.    UNDERWOOD 

MERIDIAN    STATE    PARK 

3847 

BOSOUE 

31    53 

97    42 

1028 

7A 

MRS.     CLARA    E.     COLC 

IB  94 

JEFF    DAVIS 

30    32 

10*    03 

5470 

R.    D.    SWART2 

MERTZON 

IRION 

31    15 

100    *9 

2170 

6P 

H- 

TROY    GAMdILL 

MEXIA 

9B6I 

LIMESTONE 

31    *1 

96    29 

329 

es 

8* 

JOSEPHINE    NEWMAN 

MIAMI 

5875 

ROBERTS 

39    *2 

100    38 

274* 

71 

LAURENCE    R.    BERRY 

(MIDLAND    WB    AIRPORT 

989C 

M10LAN0 

31    56 

102    12 

2891 

NIC 

HII 

C      Hj 

U    S    WEATHER    ttuREAU 

MIDLAND    4    ENE 

9B91 

MIOLAND 

32    01 

102    01 

27*0 

7A 

GULF    REFINING    CO 

MILAM    6    ENE 

391! 

SABINE 

31    26 

199 

9J 

CHARLIE     N.    MC    GOWN 

593C 

SAN     SABA 

30    58 

98    57 

7000 

LOWER    COLO    Blv     AjlM 

MINEOLA    7    SSW 

9994 

SMITH 

32    35 

95    33 

410 

ANDREW    J.    SULLIVAN 

M1NEOLA    NO    2 

WOOD 

32    40 

93    29 

410 

MINERAL    WELLS 

9991 

PALO    PINTO 

32    49 

98    07 

982 

A.     F.     WtAVER 

MINERAL    WELLS    FAA    AP 

9931 

PALO    PINTO 

32    47 

98    04 

9)4 

MID 

Nil 

U    S    FED   AVIATION    AGtNCY 

MISSION 

5972 

HIDALGO 

26    14 

98    20 

1*6 

7A 

7A 

MRS.    CAROLYN    CAMPdELL 

MOBEETIE    2    S 

99S1 

WHEELER 

35    31 

100    26 

3619 

E.    E.    GRAY 

MOLINE 

9991 

LAMPASAS 

31    23 

98    19 

1*00 

ANGUS    P.    LEE 

MONAHANS 

5999 

WARD 

31    35 

102    33 

2620 

6P 

6P 

JOHN    H.    KOGERS 

MONTGOMERY 

6Q24 

MONTGOMERY 

30    23 

93    42 

IA 

NORMAN    0>    BRANCH 

MORGAN    3    WNW 

605B 

BOSOUE 

32   01 

796 

TA 

MRS.    SUE   WHEELER 

MORGAN   MILL 

60« 

ERATM 

12    23 

96    10 

1100 

7A 

MRS    M    MAXINE    KNIGHT 

MORSE 

30T( 

HANSFORD 

101    26 

3200 

64 

G.    G.    MINER 

MORTON 

b074 

COCHRAN 

11   43 

102    46 

1770 

r* 

TA 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

MOSCOW 

00  7( 

30    53 

94    49 

239 

n* 

ROY    PARKER 

MOSS    RANCH 

6011 

LLANO 

10   11 

96    41 

1160 

7* 

LOWER    COLO   RIV    AuTH 

MOUNT    LOCKE 

6104 

JEFF    DAVIS 

30    40 

104    00 

6P 

MCDONALD   OoSERvATORY 

MOUNT    PLEASANT 

6108 

TITUS 

11    10 

99    00 

416 

TA 

TA 

CLARENCt    C.    TAYLOR 

MUENSTER 

6190 

COOKE 

11    19 

97   21 

1005 

6A 

STEVE    J.    MOSTER 

MULESMOE    1 

6139 

BAILEY 

36   11 

102   41 

1790 

TA 

7A 

R.    J.    KLUMP 

MULE SHOE    2 

M  16 

BAILEY 

1*   1* 

102   4} 

3783 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

MULL  IN 

6140 

MILLS 

31     33 

98   40 

1410 

|j 

LOWER    COLO   RIV    AUTM 

MUNDAY 

11   27 

99    38 

14BJ 

6P 

H.    P.    HILL 

MURR    RANCH 

6191 

KIMBLE 

10    41 

100    03 

2400 

an 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

NACOGDOCHES 

6176 

NACOODOCHI  1 

11     16 

94    19 

106 

IA 

•A 

RADIO    STATION   K3PA 

NACOGDOCHES   2   ENE 

6177 

NACOGDOCHES 

31     37 

9*    16 

*)3 

RADIO    STAT  ION   KSFA 

NAPLES    1    SW 

6190 

BOWIE 

11    11 

94    41 

162 

6A 

RUBY    J.    WELCH 

NATALIA 

6209 

MC01NA 

29   12 

98    92 

700 

9P 

SP 

GRANVILLE    HARRISON 

NAVARRO   MILLS    0AM 

6210 

NAVARRO 

11    97 

96    42 

46* 

|« 

BA 

HA 

: 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

NEGLEY 

12*1 

RED    RIVER 

11    4] 

400 

7A 

LULA    E.    PREW1TI 

NILSON    RANCH 

6257 

KERR 

29    57 

99    12 

2120 

CECIL    MIRRIM 

| NEUVILLC 

f.:t  ■ 

SHELBY 

11    40 

94    09 

124 

BA 

M.    D.    WARREN 

NEW    BRAUNFCLS 

1 1  1 ' 

COMAL 

29   42 

716 

RADIO    STATION    KGNl 

NEW   CANEY    4    NW 

1210 

MONTGOMERY 

10   12 

93    13 

250 

NAT    GAS    PL    CO   0'    AMIR 

NEW   GULF 

5IH 

6131 

WHARTON 

29    16 
11    28 

93    59 

ia  01 

71 
1050 

n* 

«A 

TCXAS   GULF    SULPHUR   CO 
THOMAS    F.    HANSON 

NFW    SUMMEP.VILLC 

6139 

■  ...  rokI  t 

11    59 

95    06 

MRS.    MOLLIS    EDWARDS 

NIK    STORE 

6367 

LAMPASAS 

11    07 

98    22 

1*70 

6A 

LOWER   COLO  RIV  AUTH 

NIKON 

6)68 

GON2ALC3 

29    16 

97    45 

406 

II 

7A 

DONALD    CHESSMIR 

NOGAIUS    GUARO    STATION 

a  i«v 

HOUSTON 

II    16 

400 

IP 

U    S    FORLSI    IERVICC 

NORTHFIELD 

6*1) 

MOTLEY 

14    19 

100    17 

1940 

T.    B.    SIMPSON 

NOTLA    3    SC 

04  Nil  If!  1 

36   0* 

100    16 

2  900 

RALPH   HALE 

NOVICE    1    C 

6*14 

COLLMAN 

1973 

LOWER    COLO   Rlv    *UTM 

NUOCNT    6    NW 

6*94 

JONES 

17    44 

1T50 

«A 

OAK    CRICK    LAKC 

6*91 

COKE 

12    03 

100    18 

2029 

WEST     TEXAS   uTIlltlli    CO 

ODESSA 

6901 

CCTOR 

11    3) 

102    24 

2912 

11, 

CITY   OF    UDfcilA 

0    DONNE LL 

6104 

LYNN 

12    3* 

10*6 

DEN    MOORE.    J". 

OILTOM 

|«*| 

-1   III! 

27    27 

96    99 

601 

14 

BA 

ARCHIE    0.    LONO 

OLNCY 

6*  M 

YOUNO 

11    21 

96    46 

170V 

6P 

6P 

JAMCS    F.    PAGE 

OLNEY    9    NNW 

r.',M 

ARCMCR 

11    76 

96    *7 

1184 

HA 

LUTHER    ADKINS 

OLTOft 

1  AMA 

14    10 

107    oa 

1196 

•A 

JAME6    C.    OALLAOMC" 

ORANGC    *    NW 

t.t.t.K 

ORANOE 

10   07 

91    47 

u 

ORANOC    SAB  INC    RVR    AUTN 

OVUtTON 

6712 

HU»I 

17     1* 

307 

HA 

JCWEL    R.     TODD 

01  ON* 

6TI4 

CROCKETT 

10    *1 

101     11 

1148 

JUHNIt    "('Ml 

O70NA    a    MlW 

6TII 

CROCKETT 

10    41 

101    10 

7190 

C.    t.    BROWN 

PAOUi  a.. 

1.  I..,, 

COTTLC 

14   01 

100    16 

18T1 

IP 

D.    P.    IANDLIN 

PAINT    POCK 

CONCHO 

11    10 

1*76 

IP 

WILLIAM    L.    UANRCN 

PAlAMtJ*    TAA     AIRPORT 

1  pm 

MATAGORDA 

71    41 

9*    19 

11 

MM. 

HII 

U    5    FED    AVIATION   AOCNCY 

■ 

«.  i%t 

AN0CR6ON 

11    47 

11    11 

5*0 

M 

TA 

MRS.     ELAINE    ft    CALVIT 

PALO   PINTO 

PALO   PINTO 

17    4* 

*6  la 

809 

A.    C«    MCCLURI 

(■AMP*     wATtP    WOPVt 

61  a. 

19    17 

100  ia 

1219 

CITY    or    PAMPA 

PANDALC 

Ml    V(  no| 

30     12 

101     14 

1664 

|P 

RAJMnMH  ( 

../*-, 

CARtON 

It   20 

101     21 

M- 

;• 

A.     1.    Wl  <<."■ 

BIO    BEND    NATL    PARK    1INV 

TEXA1    HWY    DIPT    Dill    l*a 

panThip    JUKI  1  ION 

6791 

BRCwaTIR 

19    11 

101     11 

|| 

PAPII 

II    40 

15     14 

942 

|P 

■ 

9|Tf 

FRIO 

21    91 

419 

|P 

II 

CITY    OF    PIAR4ALL 

9191 

11    24 

101    30 

'■UUTHCRN    UNION    OA*   CO 

||     l*W 

-.--.  X 

11     1* 

101    1* 

1*40 

TRANS    PICOI    (KP    IfAIION 

H 

It  II 

n  roM 

11     44 

101    1* 

1940 

|| 

,.<■ 

NIK  A    FRANCII 

pip 

4".  H 

N ' 

107     1* 

16*0 

I.    V.    MOQUI 

MJUrTON 

11   I'M 

1*    II 

7910 

^l  WAH1 

PUMYTON 

4»3» 

01  Hii  run 

100   II 

A.     P.    HOOHLAND 

9PLUMRVII  1  ' 

|  If] 

IPAVH 

10   24 

97    IT 

66 

LOWIR    COLO    "IV    AUTH 

9lt«CI 

rota 

WtlAPK-N 

71     13 

96   11 

101 

|1 

' 

FIIOI    POINT 

ron 

II 

11    74 

PI  Ml  AHO 

!:•,', 

IMINI 

11     19 

14 

(ifv.    i.   u.    II  "    "" 

HAm     1  .    OVI 

1    - IV    AW'H 

Pit  ('.•'(•I   1   » 

,.,.. 

■  6JH> 

10 

1/      34 

W9 

M 

r#ti 

'  N 

t 

11     19 

STATION  INDEX 


:onnor 

■ 1NGD0M   0 
POST 
OUST    DAK    SCHOOL 


PRICE 

PROVIDENT    CITY 
PROCTC*    RESERVOIR 

PUTNAM 

i/jAHAn    5    5E 

■ 

OUITAOUE    Z    SE 


RANGE*    PUMP    STATION 

BAYMONOVILLE 
"EC   BLUFF    CROSS  INC 
REt    BLJFF    OAM 
BED   OAK 
■ 
HEO    SPRINGS    2    ESE 
REFUGIO 


RICHARDS 

UOiARDSON 

BICHLAND    SPRINGS 

RICHMOND 

RICmhONO   «    2 

RIESEL 

«1L;t    3EN    RAICH 

<MNGGOLD 

RIO  GRANDE    CITY    3    I 
RIOHCDINA    2    H 
RISING   STAR 
RIVERSIDE 

IMQKi 
ROBERT    LEE 

I5T0HH 
"06Y    1    ESE 
ROCKOALE 
MmUAIID    1    N 

RXSPORT 
POCKSPRINGS 
ROCKWALL 
WJCASPRINGS   22    SW 

ROOSEVELT    2    E 

•oscoe 

R0SEBU0 
ROSS 

"OSSER   1    SE 
VTAM 


SA61KAL    1    WSw 
_SHT   FLAT    15    Ef 
■".    UKCLO    DAM 

SAM  ANGELO  KB  I 
'AN  ANTONIO  »b 
SAM  ANTONIO  NUi 
SAM   AUGUSTINE 


SANTA  ANNA 
SARIFA  T  £ 
SOWLENBUR& 

SEALY 

SEGOVIA 

SEGUIN 

SEMINOLE 

5EYN0UR 

iHJUtftOCK 

shankock  radio  k8yp 

Sheffield 

sxerman  pump  station 

W4M0QC 


S.'MMS    2    NNV 
SINTOH 
SlATON    5    Sr 

•LIOELL 
SLOM 
iNITHVlLLE 
SNYOCR 
SOMCRV1LLE    DAM 


YOAKUM 

HALE 

PRESIDIO 

CALHOUN 


COLORADO 
COMANCHE 

HAR 

DEMAN 

BRISCOE 

WOOD 

SOHERVEL 

BEXAR 

EASTLAND 
UPTON 
WILLACY 
SAN  SABA 

ELL 

TROP 

.  SABA 
T  BEND 
T    BEND 


tb.   EDWARDS 
>2     NOLAN 


CULBERSON 


7951 

0* 

SAN  AUGUST  I 

7952 

10 

CAMERON 

07 

HAYS 

rift 

SAN  SABA 

i-<i: 

OS 

TERRELL 

son 

05 

at 

TERRELL 

BLANCO 

g.j-3 

-■■• 

DENTON 

80*7 

m 

COLEMAN 

«oai 

01 

KENEOY 

8126 

01 

FAYETTE 

WHEELER 
WHEELER 
PECOS 


i    HUDSPETH 

8RISCOE 
i    BOWIE 


30  20 
33    22 

31  *5 


94  58 
96  38 
98    30 


L01  56 

97  *7 

98  3* 
L03  55 


100  13 

96  28 

100  2*. 

100  02 


100  30 
98  28 
98    29 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SP     5P     sp: 


PLAIN 
E.  D. 

OVERTON 
i/IEW  HERALD 

HAMILTON 
UJM  CO  OF  AMER 

WAYNE 
LOWER 
JERRY 

COLO  RIV  AuTH 

w  fontenot 
:ather  bureau 

ROY 

>,  CONNER 

CLAY 

ON  TURNER 

HUGHES 

ROBt 

T  S.  LEE 

DON 

iHELTON 

lAHf 

>  C.  RUSCHE 

u  s 

•EATHER  BUREAU 

P.  M 

PICKETT 

8ETT 

J.  THOMAS 

U  S  CORP  OF  ENGINEE 

J.  D 

1SENHOWER 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

T  F.  WILLIAMS 

RUCKER 

AK  01 

D.  SANDERS 

MRS. 

LUC1LE  NOACK 

u  s 

IR  CORPS 

GULF 

REFINING  COHPA 

FRED 

W.  WELLING 

GRAC 

A  JEAN  ADAMS 

LOW! 

COLO  RIV  AUTH 

WILL 

AM  B.  JENSON 

AM  H.  BROWN 

HOWARD  0.  GOULD 

CHES 

ER  o.  COX 

T.  G 

JETER 

JEWE 

L  PLUNK  LOWE 

BYRON  A.  WELCH 

DOYL 

C.  IRVIN  WOOD 

CITY 

OF  RICHARDSON 

LOWE 

COLO  RIV  AUTH 

HRSa 

WILLIE  BUTLER 

CALV 

N  S.  LANDERS 

AGRICULTURAL  RESEAR 

LOWE 

L.  H 

CAMPBELL 

EFFI 

R.  PURCELL 

EL1Z 

BETH  HUEGELE 

MRS  LOUISE  H  JOHNSON 
GEORGE  R.  JONES 
IMOGENE  M.  OUISENBERR 


SOREN 


ALBERT  - 
WOODROW  W.  HAI 
MRS  IMA  T  MAYI 
LOWER  COLO  Rl1 
£.  M.  COOPER 
THRASHER 


UIS  I 


COCH 


LOWER  COLO  RIV  AUTI 
MRS.  P.  F.  KOENIG 
E.  PERKINS  HOLCOMB 
MRS  SUSIE  H  WHITE 
EL  PASO  NATURAL  GA 
U  S  CORPS  OF  ENI 
U  S  WEATHER  BURi 


\HtL 


CHER 


TEAUR 
.AFRANCO 


t  POWER  Al 
'AUL1NE  W 
l.  KENEDY 


OTTO  H.  BECKMAN 
LOWER  COLO  RIV  . 
J.  L.  SOWOERS 
JOHN  £.  MOFFATT 
MRS.  V.  DAUGHER 


JAMES 
DONALI 
EDWARI 


RS.  CLAUDIA  K.  YOUNG 
ITY  OF  SNYDER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 


^ 

U 

OBSERVATION 

0 

Z 

UJ 

U 

0 
P 

TIME  AND 

2: 

o 

O 

p 

TABLES 

STATION 

a 

5 

COUNTY 

< 

z 
3 

cc 

a 

I 

< 

3 

B5 

2 

< 

OBSERVER 

i 

1 

i 

a 

Is 

SONORA 

8*49 

06 

SUTTON 

H 

30  33 

100  39 

2120 

6P 

6P 

REV.  JOSEPH  E.  ELDR10GE 

SPEARMAN 

8523 

01 

HANSFORD 

2 

36  11 

101  12 

3090 

VIRGINIA  L.  CATES 

8536 

MENARD 

2225 

CLOSED  7/7/65 

SPRING  BRANCH  2  SE 

29  52 

995 

FALUN  C.  ttEIERLE 

SPRINGTOWN 

8561 

97  *0 

870 

7A 

7A 

JOE  C.  SOUTH 

SPURGEfi  DAM  8 

0* 

TYLER 

30  *8 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

STAMFORD  1 

JONES 

161* 

Cleburne  huston 

STAMFORD  2 

02 

JONES 

32  56 

1620 

STAMFOWD  COMPRESS  CO. 

STEPHENVILLE  6  SW 

8625 

ERATH 

1 

32  11 

98  18 

1*66 

REX  M.  BASER 

STERLING  CITY 

8630 

06 

STERLING 

3 

31  51 

100  59 

2290 

7A 

7A 

JAMES  T.  HINSHAW 

STERLING  CITY  8  NE 

8631 

06 

STERLING 

3 

31  55 

100  53 

2713 

PATSY  8YNUM 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

03 

BELL 

1 

31  02 

706 

8A 

BA 

8A 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

STINNETT 

HUTCHINSON 

101  27 

3180 

JAMES  E.  MC  CORMICK 

STRATFORD 

B692 

01 

36  21 

102  05 

3693 

8A 

8A 

HORACE  D.  SNEEO 

STRAWN  8  NNE 

8696 

32  40 

98  28 

1177 

7A 

MARGUERITE  R1EBE 

SUGAR  LAND 

8728  08 

FORT  BEND 

95  38 

B5 

Bfl 

ft  A 

R.  M.  LAPEROUSE 

SULPHUR  SPRINGS 

87*3 

33  OB 

95  36 

RALPH  HILL 

SUNRAY  A  SW 

01 

MOORE 

101  52 

35*0 

SP 

3P 

S  W  PUBLIC  SVC  tO 

?"»: N" 

aeifl 
B824 

0* 
01 

02 

sir 

1 

"" 

ioi  *e 

99  *2 

2  80C 
1929 

"- 

.A 

: 

frank  p.  hill 
lower  Colo  «iv  ajth 

TAMPICO 

8833 

02 

It 

100  *9 

2253 

SP 

MRS  F  IZELL  PROCTOR 

TARPLEY  1  E 

BANOERA 

8 

29  39 

1*50 

6P 

6P 

GtO&GL  U.  MATHIS 

TASCOSA 

01 

OLDHAM 

2 

35  3* 

102  19 

3176 

6P 

ROY  TURNER 

5BS9 

RUSK 

12 

32  19 

94  31 

340 

c 

WILLIAM  F.  DANIELS 

WILLIAMSON 

570 

8A 

TELEGRAPH 

3 

30  20 

99  55 

1720 

6A 

LuwtK  COLO  RIV  AuTH 

03 

FANNIN 

10 

96  02 

520 

c 

ARTHUR  B.  DARLING 

TEMPLE 
TEMPLE  3  St 

0911 

03 

BELL 

1 

31  06 
31  03 

ni> 

700 
650 

BA 

8A 

TtMPLt  uAILY  TELEGRAM 
BLACKLANU  EKP  STATION 

TENNYSON 

8920 

06 

COKE 

3 

31  4* 

100  18 

1960 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AuTH 

TERRELL 

03 

KAUFMAN 

15 

96  16 

530 

FINIS  G.  EPPLER 

TESCO 

B939 

02 

1 

32  30 

100  15 

2000 

Hi 

ROY  E.  FERGUSON 

TEXAPKANA  OAM 

CASS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMPSONS  3  WSW 

500* 

03 

LIMESTONE 

1 

31  25 

95  38 

96  3S 

72 

481 

8A 

Si 

8A 

c 

MLAJSTUN  LIGHT  ANU  PoWEK 
JOHN  C.  PACE 

THREE  RIVERS 

9009 

LIVE  OAK 

B 

28  28 

150 

MRS  VIOLA  E  ADLOF 

THROCKMORTON 

1 

33  11 

1320 

8A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CoJ 

THURBER  5  NE 

9015 

03 

PALO  PINTO 

1 

32  32 

98  20 

964 

*p 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

TILOEN 

9031 

09 

MCMULLEN 

8 

28  26 

98  3  3 

256 

BA 

BA 

U  $  SOIL  CONS  SERVICE 

TINNIN  RANCH 

903  7 

05 

REEVES 

9 

31  IB 

104  00 

3270 

JOHN  0.  TINNIN 

TOMBALL 

J076 

08 

05 

REEVES 

l9 

30  06 

95  37 

200 

2822 

7A 

6P 

JAMES  A.  MCT1GR1T 
JOE  C.  KUHN 

TRENT  2  ENE 

9122 

TAYLOR 

32  30 

100  06 

1920 

J.  C.  CHAIN 

TRENTON 

9125 
9132 

02 

COLEMAN 

l3 

33  26 

99  13 

1400 

7A 
hi 

GRADY  S.  VINCENT 
LOWER  COLO  RIV  «UTH 

TR1N10AD  1  SW 

HENDERSON 

15 

32  08 

96  06 

292 

8A 

TEXAS  POWER  AND  LIGHT 

TROY 

9153 

0) 

BELL 

1 

31  12 

97  IS 

680 

5P 

VIOLA  TEAFF 

TRUBY  3  ESE 

91'.- 

02 

JONES 

1 

32  38 

99  53 

1706 

6  A 

DAN  E.  BRAZEE 

TfiUSCOTT 

9163 

02 

KNOX 

10 

33  *5 

99  *9 

1529 

7A 

7A 

JOE  P.  BULLION 

TURKEY 

9175 

9191 

02 

SWISHER 

10 

34  32 

101  *6 

100  5* 

3500 
2  320 

flft 

8A 

M 

KENNETH  E.  RAMSEY 
ARV1LLE  SETL1FF 

TYLER  5  NE 

921* 

04 

SMITH 

8A 

8A 

L>R.  ELOON  W.  LYLE 

UM6ARGER 

J224 

:>. 

RANDALL 

10 

34  57 

102  07 

3  746 

UVALDE 

»26S 

06 

UVALDE 

905 

8A 

6A 

HARRY  E.  CARPER 

VALENTINE 

92  70 

05 

JEFF  DAVIS 

11 

104  29 

HOWARD  C.  GIBSON 

VALENTINE  10  WSW 

9275 

35 

PRESIDIO 

11 

30  30 

104  38 

4420 

7A 

CLAY  E.  MiLLERt  JR. 

VALLEY  JUNCTION 

vt>a: 

:* 

ROBERTSON 

30  50 

96  38 

272 

BA 

CHARLE5  D.  JONES 

VALLEY  VIEW 

izBt 

03 

COOKE 

15 

97  10 

720 

7A 

CECIL  A.  MCFAHL1N 

VAN  HORN 

9Z9! 

05 

CULBERSON 
TOM  GREEN 

" 

31  02 

31  21 

I"o" 

40*8 
1900 

->p 

6P 

U  S  WEATHER  BUREAU 
LOWER  COLO  RIV  "UTH 

VEGA 
VERNON 

9  3  3 -J 

Oi 

OLDHAM 
WILBARGER 

i 

35  IS 

3*  10 

102  26 

3997 
1212 

7A 
6P 

7* 
7A 

H 

A.  F.  LINGER 
CITY  OF  VERNON 

VICTORIA  wa  AIRPORT 

9*10 

02 

VICTORIA 
COLEMAN 

\ 

31  37 

96  55 
99  3* 

1650 

MID 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 
LOWER  CULC  NIV  AjTH 

9*17 

03 

MC  LENNAN 

1 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WACO  WB  AIRPORT 

1 

500 

MID 

U  S  WEATHER  uufiEAU 

WAELDER  7  SSW 

GONZALES 

97  20 

367 

THOMAS  W.  STE1NER 

WALLER  2  SSW 

95  57 

143 

TA 

ROSS  I.  DAVIS 

WALNUT  SPRINGS  *  ESE 

9*56 

03 

BOSQUE 

1 

32  02 

97  *2 

860 

7A 

CLOSED  5/27/65 

WARREN 

9*80 

04 

TYLER 

7 

30  37 

94  25 

116 

bP 

6P 

THEODORE  BUSSELLE 

WASHINGTON  ^TATE  PARK 

WASHINGTON 

30  20 

96  09 

210 

7A 

7A 

c 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

9*99 
9501 

H 

TOM  GREEN 
COKE 

3 

\\    48 

100  43 

2120 
2535 

BA 

7  A 

C.  G.  PARSONS 
JAMES  N.  COUNTS 

WAXAHACHIE 

9522 

03 

ELLIS 

15 

32  24 

96  51 

628 

5P 

WAXAHACHIE  FIRE  OEPT. 

01 

ARMSTRONG 

c 

WEATHERFORD 

9532 

15 

32  46 

1100 

: 

HAZEL  P.  STUMPP 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

9559 

0? 

SAN  PATRICIO 

97  25 

8A 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

WELLINGTON 

9565 

COLLINGSWORTH 

34  51 

100  12 

2030 

WESLACO  2  E 

95B6 
9655 

10 

03 

HIDALGO 
WHARTON 

11 

26  09 

96  06 

75 
108 

5P 

5P 

TA 

5P 

: 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 
GEORGE  L.  SCHEEL 

WHEELOCK  8  SSW 

0* 

ROBERTSON 

30  47 

384 

ROBERT  E.  LONG 

WHITNEY  OAH 

03 

BOSQUE 

97  22 

574 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WHITSETT  2  SW 

9717 

LIVE  OAK 

221 

PRENTICE  TAYLOR 

WICHITA  FALLS  WO  AP 

02 

WICHITA 

10 

33  58 

98  29 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

02 

WICHITA 

10 

3  3  56 

98  35 

960 

ss 

GAIL  V.  MITCHELL 

WILLS  POINT 

■v80l 

0* 

VAN  ZANOT 

12 

32  42 

96  01 

532 

8A 

JACK  GIBBARD 

9829 

05 

WINKLER 

103  09 

2T90 

GLENN  W.  HOWARD 

WINK  FAA  AIRPORT 

OS 

31  *7 

103  12 

2807 

WINNSBORO  6  SW 

M3fi 

0* 

WOOD 

10 

32  53 

95  20 

429 

8A 

CLAUD1NE  WOODARD 

WINTERS  9  NNE 

9a45 

02 

TAYLOR 

32  06 

99  5* 

1965 

7A 

7A 

VOLLIE  W.  IRVING 

WOLF  CREEK  OAM 

36  1* 

2700 

SAM  J.  HANDLY 

WOLFE  CITl 

91 

670 

MARION  W  MC  WH1RTER 

WOODSON  5  NNE 

9893 

o: 

THROCKMORTON 

1 

1300 

HILMON  LATHAM 

YOAKUM 

9952 
9953 

:  7 

DEWITT 

* 

29  18 

97  09 
97  30 

383 
262 

6P 

81 

PAUL  LEO  BRIER 

05 

EL  PASO 

11 

31  *2 

106  19 

3668 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

ZAPATA 

9976 

09 

ZAPATA 

11 

26  5* 

99  16 

335 

6P 

CONRAOO  H.  SERNA,  JR. 

CLOSED  STATIONS 

CASTOLON 

1524 

05 

BREWSTER 

11 

29  08 

103  30 

2124 

5P 

5P 

CLOSED  6/30/65 

L1NDALE  5  SE 

52  i  a 

32  27 

95  22 

CLOSED  6/30/65 

MAVERICK  RS 

5674 

05 

BREWSTER 

11 

29  17 

103  30 

2  700 

5P 

5P 

CLOSED  6/30/65 

8536 

06 

MENARD 

3 

99  50 

CLOSED  7/7/65 

WALNUT  SPRINGS  *  ESE 

9*56 

03 

BOSQUE 

1 

32  02 

97  42 

860 

7A 

CLOSED  5/27/65 

NEW  STATION 

MINEOLA  NO  2 

5955 

04 

WOOD 

12 

32  40 

95  29 

410 

7A 

7A 

OAN  H.  LINDLEY 

r 


Cold..te 

o 


-O 


Hitchl.nd  I  t>      » 


■rryton'f  TS'lfCtl 

O         O       O    Vq.  i 


Cooleo  | Stratford  Gruver 

O  i  -.->_      '  Wolf  Cr.  Dan  Lipscomb  £ 

j|Bu»."  ■»>>       |  O  I  I   O  •   I     •     t 

",  _0_p«lhart_JAA  API  Spear.«n  |    f      ' 

l^w.-is.ro^^"  '"'-.Sou.  B3s!8— -^ 


"•       J I         "°r*e.rJ£_  '•    |  ma.1  -p  [  Gageby   lw    | 

-■°  1  [plains     l^~frrtrrs 

Panhandle     Pampa    Water    PI 
A»arillo    WB   AP        O-  I 

Veg»  O- ^;  Jshamrocl 

(Janyon         |      ClSde        |    |  Shanr 


Shamrock 


|      Dimmit    6E 
Olranltt  -OO 


i: 


He.phlc  ^^ 

-O-  Tulla    Silverlon  i  J  Ta»plco    Childress    FAA    aJ«    ntl 
|!        iress         |        -O  I     °  IQ.rh.ldr.-sNgsr* 

H»rt_ • Quit  ague  Q_J  Jchllllcotlw 

O"  "  •  riomot    lS        O;     "  ^      i 

O       I  "P  Northfield 

Plainvle*  I 


I 


!«--  i_fc>w 


o 

Quanah    5SE 
N 


II  Floydada    2SW 

■O-  I     Abernathy   I 

iLittiefieid    in  n *i    nA,   .i,.,/. 

,rto„-T*-pep  It^^^P.oydad,    4n^0UpN& 

-O-  I   !      -Ok-  I     Crosbyton  ' 

-O-  I       Vi'       Lorenzo  II 

Level  land    Lubbock    WB  AP  Snur    1WK" 


Guthrie 
I       O 


|  Benjajiln 

o 


lo    KBYP 
33 


•  FT fO^  ' Clarendon I . 

rf 'i.Liie    8NE     Hereford    lll.barger  *  Wellington! 

I r-*-— L-l Jt£y.ld.   ,»|J  ■»■       I 


Wellington! 

■".    1,|J J ^_ 

I*               -O-  Hemphls     "I 
PfBrlce  I     ^ i_ 


J      Plains       HIGH 

ir 


i 


Slaton    5SE 


lEOl  Throe k.or ton 

■      I       ^„-_.      I 


Jayton-f>  Haskell    61f«0 

-O  O 

Haskell 


Loop_2NW    O  j 

PLAINS 

-o 


:     Tahoka       . 

•o-   '       <>     ;    -o-Post 

Brownfield    ?E  a 

|      0  Donnell|  '  As"e 

Q  Polar     |  i  Stafford  J. 

T  "■    ■  „>.„"  "Bamlln*       "O         » 

.  .    Rotan  •  stamforl 

Gall  -O 

O  Snyder  <-. 


4s 

Red    Bluff    Da 


Hentc 

NO 


Midland    WB    AP @ 
Wink    FAA   AP  Q    5       Garden   City    lE'O 


I  v- Wink-^ ^Pcnwell- 

/  I  I  -o-l 

i  i        Pecos        Monahans | 


I     .   Crane  ^ 
/    '    x  I  Imperial 
Grand, alls  3SSE      0    \ 
*ent  O  ^-Baltnorhea  Exp.  Pan/     Byenavista  2NE  ^j 

'TRAN$  N 


1\ 

■r<     \pec6s      ■-b"""li, 

I   O  Fort  Davle>v  i ' 


Ft.  Stockton  KFST  Radio 

-o 


<*"  I  O  f       Anson  I 

O  I  Snyder       |  Q  i  -0-      Q  4» 

I ^J»»»»»aJ»MU.6s,.| I Tesco  |         | f 

«J  I  Loralne    Roscoe     O      0  T"nt    2S^~1 

I       Ackerly    3SE  I  »  '      O"  1  (0>)l 

norah  Big   Spring    Fid    St.   ^-  ^^   Clty     (Ab1Iene    WBAJ. 


Soring 


f 


Midland  4ENE 


h-H- 


Rankl 

-o- 

O-  McCamey 


Croi=s 
0  Lake  JbL 

n v-"--  I  1     linfrr  'a>m':  -  0u"' 

.      sterling  City    sire  _  O  oak   Creek   Lake     1 
erling   City     *       TSoTert    Lee|         Novice    IE    °  s 

1  O      |  "°"       *""ds  Clrcek  D"  + 

Garden  City    16EJ-  '         Q         Tendon        '  ^ 

Cope    Ranch        ,      iat„    valley  1  .radar  0 

O 4— '  x  "paint    RoTkO 

Fu^rR'al^irO-s^-0-,,.,,,         '        0       Wlnchell 
,  oan    Angejo    uara      nnole    2N    O" 

San    Angelo    WB    AP  ^J.  |       U°.I,!    '"  r" 

'     Sherwood  Q     '       *2?  0    ,     c'0P Ranch  I 

ig  Lake        nertzon   O     !     ^v    Vai"=°u"''  Eden   2      •">l,n• 
•                         Christov.lO  |     .Q.        0 

1     QBarnhart      I 1      I  Eden    Harco 

1.  Benard    13WNWp        ,-0  |      ' 

Eld°ra<,F9tnrKa0vett    MNWO       I     l-^  j 
Eldorado    3SSW    Ft.    McKavett    3ENE   ^^  I 


na  <> 

Sheffield.   Ozona  8WSW 


Eldorado  19SW" 


-  O    Cf 


Jones    CB  RchVO     London 


r 


Hclntosh   Rch 
"°"  Junction  ^AA    AP/=\ 

EDWARDS"— lt2|S    ft|Ct 

|J  Humble    Pump    Sta  I       Lq  ,c      R| 

lj.ll   R 


Sonora    Exp.    Sta  -Q- 

O  Panda le 


—  O- 


Telegraph ; 
0  Hall_Rcl 

Cloudt    Ranch 


Sanderson                                                                                           ,  _^      Cr  jder-Rcli^-J 

\ 1 a    |  Rocksprlngs    Ly>xha»en  !»cM 

W                           iLangtry                     Lo..    Alt.  Pr.de    R.nch  <?-    ^ 

',           '—K—ImJI.  I             -L.i.| 


\ 


K 


kCamp  wooo     -        | 
B   City    Brackettvllle       |  S.bln. 

@V     -o-       '  c 

V  ""lo1  -o- 

V  I     Uvalde^ 

i    j \^r — 

l0—        \  ',  O-  L.   Pr,». 


Del    Rio   WB    City 


E.gle    PaB«       Icry.tal    City 

<►■  '       I        _,  y 

■Inter    O.vcn   E»p    St."^  *li ' 

\        I    lo 

Crrlio  Spring. 

-f> 

C.t.rln. 


"     Irldcep-.rt  .           I                          r.r.er.vl  1  le  0      ^                  . y— 1 ■ 

L   IM.|.|»rl    DM  I  r                     o'To.b.ll.^.                               .          \                        Liberty 

J».„d    1.F  >,."■    UltU.    El>    D"                I  ^~m                                            ^            /               \                        -O 

|Ju*"»    "                                                                                       -0>-  Cypr...    1BW                                       O                       tr 

'»""■'  -'     ;•  '            ,...r\.            A.                                   „.,    ,       „       ''  °    S.I.U..    Hou.ton    Ind.p.    Il.lght.        ) 

-  ^rl   c.rrollto.     O»'eh.rd.or,         ,.,,„,,„,,  1        »  I                1                        O              |A        „ 

I-*'  '.r.|...ln.   »..'                                                          O            I  O                          '^?         fi   «      Hou.ton  S.n  J.c  Into  Du  ■ 

|       _  D »»    AP          lOOk Will     iwnw  ,                    ■•.    fcurtM                                                                S.           An.hu..     K.v 

O  ^-^                                      II  '              ~r .        Spring    llr        ifotinl.in    Ml.                                ■)                 \ -O 

I.,l.  ■<    Ukl    D..              ^1                      ,  ,             CTn.rker        O      -/       lou.t...   WB  City     \           (               ^_>     f 


ri    for  '  b   ■•■'  '•**   M4. 

■•"•  ','""  trlMfUl 

♦  O 

'•"<•''"'      f       '■■■■     ri.».ry    Bird  O 

.  ;.',..nt.ln  Cr#.fe 


ea 


\ 


\ 


**-* 


-  Mnrletti 


I»n  Pk  Exp  St.-(>"v     T      „,    "-"SSKiC 

iJVaWamTwlcblta    Vly    29    n        Bonlta 

,Truscott    lSE-^Lake  Eeap TO  I    ^<>        1 1"  s     I  Gainesville 

•  -O-    Dundee  6NHW       |BenrlettnJ  w  auenster ""  1  | 


Bosaell    SHNW  I 

j-V  Hugo      yalliaot    IE 

Kingston  ^-^  JL_  «      i 

Durant   SE_St  Col * ^O  -4-  ,„.v.el 


nleon   Dl 


Gordonville 


•        lArtlwr  Clty| 
Telephone(  -q. Paris 

Cl»rksville   2W 


Asbdown 

■©•  1 

_rvCl.rksvllle.2E        -a_,' 

I  ^i«»*     TeTarkana  IB  AP 

O   Dekalb 


f 


-o  o  -o-JI    0r*,u£   I  -"""sbo-  rfUtN  I  KAL  I 

Aaperaont  Baskell       I  *   |  "°"  -Q-    |  »  <» 

■  «.,.,„.,<    .  |—    Woodson    4HNE l  ,  H^-O-  aal     wl   «o9^T-^1 

■--Ba.lln  — -0  — T**^ —  ,-H^O-ssu.  Ilngdo.  Daa||  ,"""  •      "   f«'« 

"■  /->  •Stamford   2  «   llneril  Wells  O  V/Jg* 


•  stamfo 


iBreckenrldge 


;vo    ia  i    • 

Palo  Pinto    Ma,      -0-  O         O- 

.'       Mineral   Wells  FAA  AP,SA 
OBraios,  <|*f- 


'n  Nugent    WW        1     I  lO  OBraios,  S*?"  I 

"TrubylSE  .      I     I      Straan  8HNE       Thurbcr   SNE  , "0-» 

£-1— _l Banger   Puay   St.  |  Q ORl   _ ?  °^  \  X 

lAbllene   WB  AP 
I  Cross  n 

OLake  ^bll 


City 
lo  City 


1     Llodale    5SE 


-0-  — '  |K*Uf»»D 

r~r  *>-.  "tt>-t°  <>  t    0  d  °  ^    v«2l__J  l^-  0 

.-O-     Morgan   milj        \  °1]      ^        o       55""      "1 

O     J         Eastland       stephen^ine  3ME>--|         O  >  •  "    S^S-  Athens 

»"        Stephenvllle  6SW   -9"      |  VV^-"sEK  DALLAS,  FT  WORTrlAREA  MAP'**       |     -Op 
|    "Lakefbllene         ^        Gora.n  •        \       •  R.lnboy, -^,.-  X         S      Corsica..    >>    |  /  V 

toters   9KNR    ~     O  H»"  fl«      ~   RlBlng  star  .-o-^  >^  .V  P"\,0rost      "°"        Trlol^^^^-C^-] 

0  Oak   Creek   Lake       Burkett'cross  Plains  #1  Dublin  .r>-'  aopperl^^ -Q-J V    °° JKkeonvllle  Exp  Sta  «->.  Jackson 


SSbreveport 
1    ^ 
U.itb.m. 

Van*      T'ler  4ire    Tatuaf     "i-teSI         " 

(EASTr£,onr~-*«i01„sterx, 

r  L'_    Henderson     "^  I 

»"  lfi-le.  iLog^nsport, 


*|  novice  IE  -  3ant,  A-  QfS  \  Co., 
Herds  Creek  Dan  JL.  f  T  Byrds  1HNEW 
X..       I  '^T   O  Cole^n    ,  0\ 


""'""^  °  Santa  «w»    0«S  \    C< 
rds  Creek  Dan  A. 
on        I  V-T* 

-O  OTalp. 
-Jalllnger  2NW  Voss 
I  ..eadav  O       » 


I 


o\ 


Mexia 


o  . 

Tancourt 


int    RoTTO  7 

'       0      Wlncbell    1WHW 
7     Doole   2N   O*^ 
I      I    O  r  IJ~  Placid 


d"j 


eld   Palestl 
,  Buffalo 


V,  Busk  ,. 
\irto  5SSW 


— o- 

#  Concord  IB   *% 

\        Center    I    ^Converse 

/Tfc-XAOI  O  Beuvllle 

<■»  iisS"  A.  Nacogdoches  2ENK.1 

^,»E^.»5JCq    IX^ocb.."!     «1\     >0^ 

\  J^     ^  GrapeLno^,         >^_*  Han   »"Eus"ne         O^ 

\     -O  Buffalo  O  Hlufkln  FAA  AP  tl    .        „i   " 

.     U....U  i»      ^  >^^l  \  Crockett  iv         /»  \   ij.         <>-BronBon 

Vc()regor     |_  Thornton        9  Je«tt         \       ^  /\  \      O         j^,^  B11l' OB  V 

■O-..    C. Bogil  N.Ji'T""         \ 


►     "T-V-       -O  I        V>    ""-J'""  »P  °     \' 

>wfl«ood  >(»  1        -rnrv*.ri^citv   G&  \ 

.•  Bullln    *I»dlan  Cao^    Coryell  City   Q)  ^ 

/      O  \    Evant  -\.    .         ,  ,••  I     a>  Rlesei 

hel!       ^_       \^>.      G.tesvllleN_c>         o^f^      Q 

'^C-ollne         ,,.,.        \McGregor     1^  '\bt^L»l 


Cottonwood  f-"  O  [X     «uBtln   iontopolls   Br 

LO_J_»«    ,  Blanco^Henl,      ^g  •     S.ithviTl^  ' 

1     ■r^~    £  I        llanchaca  -^ 

JiSCherS    Store 


HallBcb      Bup^O_,        .    ',  Blju.co^Henl,  I     >Q--     y     s.ithvlTle 

Cr4der°Bci      ^>  p.     |     B.nkers.lt^     - 


:1j      ^-   _-  aanaersaitn      rischers  store 

■  IBchO  Eerrvllle  Canyon  Dam   l-J»w£^\San  Bar/; 

«.i™-nTh Spring    Branch    2SE  O^T    '^  IO» 

Nelfon   Rch  Boerne^).    J      ^"9"  Cannon  ^D 


springs    Ly^nxhave 
Pride   Ranch  <V 

■J  Lea.k«y  Fair   Oalts   RcJ^r.—  q 

Cwp  Wood     »         |       Tarpley    IE    ]  *B^lverde 


Br-    y*P±\ _ 

\|      /^     ^      Beapstea 

f^ \~    Waller" 


U      Houston  WB  City 


Sablnal    1WSW 

o  .      o 


»n    S 

Lickbart    2NW/J 
O         N  jeddo 
Dam  ^  Q/         schulenou/g' 

BewBr'aunfels  -'      '>J*iS?t*  r) / 

BchH.^'    Seguln  /  O  Waelder    7SSW 

^T-    Gonzales   1«2  ;  |  \ 

— llettsvllle   IN 


Dryer    11 


V 


O  ^  Anabuw: '  Nav  Of  f  Ice, 


•supper 


wb  ap  <r^^-r: 


^V  Toakum  QC'_ 

"      Provfde^Ctlty 


u   |        Hondo       SaiwAntonlo  Bursery         I  O  F  \       Provident  City        _>r  JJlf  T 

I  ,       _ HO ™ ^F.lls   City    4WSW^;<"  V.„0 ^    Edna   3SW  0    -»»««7  IO-  y 

,-vVL.Pryor  Pe^rs.ll    Cbarlotte  V^WT/V         I /"N    \  '  'T  hF 

O-  <H»-0-       Of-  V         °X    0  \  /    ^*%  @       \       Palaclos  F*AU  -^ 

■  P...      L.  '  .   -  Jourdantcn   4SSE    V         O    Runge  v^,^„r^^wl>  ip.  «    I  r~s  matagorda   No.    ^ 

]  Crystal  City  Dllley  I  /^  aenedy/^  Y&torla   TB  AP,  ^jft      J?> ^^ 


*-0-      Of.  V       ° 

Jourdantcn    4SSE    IkJ       "I 

•vea  Exp  Sta-O-         Big  Wells        T~  tO       ."JJ 

\  ]     I  -o-  °  Cot}11' 


■hitsett  3SW 


fjp*       Powlerton   jf^cn  [\ 

otulla     'I  n  ' 

tulla  Hlllle   Rch  ' "      > 


George   West 


o^o\/ 

"O"    Runge 

dy/  j 

f  Goliad  -Q-       *i 

V.  Goliad  IS! 
,llle   SUB/        „,„ 
/      ° 


Palaclos  FAA  AP 

^f^pnlnt   Comforts' 
Port   Lavaca   No.    2 

port  0  Connor 

istvell  WL  Ref 


Freer 

HERN 

Benavldee   1 
"    nivldes  9-*~      ' 


^  _  „\    V  Rock  port 

Aransas  Pass   2  *'  >^ 

RobstowiT*^  >^ 

^^  Corpus   Christi    WB  AP 
i   Jf 
-O  ChapwiD    Ranch 

ngsvl 


^ LJ^X 

|^  Hebbronville^ 

v-iturr 

a  iiueval 


-iapmta 

V 


O- 

Falfurrias 


pert  Mansfield 


j^— ■— ~— pcrx   inns'" 

o.  ""ft^itRt-A 

laco   2El-g~  S^Be    ■  - 


Mercedes    7S     ~V 
98 


^ro^svllrt 


REFERENCE    NOTES 


j  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Adn 


1  Building,   3600  Manor  Road, 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather 
Austin,   Texas  78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

,  .v.  h  „„„„„„.  Temnerature  in  "F  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total. 
gESZHESJEZSZ*  £XS1£Z££?£?S- ^  ^  "Sup^ental^tole  directions  Zntered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  ,  the  vector  sum  of  wind  diredoa. 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

,        ,     .     ,.     h  .  „»      n„r,n.  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the 
OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  m  local  standard  time.     u"""t  lne  bum"    .,..,„„,  „„ow  _.  eround  values  are  at  6:00  a.  m.  ,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes     table.      Daily  Precipila- 


;  of  this  bulletin. 


is  measured  m  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foo.  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mu 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

..rn.^VALETT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  "S££2E£S;£^  '".£  renf Tot  JEST  '"^Zl^"" 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpacx  may  result  in  appare. 

SNOWFALL:        Entries  of  snow.a.l  in  the  "Clima.ological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  .able,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entr.e 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distanc 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  dat. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

LNTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

LN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  ,s  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  I 

•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivale 

s  than  10  days  record 


"Evaporation  and  Wind"  table 
re  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


from  the  post  office. 

ie  data  will  be  carried  m  the  July  iss 


i  Ground"  table,   and  the  Static 


M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


;  fastest  mile  data. 


;ry  10  inches  of  new  snowfall, 
ing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  sUUon, 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpo 
■•Climatological  Data"  bill  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


ies    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily 
Indli  ated  by  reference  'R\     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  frc 


mounts  are  published  i 
i  the  recording  gage  ii 


i  of  data  in  any  month  indicate 


C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omu 

J  "Supplemental  Dal' 

SS  Thl.  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  obKrvatlon  made  ni  ar  sunse  . 

VAR  Thla  entry  In  time  of  ob.ervatlon  column  ir  Station  Index  means   variable. 

.  Thermometer,  are  generally  expo.ed  In  a  .hel.er  loca.  .rod  ground;    how.v. 

building. 


i  ground  In  that  month. 


indicates  that  the  thermometers  t 


•xposed  i 


shelter  locnted  on  the  roof  of  I 


bu,  for  which  data, re  no.  ...ted  in  the  table.,  v. >ln| »•  tool in  thl.  la 


Stations  appearing  In  the  lnd 

ondUiona  I 
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3 
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No.  of  D.yi 
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S-5 
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2 
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I 
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si 
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*    •    « 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLC  WB  AIRPORT    //R 

ANDREWS 

BIS  SPRING 

BCRGER  3  « 

BCYS  RANCH 

69. 6 

91.  8M 
91.8 
92.7 

92.  OM 

64.1 
65. 9M 
69.1 
64.7 
6*.*M 

76.9 

78. 9M 
80.5 
78.7 
78. 2M 

.  2.6 

96 
99 
97 

100 
98 

27* 

16. 
9. 
26 

7 

59 
58 
60 
58 
57 

15. 

14 
13 
1* 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

18 

2* 
2* 

24 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.71 
3.62 
1.60 
2.46 
1.32 

-   ,87 

1.20 

1.40 

•  *3 

.98 

.80 

22 

14 
15 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 

h 
i 

2 

i 

2 

c 

3 

1 

I 
2 

0 
0 
0 

skavo 

BROwNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 

86.  8M 
92.* 

94.1 

88.9 

M 

58.  TM 
65.5 
6*. 5 
61.9 

M 

72. 8M 
79.0 
79.3 
75.4 

M 

94 
102 

100 
95 

25 

S 

28. 

27 

53 

62 

58 
57 

15 

15 

3 

16. 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
24 
25 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

l.*2 
3.0* 
4.47 
2.62 
1.91 

1.39 

.72 
1.60 
1.25 

l.*3 

.96 

19 
15 
19 
22 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 

4 

9 
4 

4 

1 

2 
4 
i 
1 

0 

1 

2 

1 

0 

CROSBYTON 

DAUHART  FAA  AIRPORT 

OIMMITT 

Ot-MAS 

FLOYOADA 

91.  * 
87.8 
88.7 
89.5 
91.4V 

65.0 
60.9 
59.7 
62.3 
64.  4M 

78.2 
7*.* 
7*. 2 
75.9 

77. 9M 

-  1.5 

99 
97 
97 
99 
98 

8 
26 

28 
27 
28. 

59 
55 
51 
57 
59 

2 

15 

2 

16. 
16. 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

14 
14 
17 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
3.50 
2.55 

2.02 

1.05 

.50 
1.17 

.90 

1.98 

1.33 

.73 

.33 

23 

18 

9 

20 

2* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

! 

4 
5 

c 

4 

i 
3 
1 
1 
C 

0 

1 

0 
0 

FCLLETT 

FRICNA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

92.2 

87.2 
90.1 
92.  8M 
92.6 

65.1 
60.2 
59.3 
65. OM 
62.1 

78.7 
73.7 
7*. 7 
78. 9M 
77.* 

100 
96 
98 
98 
99 

27 

28 

26. 

31. 

25 

60 
56 
55 

57 
56 

2. 
1* 
23 

1*. 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
11 

IB 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

a 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.42 
1.32 
1.21 
1.98 
2.76 

.33 

1.10 
.36 
.41 

1.01 
.9* 

23 

9 

9 
22 
22. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
4 
4 
5 

3 
C 
C 
1 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD 

87.6 
91.7 
90.6 
93.2 
89.8 

60.7 
66.3 
61.5 
61.9 
62.7 

7*. 2 
79.0 
76.1 
77.6 
76.3 

-   .9 

96 
99 
98 
102 
98 

28. 
13. 

8 
26 

7 

58 
62 

57 
51 
60 

23. 

5. 

5 

2 
29. 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
24 
21 
23 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

a 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.11 

1.26 
2.35 

2.27 

.66 

-   .18 

.57 
.35 

.71 
.75 
.20 

27 

15 

31 

17 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

; 

6 

j 

4 

1 
C 
1 
1 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

LL8B0CK  9  N 

LLBBOCK  KB  AIRPORT       R 

MC  LEAN 

MIAMI 

MIDLAND  «B  AIRPORT     //R 

90.6 
92.5 
93.0 
91.7 

65.3 

65.8 
63.7 
67.5 

78.0 
79.2 
78.* 
79.6 

-  .8 

-  .8 

-  2.6 

98 
100 
102 

97 

27. 
18 
27 
31. 

61 
60 
5* 
62 

2 
15 

2 
13 

0 
0 
0 
0 

2  2 

25 

24 
22 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

.62 
2.47 
1.89 
3.23 

-  1.06 

-  .56 
1.75 

.36 
.85 

.67 
2.41 

1* 
20 
31 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
•> 
5 
3 

c 

3 
1 
1 

0 
0 

0 

1 

MIDLAND  *  ENE 

MCRTON 

MLlEShOE  1 

OLTCN 

PAMPA  WATER  WORKS 

92.5 

88.8 
89.1 

87. 6M 
90.* 

64.6 
61.5 
61.9 
61. 2M 
64.3 

78.6 
75.2 

75.5 
74. *M 

77.4 

-  1.* 

97 
98 
98 
96 
98 

31. 

8 

9 
28. 
26. 

55 
58 
52 
59 
57 

15 

1* 

13 

29. 

1*. 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
18 

17 
11 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

a 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
3.*5 
1.88 
1.3* 
3.38 

•   .33 

.99 

.94 
.65 

.95 

.77 

2.07 

22 
31 

9 

9 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
4 
4 
4 

3 

3 
1 
I 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

PANHANDLE 

PERRYTON 

PLAINS 

PLAINVIEN 

SEMINOLE 

92.0 
90.6 
89. *M 
91.1 
90.1 

61.3 
63.3 
62,  8M 
6*.0 
6*. 3 

76.7 
77.0 
76. 1M 
77.6 
77.2 

-   .8 

102 
99 
96 
99 
98 

25 
27 
28. 
27 

8 

55 

57 
59 

60 
60 

14 

1* 

1* 

1*. 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

2  0 
20 
18 
23 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

a 

0 

a 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
5.63 
1.68 
1.15 
3.20 

3.25 

-   .90 

.29 
1.70 
1.08 

.42 

2.09 

7 
20 
15 
1* 
22 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

e 

4 
4 
5 

c 

9 

1 
C 
2 

0 
2 

1 

0 

1 

SlLVERTCN 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SLNRAY  *  S" 
TAMCKA 

68.8 
90. 9M 
88.9 
90.9 
90.0 

60.4 
62.  7M 
60.0 
62.1 
64.5 

74.6 
76. 8M 
7*. 5 
76.5 
77,3 

.  2.0 

96 

100 
98 
99 
98 

28. 
26 
27 
26 

7 

56 
56 
53 
56 
58 

1* 
1* 
2 
15. 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

17 
16 

20 
1H 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.8* 
3.92 
5.28 
.76 
3,39 

1.21 

.96 
2.38 
1.32 

.3* 
1.92 

10 
19 
19 
8 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
9 

4 
* 

1 

2 
5 

0 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

TLLlA 
VfcGA 

89.3 
85.7 

60.2 
60.6 

7*. 8 
73.2 

-  3.7 

97 
9* 

28 
27 

55 

56 

15. 
15. 

0 

0 

15 
9 

0 

0 
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0 

0 

0 

.52 

3.6* 

.85 

.24 

1.60 

11 
20 
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.0 

0 

0 

2 
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1 

DIVISION 

76.8 
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AClLENt  pB  AIRPORT     //R 
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96.5 
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96.3 
97.0 
93.0 

'2.8 
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67.7 
69.3 
68.0 
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M 
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83.2 
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-   .7 
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26 

26 

31 

31. 
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63 
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57 
63 

2 
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2 

15 
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28 

28 
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0 
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0 
0 

0 
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0 

1.59 
1.1* 
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.88 
4.14 

.12 
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-   .80 

2.06 

.62 
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.70 

.36 

1.8* 

31 
22 
15 
15 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
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0 
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0 
1 
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3 

0 
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0 

0 

1 

CLAKENDCN 
CClE"*'. 
CCLCBAOC  CITY 
OICKENS 
iLE'   ' 

92.9 
95.5 
93.8 

- 
98.3 

62.4 
69.1 
68.5 

M 
69.9 

77.7 
82.3 
81.2 

M 
84.1 

-  1.4 

101 
99 

100 

106 

28 

26. 

31. 

28. 

5* 

61 
60 

62 

2 
2 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2  4 

10 

26 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.19 

1.08 
5.02 

.40 

-   .86 

.55 

.78 
3.25 

.17 

10 
15 
21 

15 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 

0 

0 

° 

0 

GAIL 

~*,<ILL 

CIUE«  -,i» 

92.* 
97.5 
96.3 
93.6 

94.1M 

67.1 
67.7 
70.5 
66.9 
47.  •>» 

79.8 
82.6 
83.4 

80.3 
fO.AM 

98 

103 

102 

98 

100 

31. 
13. 
28. 
27. 
13. 

61 
62 
61 
59 

60 

13 
2 
2 
3 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

24 

JO 

/H 

2B 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.16 
4.77 
1.13 
.66 
*.21 

-   .79 

.80 

2.30 

.49 

.25 

1.30 

15 
15 
23 
17 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 
9 

0 
2 
0 
0 

*"  '    -.(.AOO  CITY 

96.6 
93.8 
97. 5M 

94.1 

69.0 

48.5 

M.2« 

4«.9 

47.6 

82.8 
81.2 
84. *M 
81.7 
82.0 

-  L,0 

101 
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10* 
105 

31. 
$ 

27. 

7 
27 

61 
61 
66 
62 
62 

2 
13. 
22 

2 
23. 

0 

0 
0 
0 
0 

/•/ 
21 
/■; 
II 
29 

0 

') 
'I 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

3.72 
3.36 

1.67 
2.97 
1.32 

1.59 
2.55 

.96 
.83 
.38 

13 
2) 
23 
21 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
0 
0 
0 

3 
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1 
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1 

! 
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0 
0 
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99 
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27 
27 

a 
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• 
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6* 
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58 

J. 
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15 
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2 
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0 
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28 
2* 
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25 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

g 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.60 
2.08 
3.66 
2.08 
2.6* 

.87 

2.12 

.01 

1.22 

.57 

3.20 

.60 

1.40 

15 
7 

19 
7 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
2 

I 

1 

0 

1 

0, 

1 

■  ■'*» 
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-  2.7 
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10* 

31. 
28. 

61 

60 

1 
2 

0 
0 

2' 
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0 
0 

0 
0 

0 

0 

2.61 
1.92 
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.0 

0 

0 
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<E 

o> 
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■s 

O   C 

|z 
is 
•  s 

Ob. 

■ 

M 
0> 

a 
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5 
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s 
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• 
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a 

No.  of  Days 

■2 

•1 

|z 

a 
| 

■ 
0 
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Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

•3 
5 

■3-0 
6  o 

11 

a 

0 

1 

1 

e 

I 

0 

u 

hi 

B  * 

hi 

SHAMROCK    RADIO    KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

94.4 
91.1 
95.7 
95.4 
96.2 

66.5 
66.7 
69.0 
66,6 
69.2 

80.5 
78.9 
82.4 
81.0 
82.7 

-    3.4 

103 
97 
103 
105 
103 

26 

9. 
28, 

8 
27 

57 
60 
62 
61 
61 

2 

13. 

2 

3. 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
23 
28 
26 
29 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.22 
3.1* 
5.11 
1.76 
1.37 

1.** 

.51 
1.57 
1.80 

.89 
1.28 

7 
13 
15 
20 
15 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
4 

1 
1 

0 

WELLINGTON 

WICHITA    FALLS    WB    AP              R 

WINTERS    9    NNE 

93.5 

98.8 
95.1 

67.4 
67.9 
66,1 

80.5 
83.4 
80.6 

-    2.3 

104 
106 
101 

27 

19 
28 

63 
60 
55 

3 

3, 
2 

0 
0 
0 

26 
29 
27 

0 

a 
a 

0 

a 
a 

0 

0 

0 

2.61 
2.29 
2.** 

.50 

1.01 

.68 

1.7* 

28 
31 
27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 
2 

1 

DIVISION 

81.7 

-    1.9 

2.41 

.56 

.0 

•        ft         * 
NORTH    CENTRAL                 03 

ALBANY 
ARCHER    CITY 
BARDWELL    DAM 
BElTON    DAM 
BENBROOK    DAM 

97.2 
97.2 
96.8 
96.0 
96.3 

68.5 
71.4 
70,7 
71.2 
71.1 

82.9 
84.3 
83.8 
83.6 
83.7 

-    1.9 

103 
104 
102 
101 
102 

28 
26 
10 
9 
22 

62 

64 
62 
65 
65 

13* 
2 
2 
3 
3, 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
28 
31 
29 
28 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

1.97 

3.02 

.95 

.52 

.85 

-       .17 

.86 

1.20 

.75 

.23 

•  *o 

17 
7 

23 
7 

16 

.0 
.0 
,0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

* 

4 

1 

3 

3 

2 
2 

1 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
0 

BONHAM 

BCwIE 

BOYD    3    SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

97.8 
93.9 
95.4 
96.1 
98.5 

68.5 
71,3 
68.8 
69.3 
68.9 

83.2 
82.6 
82.1 
82.7 
83.7 

103 
103 
100 
102 
104 

27, 
27 

za« 

26 

28, 

59 
66 
57 
58 
61 

2 
13 
2 
2 
3* 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
26 
28 

27 
30 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.11 
3.91 
3.35 
1.62 
2.35 

-       .17 
.74 

.22 
1.90 
1.3* 
1.15 
1.20 

22. 

7 
17 

T 
29 

,0 
.0 
,0 
,0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
5 

3 
4 

0 

1 

3 
1 

2 

0 

1 
1 
1 
1 

BROwNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CCRSICANA 

OALLAS    KB    AIRPORT              //R 

97.5 
96.3 
97.6 
96.2 
95.6 

70.9 
69.0 
70.1 
71.7 
74,5 

84.2 
82.7 
83.9 
84.0 
85.1 

.1 
•    2.2 

-  1.2 

-  1.4 

.1 

105 
100 
105 
102 
101 

9 
23, 

9 
22 
19 

60 
63 
60 
65 
68 

2 
12 
2 
3 
3 

0 
0 

0 
0 
0 

30 
31 
30 
30 
30 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1,60 
1,10 
2.0* 
1.03 
1.70 

-  .11 

-  .89 

-  .21 

-  1.16 

-  .23 

.92 

1.00 

1.02 

,76 

.82 

10 
25 
2* 
23 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

1 

4 
2 
3 

1 
1 

2 
1 
2 

0 

1 
1 

0 
0 

OENISON    DAM 
DENTON    2    SE 
DUBLIN 
EASTLANO 

EVANT 

95.6 
95.2 

93.0 
94.  51" 
96.4 

70.0 
70.3 

68.4 
68. 4M 
70,0 

82.8 
82.8 
80.7 
81.  5* 
83.2 

-    2.1 
•    3.4 

101 
100 
98 

102 

20 
19 
9 

9 

61 
63 
61 
54 

61 

2 
2 
3* 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
27 
28 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

a 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.19 
3.1* 
3,26 
1.33 
1.3* 

l.*l 
1.6* 

.55 

1.95 

1.26 

.68 

.97 

7 
2* 
29 

7 
16 

.0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
5 
2 

3 

1 

2 
3 
2 
1 

0 

1 
1 

0 

0 

FERRIS 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT         R 

FORT    WORTH    VICKERY    BLV 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

97.4 
95.9 
96.1 
93.5 
98.2 

71. B 
72.3 
73.2 

68.8 
69.7 

84.6 
84.1 
84.7 
81.2 
84.0 

-  1.3 

-  3.7 

104 
103 
102 
99 
104 

19 
19 
10 
28 
9 

65 
62 

68 
60 
60 

2 

2 
2 
2 
3. 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
28 
27 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.86 
2.26 

,3* 
2.98 
1.87 

.58 
.53 

.45 

.92 

.13 

1.08 

1.50 

16 
2* 
17 
7 
15 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 

1 

5 
3 

0 
2 
0 
3 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

GEORGETOWN 
GLEN   ROSE 
GOLOTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 

96.9 
98.9 
97.9 
95.5 
97.7 

70.9 
69.2 
69.9 
69.1 
70. 3M 

83.9 
84.1 
83.9 
82.3 
84.  OM 

•    2.6 

102 
103 
103 
101 
101 

8 
23 

6 
28 
26. 

63 
56 
61 

58 
58 

1 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 

30 
29 
31 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.** 
,86 
.6* 
3,83 
,** 

1.96 

.28 
•  *5 
.35 

1.62 
.20 

11 
15 

9 

7 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

2 
6 
3 

0 

0 
0 

3 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

GRAPEVINE    DAM 
GREENVILLE    7    NW 
GROESBECK 
HAMILTON 
HENRIETTA 

95. 1M 

95.2 

94.8 

96.1 

96.2 

70.7 
66.3 
70.3 
68.0 
69.4 

82.  9M 

80.8 

82.6 

82.1 

82.8 

-  2.9 

-  3.9 

102 
101 
99 

102 
104 

20 

22 

22, 

10 

28. 

63 

58 
65 
58 
65 

2 
3» 

2 

2 

29. 

0 

0 
0 
0 
0 

28 
30 
31 
29 
29 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.30 
1.45 
1.42 
2.06 

7.07 

.      .82 

2.20 
.55 

.68 

.85 

2.25 

25 

28 

9 

16 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

2 
5 

8 

1 
1 
2 
2 
5 

1 

0 
0 
0 
2 

HICO 

HlLLSBORO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

KlLLEEN 

96.8 
95.8 
96.1 
97.5 
96.1 

70.* 
72.2 

70.2 
70,7 
68.0 

83.6 
84.0 
83.2 
84.1 
82.1 

-       .8 

101 
102 
101 
103 

100 

8 
10 
27 
21, 
10, 

60 
61 

64 
65 

60 

2 
2 

28* 
3. 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

30 
30 
30 
31 

0 

a 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.73 
1.42 
2.57 
1.75 
1.2* 

-      .26 

1.08 

1.20 

1.25 

.8* 

.45 

15 
25 

2* 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
3 

4 

3 
1 
2 

1 

0 

1 
1 

1 

0 
0 

LAVON    DAM 
MARL  IN 
MC    GREGCR 
MC   KINNEY 
HEXIA 

95.3 

97.3 
96.6 
95.7 
95.0 

70.3 
70.2 
70.5 
70,9 
71.6 

82.8 
83.6 
83.6 
83.3 
83.3 

•    1.4 

101 

102 
102 
102 

100 

20 
21, 

9 
21, 
21* 

61 
60 
63 
64 
65 

2 

9 
12. 

3, 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 

2  9 
30 
30 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

.21 
1.05 
2.20 
3.05 

.73 

.55 

-    1.14 

.11 
.50 
.72 

1.08 

.42 

25 
8 
24 
10 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
5 
5 
2 

0 
1 
2 

2 
0 

0 
0 
0 
2 

0 

MINERAL    WELLS    FAA    AP 

NAVARRU    MILLS    DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT    POINT 

95.8 
95.8 
95.8 
94.9 
96.2 

70,7 
70,7 
70.2 
70.5 
70.5 

83.3 
83.3 
83.0 
82.7 
83.4 

-       .6 

100 
100 
101 
101 
101 

31, 

10 

27, 

22, 

23» 

62 
62 
62 
64 
65 

2 
3e 

2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
31 

29 
30 
30 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.B2 
2.57 
2.32 
3.63 
2.12 

.90 

1.72 
1.19 

.96 
1.37 

.72 

16 
16 

7 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

3 
4 

6 

4 

3 

3 
2 
3 

2 

I 
1 

0 

1 

0 

PROCTOR    RESERVOIR 

PLTNAM 

OUNLAN 

RANGER    PUMP    STATION 

RI5ING    STAR 

95.4 
96.9 
97.2 
94.3 
91,  1M 

69.9 

71.1 
70.5 
69.8 
68.  4M 

82.7 
84.0 
83.9 
82.1 
79.  BM 

100 
101 
105 
100 
95 

9 
27* 
21 

9 
24, 

60 
66 
60 
64 
58 

2 

14, 

2 

3. 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
31 
31 
27 
20 

0 
0 
0 
•0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

l.*8 
,5* 
.95 

2.00 
.40 

-    1.33 

.69 
.22 
.68 
1.36 
.35 

2* 

7 
24 

7 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

2 

3 
1 

1 
0 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

ROSEBUD 

SHERMAN    PUMP    STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE    6    SW 
S'lLLHOUSE    HOLLOW    DAM 

96.4 
95.4 
95. 7M 
94.7 
96.9 

M 
69.9 
67, 6M 
68.4 
70.2 

H 
82.7 
81. 7M 
81.6 
83.6 

-    1.7 

101 
101 
100 
100 
102 

9 
22, 
28, 
28* 

20 

61 

59 
64 
63 

2 
2 

13, 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

31 
31 
27 

27 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

a 

0 
0 
0 
0 

2.*7 
1.25 
2.93 

1.66 
•  *7 

.    1.36 

1.65 

.49 
l.OO 

.40 

.22 

9 

7 

15 

16 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 

6 

3 

1 

0 
3 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

0 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACC   DAM 

WACO    WB    AIRPORT                         R 

98.4 
95.3 
96.0 
95.6 
97.6 

69.6 
71.8 
70,4 
72.9 
74.4 

84.0 
83.6 
83.2 
84.3 

86.0 

-  .9 
•    1.5 

-  2.1 

.5 

105 
101 
103 
101 
102 

10 

9 

27 

16 

20 

65 

68 
63 
66 
66 

13« 
14. 

3. 

3 

3, 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 

28 
30 
30 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 

1.17 

2.56 

.82 

.6* 

-  .44 

-  .86 
.97 

-  1.04 

1.46 
.59 

1.35 
.29 
.25 

11 

16 

17 

9 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

* 
3 
3 

1 

1 

2 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

WAXAHACHIE 
WEATHEHFORO 
WHITNEY    DAM 

95.5 

97.3 
96.0 

70.0 
70.1 
70.6 

82.8 
83.7 
83.3 

.       .6 

101 
104 
102 

21 
28 
11 

65 

62 
64 

3 
2 

3. 

0 
0 
0 

30 
28 
29 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.63 
1.69 
3.1* 

.02 

.95 

.63 

1.60 

16 
15 
25 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

4 
5 

4 
1 

2 

0 
0 

I 

DIVISION 

83.2 

.    1.6 

1.89 

-       .04 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  265   - 
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TEXAS 
AUGUST    1965 


Temperature 

Precipitation 

4 

>  a 

e 
en 

< 

|z 

I! 

e 
In 

S 

• 
Q 

1 

3 

a 

l 

a 

No.  of  Days 

3 

•3 

.2 

iz 

!§ 

h 

a 

n 
— 
I 
6 

• 

a 

Snow,  Sl©e! 

No.  of  Day. 

Station 

Max. 

Min. 

■3 
5 

■S-o 
z  g 

• 
a 

o 

a 

I 
1 

0 

1 

i 
8 

-si 

B  k 

1 1 

si 

S  o 

#    #    • 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

ATHENS 

BCN  WIER  2  E 

CARTHAGE 

CENTER 

96.0 
96.2 
93. T 
94.3 

95.0 

70.6 
71.7 
66.1 
66.5 
67,8 

83.3 

84.0 
79.9 
80.4 
81.4 

100 
103 
99 
101 
104 

9 

9 
20. 
21 
20 

66 
62 

61 
58 

60 

13. 

2 
11 

5 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
28 
31 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.78 
1.83 
2.32 

1.77 

3.01 

-  1.13 

-  1.96 

.65 

1.12 

,76 

.70 

1.53 

15 
10 
25 
23 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

! 

3 

t 
• 

1 

2 
1 
1 
2 

0 

i 

0 
0 

1 

CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  E 
CCLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CCNROE 

95.0 
93.8 
94.1 
95.1 
95.1 

69.6 
68.8 
68.2 
'3.4 
69.9 

82.3 
81.3 
81.2 
84.3 
82.5 

101 

100 
100 
100 
100 

22 
22. 
21 
9 
21. 

60 
61 
62 
67 
64 

2 

1 

13 

12 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
27 

29 

30 
30 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.42 
1.3B 
3.26 
2.06 
2.31 

.42 

.51 

1.50 

.93 

.80 

7 
24 

8 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

! 
! 

! 

: 
< 

c 
1 

2 
1 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 
OIALVILLE  2  W 
EMORY  3  ESE 
EVADALE 

95.5 
95.0 
93.5 

92.8 

68.4 
71.3 
69.5 

68.8 

82.0 
83.2 
81.5 

80.8 

101 
101 

100 

99 

21. 

20. 
20 

21. 

60 
62 
64 

65 

3 
2 
3. 

26. 

0 
0 
0 

0 

30 
30 
29 

28 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2.82 
2.73 
2.27 

1.42 
3.39 

1.29 

1.77 

.62 

.80 
.95 

24 
21 
24 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

! 

t 

i 

2 

1 

I 

1      2 
2 
2 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

FAIRFIELD 
FRANKLIN 
FRANkSTON  2  SW 
GlLVER  2  W 
GL'DE. ATER 

91. 5M 
95.3 
9*. 5 
94.9 
93.1 

68. 4N 

69.3 

68.6 

67.5 

70.1 

80.  OM 
82.3 
81.6 
81.2 

81.6 

97 

100 
101 
103 
100 

20 

21. 

20. 

21 

21 

61 
63 
59 
56 
61 

2 
12. 
2 
2 
2 

0 

c 

0 
0 
0 

25 

31 
30 
31 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

3.33 
3.23 

2,10 
2.23 

.20 

1.25 
1.50 
1.50 
1.29 
.08 

24 
25 
24 
22 
24. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

t 
■ 

< 
4 

c 

1 
4 
1 
1 
>   C 

1 
1 
1 

1 

0 

hempstead 
henderson 

hlntsville 

jackson  hill  guard  sta 

jacksonville 

94.6 
93.3 
94.6 
94.0 
92.0 

69.0 
69.0 
70.6 
68.5 
70.6 

81.8 
81.2 
82.6 
81.3 
81.3 

-  1.0 

98 

loo 

100 
101 
9B 

11 
21 
21 
21 
20 

65 

60 
65 
62 
68 

13. 

3 
13 

2 
27. 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 

30 
29 
25 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

2.67 
2.23 
2.79 
5.34 
.12 

-   .72 
.   .02 

.82 
.70 
.54 

1.49 
.12 

11 
29 
14 
25 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

« 

! 
1 
( 

I 

3 

3 
1 
4 

e 

0 
0 
0 
2 
0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBTVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LCNGVIE* 

93.5 

94.6 
92.7 
93.9 
94.5 

66.7 

68.8 
68,6 
69.0 
68.9 

80.1 
81.7 
80.7 
81.5 
81.7 

-   .8 
.  2.6 

100 
101 
99 
100 
102 

22 
19 
20 
21 
21 

61 
58 
64 
63 

60 

1 
2 

1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
29 
27 
30 
31 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

2.02 
,68 
6,78 
5.60 
2.09 

3.O0 
.   ,47 

.40 

.38 
1.48 
1.54 

1.10 

25. 
8 

23 
25 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

c 

0 
0 
0 

1 
2 

K 

! 
< 

0 

c 

« 

4 
1 

0 
0 

3 
3 
1 

LCvELADY 

LLFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 
MINEOLA  NO.  2 

95.9 
94.2 
95.9 
92.9 
96.5m 

68.6 
70.3 
71.3 
67.0 
68.9 

82.3 
82.3 
83.6 
80.0 
82.7m 

•  1.1 
-  3.8 

101 
101 
100 
98 
102 

20 

20 

21. 

21* 

21. 

62 

61 
64 
37 

60 

2 
2 
2 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
29 
31 
27 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.06 
1.53 
1.12 
2.53 

1.05 

.00 

.38 
.66 
.45 
1.26 
.63 

24 
22 
29. 
22 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
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67 
67 

12 

13. 

13 

13 

13. 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
27 
31 
29 

30 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 
2.32 

2.60 
1.64 
1.52 

-  .06 

-  .94 

-  .91 

1.39 
1.10 

1.10 

.62 

1.01 

25 

7 
14 
25 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
5 

5 

2 

2 
2 
2 
1 
1 

1 

1 
1 

0 

1 

HALLETTSVILLE    1    N 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

LA   GRANGE 

97.6 
97.3 
97.2 
93.5 
94.3 

71.2 
69.7 
72.4 
73.5 
72.1 

64.4 
63.5 
84.6 
63.5 
63.2 

-  .1 

-  1.5 

102 

101 

102 

98 

98 

31. 
10 

9 

1 
22. 

65 
64 
67 
68 
67 

13. 

11 

13 

12 

13. 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 
31 
29 
30 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

1.10 

.59 

.45 

1.15 

4.22 

-    1.63 

.58 
.21 
.34 
.39 
1.57 

6 

21 

5 

2 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
1 

6 

4 

1 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
2 

LEXINGTON 
LULIM 

MATH  IS 

NATALIA 

NEH   BRAUNFELS 

95.1 
96.4 
94.7 
97.8 
96.4 

71.3 
71.2 
72.6 
70.3 
68.9 

83.2 

83.6 
83.7 
64.1 
82.7 

•    1.5 
.    2.6 

99 

100 
99 
102 
101 

20. 
10 
2 
18. 
10 

65 
66 
67 
64 
63 

12 
11 
13 
12 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

30 
28 
31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
1,28 
2.41 
2.32 

1.07 

.       ,64 

•    1.01 

.56 

.57 

1.89 

1.75 

.26 

24 
12 
3 
21 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
3 
5 

1 
1 
1 
1 

0 

0 
0 

1 

1 

0 

NIXON 
RED  ROCK 
RtFUGIO 

97.1 
96.8 
93.2 

71.5 
69.9 
72.6 

84.3 
83.4 
62.9 

100 

100 

98 

27. 

23. 

1 

65 
63 
69 

12 

12. 

13. 

0 
0 
0 

31 
31 

27 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1.15 
1.58 
3.61 

.47 

.97 

1.23 

5 

25 

2 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

ft 
3 
7 

0 

1 

3 

0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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RCCKPORT 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 
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SEALY 
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YOAKUM 


DIVISION 
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HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
HAURBRO 

NEW  GULF 

ORANGE  <.  NW 

PALACIOS  fAA  AIRPORT 

PIERCE 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  wB  AIRPORT 
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SUGAR  LANO 

THOMPSONS  3  WSW 
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CCTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
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TIlOIh 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
AUGUST    1965 


Temperature 

Precipitation 

5,1 

s  3 

>  a 

5   g 

« 

a 

1 
< 

|a 

1  2 

Ok 

• 
i 

Q 

% 

2 

a 

■ 

Q 
e 

■ 

& 

s 
a 

No.  of  Days 

3 
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■a 

J 

|z 

|| 

■ 
o 

o 

I 

& 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

SUUon 

Max. 

MIn. 

3 

H 

•S-o 

a  o 
xO 
Z  o 

0 

« 

I 

© 

l\ 

l  B 

si 

•II 

MISSION 

96.6 

73.1 

8*. 9 

-      .9 

101 

27. 

67 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.22 

-   1.** 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORT    ISABEL 

69.1 

75.9 

62.5 

-    1.2 

93 

20 

70 

6 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.11 

-       .08 

.81 

6 

.0 

0 

ft 

1 

0 

PORT    MANSFIELD 

87.8 

76.* 

82.1 

90 

28. 

7C 

13. 

c 

6 

0 

0 

0 

1.15 

•  *7 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAYMONDVILLE 

9*.* 

72.* 

63.* 

.    1.6 

99 

28. 

66 

13 

0 

30 

0 

c 

0 

3.06 

.06 

.99 

* 

.0 

0 

* 

* 

0 

SAN    BENITO 

93.0 

73.8 

83.* 

98 

28. 

71 

13. 

0 

27 

0 

0 

0 

.98 

.27 

8 

.0 

0 

* 

0 

0 

"ESLACO    2    E 

93.2 

72.7 

83.0 

97 

27. 

67 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

.95 

-    1.72 

.31 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

83.3 

-    1.7 

1.6* 

-       .92 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   107°  ON  THE  31+  AT  3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,   51*  ON  THE  12TH  AT  MARATHON  AND  ON  THE  20  AT  LIPSCOMB 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   7.07  INCHES  AT  HENRIETTA 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   .00  INCH  AT  6  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  *.02  INCHES  ON  THE  13TH  AT  NEW  GULF 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  269  - 


DAILY  PRECIPITATION 


fEXAS 

AUGUST  1969 

« 

Day  of  Month 

Station 

c-. 

1  |  2  ]  3 

,|s| 

6 

'1 

•1 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17   18 

19  | 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  |  28   27 

28   29   30 

31 

•   •   • 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

.41 

.03 

.01 

.12 

.91   .19 

.01 

.01 

.03 

ACKERLY  3  SE 

2.02 

.30 

.09 

T 

T     .19 

T 

T 

.35 

.49 

.02 

AM.AR1LL0  .B  AIRPORT    I  ID 

1.T1 

T 

T 

T 

.96 

.01 

T 

T 

T 

.19 

T 

1.20 

T 

.01 

T 

T 

ANDREWS 

3.62 

.35 

1.A0  1.30 

.10 

.10 

.22 

■  19 

big  SPRING 

1.60 

.10 

T 

T 

.(T   7     .A3 

.01 

.09 

T 

.13 

.42 

.28 

•  01 

MOKE* 

A. 10 

.10 

.65 

.70 

.06 

.32 

.29 

.77 

l.OA 

.03 

BORGER  3  M 

2. At 

T 

T 

T 

.15 

T 

.10 

T 

.67 

.98 

.52 

BOYS  RANCH 

1.32 

.00 

.46 

.02 

.OA 

BRAVO 

'..-.' 

.13 

T 

.10 

•  72 

.31 

.16 

BROWNFIElD  NO  2 

3.0A 

.31 

.2. 

1.60 

.19 

BULER  2  NE 

6.28 

.19 

.A3 

.16 

.05 

.05 

.07 

.23 

1.01 

2.28 

■  B9 

T 

.90 

bunker  hill 

2. ST 

.26 

•  66 

1.00 

.31 

.34 

CANADIAN  I  ENE 

*. *T 

.09 

.10 

.30 

T 

T 

.10 

1.17   T 

1.29 

.30 

.52 

■  95 

.13 

CANYON 

2.62 

.03 

.06 

.07 

.20 

.65 

.16 

.02 

T 

1.49 

CLAUDE 

1.91 

.30 

.25 

.96 

.AO 

COLOwATER 

*. 09 

.29 

.30 

2.03 

•  40 

.A) 

.60 

.08 
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1.6T 

.12 

.96 

•  55 

.06 

CR05BYT0N 

2.6A 

T 

T 

T     .TB 

.04        .At 

.21 

T 

.12 

.40 

T 

OALHART  FAA  AIRPORT 

3.30 

T     T 

.07 

.IA 

T 

1.98 

.61 

.01 

.67 

T 

0ARR0U2ETT 

2.1A 

.IB 

.19 

.36 

.13 

.09 

.30 

.02 

.70 

.01 

.02 

DIMMITT  >  E 

2,63 

.20 

1.20 

.77 

.26 

•  20 

DIMMITT 

2.5S 

.It 

T 

T 

1.33 

T     .6A 

T 

.25 

T 

.15 

T 

OUHAS 

2.02 

.36 

.1* 

.02 

.37 

.OA 

.18 

.73 

■  18 
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1.0S 

.OS 

■  IB 
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.02 

.33 

T 
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.61 

.10 

T 

.3A 

T 

T 

•  IT 

T 

FOLLETT 

3.62 

.06 

.03 
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.21 

.12   T 

.16 

.67 

.1! 

•  T| 

1.10 

T 

FORSAN 
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T 

.93   .21   .19 

.41 

1.A7 

1.26 

.66 

FRIONA 

1.32 

.19   T 

.01 

.32 

.36 
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.24 

T 

.01 
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1.21 

.60 

.Al 

T 

.09 

.20 

T 

.13 

GARDEN  CITY  1  E 

1.98 

.25 

.05 

•  05 

•24 

•04   .10 

.20 

1.01 

GRUVER 

2.76 

.02 

.63 

.46 

.03 

•  9A 

.18 

HART 

.AS 

.31 

.l» 

HARTLEY 

1.60 

.23 

.30 

.23 

.58 

.26 

HEREFORD 

1.11 

T 

T 

.23 

.03 

T 

T 

.26 

T 

.5T 

HIGGtNS 

2.27 

.AT 

.30 

.10   T 

T 

.90 

.A) 

.OT 

T 

HITCHLAND 

1.89 

.T8 

.32 

.73 

■  04 

LAHESA  1  SSE 

1.26 

•  07 

.07 

.0) 

T 

.95 

.07 

.15 

.15 

■  04 

.IA 

.17 

.02 
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A. 20 

.<.(, 

T 

.25 

.75  1.01   .95 

.19 

.23 

•  96 

LEVELLANO 

2.33 

■14   .03 

.24 

.03 

T     .11 

.36   .28 

.12 

.19 

T 

.Tl 

LIPSCOMB 

2.27 

.06 

.05 

.07 

.75 

.22 

.92 

■  30 

•  22 

.08 

IITTLEFIELO 

.66 

.20 

T 

.07 

.11   .11 

■  OT 

.10 

T 

T 

LOOP 

1.66 

•  10 

.03 

.06   .22 

1.10 

.10 

LORENZO 

1.02 

.03 

•  76 

.18 

LUBBOCK  9  tl 

LUBBOCK  KB  AIRPORT       R 

.62 

T 

■  04 

T 

.02 

T 

.36   .10 

T 

T 

.06 

NC  LEAN 

2.A7 

.93 

.02 

.OA 

.72 

.83 

.IA 

.12 

MIAMI 

1.39 

.09 

,02 

•  3A 

.12 

T 

T 

.29 

.38 

.02 

.67 

MIDLAND  MB  AIRPORT     Hit 

3.23 

T 

.03 

•  04 

.03   .02  2.A1 

.AO 

•  19 

.02 

.07 

■  OA 

T 

T 

T 

T 

MIDLAND  A  ENE 

2.37 

.65   .70 

T 

■  04 

•  9A 

.26 

MORSE 

3.2S 

1.80 

1.10 

.99 

MORTON 

3.  AS 

.A3   .03 

•  09 

.39 

.63 

T 

•14 

.AO 

.52 

.63 

MULE  SHOE  1 

l.M 

.10 

.05 

.95 

.03 

.AS 

.25 

.02 

NOTLA  3  SE 

3. AS 

.29 

T 

.OA 

.21 

T 

.01 

.10   7 

.28 

.36 

.25 

1.91 

OLTON 

1.3A 

.13   .01 

.13 

.77 

.02 

.29 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

PAMPA  kATER  mORKS 

3.98 

.03 

.AO 

.36 

.30 

2.07 

PANHAN0LE 

.91 

.26 

T 

.29 

.03 

.20 

T 

•  01 

T 

.07 

.01 

PERHYTON 

S.63 

.13 

.60 

T 

.03 

.2. 

T 

.16 

■  93 

l.TO 

1.69 

.50 

.03 

PERRYTON  10  MNM 

3.71 

.62 

.IB 

.19 

.25 

,60 

.73 

1.03 

■  13 

PLAINS 

1.61 

.36 

.13 

1.08 

•  11 

PlAIAVIE- 

1.19 

.17 

.01 

•  It 

■  41 

.06 

.39 

0UIT40VE  2  SE 

1.B3 

.26 

.10 

.91 

.31 

.03 

SEMINOLE 

3.20 

T 

.03 

.01 

T 

.01   .6A 

.11 

.16 

2.09 

.IA 

.03 
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l.M 

.10 

T 

.96 

•  U   .12 

.03 

T 

•  47 

.11 

SLATON  5  5f 

3.3< 

.09 

.76 

2.14 

SPEAOMAA 

3.92 

.Al 

.23 

T 

•  10 

.19 

2.38 

.50 

.11 

.06 
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3.21 

.69 

■  34 

.26 

.37 

1.00 

1.32 

.81 

.10 
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.76 
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•  14 

.06 
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TAHOKA 

3.39 

.09 
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T 
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2.1* 

T 
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l.TA 
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3.37 

.62 

.26 
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.99 

T 

1.10 

.80 
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•  04 
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3.6A 

.23 

.01 

.34 

.92 

T 

.01 

.31 

1.80 

LO»  ROLLING  PLAINS  02 

.■  AIRPORT     If 

1.39 

.01 

T 

■14   .38   .93 

T 

T 

.01 

.61 
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1.1* 

.34 

.31 

T 

.43 

T 
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.91 
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T 
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T 
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.14 
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T 
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CMIUICOTMI 

1.91 

.09 

.OT 

.29 

.19   .19 

|  _,:•■■■■: 

2.19 

.IA 

•  14 

.99 
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.12 

.49 

.IA 
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■■     .... 

1.01 

T 
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• 

9.02 

.11 

.09 
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3.23 

.98 

.01 

2.30 

.44 

.27   .29 

1.00 

• 
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.17 

.11 
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.90 
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2.19 
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.09 

.Al 
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T 
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.20 
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.06 

.'.. 

2.90 
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.91 

1 

.10 

T 
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T 
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l.ll 
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.07 
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•M 

.06 
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.05   .IT 
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.74 
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.91 

.19 
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.01 

.41 
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.4T 
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.20 
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.■ 

.90 

1.19 

'«>•/.  'I" 

l.U 
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2.99 
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.M 
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• 
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7 
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DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  Month 

Station 

o 

1             I 

H 

1        2    1    3 

4    |    5    j    6 

7     1 

8 

9 

10    | 

11        12 

13   j    14    |   IS 

16 

17   |   18 

19      20      21 

22  1 

23 

24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

POLAR 

2.TT 

.57 

T 

.08                   .55 

1.41 

T 

.14 

.02 

POST 

3.6B 

3.20 

.30 

.13 

OUANAH    5    SE 

2. OS 

.10 

.80 

•05      .28 

.75 

.01 

.09 

ROBY    1    ESE 

2.03 

.16 

.02 

.05      .IT    1.4D 

.03 

.10 

.08 

ROJCOE 

2.6A 

.10 

1.40      .02      .02 

.60 

.50 

ROTAN 

2.61 

.30 

.21 

.08                   .05 

1.50 

.30 

.17 

T 

SEYMOUR 

1.92 

.35 

.10 

.12      .51 

.41 

.20 

.09 

.14 

SHAMROCK 

.98 

.29 

.12 

.27 

.30 

SHAMROCK    RADIO    KBYp 

1.22 

.03 

.51 

.06 

.15      T 

.35 

.08 

.04    ! 

SNYDER 

l.H 

.01 

.15 

1.57                   .21 
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•  04 

.95 

.01 

..8 

1.44   .10 
1.94   .02 

>.l 

T 
.11 

f 

.;i 

1.13 

1.10 

T 
.99 

1.14 

.09 
.  .8 

.10 

.41 
.49 

.02 
.90 

' 

.15 
.09   ,19 

.01 

.01 

.19 

.01 

■  01 
.09 

.66 

■  II 

.01 

•  49 

1,11 

.11 

■  49 

•  01 

•HM|I> 

•••' 

.99 

1.90 

." 

.90 

1.10 
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MARSHALL 

NAUO 

MILAM  6  ENE 

MINEOLA  7  SS» 

MINEOLA  NO.  2 

MONTGOMERY 

•OSCOM 

MOUNT   PLEASANT 

NACOGDOCHES 

MAPLES    1    SM 

NEGlEy 

neuville 

nem  canev  a  nh 

nogalus  guard  station 

OVERTON 

PALESTINE 
PINELANO 
PITTSBURG  5  S 
POYNOR 
PRICE 

OUITMAN  2  S 
REKLA«  3  NE 
RICHARDS 
RIVERSIDE 

ROCKLAND  1  N 

RjSr: 

SIMMS  2  NNW 

SBjQf-EH  DAM  8 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 

TRINIDAD  I  SM 

TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
■ALLER  2  SSM 
MARREN 


'PANS  PECOS         OS 

ALPINE 

BAKERSFIELO 

BALMORHEA 

BOOulLLAS   RANGER    STA 

CAMOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS    SERVICE    STA 

CRANE 

EL   PASO    wB    AIRPORT 

fABENS 

FORT   DAVIS 

H    STOCKTON   KFST    RADIO 

GIRVIN 

C-SANOFALLS    5    SSE 

!"PER|AL 

AENT 

IA    TUNA    1    S 

"ARATMON 

"ARFA    NO    2 

"ENTONE 

"ERRILL    RANCH 
MONAHANS 
M3UA1!    LOCKE 
13E5SA 

BANTHER    JUNCTION 

FECOS 

FEN.ELL 


S»ll    FLAT     10    ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELO 
SIERRA   BLANCA 
TOYAH 

VALENTINE    10    ,s. 

VAN  nORN 

.1":   FAA    AIRPORT 

'SLETA 


EOMAROS  PLATEAU  06 

"•"SVILLE 
•LLISON   RANCH 
"ISTAO   CAM 
SARHHAST 
!IG  LAKE    •   2 

KANCO 

!:e.ett 
r.EOHE 

"ACAETTviLLE 
'SA> 

'-S-iET 
: ALLAN 
:AMP    SAN    SABA 

:amp  »ooo 
:arta  valley 

*SE   RANCH 
>STELL 

"RISTOVAL 
"1«ST0CK 
OPE   RANCH 

"TWIUJlIU 

"'    RANCH 
'IDEA   RANCH 
'EL   RIO  >B  AP 
••--E    2  N 

:ss 


:es  i 

LDORAOO   II   Na 
lOORAOO    19    Sw 


WT   "CKAVETT    1 
"EOERICkSBURG 


Day  of  Month 


2.  S3 

2.62 

l.AI 
3.10 
l.OS 

3.48 


1.23 

t.AB 
2.3A 


1.62 
1.31 
3.97 
2.12 
2.26 

3.66 
2.02 
2.98 
1.76 
2.72 

1.43 
.98 
1.26 
1.92 

5.10 


1.97 
1.15 
1.03 
t.36 
1.91 

3.30 
1.61 
2.83 


.9* 

.47 

2.13 


.31 

1.79 
2.3S 
3. OS 
1.92 
1.73 

.96 


2.10 
1.43 


10      11       12 


1.09 
1.08 


.60      .13    1,40 


.29      T 
.04      .35 


13      14      15 


.35      .05    1,60 


16  ;  17     ie 


19      20  I  21 


22       23      24 


25      26      27 


28  | 

1.25 


29      30      31 


.02 

.02 
.10 

■  06 

.02 

T 

.08 

.65 

,22 

.02 

.07 

.02 

•  15 

.34 

.05 

1.16 

19 

•  44 
.60 

07 

.03 

T 

i9 
16 

T 
.39 

.07   2.07 
•  35 


•42    1.04       ,73 


.22       .65 

'      .64       .17 
.30      .16 
■05      .06 

.15      .16 


.01 


.33 


■25      .04      .19 


01 

.08 

.06 

02 

■  09 

.02 

.10 

.11 
.04 

.27 

■  4B 

.13 
,46 

07 

.!7 

.83 

.22 

.17 


1.10 
.43 

2.30 
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TEXAS 
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AUGUST  1965 

- 

Day  of  Month 

Station 

O 

1    i 

1 

1 

1 

1 

1      1 

1      1      1 

H 

1  |  2  | 

3 

4  | 

5   l 

6 

7  |  8 

l   9 

10  | 

"  l 

12 

13  |  14  |  IS 

16   17   18 

19  |  20  [ 

21 

22  |  23 

24   25   26   27 

28  1  29  |  30 

31 

FUNK  RANCH 

2.21 

.85        .37 

.63 

.60 

GOLD 

.65 

.30   .35 

HARPER 

l.DA 

.03 

.06 

HU»BlE  pump  station 

1.10 

.60 

.50 

HUNT 

.22 

.12 

HYE 

1.18 

.66 

JAMES  RIvER  RANCH 

•  81 

.81 

JOHNSON  CITY 

•  66 

T 

.13 

.21 

.02 

T     .06 

JOHNSON  RANCH 

.66 

.37 

.10 

.10   .09 

JONES  CB  RANCH 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

1.20 

T 

.05 

.02 

.17 

.OS 

.68 

JUNO 

.SO 

.01 

.05 

.29 

.01 

.16 

KEHPNER 

.13 

.08 

.05 

KERRVILLE 

.3« 

.03 

T 

T 

.06 

.25 

T 

LAKE  VICTOR  3  w 

.00 

LA«P»SAS 

.40 

.10 

T 

.01 

.16 

.01   .12 

LANGTRY  NO  2 

.14 

.19 

LEAKEY  NO  2 

.88 

.61 

.05 

.12 

.05 

.05 

T 

LLANO 

1.25 

T 

.60 

T 

.85   T 

T 

LO«ETA 

.52 

.27 

T 

.25 

LYNXHAvEN  RANCH 

.AS 

.65 

MARCO 

HARTIN  RANCH 

.02 

.02 

MASON 

.13 

T 

.15   T 

NC  CAHEY 

.75 

.10   .06   .01 

.03        .06 

.06 

.67 

NC  tNTOSH  RANCH 

1.58 

.65 

.60 

.15 

.36 

HENARD 

1.5A 

.25 

.02 

.13 

.10 

T 

1.06 

HENAR3  13  »NM 

.86 

.12 

.76 

NERTZON 

1.03 

.28 

.28 

,*7 

T     T 

T 

T 

NILLER  RANCH 

MOSS  RANCH 

.00 

HjfiR  RANCH 

.80 

.60 

.60 

NELSON  RANCH 

•  69 

T 

T 

.19 

T 

.13 

.13 

NIX  STORE 

.20 

.20 

OAK  CREEK  LAKE 

1.66 

.21 

.05 

.39        .15 

T 

.66 

CZONA 

1.09 

.67 

.02 

.10   .07 

.22 

.02 

.19 

PAINT  ROCK 

.31 

T 

T 

.05 

.08 

■  11 

T 

T 

T   , 

PANDALE 

1.93 

.29 

T 

.66 

T 

1.20 

PLACID 

1.62 

.17 

.58 

.16 

.53 

PONTOTOC 

PRADE  RANCH 

.7* 

•  69 

.09 

.16 

RANKIN 

2.35 

.60   .15   .30 

1.35 

.15 

RED  BLUFF  CROSSING 

RIChlANO  springs 

2.38 

.81 

1.5T 

RILEY  BEN  RANCH 

•  72 

•  12 

.12 

.36 

■  12 

ROBERT  LEE 

2.A0 

.19 

.88 

.75   .31 

.28 

POCKSPHINGS 

.25 

1 

.25 

T     T 

T 

ROCKSPRINGS  22  S» 

2.16 

1.63 

.13 

7 

.56 

ROOSEVELT  2  E 

lOiMTAIN  A  HNw 

2.08 

.99 

.89 

.20 

SABINAL  1  »S" 

2.1A 

•  15 

.09 

.03 

1.85 

.02 

S«N  ANGElO  DAN 

2.28 

.85 

.56   .06   .18 

.12 

.53 

SAN  ANGElO  nB  AIRPORT    R 

2.71 

T 

.03 

.15 

.0! 

.62   .02 

T 

.06 

I. 01 

.98 

T 

.06  . 

SAN  SABA 

.00 

SANOv  2  S 

.96 

.55 

.21 

.19 

SFG-.IA 

.28 

.28 

shER.OCO 

1.66 

.50 

.60        .09 

•  25 

.01 

.01 

SLOAN 

1.06 

T 

.03 

T 

T          .51 

.15 

.12 

SONORA 

1.71 

1.18 

.20 

T 

.03 

T 

T 

T 

•  30 

STERLING  CITY 

3.30 

.56 

.20 

2.30       .12 

.12 

TARPiEv  1  E 

2.05 

.50 

T 

T 

.75 

T 

.80 

T 

tElFGRaO. 

.92  . 

•EnnySCN 

3.68 

1.32 

.80 

.62 

.02 

2.39 

.39 

.01 

T 

T 

1,46 

•  33 

.»'.--..'• 

1.67 

.96   .57 

.12   .06 

»  LEY 

2.55 

.20 

1.60   .05 

,05   ,T5 

.05 

.05 

.••"  .AtLEY  IC  NNE 

3.85 

1.20   .30 

.70 

.50 

1.19 

•     •     • 

JOuTH  CENTRAL       0' 

ARANSAS  PASS  2 

2.82 

.23 

.02 

1.65 

.35 

.10 

T 

.65 

• 

.8  AIRPORT          R 

1.32 

T     T 

T 

.26 

.93 

T 

•  10 

T 

A.SMN  Day 

.50 

•  3T 

.03 

.02 

.08 

»  '  ■••  I  .1  REFutE 

1.78 

.06 

.52 

•  68 

.18 

.65 

•  11 

.72 

•EEvlLLf  5  NE 

1.58 

.63 

.17 

.06 

' 

■LUF 

3.36 

1.22 

.16 

2.00 

• 

MtHUM 

3.39 

.03 

.11 

1.80 

.02 

.26 

.06 

,01 

1.30 

.69 

.20 

.29 

T 

T 

fAlt>.fll 

1.09 

T 

.67 

T 

.1? 

.09 

.0] 

.02 

.13 

.03 

.19 

".  »Y 

.96 

.19 

.63 

g  ->AP«AN  RANCH 

3.81 

..I 

.86 

.66 

1.30 

T 

.03 

• 

•  .... 

.75 

.T3 

: 

■  ANC- 

.16 

T     T 

C04,u"OvS 

1.36 

1  .»> 

T 

.12 

.28 

.21 

•  72 

r-»».S  '»R|»T| 

2.09 

T 

.73 

.58 

.16 

.21 

.05 

T 

.06 

--IS'l  .»  A»     • 

2.66 

T 

1.66 

.59 

.OT 

T 

T 

T 

T     .1! 

.  — 

1.55 

.21 

.TS 

.67 

.02 

.10 

T 

■  .,  .-, 

».I1 

.66 

.16 

.15 

.20 

3.00 

•  • 

2.66 

;  ,M 

.21 

.'1 

T 

.16 

liGIN 

2.26 

T 

.61 

.06 

1.19 

*IH'- 

2.1. 

.01 

.61 

.10 

.30 

1.10 

.11 

•  •  -'.. 

.9' 
1.61 

.16 

.-• 

.19 

.27 

.06 

.19 

.11 

1.02 
.98 

. 

■."•I 

2.16 

T 

1.T6 

2.12 

1.10 

.60 

.12 

.60 

T 

.  10 

/.61 

, 

.15 

.29 

1.10   .73 

T     .13 

•|NI<M 

1.59 

.06 

.91 

.10 

.06 

■  l( 

2,69 

1.66 

.11 

,|| 

.05 

./' 

.1> 

.08 

,62 

W 

1.29 

.20 

.70 

.10 

.15 

•  10 

.'. 

1.01 

.*/ 

■01  ."•■ 

..   >  1  •■     Ilk 

1.19 

T 

.•■• 

.05 

.06 

T 

.28   .11 

T 

T 

1.T0 

.10 

.01 
.02 

.-«--- 

.31 

.19 

1 

1 

•  21 

.  «l 

.»1 

.09 

.09 

.01 

T     .08 

.01 

.  19 

1.02 

1.61 

■M 

.66 

.•1 

.16 

f 

.01 

T 

.01 

.97 

' 

1.11 

.11 

.16 

.11 

.1* 

,11 

.06 

f 

■  14 

T 

.07 

.  •...-■ 

•.II 

1.19 

.'/3 

.11 

.21 

1  .5  r 

■ 

,|| 

.16 

.16 

•  36 

>    ■•• 

.26 

,11 

.96 

• 

T 

.19 

t 

.V 

.10 

.05 

.06 

.2T 

.»' 

." 

.66 

•  06 

'.'1 

■  •* 

.11 

.'5 

.'.« 

.02 

.''3 

.  . 

t,H 

' 

I 

,81 

.16 

I 

.'... 

T 

T 

1.T5 
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m 

Day  of  Month 

Station 

o 

1 

1 

H 

1    |    2 

3 

4    | 

5 

6 

7 

8 

9 

10   | 

11 

12 

13   1 

14    | 

15 

16      17       18 

19  | 

20  |  21 

22  | 

23  J 

24 

25   | 

26  |  27 

28 

29      30 

31 

nCm  braunfels 

1,07 

.21 

.16 

.26 

.17 

.29 

NIXON 

Lis 

.47 

.35 

T 

.05 

.18 

.10 

PFLUGERVIILE 

2. 78 

.83 

1.43 

.62 

.10 

POST    OAK    SCHOOL 

3.97 

.43 

1.00 

.10 

.02 

.12 

.29 

.60 

1.39 

.10 

PROVIDENT   CITY 

1.66 

T 

T 

.35 

.76 

T 

.33 

T 

T 

T 

T 

T        ! 

RED   ROCK 

1.5" 

.26 

.97 

.39 

REFUGIO 

3.61 

T         1.23 

.21 

.56 

.36 

.'5 

.13 

T 

.34 

T 

.03 

T 

UICMDO 

2.71 

T 

•  94 

1.44 

.33 

RIOMEDINA    2    N 

2.60 

1.40 

1.40 

RMSTOmN 

2.08 

T 

.10 

.23 

.09 

.32 

.73 

.13 

.15 

T           .33 

ROCKPORT 

3.36 

.10 

2.06 

.71 

.08 

.22 

.19 

T 

7 

T 

T 

RUNGE 

1,11 

.04 

•  65 

.07 

.27 

.16 

SAN   ANTONIO    MB    AIRPORT      R 

1.63 

.05 

.2T 

.87 

•  03 

.39 

T 

T 

.06 

SAN   MARCOS 

.8) 

.22 

.41 

.02 

T 

.12 

.06 

SCHUlENBURG 

2.00 

.84 

.06 

.-0 

.43 

.07 

.20 

SEALY 

1.32 

.05 

.34 

.21 

.14 

.33 

.05 

SEGUIN 

1.16 

.26 

.62 

.05 

.06 

T 

T 

T 

T 

.13 

S1NTON 

1.20 

.25 

.47 

•  08 

.15 

.08 

.12 

.05 

SNITHVILLE 

A,  65 

.75 

.24 

.10 

T 

1.86 

1.70 

SPRING   BRANCH    2    SE 

2.67 

1.05 

1.15 

.20 

.05 

.17 

.05 

MAELOER    7    55. 

2.29 

.73 

.86 

.66 

WASHINGTON    STATE    PARK 

1.79 

T 

T 

.36 

T 

•  64 

.02 

■  30 

T 

.23 

.13 

.11 

T 

T 

•ELOER    WILDLIFE    FNOTN 

1.6A 

.23 

.30 

.13 

•  02 

.66 

.17 

.11 

roMOJM 

1.71 

.19 

.30 

.10 

.04 

T 

.04 

.03 

1.01 

T 

T 

T 

YORKTOMN 

2.25 

.09 

T 

.13 

T 

.86 

.72 

.43 

UPPER   COAST                     08 

ALVIN 

6.2A 

2.35 

.01 

.64 

.19 

.04 

2.90      .08 

.03 

ANAHUAC    TBCD 

5.29 

1.36 

,11 

.20 

.33 

1.10 

.33 

.27 

.60 

.25 

.70 

ANGLETON 

2.9A 

.87 

.01 

.92 

.02 

.37 

•  11 

.14 

.50 

BAY  CITY    WATERWORKS 

3.39 

T 

.03 

.32 

.54 

.01 

.50 

T 

.44 

.09 

■  09 

.66 

.39 

■  12 

SAVTOWN 

1.73 

.30 

.65 

.55 

.02 

.08 

.13 

BEAU«0NT 

3. A3 

T 

.03 

.09 

T 

.38 

1.13 

.12 

.03 

.02 

.25      .42 

•  39 

.30 

T 

.31 

CLEVELAND 

5.51 

.02 

.98 

.09 

.47 

.05 

1.46 

.06 

•  66 

.02 

.19 

.19 

1.36 

ClOOINE 

A. 39 

1.77 

.07 

.42 

.59 

.85 

T 

.04 

.34 

T 

.16 

.09 

.06 

CYPRESS    1    SW 

.82 

.28 

T 

.54 

T 

OANEVANG    2    5E 

2.21 

T 

.06 

.14 

T 

.2! 

.30 

■  04 

.18 

.18 

.16 

.66 

.07 

EDNA    3    Sw 

3.17 

1.25 

.03 

1.23 

T 

.65 

.01 

EL  CAHPO 

1.79 

.45 

.52 

.06 

.06 

.70 

FRIEPORT    2    Nil 

3.47 

.04 

.33 

2.18 

T 

.08 

.03 

.43 

.33 

.01 

GALVESTON    WB   CITY                  R 

A. 68 

1.45 

1.61 

T 

.03 

.09 

1.03 

.97 

.10 

HOUSTON   MB   CITY                       R 

1.86 

•  IB 

.09 

.05 

1.04 

.11 

.10 

•  18 

•  02 

.06 

.01 

HOUSTON   WB   AIRPORT 

2.29 

T 

.53 

.15 

.03 

T 

.05 

.01 

.02 

T 

.48 

.21 

.13 

.25 

.04 

.39 

HOUSTON  BARKER 

2,64 

.56 

.32 

1.08 

.68 

HOUSTON   OEER   PARK 

3.11 

.44 

.24 

1.29 

.51 

.26 

.02 

.11 

.17 

.03 

.04 

HOUSTON   HEIGHTS 

3.29 

•  49 

.70 

.07 

•  10 

.13      .30      .34 

.46 

.05 

.16 

■  05 

.22 

HOUSTON    INDEP   HEIGHTS 

HOUSTON  HESTBURY 

2.47 

.56 

.12 

.30 

1.25 

.02 

.03 

.01 

.05 

.01 

.12 

HOUSTON  NORTH   HOUSTON 

3.34 

.02 

.15 

.63 

.72 

T 

T 

.70 

.35 

.55 

HOUSTON    SAN   JACINTO    0» 

3.45 

.07 

.03 

.20 

1.00 

.07 

.13 

1.17 

.22 

.36 

HOUSTON    SPRING    BRANCH 

4.23 

.20 

.05 

.66 

.12 

.04 

T 

.19 

.75 

•  14 

.76      .05 

1.27 

hjmBLE 

4.15 

.10 

.20 

.63 

1.00 

.25 

1.40 

.77 

lATv   WOLF    HILL 

1.80 

.17 

.11 

.72 

T 

.62 

T 

.13 

•  05 

LIBERTY 

3.54 

T 

.07 

.43 

.30 

.20 

T 

1.04 

.10 

.05 

.31 

.09 

.92 

.03 

haTAGORDA   NO   2 

3.10 

.06 

1.03 

.06 

.11 

1.16 

T 

T 

.23 

.04 

.43 

mAURBRO 

3.33 

.10 

1.38 

.40 

.90 

.37 

.60 

NEW  GULF 

6.71 

.88 

T 

.01 

1.28 

4.02 

T 

.30 

.16      T 

.03 

.01 

.01 

.01 

-lASGt    *    NH 

5.64 

.06 

.30 

T 

.09 

,26 

1.72 

T 

.05 

.06 

1.07 

.21 

.10 

1.61 

T 

.07 

PALACIOS    FAA    AIRPORT 

2.64 

T 

.64 

.56 

T 

.37 

.12 

.82 

.13 

PIERCE 

1.02 

.06 

.19 

.16 

.25 

.10 

.19 

.05 

.02 

POINT    COMFORT 

2.18 

.01 

.40 

•  86 

.10 

.0* 

.77 

T 

PORT   ARTHUR 

3.32 

.05 

.65 

.23 

.14 

T 

T 

T 

T                        T 

.04 

.05 

T 

T 

1,16 

1.00 

PORT   ARTHUR    WB    AIRPORT      R 

1.91 

.01 

1.07 

.04 

.06 

.06 

.03 

T 

.08 

T 

.01 

.13 

.02 

.32 

T 

.06 

.02 

7 

T         . 

PORT   LAVACA    NO    2 

2.33 

.03 

.15 

.02 

.87 

.10 

T 

.27 

.69 

T 

T 

PORT   0  CONNOR 

1.77 

1.37 

.25 

.09 

.06 

T 

SICM-OND 

6.44 

1.16 

2.20 

.25 

.81 

.53 

.23                   .40 

.44 

.40 

S.GAR    LANO 

3.61 

,38 

.04 

.08 

1.72 

.72 

.01 

.01 

.54                   .01 

T 

T            .04 

.03 

.03 

THOMPSONS   3    MSW 

5.56 

•  08 

.72 

.12 

.10 

.17 

.05 

.36 

.37 

.76                2.06 

.14 

.01 

.07 

.53 

•0«BALL 

2.48 

T 

.80 

.08 

■  23 

.21 

.58 

.26 

.32 

.1CTORIA    wB   AIRPORT             R 

,34 

T 

.05 

T 

.01 

T 

.12 

.03 

T 

.11 

.02 

T 

T 

T 

T 

-HARTON 

1.79 

T 

.90 

.41 

T 

.03 

.01 

.07 

.37 

SOUTHERN                           09 

•  LICE 

2,13 

.82 

.11 

,60 

.55 

.02 

T 

.02      .01 

ARMSTRONG 

1.92 

.15 

.35 

.42 

1.00    . 

8ATESVILLE    3    S 

1.39 

.17 

.90 

.32 

8E:.AvIDES    T    S 

1.81 

.25 

.36 

.85 

T 

T 

,19    ■ 

8IG   .ELLS 

.65 

T 

.08 

.16 

.07 

.22 

.02 

.06 

•  04 

CARR1ZC    SPRINGS 

.96 

.10 

.12 

.57 

.06 

.11 

CATARINA 

.31 

.12 

.01 

.18 

CHARLOTTE    5   NNW 

2.00 

.04 

.28 

.05 

.02 

.28 

T 

.02 

.36      .90 

,05 

COTULLA 

.41 

.20 

.11 

.10 

COTULLA   FAA   AIRPORT 

.73 

T 

.51 

.06 

.02 

T 

T 

.14 

CRYSTAL   CITY 

.60 

T 

.19 

.02 

.36 

.03      T 

OILLEY 

2.37 

.24 

.10 

.14 

.98 

.03      .85 

■  03 

EAGLE   PASS 

■  53 

.11 

.03 

.06 

.33 

ENCINAl    3  NX 

.73 

.20 

.35 

.11 

FALCON    OAM 

1.01 

.23 

.67 

.08 

.01 

.02 

EALFURRIAS 

2,11 

.10 

.02 

.05 

.04 

.11 

T 

.40    1.39 

FOKLESTON 

.65 

.61 

.17 

.03 

.04 

iREER 

,83 

.32 

.41 

.04 

•  06 

.75 

"10  TOWN 

1.17 

.15 

T 

.25 

.02 

GEORGE   ME  ST 

•  48 

T 

.44 

.04 

-"<T0N 

,69 

•  11 

•  09 

.17 

.22 

.10 

•AFFIE   RANCH 

1.66 

■  90 

.10 

T 

7 

.45 

.13      T 

LA    PRYOR 

IAREOO  MB   AIRPORT                  R 

.48 

T 

.01 

T 

.01 

.01 

.25 

.16 

.06 

.02 

LAREDO   NO.    2 

1.18 

.10 

.02 

.01 

.18 

.11 

.70 

OILTON 

1.20 

.36 

.BO 

.04 

FEARSAll 

1.96 

.15 

.01 

.10 

•  08 

.18 

1.45 

.01 
.02 

POTEET 

.60 

.07 

•  03 

.13 

.10 

T 

.19 

.08 

»1C  GRANOE   CITY    3   M 

1.23 

.34 

.13 

.19 

.57 

SARITA   t   £ 

2.55 

T 

.10 

T 

.65 

.10 

.10 

.90 

.10 

.35 

T 

■  23 

THREE  RIVERS 

.47 

.07 

.40 

'ILDEN 

.66 

.05 

.12 

.10 

.54 

,05 

■MITSETT    2    5. 

.00 

ZAPATA 

•         t         . 

LO.ER  VALLEY                  10 

"O.NSVILLE    MB   AIRPORT      R 

3.12 

T 

.95 

.73 

.27 

.21 

.05 

.02 

T 

.11 

T 

.01 

.16 

.61 
.12 

T 

EiGElman  GARDEN 

.61 
2.7( 

.  1  3 

.33 

■  23 

"ARLINGEN 

.07      .17 

.05 

.07 

T 

.09 

.60 

T 

1.08 

.14 

.05 

.07      .43 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

AUGUST 

TEXAS 

1965 

Station 

*i5 
o 

Day  of  Month 

1     |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9       10   |   11       12 

13   |    14    |    15 

IE  |   17      18 

19  |  20  |  21 

22  |  23      24 

25  |  26   |  27 

28  ]  29      30 

31 

«C    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

-EOCEOES    7    5 

MISSION 

BOUT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 
OAY-ONOVILLE 
SAN    BENITO 
UESLACO    2    E 

.63 
.97 
2.06 
1.93 
.22 

2.11 
1.15 
3.06 
•  •>* 
.99 

.05 

.18     r 

.12                   .5* 
.55      .32      .07 

.OR 

I 

.05      .0* 
.22       .OS      .16 

.29 

.21                   T 
.»6      T 

.06      .11       ,06 
T 

.20      ,*8       .SI 
.09      .32      ,»T 
.99      T           .10 
.02       .02      .06 
.OS       .02 

T            .03 

.05 

.03      .51 
.2' 

T            .02 
.12 

.10 

.05 

.01 

.31       .01 

.11 

.07 
.03 

.12 

.11 
.10 
.02 

.06 

.03 

.06 

.02 

.60 
.20 

7 

T 

.is 

.51 
.S7 

.1*      .02 
.06 

.15      .20      T 

.16 

■0«      .6S 

.21 

.05 

-• 


DAILY  TEMPERATURES 


HIGH    PLAINS 
AHARlLLO    "8    AIRPOPT 
ANDRE»5 
8IC-    SPRING 
9CRGER    3    N 
9CY5    RANCH 
3R»VC 

BROXNFIELD   NO    2 
CANADIAN     1     ENE 
CANTON 
CLAUDE 
CROSBYTON 

OALHART    FAA    AIRPORT 
OIMHITT 
DUMAS 
FLOYDADA 
FOLLETT 
FRIONA 

GARCIA    LAKE    12    ENE 
GARDEN   CITY    1    E 

GRUVER 
HEREFORD 

wA»ESA    1    SSE 

LEVELLANO 

,-IPSCC«B 

LITTLEFIELD 

.19BCCK    9   N 

LUBBOCK    WB   AIRPORT 

«C  LEAN 

»I*«I 

"IDLAND   KB   AIRPORT 

"1DIANO   A   ENE 

"CRTON 

"ILE5HOE    1 

OLTON 

"A»PA   .ATER   WORKS 

PANHANOLE 

"ERRYTON 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


TEXAS 
AUGUST  1965 


Day  of  Monlh 


68   87 
61   62 


88   90 
63   65 


88   91 
63   70 


90   92 
59   62 


81   86 
57   57 


83   90 

63   63 


89   90   97 


85   86 
59   60 


80   85   88 


85   91 
59   62 


84   88 
57   59 


79   85 
57   59 


81   86 
57   59 


89   89 
59   62 


82   93 

60   63 


76   81 
58   60 


83   86 
59   61 


64   57   57 


89   90 
56   59 


77   82 
58   59 


80   92 
62   63 


83   87 
59   58 


94   97 
51   53 


85   89 
60   60 


80   87   90 
63   61   64 


89   91   92 
64   61   62 


77  83  93 

63  54  55 

84  88  92 

70  66  66 

93  90  93 

66  60  63 

86  79  83 
60  60  59 

87  79  83 


82   80   83 
60   60   60 


74   84   89 
64   58   61 


86   89   90 
61   57   57 


77   86   90 
59   58   59 


90  93 

61  69 

92  93 

68  62 

91  93 
68  68 

93  96 

64  67 

90  92 

62  62 

86  B7 

59  58 

93  93 
64  66 

97  96 

66  62 

68  90 

61  65 

89  90 

70  68 

94  94 
64  65 

88  91 
64  60 

87  90 
56  60 

89  92 

60  65 

91  93 

63  65 

95  95 
68  66 

8*  67 

61  61 

89  66 

59  63 


92   94 

60   60 


86   69 
59   62 


94   94 
64   62 


90   91 
63   57 


98   99 
64   64 


90   91 
63   63 


95   96 
58   66 


93   94 
65   59 


88   90 
62   62 


87   90 
63   65 


HO 

61 


60   65   68 


92   95   96 
59   63   68 


94   93 
64   66 


97   96 
72   64 


95   97 
71   69 


94   96 
64   64 


98   96 
63 


90   91 
57   61 


99  102 
68   65 


100   95 
62   64 


92   91 
62   63 


94   93 
61   62 


98   99 
65   63 


90   92 
61   63 


93   96 
62   60 


92   90 

64   63 


94   98 
66   67 


96   97 
64   62 


90   93 
61   59 


95   93 

60   58 


94   96 
69   69 


90   96 
60   59 


91   92 
62   58 


95   99 
68   66 


95   98 
65   63 


98   93 
57   58 


98   94 
63   64 


97   97 
72   66 


97   97 
67   65 


94   96 
67   61 


94   95 
64   62 


92   95 
63   62 


94   94 
63   65 


96  96  94 
60  63  60 

97  94  93 
62  64  61 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27     28      29     30      31 


91   93 
61  b'j 


94   96 
66   68 


95   95 
69   69 


95   99 

64   66 


91  92 

60  57 

94  98 

66  66 

98  95 

68  66 

91  93 

62  63 

89  89 

61  60 

91  94 

64  67 

91  92 

61  59 

86  69 

59  59 

91  94 

63  65 

91  93 

66  66 

94  95 

67  66 

86  87 

60  58 

90  93 
56  56 

97 
63 

96  96 

63  64 

88  89 

60  60 

95  97 

64  66 

88  92 

59  59 

96  97 

65  63 

92  93 

60  60 


91   94   95 
65   64   66 


92   95   95 
65   67   65 


94   94 
65   67 


96   95 
67   68 


90   68   90 
61   60   61 


90   91 
59   59 


60   59   60 


91 

60 


83 

58 


83 
59 


91 
62 


87 
57 


93   86 
63   61 


82 
60 


91   90   87 


68  65  64 

59  55  53 

99  90  88 

66  63  62 


92  88 

63  57 

89  82 

65  60 


89   85   79 

65   63   62 


97   90   88 
67   56   60 


89   88   84 
62   65   67 


88   86 
59   55 


85   84 
58   59 


84   81 
57   58 


60   55 
96   89 


94   92 

62   65   65 

S.,  R.f.renc.  Not*.  Following  SUtlon  Icd.X 
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98   95 
65   66 


88 
63 


96   98 
67   68 


89   90 
64   61 


90   93 
65   66 


90   90 
61   63 


B9   91 
65   67 


91   92 
63   63 


87   88 
63   64 


•  8   91 

65   67 


88   89 
65   62 


91   94 
68   69 


88   90 
64   62 


94   96 
61   63 


90   92 
68   69 


90   95  100 
65   68   68 


85   92   97 
64   66   67 


69   93   95 
66   66   68 


90   93 
62   65 


79   86 
61   62 


95 

69 


64   65   64 


02 
62 


65 
63 


91   86 
63   65 


97   90 
65   65 


86   90 
64   61 


91   86 
68   67 


92   86 
65   65 


90   90 
63   61 


68   85 

61   62 


69   89 
62   62 


87   68 
68   62 


90   89 
62   60 


84   85 
63   66 


64   9l 
62   63 


81   90 
65   68 


83   90 
69   67 


90   93 
64   63 


79   87 
65   65 


90   95 
65   64 


63   91 
60   61 


79   66 
65   63 


64   89 
60   61 


84   84 
59   58 


80   86 
60   60 


79   84 
63   64 


82   87 
65   64 


83   85 
57   59 


89   95 
55   58 


94   95 
72   72 


99  100 
68   70 


93   93 
70   69 


9*   98   97 

67   66   69 


.00  100 
69   65 


91  9S  96 

65  67  68 

95  97  84 
64  62  59 

92  96  96 
5B  59  61 

92  97  99 

64  68  66 

91  95  9T 
63  66  67 

92  98  100 
68  72  65 

91  95  95 

60  61  64 

96  98  96 

61  60  57 


85   93   95   96   95 
66   63   68   68   69 


88  97 

63  63 

81  85 

58  59 

75  82 

68  67 

79  86 

61  60 

88  94 

63  63 


79   85   92 
65   65   66 


82   87   92 

68   65   64 


91   87   90 
66   64   63 


81   87   91 
68   69   68 


83  85 

62  66 

85  78 

59  39 

85  68 

62  61 

85  79 

60  60 

86  87 

65  62 

83  87 

66  58 

89  77 

62  64 


99   95   98 

64   62   62 


91   95   96 

61   61   62 


66   69   67 


95   95 
60   62 


100  102  95 

66  67  61 

95  95  97 

65  65  65 


95  96  98 

65  66  68 

98  98  97 

70  69  71 

96  101  102 

67  70  65 

94  95  96 

69  68  69 


91   95   94 
62   64   66 


98   98 
65   68 


102  101  100 
64   64   65 


97   99 
67   66 


.00 
65 


9l   94 
63   66 


89   94 
65   67 


90   93 

69   70 


92   97 
64   69 


94   91 
69   65 


93   90 
64   65 


94   95 
65   71 


87   92 
61   62 


96  88 

67  64 

67  90 

61  63 

97  93 
59  58 

88  88 

59  62 

98  90 

65  64 

98  91 

67  66 

96  91 

60  60 

93  91 
58  60 

94  90 
67  6T 

93  93 

63  63 

96  89 
60  60 

98  94 

69  66 

97  94 

62  56 

66  95 

63  64 

91  89 

64  60 


90  94 

67  67 

92  82 

65  60 

90  94 

59  60 

93  93 

67  65 

90  93 

66  67 

92  95 
69  66 

89  94 

61  62 

96  93 

60  6* 

93  98 

69  67 

94  83 

66  65 

88  93 

60  62 

91  94 

68  69 

91  94 
63  64 

96  92 

70  65 

92  90 

61  65 


94   90   93   92 
65   62   66   69 


89   90   95   92 
64   63   69   69 


97   87   95   96 
65   65   68   67 


91   90   94   97 
69   67   69   71 


69   93 
64   66 


90   89 
60   60 


90   89 
60   62 


89   88 

39   60 


91   93 

63   68 


93   97 
60   65 


83   93 

65   66 


69.6 
64.1 


91.8 
65.9 


91.6 
69.1 


92.7 

64,7 


92.0 
64.4 


86.6 
58.7 


92.4 
65.5 


94.1 
64.5 


88.9 
61.9 


91.4 
65,0 

87.8 

60.9 

68.7 
59.7 

89.5 

62.3 

91.4 
64,4 

92.2 

65.1 

87.2 
60,2 

90.1 
39.3 

92,8 

65.0 

92,6 
62.1 

8.7,6 
60,7 

91.7 
66.3 

90.6 
61,5 

93.2 
61.9 

89.8 

62.7 


90,6 
65.3 


92.5 
65.8 


93,0 
63.7 


91.7 
67,5 


92.5 
64.6 


88.8 

61. S 


89.1 
61.9 


67.6 
61.2 


90.4 
64.3 


92.0 

61.3 


90,6 
63.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

oi  Month 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
4 
< 

PLAINS 

MAX 

Mm 

89 
62 

78 
60 

86 
61 

89 
61 

91 
60 

92 
67 

94 
69 

96 
63 

91 
64 

90 
63 

90 
60 

91 
61 

93 
64 

86 
59 

85 

60 

78 
62 

88 

64 

89 
63 

94 
63 

92 
63 

90 
65 

86 
61 

80 
63 

85 
62 

92 
65 

95 
63 

93 

68 

96 

62 

89 
61 

93 

64 

69,4 
62.6 

PLAINVIEW 

MAX 

MIN 

04 

61 

87 
60 

91 
64 

92 
62 

93 
64 

94 
65 

96 
67 

93 
62 

92 

63 

93 
65 

92 
66 

94 
65 

90 
64 

81 
60 

80 
62 

89 
61 

91 
63 

93 

67 

94 
66 

92 

64 

86 
67 

83 
64 

85 
64 

93 
63 

96 
62 

97 
65 

99 
65 

96 
65 

90 
66 

93 
63 

92 

70 

91.1 

64,0 

SEMNCLE 

MAX 

MIN 

95 
66 

78 
62 

86 
62 

90 
61 

91 
62 

92 

67 

95 

71 

98 
64 

95 

66 

93 
62 

92 

60 

93 
62 

95 
64 

91 
62 

85 
64 

79 
63 

89 

64 

91 
67 

96 

65 

93 
65 

91 

67 

87 
65 

78 
64 

80 
64 

84 

64 

93 
66 

94 
66 

95 
65 

91 

64 

90 
64 

93 
64 

90.1 
64,3 

SILVERTON 

MAX 

MUX 

83 
60 

87 
57 

86 
58 

B8 
57 

90 
60 

90 
62 

92 
62 

96 
60 

94 
61 

92 
59 

87 
62 

90 
62 

92 
62 

83 
56 

83 
56 

77 
58 

87 
60 

90 
63 

91 
66 

89 
62 

90 

61 

87 
61 

83 

61 

85 

59 

69 
61 

93 

60 

94 
59 

96 
62 

90 
39 

88 
63 

90 
60 

66.6 

60,4 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

S3 

60 

81 
57 

90 
61 

94 
59 

96 
62 

95 
65 

89 
62 

85 

60 

95 
63 

95 
63 

96 
65 

89 
69 

89 
56 

89 

58 

95 
63 

97 
63 

96 
63 

84 
62 

65 
63 

67 
65 

82 
63 

66 

64 

90 
62 

99 

67 

100 
64 

96 
62 

67 
63 

94 
64 

95 
68 

85 
65 

90,9 
62,7 

STRATFORD 

MAX 

Mm 

93 

59 

82 
53 

85 
54 

89 

54 

93 
60 

92 

60 

94 
38 

86 
56 

91 
59 

91 
58 

92 

60 

92 

63 

95 
58 

83 
57 

67 
57 

87 

57 

95 
62 

92 

67 

90 
63 

81 
63 

84 
61 

65 
62 

77 
61 

83 

60 

67 
63 

96 
62 

98 
60 

85 
61 

67 
61 

92 
65 

92 
64 

66,9 

60.0 

SUNRAY  *  Sfc 

MAX 

Mm 

83 
62 

86 
59 

89 

60 

91 
61 

92 
62 

92 

65 

92 
62 

93 
64 

90 
62 

90 
63 

94 
63 

94 

61 

92 

62 

87 
56 

65 
56 

93 
64 

95 
62 

95 

61 

84 
63 

85 
63 

87 
63 

86 
61 

67 
59 

91 
61 

98 
67 

99 
63 

98 
62 

88 
60 

95 
64 

99 

66 

93 
65 

90.4 
62.1 

TAHOKA 

MAX 

mm 

94 
64 

81 
61 

88 
62 

90 

63 

93 
65 

97 
68 

98 

66 

95 
66 

92 

67 

91 
66 

94 
65 

95 
66 

95 

66 

89 
62 

86 
56 

77 
60 

86 
64 

86 
66 

91 

66 

91 
65 

89 
64 

85 

64 

78 
64 

85 

65 

68 
64 

93 

67 

94 
66 

95 
66 

92 
63 

B9 

65 

92 
65 

90,0 
64,5 

TUL1A 

MAX 

Mm 

82 
99 

83 

58 

88 
59 

89 
59 

85 
57 

93 
61 

92 
62 

95 
62 

92 
62 

92 

61 

88 
59 

92 

60 

93 
61 

81 
55 

85 
55 

81 
60 

89 
60 

91 
63 

93 
62 

90 
61 

89 
61 

88 
60 

63 
60 

86 
60 

90 
61 

95 

61 

95 
63 

97 
62 

69 
60 

69 
60 

92 

61 

69,3 
60,2 

VEGA 

•    •    • 

MAX 

Mm 

70 
60 

78 
60 

80 
59 

84 
63 

86 
61 

88 
63 

90 
60 

91 
62 

91 
57 

89 

61 

86 
61 

88 
60 

90 
61 

61 
56 

80 
56 

79 
38 

88 
64 

68 

64 

91 
61 

63 

60 

80 
61 

62 
61 

79 
59 

83 
59 

89 
60 

93 

64 

94 

64 

91 
58 

87 
61 

67 
63 

91 
63 

83,  T 

60,6 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
66 

93 
63 

97 
68 

96 
75 

97 
73 

99 
75 

100 
72 

101 
72 

98 

75 

98 
68 

99 
71 

98 
72 

92 

70 

64 
70 

88 
70 

95 

74 

97 
72 

96 
74 

99 

77 

98 

75 

97 

70 

97 
74 

96 
75 

96 
76 

100 
77 

102 
77 

100 
78 

95 
78 

96 

72 

96 
75 

101 
73 

96,5 
T2.I 

ANSON 

MAX 

Mm 

62 
66 

99 

71 

97 

71 

99 
74 

100 
73 

99 
76 

93 
74 

92 
75 

92 
72 

99 
72 

.01 
73 

102 
76 

101 
74 

98 
77 

96 
75 

97 
76 

101 
78 

ASPERNONT 

MAX 

Mm 

91 
TO 

96 
62 

98 

61 

97 
69 

99 
67 

101 

73 

too 

67 

101 
65 

100 
73 

97 
66 

101 

67 

100 
68 

92 

67 

83 
65 

81 
62 

93 

65 

96 

67 

98 
67 

101 
68 

99 
68 

91 
66 

81 
68 

91 
69 

96 
67 

.01 
68 

101 
70 

101 

70 

.01 
76 

98 

68 

98 
69 

102 
71 

96,3 

6T.7 

BALLINGER  1  Sk 

MAX 

Mm 

95 
72 

9* 

57 

95 
59 

95 
66 

97 
67 

99 

71 

[01 
74 

100 
71 

100 
66 

96 

64 

99 
66 

96 
69 

94 
68 

69 
64 

90 
69 

97 

71 

98 

71 

96 
73 

100 
73 

97 
69 

93 

67 

95 
69 

97 
73 

98 
73 

,00 
71 

100 
70 

101 

74 

97 
70 

95 

72 

97 
71 

101 
75 

97,0 
69,3 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

B9 

67 

93 

64 

96 
66 

98 
67 

98 
71 

99 
72 

99 

67 

94 
65 

96 
66 

92 
66 

97 
69 

97 
66 

94 

67 

84 
66 

60 
63 

91 
66 

93 

70 

94 
69 

92 

66 

90 
68 

90 
69 

81 

66 

64 
66 

94 
67 

97 
68 

100 
72 

100 
75 

90 
70 

94 
65 

96 

71 

92 

67 

43,0 
61,0 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

62 
62 

87 
54 

92 

57 

94 
59 

96 
62 

96 
65 

98 
60 

98 
57 

95 

60 

96 

61 

92 

60 

95 
59 

96 
5« 

89 
59 

67 
61 

81 
62 

91 
65 

93 
65 

96 
67 

94 
65 

90 
65 

90 
64 

97 
65 

85 
62 

92 

65 

98 
66 

100 
68 

101 
65 

89 

64 

93 
66 

96 
67 

92.9 
62.4 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

92 

72 

92 

61 

96 
63 

95 
67 

95 

69 

97 

71 

99 

73 

99 
71 

96 
69 

95 
65 

96 
67 

95 

68 

91 
67 

92 
65 

89 
68 

92 

70 

93 

67 

95 

70 

97 
71 

96 
68 

95 
66 

96 
71 

97 
75 

98 

74 

97 
68 

99 

70 

98 
72 

96 

70 

94 
69 

99 

70 

98 
73 

95.5 

69.1 

COLORAOO  CITY 

MAX 

Mm 

95 
72 

91 
60 

93 
64 

93 
68 

95 

70 

97 
73 

99 

70 

100 
71 

99 
72 

96 
65 

96 
68 

97 
68 

95 
62 

85 

66 

81 
68 

90 
66 

94 
70 

95 

71 

96 
72 

95 
62 

64 
63 

82 
67 

87 
70 

94 
69 

98 
71 

98 
72 

98 

71 

97 
71 

91 
68 

96 
66 

100 
73 

93. « 
69.! 

OICKENS 

MAX 

Mm 

99 
73 

100 

98 

95 

64 

90 

70 

96 

96 

68 

100 
67 

92 
68 

95 
65 

91 
65 

100 
64 

62 

85 

62 

90 
67 

92 
68 

91 
67 

96 
67 

95 
66 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

96 
72 

94 
62 

95 
68 

100 

70 

100 
70 

101 
73 

103 
68 

98 
68 

96 
73 

99 
72 

96 
70 

100 
66 

97 
65 

95 
66 

94 
66 

87 
68 

86 
66 

100 
74 

102 
73 

104 
72 

103 
72 

LOO 
70 

95 
72 

97 

70 

100 
70 

106 
72 

104 
72 

106 
67 

93 

70 

97 

70 

100 
77 

98. 
69.' 

GAIL 

MAX 

Mm 

89 
68 

91 
65 

94 
63 

93 

67 

95 

68 

96 

71 

97 
68 

97 
64 

97 
69 

93 

66 

95 
66 

96 
68 

90 
61 

85 

63 

82 
62 

92 

63 

93 
67 

95 
68 

94 
69 

91 
70 

86 
66 

76 
64 

86 

67 

99 

67 

94 
67 

95 

70 

97 
72 

92 

70 

94 

70 

99 
66 

99 

72 

92.' 
47. 

GLTMRIE 

MAX 

Mm 

100 
64 

92 
62 

99 

64 

100 
69 

101 
69 

99 
69 

101 
68 

100 
65 

103 

68 

100 
67 

99 
65 

102 
67 

103 
6ft 

95 
67 

99 
63 

80 
63 

92 
68 

94 
68 

96 
70 

98 
69 

99 

70 

97 

69 

95 

70 

96 
69 

97 

70 

99 

70 

98 
71 

102 
69 

93 

66 

97 
69 

97 
72 

97. 

6T, 

HASKELL 

MAX 

Mm 

97 
66 

89 

61 

96 

65 

97 

70 

97 

71 

98 

74 

100 
67 

97 
66 

100 
73 

97 
67 

98 
71 

98 
69 

■7M 

60 

93 
67 

61 
66 

83 
66 

95 
71 

97 

74 

99 
74 

100 
74 

99 
69 

93 
73 

93 
69 

96 
75 

100 
74 

101 
74 

102 
75 

102 
74 

94 
69 

98 
72 

98 
77 

96, 

TO, 

hCBCS  CREEr  0A» 

MAX 

Mm 

9* 
6) 

8) 
61 

90 
59 

9) 

69 

92 
65 

94 
70 

94 
64 

96 
64 

98 
69 

98 
65 

93 

67 

94 
70 

93 

69 

86 
64 

63 

64 

90 
60 

94 
69 

94 

70 

95 
70 

96 
70 

95 
69 

96 
68 

98 
68 

95 
72 

96 

60 

96 

70 

98 

70 

96 
71 

91 
69 

93 

67 

95 

68 

93. 

66. 

JAYTON 

MAX 

MIN 

98 
69 

19 
60 

94 
63 

97 
67 

97 
69 

98 

70 

100 
67 

99 
68 

99 
72 

98 
66 

96 
67 

46 

70 

[on 

u 

93 
69 

85 

62 

80 
62 

93 

67 

94 
71 

96 

71 

97 
69 

95 
68 

86 
67 

81 
69 

66 
67 

92 

69 

97 

70 

98 

71 

98 
71 

4*. 

67. 

'    1  ' 1TY 

MAX 

Mm 

92 
71 

9' 
61 

99 
62 

98 
68 

99 
70 

99 
72 

100 
68 

100 
68 

98 
72 

99 
69 

100 
69 

99 
68 

95 

6(1 

62 

67 

80 
63 

92 

70 

96 
69 

99 
72 

100 
73 

100 
70 

97 
68 

90 
69 

100 
65 

95 

67 

100 
70 

100 
70 

101 
72 

92 
73 

97 
61 

91 

72 

101 
76 

96 
49 

»r .    -LOBA00  CITY 

MAX 

MIK 

95 
68 

93 
65 

94 
68 

94 

67 

95 
72 

98 
71 

100 

70 

101 
72 

97 

64 

96 
69 

97 
69 

98 

61 

95 
61 

82 
69 

80 
66 

86 
69 

92 

71 

95 

70 

9* 

70 

92 

70 

90 
67 

93 

70 

97 
64 

91 

70 

94 
70 

99 

70 

96 
73 

97 
72 

92 

70 

98 
69 

97 
7» 

91 
61 

LArc  rl»P 

MAX 

Mm 

92 
7) 

98 

67 

98 

7| 

99 
70 

100 
71 

100 
72 

99 
70 

97 
70 

97 
73 

97 
72 

99 

70 

99 
69 

96 
67 

83 

68 

90 
70 

99 

70 

100 

74 

101 

77 

100 
74 

99 

72 

94 
66 

93 
72 

97 
72 

101 
69 

103 
72 

103 

77 

95 
67 

97 
69 

99 
73 

100 

77 

97 

71 

-. •»•  - 

MAX 

MIN 

88 

0* 

95 
62 

97 
47 

97 

71 

98 

71 

100 
75 

104 
64 

96 
64 

97 
47 

94 
66 

99 
65 

98 

70 

93 
01 

91 
66 

90 
63 

90 
66 

94 
72 

96 

74 

96 

67 

93 
72 

90 
67 

82 
67 

65 
68 

94 
63 

98 
72 

98 
74 

100 
75 

96 

69 

93 

67 

95 

71 

72 

9* 
68 

• 

MAX 

MW 

91 
68 

95 

62 

99 
42 

100 
64 

100 
69 

100 
70 

103 

96 
69 

49 

47 

95 
72 

99 
69 

100 
67 

94 
67 

88 

66 

64 
63 

99 
69 

96 
69 

100 
67 

100 
72 

91 
68 

91 
66 

90 

70 

90 
62 

96 
66 

103 
67 

104 
68 

103 
66 

92 

70 

97 
64 

97 
T9 

|l 

96 
67 

MAX 

MW 

96 
69 

99 

90 

100 
60 

99 

'■■> 

100 
70 

100 
74 

99 
46 

99 

67 

97 
72 

96 
67 

101 
69 

101 
69 

97 
67 

91 
69 

62 
63 

44 
69 

97 
70 

99 
72 

100 
73 

100 
70 

97 
66 

90 
69 

93 
69 

95 
67 

101 
69 

102 
70 

103 
72 

99 
72 

97 
66 

97 
71 

101 

91 
61 

MIN 

91 
A* 

95 
49 

97 
46 

98 

70 

97 
72 

99 
72 

100 
71 

69 

T2 

70 

69 

100 
70 

95 

70 

69 
46 

85 

64 

92 
69 

94 

70 

96 

70 

97 
74 

97 
75 

96 

74 

89 

69 

90 

70 

97 
72 

99 

71 

100 
72 

103 
72 

94 
72 

96 
66 

96 
73 

90 
Pi 

!i 

»0»T 

Mm 

9* 
66 

94 
64 

91 
4T 

94 
49 

14 
47 

95 

70 

9T 
47 

99 
44 

4t 

99 

97 

70 

94 
64 

97 
47 

69 

87 
61 

•6 
59 

71 

60 

90 
69 

93 

70 

99 
69 

95 
66 

44 

67 

97 
69 

82 

66 

67 
66 

91 
69 

97 
72 

97 
72 

98 

70 

91 
69 

92 
66 

|« 

PO 

• 

mm 

91 

00 

91 

94 

41 

99 
44 

99 

49 

100 
77 

99 
44 

94 

64 

94 
71 

99 

71 

94 
47 

49 
4* 

100 

93 

46 

63 

65 

71 
64 

19 

67 

96 
70 

97 
72 

96 

70 

97 
66 

95 

71 

88 

70 

92 

66 

98 

72 

102 
73 

103 
75 

103 
73 

94 
67 

97 
73 

99 

n 

6 

•  '•.".( 

p/ ., 

91 

TO 

5» 

91 

• 

95 

95 
49 

96 

" 

99 

44 

101 

9» 

71 

94 

41 

44 
49 

96 

67 

91 
69 

79 
66 

91 
61 

92 

70 

94 

70 

99 
69 

93 
69 

86 

66 

62 
66 

18 

90 
69 

93 

70 

95 

70 

97 
70 

90 
69 

92 
67 

94 
69 

II 
Pi 

9 
6 

v.n 

■  • 

41 

44 

101 

44 

99 

74 

97 
46 

49 
70 

101 
70 

12 

u 

86 
69 

60 
4) 

12 
67 

9] 

70 

95 

70 

96 
7} 

96 

70 

66 

68 

44 
69 

93 

70 

91 
66 

97 
69 

96 
70 

99 

70 

96 

74 

94 
69 

96 

70 

nl 
PO 

9' 
»' 

99 

' 

99 

41 

49 

101 
M 

102 

01 

49 

•  1 

49 

49 

49 

44 

II 

44 

100 
69 

LOO 

i.i. 

17 

49 

62 
69 

82 
64 

90 
46 

97 
66 

100 
70 

101 
72 

102 

66 

97 
69 

94 

70 

44 
69 

97 
69 

103 
69 

104 
72 

104 
72 

92 

67 

96 

67 

97 

TO 

171 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

•INTERS  9  NNE 

NORTH   CENTRAL 


03 


ALBANY 

ARCHER    CITY 

BAROMELL    DAM 

BELTON   DAM 

BEN8R00K    DAM 

BONHAM 

BOM  IE 

BOYD    3    SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROwNkOOO 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS   MB   AIRPORT 

DENISON   DAM 

OENTON    2    SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT   WORTH   MB    AIRPORT 

FORT   WORTH   V1CKERY   BLV 

GAINESVILLE 

MTESVILLE 

GEORGETOWN 

5LEN   ROSE 

GOLDTHWAITE 

GRAHAM 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


TEXAS 
AUGUST  1965 


Day  of  Month 


92   94 
57   59 


91   98 
62   63 


na  95 

61   61 


96   98 
61   6ft 


89   91 
64   63 


96   98  101  fOO 
69   60   60 


85   92 
55   56 


98   88 
62   62 


92   98 
72   64 


95   90 
66   62 


91   98 
73   59 


91   92 
73   69 


95   91 
64   57 


88   98 
69   58 


98   94 
67   61 


100   83 
76   60 


92   95 
69   66 


89   97 
74   60 


94   88 
73   66 


91   94 

74   70 


90   94 
73   61 


92   94 
74   6  3 


93   83 
62   61 


97   87 
71   54 


90   94 
69   61 


90   96 
77   65 


92   96 
70   62 


95   96 
72   56 


94 
61 


97   91 
67   58 


96   97   97 


93   94 
67   72 

98   99 


98   99 
69   69 


98   97 
66   67 


.00 
68 


101  103  fOO 
68   70 


95   97 
66   68 


98  100 
66   72 


95  89  95 

70  69  65 

95  88  95 

72  65  65 


100 
65 


94   91   96 

70   68   70 


93   89 
65   60 


92   95 
72   60 


94   95 
63   66 


99  100  101 
70   72   76 


96   96 
73   71 


94   9  3 

73   74 


97   96 
72   74 


97   97 
69   72 


96   97 
71   73 


96   96 
68   74 


98   98 
71   72 


68   67   70 


105 
63 


97   98   96 


65   68   69 


97  101 
66   70 


98  100 
68   67 


99  100  102 
67   69   69 


96   96 
70   74 


96  101 
72   68 


95  101 
74   69 


101 
68 


97   99 
71   72 


96   93 

70   69 


96   97   99 


96   95 
73   70 


96   98 
76   76 


96   96 
66   73 


95   96 
72   72 


92   93 
70   71 


95   96 
66   72 


96   95 
70   73 


98   98 
74   73 


96   98 
74   75 


96   96 
74   75 


95   94 
68   72 


97   96 
71   73 


95   93 
73   74 


98  100 
70   75 


96  103 

69   71 


97   96 
69   72 


100 
71 


96  101 
71   68 


101 
71 


101  105 
74   67 


99  100 
72   69 


101  105 
71   64 


94  101 
75   68 


93   94 
69   68 


ioo 

72 


97  102 
75   68 


98  102 
70   68 


97  101 
74   71 


99   99 
73   73 


94   91 
69   70 


100  104 
74   68 


102  101 
74   72 


101  101 
70   64 


101  101 
69   67 


97   98 
71   73 


10   11   12   13 


94   95   96 
69   67   64 


95   93   95 

65   68   68 


99   94   98 
69   70   71 


96 

67 

101 


102 
72 


102 
66 


99   97 
71   66 


95  100 
62   65 


99   95   97 
71   69   66 


95   95 
64   64 


94   95 
70   67 


93   93 
66   62 


94   94 
70   65 


92   93 

67   64 


97   96 
67   66 


68   72   66 


68   66   64 


97   98 
66   67 


96   98 
67   66 


14   15   16   17   18   19   20   21   22 


89   81 
68   62 


96   84   80 
60   64   65 


93 
62 


92 
65 


92 

66 


90 
66 


95   89 
68   69 


95   93 
67   69 


95 

60 


63   67   66 


87  101  101 
67   66   72 


94 
68 


.06  103  101 
73   69   70 


70 

69 

90 

92 

68 

70 

96 

92 

68 

70 

95 

90 

69 

71 

94 

95 

71 

74 

95 

91 

74 

76 

94 

94 

68 

71 

93 

92 

70 

71 

92 

92 

68 

64 

81 

67 

95 

92 

69 

69 

96 

94 

71 

71 

96 

90 

'3 

72 

9* 

95 

72 

74 

91 

92 

69 

70 

97 

97 

72 

73 

96 

92 

69 

72 

96 

94 

67 

68 

96 

95 

r« 

69 

94 

91 

70 

70 

96 
72 

97 

70 

101 
72 


97   99 
72   71 


95   95 
68   68 


98  100 
67   67 


101 

71 

100 
75 

101 
73 

100 

70 

100 
75 

102 

70 

99 

73 

100 
72 


01 
72 


100 
70 


99 
67 

103  ^03 
71 


23   24   25   26   27   28 


89   96 
64   65 


79   87 
64   68 


86   91 
69   70 


85   S7 
67   64 


92   9B 

70   70 


90   90 
66   67 


96   98 

67   70 


95   97 
71   72 


91   95 
68   66 


96  101 
71   71 


95  100 
70   69 


02  102 
70   74 


96  102 
69   69 


,03  104 
73 


96  100 
70   68 


97   97 
68   69 


.01  100 
72 


98 

76 


101  102  101 


87   97 
70   72 


95 

71 


95  100 
73   72 


73   71   76 


95   97 
68   69 


96   96   96 
74   73   73 


96   97 

70   70 


100 
70 


100 
70 


101 
75 


104 
75 


99  102 
73   79 


100  100 
71   73 


102  102 
73   72 


102  100 
72 


102 
72 


101 
77 


100 
67 


74   69   70 


101 
72 


97 

73 

98 
75 

95 
71 

98 
68 

99 
72 

101 
7* 

97 
75 


101  100 
72 


100  100 
7* 


69   69   67 


96   68 
69   67 


03  101 
72   67 


.01   90 
68   67 


102  102 
74   75 


104  103 
77   76 


102  103 
73   76 


99  103 
74   76 


98   99  fcOO 
72   75 


100 
73 


101  103 
70   75 


100  101 
73   76 


102  101 

76  76 

102  104 

73  75 

100  102 

72  71 

95  96 

70  73 

97  96 

72  7* 

95  97 

73  76 


30   31 


92 
63 


92   96 
69   67 


.03 
71 


100 
73 


97   99 
66   79 


91   94 
69   71 


97   97 
66   73 


95   99 
71   75 


98  100 
72   76 


95   97 
69   73 


99  101 
70   69 


93   9* 
66   70 


9B   99 
72   73 


95   97  100 

70   73   76 


95  96 

69  72 

98  98 

70  71 

90  96 

68  74 


99  96  99  101 

69  62  72  73 

96  92  99  97 

68  70  73  78 


93   95 

72   73 


90   98   97   99 


L01 
73 


97   99 
76   79 


100  100 
75   77 


97   97 
70   73 


96   99 
73   75 


100  100 
71   73 


97 
71 

102 
65 

100 
70 

90 
71 


98   99 

74   74 


101  102 
73   74 


101  101 
72   72 


99  100 
73   76 


67 
99 


97   98 
72   77 


94   96 
72   73 


75   70   73   75 


101 
76 


95   96   98 


67   66   67 


89   92 
65   71 


96   95   96 
67   72   75 


96   98 
72   7* 


98   98 
71   7* 


95   9T   98 
73   7*   73 


90   96   96 
69   72   77 


91   95 
72   72 


99  98  99 

72  72  73 

97  97  99 

70  72  75 

98  99  101 

69  76  77 

98  97  99 

71  70  70 


95   97 
71   7* 


Sm  Ral«r*oc«  Not«  Following  Station  lndo; 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST  1965 


Station 


Day  of  Month 


GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NX 

GROESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICO 

HILLSBORO 

JACKS60RO 

KAUFMAN 

KILLEEN 

LAVON  DAM 

MARL  IN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  -ELLS  >«  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTCR  RESERVOIR 

PLTNAM 

OUINLAN 

RANGER  PUMP  STATION 

RISING  STAR 

•OSEBlO 

IMUMM  PUMP  STATION 

JP»|S' 

mMCavilU  a  l« 

SUlL-CuSI    HOLLO*    DAM 

■  >..  I 

.»' 

•     iA« 


MAX 

MIN 


MAX 

MTU 


97       98 
58       61 


90       95 
6}        65 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


90       95 
56       58 


90       94 
65       67 


93 
65 

93 
68 

96      8*      92 
69      58       59 

94      92      97 
66       66       66 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 


MAX 

Mm 


MAX 

urn 


MAX 

urn 


MAX 

v..n 

MAX 


94  97 

60  61 

86  94 

61  66 

96  95 

64  69 

93  98 

65  65 

99  98 

61  62 

90  94 

61  65 

97  98 
64  69 

87  97 
68  63 

95  96 
64  64 

87  95 

68  68 

96  97 

62  66 

95  96 

62  62 

98  97 
62  66 

91  96 

64  66 

91  9B 

65  66 

S3  94 

60  62 

94  97 

68  69 

91  97 

60  63 

•  6  93 

64  64 

87  89 

58  62 


94      95      95 


91       96 
61       62 


N 
M 


i; 


•  5       92 
65       64 


91        94 
6*       61 


94       95 
66       65 


91        91 
70       70 


61       61 


6'       46 


«.«       45 


86       95 

44        44 


8   9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20  21   22  23   24   25   26  27  28   2! 


97  97 

68  72 

96  95 

69  70 

95  95 

62  68 

95  94 

69  74 

97  97 

63  70 

98  100 
69  70 

96  97 

69  72 

97  95 

71  74 

96  97 

70  72 

98  98 

67  72 

93  96 

64  60 

95  95 

69  72 

95  97 

70  70 

95  96 

68  72 

95  96 

71  71 

96  94 

70  73 

97  97 

69  72 

96  96 

69  73 

96  97 

69  70 

96  95 

71  69 

98  98 
69  71 

95  95 

66  69 

97  97 

72  73 

95  96 

68  69 

94  94 

67  71 

89  89 

63  68 


98  101 
73 


100 
65 


98   98 
64   71 


94   94 
71   74 


99   96 
69   72 


9!   94 
71    71 


97   98 

72   74 


95   95 
71   71 


M    7  7    74 


9»   98 

n     n 


06 

68 

93 

72 

97 
74 

.03 
69 

too 


100   99 
72   66 


70   73   70 


94  96 

66  64 

92  96 

74  68 

99  100 

72  65 

95  95 

67  72 

101  99 

74  68 

95  99 

73  66 

96  93 
70  69 

97  103 

70  69 

99  100 

73  68 

94  95 

71  68 

95  101 
63  60 

99  102 

75  72 

97  99 

72  69 


102 
68 


92  90  96 

73  74  70 

98  98  94 
69  73  70 

96  96  97 

74  75  67 

96  96  94 

69  69  73 

96  89  95 

71  71  67 

97  95  95 

69  71  71 

97  99  100 

71  74  66 

99  100  97 

70  68  71 


103 
66 

100 


100 
67 


100 
71 


100 

67 


100 
73 


99  100 
71   69 


97  100 
72   71 


95   95 
72   68 


97  100  101 


95   95 
68   67 


97  100 
71   72 


M  '<■, 

71    71 


100 
66 


91   95 

71   74 


100   97 
47   71 


94   94 
75   76 


101 
71 


94   95 

71   70 


100  101 
48   '1 


t'   9' 
7|    74 


96   96   95 

68   68   64 


96 
68 


94   94 
69   68 


LOO  95 

66  69 

95  97 

70  69 


01  98  98 

70  69  67 

99  94  95 

66  68  66 


92   94 
66   68 


94   91 
64   66 


99   91   96 
67   63   61 


101   97 
69   65 


105  100 
70   67 


100 
72 


93   94 
69   66 


96   98 

72   72 


94   95 
48   69 


98   96 
64   48 


100  102 
70   66 


94   94   95 
68   69   71 


92   95 
67   69 


92 

70 


95   95 
66   66 


96   93   94 

67   68   70 


94   94   89 
67   66   68 


94   96 
70   71 


94   92 
66   66 


96   97   97 


93 
68 


95 
71 


92 
69 


93   95 
69   72 


65   67 
64   66 

93   92 


93   95 

70   70 


95   97 
69   68 


95 
67 


96   94   98 


92   95 
66   7  1 


91   64 
10   66 


91   97 

71    71 


96   98 
72   74 


•.  I 


94 

66   49   71 

i  NotM  Following  Auto* 


90   99 
70   71 


69   90   96 


92   91 

69   68 


92   94 

70   70 


69   95 
68   69 


95 

71 


93 

72 


101  101  101 
72  I  72 


99   92 
75   72 


96  102  100  101   98   94 
75   74   72  1 75   72   70 


68  70 

99  99 

73  73 

99  99 

66  66 


99  101 
70 


104 
72 


100  101  100 
74   75 


95   95 
69   70 


94   92 
69   71 


97  100 
73   75 

99 
72 

99 

70 


100   99 
76   71 


103  103  102 
73   74 


97   97 
68   66 


98   94 
69   67 


96   91 
72   71 


99  100 
71   66 


98   92 
72   70 


99   97 
76   71 


100  100 
75   71 


96   92 

70   70 


100   99 
73   70 


101  100  100 


98 
73 


69   96 
71   71 


98  102 
72 


101  102 
72   76 


99   95 
71   70 


96   96 
72   71 


101  100  100 
73   7$ 


102  102 
73   74 


99  100 
73   74 


87 
68 

95 
71 

85  95 

69  69 

95  90 

72  72 

93  67 

71  67 

90  96 

68  70 


97  96  100   98 

70  1 

94  < 

73  ■: 


94  101 
72   73 


101 
71 


96   96   96 


L0I 

71 


90  97 

66  70 

83  96 

66  67 

94  94 

69  66 


97   96 
72   70 


||   ,  t 

74   75 


99   99 

74   74 


71   71 


66   96 
70   72 


70   71 


100  101 

71  71 

99  101 

74  73 

99  96 

70  71 

99  99 

75  71 

02  103  105 

74   74  76 

96   98  98 

74   72  70 


(01 

71 


96   98 
74   71 


97  100 
74   72 


96   96 
72   69 


96  102 
74   72 


99  101 
72   70 


96   99 
73   74 


99  100 
73   73 


96   99 
76   75 


101  102 
76   76 


■,;     I  i,o 
7!   72 


101  103 
75 


98  100 
74   70 


100 
75 


95   85 

70   70 


97 

JO 

91 
73 

100 


101 
75 


96   86 
74   71 


98   95 
71   71 


95   95 
70   72 


101 
72 


96   97 
75   72 


93   92 
73   72 


96   90 
72   70 


98   95 
73   73 


92   95 

73   66 


96   95 
72   70 


99   98 
69   70 


97   98 
73   71 


100  100 
75   71 


100  100 
71   71 


97  97  96 

74  73  71 

96  95  94 

70  71  72 

99  98  98 

75  70  74 


100   91 
76   71 


99   98   8  7 
71   70   66 


101   96 
70   71 


100  101 
75   71 


00  101  100 
69   72   76 


64   96 
66   73 


94   95 
71   72 


90   97 
72   72 


93   96  103 
69   69   75 


99  100 
73   73 


94   95 
76   75 


104 
65 


98 


99  100  101 
69   74   76 


97 
71 


96   97 
69   66 


95   97 
69   71 


60   70 

97   9 
76   7 


97  96  100 

69  73  75 

94  94  94 

72  73  75 

96  100  100 

69  73  75 

91  94  95 

69  73  74 

101  101  101 

71  76  77 

91  97  96 

70  71  75 

90  97  99 

66  71  76 

86  98  98 

73  72  74 


99  101  101 
72   75   73 


99   99 
73   75 


98   90 
71 


100   9' 
73   70 


96 

74   70 


100   90 
66 


72   70 
99 


98   99 
73   76 


99  100 
73   75 


92  100 
70   71 


97   98 
73   73 


95   99 
71   72 


102  101 
75   77 


71   74   76 

95   96   99 
71   77   77 


95   97 
72   71 


69   71   74 


94   95 
73   74 


100   90 
68 


98  100 
72 


102 
71 


pi.. 
71 


97   95 
71   70 


Continued 

Dl 

ML 

Y 

TE 

;mj 

?E] 

RR 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
AUGUST  1965 

Station 

Day  of  Month 

0 
O) 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

■   •   • 
E»5T  TEXAS          0* 

ANOERSCN 

MAX 

MTU 

9* 
69 

97 
69 

96 

68 

96 

67 

94 
70 

97 

70 

94 
72 

98 
73 

00 
72 

93 
69 

94 
69 

94 
66 

91 
66 

94 

70 

94 
71 

94 
72 

95 
72 

96 
70 

99 
71 

98 
71 

98 
71 

98 
73 

98 
72 

92 
72 

96 
72 

98 

72 

99 
73 

98 

72 

94 
70 

99 
T2 

99 
72 

96.0 
70.6 

ATHENS 

MAX 

MIN 

94 
74 

96 
62 

98 
67 

96 

70 

96 
73 

96 
71 

92 
76 

97 
76 

103 

69 

93 

67 

95 

70 

95 
67 

93 

68 

93 
72 

93 

74 

96 
72 

98 
73 

97 

73 

00 
72 

02 
73 

00 
75 

98 
73 

97 
74 

93 
71 

95 
73 

95 
72 

97 
74 

95 
77 

95 
69 

96 

T3 

97 
74 

96.2 
T1.7 

BON  HIED  2  E 

MAX 

MIN 

93 
6? 

95 
63 

94 

62 

95 
63 

92 

65 

90 
66 

92 

67 

91 
69 

97 
64 

98 
68 

93 

61 

92 
65 

83 
64 

86 
66 

92 
67 

94 
66 

99 
67 

95 
66 

97 
67 

99 
69 

98 
69 

96 
69 

91 
66 

94 
69 

89 

68 

92 
66 

95 

68 

97 
68 

95 
65 

93 
6T 

97 
66 

93,7 
66.1 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

93 
64 

93 
64 

94 

60 

90 
61 

95 
58 

93 
60 

90 
67 

93 

71 

95 
62 

96 

63 

97 
64 

95 
62 

92 
63 

94 
65 

93 
74 

95 
65 

96 
65 

95 

66 

95 
69 

99 

70 

01 
75 

97 

70 

93 
69 

94 
69 

92 
69 

94 

70 

96 

70 

96 
72 

91 
64 

91 
69 

95 
72 

94.3 
66.5 

CENTER 

MAX 

Mm 

95 
65 

86 
60 

97 
65 

98 
63 

98 
66 

90 
68 

91 
71 

95 
69 

95 
67 

97 
67 

97 
63 

93 
64 

92 

63 

86 
66 

93 

70 

95 

69 

96 

70 

99 
70 

.01 
72 

104 
72 

01 
73 

.00 
67 

95 
69 

91 
66 

90 
69 

95 
69 

99 
72 

98 
73 

90 
65 

94 
6T 

95 
71 

95.0 
67.8 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

93 

70 

85 
60 

92 
63 

95 
65 

96 
71 

96 

70 

91 
71 

93 
72 

95 
67 

too 

67 

91 
69 

92 
65 

92 
65 

93 
66 

93 

66 

93 
70 

96 
72 

97 
73 

98 
74 

100 
71 

00 
75 

.01 
73 

95 
73 

95 
70 

92 

72 

95 

71 

97 
73 

99 
73 

94 
68 

9T 
70 

96 
73 

95.0 
69.6 

Cl»PKSVILLE  2  E 

MAX 

Mm 

89 
61 

89 
62 

93 

64 

93 
67 

93 
66 

92 

68 

95 

71 

88 
68 

95 

65 

95 

70 

94 
64 

92 

65 

91 
71 

89 
68 

91 

74 

95 
72 

95 

70 

96 
70 

98 
72 

99 

71 

00 
72 

.00 
70 

92 

71 

94 
70 

91 

69 

96 

69 

96 
74 

99 
68 

91 
68 

91 

70 

96 

73 

93.8 
68.8 

C0L05PRING  5  SSH 

MAX 

Mm 

96 
64 

92 
66 

98 

64 

96 
66 

94 

70 

95 
67 

92 
72 

95 

68 

96 
71 

98 
67 

91 
68 

91 

65 

91 
62 

89 

67 

90 
71 

92 
68 

9$ 
69 

93 

66 

97 

70 

99 

71 

00 
71 

98 
69 

95 
68 

91 

69 

88 
68 

92 
69 

94 
71 

96 
69 

93 
68 

93 
68 

95 
69 

94,1 
68.2 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

92 

73 

95 
72 

95 

70 

95 

70 

94 
73 

93 
73 

93 
73 

98 
75 

00 

74 

94 
74 

97 
71 

93 
67 

91 
69 

93 
74 

85 
77 

93 

74 

94 

74 

96 
73 

98 
74 

99 
74 

96 
76 

98 

75 

97 
74 

93 
74 

94 

74 

97 
74 

97 
76 

96 
73 

95 
73 

96 

75 

98 

75 

95.1 
73.4 

CCNRCE 

MAX 

Mm 

97 

70 

95 

69 

96 
67 

97 
68 

94 
70 

94 

69 

92 
72 

95 
72 

97 

72 

98 
69 

93 
69 

91 
64 

94 
65 

92 

68 

94 
71 

91 
TO 

96 
69 

96 
69 

97 

71 

too 

72 

00 
72 

98 
72 

98 

70 

94 

71 

87 
70 

93 

70 

95 

73 

96 
73 

96 

71 

95 

71 

96 

69 

95.1 

69.9 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

9S 
70 

89 
61 

95 

60 

97 
65 

97 
66 

96 
69 

91 
70 

93 
69 

96 
67 

100 
67 

94 
67 

94 
65 

95 
64 

91 
64 

95 
69 

97 
71 

98 

70 

96 
69 

99 
70 

01 
71 

01 
69 

98 
72 

97 
72 

95 

69 

92 

71 

93 

71 

95 
71 

97 
72 

93 
69 

95 
71 

96 

70 

95.5 

68.4 

OAINGERFIElD  9  S 

MAX 

Mm 

91 

73 

95 
62 

97 

63 

96 
72 

95 

70 

96 
71 

92 

70 

95 
72 

97 
72 

94 
69 

96 

70 

93 

66 

91 
71 

94 
72 

94 
76 

96 
69 

98 
75 

99 
75 

.01 
75 

01 
75 

99 
68 

91 

73 

94 

71 

89 
70 

94 
72 

93 

72 

96 
75 

95 
71 

92 
72 

95 
T» 

93 
71 

95.0 
71.3 

D1ALVILLE  2  w 

MAX 

Mm 

87 
70 

94 
64 

97 
64 

95 
69 

91 
68 

93 

68 

88 

71 

96 
66 

96 
69 

92 
66 

92 

67 

91 

66 

90 
65 

91 
69 

91 

72 

94 

71 

96 

71 

97 
70 

98 
73 

00 

72 

98 
74 

94 

71 

92 

70 

92 
68 

91 
70 

94 
72 

95 

74 

91 
73 

92 

69 

95 
T2 

96 
71 

93.5 

69.5 

EMORY  3  ESE 

MAX 

Mm 

EVAOALE 

MAX 

Mm 

95 
66 

95 
67 

95 
66 

95 
67 

95 
69 

92 
68 

90 

70 

92 
73 

98 
67 

98 
67 

91 
65 

93 

67 

85 
67 

82 

67 

90 
73 

92 

70 

92 
69 

91 
68 

95 

69 

99 

72 

99 
72 

94 
70 

90 
68 

91 

71 

83 

69 

90 
65 

94 

70 

93 

70 

96 
TO 

95 
TO 

94 
71 

92.8 
68.8 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

90 
66 

93 

61 

91 

62 

93 

65 

91 
71 

93 
69 

91 
65 

96 

65 

93 
64 

88 

67 

88 
65 

88 
65 

88 
67 

86 
69 

90 
71 

91 

70 

91 

71 

94 
73 

97 
74 

93 

72 

91 

70 

87 
67 

92 

69 

93 

74 

93 
69 

94 
69 

92 

72 

94 
74 

91.5 
66.4 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

96 
66 

96 

67 

96 
63 

96 
63 

95 
69 

97 
69 

too 

69 

94 
69 

98 
69 

95 
70 

95 
65 

94 
63 

93 

65 

93 
68 

94 
72 

95 
72 

95 

72 

95 

70 

96 
73 

99 

70 

00 
70 

99 

70 

95 
71 

95 

70 

94 

70 

90 
72 

94 

74 

94 
72 

94 
T2 

95 

70 

93 

74 

95.3 

69.3 

FRANKSTON  2  St. 

MAX 

MIN 

88 
69 

95 
59 

97 
61 

96 
65 

95 
68 

94 
69 

90 
70 

99 

71 

01 
61 

94 

64 

92 

65 

94 
63 

91 
63 

94 
69 

92 
72 

94 
70 

95 

71 

95 
71 

98 
73 

01 
70 

99 
74 

96 

71 

98 

70 

93 
66 

91 
70 

93 
72 

94 
74 

92 

74 

93 

66 

93 

71 

94 
72 

94.3 
66.6 

GILMER  2  » 

MAX 

Mm 

92 
66 

90 
56 

95 

57 

96 
66 

94 
65 

94 
69 

95 
69 

91 

70 

98 

70 

98 
64 

95 
63 

93 

61 

94 
63 

94 
63 

93 

70 

94 
68 

97 
72 

96 
72 

98 
72 

00 
69 

03 
72 

99 

67 

93 
68 

94 

69 

91 
69 

93 
71 

94 
74 

93 

69 

93 

66 

92 
TO 

94 
72 

94.9 
6T.5 

GLAOEkATER 

MAX 

Mm 

90 
69 

88 
61 

93 
62 

95 

67 

94 
69 

92 

70 

93 
72 

88 

71 

98 

69 

96 
67 

94 
69 

92 

64 

92 

68 

90 
70 

93 
73 

89 

70 

95 

72 

96 
73 

96 
74 

99 
74 

00 

75 

91 
72 

92 

70 

90 
69 

91 

70 

92 

72 

94 
74 

95 
72 

91 
69 

9* 
T3 

94 
73 

93.1 
T0.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

94 

67 

96 
70 

96 
69 

95 
66 

96 

67 

95 
70 

92 
68 

95 

69 

93 

70 

97 

71 

98 
70 

93 
65 

92 
65 

90 

69 

93 
72 

89 

69 

95 

70 

94 
66 

96 
68 

97 

70 

97 

68 

96 

70 

95 

71 

96 

70 

88 

71 

92 

70 

97 

71 

97 
70 

9T 
6T 

95 

69 

97 
68  . 

94,6 

69.0 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

92 

70 

86 

61 

94 

60 

93 
65 

94 
66 

91 

69 

90 
72 

91 
73 

92 
68 

96 
66 

93 
66 

90 
64 

91 
64 

88 

67 

93 

66 

94 
70 

94 
72 

94 
73 

95 

73 

98  100 
74   75 

98 

70 

98 
68 

95 

69 

93 
68 

93 

70 

95 
73 

96 

7* 

92 
67 

91 
72 

93 

72 

93.3 

69.0 

HLNTSvlLLE 

MAX 

Mm 

96 

69 

89 

68 

95 
70 

97 
69 

95 

70 

95 

70 

93 

72 

94 
72 

99 

70 

96 
68 

92 

70 

93 

67 

93 
65 

92 

70 

93 

71 

91 
72 

96 

72 

92 
72 

92 
72 

99  100 
71   73 

98 
72 

95 

71 

94 
71 

91 

70 

93 
72 

96 
74 

98 

73 

95 

TO 

94 
72 

95 
71 

94,6 

TO. 6 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

95 
66 

91 
62 

97 
6B 

97 
66 

98 
66 

94 

68 

89 
70 

93 

70 

94 
67 

97 
68 

95 
65 

93 

67 

92 
65 

93 
66 

93 
69 

94 

70 

93 

70 

94 
70 

96 

71 

99  101 
73   71 

90 

68 

95 
69 

92 

70 

88 

70 

91 
71 

94 
72 

95 

72 

93 

6T 

94 
68 

95 
67 

94.0 
68.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

93 

70 

91 

71 

90 

70 

90 
70 

88 
69 

89 
68 

87 
69 

89 

70 

95 
70 

92 
71 

90 

74 

92 

73 

91 
70 

94 
69 

95 

71 

93 
72 

89 
72 

94 
72 

94 
74 

98 
72 

96 

72 

92 

70 

90 

71 

88 
71 

93 

72 

92 

70 

92 
68 

92 

69 

93 
69 

95 
69 

94 

70 

92,0 
TO. 6 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

96 

61 

94 
62 

96 
65 

96 
62 

96 
64 

94 

67 

92 

70 

89 

69 

94 
65 

95 
68 

93 

63 

93 

64 

89 

64 

82 
65 

91 
71 

93 

71 

93 
67 

92 
66 

95 

67 

97 
70 

96 
71 

100 
65 

90 
66 

92 

68 

90 
72 

93 
67 

94 

68 

97 
69 

94 
65 

93 
67 

95 
68 

93.3 

66. T 

KARNACK 

MAX 

Mm 

88 
72 

93 
58 

96 
59 

94 
64 

94 
64 

92 

70 

90 
72 

99 
72 

99 
68 

94 

69 

92 

65 

92 

64 

89 
67 

93 
66 

96 
73 

93 
69 

97 

70 

96 
71 

101  100 
73   71 

95 

73 

94 
69 

94 
71 

91 
69 

94 
69 

94 
69 

98 
74 

96 

71 

92 

68 

95 
69 

98 
73 

96.6 
66.6 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

96 

64 

95 
66 

96 

65 

93 

67 

93 
66 

93 
6  6 

89 
71 

96 

71 

98 
67 

92 
71 

93 
65 

87 
67 

83 

66 

90 

68 

91 
71 

93 
67 

90 

70 

95 
69 

98 
69 

99 
72 

93 

71 

90 
70 

92 
67 

65 

71 

91 

70 

95 

70 

95 

7  0 

94 
74 

92 
6T 

93 

70 

93 

70 

92. T 
68,6 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

95 
64 

92 
63 

97 
64 

95 
66 

93 
65 

95 

7  0 

90 
73 

93 
70 

96 
72 

95 
70 

93 
68 

92 
67 

90 
65 

88 
65 

90 

70 

92 

71 

95 
71 

92 

70 

95 

70 

97  100 
71   72 

95 

70 

98 
70 

95 

7  0 

92 
71 

92 

71 

95 

71 

95 
72 

96 
69 

96 
69 

93 

69 

93,9 
69,0 

LCNGVIEk 

MAX 

Mm 

94 
66 

90 
60 

96 

61 

92 
66 

96 
66 

94 
64 

95 
70 

95 
69 

96 
69 

99 
62 

97 
63 

95 

66 

94 
66 

90 
67 

93 

69 

96 

71 

94 
72 

92 
73 

96 
74 

99  102 
74   75 

94 

72 

95 

71 

93 

70 

92 

70 

92 

71 

94 
72 

96 
73 

90 
68 

92 

72 

94 
73 

94.3 

68.9 

LOVELADV 

MAX 

Mm 

96 
68 

89 
62 

95 
64 

97 
65 

97 
69 

94 
69 

91 
70 

91 
69 

95 

68 

99 
66 

95 
67 

95 

65 

95 
63 

96 
64 

97 
66 

98 
69 

95 

70 

98 
72 

100  101  100 
72   73   72 

too 

72 

98 
72 

95 

70 

92 
71 

93 
69 

96 
72 

96 
72 

94 
6T 

95 

70 

97 
68 

95.9 

68,6 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
65 

93 
61 

95 
67 

94 
65 

92 

72 

91 

70 

94 
73 

96 

71 

98 
71 

94 
70 

94 
68 

93 

66 

88 

65 

92 

70 

96 
74 

96 
72 

95 

71 

98 

71 

99  101 
73   T6 

95 
74 

94 

70 

92 

70 

86 
72 

92 
72 

93 

72 

97 
72 

93 
73 

95 
TO 

95 

71 

96 

70 

94,2 

TO. 3 

"AOISCNVILLE 

MAX 

MTN 

93 
71 

95 

64 

98 
67 

96 
68 

96 
72 

92 

71 

95 
72 

98 
72 

99 
71 

94 
68 

94 

70 

95 

67 

92 
67 

94 
70 

90 
75 

96 
73 

96 
73 

97 
72 

too  100  100 
74   72   75 

98 

74 

97 
73 

93 

71 

94 
73 

97 
72 

98 

74 

97 
73 

9* 

TO 

96 

73 

98 
72 

95,9 
Tl.S 

MARSHALL 

MAX 

MTN 

89 
70 

87 
57 

93 

58 

94 
62 

93 
65 

91 

68 

92 

68 

90 
68 

96 
66 

96 
66 

95 

66 

91 
63 

91 

64 

86 

65 

92 

68 

95 
68 

95 
69 

95 
69 

96 

71 

98 
68 

98 
72 

93 
67 

93 

69 

93 
68 

92 

67 

93 

68 

93 
72 

95 
70 

88 

66 

93 

66 

93 

70 

92.9 

67.0 

MINEOLA  NO.  2 

MAX 

Mm 

72 

60 

61 

64 

71 

73 

74 

73 

67 

99 
65 

95 

66 

93 

63 

94 
64 

92 

68 

95 
72 

92 
69 

95 
69 

99 

70 

98  102  102 
72   70   72 

LOO 

73 

98 
69 

95 
69 

94 
69 

97 
70 

98 
70 

98 

73 

93 
65 

93 

71 

98 

73 

96,3 
66,9 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

92 
67 

89 
57 

93 

59 

96 
63 

95 
64 

95 

68 

95 

69 

83 

67 

95 
64 

95 
69 

94 
65 

92 
62 

92 

67 

91 

67 

94 

69 

94 
71 

94 
67 

96 
68 

99  101 
67   69 

99 

70 

too 

68 

92 
62 

95 

70 

90 
69 

95 
69 

95 
72 

98 

69 

91 
68 

94 

70 

95 
72 

94,2 

67,0 

NACCGOOCMES 

MAX 

Mm 

88 
59 

96 
62 

97 
63 

97 

70 

97 
69 

94 

72 

97 
70 

99 
69 

96 
66 

97 

65 

9". 
65 

89 
67 

93 
73 

98 
71 

98 

72 

98 
71 

99 

74 

100  103 
73   75 

99 
71 

96 

70 

95 
69 

93 

70 

95 

71 

97 
71 

99 

74 

96 

66 

96 
72 

98 

68 

96.3 
69.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST    1965 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20  21   22  23 


24   25 


26  27   28   29 


PALESTINE 
PINELAND 
ROCKLAND  1  N 
RUSK 

SIMMS  2  NNw 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
■ILLS  POINT 
•    •    • 
TRANS  PECOS 


OS 


ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

CANDELARIA 

CHISOS  BASIN 

CCRNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  PASO  «B  AIRPORT 

FABENS 

FT  STOCKTON  KFST  RAO! 

GRANDFAllS  3  SSE 

KENT 

'  1  5 

»ar»-- 

■ 
- 

- 

»»I»IOIO 


MAX 

MIN 


tux 

MIN 


tux 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MW 

MAX 

MIN 

MAX 

M  •. 

MAX 


94   86   96 
71   63   65 


95   88   95 
63   59   59 


93   97 
61   59 


91   90 

70   68 


88   90   92 
70   58   60 


95   95   96 
64   64   65 


89   87   92 
73   61   62 


98  96  97 

67  69  67 

95  95  93 

60  65  62 

98  97  95 

61  66  65 


91   98 
69   67 


93   95 
70   66 


96   96 
67   67 


89 
56 


65   62   64 

93   93   98 
69   63   63 


97  97  95 

63  69  69 

98  94  90 

64  68  68 

95  93  92 

64  66  68 

94  94  92 

64  67  67 

100  96  97 

68  72  72 


94   93 
68   63 


93   93   93 
70   71   67 


89   98 
69   69 


70   68   70 


95   93   99 


98  102 
70   67 


90   91 
62   64 


97   99 
74   65 


62 
86 


91   92   93 

69   66   64 


95   83   91 
62   59   62 


99   »7   93 
65   67   69 


93   83   92 


.  .   . .  / 


17   6? 
71   67 


94   90 


87 

59 


93   89 
63   64 


70   68   69 


90   94   98 
62   64   60 


92  93 
67  63 

90  93 

58  55 

93  99 
62  64 

85  89 

58  6* 

87  88 

56  55 


90   91 

64   46 


I  I    14 


H 


98   97 
66   62 


105  104 
72   67 


89   86 
62   62 


100   95 
59   67 


95   95 
72   75 


102   99 
77   75 


99  101 
68   70 


95   96 
66   64 


96  100 
70   68 


100  100 
65   56 


98  10 
65   6 


98   96 
72   65 


■.  ,  100 

74    6 

97   9 
|  I         I 

M 

-  . 
M 

96   1 


102 
67 


102 
65 

82 

68 

9J 
63 

45 
62 

95 
72 

97 

67 


LOO 

71 


92   92 
65   65 


95   93 
64   65 


94   94 
63   65 


94   93 
67   68 


89   89 
60   61 


92   90 

64   65 


96   95 
64   60 


90   90 
63   63 


97   94 
63   60 


90   89 
65   65 


93   92 
67   67 


65   66   66 


89 
66 


95   97   97 
67   67   67 


88   84 
60   62 


91 
63   62 


92   94 
58   63 


102  102 
65   61 


97   93 
62   65 


90   92 
63   44 


96  94 

66  65 

100  102 

67  72 

87  86 
63  63 

92  97 

63  64 

90  88 

64  64 

91  89 

67  65 

95  92 

68  64 

88  90 
62  59 

90  90 

66  65 

94  91 

59  59 

99  90 

62  60 

90  87 

65  60 

88  87 

54  61 


88   86 
65   68 


44   62   6* 


•I 


tO  10 

41 


93   93 

70   70 


91   93 

68   70 


95   96   98 
68   68   66 


90   91 
70   69 


98   99 
70   71 


72 
101 


93  100 
70   72 


98   98 

70   70 


93   93   90 
68   69   69 


94   92 
66   67 


97   96 
70   67 


92  96 

68  66 

92  97 

66  72 

95  92 

72  70 

92  98 

71  69 

87  94 

69  70 

9*  90 

72  69 

94  95 

71  71 


84  89 

64  58 

92  93 

70  71 

93  94 

63  62 

102  101 

69  64 

81  85 

62  62 

98  94 

59  60 

88  87 
69  73 

95  92 

67  68 

89  95 

65  63 

89  93 

64  63 

92  92 

65  65 

91  87 
59  58 

92  90 

65  62 

90  90 
64  56 

85  89 
64  56 

90  93 

66  67 

90  94 
66  67 

79  80 

54  57 

95  94 

61  69 

91  94 
66  64 

40  94 

66  67 

102  102 

73  69 

15  97 

66  65 

91  94 

42  43 

93  95 

71  71 


92   95   46 


98 
64 

45 
72 

46 

71 

9B 
72 

96 
72 

97 

68 

,02 
73 


68   64   66 


103  103 
70   70 


49  100 
71   73 


98   90 
70   70 


105  105 
73   7* 


83   87 
66   63 


98   96 

69   67 


89   90 
68   64 


90   97 
65   68 


97   91 
67   67 


.03  100 
72   71 


44   93 
70   71 


97   47 

70   66 


42   42 

69   66 


.06   99 
73   72 


79   80 
61   63 


79 
62 


93 
60 


96   94 
69   69 


10! 

70 


93   94 

68   66 


80   76 
53   55 


97   91 
72   67 


93   91 

67   66 


94  101 
70   72 


91   95 

69   69 


46   61 
62   45 


'/ 


95   42   82 


93   10 

70   70 


93   87   92 
66   69   61 


40   82 
67   65 


78   60 
60   60 


85 
61 


68   67   66 


84   40   86 


54   54   54 


86   86   42 
67   70   67 


70   70 
55   52 


47   67   91 


66   68   64 


79   94   95 
44   64   64 


93  92  93 
68  70  70 

68  92  95 

72  68  70 

94  96  96 
70  67  69 


95   92 
71   67 


97   92 
71   66 


95   96 
69   65 


97   98 
67   66 


91   90 
70   72 


91   90   92   93 
71   69   70   69 


44   94   96 

66   68   71 


91   93 

69   69 


96   96 
69   70 


97   99 
72   66 


94   96 
72   74 


98  100 
72   74 


89   93 
62   62 


97   98 
71   72 


95   99 
65   66 


102  103 
64   65 


98  102 
60   62 


95   99 
65   71 


94   95 
60   63 


94   96   98 
61   64   66 


97  98 

67  69 

41  44 

64  64 

97  97 

60  63 

93  93 

56  60 

40  42 

58  58 

100  100 


67   64   69 


81  84 

56  63 

94  95 

64  70 

100  103 

67  69 

96  97 

70  72 

104  104 

69  70 

100  101 

68  66 

94  95 

64  65 

96  97 

72  72 


91   68 
66   67 


94   92 
69   66 


98   94 
70   66 


89   69 
67   67 


97   92 
73   64 


94   93 

66   69 


.01  100 
70 


66  65 

59  60 

99  96 

74  7* 

96  97 

67  61 

101  48 

64  64 

86  82 

63  60 

44  4* 

61  62 

46  44 

70  68 

48  43 

69  71 

48  46 

63  61 

44  44 

66  66 

44  45 

68  68 

[00  43 

61  54 

44  101 

66  66 

43  it 

60  58 

69  68 
57  56 


94   90 
68   68 


80   82 
61   56 


94   89 
68   66 


104   97 
68   68 


94   90 
71   69 


102 
75 


96   94 
66   66 


99   92 

70   67 


93   90 
69   68 


93   94 
66   71 


94   94 
68   68 


89   94 
67   72 


93   95 

69   70 


99   99 
73   73 


87  89 

64  61 

85  93 

70  70 

94  95 

72  68 

99  99 

72  71 

82  84 

66  64 

47  47 

63  66 

40  94 

70  70 

92  95 

71  70 

96  91 

65  68 

89  94 

65  66 

91  95 

71  70 

94  93 

66  69 

97  93 

62  60 

41  40 


57 

61 

40 
58 

91 
38 

97 
66 

97 
67 

97 
67 

47 
67 

79 
38 

80 
60 

92 

70 

93 
69 

45 
64 

107 
70 

45 
64 

91 
70 

102 
73 

104  I 

73 

46 
69 

96 

66 

92 
67 

93 

70 

15 

93 

95 

13 

70 

66 

15 

98 

71 

7» 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST    1965 


Station 

Day  of  Month 

• 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

SIERRA  8LANCA 

MAX 

Mm 

85 
66 

87 
62 

86 
60 

90 
61 

93 
62 

95 

59 

98 
63 

94 
63 

92 

64 

91 
63 

90 
61 

92 
56 

90 
60 

89 
60 

90 
64 

91 
57 

91 
62 

88 
64 

87 
62 

79 
61 

85 
62 

82 

50 

78 
59 

87 
62 

91 
59 

93 
61 

96 
61 

94 

60 

90 
60 

92 
62 

90 
65 

89.5 
61.3 

VAN  HCRN 

MAX 

Mm 

84 

68 

90 
67 

88 
62 

92 
64 

94 
66 

97 
67 

,00 
70 

95 
70 

94 
68 

92 
65 

93 
65 

94 
63 

92 
62 

91 
66 

92 
68 

91 
66 

94 
61 

92 
67 

85 
61 

82 
61 

87 
63 

84 
63 

74 
61 

88 
65 

93 

64 

95 
67 

98 
66 

93 

67 

91 
66 

99 
66 

91 
68 

91,0 
65.3 

HlNK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
70 

91 
67 

92 
69 

94 

69 

95 

63 

98 
70 

.01 
73 

98 
68 

98 
68 

96 

67 

95 
67 

98 

68 

89 
66 

89 
64 

84 

67 

92 
65 

97 
69 

96 

71 

95 

69 

94 
68 

95 

70 

86 
69 

82 

69 

93 
69 

98 
68 

99 

72 

99 

70 

96 

68 

92 
68 

99 

68 

97 
69 

93.9 
68,3 

YSLETA 

MAX 

Mm 

98 
67 

91 
65 

92 
60 

95 

65 

97 
68 

97 
69 

102 
69 

104 
72 

99 
69 

97 
69 

95 
64 

94 
62 

95 
59 

95 
68 

92 
65 

90 
63 

95 
67 

93 
66 

90 
66 

90 
62 

83 

63 

88 
65 

90 
62 

87 
63 

87 
64 

95 
62 

96 
64 

00 
64 

96 
68 

91 
66 

92 

68 

93.7 
65.3 

EOhAROS  PLATEAU     06 

AHISTAO  0AM 

MAX 

Mm 

98 
72 

97 
73 

91 
67 

91 
69 

92 

73 

93 
72 

96 
71 

96 
72 

97 

75 

99 

77 

96 
70 

97 
69 

97 
71 

96 
74 

96 
75 

96 

74 

98 
72 

98 
73 

98 
74 

99 

74 

86 

66 

94 
62 

95 
72 

97 
73 

98 

74 

99 

75 

99 

75 

99 

75 

98 

72 

94 
71 

98 
75 

96.1 
72.2 

BIG  LAKE  «  2 

MAX 

Mm 

97 
71 

86 
68 

91 
63 

93 
66 

93 
64 

95 
69 

93 
70 

96 
68 

97 

70 

96 
61 

89 
61 

92 
64 

94 
58 

86 
59 

86 

65 

88 
70 

90 
68 

92 

70 

94 
63 

95 
66 

90 
64 

89 
65 

88 
68 

92 
64 

93 
66 

94 
68 

95 

70 

95 
68 

94 
66 

89 
68 

92 
65 

92.1 

66,0 

8LANCC 

MAX 

Mm 

96 

60 

91 
65 

96 
66 

95 
62 

93 
63 

95 
72 

92 

70 

93 
72 

98 
72 

99 
67 

91 
64 

92 
65 

93 
65 

92 

67 

91 
68 

90 
72 

91 

65 

92 
73 

96 

70 

97 
71 

97 

68 

98 
62 

98 

71 

98 

72 

97 
71 

97 
74 

98 
73 

97 

70 

98 

70 

94 
71 

95 
73 

94.8 
68.5 

BCERNE 

MAX 

Mm 

97 
63 

95 

70 

92 
67 

92 
59 

90 

71 

88 
72 

92 
70 

95 
69 

97 
71 

92 

68 

93 
61 

95 
62 

91 
62 

93 
70 

91 
67 

93 
71 

93 
70 

95 
72 

96 

67 

94 
68 

92 
65 

94 

71 

95 
67 

95 

70 

95 

71 

96 

71 

95 

71 

96 
67 

91 
69 

92 

69 

95 
72 

93.5 

68,0 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

95 

71 

95 

70 

90 
70 

91 
69 

91 
75 

92 

74 

92 

72 

94 
72 

96 
75 

98 
76 

94 
70 

95 
68 

95 
67 

94 
71 

94 
72 

93 

73 

96 
72 

96 

73 

95 

73 

96 
75 

84 
63 

90 
73 

91 

76 

93 
73 

94 

74 

95 
74 

91 

74 

95 
75 

94 
72 

90 
74 

94 
73 

93.3 
72.2 

BRADY 

MAX 

Mm 

95 
6* 

84 
65 

93 

61 

95 
63 

93 
67 

95 
65 

95 
70 

95 
65 

99 
65 

99 
65 

94 
63 

97 
66 

95 
65 

90 
63 

91 
65 

93 

66 

95 
69 

95 

69 

97 
70 

99 
73 

97 
69 

97 
69 

96 

71 

97 
70 

.00 
69 

98 

70 

100 
70 

99 
71 

99 

71 

95 

68 

95 
71 

93,5 

67,4 

BURNET 

MAX 

Mm 

90 
67 

91 

60 

92 
60 

91 
64 

89 

71 

89 
73 

92 

73 

97 
71 

96 
69 

94 
69 

93 
63 

92 
63 

90 
64 

92 
69 

91 

70 

93 
73 

92 

70 

93 
72 

95 

72 

95 
68 

95 

69 

95 
74 

95 

60 

95 
62 

94 
72 

93 

70 

99 
72 

95 

70 

93 
69 

93 

71 

95 
74 

93.1 

68.5 

CAMP  «00D 

MAX 

Mm 

98 
64 

89 
67 

94 
66 

9* 
62 

96 
72 

95 
72 

95 
68 

98 

70 

101 

70 

95 
68 

97 
61 

94 
61 

94 
64 

97 
68 

96 
68 

97 
72 

98 
69 

98 

71 

98 

68 

95 
71 

93 

67 

95 

TO 

97 
65 

98 
68 

100 
71 

98 

71 

99 

71 

97 
69 

94 
68 

99 
69 

98 
72 

96.2 
68.2 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

94 
68 

90 

71 

91 
67 

93 
65 

94 
72 

93 
72 

94 
71 

98 
71 

97 
74 

96 
74 

96 
62 

98 
64 

92 

71 

94 
70 

95 
72 

95 
72 

96 
71 

96 

71 

97 
72 

88 
68 

89 

70 

90 
70 

94 
70 

96 
73 

95 

71 

96 

73 

96 

71 

96 
73 

99 

73 

96 
72 

96 

TO 

94,4 
70.3 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

97 
64 

85 
57 

94 
59 

94 
64 

95 
60 

95 

67 

94 
69 

97 
67 

97 
65 

95 

60 

93 
61 

93 
63 

96 
57 

88 
58 

84 
62 

88 
65 

93 
66 

94 
67 

96 
64 

97 
65 

91 

64 

88 
66 

80 

67 

90 

61 

93 

63 

96 
65 

97 
69 

97 
67 

99 
69 

91 

67 

93 

70 

92.8 
66,0 

OEL  RIO  »B  AP 

MAX 

Mm 

99 
71 

92 

74 

92 

67 

93 

70 

94 
74 

95 

74 

95 
73 

97 
73 

99 

76 

97 
77 

97 
70 

97 
69 

96 
71 

96 
72 

96 

72 

97 
74 

97 
73 

97 
74 

99 

74 

87 
71 

9<. 

69 

96 
73 

97 
72 

98 
73 

100 
75 

99 

75 

100 

75 

98 
75 

94 

72 

98 
72 

99 
75 

96,3 
72,7 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

90 
68 

93 
62 

95 
63 

96 
66 

96 
67 

96 
68 

98 

69 

102 

67 

102 
67 

94 

61 

92 
62 

99 

63 

94 
64 

89 
63 

93 
62 

94 
69 

97 

71 

97 
69 

100 
69 

95 
69 

93 

67 

95 

68 

99 

67 

100 
68 

.00 
69 

100 
70 

100 
71 

97 
69 

96 
66 

99 

67 

98 
67 

96.3 
66,7 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

93 
65 

93 

69 

93 
63 

92 

62 

92 

70 

91 
71 

93 

70 

97 
70 

96 
73 

92 

67 

95 
62 

94 
63 

92 

63 

95 
68 

92 
69 

95 
66 

94 
67 

95 
67 

95 
65 

95 
68 

94 

67 

96 

70 

97 
69 

98 

70 

98 
71 

97 
70 

96 

70 

93 

67 

94 
69 

99 
69 

96 
70 

94,3 
67,7 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

94 
64 

94 
68 

95 
62 

93 
62 

91 
71 

91 
73 

94 

71 

98 
70 

10? 
72 

98 
67 

91 
63 

91 
63 

91 
65 

90 
68 

90 
68 

92 

67 

93 
70 

92 

71 

94 
71 

95 

67 

94 

68 

94 

70 

95 

71 

95 
72 

96 
71 

95 
72 

95 

71 

96 
69 

99 

71 

92 

71 

95 
T3 

94,1 
68.8 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
60 

92 
69 

95 

62 

95 
60 

94 
67 

94 
72 

96 
69 

99 
69 

94 
63 

93 
60 

96 
60 

95 
63 

89 
65 

93 
63 

95 

67 

96 
72 

96 

70 

96 

71 

99 
70 

95 

67 

93 
67 

95 

71 

97 
69 

100 
69 

98 
71 

98 

70 

98 
72 

97 
70 

92 
69 

94 

70 

98 
T2 

93,2 

67.3 

JUNO 

MAX 

Mm 

100 

64 

98 
67 

94 

68 

96 
65 

98 
70 

97 

74 

96 
72 

97 
72 

99 

74 

101 
66 

97 
63 

99 
64 

98 

69 

93 
68 

96 

74 

95 
75 

97 
73 

97 
73 

98 

73 

100 
73 

90 
71 

94 
72 

93 
72 

99 

74 

99 

76 

99 

74 

99 
75 

100 
7* 

98 
71 

93 
72 

96 
72 

97.0 
71.0 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

95 
59 

94 
69 

94 
62 

95 
59 

93 
70 

92 

70 

90 
68 

92 
62 

90 
68 

98 
66 

90 

59 

95 
59 

94 

60 

95 
68 

92 
68 

92 

70 

94 
68 

93 
69 

95 
68 

95 

67 

95 
64 

95 

69 

94 
64 

99 
62 

95 
68 

96 

68 

96 

68 

99 
66 

95 
64 

94 
61 

93 
69 

93,9 
69.9 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

96 
62 

92 

61 

95 
59 

94 
61 

98 
66 

95 
71 

95 
74 

97 
74 

101 
69 

100 
70 

97 
65 

98 
63 

96 
65 

94 

67 

95 
69 

93 

72 

96 
71 

97 
72 

96 

73 

100 
68 

98 
68 

99 
69 

99 

74 

100 

72 

97 
72 

98 
72 

97 
72 

97 

71 

99 

68 

99 
70 

95 
72 

96.6 
68.8 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

96 
73 

98 
75 

95 

70 

96 

70 

97 
73 

97 
74 

97 

75 

97 
75 

98 

75 

100 
75 

97 

70 

97 

71 

98 
73 

98 

75 

98 
75 

98 
75 

98 

75 

98 
75 

98 
75 

99 

76 

99 

76 

99 
72 

100 
76 

100 
79 

100 
81 

100 
80 

100 
80 

100 
80 

100 
76 

9* 
73 

100 
78 

98.1 

79.0 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

97 
61 

88 
66 

92 

67 

93 
62 

93 
71 

91 
71 

93 
67 

97 
69 

100 
69 

92 
68 

95 
59 

96 

61 

92 
64 

94 

70 

93 
69 

95 
72 

95 

70 

95 

71 

97 
69 

93 
69 

93 

67 

93 

71 

96 
63 

98 

70 

98 
72 

98 
68 

96 

70 

95 
67 

93 

68 

93 

71 

95 
71 

94,9 

67.8 

LLANO 

MAX 

Mm 

94 
68 

97 
68 

93 
64 

9* 

67 

93 
72 

95 

74 

94 

75 

95 
73 

100 
70 

95 
72 

95 
66 

95 
67 

95 
69 

93 

70 

93 

70 

92 

T5 

95 

72 

95 

74 

95 

95 
69 

96 
70 

96 
7* 

96 

76 

98 

75 

96 

72 

96 

73 

99 

74 

96 
74 

95 
72 

96 
73 

95 

75 

99,0 
71,5 

MASON 

MAX 

Mm 

97 
65 

67 
64 

93 
58 

94 
60 

93 
67 

95 

73 

97 
69 

98 
69 

100 
67 

97 
63 

95 
60 

95 
63 

99 
66 

93 
61 

95 
64 

96 
66 

97 
71 

97 
69 

97 
67 

99 
63 

97 
71 

97 
69 

97 

67 

98 

67 

100 
68 

99 

70 

99 

70 

100 
67 

99 

66 

95 
66 

95 
73 

96,3 
66,4 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

91 
71 

94 

74 

95 
69 

94 
69 

96 
66 

96 
72 

98 
72 

98 
71 

97 
73 

96 
67 

95 
65 

97 
66 

92 

62 

89 

68 

93 

67 

93 
71 

96 

72 

98 

73 

97 
66 

95 

70 

95 
70 

83 

67 

91 

71 

97 
66 

97 
67 

99 
69 

100 
74 

97 
74 

94 
66 

95 
70 

100 
74 

93.1 

69,4 

MENARO 

MAX 

Mm 

90 
64 

91 
65 

94 

58 

92 
61 

94 
63 

94 
69 

96 
67 

99 
69 

97 
69 

91 
60 

95 

60 

95 
62 

88 
66 

91 
60 

93 
65 

96 
68 

96 

69 

96 

70 

98 

69 

94 
66 

93 

65 

92 
66 

98 
64 

99 
69 

100 
70 

98 

67 

99 
69 

97 
66 

91 

60 

93 
68 

96 
72 

94, T 
65.5 

MERT2CN 

MAX 

Mm 

92 

73 

93 

64 

95 
63 

94 
62 

97 
68 

96 

71 

99 
73 

99 

74 

100 
69 

91 
62 

94 
63 

88 
59 

85 
67 

92 

70 

94 
72 

95 

71 

96 

71 

97 
72 

92 

68 

89 
63 

93 

70 

99 
69 

9T 
65 

98 

73 

98 
73 

100 
71 

9S 

70 

94,5 
68,4 

020NA 

MAX 

Mm 

99 
65 

92 

70 

93 
63 

97 
64 

96 
66 

97 
70 

95 
70 

97 
69 

100 
69 

101 
62 

93 
61 

96 
65 

97 
60 

91 
62 

91 

71 

93 
72 

94 
70 

96 
70 

98 

70 

98 
67 

92 
68 

93 

68 

92 
69 

98 
67 

98 
70 

98 

71 

99 
72 

100 
70 

100 
66 

92 
69 

95 

70 

95,8 
67.6 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

98 
62 

95 
59 

97 
60 

96 
66 

98 
68 

98 

71 

100 

74 

102 
71 

103 
69 

97 
63 

98 
66 

99 
67 

96 
66 

91 
63 

93 

70 

97 

72 

100 
75 

100 
73 

101 

74 

99 

70 

95 

TO 

99 
68 

100 
71 

100 
70 

101 

71 

102 

70 

102 
7* 

100 
72 

96 

70 

97 
70 

102 

98.5 

68.9 

PANDALE 

MAX 

Mm 

96 
69 

96 
75 

94 
70 

95 
69 

95 
72 

95 

74 

95 
73 

98 
74 

98 
76 

100 
70 

100 
69 

100 
64 

99 

64 

91 

70 

95 

70 

95 

75 

98 
75 

97 
75 

98 
70 

98 
74 

92 

70 

98 
72 

95 
71 

97 
72 

97 
75 

98 

77 

97 

77 

99 

77 

97 
73 

97 
73 

96.6 
72,3 

PRADE  RANCH 

MAX 

MIM 

90 

90 

96 

60 

98 

58 

96 

94 
66 

94 
68 

93 

68 

92 

67 

98 

94 
65 

97 

67 

98 

96 

65 

95 
64 

94 

96 
65 

97 
64 

95 
63 

96 
65 

95 

64 

96 
63 

95 
62 

96 

61 

98 

97 

98 

97 
63 

98 

60 

97 
62 

95,5 

RANKIN 

MAX 

Mm 

92 

70 

89 
68 

88 
67 

94 
68 

96 
66 

95 

69 

98 
70 

99 
69 

99 
72 

95 
63 

94 
62 

97 
64 

86 
60 

87 
65 

86 
69 

90 
70 

93 

71 

96 
71 

97 
65 

95 
67 

94 
68 

84 
65 

88 
69 

94 
65 

95 

69 

94 
70 

97 
71 

95 

71 

90 
69 

9* 
69 

93,0 
67,9 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

95 
62 

85 
59 

94 

61 

95 
65 

95 
67 

98 
72 

98 
72 

100 
75 

100 
69 

100 
62 

99 

67 

99 
67 

98 

61 

86 

63 

84 
66 

89 

70 

93 

71 

95 
71 

96 
74 

97 
71 

93 

66 

90 
67 

90 
72 

95 

71 

96 

71 

98 

71 

98 
75 

98 

71 

93 

69 

93 
73 

94,8 
68,5 

RCCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

96 
65 

93 
64 

91 
67 

91 
61 

93 
67 

91 

67 

98 
68 

96 

68 

97 
68 

91 
66 

95 
65 

93 
61 

94 
67 

92 

66 

92 
67 

93 
69 

93 

67 

93 

70 

95 
68 

94 
67 

89 

69 

92 

67 

91 
66 

97 
68 

95 
69 

95 
70 

95 
69 

9* 
69 

93 
61 

94 
63 

93.6 
66.6 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

95 

74 

86 
63 

92 

67 

94 
68 

93 
69 

95 

73 

94 
73 

97 
73 

98 
72 

97 
64 

92 

63 

94 

68 

95 
60 

82 

64 

82 
68 

88 
72 

92 

74 

94 
72 

95 
71 

96 

70 

93 
68 

81 
62 

88 

70 

94 

70 

95 
73 

96 

73 

97 
75 

92 

71 

93 

71 

93 

71 

92.3 
69.5 

S.. 

Fefar, 

DC*  N 

>!•■  Fo 

llowln 

gSUtl 

3D  Index 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST  1965 


Station 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18 


26      27      28      29 


30      31 


SAN  ANGELO  KB  AIRPORT 
SAN  SABA 
SCNCRA 

STERLING  CITY 
TARPLEY  I  E 
UVALDE 

MATER  VALLEY 
•    •    « 
SOUTH  CENTRAL       0 
AUSTIN  «o  AIRPORT 
AUSTwELl  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
CCLUHBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  t>8  AP 
CUERO  3  NM 
ELGIN 
PLATCMA 
FLORESVILLE 
6CLIAD 
GCNJAlIS 
HALLtTTSVlLLE  I  N 

(EncOy 

. :  llE 
-INGE 

tULI"* 

- 


MM 

MIN 


MM 

HO) 


MAX 
MM 


MM 

min 


ma:.: 
MB) 

MM 

MIN 

MAX 

urn 

MM 

Mm 

MAX 

m:n 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

.MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MS.X 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
■'.■■ 

MAX 

MIN 

MM 

MIN 

MM 

M.N 

MM 

Ml. 'I 

MM 

MB 

MM 

MB 

"H 


85   93   96 


.00   99   92 
67   67   68 


95   96 
72   71 


95   90 
72   75 


98  100 
72   77 


LOO   96 
71 


97   96   95 
72   72   73 


96   93 
72   75 


99   98 
73   74 


9?   90 
78   80 


96   89 
73   76 


98   98 
72   75 


97   98 
73   71 


95   95 
73   72 


69   70   72 


97   97 
73   75 


95   98 
67   75 


100  100 
69   69 


98   99 
'I    72 


98   94 
71   7? 


95   95   96 

72    7..    71 

95 


93   94 

71    70 


-.8   96 


96   99 

II    »1 


99   91 


15   1' 
A3   4< 


99   9' 


1'   93 
A3   »l 


9»   91 


97 

70 


95  95  97 

64  71  74 

92  92  92 

62  66  66 

94  93  96 

65  63  68 


94   93   91 


95   95   96 
65   69   72 


92   91 
73   75 


94   90 
72   73 


99   98   95 


85   84   87 


92   95 
72   75 


86   85 
74   72 


86   85 
73   72 


70   72   73 


94  93 

72  72 

93  89 

70  71 

90  92 

73  73 

88  89 

73  74 

94  91 
70   72  73 


93   95 
72   71 


97   94 
69   72 


92   92 
73   75 


It 


95   92 
70   71 


96   92 
73   74 


94   94 
71   72 


69   '2 


:■       :; 


»A    94 


••   99 


•  I   >3 


99  100  100 
73   74   69 


97  101 
70   67 


95   96 
68   68 


96  100   99 


94   98  101 
67   67   68 


97   97   99 

68   70   71 


98  100 
68   72 


0  1 
70 


96   99 
73   75 


66   75   73 


92   94 
72   76 


93   97   99 


90   92 
73   75 


92   99 

74   80 


89   91 

78   80 


89   93 
73   75 


94   95 
73   74 


104 
73 


91   94 
71   75 


96   98 
71   74 


92   98 
74   74 


94  97 

74  74 

93  98 

73  73 


93   97 

70   71 


95   95 
73   78 


91  96 
74  73 

98  98 

u  n 

97  99 

70  73 

•  9  98 

A9  49 

9*  98 

73  74 

92  97 

>2  '<• 

1/  94 

-/  n 

90  ♦» 

•  •  II 

'-.  » 


100 
72 

91 


|1 

69 

101 
71 

91 

72 


100 

'I 


101 

I.; 


100 

'1 


96   97 
65   68 


97   97 
64   65 


93   93 
61   63 


95   96 
65   60 


94   96 
60   60 


96   98 
64   6  3 


94   97 
67   68 


95  95 

70  68 

88  87 

69  67 

97  93 

70  69 

94  95 
69  65 

92  94 

69  65 

84  88 

66  69 

95  96 

67  66 

85  88 
74  74 

85  89 

71  70 

96  95 

68  67 

97  96 

70  67 

91  91 

69  67 

97  95 

66  67 

92  95 

70  69 

92  95 
68  67 

97  95 

68  65 

97  100 

64  67 

96  96 

69  68 

86  90 
69  68 

93  92 
68  67 

93  92 

48  65 

91  97 

64  67 

93  88 

71  49 

97  97 
66  64 

94  97 
63  63 

93  93 

68  63 

93  96 

69  61 

■  8  92 

•  ■ 

19  »•. 

||  « I 


87   84 
60   67 


97   96 
68   67 


87   90 
64   67 


97   86 
59   64 


94   96 
66   68 


98   96 
65   68 


90   90 
60   65 


94   91 
72   73 


94   95 
71   7* 


89   92 
74   76 


91 

70 


96   99 
69   70 


|| 

70 

92 


19   91 

70   71 


19 

68 


97 
75 


98  100 
71   68 


90   93 
69   67 


96   97   98 


97  100   98 
71   69   69 


97   93 
69   71 


99   99 
74   73 


90  94  97 

72  66  70 

92  92  92 

68  68  64 

93  96  97 
72  67  69 


00  100   95 

69   72   67 


90   91 
73   71 


97 
73 


95 

70 


98   97 
72   72 


91   93 

75   75 


95   99 
74   72 


92   94 
69   67 


95   96 
70   72 


100  100 
73   73 


97   97 
72   71 


91   97   98 
72   71   72 


97   97 
73   72 


94   96 

70   70 


86   93   93 
72   72   71 


97  97  98 

71  72  71 

93  93  97 

73  74  73 


94   95 
73   73 


89   93 

72   71 


102 
72 


91   93 
75   73 


98   97 

70   71 


91   91 

81   80 


95   96 
75   72 


98  100 
71   71 


100  100 
71   72 


95   95 

74   74 


98   98 
70   71 


100  100 
74   74 


96   96 
72   73 


101  102 
71   70 


97   97 
70   68 


99  100 
74   73 


96   96 
76   73 


98   98 
73   73 


99   97 
70   72 


98   97 
72   72 


9  3   94 
76   71 


101   96 
69   68 


98   97 
68   67 


97   98   97 
74   76   72 


93   92   89 

75   75   75 


99  100  100 
72   72   73 


99   99   98 
72   74   74 


98   97   98 

70   74   74 


92   92 
73   73 


98   98   95 
72   71   72 


92   91 

80   80 


LOO 

71 


99   98 
71    73 


99  100 
69   72 


94   98 
73   72 


19   89 

80   80 


95   96   96 

73   74   74 


.00   99  100 
71   75   72 


98  101   99 
73   72   73 


95   95   94 

73   73   74 


101  101   99 
72   70   72 


101  100   94 
73   74   73 


95   96   95 

73   75   73 


102  100   94 
74   76 


95   97   99 

68   71   70 


99  100 
73   73 


96   97   97 

75   74   74 


98   97   90 
73   75   69 


97   98   94 
73   74   72 


98   98 
76   72 


97   98   97 
73   73   72 


97   99 
73   71 


99   97 
72   71 


98   99   99 

70   70   72 


99  100   99 
71    74   72 


96   96   94 
M    M   7) 


94   99 
73   73 


97   96 
73   76 


94   94   96   99 


71 

97 


94   97 
72   75 


93   92 
75   77 


96   94 
75   73 


95   95 
73   73 


98   98 
70   74 


94   93 
73   75 


90   97 
71   72 


93   93 
81   81 


97   96 
75   75 


95   97 
73   73 


90   97 
71   74 


91   95 
69   71 


99   93   94 
66   66   71 


96   94   99 

72   65   70 


90  95 

69  70 

96  97 

71  72 


94   97   91 
72   73   76 


.01 
73 


93   92 

78   78 


98   99 
74   73 


100 
74 

91  98   97 

76   74   74 

95   95   96 
73   73   74 

92  99  102 
73   72   73 


89   69   90 
60   79   79 


99   99 
71   72 


98   99 
77   73 


97   97 
75   75 


93   95 
73   73 


91   93 

70   74 


98   98 
71   72 


94   94 

74   74 


98  100 
73   73 


98  100 
70   69 


100  100 
73   73 


98   94 
69   73 


•tl       ;; 
74   71 


9f   99 
76   76 


90   90 
79   81 


92   96   93 
72   72   75 


97   95   97 
70   72   73 


96   95   96 


91   94   94 

73   74   74 


96   97   96 
71   71   71 


90   91   92 


91   94   97 
74   74   75 


95  100  100 
70   72   73 


96 

96 

71 

72 

99 

99 

70 

73 

98 

98 

74 

75 

99  100  102 
70   70   73 


98   99 
70   73 


96   96   97   96 
74   71   72   74 


95   93 

74   74 


94   93 
72   74 


95   96   97 

70   71   73 


96   94   97 
70   69   74 


97   98   97 
72   71   72 


97   97   99 
48   69   73 


100   91 
68   61 


97   99   99 
70   71   71 


94   96 
70   72 


94   93 

74   74 


93   92   97 


69   69   69 

•0   61   61 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST    1965 


Station 


SAN    ANTONIO    MB    AIRPORT 

SAN    MARCOS 

SEAIY 

SEGU1N 

SINTON 

SMITHvILLE 

MA5HINGT0N    STATE    PARK 

YOAKUM 


UPPER    COAST 


08 


ANAHUAC     TBCO 

AN6LET0N 

BAY  CITY  MATERMORKS 

BAYTCMN 

BEAUMONT 

CLEVELAND 

OANEVANG  2  SE 

EL  CAMPO 

FREEPCRT  2  NM 

OALVESTON  wb  city 

HOUSTON    MB   CITY 

HOUSTON    MB   AIRPORT 

LIBEPTY 

MATAGORDA    NO    2 

NAURBRO 

NEM   GULF 

ORANGE    *   NM 

PALACIOS    FAA    AIRPORT 

PIERCE 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  MB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 
PCRT  c  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  MSM 
VICTORIA  MB  AIRPORT 


MAX 
MID 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

rim 


MAX 

MIN 


Day  of  Month 


98   93   96 

67   70   73 


99   97 
70   73 


73  74  74 

96  95  95 
70  73  70 

97  94  96 

70  70  69 

00  99  97 

71  76  70 


9".   9*   94 
71   73   71 


95   92 
71   71 


97   98   95 
73   74   71 


76   74   71 


96   95 
72   71 


94   95 
66   64 


96   95   94 

71   75   71 


97   97   96 
73   75   71 


95   91 
74   73 


73 

93 
B0 

95 
79 

96   94   93 
75   75   73 

96   94   94 

70   71   69 


96   92 

77   76 


94   94 
74   74 


93   94 
70   70 


96   99   96 


95   93 

70   69 


96   92   90 


98  99  96 
71  73  69 

97  93  91 

78  76  74 

95  96  93 

74  75  74 

97  94  94 

71  74  71 

95  98  94 

73  74  73 

95  84  81 

73  74  75 

95  97  94 

73  75  71 

94  96  94 

71  74  68 

99  94  94 


90   89 
73   75 


96   84 
71   72 


92   97 
71   70 


92   91 
74   70 


85   90   85 


95   91 
71   72 


97   96 
67   70 


94   96 
73   71 


94   92 
71   72 


95   89 
71   73 


82   85 

73   73 


90   88 
75   74 


94   94 
71   71 


91   87   85 
70   72   72 


89   86   85 
72   73   70 


94   90 
70   71 


87   89 
75   73 


95   90 
69   72 


92   91 

70   70 


84   86   88 


96   91 
69   71 


87   88   89 


91   91 
77   78 


93   88 
73   72 


89   89 
73   75 


95   92 
72   7* 


89   91   91 


95   97 
77   71 


97   95 
72   70 


98  100 
72   71 


97   99 
74   73 


98   98 
75   76 


92   95 
79   74 


96  100 
75   73 


99  101 
73   76 


89   91 
73   72 


95   95 
72   66 


96   90 
67   63 


95   95 
70   66 


93   96 
73   66 


98   86 
73   72 


97   93 
71   68 


101   94 
69   70 


96   97 
70   69 


90   91   94 
74   74   74 


92   95 
75   74 


98   97 
73   71 


99   99 
73   73 


89   90   92 


87   87 
80   76 


96   96 
78   75 


94   96   97 

76   76   73 


90  97 

73  71 

92  92 

79  79 

95  92 

74  73 


92 

72 


88  91  94 

72  72  70 

88  90  91 

78  80  79 


94   97 
70   71 


92   92   94 


89   94 
78   78 


95   96 
72   72 


94   96 
73   75 


90   90 
75   74 


95   96 
75   75 


92   95 
72   72 


94   96   97 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 


87   90 
69   68 


91   88 
69   66 


94   94 
69   68 


87   89 
70   69 


86   90 
68   69 


92   90 
69   64 


91   91 
68   68 


94   94 
69   67 


89   88 
71   68 


84   83 

77   75 


92   90 
70   70 


91   91 
72   69 


90   91 
69   67 


90   90 
70   69 


94   91 
69   67 


91   94 
68   62 


85   90 
66   69 


88   89 
72   70 


94   94 
68   65 


90   90 
70   69 


86   88 
72   72 


91   89 
69   70 


90   94 
72   73 


90   91 
75   75 


93   93 
70   63 


91   92 

69   66 


92   94 
71   69 


94  96  90 

64  72  71 

92  91  95 

65  69  68 

92  95  90 

67  70  73 

92  97  93. 

68  70  71 

90  90  94 

69  74  76 

92  91  92 
67  67  72 

93  91  93 

66  67  71 

96  95  86 

66  71  73 


88  89 

68  71 

90  90 

67  71 

93  92 

65  73 

87  89 

69  74 

88  as 

67  69 

90  91 

64  68 

92  93 

68  7* 

95  95 

67  73 

88  89 

68  70 

86  B7 

74  78 

89  90 
71  76 

91  93 

70  74 

89  89 

66  70 

92  93 
6B  77 

92  92 

67  70 

93  92 

62  71 

85  B* 

68  70 

89  90 

69  75 

98  95 

65  72 

90  92 

68  78 

88  84 

71  74 

85  91 

70  72 

92  91 

71  73 

92  91 

76  75 

91  91 

69  73 

90  89 

67  71 

92  92 

70  75 


96   96   97 
76   76   77 


90   94   94 
73   71   71 


97   98   97 


96   96   96 


95   98 
70   69 


100  100 
70   71 


87   93   93 


90   92 
72   72 


93 

78 


91   91 
76   78 


90   93 
72   72 


90 
79 


96   97   98 

77   76   77 


97   97 
72   73 


99   97 

76   75 


99  101  100  100 
70   71   72  172 


102  100  101  101  100 
72   71   70   72   75 


93   93 
78   78 


90   92 

73   74 


92  89  90 

76  75  75 

89  93  93 

74  74  74 


96   96 
74   76 


71 

70 

93 

93 

77 

72 

96 

95 

71 

70 

95 

96 

74 

72 

95 

95 

76 

76 

97 

92 

74 

7* 

99 

99 

68 

70 

97 

97 

70 

71 

100 

101 

73 

71 

93 

93 

75 

75 

88 

87 

80 

79 

98 

95 

78 

79 

98 

97 

74 

74 

96 

98 

74 

75 

93 

92 

79 

78 

94 

9* 

76 

75 

96 

98 

72 

70 

95 

96 

72 

72 

90 

91 

80 

80 

98 

98 

70 

70 

93 

94 

80 

80 

96 

95 

78 

77 

97 

89 

73 

75 

93 

9* 

72 

76 

89 

90 

74 

75 

96 

97 

75 

74 

95 

96 

71 

69 

99 

97 

74 

7* 

7*   72   74 


89   88 
76   74 


90   88   90 
73   73   72 


95   93 

69   70 


96   93   86 
74   74   73 


98   96 
73   74 


93   91 
76   75 


87   83 

75   75 


92 
78 


94   95 
72   72 


94   91 
72   72 


87   89 

70   70 


96   94 
72   72 


84   85 

75   76 


90   85 
73   72 


98   96 
77   77 


95   95 

75   74 


93   90 
72   73 


25   26   27   28 


97   98 

78   78 


96   95 
68   71 


91   97 
72   72 


99   99 
72   75 


98   99 
76   77 


94 

70   73 


97   93 
66   67 


94   98 
73   72 


93   98 
74   71 


101  100 
73   73 

101   99 
71 


82   89   91 
71   71   72 


90   91   91 
72   72   74 


88   89   93 
70   72   74 


88   91 
73   7* 


86   89 
74   72 


88   91 
69   69 


86   93 
73   73 


88   98 
75   72 


86   91 

72   77 


87   89 
81   83 


86   91 
77   77 


87   91 
74   73 


80   88 
70   71 


91   92 
76   79 


90 
71 


95 
72 


92 
81 


97 
78 


74   74   73 


88   91 

77   80 


87   89 
71   70 


88   92 

76   80 


98   97 
76   77 

94  101 
72   74 

98  100 
70   71 


99  100  101 
69   71   73 


93 

94 

92   93 

72 

7* 

71   73 

92 

92 

92   93 

72 

TO 

71   70 

93 

92 

93   9* 

74 

71 

72   72 

89 

90 

91   92 

76 

73 

7*   7* 

95 

95 

92   9* 

74 

71 

71   7* 

95 

95 

93   9* 

69 

70 

69   6* 

95 

96 

9*   9* 

75 

72 

73   7* 

98 

96 

100   98 

74 

71 

73   73 

91 

92 

90   92 

77 

73 

73   76 

88 

89 

89   88 

82 

80 

82   82 

92 

9* 

95   9* 

76 

75 

79   78 

94 

93 

95   96 

76 

74 

76   73 

95 

96 

93   95 

73 

72 

73   72 

91 

95 

9*   93 

77 

7* 

77   79 

93 

95 

96   9* 

74 

7* 

70   73- 

93 

93 

96   9* 

73 

71 

71   72 

94 

9* 

92   92 

72 

69 

71   71 

90 

91 

92   91 

79 

75 

71   81 

94 

97 

96   96 

72 

69 

71   71 

93 

92 

92   93 

79 

78 

80   80 

94 

9* 

92   92 

79 

76 

77   79 

93 

92 

95   95 

74 

73 

73   73 

96 

96 

94   96 

77 

73 

77   73 

91 

91 

90   91 

80 

81 

80   82 

94 

9* 

9*   95 

72 

73 

73   73 

95 

93 

93   93 

71 

70 

70   69 

96 

98 

97   96 

76 

73 

75   76 
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Continued 

DJ 

VIL 

Y 

TE 

M] 

3E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

AUGCIS 

TEXAS 
1965 

Station 

Day 

ofM 

onlh 

• 
a 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 
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9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

SOLTHERN            09 

ALICE 

MAX 

MIN 

98 
71 

98 
73 

95 
73 

92 

71 

92 
71 

88 
72 

91 
71 

91 
71 

95 

7* 

96 
74 

97 
72 

87 
68 

92 
67 

93 

73 

92 

7* 

94 
72 

94 
72 

97 

74 

97 
75 

93 

74 

97 

70 

LOO 
74 

18 
71 

17 
73 

98 

74 

98 
74 

98 

73 

98 
73 

9* 

70 

92 

72 

15 
73 

94,7 
72.2 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

100 
70 

97 
69 

89 
72 

94 
72 

94 
74 

93 

73 

96 
75 

98 
70 

96 
69 

87 
70 

92 
62 

94 
67 

96 
70 

95 
69 

100 

70 

98 
72 

95 
74 

94 

70 

97 
72 

18 
70 

98 

72 

00 
70 

98 
70 

95 

70 

96 

70 

94 
65 

17 
65 

95.6 
70.1 

8ATESVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

101 
67 

102 

70 

98 
70 

94 
67 

96 
70 

94 

72 

97 
70 

97 
71 

9* 
70 

101 
72 

98 
66 

97 
64 

98 
65 

97 

70 

98 
70 

96 
72 

99 

70 

99 

70 

100 

71 

too 

70 

100 
69 

95 
71 

97 
69 

98 
71 

98 

70 

99 
71 

LOO 
72 

LOO 
72 

99 

70 

92 
69 

18 
71 

97.8 
69.7 

8ENAVIDES  I  S 

MAX 

MIN 

99 
70 

100 
71 

96 
74 

94 
72 

95 
73 

94 
73 

95 
72 

98 
74 

98 

74 

99 

75 

98 
70 

90 
67 

92 
68 

94 
72 

92 

75 

94 
73 

98 
73 

99 

73 

00 
76 

17 
77 

98 
73 

100 

74 

100 
72 

99 

74 

99 

76 

100 
75 

100 
74 

.01 
74 

97 
72 

92 

71 

97 
7* 

96.9 
73,0 

CARRI20  SPRINOS 

MAX 

MIN 

98 
70 

99 
70 

94 
70 

95 
68 

95 
72 

96 
71 

97 
71 

98 
73 

100 
75 

.01 
76 

99 
69 

97 
68 

98 
69 

95 
77 

98 
71 

95 
72 

99 

71 

95 

73 

97 
75 

99 
77 

98 

75 

100 
72 

99 

74 

.00 
74 

100 
75 

100 
74 

.00 
75 

98 
73 

95 
73 

18 
74 

97,8 
72.6 

CATARINA 

MAX 

Mm 

103 
72 

96 
72 

95 

74 

96 
70 

98 
70 

101 
75 

102 
75 

98 
74 

98 
65 

97 
68 

98 
70 

100 
73 

95 
73 

,00 
72 

100 
73 

102 
73 

101 
73 

.01 
77 

101 
70 

100 
74 

102 
76 

102 
76 

102 

76 

.00 
74 

98 
73 

100 
72 

02 
74 

99,6 
72,7 

CHARLOTTE  5  NNK 

MAX 

MIN 

100 
68 

98 
73 

98 
72 

96 
68 

96 
72 

95 
72 

97 
71 

98 

74 

102 

71 

101 
75 

98 
68 

97 
67 

95 
67 

98 
71 

16 
73 

98 
71 

98 
72 

100 
74 

100 
71 

99 
71 

97 
69 

98 
69 

99 
72 

100 
72 

99 

74 

100 

75 

100 
74 

99 
73 

97 
70 

99 

70 

100 

73 

98,3 

71.4 

CCTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

min 

102 
72 

94 
72 

95 
73 

96 

70 

90 
72 

98 
73 

98 

70 

100 

74 

100 
73 

98 
75 

94 

71 

97 
70 

95 
73 

100 
74 

95 
76 

100 
72 

100 
72 

102 

75 

97 
74 

99 
74 

100 
73 

.00 
73 

101 
71 

100 
74 

.02 
77 

101 
76 

102 

76 

^9 
7* 

97 
73 

99 

73 

101 
71 

98,5 
73,2 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

99 

73 

94 

74 

94 

71 

94 
70 

93 
74 

95 
75 

95 
73 

98 
76 

99 
75 

96 
76 

97 
71 

95 
69 

96 
71 

98 
74 

95 

74 

98 
76 

98 
74 

100 
75 

98 
76 

97 

73 

97 
73 

98 

75 

98 
72 

98 

74 

98 

77 

99 
76 

99 

76 

97 
76 

95 
74 

97 

74 

18 
7* 

96,9 
73.9 

01LLEY 

MAX 

Mm 

10? 
68 

102 

75 

98 

73 

98 
68 

98 
71 

91 
71 

98 

69 

99 

71 

99 
73 

101 
73 

99 
68 

98 
63 

96 
67 

95 
67 

99 
72 

95 

71 

98 
71 

99 
73 

,00 
72 

98 
74 

100 
69 

97 
72 

99 

69 

99 
72 

99 
73 

99 

72 

101 

72 

.01 
72 

100 
70 

97 

70 

11 

71 

98,5 

70,7 

EAGLE  pass 

MAX 

Mm 

99 
71 

100 

7". 

95 

72 

95 

70 

95 

70 

96 
73 

97 
72 

97 
73 

100 

77 

101 
77 

99 
71 

97 
70 

98 
71 

95 
73 

100 
74 

96 
73 

99 
74 

100 
75 

.00 
75 

99 

76 

97 
71 

99 
7* 

100 
72 

100 
75 

100 
77 

100 
76 

101 

77 

99 

77 

101 
75 

97 
74 

19 
75 

98,4 
73.7 

ENCINAL  3  ■■- 

MAX 

Mm 

101 
72 

10k 
73 

98 
76 

99 

72 

98 
71 

98 
71 

91 
68 

101 

70 

102 
73 

103 
74 

102 

72 

100 
68 

,00 
64 

100 
72 

102 
72 

98 
72 

102 

71 

102 

70 

102 
68 

102 

70 

102 
75 

.03 
75 

103 
69 

103 
70 

.03 
73 

105 
75 

106 

74 

.04 
73 

102 
74 

90 
70 

101 
70 

.00.9 
71.5 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

100 
74 

102 

74 

97 
73 

94 
71 

93 
73 

96 
74 

95 

71 

98 
71 

99 
75 

101 
75 

100 
75 

90 
68 

94 
69 

96 
70 

96 
75 

95 

74 

91 

74 

101 
75 

101 

76 

96 
77 

100 

77 

.02 
75 

102 

74 

101 

74 

.00 
74 

100 
75 

100 
76 

,00 
76 

96 
73 

91 
73 

18 
74 

97,6 
73,7 

falfurrias 

MAX 

Mm 

100 
70 

100 
70 

96 
70 

94 
71 

93 

70 

92 

70 

92 

70 

93 

70 

97 
72 

100 
72 

100 
73 

86 
68 

92 

67 

93 

68 

90 
70 

96 
72 

95 
70 

96 
71 

97 
73 

91 
74 

96 
72 

98 
72 

99 

70 

99 

70 

98 

71 

100 
72 

99 
72 

99 

73 

93 
71 

90 

71 

14 
72 

95,6 

70.9 

fcwlerton 

MAX 

Mm 

102 
70 

96 
75 

96 
7? 

95 
69 

92 

71 

95 

71 

98 

70 

100 
75 

101 

71 

99 

73 

98 
68 

98 
67 

97 
66 

96 
72 

95 
72 

98 
72 

99 
70 

100 
74 

98 

71 

100 
73 

100 
70 

101 
74 

101 

70 

101 
72 

102 
74 

101 
74 

101 
73 

99 
72 

97 

70 

99 
72 

100 
72 

96,6 
71.5 

FREER 

MAX 

Mm 

100 
70 

100 
75 

95 

74 

92 
70 

95 
72 

92 

73 

96 
72 

98 
72 

98 
72 

98 

74 

98 
72 

92 

68 

95 
68 

95 

72 

95 
72 

98 
68 

98 
73 

98 

74 

99 
72 

98 
72 

98 

72 

98 
72 

100 
72 

100 
74 

100 
74 

100 
74 

100 
72 

97 
72 

98 
72 

93 
72 

1? 
72 

97,0 
72,0 

KAFFIE  RANCH 

MAX 
MIN 

100 
69 

100 
70 

98 
72 

94 

71 

93 
71 

93 
73 

95 
70 

96 
71 

99 
72 

99 

72 

100 
72 

90 
63 

95 
64 

98 
66 

95 
72 

95 

71 

98 

70 

99 
72 

100 
72 

97 
74 

99 
74 

101 
72 

100 
69 

101 
70 

100 
71 

101 
72 

101 
73 

100 
70 

101 
72 

90 
70 

18 

72 

97,6 
70.7 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

LARECC  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

102 
79 

95 
81 

91 
78 

93 
75 

96 
72 

96 

78 

97 
73 

100 
77 

101 
79 

98 
78 

89 

78 

95 
72 

95 
75 

96 

77 

95 
79 

98 

79 

100 
79 

102 
79 

98 
80 

94 
80 

101 

79 

101 
78 

102 

78 

100 
80 

100 
tl 

101 
81 

101 
80 

97 
79 

94 

74 

99 

77 

101 
79 

97.7 
77,9 

LAREOC  NC,  2 

MAX 

Mm 

100 
72 

97 

77 

91 
7} 

91 
70 

94 
72 

92 
73 

95 

68 

99 

75 

99 
74 

99 

74 

90 
72 

94 
66 

95 

68 

14 
73 

95 

75 

97 
7* 

98 
73 

99 
74 

97 
76 

96 
77 

98 
76 

99 

75 

99 
73 

99 
74 

100 
75 

99 
75 

99 

74 

97 
74 

94 

71 

97 
72 

18 
73 

96,5 
73.2 

OlLTON 

MAX 

Mm 

99 
69 

102 
72 

97 
73 

92 

71 

94 

73 

93 
73 

97 
72 

97 

71 

98 
73 

99 
72 

100 
70 

90 
66 

93 
68 

95 
74 

95 
75 

9* 
73 

96 
73 

98 
74 

98 
73 

99 
75 

98 
75 

100 
7* 

99 
73 

99 
74 

99 
75 

100 
75 

100 
74 

99 
72 

96 

71 

96 

72 

18 
73 

97,1 
72.3 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

1". 
71 

97 

74 

97 
'3 

97 
68 

97 
72 

96 

70 

96 

71 

98 
73 

100 
72 

99 

74 

98 
68 

98 
67 

97 
67 

99 
70 

94 
73 

98 
73 

99 
72 

100 
73 

98 

71 

99 
74 

95 
68 

96 

73 

98 
71 

18 
72 

99 
74 

91 

74 

99 
73 

97 
73 

95 

71 

97 

70 

99 
72 

97.7 
71.5 

MAX 

MIN 

99 

68 

94 
75 

95 
7? 

95 
68 

92 
73 

93 
73 

96 
73 

96 
75 

99 

70 

95 
76 

16 
68 

94 
66 

93 
65 

15 
72 

92 
73 

96 
73 

96 
72 

97 
73 

95 
72 

91 
73 

97 
71 

99 
75 

98 
72 

97 

72 

98 
75 

18 
77 

98 
75 

17 
74 

95 
69 

97 
71 

98 
73 

96.1 

72.0 

RIO  GBANDE  CITY  3  . 

MAX 

Mm 

100 
71 

10? 
71 

99 

74 

95 
73 

96 
73 

97 
69 

95 
70 

99 

71 

101 
74 

102 
73 

102 
69 

93 
65 

96 
66 

98 
70 

97 
75 

9* 
73 

100 
73 

102 

74 

102 
75 

18 
72 

100 
77 

103 
74 

102 
73 

102 
73 

102 
73 

102 

74 

101 

74 

102 
75 

103 
72 

101 
72 

99 

73 

99.5 
72.) 

TILDE* 

MAX 

Mm 

102 
72 

10) 

78 

99 
73 

98 
70 

96 
72 

93 
7) 

96 

71 

99 
73 

101 
72 

103 
75 

100 
69 

97 
68 

100 
67 

97 
73 

98 
76 

9* 

73 

98 
72 

99 
75 

101 

74 

18 
76 

101 
73 

102 
75 

102 
73 

101 

74 

100 
76 

101 

78 

101 

75 

101 
74 

99 

72 

96 
73 

99 

75 

99.2 
7). 2 

2APAT* 

•    •    • 

MAX 

Mm 

|( 

'. 'ULl  ««  1 

MAX 

KIN 

11 

71 

89 

74 

•  6 
73 

84 
12 

87 
72 

87 
7? 

87 
71 

90 
75 

92 

74 

93 

75 

83 
73 

88 

71 

91 

70 

90 
75 

88 
75 

90 
71 

91 
74 

90 
75 

90 
78 

12 

78 

92 
73 

92 

74 

11 
73 

92 

73 

9) 
76 

13 
75 

94 
76 

87 
74 

87 
72 

91 

74 

90 
73 

89.6 
71.9 

MAX 

mih 

91 

71 

7) 

It 

90 
70 

90 

73 

90 

M 

92 

72 

91 
72 

14 
72 

95 
72 

95 

69 

87 
68 

90 

68 

94 

70 

10 
72 

93 

70 

93 

71 

95 
72 

14 
75 

11 
73 

15 
72 

97 
73 

17 
71 

97 
7) 

98 
73 

18 
73 

17 
73 

99 

74 

92 
72 

88 

72 

9* 
72 

11.2 

71.1 

--  » 

MAX 

MM 

9( 

M 

99 

74 

91 

'4 

.1 
'1 

90 
7? 

91 

74 

92 
>> 

91 
73 

95 
7) 

»7 

74 

97 
73 

■  | 
68 

14 
68 

95 
71 

16 
73 

9* 
72 

96 
73 

17 
74 

16 
76 

94 
77 

97 

77 

97 

74 

98 
74 

19 
7* 

91 

74 

99 
75 

98 

73 

99 
75 

95 
73 

90 
72 

96 
73 

93.1 
7).l 

•<  MXtM   at   ah 

MAX 
MW 

■ 
74 

'4 

•  1 
71 

'.1 

14 

92 

M 

90 
72 

95 

74 

99 

74 

17 
74 

87 
72 

11 
70 

9) 

48 

14 
14 

12 
74 

96 
71 

96 
73 

15 
71 

92 

77 

96 
78 

17 
77 

98 

71 

99 
73 

97 
75 

99 

74 

18 
74 

99 
76 

15 
76 

88 

73 

96 
72 

It 

94.2 
7). 6 

MAX 

«• 

•1 

71 

'1 

•  9 

74 

9) 

74 

14 
72 

9) 

14 

71 

99 

76 

17 
71 

89 
66 

95 
67 

14 
70 

95 

74 

95 
71 

96 
72 

17 
14 

98 

77 

93 

77 

18 
78 

99 
73 

91 
72 

100 
71 

99 
73 

19 
73 

100 
73 

100 
76 

94 

71 

88 

72 

96 

M 

15.7 
72.1 

• 

-.» 

>4 

71 

91 

71 

94 

ri 

14 

1« 
71 

100 
71 

•(8 
M 

89 
68 

95 

47 

96 
73 

94 
13 

96 
73 

18 

18 
14 

98 

1  7 

14 
77 

19 
76 

100 
74 

100 
11 

101 
74 

100 
73 

100 
14 

101 
74 

11 

74 

93 
73 

9) 

72 

|| 

96,6 
71.1 

MW 

M 

>  i 

M 

H 

•  6 

•  4 

'J 

M 

87 
M 

88 

14 

•  t 

n 

89 

87 
74 

89 
76 

•  • 

14 

90 

'9 

84 
76 

76 

91 
79 

91 
'9 

90 

11 

91 

80 

91 

74 

91 

76 

91 

77 

11 

78 

92 

74 

92 

15 

92 

75 

11 

76 

10 
73 

91 
71 

ii 
ri 

61.1 
73.8 

(lO 

MB 

»• 

•  8 

'4 

M 

«5 

89 

•  » 

'4 

" 

8> 

•  • 

II 

90 

•  2 

70 

1 

81 

7  I 

96 

11 

•a 

•  9 

7» 

89 
78 

90 

80 

88 

71 

90 

1  7 

90 
79 

81 
IK 

88 
78 

98 
18 

89 
79 

10 
79 

90 
71 

88 

78 

87 

77 

ii 

79 

.7.8 
76.4 

MM 

' 

'/ 

'1 

90 

11 
M 

91 

95 
It 

96 

■  ' 

98 
67 

'  ' 

■i\ 

90 

n 

93 

ri 

92 

'  1 

14 

14 

1  1 

13 

75 

17 
71 

98 
72 

11 
7> 

98 
7) 

99 

74 

98 

74 

99 

74 

13 
71 

92 
73 

|l 

P4 

94.4 

72.4 
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9? 

89 

9? 

68 

90 

90 

90 

91 

95 

96 

97 

85 

91 

93 

90 

92      90 

96 

95 

91 

95 

98 

95 

97 

97 

98 

97 

98 

93 

87      96 

93.0 

MOT 

75 

75 

7* 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

75 

74 

71 

71 

72 

75 

72      73 

74 

75 

76 

76 

74 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

74 

73      74 

73.8 

HESLACO    2    E 

MAX 

93 

89 

91 

89 

90 

91 

89 

95 

95 

95 

88 

90 

92 

92 

92 

94       94 

94 

93 

94 

95 

95 

97 

97 

96 

96 

97 

93 

90 

96      96 

93.2 

MDJ 

72 

74 

73 

70 

73 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

68 

67 

73 

7* 

72 

72 

72 

77 

76 

76 

74 

74 

72 

74 

73 

73 

74 

71 

71 

73 

72.7 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-   •   § 

B  "  S 

£  8.1 

I 

Station 

a  a 

«  -H 

+>  +* 
r*    U 
3   0 
CO    U 
V  -H 

SO 

B 

+J  o 
•H    O 

& 

o 
1 

1 

1     » 
11 

O 

a 

4' 
1 

«    « 

21 

CENTRAL    STANDAR0    TIME 
MID             6    AM          NOON          6     PM 

1 

8 
8 

01 

o> 
o> 

A 

to 

01 
01 

I 

« 

N    3 

1 

0 
H 

hi 

>  fa 

<  -a  i 

ABILENE    WB    AIRPORT 

17 

6.2 

10.2 

43 

SE 

15 

53 

65 

39 

32 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

77 

5.0 

AHARILLO    WB    AIRPORT 

19 

8.3 

13.0 

38 

N 

31 

67 

80 

45 

42 

10 

2 

2 

0 

1 

0 

15 

61 

4.0 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

17 

5.5 

7.4 

30 

NE 

08 

74 

88 

46 

45 

6 

1 

2 

1 

0 

0 

10 

77 

4.4 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

14 

8.8 

10.2 

31 

E 

28 

89 

95 

63 

67 

4 

3 

4 

3 

0 

0 

14 

68 

5.5 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

15 

8.0 

9.4 

26 

SE 

29  + 

89 

95 

60 

67 

5 

1 

2 

1 

1 

0 

10 

62 

6.2 

OALLAS    WB    AIRPORT 

16 

6.6 

10.0 

29 

NW 

08 

62 

78 

48 

42 

4 

4 

1 

2 

0 

0 

11 

76 

4.0 

DEL    RIO    WB    AP 

13 

9.2 

10.0 

20  +  + 

14 

19+ 

54 

78 

52 

33 

1 

1 

0 

o 

1 

0 

3 

- 

4.3 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

14 

2.5 

7.3 

42 

NE 

22 

45 

60 

38 

27 

7 

5 

1 

0 

0 

0 

13 

87 

3.6 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

16 

5.6 

9.2 

25++ 

33 

08 

60 

76 

44 

40 

6 

2 

2 

2 

0 

0 

12 

- 

3.4 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

27 

E 

09 

- 

- 

- 

- 

i 

2 

1 

1 

3 

0 

8 

53 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

0 

5 

4 

0 

1 

0 

10 

- 

- 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

16 

3.7 

7.0 

30  +  + 

9 

14 

87 

91 

59 

65 

3 

5 

6 

1 

0 

0 

15 

61 

6.1 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

17 

7.9 

12.3 

32++ 

28 

30 

66 

79 

47 

40 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

- 

4.2 

MIDLAND    WB     AIRPORT 

15 

6.6 

9.5 

35++ 

22 

15 

61 

75 

44 

33 

5 

7 

2 

0 

0 

1 

15 

- 

4.6 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

18 

2.6 

7.2 

38 

NW 

09  + 

92 

94 

64 

73 

5 

10 

2 

0 

1 

0 

18 

65 

6.9 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

17 

5.3 

7.8 

25++ 

31 

31 

63 

79 

45 

39 

3 

5 

2 

1 

1 

0 

12 

- 

4.6 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

16 

6.1 

9.1 

34 

NE 

11 

73 

89 

50 

44 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

6 

82 

4.8 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

15 

5.6 

8.1 

32    * 

SW 

06 

84 

88 

53 

57 

8 

4 

2 

0 

0 

0 

14 

- 

6.1 

WACO   WB    AIRPORT 

17 

7.6 

10.4 

30  +  + 

33 

08 

58 

69 

40 

40 

1 

4 

3 

0 

0 

0 

8 

- 

3.7 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

17 

6.5 

10.8 

44++ 

1 

23 

67 

77 

38 

37 

1 

4 

4 

2 

0 

0 

11 

- 

4.4 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
AUGUST    1965 


Station 

Day  OI  Month 

M 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•    •    m 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

NORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.37 
68 

.33 

77 

.37 
39 

.46 
66 

.50 
S3 

.49 

115 

.49 
153 

.54 
102 

.30 
62 

.32 

48 

•  3T 

58 

.40 
63 

.43 
65 

.16 
72 

.23 

77 

.28 

78 

.36 

103 

.46 
112 

.50 
125 

.47 
96 

.46 
82 

.39 

73 

.41 

79 

.40 
90 

.36 

100 

.43 
79 

.41 
99 

.37 
66 

.32 
82 

.53 
152 

.49 

181 

12.40 
2745 

NCRTU  CENTRAL        03 

BARDwELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.38 
57 
92 
66 

.24 
42 
85 
66 

.32 

27 
90 
68 

.40 
56 
94 
69 

.47 
83 
94 
72 

.43 

110 

70 

.45 
147 
95 
73 

.39 

114 
95 
72 

.41 
62 
99 
71 

.34 
54 

102 
69 

.33 

50 
96 
T2 

.42 
68 
97 

68 

.24 
56 
96 
70 

.39 
80 
96 
71 

.37 
77 
94 
73 

.14 

69 

93 
73 

.37 
90 
96 
72 

.42 

136 
96 
73 

.61 
137 
95 

73 

.49 
95 

100 
72 

.50 
79 
98 
73 

.47 

110 
96 
74 

.45 

84 
99 
73 

.20 
57 

ie 

72 

.11 

52 

88 

70 

.36 

110 
93 
72 

.45 
132 

98 
74 

.35 

108 
97 

.40 
70 
96 
72 

.39 

94 
96 
72 

.50 
163 
96 
72 

11.74 
2655 
95.5 

71.3 

BELTON  DAK 

EVAP 
WIND 

.60 
24 

.22 

38 

.29 

16 

.39 
37 

.40 
63 

.38 

92 

.30 
SO 

.29 

64 

.41 
42 

.20 
42 

.30 
31 

.30 
29 

.36 
37 

.36 

59 

.32 

60 

.17 
61 

.34 
67 

.41 
74 

.27 
86 

.44 

64 

.42 
55 

.41 
65 

.36 
61 

.36 
54 

.13 
46 

.31 

68 

.40 
89 

.40 
60 

.35 

44 

.41  .39 

72 1  119 

10.47 
1821 

BENBROOK  DAW 

EVAP 
WIND 

.37 
42 

.14 
24 

.39 
43 

72 

.50 
87 

.41 
90 

.47 
93 

.35 
67 

.32 
26 

.36 
51 

.35 
45 

.38 

61 

.36 
64 

.45 

87 

.36 

62 

.21 
42 

.25 

62 

.48 

63 

.40 
75 

.40 
50 

.49 
94 

.66 
62 

.28 
58 

.26 
61 

.24 

72 

.39 

80 

.44 
96 

.44 

.18 
50 

.42  .42 
78  106 

11.348 
2044 

3ENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

57 
94 
72 

.35 
35 

98 
67 

.32 

30 
96 
69 

.33 

64 
96 

70 

.49 
56 
95 

70 

.45 

120 
90 
71 

.34 
89 

95 
71 

.32 

65 
95 
70 

.41 
36 
94 
73 

.30 

47 
9b 
74 

.33 
35 

96 

71 

.37 
32 
95 
67 

.32 
35 

94 
71 

.32 

44 
95 
71 

.32 

48 
9* 
73 

.20 
51 
87 

71 

.30 
63 
94 
73 

.47 
111 
94 
72 

.37 

94 

95 

72 

.32 

96 
74 

.30 
31 

100 
74 

.35 

61 

100 
73 

.25 
33 

97 
74 

.23 
48 

8v 
71 

.44 

92 
98 
70 

.36 

122 
92 

73 

.40 

154 
94 
74 

.27 

78 
94 
70 

.31 

30 
95 
72 

.54 

124 
91 
73 

.54 
200 
91 

73 

10.95 
2144 
94,3 
71.6 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.35 

5* 
96 
69 

.28 
26 
91 

67 

.42 

41 
99 

67 

.45 
58 
94 
68 

.49 
92 
94 
69 

.50 
131 

05 
71 

.46 
149 
95 
72 

.40 
97 
95 
70 

.36 
44 
99 

70 

.40 
53 
99 
68 

.301  .40 
46   54 
95   95 
71   68 

.43 
66 
94 
68 

.38 

91 
90 
70 

.44 
76 
94 
72 

.13 

55 
90 
71 

.26 
70 
92 
72 

.51 
114 
96 

71 

.49 
106 
96 

.46 

70 

SI 

.90 
68 
98 
71 

.45 

102 
98 
72 

.36 

84 
97 
73 

.25 

71 

91 

71 

79 

84 
69 

.37 

107 
97 
71 

.44 
116 
97 
73 

.46 

107 
97 
70 

.20 
99 
89 
69 

.42 
87 
95 
71 

.54 

162 

94 

72 

12.301 
2537 
94.9 
70.3 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.32 

5* 

.29 
40 

.29  .44 

33   68 

.41 
92 

.43 

137 

.43 

170 

.31 
113 

.33 

36 

.26 
43 

.25 

45 

.39 

67 

.35 

57 

.40 
82 

.38 

77 

.17 
59 

.26 
71 

.44 
109 

.46 
121 

.39 
72 

.49 

78 

.30 
HI 

.30 
70 

.29 

57 

.11 
59 

.38 

116 

•  44 
127 

.42 
121 

.26 

60 

.431  .41 

90j  179 

10.90 
2612 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

50 
95 
71 

.21 

64 
82 
65 

.30  .44 
2Tl   49 
95,  95 
67   70 

.46 
79 
93 
73 

.44  .42 
121:  156 

951  92 
76|  75 

.34 
54 
91 
73 

.60 
122 

98 
71 

.36 
61 

101 
69 

.17 
45 
95 
71 

.39 
46 
92 
72 

.38 
46 
96 
66 

.35 

78 
93 
70 

.32 

64 
90 

71 

.35 
33 

83 
72 

.32 

80 

94 

73 

.49 

109 
94 
72 

.41 
106 
95 
73 

.43 
75 
97 
72 

.43 
65 

96 
72 

.45 
76 
98 

73 

.43 

69 
100 
72 

.21 
44 
99 
71 

.12 
32 
91 
70 

.41 
81 
97 

.38 
102 
96 
74 

.37 

79 
95 
74 

.30 
43 

99 
72 

.46 
54 
94 
72 

.30 

151 
92 
73 

11.39 
2289 
94,3 
71.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.37 

45 
96 
68 

.13 
25 
81 
65 

.26 
24 
91 

65 

.34 
43 

94 
67 

.53 

60 
92 
68 

.46 

too 

95 
70 

.50 
139 
93 
71 

.47 
83 
95 
72 

.41 
57 
98 
66 

.30 

50 
98 
68 

.31 

40 
90 
70 

.26 
45 

97 
67 

.32 

48 
96 

65 

.36 
71 
92 
62 

.31 
57 
92 
69 

.17 
55 

89 
69 

.37 

69 
91 
70 

.46 

83 
95 

70 

.47 
83 
95 

71 

.45 
70 
95 
70 

.42 
61 
96 
70 

.46 
57 
97 

70 

.42 

67 
97 

71 

.50 
67 
95 

70 

.19 
62 
86 
71 

.29 

60 
97 
71 

.41 
78 
97 
72 

.36 

56 
97 
71 

.20 

91 
91 

70 

.63 

83 
94 

70 

.47 
124 
93 

70 

11.42 
2013 
93.7 
69.1 

STILLHOLSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

WIND 

• 
• 

.61 
87 

.31 
21 

.39 

44 

.42 

74 

.43 
104 

.22 

97 

* 
• 

.60 
134 

.29 

60 

.38 
48 

.37 
40 

.40 
44 

.34 
63 

« 
* 

.63 
132 

.40 
82 

.44 
87 

.45 

97 

.46 
75 

.43 
69 

• 
* 

.89 
127 

.40 
58 

.27 
52 

.33 

69 

.47 
89 

ft 
ft 

ft 
ft 

1.25 

192 

.50 
132 

11.92 
2073 

■ACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.39 
51 
94 

67 

.19 
62 
93 
66 

.34 
41 
94 
65 

.44 
66 
94 
64 

.45 
97 
95 
69 

.50 

151 
95 
71 

178 
94 
72 

.40 

141 

92 

73 

.39 

30 
98 

70 

.24 

133 
100 
70 

.40 
66 
96 
70 

.29 
69 
95 
70 

.52 

76 
96 
71 

.43 
111 
94 
72 

.40 
107 
95 
72 

.12 

100 
91 
72 

.39 

143 
95 
61 

.38 

156 
96 
72 

.66 
150 
96 
72 

.43 

135 
97 
71 

.99 

ue 

98 
70 

.48 
104 
99 
72 

.45 

94 

99 
73 

.33 
97 
98 
72 

.14 

65 
87 
70 

.36 
134 
95 
71 

.46 
154 
96 

74 

.40 
138 
95 
74 

.39 

79 
99 
71 

.32 

124 
96 
72 

.31 
194 
94 
71 

11.996 
3360 
93.4 

70,3 

•HITNEv  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.36 
31 
98 
71 

.17 
45 
98 
67 

.28  .41 
20   35 
93   97 

65   70 

.41 
56 
97 
72 

,42 

100 
94 

72 

.41 
122 
94 
74 

.38 
82 
9  8 
73 

.27 
47 
97 
TO 

.30 
51 

101 
TO 

.41 
43 

102 
71 

,18 

20 
97 

72 

.38 
37 
97 
70 

.32 

48 
94 

71 

.32 

59 
95 
72 

.05 
29 
86 
72 

.36 
68 
47 
73 

.39 

83 
96 
71 

.42 

77 
99 
74 

.45 
62 
99 

73 

.43 

40 
99 
72 

.42 

42 

99 
74 

.37 
38 

100 
73 

.41 

48 
100 
71 

.47 
45 
90 
72 

.31 
91 
96 
79 

.37 
82 
97 
74 

.36 
62 

97 
75 

.30 
23 

100 
74 

.35 

46 
97 
73 

.43 

lie 

95 
72 

10,91 
1734 
96.8 
71.9 

•    •    • 
EAST  TEXAS         0* 

DAINGERHELD  9  S 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.38 

52 
92 
72 

.34 
31 

98 
66 

.42  .47 

50   70 
95   94 
66   70 

.47 
84 
97 
70 

.31 
96 
95 
70 

.30 
82 
91 
72 

.13 

19 

97 
70 

.42 
46 
98 
72 

.38 
97 
M 

69 

.42 
80 
96 

70 

.17 
68 

93 

6  8 

.20 
71 
93 
70 

.37 
73 
93 
72 

.29 
55 

94 
75 

.27 
50 
93 
74 

.30 
64 
98 

73 

.34 

63 
98 
73 

.43 

52 

103 
73 

.35 

42 

102 
74 

.44 
66 
98 
74 

.31 
54 

93 

71 

.22 

40 
99 
72 

.18 
36 

96 
71 

.23 

48 
91 
72 

.29 

60 
97 
72 

.32 

60 
99 
75 

.24 

63 
96 
72 

.22 

67 
92 
72 

.38 

61 
93 
73 

.33 

81 
95 
73 

9.94 
1999 
95.7 
71.9 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

99 

69 

.23 

99 

69 

.35  .34 

98   95 
69   71 

.26 

94 
71 

.13 

90 
70 

.37 

88 
72 

.11 

8  8 
63 

.32 

97 

71 

.20 

97 

70 

.26 

96 

70 

.21 

95 

70 

.17 

90 
69 

.10 

63 

70 

.07 

91 

70 

.17 

95 
70 

.23 

97 

72 

.20 

93 
69 

.30 

96 
72 

.32 

100 
73 

.33 

100 
72 

.14 

100 
70 

.13 

94 

70 

.20 

98 
72 

.06 

97 
72 

.22 

99 

71 

.28 

98 
73 

.26 

96 
72 

.20 

96 
71 

.24 

99 

71 

.26 

97 
72 

7,01 

99.2 

70.5 

•4»M  PECOS        05 

»E0  BLU"  CAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.26 
107 
87 
68 

.40 
29 
95 
67 

.30  .42 
68   57 
92   93 
68   68 

.40 
43 

93 

67 

.47  .45 
36   69 
93   95 
67   69 

.53 

8, 

94 
66 

.46 
65 
94 
67 

.45 
63 
94 
68 

.46 
51 
93 
67 

.40 
29 
94 
67 

.34 
118 
88 
64 

.22 
63 
17 
69 

.24 
114 
86 
67 

.31 

63 

97 
67 

.39 

42 

9) 

67 

.37 

66 
92 
67 

.39 

151 
94 
67 

.39 

202 
93 
66 

.34 

199 
93 
69 

.27 
137 
91 
69 

.19 

449 

82 

67 

.18 
218 

.11 
22 

.36 

24 

.64 
34 

.49 

69 

.47 
84 

.17 

92 

.15 
26 

11.41 
2911 

67.1 

»SLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
■  IN 

.57 
78 
94 
68 

.43 

87 
89 
67 

.48  .40 
55   45 
94   95 
67   68 

.65 

70 
97 
67 

.".1 
42 
44 
69 

.47  .49 
36   39 
97   97 
71   69 

.53 

76 
92 
67 

.52 
T6 

13 

65 

.49 
72 
91 
64 

,92 

56 
89 
65 

.44 
40 
91 
66 

.37 
97 
68 
66 

.21 
43 
91 
69 

.40 
30 
91 
|| 

.40 
63 

96 

66 

.46 
64 
92 
67 

.36 

73 
89 
67 

.49 
91 

91 
66 

.24 
34 

90 
66 

.37 

94 
93 
61 

.60 
69 
92 
66 

.22 

56 

88 

66 

.24 

61 

65 
67 

.39 

27 

99 
67 

.1) 

29 

99 
69 

.40 
31 

99 

70 

.97 
89 
92 
69 

.18 

57 
89 

68 

.17 
9! 
90 
69 

13.22 

1744 
92.1 
67,0 

•    •    t 

■MMM  plateau    04 

»"IS'AD  BAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
M|N 

.46 
57 
92 
72 

.48 

SO 
93 

71 

• 
93 

90 
69 

.82 
92 
93 
69 

.45 

86 

93 
TO 

.49 
111 

93 

ro 

.98 

143 
92 

70 

.47 

112 
9  2 
70 

.30 
92 
95 
70 

.60 

101 

15 
7  0 

.49 

102 
94 
67 

.43 
It 
91 

67 

.60 
98 
95 

66 

.49 

111 
89 
72 

.48 
144 
90 
72 

.60 

125 
9  2 
69 

.49 

141 

92 
69 

.60 
132 
92 

70 

.60 
120 
92 
68 

.99 

134 
94 
69 

.22 

69 
90 
69 

.20 
13 

91 
71 

.32 

103 
91 
69 

.90 
92 

94 

69 

.90 

1  16 

99 
74 

.60 
113 
95 
71 

.50 
118 
94 
71 

.60 
121 
94 

70 

.60 
119 
99 

70 

.48 
161 
48 
69 

.92 

118 
91 
70 

15.09 
3430 

92,4 
44,7 

•.»••  IMfU  DAM 

»  /»P 
WIND 
"AX 
MIN 

.54 

77 
94 
47 

.35 
76 
94 
45 

.45 
46 
93 
45 

.53 

44 
93 

47 

-67 
92 
49 

.51 
101 
97 
59 

.96 
133 

94 
70 

.57 

;i 
'•• 
70 

.56 

72 
99 

70 

.4^ 

65 

97 

.99 

35 
90 
67 

.65 

46 
98 
69 

.44 
66 
96 
62 

.21 
74 
89 
63 

.19 

70 
82 
67 

.29 
61 
92 

>,-t 

.42 
101 

9  2 
69 

.92 
99 

93 
69 

.48 
76 
95 

70 

.90 
84 
94 
69 

.29 
34 

91 

70 

.27 
36 
83 

71 

.24 

46 
90 
71 

.18 
66 
97 

70 

.41 
74 
46 
70 

.42 
82 

96 

70 

.46 

68 
96 
71 

.49 

69 
95 

70 

.40 
77 
91 
72 

.90 
122 
43 

69 

.60 
110 
91 

64 

3.19 
2915 
92.1 
61.9 

tOVTM  CINTftftL        07 

.»  »i»»o»7 

r  ... 
WIND 
-»# 
"IN 

WlNO 

.40 

3 

.19 

.44 

47 

95 
48 

.29 
51 
93 
47 

.32 
82 
44 
44 

,»1 

104 
12 
72 

.24 
40 
91 
49 

.41 
10#. 
12 

1 

.50 
»• 

94 
72 

.41 

7  5 
17 
"1 

.31 

64 
45 
64 

.14 

46 
9  7 
64 

.28 
36 
95 
69 

.15 
52 
99 
73 

.25 
60 
93 
73 

.30 
71 

to 

73 

.15 

91 
91 
73 

.27 

64 
91 

73 

.46 
106 
92 
72 

.41 
93 

95 
71 

.34 

64 
46 

70 

.38 

90 
96 
71 

.36 

76 
97 
70 

.30 
69 
97 
72 

.91 

85 

96 

71 

.29 

69 
93 
71 

.19 
92 

91 

73 

.17 

60 
93 
73 

.90 
94 
99 
71 

.24 

L01 
99 

72 

.39 

81 
12 
72 

0.91 
1319 

94,4 
70.7 

in 

.20 

50 

.25 

TO   TO 

.12 
110 

,11 

100 

.13.2, 
110  140 

.38 

90 

.26 

10 

.79 

SO 

.01 

10 

.19 

110 

.29 

20 

.23 

90 

.18 
70 

.23 

40 

.29 

120 

.14 

190 

.29 

90 

.74 

100 

.14 

110 

.30 
90 

.30 
90 

.16 

.11 
90 

.24 

90 

.10 

90 

.23 

80 

.74 
70 

.26 

i  10 

7.10 
2740 

• » ■  *- 

■  INi) 

.»/ 

•IN 

44 

95 

47 

.41 

.14 
»> 
93 

.40 
48 
49 

47 

.14 
94 
92 
44 

,11 

101 

81 

" 

.26 
42 
86 

»' 

.13 
"1 
■J 

.39 

71 
94 
TJ 

.43 

./ 

17 
70 

.77 
94 

40 
47 

.11 

44 

91 

7/ 

.  15 
46 
14 
41 

.37 

77 
42 
69 

.32 
84 

42 

71 

.27 

88 
11 
72 

.44 
10  7 
94 
71 

.14 

107 
11 
70 

.19 

97 
91 

70 

.16 

60 
94 
70 

.40 
76 
44 

70 

.43 

44 
94 
64 

.40 
46 

97 

71 

.46 

72 
97 
72 

.96 

72 
96 

70 

.15 
76 
96 

71 

.40 
10] 

95 
71 

.39 

60 
96 
71 

.34 

40 
47 
70 

.28 

64 
92 
71 

.17 

1  10 
91 

72 

1.24 

2424 
49.7 

TO.I 

... 
/»•«•  1 

■IN 

.11 
94 

71 

.11 

FT 
11 

.03 
44 

40 

,*1 

'5 
43 

.11 

80 

.to 

90 
99 
73 

.M 
81 
14 

"■ 

.11 
'1 

100 
T3 

.11 
••' 
61 
'1 

.14 
92 

90 
44 

.75 
41 
11 
61 

.10 
70 
91 
|| 

.12 

4  0 
14 
75 

.29 

70 
97 
79 

.11 

10 
17 

T* 

.  14 
10 
77 
74 

.42 

170 
44 

79 

.19 
95 

99 

79 

.40 
104 
45 

73 

.41 

64 

.14 

87 
91 

» 

.17 
47 
46 

73 

.11 
69 

94 

74 

.14 

41 

88 

79 

.26 

91 
97 
79 

.74 
101 
47 
79 

.47 
61 
47 
73 

.39 

70 
44 

74 

.46 
42 
14 
79 

.11 
114 
|| 

75 

4.19 
2411 

44,4 
T1.4 

*•*•    fUUrvn'*    M'.Im    f'-illowlng    |MM    ln<U* 

IH 


EVAP<  )RAT1     I  AN! 

TEXAS 

CONTINUED 

AUGUST  1965 

Day  Of  Month 

"3  ..  0» 

Station 

0  oi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   ■< 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.27 

.39 

.28 

.32 

.5* 

# 

* 

.20 

.40 

.16 

.24 

.18 

.16 

.26 

.49 

.17 

.22 

_ 

.29 

.24 

■  19 

.31 

.20 

.12 

.08 

.07 

.28 

.18 

.19 

.21 

.25 

7.128 

WIND 

44 

62 

31 

63 

52 

46 

41 

54 

34 

69 

37 

35 

37 

30 

51 

28 

19 

27 

34 

36 

31 

23 

33 

21 

21 

18 

38 

30 

20 

15 

35 

1115 

MAS 

96 

96 

96 

93 

94 

83 

88 

94 

101 

102 

91 

94 

96 

92 

89 

72 

97 

93 

97 

100 

101 

101 

101 

68 

95 

86 

97 

93 

94 

94 

98 

93.9 

MIN 

74 

72 

70 

69 

70 

70 

72 

n 

73 

71 

69 

66 

67 

71 

72 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

74 

72 

74 

73 

70 

7* 

73 

TO 

74 

71 

71.5 

•   •   « 

SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 

.36 

.44 

.13 

.38 

.28 

.24 

.28 

.32 

.33 

.37 

» 

.38 

.32 

.33 

.35 

.22 

.38 

.39 

.40 

.28 

.37 

.32 

.32 

.34 

.36 

.36 

.41 

.37 

.33 

.25 

.3710.338 

MIND 

18 

30 

22 

24 

24 

36 

39 

44 

30 

26 

27 

26 

29 

34 

42 

31 

50 

50 

55 

33 

41 

41 

28 

26 

37 

19 

43 

38 

13 

44 

55 

1095 

MAX 

103 

103 

98 

98 

102 

97 

101 

101 

101 

105 

105 

101 

102 

100 

101 

97 

103 

102 

100 

98 

100 

99 

103 

104 

105 

105 

104 

102 

104 

98 

101 

101.4 

MIN 

7* 

75 

76 

7* 

74 

76 

76 

76 

77 

77 

75 

73 

73 

75 

75 

77 

75 

75 

76 

75 

74 

74 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

75 

75 

75 

75.4 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.41 

.39 

.20 

.18 

.33 

.37 

.29 

.44 

.39 

.43 

.25 

.27 

.36 

.41 

.28 

."•3 

.42 

.47 

.37 

.37 

.42 

.40 

.42 

.44 

.39 

.41 

.41 

.34 

.32  .36 

.4011.37 

WINC 

39 

28 

42 

18 

39 

75 

45 

64 

34 

54 

31 

21 

40 

72 

53 

55 

61 

74 

126 

ie 

63 

65 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

65 

67 

1701 

MAX 

101 

99 

91 

96 

97 

95 

93 

101 

102 

101 

95 

99 

101 

97 

95 

101 

101 

101 

9a 

97 

101 

101 

101 

102 

10? 

102 

102 

99 

97 

100 

100 

99.0 

MIN 

77 

76 

75 

73 

74 

73 

71 

74 

75 

75 

76 

71 

72 

74 

75 

74 

72 

7j! 

74 

76 

w 

74 

73 

74 

75 

75 

74 

74 

72 

74 

73 

74.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.33 

.32 

.26 

.30 

.24 

.34 

.36 

.33 

.40 

.42 

.39 

.15 

.30 

.38 

.22 

.31 

.39 

.40 

.52 

.29 

.38 

.41 

.40 

.45 

.42 

.41 

.33 

. 

m 

. 

. 

10.85B 

WIND 

35 

35 

35 

25 

36 

55 

59 

65 

50 

43 

47 

21 

29 

48 

45 

4(1 

57 

72 

75 

49 

65 

68 

54 

55 

52 

51 

55 

56 

47 

50 

61 

1543 

t    •    • 

LONER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.37 

.18 

.62 

.15 

.23 

.37 

.35 

.26 

.36 

.44 

.33 

.19 

.37 

.40 

.30 

.33 

.33 

.40 

.44 

.29 

.45 

.45 

.43 

.51 

.47 

.44 

•  43 

.41 

.25 

.19 

.3711.11 

WIND 

79 

77 

77 

63 

63 

115 

114 

115 

86 

85 

81 

55 

70 

84 

99 

102 

44 

31 

34 

l< 

79 

82 

114 

• 

MAX 

9! 

100 

99 

99 

100 

95 

94 

92 

99 

101 

99 

88 

98 

97 

96 

98 

9i 

97 

96 

9? 

97 

97 

99 

99 

9  8 

99 

1UC 

99 

93 

100 

101 

97.5 

MIN 

73 

7* 

73 

77 

77 

74 

72 

73 

74 

74 

74 

69 

68 

70 

74 

74 

71 

74 

75 

75 

76 

74 

73 

74 

73 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

73.6 

«ESL»CO  2  E 

EVAP 

.IS 

.28 

.25 

.1* 

.25 

.21 

.27 

.22 

.36 

.39 

.20 

.20 

.31 

.39 

.26 

.34 

.38 

.40 

.37 

.37 

.43 

.45 

.28 

.31 

.37 

.40 

.35 

.39 

.23 

.36 

.39 

9.73 

WIND 

31 

37 

45 

36 

53 

56 

60 

42 

44 

48 

36 

36 

37 

36 

60 

51 

58 

72 

68 

71 

76 

73 

44 

44 

49 

59 

57 

70 

44 

57 

53 

1609 

MAX 

95 

92 

95 

94 

95 

94 

92 

101 

101 

102 

94 

96 

98 

96 

98 

100 

97 

97 

99 

9i 

98 

99 

101 

101 

100 

100 

101 

96 

93 

97 

98 

97.4 

MIN 

7* 

75 

77 

73 

74 

75 

74 

74 

75 

76 

74 

70 

72 

TS 

75 

75 

7' 

75 

77 

76 

76 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

75 

76 

77 

74.9 

(A)      EVAPORATION  MEASURED    IN   A  SUNKEN   SCREENED   PAN  OF   24-INCH   DIAMETER. 
(F)       ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION    PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Time 

Day  of  month 

• 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AN 

69 

68 

67 

67 

68 

70 

68 

70 

67 

69 

69 

69 

69 

66 

70 

70 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

71 

69.0 

6  INCHES 

8  AM 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

74 

71 

72 

73 

73 

74 

71 

73 

73 

75 

75 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

73 

74 

74 

72.4 

12  INCHES 

8  AM 

- 

70 

18  INCHES 

8  AM 

- 

72 

2  FEET 

8  AM 

- 

72 

72.5 

3  FEET 

8  AM 

- 

71 

71.5 

4  FEET 

8  AM 

- 

68 

69.5 

6  FEET 

8  AM 

- 

63 

65.5 

8  FEET 

8  AM 

_ 

59 

60.3 

BUSHLAND    1   WSW  -   SOIL   PULLMAN  SILTY   CLAY   LOAM,    CHESTNUT  GREAT   SOIL  GROUP. 
SLOPE    1    X   TOWARD  SOUTH   -   SOUTHEAST. 


VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF  BUFFALO   AND  BLUE   GRAMA  GRASS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   289    - 


STATION  INDEX 


_ 

OBSERVATION 

0 

Z 

u 

u 

Q 

0 

p 

TIME  AND 

£ 

O 

0 

< 

s 

TABLES 

STATION 

5 

B 

COUNTY 

E 

5 
z 
0 

5 

OBSERVER 

if 

3 

1 

3 

§ 

jjj 

& 

i 

% 

a 

- 

£ 

£  = 

A6ERNATHY 

ecu 

01 

HALE 

1 

33    50 

101 

50 

SI 

M.    0.    HOOD 

ABILENE    KB    AIRPORT 

DOK 

02 

TAYLOR 

1 

32    26 

9* 

61 

1762 

HIE 

MIC 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

ACKERLY    3   SE 

D034 

.-1 

HOWARD 

3 

32    31 

101 

*0 

2760 

6f 

LEONARD    COLEMAN 

ADAMSVILLE 

JO50 

06 

LAMPASAS 

1 

31    18 

10 

1072 

7! 

: 

LUTHER    0    HIGGINS 

ALBANY 

c:;c 

03 

SHACKELFORD 

1 

32    ** 

18 

1*36 

71 

JOHN    0.    WILLETTi    JR. 

ALEOO   *    SE 

0129 

03 

PARKER 

l4 

32    39 

790 

7^ 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

DIM 

09 

JIM    WELLS 

27    ** 

98 

0* 

201 

BJ 

LEONARD    M.    MAHONEY 

ALLISON    PASCM 

EDWARDS 

: 

30    05 

100 

23 

2275 

11 

LOWER    COLO   RlV    AUTH 

ALPINE 

HIT*     15     FJOEWSTEB 

30    21 

103 

40 

4455 

6F 

6C 

WILLIAM    H.     HUDGINS 

ALTO    5    SW 

01901  0*|  CHEROKEE 

7 

31    36 

93 

09 

280 

7' 

MRS.    0.    LURLINE    FELDER 

ALVIN 

020*    98    SRA20RJA 

3 

29    25 

95 

IS 

49 

5t 

CITY    OF    ALVIN 

ALVO&D    *   HE 

0206'  0  3l  WISE 

15 

33    23 

39 

800 

: 

U    S    FOREST    SERVICE 

AMARtLLO    MS    AIRPORT 

0211    01    POTTER 

2 

35    1* 

101 

42 

360* 

MIC 

MIC 

C      HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AMlSTAp    DA" 

0225,  OaJ  VAL    VERDE 
0235     38'   CHAMBERS 

11 

29    28 

101 

02 

1157 

BJ 

INT    BOUNORY    +    WATER    COW 

ANAMUAC    T6C0 

* 

29   *7 

9h 

2* 

BJ 

Bf 

ANAHUAC    T8CD 

ANDERSON 

02**    0*   GRIMES 

1 

30    29 

95 

350 

5P 

5C 

WILLIAM    J.    BARGER 

ANPRE»S 

C2«.e    0]  'ANDREWS 

3 

32    19 

102 

32 

3172 

6^ 

6F 

: 

ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 

AMGLETON 

5257    ZB    BRAIORIA 

S 

29    11 

29 

BJ 

8/ 

CITY    OF    ANGLETON 

ANSA 

0262    03,  COLLIN 

15 

33    21 

9t 

33 

685 

7< 

: 

WILLIAM    T.    ASHMORE 

ANSON 

0268    02    JONES 

1 

32    *3 

99 

54 

1705 

5C 

5F 

C.    M.    RICE 

UITELDPE 

02T1 

03     JACK 

07)   SAN    PATRICIO 

15 

33    26 

96 

22 

1012 

71 

MACK    W.    ROBERTS 

ARANSAS    PASS    2 

03:: 

5 

27    35 

OB 

18 

71 

ROBERT    L.    HERNDON 

ARCHER    CITY 

:3i3 

03 

ARCHER 

10 

33    36 

11 

1032 

6P 

6F 

JOHN    V.    LONGAN 

ARLINGTON 

-v 

0! 

TARRANT 

15 

32    *3 

OB 

623 

71 

CHARLES    T.    HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2 

EM 

KENEDY 

: 

26    36 

6F 

&F 

HAZEL    W.    PELHAM 

ARTHUR    CITY 

0367 

0! 

LAMAR 

33    33 

30 

411 

7* 

VOLNEY    WOMACK 

ASPERMONT 

039* 

02 

STONEWALL 

1 

33    09 

100 

13 

1765 

6F 

ALBERT    BAUGM 

ATHENS 

HENOERSON 

15 

32    12 

51 

490 

5F 

5F 

RADIO    STA    KBUD 

ATLANTA 

0*.n(, 

9* 

CASS 

10 

33    07 

11 

245 

71 

BILL    LOV1L 

AUSTIN    MB    AIRPORT 

0*28 

07    TBAVI5 

3 

30    IB 

97 

42 

597 

MIC 

MIC 

61 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AJSTIN    DAM 

0*30 

07,   TRAVIS 

3 

30    IB 

97 

47 

530 

61 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

AUSTwELL    wl    REFUSE 

0*37 

07    ARANSAS 

3 

28    16 

48 

15 

5P 

5F 

U    S    WILDLIFE    REFUGE 

AVALON 

03 

ELLIS 

1* 

32    12 

533 

71 

HERSCHEL    H,    SMITH 

BAIRO 

0*7B 

"3 

1 

32    2* 

25 

1760 

7/ 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

SArfRS^IELD 

0*02 

05 

PECOS 

9 

30    53 

102 

18 

2530 

9/ 

IRVIN    0.    SMITH 

BALLIMED    1    SW 

02 

RUNNELS 

3 

38 

1575 

6F 

RADIO    STATION    KRUN 

9AL«*OPHEA 

0*98    05 

REEVES 

30    59 

3220 

5F 

3F 

P1CHARD    F.    HAOELSTEIN 

9ANKERS-|Th 

0409    16    KENDALL 

3 

30    OB 

1740 

: 

ELROY    SCHNELLE 

BARBELL   DAM 

0518    03    ELLIS 

1 

32    16 

96 

3P 

461 

9.1 

81 

BJ 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

9ARnm»Rt 

0528    06    JRION 

3 

31    OS 

101 

10 

2360 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

9ATESVILLF    3    S 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building     3600  Manor  Road 
Austin,  Texas  78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement' in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  cii  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,   C.  S.T.     Data  m  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
tor  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++     Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "SoU  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

•  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Geoeral  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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56.9 
52.9 

68.5 

74.7M 

76.7 

70.8 

69.2 

-  3.3 
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25 
25 
25 
30 

4 

3 

3 

0 

31 

19 
18 
19 
23 

14 

0 
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3.91 

-  1.27 

-  .43 
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1 

0 

1 

i 

°  < 

ki 

si 

*  k 

SHAMROCK    RADIO    KBYP 

SNYDER 

TRuSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

88.0 
87.5 
90.2 
87.  8M 
91.6 

58.5 

61.0 

63.1 

58.3M 

63.2 

73.3 
7*. 3 
76.7 

73. IM 
77.* 

•       .6 

10* 
103 
107 

10* 
106 

1* 

16 
16 
15 
15 

43 

49 
50 
45 
49 

21 

30. 
30. 
18 
30 

22 
IS 
12 
38 
3 

16 

13 

17 
15 
16 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.69 
1.05 
5.74 
3.76 
3.33 

•       .93 

1.51 
.44 
4.60 
1.44 
2.  25 

6 
21 
19 
IB 
19 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
5 

4 

4 
0 
2 
3 
2 

2 

0 
1 
2 
1 

WELLINGTON 

WICHITA   FALLS   MB   AP             R 

WINTERS    9    NNE 

85.7 
91.3 

90.2 

59.8 
63.0 
61.8 

72.8 
77.2 
76.0 

-      .2 

103 
107 

10* 

15 
1* 
16 

46 

48 
50 

30. 

25 

26. 

33 

13 

9 

13 
17 
17 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.36 
2.58 
3.10 

.25 

1.82 
1.83 
1.35 

19 
18 
IB 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

5 

4 
5 

4 
1 
3 

2 
1 

1 

DIVISION 

76.4 

.* 

2.86 

.46 

.0 

•        •        « 
NORTH   CENTRAL                03 

AL9ANY 
ARCHER    CITY 
8ARDWELL    DAM 
BELTON    DAM 
BENBROOK    DAM 

92.2 

91.* 
89.9 
90.1 
90.5 

63.5 

66.* 
67.8 
69.3 
66.8 

77.9 

78.9 
78.9 
79.7 
78.7 

.8 

105 
105 
99 
99 
101 

16 

15. 

15. 

15. 

15. 

48 
49 
52 
56 

50 

25 
25 
25 
25 
24 

10 
3 

2 

0 
3 

21 

18 
20 
20 
IS 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.82 

2.90 
6.73 
3.73 
3.43 

1.22 

1.01 
.96 
2.70 
2.30 
1.50 

22 
19 
22 
22 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 

* 
3 

4 
3 
* 
2 
3 

1 
0 

BCNHAM 

■Okie 

BCYD   3   SE 

BRECKENRtDGE 

BRIDGEPORT 

90.4 
89.8 
90.2 
90.9 
91.8 

6*. 7 
66.7 
65.2 
6*. 2 
65.7 

77.6 
78.3 
77.7 
77.6 
78.8 

105 
10* 
102 
102 
105 

1* 
1* 
15 
IS 
16. 

48 
49 
49 
46 
49 

24 
25 
25 
30 
25 

7 
5 
5 

9 

8 

18 
18 
18 
18 
18 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

7.62 
2.84 
5.48 
2.81 
3.94 

.23 
1.61 

s.so 

1.07 
2.44 
1.85 
1.48 

22 
22 
22 
21 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
4 
4 

3 

3 

2 
1 

4 

BROwNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CCRSICANA 

DALLAS    WB    AIRPORT              //R 

91.6 

91.0 
90.5 
89.6 
88.9 

66.6 
66.0 
66.7 
67.7 
69.6 

79.1 
78.5 
78.6 
78.7 
79.3 

2.1 

-    1.0 
.3 

.0 
1.* 

103 
99 
103 
100 
102 

16 

16. 

1*. 

15. 

1* 

51 
53 

SI 
54 
52 

28. 

27 

25 

26. 

25 

3 
2 
3 

1 
6 

21 
21 
19 
20 
18 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

.22 
3.12 
2.35 
5.37 

5.14 

•  2.5S 

.24 

•  .43 

2.70 
2.32 

.09 
1.39 

.97 
2.07 
4.32 

20 

22 

1 

1 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

6 
* 
7 
4 

0 
2 
2 
3 

1 

DENISON    DAM 
OENTON    2    SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

91.2 

90. 4M 
83.9 
90. 2M 
90.9 

65.9 
66.0M 
6*. 7 
62.  7M 
67.1 

78.6 

78.2M 

76.8 

76.5M 

79.0 

.3 

-      .2 

101 
101 
99 
103 
101 

IS* 
1* 

16. 

16 
13 

51 
50 
48 
49 
51 

25 
26 
28 
28. 

28 

2 

0 
8 
9 
2 

19 
17 
18 

20 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.61 
6.95 
1.19 
4.06 
3.33 

4.  58 
-    1.94 

4.03 
4.20 
.38 
2.05 
3.25 

22 
22 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
5 
5 
5 

I 

3 

2 
0 
3 
1 

FERRIS 

FCRT    WORTH    KB    AIRPORT         R 
FCRT    KORTh    VICKERY    Bl  V 
GAINESVILLE 
GATE5V1LLE 

90.1 
89.6 
90.* 
88.3 
92.2 

67.7 
69.2 
68.9 
6*.* 
67.5 

78.9 
79.4 
79.7 
76.* 
79.9 

1.0 
•    1.* 

103 
101 
102 
101 
102 

1* 

1* 

IS. 

15 

15. 

52 
54 
53 

48 
54 

25 

30. 

25 

25 

28. 

2 
2 
3 

10 
2 

20 
18 
19 
17 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.60 
5.04 
3.84 
6.19 
5.58 

2.50 
3.56 

1.80 
4.23 
1.99 
3.25 
4.09 

22 
21 
21 
20 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
3 

* 
4 

3 

2 
2 
2 
2 

GEORGETOWN 
GLEN   ROSE 
GClCThwAITE 
GRAHAM 
GRAN8URY 

91.7 
93.0 
92.6 
91.8 
92.7 

68.6 
65.6 
66.8 
6*. 8 
66.9 

80.2 
79.3 
79.7 
78.3 
79.8 

1.0 

100 
10* 
102 
10* 
102 

1* 
14 
14 
16 
13 

54 
48 
52 

48 
51 

28 
28 
25 
25 
28. 

2 
2 

4 
11 
2 

22 

20 
21 

20 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

7.08 
1.68 
1.23 
4.55 
2.09 

1.67 

4.25 

.75 

1.14 

1.43 

.84 

22 

1 
22 
19 
22 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
1 

5 

4 

3 

1 
1 

* 
2 

GRAPEVINE    DAM 
GREENVILLE    7    NK 
GROESBECK 
HAMILTON 
HENRIETTA 

89.3 

89.1 
90.0 
91.0 
90.8 

66.9 
63.2 

68.0 
65.0 
6*. 5 

78.1 
76.2 
79.0 
78.0 
77.7 

-  .9 

-  .9 

101 

101 

99 

101 

106 

15 

15 

15 

16. 

IS 

53 

48 
5S 
49 
48 

25 

2S 

27. 

28 

25 

3 
9 
1 
7 
13 

18 
17 
19 
20 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5. SI 
6.44 
4.47 
.92 
3.29 

3.  52 

2.58 
3.87 
1.63 
.39 
1.50 

22 

22 
22 
22 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
3 
6 

3 
3 

* 
0 
2 

0 
2 

HICO 

HlLLSBORO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

KILLEEN 

92.0 
90.5 
91.2 
90.8 
92.3 

66.3 
68.6 
6*. 8 
66.5 
67.0 

79.2 

79.6 
78.0 
78.7 
79.7 

.* 

101 

100 

101 

102 

99 

14 

15 

15. 

15 

15. 

49 
S2 
48 
52 

54 

26 
25 
25 
25 
25 

2 
1 

5 
1 

4 

19 
20 
18 
19 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
4.88 
4.31 
5.17 
3.04 

2.28 

.58 
3.76 
2.11 
2.70 
2.30 

1 
22 

20 

1 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 

s 

4 
4 

1 
2 
3 
3 
1 

0 

LAVON   DAM 
"ARLIN 
"•C  GREGOR 
"C    KINNEY 
MEX1A 

89.9 
91.6 
90.3 
89.7 
88.8 

67.* 
68.9 
67.0 
66.5 
68.9 

78.7 
80.3 
78.7 
78.1 
78.9 

.0 

101 
102 
100 
102 
100 

15 

13 

16 

14. 

14 

53 
55 
53 

50 
54 

25 

27. 

28. 

25 

25 

2 

1 

5 

4 
3 

19 
20 

20 
18 
18 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.27 
4.53 
7.14 
5.98 
5.82 

4.30 
2.59 

3.54 
2.66 
3.40 
3.83 
2.52 

22 
22 
22 
22 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 

4 
* 
5 

3 
3 

* 
3 

4 

"INERAL    KELLS    FAA    AP 

NAVARRO    MILLS    DAM 

3LNEY 

PARIS 

'ILOT   POINT 

90.3 
89.3 
91.  OM 
89.* 
89.9 

67.2 
67.* 
66.1 
65.2 
66.0 

78.8 
78.* 
78. 6M 
77.3 
78.0 

.9 

103 
98 

102 
101 
103 

15 

IS. 

15. 

15 

15 

51 
52 

48 
*9 

50 

25 
25 
25 
25 
25 

6 

3 

3 

7 
8 

17 

19 
18 
18 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.74 
5.52 
2.82 
5.66 
5.83 

2.14 

2.56 
2.68 
1.51 
3.69 
4.15 

21 
1 
19 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

4 
6 
3 
4 

2 
3 
1 
3 

3 

PROCTOR    RESERVOIR 

"LTNAM 

3UINLAN 

'AN6ER   PUMP    STATION 

RISING    STAR 

90.8 
91.7 
90.5 
89.0 
M 

66.* 
65.7 
66.6 
65.2 
62.7 

78.6 
78.7 
78.6 
77.1 

M 

101 

102 
102 
100 

16. 

15 

14. 

15. 

52 

50 
51 
50 
48 

28. 
25 
25 
25 

27 

2 
5 

3 

11 

21 

20 
19 
18 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.46 
*.0* 
5.85 
2.90 
2.35 

1.69 

.53 

2.50 
2.20 
1.30 
1.26 

21 
21 
22 
21 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
4 
4 

I 
2 
3 
2 
2 

9CSEBLD 

SHERMAN    PUMP    STATION 

SPRINGTCWN 

STEPHENVILLE    6    SK 

STILLMOUSE    HOLLOW    DAM 

91.7 
89.3 
90.7 
89.8 
90. 6M 

M 
65.8 
63.6 
6*. 7 
67.7m 

M 
77.6 
77.2 
77.3 
79. 2M 

.5 

100 
101 
102 
101 
100 

14. 

15. 

16 

16 

17. 

49 
47 
49 

54 

25 
26 
25 

28 

8 

12 

8 

2 

21 

18 
18 
19 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.55 
7.56 
6.61 
1.86 
4.42 

4.67 

1.90 

4.94 

2.26 

.85 

2.70 

22 
22 
21 
21 
22 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
4 
4 
3 
6 

1 
2 
3 

2 
2 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

•ACC   DAM 

"ACO   W8    AIRPORT                         R 

92.1 

89.7 
91.5 
89.8 
90.0 

68.0 
68.9 
65.6 
68.6 
69.8 

80.1 
79.3 
78.6 
79.2 
79.9 

1.0 

.0 

1.0 

.9 

102 
100 
105 
99 
100 

15 
15 
16 
14 
14. 

56 
52 

49 
54 
54 

26. 

26 

25 

25 

25 

5 
7 
9 
2 
2 

22 
22 
18 
20 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.23 
4.40 
4.25 
4.10 
3.80 

2.92 
1.57 
2.04 

1.03 

3.00 
1.85 
3.16 
1.75 
1.88 

22 
22 
19 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
4 
4 
4 

5 

4 
2 
4 
3 

"AKAHACHIE 
"EATHERFORD 
WHITNEY   DAM 

89.1 
91.2 
90.8 

66.7 
65.* 
68.0 

77.9 
78.3 
79.* 

1.7 

99 

10* 
101 

13 

15. 

15 

51 
49 
55 

25 
25 

27. 

2 

7 
0 

16 
19 
20 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.94 
6.22 
2.84 

3.52 

2.01 
2.53 

1.71 

I 
22 
22 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 

* 
4 

3 
3 

1 

DIVISION 

78.6 

.8 

4.28 

1.49 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  299   - 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

•J 

■  J* 

01 

< 

■3 

a  o 
|z 

is 

S 

£ 
a 

3 

Q 

5 

Q 

a 

No.  of  Day 

3 

■3 
.1 

\\ 

He 
oil: 

Q 

• 
I 
0 

o 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Sutton 

Max. 

Min. 

1 

■S-o 
a  c 

QO 
xO 

Is 

a 

i 

J!  ! 

u 

5  3 

8  k 

•0i 

1 

o 

•    *    • 
EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

ATHENS 

BCN  NIER  2  E 

CARTHAGE 

CENTER 

92.3 

89.9 

88.1 
89.1 

68.2 
68.5 

64.3 
64.9 

80.3 
79.2 

76.2 

77.0 

100 
100 

100 
103 

13. 
14 

15 

14 

55 
55 

49 

50 

27 
25 

25 
25 

l 

l 

u 

8 

21 
19 

17 
18 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

.  0 
0 

0 
0 

2.82 
5.64 

6.29 
5.87 

-   .18 

1.33 
2.74 

2.88 
2.29 

22 
21 

22 
23 

.0 
.0 

.0 
.0 

c 
c 

c 
c 

6 
4 

6 
7 

2 

4 

4 
3 

CENTERVILLE 
CLARKSV1LLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 

90.7 
88.9 
90.5 
90.5 
91.7 

67.9 
64.8 
66.2 
70.5 
67.9 

79.3 

76.9 
78.4 
BO. 5 
79.8 

102 
101 
99 
99 
99 

15 

15 

16. 

14 

14. 

55 

50 
55 
58 
55 

27 

25 

28. 

27 

27 

2 

7 
3 

0 

4 

21 
18 
19 
20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.91 
4.72 
3.86 
4.34 
3.93 

1.16 
3.48 
1.31 
1.55 
1.44 

22 
22 
22 

18 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 

0 

c 

c 
c 

5 

2 
6 
5 

7 

2 
2 
3 
3 
2 

CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 
OIALVILLE  2  w 
EMORY  3  ESE 
EVADALE 

89.1 
89.0 
86.7 
90.3 
89.8 

66.9 
68.2 
67.3 
62.9 
67.5 

78.0 
78.6 
77.0 
76.6 
78.7 

99 

100 
97 

100 
99 

IS 
13 
14 
15 
14 

55 

54 
53 
48 
55 

28. 

25 

27. 

26 

25 

3 

1 
5 
1 

7 

20 
19 
16 
18 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

5.57 
6.83 
4.64 
6.98 
7.05 

2.21 
2.08 
1.80 
3.54 
2.68 

22 

18 

1 

22 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 

0 
0 
0 

c 

4 
4 
5 
3 
5 

4 
4 
3 

3 

4 

FAIRFIELD 
FRANKLIN 
FRANKSTON  2  SW 
GILMER  2  - 
GLADEWATER 

89.  4M 
89.2 
89. 9M 
87.2 
87.0 

67. 3M 

66.6 

66.2M 

64.1 

66.7 

78. 4M 
77.9 
78. 1M 
75.7 
76.9 

97 
99 
99 
96 
98 

14. 

15. 

14 

15. 

15 

53 

52 
51 
49 
54 

27 

27. 

27 

27. 

25 

0 
3 
3 

10 
5 

19 
19 
17 
17 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.31 
3.84 
1.90 
5.13 
3.49 

1.50 
1.62 
.63 
3.36 
1.30 

22 
22 

1 
22 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 
c 
c 
c 

0 

4 
7 
3 

2 
7 

3 
3 
3 

2 
2 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HONTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

91.8 
87.0 
90.9 
89.6 
87.5 

66.3 
65.1 
67,8 
66.1 
67.9 

79.1 
76.1 
79.4 
77.9 
77.7 

1.1 

98 
98 

100 
100 
98 

17. 

14 

15 

15 

13 

53 

52 
53 
52 
55 

27 

25 

27 

28. 

25. 

6 
6 
3 
12 
2 

21 
17 
22 
20 
15 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.59 
4,76 
3.44 
5.83 

1.65 
.19 

1.40 
2.00 
1.74 
3.92 

19 
22 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

5 
2 
2 

2 
2 
2 

2 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LCNGVIEk 

90.3 
88.2 
90.0 
89.7 
87.6 

65.2 

65.9 
67.5 
66.5 
66.5 

77.8 
77.1 
78.8 
78.1 
77.1 

1.6 
•  1.2 

99 
98 
98 
99 
99 

14 

14. 

14. 

14 

15. 

54 
50 
55 
54 
52 

25 

25 
25 
28 
26. 

4 
6 
1 
2 
5 

18 
18 

11 

19 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.09 
4.64 
5.06 
2.94 
3,35 

1.82 
.73 

2.40 
2.37 
1.98 
1.82 

1.28 

23 
22 
23 
23 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
5 
6 

2 

3 
5 
2 
2 

LOVELADY 

LLFKIN  FAA  AIRPORT 

MAOISONvlLLE 

MARSHALL 

MINEOLA  NO.  2 

90.8 
89.5 

92.0 
87.0 
88. 9M 

67.0 
68.5 
68.8 
63.8 
65.2 

78.9 
79.0 
80.4 
75.4 
77. IM 

.8 
-  2.7 

100 
99 

100 
97 

100 

15. 

14. 

13 

15. 

15 

54 
55 
55 

48 

50 

27 
27 
27 
25 
25 

3 
1 

0 
11 
6 

2  0 
20 
21 

17 
18 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.80 
6.95 
4,58 
3.43 
5.21 

.73 

1.72 
6.19 
2.97 
1.13 
2.25 

22 
22 
22 
22 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
6 
3 

3 

1 
3 
3 
3 

MOUNT  PLEASANT 
NACOGDOCHES 
PALESTINE 
PlNELAND 
ROCKLAND  1  N 

88.2 
90.1 
89.1 
90.7 
91.  8M 

63.1 
66.9 
65.2 

65.9 
64.7M 

75.7 
78.5 
77.2 
78.3 
78. 3M 

-   .6 

1.3 

•   .5 

99 

100 

99 

100 

102 

15 

14. 
15. 
15. 
14 

49 
S3 
52 
53 

51 

25 

24 
27 
25 
27 

4 
1 
5 
2 
0 

18 
19 
19 
20 
20 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.23 
5.54 
1.97 
4.87 
3.15 

2.59 
-   .99 

.18 

2,29 
1.70 
.74 
2.03 
2.71 

22 

22. 

19 

23 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
6 
5 
5 

4 

2 
5 

1 

4 
1 

RLSK 

SIKHS  2  NNN 
SPuRGER  DAM  B 
SLLPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA  DAM 

87.3 

86.4 
90.0 
89.7 
87.0 

66.2 
64.0 
66.5 
63.6 
63.8 

76.8 
75.2 
78.3 
76.7 
75.4 

93 

97 

98 
102 
100 

16. 

14. 
15. 
15. 
13 

53 
48 
54 
48 
48 

25 
25 
25 
26 
25 

2 

7 
4 
8 
9 

16 
16 
19 
19 
IB 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.52 
6.44 
5.02 
6.02 
3.22 

1.73 
4.35 
3.29 
4,36 
1.87 

22 
22 
23 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
5 
4 
3 

3 
2 
2 

2 
2 

j 

2 

TYLER  5  NE 

HARREN 

■Ills  point 

87.5 
89.9 
89.8 

65.5 
66.6 
66.8 

76.5 
78.3 
78.3 

99 

98 

103 

15 

14. 

15 

51 
55 

52 

25 
25 
25 

5 

1 

1 

17 

18 
19 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

5.55 

3.29 

7.80 

3.13 
2.42 
3.02 

22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

3 

4 
3 

3 

1 
2 

division 

77.8 

.2 

4.62 

1.67 

.0 

•   •   • 

TRANS  PECOS         03 

ALPINE 
BAKEBSFIELD 
BALMORxEA 
CANCElAPIA 
CHISOS  BASIN 

83.5 
90.5 
89.9 
9*. 5 
10.4 

59.8 
65.9 
60.7 
64.0 
60.7 

71.7 
78.2 
75.3 
79.3 
70.6 

•   .2 
.4 

93 

104 
100 
103 
89 

IS. 

16 

14 

14 

15 

48 
43 
48 
50 
51 

22 

30 
22 
22 

27 

9 
2 

1 
0 
15 

4 
18 

20 
25 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.36 
1.43 

.69 
2.98 
4.16 

-  1.69 

-  1.26 

.42 
1.05 

.30 
1.46 
1.37 

2 

20 
5 

1 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

l 
0 

2 

0 

l 

0 
2 
2 

CCBNUDAS  SERVICE  STA 

<(•»>.£ 

EL  PASO  "B  AIRPORT       B 

FABENS 

FT  STOCKTON  KFST  RADlf) 

88.1 
87.2 

•  5.1 
87.5 

•  9.1 

56.4 
64.5 
62.9 
58.9 

(0,1 

72.3 
75.9 
74.0 
73.2 

74.7 

-   .5 

98 
100 
94 
95 
99 

IS. 

IS 

IS 

IS 

16 

40 
51 
SO 
42 
49 

22 
22 
23. 
22 

30+ 

12 

4 
4 
7 
6 

14 
17 
6 
13 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.70 

.68 

2.12 

1.25 

.89 

.98 

.53 

.50 

1.21 

.53 

.33 

8 
19 
7 
7 
3 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
l 

.' 
1 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

' »LLS  3  SSE 
KM1 

'IS 
MMMTHM 

■A»FA  NO  2 

91.1 
88.1 

•  6.1 
86.  * 

•  4.4 

63.1 
36.1 
55.4 
56.1 
55.5 

77.1 
72.1 
71.1 
71.3 
70.1 

102 
97 
97 
98 
92 

16. 

15. 

17 

15 

14 

52 

48 
19 
49 
43 

23 
26 
22. 

30. 
22 

0 
6 
19 
7 
5 

20 
14 

11 
13 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

1.05 
1.92 
2.26 
1.18 
1.49 

.44 
.90 
1.61 
.70 
.63 

18 
19 

8 
18 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
! 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

• 

»NJ 

■ 

M 
•  9.5 
74.2 

If.M 

94.2 

M 
63.0 
55.) 
65.  OM 
43.1 

M 
76.3 
65.8 
77. 2M 
78.7 

104 
100 
83 
99 
105 

15 

15 

16. 

15 

16. 

53 
32 

41 
55 

31 

30 

30. 

30 

29. 

30 

1 

40 

5 

1 

16 

0 

19 

23 

g 

0 
0 

') 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

a 

'1 

0 

2.90 

.63 

2.38 

2.97 

.35 

1.63 

.42 

1.28 

1.56 

.3) 

2) 

20 
3 

6 
20 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
.' 
1 

0 

2 
0 

1 
I 

0 

PWCtlC 

MO  if,"  0A« 

M 

M 
45.4 

•  4.4 

•  4.4 

•  7.5 

M 
42.* 
41.4 

M 
11.4 

74.2 

71. • 
75.4 

1.1 

103 
101 
95 
101 

15. 
14 
15 
15 

37 
*8 
44 
31 

22 

30. 

30 

0 
3 
3 

19 

25 

LI 

i.' 

17 

0 

D 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

" 

0 

11 

0 

0 

<: 

0 

2.39 

.94 

1.04 

2.68 

1.02 

1.29 
.72 
.3* 

.90 

1 

1 

t 

21 

•  n 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
1 

1 

Sm   lUUranc*  NolM  Following  Station   Index 
100 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

01  a 

1  3 
<2 

8,1 

< 

■a 

o  E 

|z 

!§ 

8 

01 

a 

% 

2 

Q 

a 
a 

| 
a 

No.  o 

Days 

3 

0 

.1 
S| 

|| 

a 

■ 
6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUUon 

Max. 

Mm. 

H 

rB-a 

S5 

a  o 

xO 
So 

o 

a 

o 

i 
1 

1 

0 

■ 

s  < 

si 

'•At 

\A 

SHEFFIELD 

90.7 

6T.1 

78.9 

102 

15 

53 

28 

0 

LB 

0 

0 

0 

.72 

.46 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

SIERRA   BLANCA 

85.5 

57.0 

T1.3 

93 

14. 

42 

22 

12 

A 

0 

0 

0 

.81 

.29 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

VAN   HORN 

87.5 

61.  1M 

74. 3M 

98 

14 

50 

22 

5 

15 

0 

0 

0 

.29 

.10 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

■INK   FA*   AIRPORT 

89.6 

62.6 

76.1 

100 

15. 

49 

30 

4 

19 

0 

0 

0 

.29 

.12 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

YSLETA 

87.3 

58.8 

73.1 

95 

16. 

42 

22 

8 

10 

0 

0 

0 

2.69 

1.66 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

74.5 

.6 

1.57 

•       .16 

.0 

»        •         • 

edmards  plateau        ot 

AMI5TA0    DAM 

93.2 

70.2 

81.7 

102 

11 

59 

28. 

3 

2  4 

0 

0 

0 

1.89 

.60 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

BIG  LAKE   *   2 

88.0 

62.9 

75.5 

103 

16 

53 

30 

7 

15 

0 

0 

0 

2.75 

1.86 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

BLANCO 

90.9 

66.5 

78.7 

1.3 

99 

15. 

51 

28 

3 

22 

0 

0 

0 

6.24 

2.24 

3.42 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

BCERNE 

89.7 

65.5 

77.6 

1.2 

99 

10 

49 

28 

4 

20 

0 

0 

0 

3.68 

p       .36 

1.80 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

BRACKETTVILLE 

90.6 

69.6 

80.1 

100 

11 

57 

28 

4 

22 

0 

0 

0 

2.69 

1.12 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

BRADY 

91.6 

63.6 

77.6 

101 

16 

51 

29. 

5 

22 

0 

0 

0 

1.32 

1.10 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

BURNET 

89.3 

66.5 

77.9 

96 

14. 

50 

28 

3 

22 

0 

0 

0 

4.05 

3.30 

22 

.0 

0 

2 

2 

1 

CAMP   WOOD 

92.6 

66.3 

79.5 

102 

10 

53 

28 

4 

22 

0 

0 

0 

3.45 

1.08 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

CARTA    VALLEY 

92.7 

67.4 

80.1 

102 

12. 

54 

28 

4 

23 

0 

0 

0 

1.00 

.25 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

CCPE    RANCH 

87.9 

60.2 

74.1 

102 

16 

50 

30. 

14 

15 

0 

0 

0 

3.44 

2.19 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

DEL   RIO    MB    AP 

92.8 

69.7 

81.3 

1.4 

103 

10 

56 

26. 

3 

24 

0 

0 

0 

2.61 

.00 

.88 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

EDEN   1 

93.  * 

63.6 

78.5 

102 

15 

49 

28 

3 

24 

0 

0 

0 

.45 

.24 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

FREDERICKSBURG 

90.1 

65.4 

77.8 

99 

13 

50 

28 

4 

20 

0 

0 

0 

6.26 

5.65 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

JOHNSON   CITY 

89.2 

66.7 

78.0 

98 

15 

50 

28 

10 

21 

0 

0 

0 

4.62 

2.68 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

JUNCTION    FAA    AIRPORT 

90.5 

64.7 

77.6 

99 

15. 

48 

2B 

2 

21 

0 

0 

0 

1.04 

.61 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

JUNO 

9J.4 

67.6 

80.5 

104 

11 

51 

29 

1 

22 

0 

0 

0 

2.73 

1.25 

18 

.0 

0 

3 

2 

2 

KERRVILLE 

92.2 

63.3 

77.8 

2.6 

99 

11* 

47 

28 

1 

23 

0 

0 

0 

3.34 

-       .88 

1.68 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

LAMPASAS 

90.8 

66.5 

78.7 

1.6 

100 

15. 

52 

28 

2 

20 

0 

0 

0 

2.63 

-      .52 

2.35 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

LANGTRY    NO    2 

93.0 

72.0 

82.5 

103 

17. 

60 

2B. 

1 

23 

0 

0 

0 

2.89 

.60 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

LEAKEY    NO    2 

92.0 

64.5 

78.3 

102 

10 

50 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

5.71 

3.61 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

LLANO 

93.1 

68.9 

81.0 

2.4 

103 

14 

54 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

3.24 

-      .20 

2.32 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

MASON 

91.1 

64.9 

78.0 

101 

16. 

50 

28 

4 

21 

0 

0 

0 

2.70 

2.53 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

MC   CAMEY 

90.8 

66.9 

78.9 

103 

15 

55 

30. 

0 

18 

0 

0 

0 

1.73 

1.25 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

MENARD 

91.4 

63.4 

77.4 

101 

15 

46 

28 

4 

22 

0 

0 

0 

•  49 

•    2.81 

.30 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MERT20N 

91.0M 

65. 4M 

78.  2M 

103 

15 

54 

28. 

0 

19 

0 

0 

0 

1.39 

.82 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

020NA 

92. 9M 

64. 6M 

78.  8M 

101 

16. 

54 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

1.39 

.65 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

PAINT    ROCK 

94.3 

64.6 

79.5 

105 

15 

54 

29. 

0 

23 

0 

0 

0 

1.07 

-    1.94 

.35 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

PANOALE 

92.0 

67.9 

80.0 

100 

16. 

54 

28 

2 

22 

0 

0 

0 

1.61 

1.20 

19 

.0 

0 

2 

1 

l 

PRADE    RANCH 

91. 3M 

62. 8M 

77. 1M 

98 

13 

0 

0 

0 

0 

3.32 

1.72 

22 

.0 

0 

6 

2 

i 

RANKIN 

89.3 

64.8 

77.1 

99 

15. 

53 

30* 

1 

14 

0 

0 

0 

1.42 

1.20 

20 

.0 

0 

2 

1 

l 

ROBERT   LEE 

89.9 

64.0 

77.0 

103 

15 

52 

25 

9 

18 

0 

0 

0 

1.20 

.42 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROCKSPRINGS 

91.3 

64.7 

78.0 

100 

10 

53 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

2.13 

1.20 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN   ANGELO    DAM 

88.5 

66.3 

77.4 

100 

17. 

55 

25 

5 

20 

0 

0 

0 

2.20 

.97 

1 

.0 

0 

3 

3 

0 

SAN  ANGELO   MB   AIRPORT        R 

90.5 

66.5 

7B.5 

.2 

103 

15 

55 

30. 

0 

20 

0 

0 

0 

1.18 

•    1.48 

■  66 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN    SABA 

92.1 

66.6 

79.4 

102 

19. 

50 

28 

1 

22 

0 

0 

0 

2.90 

2.80 

22 

•  0 

0 

2 

1 

1 

SONORA 

88.7 

64.8 

76.8 

98 

10 

51 

2B 

1 

16 

0 

0 

0 

.46 

.28 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

STERLING  CITY 

91.5 

62.6 

77.1 

105 

17 

50 

22 

13 

19 

0 

0 

0 

2.20 

-      ,02 

1.02 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

TARPLEY    1    E 

92.9 

64.2 

78.6 

104 

10 

47 

28 

3 

22 

0 

0 

0 

3.55 

2.40 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

UVALDE 

93.8 

66.8 

80.3 

105 

11 

52 

28 

5 

23 

0 

0 

0 

2.54 

.93 

2 

.0 

0 

3 

3 

0 

"ATER   VALLEY 

88.7 

62.5 

75.6 

102 

16 

51 

28 

6 

18 

0 

0 

0 

1.89 

1.25 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

78.5 

1.1 

2.54 

-      .57 

.0 

•        »        . 

SOUTH   CENTRAL                 07 

»USTIN    MB    AIRPORT                   R 

90.3 

70.7 

80.5 

1.4 

99 

16. 

56 

30 

2 

21 

0 

0 

0 

5.46 

2.02 

4.00 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

'^STMELL  ML  REFUGE 
BEEVILLE   5  NE 
BRENMAM 
CANYON    DAM 

89.8 

71. 5M 

80. 7M 

96 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

3.79 

1.22 

23 

.0 

0 

6 

2 

2 

93.6 

71.1 

82.4 

2.2 

102 

11 

56 

27 

2 

23 

0 

0 

0 

1.49 

-    2.15 

.74 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

91.9 

69.2 

80.6 

1.4 

101 

15. 

56 

27 

5 

21 

0 

0 

0 

3.44 

.56 

.61 

19 

•  0 

0 

7 

3 

0 

91.0 

69.5 

80.3 

98 

22. 

58 

27. 

4 

22 

0 

0 

0 

3.98 

•  84 

24 

.0 

0 

8 

3 

0 

CHAPMAN    RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRIST] 

CORPUS   CHRIST!    MB   AP           R 
CUERO    3   NW 

91.2 

72.3 

81.8 

99 

10 

59 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

5.20 

2.22 

26 

.0 

0 

8 

3 

1 

92.8 

68.6 

80.7 

102 

11 

56 

26 

1 

24 

0 

0 

0 

3.78 

.01 

1.70 

23 

•  0 

0 

5 

4 

1 

90.7 

76.6 

83.7 

100 

10 

60 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

2.27 

1.24 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

92.9 

72.3 

82.6 

1.8 

100 

10 

59 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

2.09 

-    2.31 

.90 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

94.1 

70.1 

82.1 

101 

6. 

55 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

3.40 

1.22 

27 

.0 

0 

6 

2 

2 

ELGIN 

FLATONIA 
Fl-ORESVILLE 
GCLIAD 
GONZALES 

92.3 

69.5 

80.9 

100 

14. 

58 

27. 

0 

22 

0 

0 

0 

2.67 

1.05 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

91.7 

69.1 

80.4 

1.0 

98 

16. 

56 

26 

2 

22 

0 

0 

0 

3.22 

-       .60 

1.05 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

93.9 

68.1 

81.0 

101 

10 

53 

28 

2 

23 

0 

0 

0 

3.30 

1.70 

26 

.0 

0 

3 

2 

2 

92.7 

70.8 

81.8 

101 

1 

51 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

4.23 

.56 

1.37 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

92.2 

69.9 

81.1 

98 

17. 

58 

28. 

0 

22 

0 

0 

0 

3.38 

•       .16 

1.51 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

MALLETTSVILLE    I    N 

HONDO 

KENEDY 

UNGSVlLLE 

LA   GRANGE 

94.5 

68.8 

81.7 

2.2 

103 

14. 

55 

27. 

2 

23 

0 

0 

0 

2.58 

1.23 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

94.3 

68.9 

81.6 

1.9 

105 

11 

55 

28 

2 

25 

0 

0 

0 

2.23 

-    1.43 

1.46 

26 

•  0 

0 

2 

2 

1 

94.0 

69.9 

82.0 

101 

10 

55 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

3.31 

1.28 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

93.2 

72.2 

82.7 

101 

10 

59 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

3.03 

.99 

23 

.0 

0 

5 

3 

0 

91.5 

69.8 

80.7 

99 

16. 

57 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

1.38 

.60 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

LEXINGTON 
LULIM 

-ATHIS 
NATALIA 

"E»   BRAUNFEL5 

91.2 

69.1 

80.2 

99 

12 

58 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

2.41 

1.51 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

92.4 

68.8 

80.6 

.9 

100 

12 

56 

28 

3 

22 

0 

0 

0 

2.77 

-       .63 

1.48 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

93.1 

72.0 

82.6 

102 

11 

57 

27 

2 

24 

0 

0 

0 

2.89 

1.07 

26 

.0 

0 

4 

3 

1 

94.6 

68.3 

81.5 

103 

10 

56 

28 

3 

24 

0 

0 

0 

3.36 

2.99 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

92.6 

67.5 

80.1 

.0 

102 

16. 

51 

25 

5 

24 

0 

0 

0 

3.74 

.29 

1.35 

26 

.0 

0 

7 

2 

2 

NUON 
'EO   ROCK 
REFUGIO 

93.7 

68.2 

81.0 

100 

14. 

57 

27 

2 

24 

0 

0 

0 

2.42 

2.23 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

91.6 

67.8 

79.7 

100 

6 

54 

29. 

4 

22 

0 

0 

0 

2.48 

•  85 

7 

.0 

0 

6 

J 

0 

92.7 

71. 0 

81.9 

102 

10 

58 

28. 

0 

25 

0 

0 

0 

4.10 

1.14 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   301    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

ll 

*  « 

■  1 

01  | 

■  "3 

>  a 
*2 

01 

> 
< 

.1 

f! 

•"2 

fiu. 

a 

Q 

1 

S 

o 

* 
6 

9 

i 

0 

No.  of  Days 

3 

•a 
.1 

Si 

Ok 

>• 

s 

o 

• 

s 

Snow.  Sl.e! 

No.  oj  Day* 

Sutton 

Max. 

Mm. 

H 

St 

a  c 

O  3 

Q  0 

«o 

is 

s 

\  \   I 

8  J 

Si 

1  * 

I  \ 

z 

o 

z 

o 

RC8ST0WN 

RCCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

94.3 
68.3 
91.9 
91.  * 
92.7 

73.1 
75.5 
69.5 
67.0 
67.5 

83.7 
81.9 
80.7 
79.2 
80.1 

2.1 
.5 

.6 

105 
96 
99 
98 

100 

11 
10 

11. 

2 
13. 

58 
59 
54 
54 
53 

27 

27 
28 
26 
26 

0 
0 
2 
1 

2 

26 
13 
20 
22 
21 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.68 
1.49 
3.13 
2.50 
6.87 

-  .36 

-  1.45 
3.16 

.55 

.50 
1.92 
1.08 
2.68 

25 

26 

26 
26 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

■ 
« 

! 
! 
! 

I 
I 
1 

2 

0 
0 

1 
1 

3 

SEQUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

WASHINGTON  STATE  PARK 

YCAKUM 

92.4 
94.7 
89.6 
93.0 
94.3 

69.1 
73.1 
69.0 
68.3 
69.1 

80.8 
83.9 
79.3 
80.7 
81.7 

1.6 

•   .6 

100 
104 
101 
101 
102 

1*. 

10 

1 

17. 
14. 

58 
57 
57 

56 
54 

28. 

27 

26 

28 

26 

1 

0 

4 

3 

2 

22 
26 
22 
22 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.11 
2.18 
2.74 
3.35 

3.56 

.51 
-   .55 

2.05 
.85 
.62 

1.53 

1.88 

26 
26 
24 
19 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

• 
1 

! 

; 

2 

1 

2 
2 

1 

2 

0 
0 
2 

2 

DIVISION 

81.3 

1.4 

3.16 

-   .45 

.0 

*    •    • 
UPPER  COAST         08 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

90.1 
89. OM 
90.5 
88.2 
89.8 

69.5 

70.  4M 
69.8 
70.9 
71.4 

79.8 

79. 7M 
80.2 
79.6 
80.6 

.9 

.8 

97 
95 
97 
95 
98 

15 

13. 

11 

11. 

13 

58 
59 
55 
57 

60 

27 
27 
27 
26 
28. 

0 
2 

4 

3 

1 

20 

17 

21 
16 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

4.77 
5.05 
3.37 
4,70 
7.91 

-  .39 

-  .13 
3.24 

1.82 
1.87 
1.26 
2.00 
2.14 

22 
3 
23 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

E 

1 
I 

2 

I 
1 

s 
s 

1 

2 

1 

1 

4 

CLEVELAND 
OANEVANG  2  SE 

El  CAmpc 

FREEPORT  2  '.« 

GALVESTON  WB  CITY        R 

90.4 
90.4 
92. 4M 
89. OM 
85.5 

66.4 
71.3 
69. 9M 
71.4 

75.8 

78.4 

80.9 
81.2m 
80. 2M 
60.7 

1.4 
.6 

99 
97 
101 
92 
92 

14 
14. 
12. 
15. 

10 

55 
57 
57 
57 
64 

27 
27 
27 
27 
27. 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
18 
21 

17 

2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.56 
2.81 
3.84 
4.37 

4.02 

-  1.19 

-  1.07 

1.50 
.70 
1.65 
1.46 
1.21 

23 
5 

22 

8 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
1 

I 

2  1 

1  0 

1    1 

3  1 
3  2 

HOUSTON  KB  CITY          R 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

MAUR6R0 

89.1 

90.5 
69.9 
90.1 
91.1 

73.1 
71.8 
69.3 
73.6 
70.2 

81.1 
81.2 
79.6 
81.9 
80.7 

1.3 

2.0 

.9 

1.9 

96 
97 
97 
95 
98 

1*. 

11. 

14. 

1 
11 

58 
60 
57 
58 
57 

26 
26 
27. 
27 

27 

3 

2 
5 

0 
0 

16 
20 
20 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.56 
3.56 
5.89 
4.39 
3.32 

.75 

-  .70 
1.89 

-  .64 

3.14 
.98 
2.04 
1.42 
1.74 

22 

7 
23 
22 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

1 

3 
4 

5 
3 

I 

0 
2 

1 
1 

NEw  GULF 

ORANGE  4  NW 

P»L*CIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE 

POINT  COMFORT 

90.3 
88.8 
89.4 
92.4 
91.5 

69.5 
67.4 
73.4 
67.8 
74.0 

79.9 
78.1 
81.4 

80.1 
62.8 

1.2 

99 
95 
97 

100 
98 

11 

14. 

10 

11 

12. 

57 
54 
57 
56 
56 

27 

25. 

26 

27 

27 

4 
2 
1 

4 
0 

20 
20 
2  1 
24 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.70 
2.67 
2.28 
1.69 
1.59 

-  2.18 

2.10 
.96 
.54 
.68 
.45 

23 
23 

26 
23 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

68.6 
90.5 
92.0 
90.6 
91.0 

72.6 

70.8 
72.9 
76.4 
70.9 

80.6 
80.7 
82.5 
83.5 
81.0 

.9 
2.5 

1.4 

94 
97 

105 
99 
98 

15. 
14. 
11 
8 
14. 

60 
59 
57 
55 
58 

25 

25 
27 
27 

27 

1 

0 
0 

1 

3 

20 
19 

23 

20 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4.13 
4,62 
2.61 
4.29 
2.27 

-  1.36 

-  .26 

-  1.58 

1.20 

1.71 

.61 

1.20 

1.41 

23 

21 

20 
20 
23 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
2 
3 

1 

2 

I 
0 

1 
1 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

90.8 
91.7 

69.5 
71.  B 

80.2 
81.8 

2.7 

97 
99 

15. 
11. 

59 
57 

27 
27. 

2 

2 

22 
21 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

2.4* 
4.34 

.11 

1.40 
1.67 

23 
22 

.0 
.0 

0 
0 

1 

3 

1 

2 

DIVISION 

80.7 

1.4 

3.81 

-   .76 

,0 

•    •    • 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE  3  S 
BEnAvIDES  7  s 
CARRI20  SPRINGS 

93.9 
95.  6M 
95.3 
95.0 
95.3 

70.8 
70. OM 
68.6 
71.6 
72.1 

82.4 

82.8M 

82.0 

83.3 

83.7 

2.2 

105 
102 
105 
102 
102 

11 
10 
11 
11 
15. 

56 
61 
56 
58 
59 

27 
29 
28 
27 
27 

3 

0 
3 
2 

3 

25 

26 
23 
24 

2^ 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.61 
7.84 
2.18 
2.43 

3.60 

-  1.67 
.78 

1.22 

4,50 

1.70 

.90 

2.20 

23 
23 
26 
23 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
CCTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 

DlLLEY 

95. 9M 
95.5 
95.3 
93.6 
96. 2M 

71. 2M 
70.2 
71.3 
71. R 
69. 5M 

83. 6M 
82.9 
83.3 
82.7 
82.  9M 

1.9 

105 
104 
104 
102 
105 

10 
10 
10 
10 
11 

56 

57 
58 
59 
58 

27 

28 

27 

27. 

27. 

2 

0 
3 

4 
4 

24 

24 
23 
23 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.21 

2.66 
1.66 
3.29 
2.77 

.12 

2,88 
2.40 
1.59 
1.99 
1.53 

27 
26 
26 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

EAGLE  PASS 
ENCINAL  )  NW 
FALCSN  DAM 
FAlFuRRIAS 
FCwLERTCN 

95.2 
98.1 
95.4 
94.1 
96.5 

71.1 
69.8 
72.4 
69.3 
69.7 

83.2 

84.0 
83.9 
81.7 
63.1 

1.8 
2.7 

-   .4 

104 
106 
102 
103 
107 

11 
16 
17. 
11 
6 

58 

58 
61 
59 
36 

26 

28. 

28 

28. 

28 

5 

4 
0 
0 
0 

25 
25 
24 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.91 
3.83 

1.43 
1.78 
1.32 

.41 

1.04 
-  2.76 

2.00 

2.80 

.55 

.70 
1.30 

26 
27 
26 
23 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

FREER 
FAFF  It 

LA  '-■-  ■ 

LAREDO  «B  AIRPORT        0 

LAREDO  NO.  2 

95.0 
95.0 

95.1 
95.4 

69.9 
67.6 

75.5 
69.9 

82.3 

81.4 

83.3 

82.7 

2.6 

103 
102 

103 
105 

11 
11 

4 
10 

56 
37 

63 
58 

27 
28. 

30 
27. 

3 
2 

0 
2 

25 

24 

24 
24 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

1.46 
7.43 

2.08 
2.05 

-   .78 

.78 
6.10 

.83 

1.00 

26 
23 

26 
26 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

PfMftAU 

CITY  )  ■ 
MlOEn 

94.7 
96.4 
92.9 

95.9 

68.3 
70.3 
70.3 
71.3 

n  .a 

(1.5 
82.9 
61.6 
64.1 
83.9 

103 
103 
103 
104 
104 

11 

10 
10 

11 
11 

57 
37 
37 
61 
38 

30. 

28 

28 

29. 

?8 

4 
2 

1 
0 

3 

M 

24 
11 
24 
|| 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

2.16 
2.88 
3.78 
3.59 
3.32 

.93 

2.67 
2.90 
2.34 
2.37 

27 

26 
26 
23 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2APATA 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

BfVltlOi 

•  3.0 

1.5 

3.11 

-   .02 

.0 

•   •   • 

•C  ALlI".  FA»  A* 

90.2 
92.6 
94.7 
94.1 
94.2 

71.4 

M.I 
'/./ 
'/.  ' 
'I. 5 

•  1.6 

•  1.9 

•  3.3 

•  3.4 

•  2.9 

.4 

.0 

97 
100 
100 
101 
101 

10 
15 
11 
10 
11 

64 
62 
42 
62 
62 

27 

2«« 

28. 

21 
?». 

0 
0 
0 
0 
0 

II 

.'  i 
14 
14 
14 

0 

e 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

I 

3.40 
2.90 
5.97 
5.45 
4.19 

.41 
-  1.67 

2.34 
I. IT 
2.93 
2.83 
1.34 

24 
23 
23 
25 
25 

.0 
.0 
,0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

! 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

|l 

•  a 
>  J 

.1 

■ 

> 
< 

■a 
.1 

w 

11 

s 

a 

1 

a 

a 

a 

& 

• 

a 

No.  of  Day 

3 

"3 

t 
a 

£ 

■ 

6 

£ 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUUon 

Max. 

Min. 

3 

H 

3d 

If 

3     r- 

2  § 

Q 

1 

i 

o 

i 
s 

o 

il 

hi 

hi 

-  * 

MISSION 

95.6 

71.5 

63.6 

1.4 

101 

16. 

61 

28. 

0 

25 

0 

0 

0 

3.34 

.10 

1.74 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

PORT    ISABEL 

90.0 

75.7 

82.9 

1.0 

96 

10 

68 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

7.33 

2,36 

1.90 

25 

.0 

0 

7 

5 

3 

PORT    MANSFIELD 

87.3 

7*. 7 

81.0 

96 

11 

64 

28. 

0 

5 

0 

0 

0 

6.22 

2.40 

23 

.0 

0 

7 

4 

3 

RAYMONDVILLE 

94.6 

71.4 

83.0 

1.5 

101 

12* 

60 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

5.21 

.56 

2.40 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

SAN    BENITO 

94.1 

73.0 

83.6 

100 

14 

62 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

2.46 

.70 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

WESLACC    2    E 

93.5 

71.8 

82.7 

99 

10 

61 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

1.54 

-    2.59 

.59 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

82.8 

1.0 

4.55 

.34 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:        107°    ON    THE    16+  AT    4    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,        35"    ON    THE    2 1ST  AT    VEGA 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION!         10.42    INCHES    AT    RILEY    BEN    RANCH 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:         .14    INCH    AT    LOOP 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:        9.00    INCHES    ON    THE    22D    AT    ROUND    MOUNTAIN    4    WNW 
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-  303   - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


3 

Day  of  Month 

Station 

o 

~ 

H 

1  1  2  |  3 

4  !  5_J_ 

6 

7   8  1  9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  | 

20  | 

21 

22  |  23   24 

25  1  36  j  27 

28  1  29   30   31 

•   •   • 

HIGH  PL6INS         01 

43ECA-HV 

9.86 

,09 

.03 

.16   .90 

1.29 

.95 

.93 

.02 

ACKERLY  ]  SB 

2.20 

.60 

.75 

.20   .19 

.27 

.23 

AMARILLO  MB  AIRPORT    //R 

.79 

T 

.12 

T 

T 

.01 

.62   .06 

T 

T 

7 

ANDREWS 

.«» 

.60   .06 

.20 

BIG  SPRING 

1.T0 

.10 

T 

T 

T    .12 

.01 

.16 

1.13 

BOOKER 

2.92 

.13 

.*6 

.29 

.39 

1.65 

BORGER  3  w 

.9! 

.02 

T 

.76 

.09 

.00 

.01 

T 

BOYS  RANCH 

.t: 

.11 

.13 

.39 

BRAVO 

1.22 

.90   ,11 

.92   .10 

.19 

BROWNFIElO  NO  2 

A.  96 

.26 

.10  1.20 

2.00 

1.00 

RULER  2  • ! 

2.TJ 

.39 

.16 

.02 

.9* 

.06 

.30 

1.02 

.01 

.02 

BUNKER  HILL 

2.A1 

.10   .2T 

.60   .07 

.11 

.76 

CANADIAN  I  ENE 

6.23 

.61 

.90 

.39 

T 

.07   .90 

1.01 

1.33 

.02 

.02 

CANVON 

1.12 

.02 

.62 

T 

.90   .02 

.13 

.03 

CLAUDE 

J. 26 

.0* 

•  66 

.02 

.56  1.50 

.70 

T 

T 

COLOwATER 

A. 06 

.20 

.37 

.93 

1.33 

.93 

.30 

CONLEN 

.16 

.03 

.12 

.29   .21 

.10 

.10 

CROSBVTON 

3.37 

.29 

T 

T   2.17 

.67 

.29 

T 

T 

OALHART  FAA  AIRPORT 

l.AZ 

.90 

.06   T 

T 

.31   .06 

.20 

.20 

.01   .01 

T 

.03 

DARROUZETT 

2. IT 

.19 

.25 

T     .06 

.09 

.1? 

.20 

.09 

1.00 

.21 

DIMHITT  6  E 

•  T6 

.10 

.69 

.09 

.09 

DIMMITT 

.91 

.07 

T 

.19   .61 

.12 

.07 

.06 

T 

DUMAS 

1.01 

.IT 

.31 

■10   .36 

.03 

.06 

T    .02 

ELOVDADA 

A.SS 

.0? 

.02  1.73 

1.20 

.17 

1.16 

FLOYOADA  9  SE 

6.21 

.20  1.99 

1.93 

.10 

EOLLETT 

2.66 

.09        .21 

.01 

T 

.01 

.05 

.07   .26 

.97 

1.01 

.01 

FORSAN 

2.36 

.93 

.22   T 

T 

1.61 

FRIONA 

i.  is 

T 

.06 

,90 

.1! 

.19   .29 

.02 

.26 

T 

T 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

1.19 

.62   T 

.99 

.26 

.16 

GARDEN  CITY  1  E 

1.6T 

1.31 

.10 

SHIVER 

1.19 

T 

.69 

T 

.29 

.39 

T 

.03 

.09 

T 

HART 

1.3T 

.69   .35 

.16 

.21 

HARTLEY 

.TO 

T 

.19 

.10   .69 

T 

T 

HEREFORD 

1.26 

.11 

T 

.12 

.11   .92 

T 

.20 

T 

T     .11 

HIGGINS 

3.90 

.96 

T 

1.33 

T    .29 

.39 

.76 

.26 

HITCHLANO 

.61 

.15 

.09 

.16 

.90 

1  AHESA  1  SSE 

.99 

.13   .36 

.03 

.03 

T 

LENORAH 

1.T6 

.25 

1.69 

T 
T 

tEVELLANO 

1.92 

.0* 

.16   .69 

•  69 

•  66 

L|PSCO"B 

2.93 

.03        T 

.0« 

1.90 

.01 

.2T 

•  23 

.63 

•  to 

littlEfielo 

2.96 

.26 

.69 

.66   .37 

.36 

.63 

LOOP 

.16 

.16 

LORENZO 

3.26 

.21  1.90 

1.33 

T 

LJBBCCK  9  N 

IU8BOCK  -B  AIRPORT       R 

3.61 

.01 

.31 

.02 

.02   .30  2.60 

•  as 

1.91 

T 

MC  LEAN 

3.96 

.09 

•  17 

.09   .66 

1.32 

1.19 

.09 

T 

HIAM1 

3.61 

.01 

.01 

.12 

T     .99 

.36 

2.27 

.25 

T 

MIDLAND  «9  AIRPORT     //R 

.Tl 

T     T 

7 

.60 

T 

.91 

T 

MIDLAND  6  ENE 

LIT 

.20 

T 

.69   .09 

.29 

MORSE 

.•2 

.32 

.39 

■  19 

MORTON 

2.29 

.02   .66 

.23 

1.92 

"-LESMCE  I 

1.T6 

.07 

.02 

.26 

.10 

.29   .29 

.22 

.92 

NOTLA  1  SE 

2.69 

.06 

.0) 

.29 

.20   .26 

1.29 

.60 

.05 

T 

.09 

CLTON 

1.73 

.07 

.02 

.09  1.21 

.09 

.29 

T         T 

PAMPA  .ATER  WORKS 

2.00 

T 

T 

T 

T 

.90   .19 

1.39 

.09 

.OT 

T 

PANHANOLF 

l.ia 

.09 

7 

T 

.01   .TT 

.20 

.06 

.11 

T 

PERRYTON 

l.n 

.27 

.02 

.10 

.67 

.02 

.01 

.20 

T 

PFRRYTCN  10  WNW 

l.u 

.OB 

.31 

.62 

.06 

T 

PLAINS 

i.n 

.01 

.10   .79 

.21 

BUtlWIE* 

I. 71 

.09 

.17   .96 

.2T 

•  Tl 

OJITAOUE  1  SE 

9.31 

.95 

1.00 

.01 

1.13 

1.02 

.19 

.70 

T 

SEMINOLE 

1.61 

.)« 

T 

.07   .96 

.67 

T 

WivERTOn 

SLATON  S  SE 

3. IB 

.29 

T 

.69 

.66   .62 

l.oe 

.29 

jrfRRTlA.Il 

1.97 

.60 

.09 

.79 

.09 

.09 

.03 

•  09 

STRATFORD 

1.30 

.60        T 

.10   .06 

.07 

.OT   .66 

.OT 

.06 

.09 

4.SRA*  *  SM 

1.16 

.16   .67 

.13 

.29 

.69   .06 

.03 

.02 

"!--»» 

i.n 

.1* 

.12 

.19   .96 

.60 

.07 

•  02 

'ASC.SA 

2.12 

.09 

.99   .19 

T 

T 

T 

1.70 

■   |l 

2.22 

.02 

.09 

1.17 

.62 

.07 

.2» 

T 

•  02 

LBtMMgl 

1.92 

.T9 

.16 

.99 

.00 

T     T 

/EGA 

.12 

.01        .02 

T 

,02 

.19 

.01 

.16   .26 

.01 

.01 

.02 

•09   T     .10 

.    .    . 

LOW  B0L1ING  PLAINS  02 

AAKEnI  .S  AIRPORT     //R 

1.66 

.07 

.02   .61 

.76 

.61 

.01 

I 

MM* 

3. IT 

.91 

1.61 

I  .ns 

«".»f  »•'.-• 

1.29 

T 

1.03 

■  22 

T 

.11 

El  1  4. 

3.12 

.99        .!• 

.09 

T 

■  IT 

1  .66 

.16   T 

WFHJAWIN 

1.96 

■01   .91 

•  T9 

.  ,„•• 

2.31 

.97 

•  ST 

1.10 

•  T6 

T 
.03 

T 

■     FAA  AIRPORT 

f-lLLlfOT-r  2  ht 
... 

1.32 
6.79 
3.01 

t 

.11 

T 

.1: 

.91 

T 

.11   .60 
.20   .Tl 
T     .96 

2a69 

9.60 
.60 
.09 

•  16 
.01 

•  IT 

.02 
.«« 
1.10 

.33 

1.61 

.20 

rrxouoo  HI* 

9.21 

>.»' 

.19   .06 

T 

1.09 

•  OT 

-.-.. 

9.77 

.60 

9.29 

•  30 

, 

m 

•     * 

• 

• 

•       •      m 

* 

• 

•    •     •     • 

■    •    ■ 

■ 

.11 

• 

-     •     • 

• 

.01 

«  ft. 

2.12 

1.21 

■  i  « 

1.69 

1.10 

.29 

.11 

.91 

.66 

.01 

'.  ,'-nr 

6.01 

.06 

.19 

3.69 

.12 

Htflll 

1.10 

.21 

.2*   .99 

.09 

.01 

T 

■ 

1.66 
1.11 

.09 
.19 

.10 

•  19 

1,69 
.10 

■  10 
.02 

\,U 

.Tl 

i  .•-- 

1.00 

.20 

.62 

.99 

,-.,»»  ,  |a 

9.01 

6.19 

.10   .61 

.10 

.09 

...  j.   ... 

1.06 

.06   .92 
1.69   .69 

.10 

2.90 

.1. 

I 

.•• 

I.U 

.29   .19 

.99 

*•• 

1.19 

.19 

1.90 

1.10 

.10 

.91 

I. It 

.12 

.06 

.29   .96 

■  99 

.09 

1.09 

.11 

M#**"lt 

3.11 

.96 

.99 

.06 

1.60 

1 .29 

.21 

••WMI'IF  I  1 

1.61 

.11 

LOT 

1.12 

.96 

• 

1.19 

.07 

•09   .99 

.69 

MM 

.11 

.10 

1,62  1.00 

.  16 

• 

1,71 

.96 

.26 

.29 

2.00 

.90 
1.60 

.01   ' 

•  «W 

...I 

.91 

1.10 

.91 

•  IT 

' 

/... 

T 

.19 

T 

.69 

1.10 

■  01 

69m>  I'.llVrOlrwJ  '     - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


_ 

Day  ol  Month 

Station 

O 

1 

r 1 

p 

H 

1     J 

2    |    3 

4    |    S 

1    6 

7      e  |  9 

10    |    11    |    12 

13  |   14      15 

16      17 

18 

19      20      21 

22  | 

23  |  24 

25      26   |  27 

28      29   |  30 

31 

SLAB 

1.2T 

.04 

.16 

1.02      T          .09 

POST 

1.80 

.08 

.30 

.70 

•69                   .07 

OUANAH    9    3E 

S.SB 

.12 

.02 

.12 

.T2 

6,20    1.97 

T 

T 

T 

•MV    1    E9E 

1.29 

•  91 

.97 

.31                 .10 

ROSCOE 

3.91 

.14 

•  04 

1.80 

.20               1,79 

ROTAN 

1.4? 

.14 

1.03 

.40      .08 

SEYMOUR 

1.15 

.62 

.64 

.09 

shamrock 

A. 99 

1.19 

.44 

,90      .99    1.49 

.06 

SHAMROCK    RADIO   KBYP 

A.A9 

1.91 

.49 

.90 

.67    1.66 

T           .06 

SNYDER 

l.OS 

.11 

T 

.40 

.10                   .46 

STAMFORD    J 

).12 

7 

.09 

1.49 

1.31                   T 

.27 

TtlM 

TANPICO 

A.A2 

.89 

1.27 

1.10   1.20 

TESCO 

>.1» 

.99 

T 

.99 

.10                1.74 

TRENT    2    ENE 

S.2B 

.33 

1.20 

.48                2.79 

.31 

TRICK"*" 

.12 

.09 

.62 

.19 

TRUST    I   E3E 

S.BB 

.49 

2.26 

.34                l.TB 

1.01 

.02 

TRUSCOTT 

5. 74 

.06 

.10 

.43 

4.40      .99 

TURKEY 

9.T4 

.09 

.06 

.23      .23 

.04 

1.44 

1.04      .06      .98 

.01 

nm 

3.33 

.09 

.19 

.09 

.16 

2.29      .61 

.04 

Htm 

.79 

.13 

.20 

.29 

.20 

.01 

WELLINGTON 

S.34 

.99 

T 

.T6 

1.82       .19    1.70 

T 

WICHITA   FALLS   W6    AP             R 

2. SB 

.12 

1.63 

.46      T           .17 

T 

■  ICNITA    VALLEY   FARM    29 

2.4B 

.94 

1.90      .02      .09 

.14 

WINTERS   9   NNE 

3.10 

.13 

1.35 

.10      .01       ,69 

.80 

.04 

•        •        • 
NORTH   CENTRAL                0! 

ALBANY 

3.B2 

.92 

.02 

.88      ,06      .91 

1.01 

ALEOC   A    SE 

3.S9 

.82 

7 

T 

.09      .BO 

1.94 

ANNA 

4.3S 

.93 

T 

.09                l.OB 

4.29 

T 

ANTELOPE 

4.94 

1.31 

.16 

9,82       .81       .97 

.47 

ARCHER   CITY 

2.90 

.99 

.78 

.96      .99      .14 

.10 

ARLINGTON 

9.48 

.69 

T 

.24 

1.90 

2.69 

ARTHUR  CITY 

3.72 

1.04 

.11       .03      .77 

9.79 

AVALON 

9.84 

2.70 

T 

,17      T           T 

2.91 

•  46 

BA1R0 

4.79 

2.28 

T 

.60 

1.09                   T 

2.70 

.10 

BARDwELL  oak 

8ELTON   DAN 

3.73 

.40 

T 

.09 

.07 

.98      T 

2.30 

.33 

T 

BfNflROOK    DAM 

3.43 

.72 

1.90 

1.21 

BLANKET 

.40 

,40 

BONHAN 

7.42 

.98 

.28 

.07                   .79 

9.90 

BOwIE 

2.84 

.92 

.36 

.61      .26 

1.07 

AOYD    1    SF 

3.48 

.90 

.46    2,28 

2.44 

HUOS 

4,40 

1.04 

1,16      ,79 

1.43 

BRECKENRIOGE 

2.81 

.16 

.46      .31    1,89 

.03 

BRIDGEPORT 

3.94 

.60 

.01 

T 

1.48      .69 

1.20 

RROwNwOOO 

.22 

.06 

.07 

.02      ,09 

BURLESON   2    SSw 

3.39 

.99 

7 

,40      .11    1.92 

.91 

T 

Burlington  i  wsw 

2.79 

.61 

.02 

,17      .02      .02 

.91 

,92       .06 

.06      T 

""•OS    1    NNE 

•  94 

,11      .24 

.99 

rAHERON 

3.12 

.20 

.31 

.18      .99 

1.39 

.3? 

.06 

CARROLLTON 

4.41 

.10 

T 

.02 

.19      T         1.70 

2.64 

T 

CELINA 

4.47 

.39 

.12 

1.19 

4,60 

.09 

CENTER   CITY 

1.94 

.12 

1.44 

CHALK   MOUNTAIN 

1.20 

.36 

.06      T 

.OT 

,96      T           .12 

.23 

T 

t.EBuRNE 

2.39 

.97 

T 

.93      .46 

.99 

fLIRTON   9   E 

4.79 

1.24 

.02      .73 

2.80 

COMANCHE 

.44 

.23 

.06 

.1? 

T                        .03 

.19 

COOPER 

9.30 

1.20 

,99 

9.99 

COPPERAS  COVE 

9.27 

.62 

T 

•  4T 

2.02 

.16 

CORSICANA 

9.37 

2.0? 

.10 

.01 

1,24      .12      .19 

1.30 

.36 

CRANOALL 

4.21 

2.26 

T 

T           .07      .09 

1.79 

,06 

CRESSON 

2.22 

.60 

T 

.02 

T 

.66 

.74 

CROSS  PLAINS 

2.84 

.04 

.12 

2.10 

.98 

OALLAS   W6    AIRPORT               //R 

3.14 

.02 

T 

.04 

.13 

.01      .19   4.32 

.49 

T 

DAVILLA 

3.30 

1.69 

•  99 

3.30 

DECATUR 

4.24 

.49 

.19      .99 

2.99 

OENISON   DAM 

4.41 

.29 

.20    1.12      .99 

4.03 

.02 

OENTON   2    JE 

4.99 

.30 

.19 

.26    2.00 

4.20 

"-BLIN 

1.19 

.22 

.09 

.19 

•10      .29 

.38 

Dundee  a  nnw 

1.49 

.07 

1.06      .99      T 

.19 

fagle  mtn  lake  dam 

4.32 

.33 

3.0? 

2.40 

EASTLAND 

4.04 

.89 

.09 

.08 

.12      .17      .70 

2.09 

FNNtS 

7. IB 

2.99 

.55 

1.90      T           7 

2.00 

.18 

FVANT 

9.39 

.09 

T           .01 

9.29 

T 

T 

'"•ERSVILLE 

9.42 

.96 

.22 

.22    1.00 

9.04 

FERRIS 

4.40 

l.DB 

T 

1.19                   .29 

1.80 

.32 

Florence 

9.99 

.90 

.09 

1.72      T            .11 

2.49 

T          .32 

•  04 

'*>ESTB'JRG   a    s 

9.  89 

.46 

7 

.0! 

T         9.29      .99 

1.99 

F3RT    .CRTH   as   AIRPORT         R 

9.04 

.07 

T 

T 

.13 

.03      .04    4.29 

.94 

T 

T 

FORT    NORTH   VICKERY   BLV 

9.84 

.39 

.02      .01    1.99 

1.47 

T 

FROST 

4.44 

.74 

T 

.11 

.30      .01 

2.99 

.31 

GAINESVILLE 

4.19 

.2? 

T 

9.29      .42 

2.22 

.03 

"TESVILLl 

9.99 

.69 

.03 

.04 

.02      .92      .02 

6.09 

.39 

T 

GEORGETOWN 

7, OB 

.21 

.20 

.99 

T 

.09 

T          .03      .20 

6.29 

1.02      .49 

.06      T 

GlSN  rose 

1.49 

.79 

.12 

T 

.03 

•30      .11      .14 

.16 

COLDTHwAlTE 

1.29 

T 

.08 

.01 

1.16 

T 

Grauaw 

4.99 

.98 

T 

1.43      .36      .91 

1.27 

GRANBURY 

2.09 

.49 

.09 

.01       .1*       .60 

■  84 

GRAPEVINE   DAN 

9.91 

.11 

.OS 

,90      T         2.24 

2.96 

GREENVILLE    T    '.. 

4.44 

1.11 

.27      .19    1.00 

3.87 

GROESBECK 

4.4? 

.93 

.14 

1.02                   .19 

1.63 

.96 

fiUBTftR 

7.19 

1.09 

.49 

.35 

.14      .49    1.20 

3.31 

"ANILTON 

■  92 

.28 

T 

.29 

.39 

HENRIETTA 

3.29 

1.90 

.16 

.90    1.10      .11 

.12 

hf.ITT    1    SE 

9.41 

1.10 

T 

T 

.02    1.01      .04 

2.65 

.99 

"ICO 

.91 

.98 

.19 

T 

T 

T          T          .03 

.19 

T 

"ILLSBORO 

4.88 

.92 

.02 

T 

.16 

9.76 

.42 

-"NET  GROVE 

9,82 

.89 

T 

T 

7 

4.9? 

"UCKABAV 

4.09 

.99 

.20 

.60      .49 

.80 

1.49 

"URST   SPRINGS 

9.00 

.26 

T 

.42 

2.24 

.06 

INDIAN  (AR 

.90 

.33 

.10 

.12      .03 

.92 

UACKSBORO 

4.31 

.29 

.29    2.11      .90 

1.12 

JARRELL 

7.91 

1.30 

.29 

.24 

1.20      .20 

1.30 

.10      .70 

KAUFMAN 

9.17 

2.70 

.09 

T 

T          .93 

1.79 

.14 

<!"NEDALE   A   5SU 

4.21 

•  99 

.09    2.00 

1.61 

"ILLEEN 

3.04 

.14 

.25 

2.90 

.39 

1  AVON   DAM 

9.27 

.77 

.02      .04      .90 

3.94 

T 

T 

.S-ISVILLE    OAM 

4.47 

.21 

.08 

.98                2.98 

3.22 

1  1BERTY  HILL 

I  IRAN 

9.21 

.61 

.02      .09      .66 

3.91 

LITTLE  El" 

4.42 

1.07 

.03 

.01      .06    1,27 

4.20 

MARLIN 

4.99 

.93 

T 

.OH 

T           .19      .79 

2.66 

T 

• 

lOtei  following  Station    IatUi 
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_ 

Day  of  Month 

Station 

e2 

1     j    2    |    3 

4        5        6 

7    |    8    |    9 

10   1   11   |   12 

13  j  14  |   IS 

16      17   | 

18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  [ 

24 

25  |  26  |  27      28  |  29  |  X 

31 

MARYS    CREEK 

'■•"■ 

.19 

T 

T 

T                   1.971 

9.00 

MC    6REG0R 

T.14 

2.05 

.03    1.14      .01 

9.40      ,50 

NC    KINNEY 

5.91 

.62 

.OT 

.31      T         1.15 

5.(3 

T 

MERIDIAN    STATE    PARK 

2.  SO 

1.02 

T                        .10 

1.08 

MEXIA 

S.B2 

1.S0 

T 

.11 

1.91      T 

1.30      .39 

T 

MINERAL    HILLS    FAA    AR 

S.T4 

.OS 

T 

.46                1.56 

.IT 

MORGAN    S    MNH 

1.44 

.50 

.02 

.01 

.01 

.06      T           .11 

.((      T 

MORGAN   MTLL 

I. SI 

.4T 

.05 

t                       .(5 

1.45 

MuENSTER 

4.44 

.14 

.02 

.(2    5.66      ,1| 

1.94 

»ULL IN 

.ST 

.11 

.06 

.10 

NAVARRO   HILLS   OAK 

5. 52 

2.aa 

.03 

1.01                 .OS 

1.99      ,94 

NE4P0RT 

S.00 

1.20 

.50      .30 

1.00 

OLNEY 

2.(1 

.90 

.53 

1.51       .20      .51 

•  IT 

OLNEY    5    NNM 

:.•> 

T 

1.40      .23 

.90 

PALO    PINTO 

2.BA 

.6T 

.40      .33 

.92 

PARIS 

5.66 

1.04 

.02 

.OS      .OT       .76 

9.(4 

PILOT    POINT 

s. as 

•  ST 

.OT      .ST      .(2 

(.15 

.05 

POSSUM   KINGDOM    DAM 

2.16 

T 

.11 

T 

.41                 1.14 

T 

PROCTOR    RESERVOIR 

1.46 

.35 

.06 

.30 

T                        .51 

.22 

PUTNAM 

4,04 

.T6 

.OS 

.21 

.13      .03    2. SO 

.99 

OUINLAN 

s. as 

1.92 

.IS    1.T9 

2.10 

rainbow 

l.aa 

.95 

.11 

•  62 

.16 

RANGER  PUMP   station 

2.40 

.93 

.01 

.05 

.31      .24    1.30 

RED   OAK 

1.16 

1.10 

.ao     T         .49 

1.4T      .06 

RICHARDSON 

4.T6 

.2a 

.06 

.04    2, 16 

1.54 

RINGGOLD 

2.49 

1.42 

.TO      .09 

.94 

RISING    STAR 

2.  55 

.21 

T 

.11 

1.26      .06      ,T5 

ROANOKE 

6.S2 

.11 

2.04 

4,09 

ROCKDALE 

.48 

.04 

.10 

.04 

.21       .06 

.22    2.62 

.IT 

.10 

ROCKMALL 

4.46 

1.39 

.13 

T           .10      .05 

2.4T 

ROSEBUO 

2.55 

.32 

.15      ,11 

1.90 

ROSS 

6.54 

1.26 

.10 

.25 

.25      .20    2.50 

T           T 

ROS5ER    1    SE 

s. as 

2.03 

1.(1 

SANGER 

5.19 

.51 

•(I      .(9 

9.15 

SHERMAN    PUMP    STATION 

T.S6 

.45 

T 

1.82       .34 

4.44      T 

.01 

SLlOELL 

5.62 

.50 

.90 

.as  i,o2 

2.37 

SPR1NGTOMN 

6.61 

•  2T 

1.40    2.26 

2.K 

STEPhENVILLE    6    SN 

1.66 

.54 

.09 

.03 

■so    .as 

STILLHOUSE    HOLLOM    DAM 

6.42 

.45 

T 

.15 

.10 

.29 

•IT      .09 

2. TO 

.01 

STRA-N    S    NNE 

2.02 

.41 

T 

■  71       .21 

•  69 

TAYLOR 

4.25 

.ST 

.60 

•!(     .09 

3.00    1.00 

.57 

.14      ,04 

TEMPLE 

4.40 

.41 

.46      .06 

I.S9      .62 

TERRELL 

5. IT 

1.91 

.Tl 

2.69       .06 

THORNTON 

3. ST 

.54 

.29 

.14 

.02      .09 

1.30      .(6 

THROCKMORTON 

4.25 

.05 

T 

3.16      .12      .21 

.Tl 

t-ljRBER    S   NE 

2.TS 

.03 

.62               1.15 

.43 

TRENTON 

T.30 

.69 

T 

.09 

.06        .75 

5.T6      T 

T 

TROY 

3.52 

.52 

.59      .12      .03 

2.30 

VALLEY    VlEh 

6.50 

.T( 

2.(2       .32 

2. 34 

•ACO    OAH 

4.10 

1.06 

.09 

•  04      .63      .04 

1.T5      .53 

«ACO  mB   airport                    r 

1.60 

.45 

•01 

.01 

.33      .03      .30 

1.88       T 

T 

■AXAHACHIE 

4.94 

2.01 

1*16                   .0( 

1.65      .06 

■EATmEREORD 

6.22 

.11 

•  01 

.03      •((    2.40 

2.33 

MHITNEY    OAM 

2.(4 

.44 

.IT 

*4T 

1.T1       .03 

MOLFE    CITY 

1.99 

1.22 

1 

•  48 

3.T4 

6            •            • 

EAST    TE»AS                       0» 

ALTO    S    Sm 

5.33 

1.05 

.16 

T           T            .TO 

1.65    1.45 

•  •.-•;5"-. 

2. at 

.29 

.21                 .09 

1.53       ,T6 

.11 

.11 

ATHENS 

S.44 

1.13 

.99 

2.T4 

•  TB 

.01 

ATLANTA 

4. IT 

.(2 

.22 

.10 

3.10      .12 

■EDIAS 

S.1S 

1.30    1.63 

BON   .IER   I   E 

.02 
.02 

AOIElDER 

5.54 

1.14 

.06 

.IT 

6*08      .02 

Bi|M*NO 

5.4T 

.95 

T 

.09      T 

1.93    1.92 

.02 

T.ll 

.92      .98      .04 

2.08    6.0T 

•  jPEALC 

1.42 

.04 

.21 

.06 

•91       .98 

CANTON 

1.96 

1.(4 

.02 

.20 

1.99      .08 

CARTHAGE 

6.29 

.(0 

.01 

.05 

.IT      .40      .T2 

2.88    1.26 

T 

center 

•■■"' 

.53 

.OT 

.75 

.19      .94      .14 

2.10    2.29 

r'NTERvllLt 

2.41 

.06 

.16 

.OT 

.05 

•99      ,11 

1.16      .87 

T 

CLARKSvllLE    2    ' 

4.TI 

1.26 

9.48 

COt  DSPRING    5    SSm 

s.aa 

.11 

.02 

.09 

.11 

.40       .44       .09 

1.91       ,46 

.07 

.09      .02 

COLLEGE     STATION    'AA     AP 

6.56 

T 

.(4 

T 

1.55 

•  44 

1.91       ,19 

T 

T           .OT 

3.93 

T 

.2T 

.15 

.06 

.1? 

.OT                 ,90 

1.90    1.44 

•  04 

•09      .11 

"•""" 

3.5T 

.T6 

.91 

.09 

.09      .01 

2.21    1.44 

T 

'  .-      • 

3.19 

.23      T 

T         1.12 

1.60 

T 

OainGER'IILO    1    s 

6.65 

1.90 

T 

1,01 

1.61 

1.(4 

.02 

MJU     1 

s.ao 

.96 

.06 

.10 

2.62      .02 

ILIf 

6.03 

.21 

.05 

T 

.0. 

.41    1.13    1.01 

.20    1.82 

l.ni 

T 

oialvIllf    1   • 

4.66 

1.(0 

•  21 

.61 

.08       .02      .43 

1.16      .02 

. 

•     - 

t.ll 

l.as 

T 

T 

T 

9.00      .33 

»-'•■    I   rsf 

6.91 

2.66 

.so 

9.96 

T 

T 

r     »-  |     i 

T.09 

.04 

.02 

.09 

2.((       .44 

.49    2.10 

.75 

•02                 .02 

»AlRP|fLC 
PMBJTtlBJ 

1.11 
1.96 

.(( 

.32 

.90 

.04 

T 

.22       .02 
.99      .9(      T 

1.90 
1.62      .73 

•  10 

.10 

»t»>«\",-   1    t. 

1.90 

.63 

.OT 

T 

.09      .42 

•  99 

•UMR I • 

9.11 

1.66 

.02 

.04 

.06      .03      .09 

9.96      .04 

T 

«  AD>>A'I> 

1.69 

1.30 

.26 

.OT 

.19      .16      .10 

1.16      .IT 
1.96 
9.20    2.89 

».19 

.93 

.26 

.10 

T           .12      .96 

l»-     f  '      . 

'.6T 

1.11 

•  66 

.19 

-in-»'«' 

9.11 

I.M 

.06 

.02                   .31 

3.60      .02 

...   11 

l.ao 

J.M 

.22 

1.11      .11 

I 

1.69 

1,41 

.36 

1.74        .10 

.2T      .2T 

' 

1.99 

.04 

1.60                   .09 

.61       .IT 

.70 

„...■».■-. 

6.T6 

1.30 

•  66 

,0(      .96 

1.00      .60 

T 

■MU 

6.M 

.T| 

.01 

.04 

.09 

.0/ 

.01    1.14      .04 

.34    2.06 

.0. 

' 

>.64 

1.64    I.T4 

.01 

..•    ii 

9. as 

.01 

1.81    3.42 

•  OT 

ARfffl      1     1- 

4.09 

.96 

.16 

.10      T 

.10      .40      T 

l.oa  2.40 

.01 

T           T 

•  .as 

.61 

.10 

.09      .40 

7.15        ,94 

.<- 

T 

.14      .OS      .01 

.44      ,41 

lll«l'l 

6.44 

I.M 

.01 

.96 

T                        .19 

I.9T      .(( 

T 

T 

.01 

'    •  ••    MRyICI 

l,M 

.06 

T 

.01 

,9a       .49       .74 

.19    1.98 

•  91 

'  l«M* 

4.K 

1.19 

. ' ' 

.06 

.11       .12 

I.M      ,19 

-    1    *6» 

1.  46 

.96 

.04 

.04 

.01 

.10      .02       .19 

.19    1.82 

.07 

-»4      ... 

I.4T 

.!• 

.11 

.09      .08 

.99       .49 

1.19 

• 

1.16 
.01 

.01 

.04 

.11 

.04 

.11                  .99 
,90      .11 

1.09      ,98 
1.T1    1,91 

' 

6.49 
..11 

.41 

.OT 

.01 

T 

T                        .IB 

.T9 

4,19       .09 
I.4T       ,T4 

•  01 

.01 

•A4VXIA 

6.(1 

.((    1.19 

I.T9      .67 

.14 

DAILY  PRECIPITATION 

TEXA 

Continued 
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1965 

- 

Day  of  Month 

Station 

0 
H 

1 

2    1 

3 

4 

5 

6 

7    |    8    |    9 

10  |   11    [   12 

13   |    14    |    IS 

16  |   17  | 

18 

19    | 

20  | 

21 

22  |  23  | 

24 

25   | 

26  | 

27 

28    |    29    |    30 

31 

arshali 

9. A3 

.99 

.09 

.09 

•  11 

.22 

.38 

1.19      .99 

7 

MS 

J. »' 

1.24 

.11 

.23 

.42 

1.95 

HAN    6    FSE 

A.Jt 

1.60 

.79   2,00 

INEOLA    7    55» 

A. AS 

2.90 

•  04 

.12 

LIT 

2.64      ,16 

INEOIA    NO.    3 

9.21 

2.29 

T 

.50 

.24 

2.11     .11 

7 

0M760MCBV 

S.S7 

.24 

.19 

.16 

•SB    2.16 

.07 

.11 

.05 

own 

OUK7    PL! ISINT 

A.2S 

1.91 

.04 

.10 

2.29      ,04 

'LOOO^C-E! 

S.SA 

.60 

.36 

.61 

.97 

1.70 

1.70      T 

T 

•  »lES    1    SN 

A.S2 

1.60 

.70 

2.76 

1.40      .04 

RUV 

6.11 

1.95 

4.19 

.07 

euviue 

6.69 

•  12 

.12 

.11 

S.47    2.B7 

7h    CANCV    *    NW 

S.T2 

.12 

.17 

.29 

.99 

.25 

.47    1.65 

.05 

.09 

.09 

.25 

0«ALUS  GUARD    STATION 

A. At 

1.44 

.23 

.50 

.59 

.01 

.47 

9.17      .09 

.03 

;ERT0N 

A.SS 

1.17 

T 

.30 

.19 

.20 

1.99      ,69 

ALESTtNE 

1.9T 

.37 

■  T4 

.18 

.92      .99 

.01 

ICELAND 

A.BT 

.06      T 

.09 

•  64 

.20 

T 

1.35    2.03 

.50 

1TTS9URC    5    S 

4.52 

1.49 

.52 

2.32 

JVNOR 

2.91 

•  79 

T 

T 

T 

.17 

.77 

.64 

T 

net 

S.4S 

1.99 

.02 

•  55 

.19 

3.01       .91 

1TMAN    2     S 

A. 09 

1.T6 

.19 

1.23 

.93      .09 

KLM   i   IE 

3.43 

.77 

.13 

1.64      .99 

icmaros 

9.00 

T 

T 

.96    2,99 

7 

.25 

WBRSIOF 

6.69 

T 

T 

.18 

9.21    2.62 

.68 

:«land   1  » 

9.19 

T 

.11 

.19    2.71 

.1* 

T 

K 

A. 92 

1.97 

.14 

.22 

.12 

1.73      ,94 

fMMS    2    NNN 

6.66 

1.45 

.36 

.26 

4.33      .02 

8GF.C    DAM  6 

5.02 

T 

.02 

.46 

.02 

.12 

.11 

1.00    3,24 

T 

J-.c    SPRINGS 

6.02 

1.22 

.92 

.12 

4.34 

flARKANA    DAM 

9.22 

1.00 

.21 

.09 

.07 

1.97      .04 

T 

1INI0A0    1    5. 

9.60 

1.17 

.26 

.02 

1.47      ,68 

LER   5   NE 

5.  55 

1.41 

T 

T 

.94 

T 

.97 

3.13      .10 

T 

iLLEY   JUNCTION 

2.TB 

T 

T 

.0* 

T 

.59 

T 

1.00      ,92 

.21 

.05 

7 

Llf«  2   SSM 

6.74 

.21 

1.94    2.36 

1.52 

.41 

.30 

9»EN 

9.29 

.20      .03 

.33 

.12 

.06 

.08 

2.42      .02 

.03 

LIS  POINT 

7.10 

2.55 

.12 

T 

•  04 

T 

9.02      ,07 

4NS90R0   A    S. 

9. 95 

2.00 

•  05 

.22 

1.09 

.        .        . 

•ANS  PECOS                     OS 

•  INE 

.56 

.42 

.06 

.09 

"ERSPIELD 

1.65 

.34 

1.05 

.06 

I NOtMEA 

.69 

T 

.1* 

.90 

.20 

.05 

OU1UAS   RANGES    STA 

9.19 

1.16 

.01 

.36 

.1* 

.99 

.06 

.22 

.13 

.01 

•  OT 

NOELARtA 

2.91 

1.46 

1.10 

T 

.06 

.25 

.11 

ISOS   BASIN 

4.16 

.29 

.05 

.06 

.24 

.05 

.13 

1.57 

.03 

.29 

1.20 

.90 

.01 

RNuDAS    SERVICE    STA 

1.70 

.92 

.32 

,06 

i*7      .33 

INE 

.69 

.16 

.90 

PASO   MB    AIRPORT                R 

2.12 

T 

.OS 

T 

.69 

1.21      T           T 

.17 

T 

SENS 

1.29 

.0! 

.04 

.53      .46      .16 

.02 

T 

R7   DAVIS 

1.97 

.09 

.72 

.47 

.31 

.01 

.60 

•  03 

STOCKTON  KFST    RADIO 

.99 

.39 

.19 

.02 

.1* 

.10 

.09 

•  10 

RvlN 

1.62 

.05 

1 

•  04 

.11 

T 

1.42 

T 

7 

T 

T           T 

"•OFAliS    3    SSE 

1.09 

■*! 

.17 

.02 

.44 

»f«IAL 

1.01 

| 

.19 

.90 

ST 

1.92 

T 

.92 

.20 

.90 

TUNA    1     1 

2.26 

.01 

.20 

.11    1.61       .10                   .09 

.15 

3A7HON 

1.1S 

T 

.04 

•  07 

•  10 

T 

T           T 

.70 

.11 

.10 

.05 

.01                   T 

1EA  NO   1 

1.49 

.65 

•  39 

.04 

.29 

T 

.05 

.09 

.06 

.09 

(TONE 

2.90 

.25 

1.69 

IRIll.    RANCH 

4.19 

.05 

1,40 

.05 

.63 

.30 

.39      .70 

.55 

.03 

.04 

.09 

.A-ANS 

.69 

.02 

•  02 

T          .09 

.07 

.42 

.01 

.NT  LOCKE 

2. SB 

.03 

1.28 

.10 

.25 

.0! 

.15 

.07 

.62 

.07 

7 

•:ssa 

.99 

.07 

T 

.29 

.92 

.TMER   JUNCTION 

2.97 

.32 

.01 

.01 

T 

1.56 

.03 

.02 

.64 

,15 

•  03 

:os 

.99 

.02 

.93 

MCU 

1.S3 

.07 

.71 

.23 

.10 

.07 

.39 

'SID10 

2.99 

.15 

1.29 

.20 

•  73 

1   BLUPF   DAM 

.94 

.72 

.10 

.04 

.09 

.1    'LAT    10    ENE 

1.04 

.07 

.04 

.39      ,12 

.03 

.09 

.30 

.01 

.02 

OERSON 

2.6B 

.22 

.11 

.63 

.90 

.56 

.06 

.20 

''FIELD 

.72 

.26 

.66 

7 

RRA   BLANCA 

.91 
.79 

.06 

.04 

.20 

.06 

.21 

.02 

.16 

T 

.10 
T           .07 

.32 

.06 

.23 

T 

ENT1NE    10   MSN 

4,64 

1.60 

2.29 

.75 

1  MORN 

.29 

.01 

.09 

.03 

T                      T 

.03 

.10 

T 

.09 

7 

T 

<    FiA    AIRPORT 

.29 

T 

.05      .07 

.02 

.12 

.09 

T 

ETA 

2,69 

.04 

.79    1.66      .06                   .12 

.02 

•         •          A 

■AROS  PLATEAU           06 

■lvlLII 

6.60 

6.60 

, 

ISO*  RANCH 

STAD  DAM 

1.69 

•  03 

.22 

.36 

.06      T 

.60 

.29 

.33 

• 

NMART 

uwc  >  2 

2.79 

.29 

.11 

•  90 

1.96 

.11 

.05 

.03 

T 

• 

NCO 

6,24 

.91 

.37 

.04 

1.40    3.42 

.06 

.92 

.12 

. 

•  FT' 

2.19 

.35 

1.00 

.60 

• 

RNE 

3.69 

•  40 

i 

.01 

.22 

.03 

.59    1.90 

.03 

.54 

.07 

"ETTvtLLC 

2.69 

.37 

.37 

1.12 

.42 

.21 

• 

Ot 

1.92 

T 

.19 

1                                  j 

1.10 

7 

.04 

• 

•IT 

4.09 

.96 

.09 

.08 

9.30 

.02 

T 

. 

2.02 

.09 

.19 

.OS 

.03 

1.66 

.02 

»    SAN    S.B* 

2,44 

•  24 

.19 

2.00 

'  MOOD 

3,49 

.07 

.04 

1.03 

.17      ,09 

1.09 

.47 

.43      .06 

71    VALLEY 

1.00 

T 

.25 

.10 

.29 

T 

.12 

.02 

.19 

7 

.09 

• 

E  RANCH 

2.91 

1.90 

1.38 

.23 

, 

TELL 

ISTOVAL 

.99 

.35 

.20 

. 

STOC« 

2.29 

.03 

1 

.99 

.00 

.06 

.22 

.10 

.11 

.21 

. 

E   RANCH 

9.44 

2.19 

.13 

.06 

.09 

.06 

.91 

• 

roweat 

9.90 

3.30 

.30 

.30 

, 

RANCH 

•  90 

.25 

.05 

• 

5ER  RANCH 

1.99 

.26 

1.99 

.25 

.11 

>I0  MS  AP 

2.61 

T 

T 

.01 

.65 

.26 

.22 

T 

.23 

.99 

.05 

.91 

• 

L!   2   N 

.51 
•  45 

.09 

.32 

.15 

T 

.19 

.24 

:«»do  n  nm 

1.14 

.22 

.27 

.29 

.19 

.29 

. 

IJRaoo  It  s. 

1.36 

.20 

.46 
.12 

.06 

.34 

.36 

.20 

\ 

'•  "OtAVETT    IA  MM 

IFRICrSBURG 

6.26 

.09 

T 

.90 

3.65 

•  21 

* 

DAILY  PRECIPITATION 


■a 

Day  of  Month 

Station 

0 

1          i 

H 

1 

2 

3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    |   12 

13   |    14    |   15 

16       17 

18 

19  | 

20 

21 

22j_23 

24 

25  | 

26   | 

27 

28  ]  29      30 

31 

FUNK    RANCH 

1.91 

1.96 

.10 

.04 

.02 

.17 

.02 

SOLO 

6.19 

6.19 

HARPER 

•.14 

.03 

3.79 

.29 

.OT 

MUMBLE    RUHR    STATION 

.TO 

.70 

HUNT 

4.6R 

.26 

1.20      .91 

1.60 

,20 

■  16 

.31 

MVE 

».*I 

1.90    2.99 

.20 

■  96 

JAMES    RIVER    RANCH 

2. OR 

.94 

1.79 

JOHNSON   CITY 

A.  62 

T 

2.61    1.91 

.07 

.26 

.12 

JOHNSON    RANCH 

JONES    CB   RANCH 

JUNCTION   RAA    AIRPORT 

1.06 

.11 

.05 

.61 

.12      .01 

T 

.09 

.06 

T 

JUNO 

2.7) 

1.25 

1.01 

•  26 

.02 

.01 

.01 

.03 

KEHPNER 

6.12 

2.09 

.04 

1.B9      .IB 

KERRV1LLE 

3.96 

T 

.01 

1.6B      .70 

.55 

7 

•  90 

.10 

LAKE    VICTOR    9    . 

2.06 

.62 

1.64 

LAMPASAS 

2.69 

.06 

.01 

.01 

.02 

2.99      .20 

T 

T 

LAN6TRY    NO    2 

2.  BR 

.10 

.99 

.26 

.70 

.22 

.34 

LEAKEY    NO    2 

9.71 

.12 

.09 

T 

9.61      .72 

.10 

.67 

.60 

LLANO 

9.26 

.IS 

T 

.22 

T 

.09 

T 

2.92      ,67 

T 

T 

T 

LOMETA 

6.42 

T 

T 

T 

6.85 

•  07 

LYNXHAVEN    RANCH 

4.06 

2.26      .66 

.51 

.61 

.15 

MARCO 

MARTIN    RANCH 

2.TS 

.'5 

2.00 

.09 

MASON 

2. TO 

.06 

2.53 

.11 

MC    CAMEY 

1.T9 

.91 

.07 

T 

.05 

1.25 

.09 

7 

MC    INTOSH    RANCH 

.69 

.10 

.90 

.29 

MENARD 

.4 1 

.02 

.17 

.90 

MENARD    13    MNM 

1.9B 

1.91 

MERTZON 

1.94 

.»2 

T 

.IB 

.39 

T 

T 

MILLER    RANCH 

2.99 

2.99 

.64 

MOSS    RANCH 

MuRR    RANCH 

NELSON    RANCH 

9.9R 

.12 

2.67      .08 

T 

.19 

.94 

T 

.29 

NIK    STORE 

9.90 

9.90 

OAK    CREEK    LAKE 

1.T6 

.Tl 

.08 

.26 

.51 

.10 

.03 

OZONA 

1.9t 

.91 

.69 

.26 

T 

.09 

,09 

PAINT    RCCK 

l.OT 

.29 

T 

.35 

.11 

T 

.25 

.19 

T 

PANOALE 

1,61 

.06 

.06 

1.20 

.09 

•  02 

.02 

.16 

PLACIO 

.6B 

.15 

.93 

PONTOTOC 

2,09 

2.09 

PRAOE    RANCH 

9.92 

.09 

.26 

.12 

1.72      ,09 

•  IB 

.9T 

.39 

RANKIN 

1.62 

T 

.22 

1.20 

RED   BLUFF    CROSSIN6 

RICHLAND    SPRINGS 

2.09 

.10 

1.90      .03 

RILEY    BEN    RANCH 

10.62 

.92 

8.00    1.36 

.12 

ROBERT    LEE. 

1.20 

.91 

.20 

.42 

.07 

.19 

ROCKSPRINGS 

2.19 

.92 

1.20 

.30 

T 

•  21 

.09 

ROCKSPRINGS    22    $M 

2.01 

.12 

.99 

.12 

T           T 

.42 

.10 

.60 

.52 

ROOSEVELT   2   E 

ROUND    MOUNTAIN    4    MNM 

t.ll 

9.00 

■  11 

SA6INAL     1    MSM 

2.90 

.99 

.12 

.02      .06 

.16 

1.26 

.37 

SAN    ANGELO    DAM 

2.20 

•  RT 

.06 

.66 

.91 

T 

SAN    ANGElO   MB    AIRPORT         R 

1.11 

.61 

.11 

T 

.04 

.01 

T 

.15 

.06      T 

T 

■  02 

BAN    SARA 

2.R0 

.10 

2.90 

SAMOY    2    S 

6.99 

6.10 

.17 

•  OB 

AEBOVIA 

2.9* 

.66 

.19 

.60 

.97 

SHER.OOD 

l.RO 

.69 

.49 

.05 

.11 

•  29 

.92 

.01 

.19 

T 

SLOAN 

2.26 

T 

T 

.25 

2.00      T 

•  01 

SONORA 

.66 

.26 

.06 

.05 

.07 

7 

T 

T 

STERLING    CITY 

2.20 

1.02 

.81 

•  90 

TARPLEY    1    E 

9.99 

T 

T 

2.40 

T           T 

T 

7 

•  B9 

.30 

'ELEGRAPh 

•  44 

'FNNvSCN 

I.B6 

.12 

•  66 

.64 

uvalOC 

2.96 

.93 

T 

.01 

T            ,05 

.02 

T 

•  6B 

.  7N 

T 

.'>-•..'• 

1.29 

.99 

.21 

.  10 

,92 

MATER    VALLEY 

IrH 

1.19 

.02 

.14 

.24 

Ufa    VALLEY    10    NNE 

•       4       4 

SOhTm    CENTRAL                 OT 

ARANSAS    PASS    2 

9.16 

.19 

.12 

.12 

1,00 

.10 

2.20 

.14 

.01 

• 

MJfffRJ    '*■    AIRPORT                   R 

4,3'IN    DAM 

.     ".'     1     .L    RFFUGC 

SEEvlLLE    1    NE 

9.66 
9.96 
J.TR 
1.6t 

.29 

T 
1.00 

T 
.06 

.09 

.10      .06 

T 

.02 
.10 

.T9 
.96 

.09 

.10 
.02 

.60 

T 

.01 

.02 

.or. 

6.00      .29 

2.12   2.62 

.OT    1.22 

.99 

T 
.41 

T 

.09 

T 

•  91 
.22 
.19 

•  76 

.19 

.11 

.31 

; 

•      > 

1.91 

.07 

T 

.09 

.09 

2.42    1.09 

•  It 

.16 

T 

9.66 

1.79 

.19 

.24 

T 

.11 
.12 

.99 

T 

.47       ,58 
.07      ,02 

.09 
.20 

.94 

.67 

•  92 
,62 

T 

■ 

f  aiDmEil 

'*<.«-•.    0AM 

2.t< 
9.RB 

.01 

T 

.21      .61 

.9T 

.11 

.09 
.02 

.26 

.97    1,39 
.29      .46 

.21 

."4 

.14 

.71 

.79 

' 

CMfaiM   ba*'- 

9.20 

.42      T 

•  2T 

.06 

.IB 

.02      .79 

.11 

.12 

2.22 
1.69 
2.90 
.91 
1.26 

•  99 

j 

CIBOLO  CREEK 
fLASSEMS    AAMC 

f>  j»«>3 

--•»     1     '»R||T| 

1.69 
9.26 
9.TR 
2.2T 

T 

.11 

T 
.09 

T 

T 

.99 
.21 

T 

T 

T 

.02 

7         1.70 

.09 

.34 

.04 

T 
.31 

•  79 

.01 

T 

.36 

'-RR.S     '.RltTl     Mt    AP              R 

2. OR 

T 

.05 

.09 

.99 

T 

.04      .09 

.17 

.29 

.90 

till 

,01 

.29 

-     f»        |    AM 

OlMf      II 

«     6I« 

9.60 
2.40 
2.R1 
2.6T 

.10 
T 

1.09      .19 

.69 

.19 

.10 

.20 
•  91 

,01 

.19 

.17 
.99 

T           .79 

.11    1.09 

T 
l.m 

T 
T 

.46 
.92 

1.49 
.41 

I 

■  A||         ."     ■*>.'. 

1.41 

.41 

.99 

.21       .19 
T 
1.97 
.12      .11 
.26 

T 
T 

.64 
.99 

.92 

.10 
.90 

.19 
,06 

•  90 

•  67 

RAILS    CI"     «     •'• 
FEOOR 

1.16 
I.RI 
l.tR 
1.11 

.11 

T 

.11       .92 
.12 

.60 

T 

.20 

l.ll 

l.r.4 

•     -»'l.|c  Ll 
V%  TAD 

9.90 

I.RI 
4.19 

I.9T 

T 

.19 

.42 

.09 
1.96 

T 

.11 

.29      .61 
.11      .96 

.R7 

T 

.07 

.10 

1.70 
.92 
.92 
.60 
.66 

||6)| 

•  17 

,01 

.19 

6VXIAO         \' 

».I4 
I.9R 

l.ll 

.49 

.07      .14 

.20      .90 
.01 

.22 

.99 

.OT 

.16 

.OT 

■  90 
.20 

.06 

1.91 

• 

RHO   1   6*1 
UM 

l.ll 
9.49 
1.19 
l.M 
l.'R 

T 
.01 

f                        T 

T 

.IT      .09 

.05 

.11 
.11 

T 

T 

.01 
.16 

.IT 

T 

.66      .96 
9.09 
.09      7 

.12 
.20      .16 

,M 

.4, 

1.29 
.60 

1.46 
.88 

1.94 

.61 

.99 

I 

.<•«<.       > 

l.ll 
l.ll 

1.16 

.14 

.10      T 

.22 

.01 

.14 

.06 

.02      .12 
.99 

•  to 

.02 

.69 

.70 

.69 
.92 

.60 

.14 

.07 

.44 

T 

■ 

l.ll 

1.4| 
l.ll 

.01 

.16    l.ll 
.91 

.90 
.91 

.19 
.72 

.01 
.47 

i.n 

i.ii 

.11 

.11 
,11 

.10 

.14 
.02 

.10 
•  10 

.01 

.92 

.96    1.92 

.10 

■  06 

.99 

1.46 
.97 

l.OT 
2,99 

.97 
.20 
•  BO 
,11 

.11 

..    .      . 

1.14 

Ml 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13   14   15 


16  !  17  I  18 


22   23   24 


25   26   27 


28   29   30   31 


L. !!»'.' ILL! 
3?   OAK    SCHOOL 
OVlOENT    CITY 

0  «oc« 
•two 

CAASO 

MEDINA   2    N 
BSTONN 

CKPORT 

Ml 

s  ANTONIO   NB    AIPPOPT 

X  "ARCOS 

NULENSuRG 

•l» 

guin 
hum 

ITMVILLf 

0.1*6  Branch  2   SE 

ElOER   t    SS« 
SNINGTON    STATE    PARK 
LDER  NILDlIEE    FNOTS 

AK'j" 
AKTONN 


•-.AC    TBCO 

iClCTON 

*   CITY    WATERWORKS 

YTONN 

AUMONT 
EvELANO 
CO  INC 

PRESS  I  5- 
SEvANG  2  SE 

NA  J  SM 

CANPO 
EEPORT    2    NH 
LvESTON   1»B   CITY 
LSTON  WB  CITY 

LSTON  MB   AIRPORT 
LSTON  BARKER 

'•■'.   OEER   PARK 
LSTON  "EIGH'S 
LSTON   1NDEP  HEIGHTS 

USTON  HESTBUPY 
LSTON  NORTH  HOUSTON 
LSTON   SAN   JACINTO   DM 
LSTON    SPRING   BRANCH 
«BLE 

TY  ROLE   HILL 
BeRTy 

'AGORDA  NO   2 
.PARC 
i  GULP 

IVGE   •    Sk 

-ACIOS  EAA  AIRPORT 


IT  ARTHUR  HB  AIRPORT 
II  LAVACA  NO  2 

rr  o  Connor 
:mrono 

•AR  LAN0 

'"PSCNS   S   NSM 

'SAUL 

•'ORIA    ."    AIRPORT 

WTM 


'STRONG 
ESVILLE    9    S 
IA.IOES  T    S 
i   <ELIS 

RIIO   SPRINGS 

ARINA 

RLOTTE   9   NNw 

ULLA 

JLLA  CAA   AIRPORT 

5'AL    CITY 

LEY 

-E   PASS 

INAL    )   N> 

CON  OAa 


ROANTON 

'IE  RANCH 

PAYOR 

E30  MB  AIRPORT 

EDO  NO.    2 

ToU 


MANOE  CITY    J 

it«  t  e 


EC  RIvERS 
TSETT   2    S. 


•KSVIllE   .8   AIRPORT 
anw  GARDEN 
I  "GEN 


1.T4 
2.42 
T.TO 
S.A9 
2.94 

2.AB 


1.62 

LIS 

3.35 
2.04 
S.St 
1.99 


5. 32 

4.TT 
9.09 
3.3T 

4. TO 

T.R1 
3.96 
2.94 
3.9T 

2.91 


2.23 

2.44 
S.OT 


3.23 

1.50 
6.18 
3.T1 
4.39 

3.04 
9.99 
A.3« 
3.32 

3. TO 

2.6T 
2.2B 
1.69 


3.60 
3.21 

2.66 
2.40 

1.96 

3.29 
2.TT 
2.91 
3.B9 

1.49 

1.T8 


2.99 

3.T8 
3.99 

6.T9 


.11 

.9? 

1.09 

1.95 

.01 

•  03 

2.29 

9.90 

.82 

.10 

•  30 

1.30 

.00 

•  20 

.28 

•  36 

.15 

1.02 
.69 

T 

.14 

.At 

•  09 

•  41 

•  2T 

1.42 

•  90 

•  OT 

.09 

.28 

•  99 

•  41 

.19      .30      .09 


1.96  1.94 

T         1.16 
.04      ,38 


.20    1.06 

.08       .09 

1.88      ,DT 

.10 


.04      .98 
.39    1,26 

2.00      .10 

2.14    1.06    1.62 


1.11    2.19      T 


,06      .40      T 


.30  2,90 
.09  2.T2 
1.88 


.OB      .29    1.02 
.37      ,34    1.71 


.48 

•  OS 

,68 

.11 

.22 

.20 

.98 

.05 

.09 

.10 

.19 

.57 

.44 

.25 

•  09 

.41 

.10 

.40 

•  OT 

.55 

1.4T 

.14 

•  It 

.1» 

20 

.32 

11  2.88 

40 

.13 

83 

.23 

55 

•  02 

55 

.30 

20 

.33 

00 

.45 

DS  2.80 

notes  following  Sialio 
-  309    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

TEXAS 

SEPTE*EB    1965 

Station 

^3 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4        5         6 

7 

8 

9 

10    |    11    |    12 

13  |   14   |   IS 

16  1   17  | 

18 

19  |  20  | 

21 

22  |  23  | 

24 

25  | 

26  1 

27 

28      29      X 

31 

*>C    ALLEN 
-r    ALLEN    FAA    AP 
*C    COOK 
MERCEDES    T    S 

MISSION 

POST    ISABEL 
POQT    MANS'lElO 
QAVMONDVtLLE 
SAN    BENITO 
MESLACO    2    E 

.66 

T 
.66 

•  69 
.01 

.26 

.13 

T 
.14 

T 

.03 

.19 

T 
T 

T 

.02 
.06 

.01 

.20 
■  11 

.20 
.01 

.06 

.16 

T 

1.62 
1.11 
.60 

•  11 
.16 

l.iO 
2.60 
1.21 

•  10 

.99 

.05 
.69 
1.20 
.56 

.'1 
.2T 
.2) 

.»» 

T 

2.99 
2.99 

1.96 
T 

T 

1.90 
1.69 
2,60 
.64 

.49 

■  04 
.16 

.41 
.19 

1.T4 

1.60 
.99 
.90 
.99 
•  19 

•  IT 
.15 
.26 
.65 
■  11 

•  94 

1.04 
.5« 

•  TO 
.25 

■74 

.65 
.01 

.09 

.02 

.06 
t 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27      28      29      30      31 


HIGH   PLAINS 
AMARILLO    MB    AIRPORT 
«M3BE.S 
9IG  SPRING 
9CRGER    3    W 
9CVS    RANCH 
8RAV0 

BROWNFIELD   NO    2 
CANADIAN    1    ENE 
CANYON 
CLAUDE 
CROSBYTON 

DALHART    FAA   AIRPORT 
DIKNITT 
DUMAS 
FLOYDAOA 
FOLLETT 
FRIONA 

GARCIA   LAKE    12    ENE 
GARDEN   CITY    I    E 
GRUVER 
HEREFORD 

.•MESA    1    SSE 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELO 

LUBBOCK   9   N 

LUBBOCK   -B   AIRPORT 

"C   LEAN 

MIAMI 

"1DLAND  MB  AIRPORT 

"IDLAND  4  ENE 

"CRTON 

"ULESHOE  1 

0LTON 

»»MPA  MATER  WORKS 

PANHANDLE 

PIRRYTON 


87   00 
58   61 


88   87 
57   60 


87   87 
62   71 


91   9* 
60   63 


91   90 
58   57 


81   89 
58   61 


90   92 
59   70 


86   88 
58   64 


80   89 
56   60 


88   91 

60   64 


83   87 
5*   55 


83   91 
55   61 


83   87 
55   57 


82   89 
55   64 


82   87 
55   60 


89   90 
59   58 


90   92 
59   67 


82   88 
56   57 


85   88 
57   65 


79   87 
54   60 


92   96 
51   63 


86   93 
54   64 


84   89   94 
56   56   66 


78   88   87 


89   86   86 


91   95   90 


96   95 
69   69 


96   95 
62   62 


92   85 
55   57 


95  100   94 
67   68   66 


94   96   97 
66   66   68 


95 
55 


92 

56 


93   94   84 
61   63   66 


95   92 
54   56 


89   92   92 
54   55   60 


94   94   92 
63   67   66 


97   95   90 
66   64   62 


97   96 
57   63 


95   93 
72   68 


95   95 
66   66 


88   94   90 
57   56   60 


90   93 
57   57 


78   80   89 
53   53   60 


91  89 

61  64 

99  92 

56   57  64 

91   93  78 

61   61  62 


91   92 

70   71 


91   95 
56   64 


86 
60 


91   93 

67   65 


88   89 
61   63 


88   91 
57   60 


90   91 
59   59 


90   90 
67   70 


93   94 
65   68 


92   93 
67   68 


87   87 
58   61 


89   89 
61   62 


90   91 
65   69 


90   91 
64   60 


82  92 
63  66 

90  94 
63  63 

9*  95 

70  73 

83  93 

63  69 

91  92 
57  58 

81  85 

59  62 

98  95 

65  66 

83  93 

68  68 

81  89 

61  61 

90  83 

62  65 

95  85 

64  65 

80  88 

60  62 

94  83 

59  62 

78  83 

61  61 

95  92 

62  63 

88  82 

60  61 

88  78 

59  62 

81  87 

61  61 


85   95 
64   65 


92   86 
65   63 


95   89 
68   72 


92   91 
60   63 


85   85 
63   61 


89   66   94 
61   61   65 


98 
65 


95  100   98 
67   67   69 

93   96  100 
73   73   66 


90   95 
59   60 


97 
52 


96  103 
67   67 


96   98 
66   70 


96   93 
66   50 


96   99 
68   63 


96   89 
57   52 


88  95  96 

64  65  54 

94  96  96 

65  67  61 

92  97  100 

66  66  63 

90  92  94 

60  61  50 

94  94  91 

57  62  53 


97   98 
60   60 


89   93 
61   62 


97  101 
65   63 


95  100 
60   56 


95   97   90 
64   62   64 


96  100   99 

66   68   61 


96  103 
66   69 


99  102 
73   62 


99  100 
67   67 


98  101 
64   63 


96   52 
46   40 


97   92 
66   57 


99   98 
63   48 


40  36  46 

94  94  58 

51  38  38 

87  95  54 

57  37  37 


85  100   56 

59   40   40 


91   93 
50   40 


101 
69 


100 
61 


100 
61 


100   96   78 


58   40   40 


61   86 
65   63 


98   90 
63   64 


95 

64 


94   95 
62   52 


94   94 
64   55 


96   98 
67   67 


96  100 
60   63 


55 


55   44   43 


94   72 
42   42 


92 
50 

98 
57 

100 
54 

B4 


81   80 
59   62 


81   80 
58   68 


79   79 
58   64 


56  60  43 

76  81  81 

55  60  38 

75  82  80 

56  60  46 


64   69   53 


62   60   44 


83 

60 


79   83 
63   62 


72   78 
60   60 


79   68 
60   59 


86   88 
71   64 


67   87 
61   61 


79   82 
60   59 


93   78 
39   46 


73   80 
65   60 


71   83 
60   60 


14   73   82   88   94   97 
5   60   60   64   62 

See  Feierence  Notes  Following  Station  Index 
-    311    - 


65  53 
46  44 

81  78 

54  53 

80  77 

56  53 

68  57 
45  44 

69  72 
45  50 

66  53 

42  41 

75  80 

50  50 

66  57 

49  46 

72  62 

43  44 

73  65 

41  43 

75  76 

52  47 

60  49 

42  41 

77  71 

40  42 

72  62 

44  42 

74  73 

50  45 

72  58 
49  46 

73  76 
42  42 

74  73 
40  42 


76  78  61 

53  54  49 

74  72  61 

49  50  44 

69  75  64 

43  45  44 


82   70 
56   55 


75   78 
45   45 


77   75 
45   45 


70   74   73 


73   70   56 
45   46   44 


66   72   54 
40   45   45 


79   80 
50   55 


73   78   75 
51   51   60 


73   76   76 
52   56   62 


79   64 
50   55 


81   80 
50   55 


79   77   75 
48   49   42 


60   78 
51   52 


75   86 
43   53 


76   61   77 
51   54   56 


75   78   78 
43   47   55 


60   76 
47   50 


82   69   76 
48   47   44 


52   76   83 
42   50   51 


52   82   76 
44   52   47 


59   75   79 
45   48   55 


54   72   77 
47   54   54 


55   77   84 

42   52   54 


52   80   85 
42   51   50 


56 

83 

76 

44 

50 

50 

71 

54 

76 

43 

43 

53 

82 

70 

75 

52 

52 

52 

78 

60 

77 

47 

47 

50 

55 

75 

78 

46 

50 

54 

73 

76 

79 

45 

52 

50 

77   81 
52   56 


72   78   76 


58   77 
46   50 


74   79   76 
50   54   57 

78   79   78 


87   89   84 


56   54   43 


83   82 
55   44 


84   82 
55   59 


83   83 
55   41 


86   77 
52   45 


83   86 
55   44 


79 
40 

79 


89 

89 

66 

56 

60 

40 

70 

85 

80 

54 

54 

42 

75 

85 

86 

51 

51 

44 

84 

79 

71 

57 

59 

42 

84 

85 

73 

52 

60 

44 

89   70 
56   47 


80   78 
59   41 

83   60 


56   57   41 


53   56   40 


86   84 
59   40 


81.6 
55.3 


88.3 
61.0 


64,6 
56.9 

85.4 
52.9 

81.8 
52.9 

86.6 
59.3 

84.7 
58.9 

83.7 
54.8 

82.6 
53.3 

85.8 
58.1 

78.8 
51.4 

83,7 
51.3 

81.5 
52.9 

84.7 
56.6 

61.7 
56.5 

82.5 
52.5 

83.4 
52.3 


83.2 
54.1 

82.2 
52.4 

88.5 
60.6 

85.1 
54.5 

83.5 
57.2 

85.5 
56.5 


86.0 
59.  B 

85.4 
58.3 

85.0 
56.2 

86.8 
62.9 

88.5 
59.6 

83.8 
55.0 

83.3 
53.8 

83.3 
53.6 


85.8 
54.4 


80.9 
54.0 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


PLAINS 

PLAINVlE* 

SEMINCLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SONRAY  *  Sw 

TAHOKA 

TLL1A 

VEGA 

•    •    • 
LO»  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  «B  AIRPORT 
ANSON 
A5PERMONT 
BALLINGER  1  Sk 
CHILORESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLCRAOO  CITV 
DICKENS 
ELECTRA 
GAIl 
GlThPIE 
HASKELL 

-'.PCS  CPEEK  DA» 
jAYTOH 

-  :ty 
.l'l    C'lOBADO  city 
i.Are    *fo 

■ 
■ 

"OUCAY 

I 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
WD 


MAX 

MIN 


MAI 

MM 

I'H 

KB 

MM 

KM 

•'H 

KtM 

I'll 

MB 

I'tJ 

Kill 

I'tt 


82   91   93 
55   58   63 


84   79   90 
50   54   62 


81   91   90 
66   61   63 


78   79   87 
53   54   57 


89   93 
63   74 


89   94 
63   72 


91   89   89 
60   60   65 


61   65   64 


91   95   93 
64   66   65 


94   86   92 
58   60   62 


57   57   62 


93   95   95 


91   94   95 


103 
63 


92   97 
56   71 


92   95 
61   68 


91   97 

58   70 


84   91 
56   60 


90   95 
60   68 


88   90 
60   70 


87   94 
52   56 


101  99  97 

74  77  75 

102  100  96 

75  77  76 

103  102  98 
72  78  70 

98  95  96 

69  70  72 

100  101  93 

69  67  70 

96  98  99 

65  55  64 


91   89   90 
63   56   70 


97   97 
68   71 


98   97 
69   72 


101  106 
74   76 

98   97 


65   72   68 


100 
61 


85   9? 
58   59 


83   91 
59   65 


96   80   89 
65   61   66 


100 
57 


99  102 
71   70 


97  102 
72   76 


92   96 

70   69 


84  100 
70   70 


•I 


91 

u 


103  102 
73   75 


102  104 
»6 


100  101 
71   67 


03  100 


ii    n 


103  100 
70   73 


59   »i 


•  ■  a* 


!-,-.  !-,«. 


■V   •> 


69   7| 


100   19 
i,         PI 


'•    I, 


93   93 
63   59 


90   90 
61   62 


92   91 
59   64 


90   90 
62   62 


96   97 
74   71 


96   98 
74   74 


97  100 
73   68 


96   95   96 


92   97 
72   69 


92   92 
69   67 


94   95 
69   67 


93   94 
73   70 


92   94 

66   68 


65 

98 
69 

98 
70 

93 

71 

92 
69 

too 

72 

93 
69 

100 
74 

97 
71 

99 
66 

101 
69 

97 
69 

92 


96   98   96 
67   65   59 


63   63   63 


95  102 
64   64 


88   94   96 
56   57   55 


95   93 
62   55 


94   95 
63   65 


97   94   75 
56   44   52 


63 

38 


80  83  84 

59  65  48 

75  82  80 

60  66  46 


59   67   50 


73   81   69 
60   58   38 


87   95 
51   38 


92   95 
62   61 


85   91   92 
62   62   51 


93   59 
40   40 


97  93 

71  72 

98  94 
69  71 

99  92 
66  67 

99  96 

64  64 

92  88 

66  66 

95  90 

62  64 

97  95 

65  67 

97  95 

65  71 


101  104 
77   76 


101  104 
76   76 


104  106 
73   76 


101  104 
66   66 


103  101 
71   64 


99  103 
69   62 


100  102 
70   69 


100  102 
66   69 


103   95  92 

71  71 

103   97  88 

79   77  67 


46   60   35 


105 
78 


102 

76 


102   68 
59   49 


95  101 
62   43 


99   94 
73   71 


96  94 

66  67 

93  95 

63  66 

99  99 

64  65 

93  100 

70  72 

94  92 
69  70 

96  90 

66  66 

93  101 

68  69 

92  97 

72  70 


96   92  101 


88   98 
66   73 


99   98 
66   72 


92  101 
66   70 


97   98   99 


95   69 
64   66 


94   92 

'  ■.  ii 


91   96 

Vl        1/ 


;\      •>• 


103  105  107 

74  74  77 

96  99  101 

70  70  74 

99  101  103 

69  73  70 

100  104  103 

71  74  75 

96  98  96 

70  73  74 

99  100  103 

69  70  70 

102  104  105 

73  73  74 

98  99  103 

67  69  70 

103  105  106 
79  77  77 

102  105  102 

76  66 

102  105  97 

70  70  62 

103  105  105 

71  69  69 

100  103  104 

74  78  79 

95  96  100 

68  70  70 

100  103  104 

75  75  71 

97  99  101 
48  69  7  3 

M  i"i  10*. 

66  73  76 


102 
75 


104  105 
72  55 

100  92 

72  53 

105  105 
66  53 

102  95 
76  75 

100  98 
69  62 

104  102 

72  52 

105  99 
76  54 

101  94 

76  63 

103  96 

77  56 

104  96 

68  48 

104  89 
60  47 

103  98 

76  52 

103  96 

73  51 

100  97 
72  50 

105  104 

69  50 

101  95 

74  63 

10>  96 

78  57 


79   78 
56   62 


101       91    101    101    II'    105    103 

48       68        70        71        71        74       55 
■jltMMI  NfftS  T-.H'-wlny  tUII/m  ln«l»« 
111 


65  90 

64  56 

87  76 

63  51 

63  89 

65  57 

95  95 

72  55 

80  60 

73  55 

62  90 

66  65 

91  67 

71  57 

90  9* 

63  59 

92  87 

71  57 

87  Hi 
66  49 

93  74 

63  47 

91  89 
70  55 

88  78 
69  52 

84  86 

66  50 

80  87 

64  61 

88  8» 

69  55 

90  65 

PA  •,  i. 

Hi  ;/ 

69  56 


74   78   52 


78   75   70 
48   50   46 


73   68   55 

40   46   44 


72   77   79 

47   50   49 


72   66 
41   40 


62   86 
55   62 


85   82 
56   52 


53  53  46 

71  75  71 

45  46  45 

85  82  81 

58  62  58 

62  60  79 

52  57  55 


68   64 
54   56 


86   80 
52   53 


70   83 
53   52 


70   85 
52   57 


70   61 
55   61 


72   82 
51   51 


85   83 
52   55 


64   82 
53   56 


63   61 
55   59 


79   77 
54   50 


80   75 
50   53 


86   82 
51   53 


81   80 
60   58 


75   80 
52   53 


46   50   56 


69   77   80 
50   51   54 


61   75 
50   52 


64   76   79 
47   48   55 


49 

80 


75  80 
54  56 

73  80 

50  55 

76  83 
47  52 

78  76 

54  56 

77  81 
53  56 

58  75 

46  51 

74  75 

51  54 

74  79 

52  55 


64   76 
48   54 


75   80 
49   54 


63   78 
47   48 


68   76 
49   55 


68   72 
51   54 


64   78 

47   50 


79   85 
49   57 


66   72 
55   52 


60   65 
50   56 


88   85 
55 


64   77 
52   39 


91   83 
58   49 


55   56   44 


89   86 
67   55 


84 

86 

89 

55 

61 

49 

85 

88 

79 

•>•> 

60 

46 

81 

Hf, 

91 

54 

55 

■.0 

62 

67 

w 

SI 

63 

52 

75 

8<. 

69 

55 

59 

^4 

83   67   90 
54   55   50 


86   92 
56   60 


54   57   47 


56   59   *» 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

CI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

85 

57 

93 
63 

97 

57 

100 
62 

99 
58 

94 
60 

93 
65 

90 
71 

94 
69 

100 
65 

98 
67 

95 
65 

99 
69 

104 
70 

99 
65 

102 
62 

95 
53 

79 

54 

73 
54 

75 
62 

79 

43 

77 
50 

72 

48 

73 

49 

73 
46 

78 
53 

79 

58 

82 
56 

82 
59 

80 
46 

88,0 
58.5 

INYDER 

MAX 

Mm 

96 
65 

86 
58 

87 

60 

89 
67 

97 
69 

95 

68 

91 
61 

91 

70 

92 
69 

92 

65 

96 
67 

89 
67 

95 
67 

95 
65 

98 
67 

103 
72 

100 
58 

78 
56 

80 
68 

84 
68 

87 

54 

68 
51 

82 
52 

88 
52 

67 
49 

73 
51 

77 
55 

77 
53 

83 
57 

88 
49 

87.5 
61.0 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

101 
63 

S3 
56 

91 
59 

100 
74 

103 
74 

102 
73 

98 
73 

96 
73 

95 

73 

98 
68 

95 
68 

93 

68 

100 
72 

102 
73 

103 
72 

107 

72 

105 
54 

78 

54 

80 
65 

84 
66 

8  8 
55 

68 
53 

80 
53 

77 

52 

63 

50 

77 
52 

83 
58 

81 
58 

85 
59 

90 
50 

90.2 
63.1 

TURKEY 

MAX 

Mm 

95 
58 

85 
56 

93 

71 

99 
64 

102 

60 

97 
66 

97 
69 

94 
65 

99 
65 

95 
65 

86 
66 

99 
69 

101 
69 

104 
59 

99 
65 

103 

46 

62 
45 

80 
60 

77 
64 

85 
48 

72 
48 

77 
47 

74 
47 

59 
47 

78 
54 

82 

57 

80 
54 

85 
59 

87 
48 

87,8 
58.3 

VERNON 

MAX 

Mm 

88 
60 

91 
55 

99 
61 

104 
74 

102 

74 

96 
70 

96 
75 

96 
73 

99 
71 

98 
67 

93 
66 

ioo 

66 

103 
75 

104 
74 

106 
75 

103 
76 

97 
52 

82 

61 

81 
60 

89 
63 

86 
54 

80 
53 

78 
57 

75 

51 

77 
51 

82 
56 

81 
57 

87 
57 

89 
62 

86 
49 

91.6 
63.2 

MELLIN6T0N 

MAX 

Mm 

87 
58 

S3 
56 

92 
66 

99 
63 

98 

68 

96 
69 

92 
68 

92 

70 

92 
67 

96 
68 

87 
65 

86 
68 

98 
70 

99 
71 

103 
65 

96 
66 

98 
48 

64 
49 

79 
58 

71 
63 

83 

48 

71 
51 

71 
54 

70 

46 

58 

48 

76 
54 

80 

58 

85 
55 

85 
58 

83 
46 

85.7 
59.8 

DICHITA  FALLS  MB  Ap 

MAX 

Mm 

85 

61 

89 
57 

100 
69 

104 
73 

97 
74 

97 
68 

98 
69 

98 
67 

100 
70 

95 
64 

94 
64 

101 
64 

105 
74 

107 
73 

106 
78 

102 
76 

91 
61 

94 

66 

83 
67 

92 

68 

83 
58 

85 
53 

60 
55 

63 
49 

78 
48 

82 
52 

81 

52 

85 

51 

88 
59 

76 
49 

91.3 
63,0 

.INTERS  9  NNE 
•    ft    ft 

MAX 

Mm 

98 
66 

79 
55 

88 
58 

89 
67 

98 
67 

98 
67 

95 
71 

95 
69 

95 
63 

95 
62 

97 
64 

93 

67 

98 
63 

99 
64 

100 
63 

104 
70 

101 
72 

93 
67 

89 
70 

89 
70 

91 
64 

76 
54 

84 
56 

81 

54 

69 
50 

71 
50 

77 
56 

88 
52 

85 
52 

90 
53 

90.2 
61.6 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

102 
68 

85 
59 

90 
63 

95 
71 

103 
73 

99 
69 

96 
69 

96 

70 

95 
67 

101 
64 

98 
69 

95 
65 

101 

70 

103 
72 

104 
69 

105 
69 

103 

75 

95 
73 

92 

69 

90 
72 

94 

59 

66 
53 

85 
54 

34 
53 

75 
48 

76 
49 

79 

53 

62 

51 

86 

57 

90 
53 

92.2 

63.5 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

82 

65 

88 
62 

97 

71 

103 

74 

100 
76 

98 
73 

96 
73 

98 
73 

100 
72 

94 
69 

92 
66 

100 
71 

103 
76 

105 
75 

105 
79 

100 
72 

94 
74 

91 

71 

90 
69 

90 
71 

85 
59 

65 
53 

78 
62 

75 

53 

77 
49 

81 
56 

80 
57 

85 
55 

89 
63 

82 
52 

91.4 
66.4 

BARDMELL  DAM 

MAX 

Mm 

98 

68 

84 
65 

88 

68 

93 

75 

95 
73 

95 

74 

93 

73 

94 
72 

96 
71 

95 
65 

96 
71 

94 
70 

98 

77 

99 

77 

99 
75 

98 
76 

96 

73 

94 
71 

92 
68 

90 
73 

90 
70 

90 
65 

80 
63 

77 

56 

74 
52 

73 
59 

75 

54 

81 
57 

85 
61 

85 
62 

89.9 
67.8 

8ELT0N  DAM 

MAX 

Mm 

97 
69 

85 
69 

89 
70 

95 

74 

98 

73 

95 

72 

95 

71 

93 
73 

95 
71 

96 
72 

94 

74 

96 

69 

96 
74 

99 
73 

99 
72 

98 

75 

98 
75 

95 
74 

95 

74 

93 
73 

90 
75 

93 

66 

76 
66 

74 

63 

76 
56 

71 
59 

70 
59 

80 
61 

85 
63 

87 
65 

90.1 
69.3 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mill 

97 
67 

85 
64 

88 
69 

96 
75 

98 
75 

98 
74 

96 
71 

96 
72 

97 
71 

97 
67 

95 
67 

93 
69 

98 
74 

101 
75 

101 
74 

99 
74 

97 
74 

95 
74 

95 
72 

95 
72 

89 
65 

72 

60 

84 
62 

73 

50 

74 
55 

74 
55 

80 
54 

80 
56 

84 
60 

87 
58 

90.5 
66.6 

BONHAH 

MAX 

Mm 

93 
68 

88 
60 

96 
65 

97 

70 

98 
74 

97 
72 

99 
70 

99 
69 

98 
67 

94 
63 

94 
69 

100 
63 

104 
74 

105 
75 

98 
74 

95 
75 

95 
72 

91 
71 

91 
69 

85 
69 

83 

62 

79 
57 

80 
52 

74 
48 

72 
52 

81 
53 

86 
54 

84 
60 

82 
60 

74 
55 

90.4 
64.7 

BOM  IE 

MAX 

Mm 

93 
66 

85 
64 

95 

60 

101 
76 

93 
72 

94 
73 

95 
74 

96 
73 

95 
73 

92 
70 

90 
67 

98 
66 

102 
75 

104 
75 

101 
76 

97 
75 

94 
74 

93 
74 

91 
71 

87 
67 

83 

60 

82 
58 

77 
61 

73 
53 

74 
49 

80 
57 

80 

56 

84 
58 

85 
62 

79 
53 

89.8 
66.7 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

98 
68 

84 
62 

67 

64 

95 

70 

99 
76 

98 
75 

95 
72 

96 
69 

97 

69 

97 
62 

93 
63 

93 
65 

99 
71 

101 
71 

102 
74 

100 
75 

98 
75 

94 
75 

94 
74 

94 
67 

88 
64 

70 
61 

83 
60 

79 

54 

70 
49 

74 
55 

80 
53 

80 
52 

84 
52 

85 
58 

90.2 
65.2 

BRECKENRIOCE 

MAX 

Mm 

82 
62 

89 
59 

86 
71 

101 
74 

96 
75 

95 
73 

99 
72 

97 
72 

99 
67 

95 
65 

92 
65 

100 
68 

101 

72 

101 

73 

102 
74 

99 
75 

95 
69 

92 

69 

90 
70 

93 
65 

89 
54 

89 
56 

83 
60 

80 
50 

69 
48 

78 
55 

80 
54 

86 
51 

90 
62 

78 
46 

90,9 
64.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

100 
68 

85 
62 

86 

68 

98 
73 

100 

75 

98 
73 

98 
71 

97 
70 

98 

69 

98 
66 

94 
66 

93 
67 

101 
69 

105 
72 

105 
75 

105 
75 

101 
74 

97 
75 

97 

74 

95 
67 

89 
65 

68 
58 

85 
59 

79 

54 

68 
49 

77 
54 

81 
54 

81 
55 

85 
57 

87 
56 

91.8 
65.7 

BROmNMOOD 

MAX 

Mm 

100 
71 

81 
63 

92 
70 

97 
71 

100 

75 

100 
73 

97 
72 

96 
72 

96 
68 

97 
67 

94 
66 

95 
68 

100 
70 

102 
71 

101 
71 

103 
73 

98 
74 

96 
74 

94 
74 

91 
72 

94 

69 

74 
62 

86 
63 

83 

56 

74 
51 

74 
58 

72 

56 

84 
51 

86 

57 

92 

57 

91.6 
66.6 

CAMERON 

MAX 

Mm 

92 

68 

90 
67 

97 
68 

97 
70 

98 
70 

95 

70 

95 
69 

95 

68 

95 
68 

96 
66 

96 
68 

98 
67 

99 
72 

99 
70 

98 
70 

99 

70 

97 

70 

94 
70 

93 
71 

92 

70 

91 
72 

85 
63 

74 
65 

79 

60 

77 
54 

69 
56 

81 
53 

86 
56 

87 
61 

85 

58 

91.0 
66.0 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

92 
69 

87 
65 

94 

70 

97 
75 

95 
73 

95 
73 

95 

71 

97 
70 

95 
70 

94 
65 

94 
68 

100 
70 

103 
72 

103 

72 

100 
74 

97 
72 

95 

74 

94 
74 

93 
74 

90 
70 

84 

66 

83 
63 

78 
63 

73 

55 

74 
51 

80 
56 

79 

55 

85 
54 

88 
59 

80 
59 

90.5 
66.7 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

97 
69 

83 
66 

85 
69 

93 

71 

93 

70 

94 
72 

94 
73 

94 
72 

95 
70 

93 
66 

94 
71 

95 
70 

98 
71 

100 
75 

100 
75 

97 

75 

96 

73 

96 
73 

94 
72 

91 
73 

91 
72 

90 
65 

75 
63 

76 
57 

75 
54 

73 

54 

74 
55 

so 

57 

85 
61 

86 
64 

89.6 

67.7 

DALLAS  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 

70 

86 

68 

9* 
72 

97 
79 

95 
76 

94 
77 

94 
76 

95 
75 

95 
74 

95 

67 

93 
73 

97 
72 

100 
76 

102 
81 

100 
78 

97 
77 

95 

77 

92 
75 

91 

76 

90 
76 

79 

66 

78 
62 

80 
65 

72 

55 

73 
52 

79 
58 

80 
58 

64 
59 

84 
64 

71 
53 

88.9 
69.6 

DEN! SON  DAM 

MAX 

Mm 

96 

67 

86 
62 

96 

64 

98 
77 

98 
74 

98 
71 

97 
70 

97 

70 

96 
67 

95 
65 

90 
65 

98 
64 

101 
73 

101 
79 

101 

77 

98 
76 

95 
76 

94 

73 

97 
72 

91 
65 

86 
65 

76 
64 

82 

58 

60 

53 

74 
51 

81 
55 

81 
55 

84 
55 

84 
60 

82 
55 

91.2 
65.9 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

96 
65 

as 

64 

93 

68 

97 
68 

96 
69 

94 

74 

95 
72 

95 
70 

95 
69 

93 
65 

89 
65 

96 
66 

100 
71 

101 

75 

99 

74 

97 
74 

95 

74 

93 
73 

91 
74 

89 
74 

87 

64 

79 
60 

80 
59 

79 
54 

79 
50 

79 

54 

83 
55 

84 
61 

84 
53 

90.4 
66.0 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

95 
69 

79 
62 

85 
67 

94 
71 

97 
71 

94 
71 

92 

70 

91 
69 

93 
67 

94 
65 

93 
67 

92 

68 

97 
72 

99 
73 

99 
71 

99 
72 

95 

71 

93 
72 

92 
72 

92 
71 

88 
66 

73 

60 

84 
58 

82 

55 

71 
50 

73 
52 

74 

53 

80 
48 

87 
51 

89 
56 

88.9 
64.7 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

98 
68 

83 

59 

94 
66 

95 
68 

97 
65 

98 
63 

96 
65 

94 
64 

100 
64 

100 
67 

101 
74 

103 

74 

100 
72 

96 
72 

90 
72 

91 
70 

93 
65 

68 
57 

84 
58 

84 
52 

72 
49 

74 
52 

76 
56 

61 
49 

86 
56 

90 
54 

90.2 
62.7 

EVANT 

MAX 

Mm 

92 

71 

89 
69 

99 
63 

99 
75 

92 

75 

94 
73 

95 

70 

94 
70 

98 

70 

98 
65 

98 
66 

98 
68 

101 
75 

100 
74 

100 
74 

97 
72 

94 

73 

94 
74 

94 

74 

92 
74 

93 

70 

84 
62 

77 
64 

77 
59 

75 
52 

70 
57 

80 
57 

84 
51 

88 
61 

81 
55 

90.9 
67.1 

'ERRts 

MAX 

Mm 

94 
71 

88 
65 

94 
65 

96 
75 

96 
74 

95 
74 

95 

73 

96 
73 

96 

70 

94 
68 

S3 

73 

99 
72 

102 

73 

103 

74 

99 
75 

96 
75 

94 
74 

92 

72 

90 
72 

90 
74 

90 
67 

76 
64 

77 
63 

75 
56 

74 
52 

77 
56 

80 
56 

85 
58 

86 
60 

82 
58 

90.1 
67.7 

FORT  MORTH  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 

71 

87 
67 

95 

71 

97 
78 

96 
76 

95 
76 

96 
74 

95 
74 

95 
73 

96 
67 

94 
73 

97 
71 

100 
76 

101 

78 

100 
77 

98 
76 

95 
77 

92 
75 

92 
75 

91 
76 

80 
67 

78 
63 

80 
64 

73 

56 

76 
54 

80 
58 

81 
57 

84 
58 

86 
64 

72 

54 

89.6 
69.2 

FORT  MORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

98 
68 

83 

67 

87 
70 

96 
75 

99 
76 

96 
76 

95 
75 

95 
75 

97 
75 

96 
72 

93 
72 

94 
72 

99 
75 

102 

78 

102 
77 

100 
75 

97 
75 

96 
76 

93 
74 

92 

75 

90 
66 

71 
60 

83 
63 

78 
55 

71 
53 

75 
55 

81 
58 

80 
58 

85 
62 

87 
58 

90.4 
68.9 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

96 
68 

83 
63 

84 
64 

95 
68 

98 
76 

95 

74 

92 
71 

94 
69 

96 
70 

95 
63 

90 
64 

89 
64 

96 
66 

100 
72 

101 
73 

100 
73 

96 
73 

91 
74 

92 
73 

90 
66 

84 
65 

72 
60 

77 
58 

80 
53 

66 
48 

73 
52 

79 
54 

79 
52 

82 

54 

S3 
53 

88.3 
64.4 

SATESVILLE 

MAX 

Mm 

93 

71 

90 
65 

97 
74 

99 
74 

97 
72 

95 
72 

98 
70 

98 
70 

99 
67 

98 
70 

98 
67 

101 
67 

102 

73 

102 
73 

102 
73 

99 
72 

97 
74 

97 
73 

97 
74 

91 
74 

96 

74 

84 
63 

77 
65 

78 
60 

71 
54 

71 
58 

83 
56 

87 
54 

89 
59 

80 
56 

92.2 
67.5 

5E0RGET0MN 

MAX 

Mm 

96 
70 

90 
70 

98 
70 

99 

74 

98 
74 

96 
73 

93 
70 

94 
69 

96 
70 

98 
68 

97 
68 

98 
71 

99 
74 

100 
71 

99 
72 

98 
75 

95 
73 

96 
75 

96 
75 

91 
73 

96 
76 

94 
72 

75 
67 

77 
63 

76 
56 

68 
58 

80 
56 

84 
54 

88 
60 

85 
60 

91.7 
68.6 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

99 
69 

89 
63 

96 
68 

100 
74 

98 
72 

97 
73 

96 
71 

98 
68 

99 

68 

97 
62 

97 
66 

101 
64 

103 
69 

104 
73 

102 
74 

99 
75 

97 
75 

96 
75 

93 
72 

91 
74 

89 

85 
62 

83 
61 

80 
56 

75 
50 

79 
54 

82 
50 

88 
48 

90 
56 

87 
59 

93.0 
65.6 

OOLOTHMAITE 

MAX 

Mm 

94 
71 

93 
63 

00 
70 

101 
72 

99 
72 

97 
72 

98 
70 

98 
70 

99 

70 

97 
68 

98 
71 

99 
72 

100 
72 

102 
73 

101 
71 

98 
70 

96 
70 

97 
74 

95 
73 

94 
71 

93 
70 

86 
61 

81 
63 

77 

59 

72 
52 

70 
58 

S3 

56 

88 
54 

89 
63 

84 
53 

92.6 
66.8 

SRAhAM 

MAX 

Mm 

too 

67 

94 
59 

67 
67 

96 
73 

101 

74 

99 
74 

96 
72 

96 
70 

98 
68 

100 
65 

95 
69 

94 
66 

102 
70 

103 
70 

103 
73 

104 
77 

100 
76 

95 
74 

93 

70 

90 
70 

90 
61 

66 
55 

86 
56 

85 
54 

70 
48 

75 
52 

8  0 
54 

82 
52 

85 
54 

88 
54 

91.8 
64,6 

>  Reference  Nolan  Following  SUtlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

-  1965 


Station 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   IS   IS   17   18   19   20   21 


GRANBuRY 

GRAPEVINE  DA" 

GREENVILLE  7  NM 

GRCESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICC 

H1LLSBORO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

KILLEEN 

LAVON  OAM 

MARL  IN 

MC  GREGCR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  »ELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEV 

PARIS 

PILOT  POINT 

PRCCTCR  RESERVOIR 

PUTIW 

3UNLAN 

RAN«EB  PUMP  STATION 

RISING  STAR 

ocsesuo 

5MEOM.N    P|^«p    ITATUMI 

JPB|6' 

S'tPHf'wlLLt  A  Sp 

M    HOLLOa  OAM 

Ti»H.| 

..-  •,.- 
.....  . 

• 


MAX 
MIN- 


NAS 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
KM 


MAX 

MM 


KM 

Ha 


!/:•! 
•>n 

V.N 
I'H 

KM 


99   88   95 


97   8*   86 
69   64   68 


98   85 
66   59 


1  00 
65 

97 


79 
62 


87  95 

68  64  69 

97  83  87 
7?  67  69 

98  88  98 
65  62  69 

98  85  89 

69  65  66 

96  96  96 

68  67  67 

99  87  87 

70  66  67 

89  91  96 

69  69  75 


80 
M 


87 
60 


65 


•I 


«■> 


•  I 


100  99  96 

74  74  75 

96  97  96 

75  74  73 

93  94  94 

66  71  70 

95  96  96 

69  72  72 

96  100  96 
71  71  70 

98  102  95 

70  75  72 

99  98  95 
73  72  71 

93  96  95 


99   98 
75   74 


93   95 
69   73 


98  99  99 

72  71  70 

94  95  95 

70  74  73 

97  97  92 

76  76  72 


95   97 
71   72 


95   95 
76   73 


92   93 
73   74 


100   97 
76   75 


97   94 
68   73 


93   95 
69   72 


96   98   98 


96   98 
73   73 


99   99 
72   76 


95   95 

74   74 


92   98   96 
70   70   73 


97   96   95 


97   97 
74   74 


96   98   99 
68   75   72 


95   97 
69   70 


98  106  I 
79   77 


.' 


97   97 
70   69 


72   71   70 


95   95 
67   63 


95   95 
74   72 


94  95  95 
70  67  66 

95  93  97 
70  72  71 


97   97 
70   69 


94   96 
72   69 


95 

71 

98 
68 

95 
71 

97   98   98 
74   72   67 


96   96 
73   70 


93   95 
71   69 


95  96  98 

73  73  72 

93  94  94 

73  72  72 


95   95   95 
71   70   69 


95   97   96 


100 
70 


96  98 

7  1  66 

96  98 
67  66 

95  95 

69  68 

95  95 

71  70 

97  97 

70  71 


,'   v. 
75   75 


94   94 
70   70 


97   96 
65   70 


93   93 
64   64 


97   96 
65   65 


101 
74 

100 


10C 
70 


96  95  99 

69  68  66 

96  95  95 

66  68  69 


94   91 
66   66 


94   95   96 
66   70   69 


100 
75 


99  101  101 
73   75   75 


99   99 
73   73 


93   95 
68   69 


100 
71 


99 

74 

100 


101 
72 


96   99   99 
73   73   73 


69   73   71 


95   95 
68   70 


102 
73 


100 
73 

102 


97  101 
67   68 


93   89 
65   69 


99   95 
65   67 


95   95 
67   67 


95   92 
66   66 


95   93 
64   70 


95   94 
66   66 


100 
73 

102 

75 

100 
73 

101 
73 

102 

74 

100 


98 
73 

102 

77 

101 
73 

103 
76 

101 

73 

10? 


95   92 
61   69 


98   93 
62   63 


96   92 
67   67 


100 

67 


96   96   96 


73  74  74 

92  94 

66  69  70 

100  100  99 


97  101 
74   75 


99  96 

75  75 

99  97 

74  75 

99  96 

71  72 

97  98 

72  72 

101  97 

72  73 

104  102 

75  75 

97  95 

73  73 

98  97 

75  75 

100  96 

74  74 

99  97 

73  73 

98  92 

74  72 

100  96 

74  72 

99  96 

73  73 

100  98 

72  73 

96  94 

74  74 

97  96 

73  74 

98  95 

76  75 

96  96 

74  72 

98  95 

76  75 

99  95 

72  72 

100  97 

75  76 

101  98 
74  72 

101  97 

77  75 

98  96 

73  74 

98  99 

74  74 

95 

73  69 


98   97   92 


100  101 

69  77 

99  100 

71  72 

98  100 


99  101 
74   72 


10  g 
75 


96   92 

75   75 


98   98 
72   72 


96   94 
69   7i 


101  10J 
75   76 


100  100 

7.   7? 


101  104 


99  100 
71    72 


100 
75 

M.'l'.n  It.-li 


100   97 
73   72 


101  90 

68  66 

96  96 

74  73 

9  7  94 

76  75 

93  91 

73  72 

99  93 

M  '  I 

98  93 

i4  i; 


71   74   64 


69  89 

70  63 


92   90 
71   75 


94   91 
73   73 


91  89 
74  67 

93  92 

74  77 

87  87 
66  57 

94  93 
74  66 

90  94 

72  73 

92  92 

74  65 

91  91 

74  74 

93  90 

70  73 

88  85 

73  6* 

91  89 

74  76 

89  79 
73  60 

90  90 
73  74 

90  63 

69  68 

92  91 
69  65 

93  87 
66  65 

94  94 

72  67 

93  88 

71  55 

92  89 

73  65 

69  91 

72  63 

87 

70  62 


93   92   92 


95   90   86 
70   65   63 


93   97   92 


92   93 

73   71 


86  84 

61  63 

72  78 

60  61 

78  76 

59  57 

68  72 

66  66 

85  85 

62  62 

67  80 
54  54 

87  85 

62  63 

92  80 

66  60 

83  83 

56  60 

85  77 

64  62 

92  96 
72  68 

78  76 

61  60 

81  81 

67  64 

93  78 
66  62 

77  60 

60  60 

88  71 

68  64 

84  61 

61  65 

89  82 
64  62 

84  80 

53  60 

79  76 

63  59 

70  78 

61  60 

72  83 

61  62 

83  83 

57  59 

77  80 

62  62 

69  84 

58  60 


54   57 
86   65 


77   60 
57   52 


83   78 
59   52 


59   59   54 
96   76   74 


72   74 
63   62 


92   75   72 
68   66   63 


32  56  54 

92  76  76 

64  61  59 

76  77  77 

6J  67  59 

76  77  73 

4)  6)  53 


69   39   7i 


60   62   39 


80   82 
57   54 


74   80 
56   55 


72   80 
50   53 


73   72 
60   55 


72   71 
51   52 


76   82 
50   54 


76   83 
55   54 


73   75 
58   55 


81   80 
54   53 


76   77 
53   55 


70   81 
58   57 


73   60 
56   59 


72   64 
62   55 


72   72 
53   54 


61   61 
55   56 


71   70 
57   55 


81   80 
58   56 


72   73 
56   54 


79   79 

57   56 


73   62 
52   54 


74   78 
52   55 


74   75 
55   56 


76   81 
52   53 


78   80 
55   54 


73   75 
31   53 


51   48 
71   82 


66   '3   81 
49   54   55 


77   70   70 
57   58   56 


76   68   68 
56   32   57 


'6   60 
33   56 


71   72 
56   35 


49   51   64 


84   63 
56   56 


66   86 
61   66 


66   90 
50   60 


69   87 
61   51 


85   87   85 


89   69 
57   61 


62   64 

77 
57 


80   65 
53   55 


79  63  85 

56  60  64 

84  67  85 

55  63  52 

79  86  86 

57  60  66 

81  83  85 

56  57  55 


81   92 
32   59 


90   83 
56   53 


64   64 
57   62 


79   84   74 
53   54   52 


72 
54   33 


86   88   86 


79   84   84 
35   62   33 


85   87 

32   36 


87   89 
60   55 


81   86   88 
34   61   63 


81   8  7   90 
37   38   63 


81   83 
56   58 


65   89 
62   32 


63   86 
36   64 


65   66   64 
59   60   37 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Day  of  Month 


8        9       10      11      12      13      14      15      16       17      IS      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


EAST    TEXAS 


04 


ANDERSON 

ATHENS 

BON    MIER    2    E 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CLARKSVILLE    2    E 

COLDSPRING    5    SSM 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

CONROE 

CROCKETT 

OAIN«ERFIELD    9    S 

OIALVILLE    2    H 

EMORY    3   ESE 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 

FRANKSTON   2    Sta 

GILMER    2    M 

SLAOEHATER 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNT5VILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

■MMCK 

KIRBYV1LLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LCNGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

"AOISCNVILLE 

MARSHALL 
'  M1NEOLA  NO.  2 

MOUNT  PLEASANT 

NAC0G0OCHE5 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


95  9* 

72  69 

9»  88 

68  66 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

mhj 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


mi 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mill 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


97  81 
67  59 

el  89 

62  62 

98  85 

71  68 

98  85 

67  58 

95  92 

66  66 

91  93 

73  71 

96  95 

72  69 

96  85 

66  67 

91  85 

68  63 

90  85 

67  65 

96  82 

68  67 

90  91 

71  67 

92  8* 

69  66 

94  86 

70  68 

93  86 
67  66 

94  83 

66  58 

95  81 

67  63 

98  94 

71  68 

94  80 

67  61 

96  91 

68  67 

95  90 

67  64 

91  88 

70  66 

76  94 

63  61 

96  85 

68  60 

93  93 

71  67 

94  92 
67  68 

96  S2 

64  62 

99  89 
67  68 

90  91 

70  67 

96  93 

70  69 

94  81 

65  59 


68   61   66 


97   83 
66   57 


85   91 
65   65 


99 

99 

94 

96 

71 

71 

72 

71 

95 

95 

94 

96 

73 

74 

74 

73 

92   95   94 

64   68   69 


98   97   95 
70   69   68 


98   98   99 
70   72   72 


93   94 
70   71 


97   92 
74   75 


97   96 
70   71 


95   96 
69   72 


97   94 

75   74 


92   91 
72   72 


68   69   67 


96   94 
70   73 


94   94 
70   69 


91   93 
68   69 


90   93 
70   73 


98   98 
69   70 


93   92 
68   71 


98   97 
72   72 


96   96 
71   70 


89   91 
71   70 


95   96 
68   71 


94   94 
70   69 


94   93 
70   70 


94   96 
68   70 


92   93 
71   72 


98   97 
70   71 


93   92 
71   72 


99   96 
74   73 


93   93 
67   68 


94   95 
70   71 


94   94 
68   70 


99   98 
71   69 


93  94 
68  65 

95  95 

64  63 

95  95 

70  70 

94  94 

70  67 

93  93 

67  68 

95  95 

74  74 

92  95 

70  71 

95  93 

71  71 

94  94 
73  73 

91  90 

71  72 

95  96 
66  69 

92  95 

70  67 

93  93 

71  71 

95  95 

68  68 

95  94 

68  70 

91  93 

6°  68 

93  93 

72  72 

91  95 

70  69 

92  93 
70  72 

95  92 

70  72 

95  96 

70  70 

90  90 

72  70 

95  97 
66  63 

94  93 

71  68 

96  96 

68  66 

92  94 

69  67 

92  93 

71  70 

96  95 

69  69 

95  95 

70  69 

96  96 

71  72 

93  93 
69  67 

93  94 

69  70 

94  95 

69  67 

98  97 

69  65 


97  100  100 
69   69   71 


93   93 

70   72 


95   95 
70   69 


95   99 
66   69 


96 
70 


94   95   99 
70   69   70 


92   93 

72   69 


94   96 
71   68 


85   92 
69   64 


83   92 
69   68 


95  94  98 

65  67  69 

86  85  91 

69  68  70 

95  94  98 

70  71  72 

96  96  98 


90   96 
72   67 


92   97 
68   68 


67   71   66 


99   98 
72   71 


99  100 
73   74 


97   99  100 
70   73   70 


97  103  102 
72   71   70 


99  101  102 
72   74   73 


96  100  101 
69   69   69 

99   99   99 


71   70 


98   99 
76   74 


100   99 
73   74 


97   95 
72   71 


99   98  100 
64   62   62 


97   96 
72   73 


97   98   98 
70   71   71 


95   96   98 


98   98 
69   67 


98   95 
70   70 


99  100 
73   71 


99  100 
71   70 


98   95   96 
74   74   71 


99   98 
66   65 


97   98 
70   69 


95  98 
69  69 

96  97 
69  73 


71   69   72 


80   90 
70   66 


93   88   94 
66   69   65 


62   62 
95   97 


97  99  98 

70  73  73 

97  99  99 

72  72  72 

100  100  100 

72  72  71 

99  99  97 

75  74  73 

100  99  97 

74  74  72 

95  97  97 

68  69  61 

97  96  100 

69  72  71 


98   96   92 
72   72   72 


97   96 
70   69 


96  100 
70   69 


98  100 
72   73 


95 
73 

97  95   92 

69   73   70 

99   95   91 
69   72   71 

98  94   93 
74   72   74 

97   95   96 
71   73   72 

96   97   94 
68   70   72 


95   95 

74   75 


96   95   95 


69  73  72 

95  94  92 

72  69  74 

96  96  96 
72  72  72 


96   95 
71   71 


98   98 
68   70 


69   69   68 


96   93   96 
71   72   70 


96   96 
72   72 


71   76   73 


98   94 
73   73 


94   94   95 
67   70   68 


96   95   96 
72   72   70 


70   70   70 


96   96 
74   71 


100  100 
73   71 

9  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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93   92 


75   74   77 


96  92  90 

73  71  73 

93  92  91 

72  73  72 

90  92  85 

68  73  69 

88  83  82 

71  73  74 

95  90  90 

66  70  73 

90  87  85 

73  71  73 

94  93  89 
73  73  74 


92   91 
69   71 


90 
71 

92 

70 

90 
67 

94 
71 

92 


90 
72 

91 
70 

90 
71 

89 
70   71   73 


94   90 
70   69 


87   85   85 
66   66   64 


76   80   78 


71   79 
60   58 


69   74 
61   60 


70   75 
65   62 


81   81 
60   57 


84   82 
65   65 


82   84 
69   67 


65   85 
62   66 


70   75 
65   63 


80   79 
64   63 


80   78 
63   61 


78   80 
57   52 


85   87 
66   67 


72  75 

66  61 

80  75 

62  59 

74  79 

61  57 

72  78 

63  61 

87  85 

65  65 

74  78 
59  59 

71  82 

65  64 

68  80 

64  63 

80  77 

64  55 

87  86 

64  64 

79  77 

59  60 

85  83 

66  68 

80  82 

60  67 

71  80 

63  61 

70  77 

65  62 

78  83 

66  62 

75  80 
66  62 

73  80 
57  58 

76  80 

61  58 

77  79 
60  58 

78  80 
63  53 


70 

83 

57 

55 

73 

81 

59 

56 

73   70 
49   53 


57   57   55 


50  53  55 

83  78  69 

55  55  55 

75  69  82 

61  61  58 

85  75  66 

57  57  55 


57   57   55 

73   75   61 
54   59   57 


50   48   51 


54  56  56 

85  77  65 

57  54  53 

77  70  69 

52  53  54 

83  72  70 

56  57  53 

81  61  70 

52  53  52 


72   72 
55   56 


83   72 

57   57 


71 

50 


74  73  76 

50  55  52 

73  77  77 

49  52  53 

72  70  79 

56  60  61 


67 
63 


65   74 
59   62 


85   74 
62   65 


87   78 
65   60 


81  86  87 

57  60  63 

80  78  73 

58  57  52 

84  88  84 
55  60  63 

87 

63 

87  87  88 

57  62  64 

81  86  82 
55  61  61 

86  81  78 

61  65  62 

85  78  81 
60  62  60 


89   86 
55   62 


88   79 
64   67 


85   82 

61   60 


85   80 
59   59 


87   84 
56   68 


85   73 
56   60 


84   73 
57   60 


85  73 

57  61 

8  7  66 

60  60 

87  75 

62  65 

81  81 

65  66 

87  78 

64  65 

80  80 

63  63 

83  87 

66  69 

87  77 

59  59 

85  73 

59  62 

87  65 

60  64 

78  88 

64  60 

87  85 

65  63 

84  75 
59  65 

66  62 
57  60 

84  75 

57  61 

86  77 
64  55 


92.3 

68.2 


89.9 
68.5 


88.1 
64.3 

89.1 
64.9 

90.7 

67.9 

88.9 
64.8 

90.5 
66.2 

90.5 
70.5 

91.7 
67,9 

89.1 
66.9 

89.0 
68.2 

86.7 
67.3 

90.3 
62,9 

89.8 
67.5 

89.4 
67.3 

89.2 
66,6 

89.9 
66.2 

87.2 
64.1 

87.0 
66.7 

91.6 
66.3 

87,0 
65.1 

90.9 
67,8 

89.6 
66.1 

87.5 

67.9 

90.3 
65.2 

68.2 
65.9 

90.0 
67.5 

89.7 
66.5 

87,6 
66,5 

90.8 

67.0 

89.5 

68.5 

92.0 
68.8 

87.0 
63.8 

68.9 

65.2 


90.1 
66.9 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1965 


Station 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


PALESTINE 
PINELAND 
ROCKLAND  1  N 
RUSK 

SIMMS  2  NNW 
SPUR6ER  DAW  a 
SLLPMLR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
•ARREN 
KILLS  POINT 
«    *    • 
TRANS  PECOS 


OS 


ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMCRHEA 

CANDELARIA 

CHISCS  BASIN 

CCRNLDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  PASO  KB  AIRPORT 

FABENS 

FT  STOCKTON  KFST  RAOIO 

6RAN0FALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TlNA  1  S 

MARA'-'.-. 

■ARF»  SC  2 

■ 

iNS 

'  TIC* 

■ 

no  it » 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Mil 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

ML! 


MAX 
MM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MB 


MAX 

MB 


MAX 

MB 


MAX 

MB 


MB 


97   90 
71   65 


94   93 
66   64 


91   S3 
66   63 


92   82 
65   65 


95   93 

70   67 


99   86 
70   54 


97   Bl 
67   56 


96   82 
68   62 


9?   92 

68   67 


99   84 
68   63 


78   85 
62   60 


99   86 
67   65 


90   86 
65   59 


MB 
i'H 


92   94   95 


97   96 
68   70 


92   91 
70   71 


91   91   90 

67   68   70 


65  68  71 

92  93  95 

65  7?  71 

91  94  96 
63  68  71 

92  93  93 

70  71  71 

96  93  93 

68  68  71 

92  93  94 

68  72  72 


86   85 
68   62 


98   97 
74   71 


90   91 
68   63 


94   95 
66   67 


62   68   62 

94   90   92 
57   62   66 


95   96 
73   72 


89   87 
66   66 


92   91 
62   69 


96   93 
64   66 


97   97 
67   70 


91   82 
59   5» 


93   92 
55   60 


90   90 
60   52 


88   89 
63   59 


97   92 
69   68 


80   78 
88   58 


93   93 
71   62 


101  too 


98   92 


?l    7() 


■I  I   94 


9?   90 
66   6f 


92   90 

.-    I- 


/. 


92  94  93 

69  70  67 

95  97  95 

67  65  63 

99  99 

67  64 

92  91  89 

69  71  69 

92  91  90 
69  68  64 

93  95  95 

67  65  62 

94  97  96 
69  68  65 

93  93  92 
69  68  66 

91  93  93 

68  68  63 

95  95  95 
66  66  61 

94  95  94 
73  72  70 


LOO 

65 


79   80 
5'   5 


90   90 

70 


100  100 

M 


90   80 
68   72 


91   87   92 


93   97 
69   67 


101 

70 


93   94 
66   65 


100  100 
69   65 


60   66   60 

94   96   94 
66   68   69 


97   95 
63   65 


101   97 
66   68 


88   81 
57   56 


99   99 
71   69 


100  100 
69   68 


01  102  99 

68  67  65 

93  91  92 

71  70  69 

97  97  96 
65  68  68 

98  97  98 
71  71  68 


102  102 
70   70 


93  100 
72   67 


98   99 
71   71 


98   95 
66   65 


101  103 
73   73 


71   72   69 


96   95   94 


100   97   95 
73   73   73 


95   95 
71   65 


|0 
61 


93  91 

66  64 

101  100 

72  67 


102  102 


101 
68 


93   93 
59   58 


98  102 
73   74 


100   99 
60   66 


103  101 
59   60 


85   89 
63   66 


98   98 
58   60 


95  100 
70   71 


93   94 
65   65 


93   95 

59   64 


98   97 
61   62 


98  102 
61   65 


96   97 
61   61 


90   92 
58   58 


97   98 
52   52 


92   90 
55   54 


98  104 
62   64 


98  100 
63   60 


83   81 
65   65 


95   99 
66   68 


101  105 
59   64 


90  84  83 

68  62  63 

104  98  98 

72  71  66 

97  94  86 

67  65  61 

101  94  96 

69  68  72 

87  87  78 

66  61  66 

96  90  90 

59  64  57 


65 

101 


89   85  85 

56   60  57 

02  100 
65   69 

99   88  89 

62   68  66 


02  105  105 

64  66   63 

•9  101  100 

65  62   64 


104 

70 


100   83   94 
69   hi       6  1 


96   86   84 

>.',   I.H        '.4 


,  :        ... 

ll      96   97  100  102   99   91 

'.  I         'I        7f, 
8*l«f*n'«  H'r1*a  TolKwlnu  f.i- 
II 


90   90   90 
69   70   71 


94   91 
71   69 


95   93 
69   70 


89   90 
70   72 


90   89 
69   69 


90   90 
71   71 


94   93 
69   68 


92   89 
70   72 


72   73   72 


38   82 
63   51 


88   91 
66   63 


93   85 

64   54 


97   92 
65   57 


82   82 
64   60 


84   83 
55   42 


95   76 
69   62 


79   77 
60   50 


89   81 
58   47 


93   95 
65   58 


92   96 
70   59 


84   81 
49   49 


85   76 
53   39 


90   85 
59   57 


86   83 
57   53 


93  84 
64  56 

76  75 

53  52 

90  90 

67  68 

94  94 
64  55 


99  102   96 
67   70   62 


1,1  1,4 


89 

72 


80  77  81 

64  61  54 

77  72  78 

64  59  56 

78  72  79 

65  60  56 

85  84  82 

68  66  68 

85  76  78 

63  61  56 


5  9 
85 


80 
62 


80   86 
51   50 


80   85 
50   50 


81   88 
49   49 


39   40   44 


83   85 
52   60 


96   98   92 
57   69   70 


61  63  66 

44  52  58 

90  63  72 

U  61  |0 

68  89  84 

|g  61  ,,\ 


78  71  87 

54  58  51 

75  74  73 

53  55  54 


83   73 
54   55 


74   71 
50   48 


74  71  71 

51  56  54 

79  69  84 

55  58  57 

75  75  75 

52  54  54 


67   76 
60   54 


68   72 
57   59 


81   80 
51   54 


81   84 
62   63 


60   68 
54   51 


84   84 
45   52 


71   76 
53   60 


84   82 
55   58 


81   86 
52   54 


68   73 
49   56 


77   77 
58   56 


79   79 
48   49 


86   87 
58   56 


65   73 
55   55 


71   78 
54   53 


79   75 
54   59 


69   71 
49   50 


65   75 
55   56 


75   84 
53   39 


70    lb       86 
65   63   63 


87   85 

56   65 


84   89 
58   67 


84   74 
61   62 


83 
6! 


79   83   86 
55   61   63 


85  86  65 

54  66  50 

74  87  90 

60  64  43 

90  92  88 

51  67  52 

92  94  86 
57  65  61 

77  80  80 

55  60  53 

93  81  71 
50  61  41 

74  88  90 

55  57  52 

89  80  71 

63  60  52 

87  91  80 

59  63  49 

77  91  90 

53  55  49 

77  91  92 

56  58  53 


86   86 
52   49 


85   90   82 
57   61   49 


85   89   88 
50   53   49 


85   84   80 
47   52   50 


78   89   81 
56   67   53 


88   90   61 
57   63   32 


80   75   65 
52   56   41 


90   90 
55   63 


93   94 
56   61 


95   95   62 
59   63   61 


81   90   82 


81   88   I! 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
ER    1965 


Station 

Dai 

of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SIERRA  BLANC* 

MAX 

Mm 

89 
65 

81 
63 

84 

58 

88 
58 

86 
60 

89 
62 

87 
63 

87 
60 

87 
62 

89 
61 

85 
63 

90 

58 

93 
56 

93 
56 

90 

64 

89 
56 

86 
59 

87 

57 

68 
56 

81 
57 

79 

44 

82 
42 

87 
44 

83 

59 

74 
58 

80 
50 

80 
53 

89 
56 

85 
65 

74 
43 

85.5 

57.0 

VAN  HORN 

MAX 

min 

81 
66 

86 
63 

88 
62 

86 
66 

91 

90 
67 

90 
65 

90 
65 

91 

65 

92 
63 

92 
65 

93 

66 

97 
63 

98 
60 

96 

60 

93 
63 

87 
65 

90 
62 

90 
63 

88 
62 

87 

55 

86 
50 

89 
53 

72 
62 

74 
58 

80 
55 

83 
52 

90 
56 

86 
67 

68 
52 

87.5 
61.1 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

S3 
67 

92 

63 

93 
69 

99 
65 

96 
73 

93 
70 

94 
69 

94 
70 

97 
68 

94 
63 

96 
75 

98 
68 

98 
60 

100 
65 

100 
62 

98 
61 

79 
66 

87 
63 

92 

62 

93 
63 

81 

54 

85 
51 

87 
56 

72 
57 

72 
59 

80 
54 

77 
58 

92 
55 

92 
62 

73 
49 

89.6 
62,6 

TSLETA 

•   ft    ft 

MAX 

Mm 

95 

68 

86 
65 

87 
62 

82 
60 

92 

63 

91 

68 

88 
63 

86 
62 

85 
62 

87 
63 

91 
65 

82 
66 

90 
61 

95 
59 

95 

60 

95 

57 

92 
62 

88 
59 

88 
56 

88 
56 

80 
44 

80 
42 

83 
45 

89 
63 

84 
58 

61 
52 

85 
56 

85 

57 

90 
61 

79 
50 

87.3 
58.6 

EOHAROS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

99 

77 

94 
7* 

96 
74 

99 

73 

100 
75 

98 
73 

98 
73 

97 
73 

96 
72 

97 

70 

102 
72 

101 
74 

97 
75 

99 
72 

101 
71 

101 
72 

99 

75 

96 
71 

96 
69 

93 

72 

96 
73 

91 
69 

92 

70 

91 
71 

86 
65 

70 
60 

65 
59 

74 
59 

84 
62 

89 
60 

93.2 
70.2 

BIS  LAKE  •  2 

MAX 

Mm 

97 
65 

75 
61 

90 
66 

86 
66 

98 
71 

96 
68 

92 
68 

96 
68 

93 

64 

95 
62 

98 
67 

95 
66 

95 
64 

95 
65 

99 

68 

103 
69 

99 
70 

85 

68 

85 

64 

84 
64 

87 
62 

66 
55 

82 
57 

84 
57 

72 
54 

71 
56 

70 
57 

76 
54 

85 
59 

89 
53 

88.0 
62.9 

BLANCO 

MAX 

Mm 

97 
73 

93 

69 

92 

71 

93 
71 

99 
65 

97 
74 

90 
71 

95 
67 

95 
66 

97 
65 

98 
62 

99 
64 

97 
70 

99 
72 

99 

70 

98 

70 

97 
71 

95 
74 

94 
74 

93 
73 

94 
72 

95 
67 

77 
64 

76 
65 

78 
59 

69 
56 

68 
57 

79 
51 

85 
52 

89 
58 

90.9 
66.5 

BOERNE 

MAX 

Mm 

92 
71 

90 
66 

94 

68 

95 

71 

94 
72 

86 
72 

93 

70 

92 

64 

97 

64 

99 
62 

97 
58 

95 

65 

96 
66 

97 
68 

96 
65 

95 

70 

93 
73 

93 
70 

94 
72 

91 
73 

93 

74 

86 
65 

85 
67 

80 

65 

71 
59 

63 
58 

B0 
58 

86 
49 

88 
56 

91 
54 

89.7 
65.5 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

96 

75 

92 
72 

94 
73 

91 

73 

97 
74 

95 
74 

95 
72 

95 
72 

93 
68 

93 

65 

100 
69 

97 
70 

95 
74 

96 

72 

98 
71 

98 
72 

96 

74 

94 
75 

93 

68 

91 

69 

92 
73 

91 
73 

68 
71 

96 

70 

92 
66 

67 
58 

66 

5  9 

75 
57 

84 
60 

98 
66 

90.6 
69.6 

BRADY 

MAX 

Mm 

99 
71 

78 
61 

93 
62 

97 
69 

98 
64 

99 

69 

99 
69 

95 
65 

95 
66 

97 
65 

99 
65 

97 

63 

95 

65 

99 
65 

100 
71 

101 
73 

97 
69 

94 

69 

95 
69 

95 

70 

93 
73 

90 
59 

85 
59 

85 

59 

78 
53 

70 
55 

69 

55 

80 
51 

96 
51 

90 
53 

91.6 
63.6 

BURNET 

MAX 

Mm 

93 
69 

90 
67 

94 
69 

96 
74 

95 
72 

92 
72 

93 

66 

93 
63 

94 
63 

94 
66 

94 
65 

96 
71 

96 
69 

96 

70 

94 
72 

93 

75 

92 

74 

90 

72 

91 
73 

90 
73 

93 
75 

90 
62 

80 
66 

76 
61 

73 

55 

67 
59 

79 
57 

64 
50 

86 
59 

84 
55 

99.3 
66.5 

CAMP  MOOD 

MAX 

Mm 

93 

74 

94 

67 

98 
66 

100 
68 

98 
71 

96 
72 

95 
72 

96 

67 

97 
62 

102 
63 

100 
62 

98 
67 

99 
69 

98 
66 

100 
66 

99 

70 

97 
73 

95 
72 

96 
69 

94 
73 

95 
72 

90 
69 

87 
69 

83 
66 

77 
60 

65 

56 

80 
59 

87 
53 

88 
54 

82 

60 

92.6 
66.3 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MM 

97 

73 

92 

68 

96 
71 

98 
71 

98 
72 

94 
71 

95 
72 

95 

70 

96 
62 

102 

61 

102 

71 

102 
72 

97 
73 

98 
72 

99 

72 

97 
71 

93 
72 

92 
71 

91 

67 

92 

71 

92 
71 

92 

66 

90 
69 

89 
67 

89 
59 

65 
56 

79 

60 

87 
54 

88 
57 

63 
57 

92.7 
67.4 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

97 

64 

76 
59 

89 

62 

86 
65 

96 
68 

95 
63 

92 

64 

92 
65 

92 

63 

94 
58 

96 
62 

92 
63 

95 
58 

95 

63 

98 
65 

102 
70 

99 
71 

88 
62 

85 
68 

84 
64 

89 

61 

68 
51 

83 
52 

81 

54 

71 
51 

70 
52 

76 

56 

78 
50 

87 
53 

90 
50 

87.9 
60.2 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

94 
76 

97 
74 

99 
74 

100 
74 

99 
76 

97 

74 

97 
74 

97 
73 

97 

70 

103 
67 

102 
73 

98 
73 

100 
75 

101 
71 

100 
71 

100 
73 

97 
75 

94 
68 

94 
65 

95 
73 

91 
72 

92 

70 

91 
71 

88 
70 

71 
58 

65 
58 

74 
61 

65 
60 

90 
62 

77 
60 

92.8 
69.7 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

92 

70 

90 
58 

97 
68 

99 

67 

101 
70 

97 
68 

97 
69 

97 
67 

100 
64 

101 
61 

97 
60 

100 
65 

100 
68 

100 
69 

102 
70 

100 
70 

94 
67 

93 

71 

95 
68 

94 

70 

94 
71 

90 
56 

66 
60 

91 
57 

74 
51 

72 
55 

85 
58 

91 
49 

95 
55 

87 
53 

93.4 
63.6 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

89 
71 

92 

67 

95 
69 

98 
71 

95 
70 

93 
71 

94 
70 

94 
67 

97 
66 

98 
65 

97 
62 

96 
67 

99 
66 

98 
70 

98 
70 

95 
69 

93 
69 

93 

66 

93 
72 

91 
71 

94 
72 

89 
62 

82 
65 

78 

65 

72 
58 

65 

57 

78 

56 

86 
50 

83 
54 

77 
54 

90.1 
65.4 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

95 

72 

90 
65 

90 
71 

95 
73 

97 
72 

95 
71 

89 
71 

93 
65 

92 
67 

95 
63 

97 
61 

97 

68 

96 

72 

97 
72 

98 
72 

96 

71 

96 
73 

92 
74 

93 

73 

92 

72 

92 

74 

93 
63 

76 
63 

77 
62 

77 
57 

65 
57 

61 

56 

79 
50 

83 
57 

88 
64 

99.2 
66.7 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
69 

94 
62 

97 
67 

99 
69 

97 
71 

95 
70 

93 

69 

94 
67 

95 
62 

99 
61 

96 

58 

97 
64 

99 
69 

98 
68 

99 
69 

96 
70 

93 
73 

92 

74 

93 

72 

93 

74 

92 

64 

85 
64 

85 
64 

77 

63 

72 
58 

66 
59 

81 
56 

87 
48 

91 
51 

75 
55 

90.5 
64,7 

JUNO 

MAX 

Mm 

100 
71 

93 

70 

97 
72 

98 
73 

too 

74 

99 
73 

96 
74 

97 
70 

97 

70 

99 
63 

104 
65 

103 
69 

99 
69 

100 
75 

100 
74 

101 

74 

98 
73 

95 
67 

91 
65 

98 
65 

91 
74 

87 
66 

91 
68 

89 

68 

85 
62 

73 
60 

68 
59 

80 
55 

85 

51 

89 
60 

93.4 
67.6 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

95 
68 

95 
63 

92 
64 

99 
69 

98 
70 

95 

72 

95 

70 

96 
64 

95 

60 

96 
59 

99 
55 

98 

60 

95 
65 

97 
63 

98 
65 

98 
68 

95 

70 

94 

70 

93 
71 

93 
71 

92 
72 

92 
65 

91 
66 

85 
62 

91 
56 

78 
55 

77 
55 

81 
47 

86 
51 

88 
54 

92.2 
63.3 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

97 
72 

84 
64 

B9 

67 

97 
70 

99 
73 

96 
72 

93 

71 

95 
69 

93 
67 

96 
64 

96 

64 

97 

66 

97 

68 

100 
72 

100 
73 

99 

73 

96 
74 

94 
74 

94 

73 

92 
73 

92 

73 

94 
63 

89 
63 

75 
61 

77 
55 

70 
56 

6  8 
61 

80 
52 

85 
53 

89 
58 

90.8 
66,5 

LANOTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

100 
78 

too 

79 

00 
80 

98 
80 

too 

80 

100 
79 

100 
74 

too 

76 

100 
77 

101 

77 

103 

76 

102 
78 

102 

78 

102 

78 

102 
77 

102 

78 

103 

75 

98 
65 

93 

66 

93 
67 

93 

68 

93 
69 

93 
72 

88 
69 

69 

61 

68 
61 

68 

60 

69 
60 

75 
61 

76 
61 

93.0 
72.0 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

93 

71 

92 
67 

95 

64 

98 
66 

95 
75 

92 
72 

96 
71 

94 
65 

99 

68 

102 

60 

98 
58 

96 

64 

97 

65 

97 
65 

98 
63 

96 
69 

93 

71 

93 
71 

93 

71 

93 
72 

9* 
72 

96 
65 

82 
66 

80 
59 

74 
56 

79 
58 

86 

50 

87 
52 

85 
55 

85 
55 

92,0 

64,5 

LLANO 

MAX 

Mm 

97 
72 

84 
69 

92 

72 

99 
76 

102 

75 

100 
74 

95 
73 

97 
70 

99 
69 

99 
67 

98 
66 

LOO 

70 

101 
75 

L03 
73 

102 
73 

101 

74 

99 
75 

95 
75 

96 
76 

96 
74 

5 

96 
63 

85 
64 

78 
63 

80 
59 

72 
60 

68 
62 

84 
54 

89 
56 

92 
63 

93.1 
68.9 

MASON 

MAX 

Mm 

99 
70 

S3 
62 

93 
66 

101 
71 

97 
67 

94 

67 

94 
67 

96 

64 

97 
65 

97 
62 

97 
61 

96 
64 

99 

64 

too 

71 

100 
72 

101 
71 

98 
71 

95 
68 

91 
72 

91 
71 

94 
62 

94 
63 

82 
62 

81 
69 

75 

61 

69 
57 

65 

60 

80 
50 

85 
55 

89 
61 

91.1 
64.9 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

96 

67 

92 
63 

88 
72 

99 

69 

98 
70 

93 
73 

96 
73 

95 
73 

98 
71 

100 
68 

98 
73 

96 
75 

97 
72 

101 
72 

103 
70 

99 
72 

95 
71 

86 
68 

86 
65 

91 
77 

85 
64 

85 
55 

87 
61 

85 

59 

74 
60 

73 
57 

74 

60 

86 
58 

91 
65 

76 
55 

90.8 
66.9 

MENARD 

MAX 

Mm 

90 
69 

93 

60 

95 
66 

97 
66 

96 
63 

95 

68 

94 
67 

95 
65 

96 
60 

98 
59 

96 

58 

98 
62 

100 
69 

99 
67 

101 
72 

98 
70 

94 
70 

94 
73 

94 
72 

93 
73 

91 
72 

86 
61 

84 
62 

76 

59 

72 
52 

69 
59 

82 
60 

88 
46 

92 
49 

85 
54 

91.4 
63.4 

MERT2CN 

MAX 

Mm 

95 
73 

92 
64 

90 

72 

99 
69 

96 
73 

93 

70 

95 
68 

93 

70 

95 
69 

97 
62 

93 
65 

97 

67 

97 
69 

100 
72 

103 
72 

101 

73 

94 
71 

87 
66 

91 
71 

85 
63 

84 
60 

61 
57 

77 

58 

77 
54 

74 
57 

84 
63 

98 
54 

93 
60 

87 
55 

91.0 
65.4 

020NA 

MAX 

Mm 

100 
66 

91 
63 

93 
66 

93 
69 

101 

70 

98 

7  0 

95 
69 

97 
68 

97 
68 

97 
61 

101 
64 

99 
69 

98 
65 

98 

70 

100 
69 

101 
69 

99 
71 

90 
67 

86 
65 

90 
72 

85 
60 

91 
60 

92 
61 

85 
58 

80 
56 

75 

59 

81 
54 

88 
55 

91 
58 

92.9 

64.6 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

99 
67 

91 
59 

95 

70 

94 
67 

96 
70 

97 

70 

97 
68 

97 
69 

98 
66 

100 
67 

98 
64 

LOO 
66 

102 
66 

102 

69 

105 
7* 

103 
75 

101 
72 

95 
72 

97 
70 

95 
70 

92 

61 

85 
59 

86 
60 

83 
58 

82 
54 

75 
54 

84 
54 

89 
56 

96 
54 

95 
56 

94.3 
64.6 

PANDAlE 

MAX 

Mm 

98 
70 

94 
72 

95 
76 

97 
72 

too 

71 

99 

75 

95 
75 

96 
74 

96 
75 

98 
63 

94 
63 

94 
64 

98 
63 

98 
65 

100 
70 

100 
75 

99 
75 

94 

66 

91 
61 

92 
66 

9  1 
74 

87 
66 

84 
71 

96 

68 

82 

64 

72 

61 

76 
61 

71 
54 

85 
64 

89 
64 

92.0 

67.9 

PRAOE  RANCH 

MAX 

Mm 

95 
64 

97 
64 

96 
68 

95 

94 
60 

95 
61 

94 
63 

96 
69 

94 
65 

96 
64 

92 

67 

90 
65 

98 

96 
58 

94 
58 

95 
60 

64 

64 

65 

93 
69 

92 

71 

90 

70 

89 
65 

9* 

60 

80 
59 

74 
58 

72 
57 

55 

53 

91.3 
62,8 

RANKIN 

MAX 

Mm 

88 
66 

89 
63 

86 
68 

98 
70 

96 
72 

92 
70 

94 
70 

95 
69 

95 
68 

98 
64 

96 
71 

99 
69 

94 
66 

99 
68 

99 

72 

94 
72 

88 
70 

86 
66 

85 
64 

89 
70 

84 

63 

84 
53 

86 
60 

81 

57 

76 
57 

72 
55 

77 

5  9 

86 
56 

90 
64 

84 
53 

89.3 
64,8 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

100 
68 

82 
60 

90 
64 

88 
70 

98 
74 

97 
70 

95 
69 

95 

70 

95 
67 

95 
64 

102 
65 

94 
67 

98 
67 

99 
69 

103 
75 

102 

75 

93 
66 

95 

70 

90 
73 

93 
67 

67 
53 

74 
54 

87 
56 

85 

57 

74 
52 

73 

54 

79 
5  9 

61 
54 

88 
56 

94 
55 

69,9 
64,0 

RCCKSPR1N6S 

MAX 

Mm 

91 
69 

93 
65 

95 

67 

96 
68 

99 
67 

96 
67 

94 

70 

94 
67 

94 

66 

100 
65 

98 
63 

95 

6  8 

97 
69 

97 
67 

98 
67 

95 
67 

92 
66 

89 
64 

89 
65 

90 
67 

rt9 
6b 

87 
65 

86 
65 

89 
6* 

85 
63 

60 
63 

80 
56 

86 
53 

83 
54 

83 

56 

91.3 
64.7 

SAN  AN6EL0  DAM 

MAX 

Mm 

98 
67 

74 
62 

90 
68 

87 
70 

96 
74 

95 

70 

93 

71 

92 
72 

91 

69 

94 
67 

92 
68 

93 
69 

96 
70 

97 
73 

98 
72 

100 
75 

100 
72 

92 
71 

91 
72 

90 

68 

93 
67 

69 
59 

80 
60 

78 

58 

69 
55 

71 
56 

75 
61 

82 
57 

87 
59 

92 

56 

88.5 
66.3 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER   1965 


Station 


Day  ol  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19 


22     23      24      25      26     27      28      29      30     31 


SAN  ANGELO  «S  AIRPORT 
SAN  SABA 
SONCRA 

STERLING  CITY 
TARPLEV  1  E 
UVALDE 

■ATER  VALLEY 
•    »    • 
SOLTH  CENTRAL       0 
AOSTIN  hB  AIRPORT 
ALSThELL  WL  REFLGE 
BEEVILLE  S  NE 
BRENHAM 
CANYON  0AM 
CHAPMAN  RANCH 
CCLLHBUS 
CCRPLS  CHRIST  I 
CCRPLS  CHRISTI  »B  AP 
CLERC  3  N. 
ELGIN 
FLATOMA 
FLORESVILLE 
GCLIAO 
GCN2ALES 
HALLETTSVlLLE  1  N 

tEhEDY 
KIMMVIUI 
LI  G0AN4E 

LbLIHS 

»■»   i 

•  10  I 


MAX 

Mm 


MAX 

ion 


tux 

HOI 


MAX 
.'•'.IN 


MAX 

Mm 


MAX 

M1N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mi.'. 


MA/ 

HB 


MAX 
MIN 


79  90  89 

67  64  71 

100  81  93 

72  63  71 

86  94  96 

62  70  72 

100  77  88 

66  58  58 

96  95  99 

70  66  64 

97  96  93 
72  69  67 

99  76  89 

66  60  65 


93   97 
71   72 


90   91 
72   75 


97   97 

74   73 


93   95 

71   71 


96   94   95 
72   70   72 


93   93 
72   72 


96   95   96 


92   92 
79   79 


95   96 
74   72 


99   95 
75   7? 


99   96   98 
74   74   73 


94   93 

70   66 


98   99 
65   70 


96   99   95 
64   65   64 


97   99   98 
68   69   72 


87   98   94 

68   70   70 


98   98   93 
75   76   75 

93 
73 

98 
72 

96 
71 

98   96   98 
75   74   75 

94 
75 

96   90 
74 

92 

so 


01 
73 


95   97 
70   71 


92   94 

73   69 


94   98 

70   70 


95   96 
74   73 


96   95 
74   71 

96  101 


72   73   71 


99   98 

72    71 


100 
70 


102 
71 


98   96 
69   72 


98   96 

74   75 


92   95 
73   72 


91   95 
69   '1 


95   96 

'2   71 


96   91   97 


•,'.  101  101 


95   94 


9'   9« 


94   94 


»7   95 


.'    .. 

>4    '* 


100   97 
72 


94   95 
71   67 


96   91   96 
71   68   66 


93   93 
67   64 


98  100 
64   65 


94   96 
67   62 


97   96 
69   66 


93   92 
68   64 


92  96 

74  72 

90  69 

70  76 

89  94 

73  73 

92  95 

73  70 

90  95 

73  69 

92  92 

74  74 

93  92 
65  73 

92  91 

60  80 

94  92 

75  76 

86  92 

75  70 

97  97 

75  70 

92  93 

71  70 

97  97 

70  67 

95  95 

74  72 

94  94 

71  72 

95  97 
73  66 

93  98 

72  72 

95  95 

72  70 

94  95 

75  73 

92  95 
72  70 

95  95 

70  70 

93  95 
70  6) 

91  92 

7)  (4 

97  96 

70  70 

92  94 

69  66 

95  »4 

70  »• 

-,/  '.I 

70  69 

;*  /> 

95  95 

75  75 

•  •  90 

I  1  it 


99   95 
67   66 


98   96 
63   62 


98   94 
60   63 


99  101 
68   70 


104  100 
60   57 


96  105 
64   64 


94   97 
62   64 


99  98  97 

71  75  74 

96  92  92 

68  69  74 


102  100 
71   71 


99   95   95 


102  100 
70   70 


97 

68 


100 
71 


100 
63 


100   98 
71   72 


102  103 
68   70 


105  103 
67   70 


100 
66 


101 

H 


6| 


99  100 
64   6  7 


102 
73 


98   97 
62   63 


99   96 
63   67 


1 7 
41 


101 


98  99  103 

70  73  74 

96  102  102 

69  71  70 

95  94  90 
66  66  68 

102  103  101 

71  70  71 

98  100  100 

66  63  62 

98  100  101 

69  67  66 

96  97  96 
63  67  68 


99   97 
74   74 


94   92 

75   74 


100  100  100 
72   74 

100  101  101 
72 

98 
72 

94 
72 


96  98 

72  74 

95  95 

75  7* 

100  98 

69  72 

93  95 


99  100 
74   72 


98  96   96 
72  74   70 

100  100  100 

72  72   70 

99  99   99 
75  72   72 

96  97   98 

72  71   73 

102  103  102 

71  71   71 

98  99   99 


100   99 
67   74 


99   96 
74   73 


101  102  101 

71  66  63 

99  99  102 

68  70  70 

100  100  96 

65  65  72 


95   93 
73   72 


99   96 
73   72 


71   70   68 


104  105  100 
70   72   70 


96 
69 

101 
67 

102 


97   97 
72   75 

99   97 


99  100 


90   90 
||    II 


70 


90 


74 


100  100 
73 


96  94  96 

76  79  75 

96  98  98 

71  74  74 


72   74   73 


96   95 

72   75 


96 
73 


ion 
72 


100 
68 


97   96 
75   73 


97   93 

74   77 


99   98 
73   74 


98   98 
73   74 


101  100 
71   71 


102  101 
72   72 


71   72   72 

93   94   95 
75   77   77 


102 

73 


94   84 
75   61 


94   95 
73   75 


e6  88  87 

64  71  70 

98  89  90 

60  64  61 

98  98  96 


97   95 
71   72 


92   70 
67   53 


94   93 
77   75 


91   89 
76   73 


88  92 

73  73 

94  94 

75  74 

93  91 

75  75 

92  92 

73  72 

92  91 

82  79 

92  93 

76  76 

93  95 

74  75 

94  90 
74  74 

96  94 

74  73 

97  96 

73  73 

92  92 

75  75 

92  94 

74  75 

95  95 

74  73 

97  97 

76  7* 

93  94 
7*  74 

92  93 

78  77 


74   74   75 


94  90  95 

74  74  75 

92  94  94 

74  74  75 

96  69  95 

62  77  78 

99  98  99 

76  69  75 

94  98  95 
76  75  75 

95  96  96 
74  74  75 

95  95  94 

74  73  74 

'< )  9  1  94 

75  74  76 

95  92  94 

76  76  79 

89  88  89 


85   82 
59   57 


84   86   79 


63   81 
68   67 


83   90 
70   69 


91   87 
75   75 


76   76 
66   65 


76   70   69 


85   85 
72   71 


89   83 
70   70 


78   65 
70   68 


73   80 
67   65 


68  76 

69  67 


83   78 

70   69 


90   86 
7  1   69 


-  | 


77   75   84 
55   56   63 


72   67 

60   60 


70   76 
55   59 


67   80 
56   57 


69   66 
57   57 


75   78 
53   60 


72   66 

59   59 


79   74 
71   62 


87   72 
61   56 


70 

■>6 


83   69 
65   60 


64   60   55 


78   78 
68   63 


77   72   61 
62   57   59 


79   67   86 
43   56   57 


90   94   75 
56   59   55 


87   91 
56   56 


82 
58 


67   92 
57   52 


89 
53 


63   65   66 


60   65   67 


91 
67 


69   87 
62   62 


89 
72 


89   60 
66   66 


62   87   84 
58   66   64 


84   90   90 


86   69   92 
61   67   67 


87   19   80 
59   63   64 


86   87 
39   63 


84   89 
60   61 


80   89   16 

94   54   61 


I  IK 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1965 


Station 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18 


19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SAN   ANTONIO    MB    AIRPORT 

SAN   MARCOS 

SCALY 

SE6UIN 

SINTON 

SM1THVILLE 

WASHINGTON    STATE    PARK 

YOAKUM 

II        *        * 


UPPER    COAST 


08 


ANAHUAC    TBCD 

ANSLETON 

BAY   CITY    WATERWORKS 

8AVT0WN 

BEAUMONT 

CLEVELAND 

DANEVANG    2    SE 

EL   CAMPO 

FREEPORT    2    NW 

5ALVEST0N   NB   CITY 

HOUSTON   MB   CITY 

HOUSTON   MB   AIRPORT 

LIBERTY 

MATAGORDA   NO    2 

MAURBRO 

SEW   GULF 

ORANGE   *   NM 

PALACIOS    FAA   AIRPORT 

PIERCE 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

"CRT  ARTHUR  MB  AJRpnRT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  C  CONNOR 

SUGAR  LANO 

THOMPSONS  J  MSM 

VICTORIA  MB  AIRPORT 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


94   97 
72   70 


98   93 
69   68 


96   94   98 
72   69   69 


95   99 
72   70 


98 
75 

90 


96  100 
74   70 


95  95 

69  70 

94  91 

71  69 

96  93 

70  72 

90  93 

71  71 

95  94 

71  71 

92  92 

68  66 

91  93 

72  73 


92   89 
72   72 


86   88 
76   81 


91   93 

73   76 


92   94 

74   71 


95   94 
70   70 


94   92 
73   75 


95   93 
71   70 


95   93 
71   71 


93   91 
68   68 


92   91 
74   76 


70   68   69 


93   92 

75   80 


94   90 
72   72 


94   94 
71   72 


95   93 
75   74 


93   92 
R2   81 


95   93 
71   72 


93   92 

71   69 


94   95 
75   75 


71   73   70 


99   98 
69   70 


100   99 
72   72 


97   95 
75   75 


99  100  100 
70   70   72 


101  102 
72   74 


93   94 
70   71 


91   91 
69   73 


92   94 
72   74 


93   92 
72   76 


95   94 
74   75 


95   95 

68   68 


96   93 
72   74 


99   95 
72   7* 


90   92 
72   75 


88   89 
82   63 


96   92 
78   79 


96   95 
73   75 


94   96 
72   75 


92   94 

78   78 


94   92 
75   72 


93   94 
70   72 


93   93 
69   70 


91   91 
80   78 


96   97 
69   71 


95   93 

80   81 


94   93 

75   78 


96   94 
72   74 


94   97 
75   77 


93   93 
82   82 


93   94 

73   74 


93   95 
69   72 


97   96 
75   76 


94  93 

72  68 

88  90 
70  67 

89  94 
70  68 

92  93 
72  69 

94  93 

72  69 

94  95 

67  64 

93  95 

72  70 

95  96 

70  67 

87  91 

71  71 

89  90 
79  77 

93  93 

75  73 

93  94 

74  72 

9*  95 

71  68 

91  94 

71  71 

93  95 

70  72 

90  94 
70  69 

93  92 

68  63 


89   91   94 
74   72   70 


93   95 

67   61 


91   97 
72   70 


91   91 
73   73 


94   95 
71   66 


92   92 
74   70 


99   93 
82   78 


90   94 
72   70 


95   96 
72   72 


65   62   67 

97  100  100 
69   70   69 


98 
70 

104 
72 

92 

69 

95 
67 

99 
67 


100 
64 


102 
74 


101  102 
69   71 


95   94 
74   71 


94   97 
70   72 


95   95 
74   75 


94   94 
67   67 


99  101  101 
69   70   71 


94   96   96 
76   78   76 


92   93 
71   70 


94   94 
72   79 


93   91 

65   69 


97  100 
65   66 


98  98  98 

75  78  79 

93  91  93 

72  74  76 

95  97  97 

73  76  74 


97  105 
71   72 


95   96 
60   83 


99   99 
71   75 


98  96 
69   68 

97   97 

69  67 

99  99 

70  70 

99 
70 

01  100   98 
76   74   75 

95   95   95 
74   74   71 


100  100 
73   73 


101  100 
70   72 


101  102 
73 


96  96  97 

72  74  72 

95  93  94 

72  70  70 

96  96  95 

73  74  73 


93   94 
76   75 


96   95 
75   73 


98 

69 


97 
71 


97   97   96 
74   73   72 


99  100 
73   72 


97   97   96 
71   72   70 

94   92   92 


79  78  80 

95  95  95 

74  70  72 

96  96  96 
73  71  71 

95  95  94 

71  69  69 

92  91  92 

61  81  81 


93   94   94 


96   94   96 
74   75   77 


72   71   70 


97   98   96 
76   74   75 


97   96 

73   77 


97   95 

70   73 


99   96 
71   69 


97   95 
72   74 


94   95 
77   77 


94   96  94 

71   71  73 

100  101  96 

72  74 

97  93 

75  72 


90  92 

74  74 

91  90 

78  76 

93  93 

77  73 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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72   77   76 

95   94   95 
67 


70   72 
95   92 


91   89 

79   76 


91 
78 

93   94   92 
73   75   76 


90   95 
75   74 


77   79   74 


73   75   76 
93   94   95 


96  95  97 

77  76  78 

95  93  95 

75  70  76 

93  91  93 
72  71  73 

96  95  96 
75  74  75 

94  95  94 
77  77  79 

91  94  89 

74  73  74 

97  93  93 

69  74  74 

95  96  96 

74  74  76 


91   91 
72   73 


90   85 
75   74 


93   88 
73   72 


68   87 
75   73 


90   91 
77   76 


89   87 
73   72 


86   89 
76   75 


91   92 
75   74 


90   88 
77   75 


85   86 
77   79 


84   86 
78   76 


85   89 
76   75 


91   85 
73   74 


91   91 
79   75 


93   96 
75   74 


94   89 
74   73 


91   90 
74   73 


90   90 
79   73 


95   90 
74   72 


91   89 
76   76 


91   91 

77   77 


92   89 
78   75 


90   91 
72   74 


89   89 
74   75 


93   90 
76   74 


94   90 
74   73 


90   93 
75   75 


83 
62 


95 
69 


90 
68 


81 
68 


86   85 
67   63 


92 
71 

80 
73 

91  89  84 

71  72  72 

90  88  84 

75  70  70 

90  87  83 

74  67  69 

88  85  82 

72  64  54 

90  87  85 

72  72  69 

93  92  85 

72  68  69 


90 

73 


9C 
69 


87   84 
68   65 


77   74   72 


86  84 

60  60 

83 
62 

85  79 

61  60 

77  66 

60  57 

62  75 
68  60 

63  72 

57  58 

80  70 

70  60 

80  79 

62  60 

82  80 

63  62 

75  72 
65  64 

76  65 

61  56 

79  66 

62  60 

85  76 

58  57 

78  72 

64  63 

85  78 

62  60 

85  79 

60  60 

82  74 

54  56 

80  70 

63  57 

88  79 

61  60 

82  76 

64  62 

84  75 

60  61 

78  68 

59  61 

92  78 

74  63 

85  78 
68  65 

86  77 

61  59 

85  78 

60  60 

77  68 
64  57 


72   65 
63   60 


80   74 
59   54 


83   73 
59   53 


74   68 
62   60 


60   72 
66   61 


81   74 
61   57 


60   59   57 


76   71 
61   54 


69   79 
61   56 


84   87 
60   65 

86   86 


61 


64 


93   94   94 
62   67   72 

80 


65   85 
59   64 


87   89 
60   62 


92   84 
63   63 


82  ai 

65  69 

87  89 

62  67 

89  90 

63  66 

83  85 

64  63 

88  79 
68  69 

86  64 

59  61 

89  90 

65  67 

89  89 

64  66 

89  87 

65  65 

60  81 
70  65 

89  86 

66  63 

87  90 

67  65 

88  85 
63  70 

88  91 

65  69 

87  68 
63  65 

88  90 

63  66 

87  78 

66  67 

68  90 

65  65 

90  91 

62  65 

91  91 

64  71 

87  77 

67  68 

79  84 

69  64 

89  89 

63  69 

87  85 

67  71 

89  90 

64  68 

88  88 
62  66 

89  88 

66  64 


67.0 
92.7 


92.4 
69.1 


94.7 
73.1 


89.6 
69.0 


93.0 
68.3 


90.1 
69.5 

89.0 
70.4 

90.5 
69.8 

68.2 
70.9 

89.8 
71.4 

90.4 
66,4 

90.4 
71.3 

92.4 
69.9 

89.0 
71.4 

85.5 
75.8 

89. 1 

73.1 

90.5 
71.8 

89.9 
69.3 

90.1 
73.6 

91.1 
70.2 

90.3 
69.5 


89.4 
73.4 


92.4 
67,8 


91.5 

74.0 


88.6 
72.6 


90.5 
70.8 


92.0 
72.9 


90.6 
76.4 


91.0 
70.9 


90.6 
69.5 


91.7 
71.8 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Day  of  Month 


12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


•  •   • 

SOUTHERN 
ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE  3  S 
BENAVJDES  T  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
CCTULIA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENC1NAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FCWlERTON 
FREER 

KAFF1E  RANCH 
LA  PRYOR 

LAREDO  «8  AIRPORT 
LAREDO  NO.  2 
CILTCN 
PEARSALL 
PCTEET 

SIC  GRANDE  CITY  J  . 
TILDEN 
ZAPATA 

•  •    • 
■ALLEY 

■MVILlf  »8  AJPpnOT 

M  » 

«<  AllI'.  »»a  »» 

■ 
•  imc» 


MAI 

m 


MM 

mm 


MM 

ma 


mm 

mh 


71 

too 


9S  97 

70   75  67 

99   98  96 

72   74  69 


100 

71 


poo  100  100 

7?   75   71 


98   97  102 


1(17  99  98 

71  73  69 

1 00  99  99 

76  74  74 

104  102  103 

70  70  72 

102  100  98 

74  73  74 

95 


97 

70  70  70 

99  99  100 

72  72  70 

98  98  98 
72  72  72 

99  98  99 
70  70  70 


98  102 
77   79 


98   98  100 


5' 
72 

100 
68 

1-1 
71 

100 
74 

101 
75 

102 
73 

101 
73 

103 
75 

100 
75 

100 
74 

104 

72 

ICO 
75 

97 
70 

102 

70 

98 
72 

100  100  100 

70   71   70 


100   96 
75   73 


100 
72 


100   98 
73   75 


102  100 
7*   74 


101   95 
74   73 


100   96 
72   73 


101   96 
74   76 


99   95 
75   75 


103  101 
70   74 


103   99 
74   73 


105  103 
73   72 


102   98 
75   74 


98   95 
71   72 


101  107 
71   75 


98   97 
72   72 


100 
74 


94   95 
72   70 


95  100 
70   72 


98   98 
72   72 


98   97 
74   66 


98   98 
72   69 


97  98 
72   68 

98  98 


69 


97   96   96 
75   74   70 


101   99 
71   67 


99   97 
73   71 


101   98 
70   66 


99   99   98 


97   98 
69   69 


99   98   98 
72   72   66 

98 
72 

99 

FC 


98   95 

70   69 


100   96 
69   67 


95  105 

72  70 

102  100 

65  68 

99  105 

67  69 

97  102 

74  71 

97  102 
67  74 

105  101 

71  72 

104  103 

67  69 

104  101 

71  75 

102  99 
70  75 

99  105 

69  69 

98  104 

69  72 

100  105 

68  69 

97  101 

73  73 

99  103 

70  69 

103  101 

69  69 

97  103 

70  73 

97  102 

67  69 


98  99 

73  71 

100  98 

71  65 

100  101 

69  68 

100  101 

73  73 

101  102 

74  72 

103  103 

73  73 

101  100 

71  69 

102  102 

74  71 

100  100 
74  71 

101  102 

70  67 

101  102 

73  73 

103  102 
73  72 

100  102 

73  73 

100  100 

70  68 

101  102 

69  69 

100  100 

72  73 

101  101 

70  70 


98  98  95 

73  76  76 

100  91  97 

70  75  76 


102  101 
69   71 


100  100 
72   74 


99  101 
74   75 


100 
79 


100 
75 


99   99 
73   73 


100  101 
76   77 


100   99 
74   73 


102 
73 


99   97   99 
75   78   76 

100   98   99 


74   76   79 


102  102 
73 


103  101 
73   73 


106  104 
72   72 


101  102 
74   75 


100 
69 


101  100 
73   72 


100 
72 


101  100 
75   75 


98   98 
75   75 


103  102 
76   75 


100  100 
76   76 


97   97 
77   68 


100   94 
75   69 


100   91 
74   71 


99   98 
77   69 


100   95 
79   75 


98   90 
77   72 


96   95 
76   74 


101   97 
77   74 


98   95 
78   74 


103   96   98 


100   95 
78   71 


103  100 
77   78 

101  100 


73 

100 


99   99 
71   72 


73   72   72 


99  100 
72   73 


98   98  100 


100  101 
>4   72 


101 
72 


102  103 
73   74 


100  102 

72    74 


10)  100 
72   70 


>4    ■< 


100 
78 


100  101 
73   69 


97 

7? 


101  100 
73   70 


93  98  98 

74  72  68 

103  100 

75  74  70 


') 


102  101 
76  79 

105  103 

67  74 

97  103 

63  68 

105  102 

70  71 

103  99 

68  68 

100  104 

68  70 

99  104 

68  71 

100 

71  71 


97   94   93 
70   75   76 


101  101 
78   78 


101  102 
73   72 


99  101 
71   71 


102  102 
72   69 


99   97 
72   70 


100   99   98 
69   70   70 


101  100   99 
78   78   80 


100   97   98 
73   74   76 


100   99   98 
71   71   71 


101  100  100 
73   73   76 


99  100 
75   75 


99   99   99 
79   79   80 


99   98 
75   74 


98   97 
71   71 


101  103 
71   73 


101  102 
73   73 


96 

74 

103  102 

7*  7* 

101  101 

76  76 


96   96 
73   76 


99   98   99 
75   76   75 


96   96   98 
75   75   75 


101  100  100 
75   75 


99   98 
77   78 


96   97 
75   71 


97   95 
77   73 


98   98 
74   72 


98   97 
75   65 


92   92 
79   75 


92   93 
76   67 


98   97 
72   71 


97   90 
77   72 


75   70   70 


100  101 

70 


100   95 
78   75 


>', 


•I 


100   99 

7/   75 


101  100 

M    U 


101  100 

71    75 


I  '  I   I  'i  1   1  '  ■ 
•,    f)|    •  - 

130  - 


92   93   91 


75 
100 


96   98   84 


76   72   72 


79  66 

61  56 

84  85 

68  64 

75  65 

61  58 

72  67 

63  58 

71  64 

61  59 

66  78 

59  56 

71  82 

60  60 

64  81 

59  58 

63  77 
59  59 

75  63 

58  58 

68  64 

58  59 

73  63 

58  58 

75  67 

64  62 

73  73 
63  59 

70  82 

59  59 

74  68 

62  56 

72  69 
62  57 


77   68   79 
66   64   65 


80   67 
63   58 


72   64 
61   57 


63  66   82 

64  59   60 


78   67   81 
64   60   62 


65   61   69 


88   71   65 
66   62   59 


69  91 

61  64 

87  90 

63  62 

88  93 

62  62 

85  92 
65  65 

92  92 

62  65 

92  91 

62  65 

88  92 

64  68 

86  92 

63  63 


87   91   84 
67   70   63 


86   92   84 
59   62   60 


80   86   91 
57   57   57 


88   90   88 
57   64   61 


85   89   83 
57   67   60 


77   67 
61   61 


83   90   93 
58   63   69 


86   67   88 
65   67   68 


79   67   68 
62   64   66 


81   8  7   90 
62   65   69 


84   69   91 


66   70   74 


79   62 
64   67 


63   61   67   69 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

Ml 
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RA 

TURE 

:s 

SEPTEMBER 

TEXAS 
1965 

Day  of  Month 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16  |  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAN   BENITO 
wESLACO    2    E 

MAX 

MTN 

MAX 

Mm 

96 
74 

97 
72 

98 
75 

97 

70 

99 
73 

97 
72 

98 
75 

97 
72 

97 
74 

95 
73 

98 
75 

95 

73 

98 
75 

96 
72 

98 
75 

95 
72 

96 
75 

96 

70 

95 
71 

99 
66 

99 
71 

98 
74 

98 
75 

97 

73 

99 

75 

98 
74 

100 
72 

97 
72 

99 
74 

96 
72 

96      95 
74       76 

96       95 

74       78 

96 
77 

96 
76 

95 
75 

95 

77 

95 
75 

93 

74 

9* 
75 

95 

77 

95 

78 

95 

77 

95 
74 

91 
70 

83 
71 

85 
71 

85 

73 

85 
72 

86 
73 

76 
69 

76 
62 

83 
61 

80 
63 

ae 

64 

89 
67 

90 
65 

92 

67 

91 
69 

94.1 
73.0 

93.5 
71.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day   ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HIGH    0LAIN5 

01 

VEGA 

SNOWFALL 
5N    ON    GND 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1-sJ 

8   S  S 

I 

Station 

a  o 

ffl  -H 

+j  +» 

>H    O 
3   V 
(0   U 
O  -rt 

c 

ea  -o 
+j  © 

fH    Q) 

o  a. 

<0  w 
& 

o 

1 

> 
< 

5  1 

|        1 

a    1 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

8 

« 

8 
3 

3 
A 

8 
A 

to 

8 

i 

• 

1 

0 

Hi 

<   »  s 

ABILENE    WB    AIRPORT 

17 

6.2 

11.1 

32 

w 

20 

57 

66 

42 

36 

0 

3 

i 

2 

0 

0 

6 

72 

4.1 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

20 

6.6 

15.3 

52 

SE 

09 

73 

82 

49 

44 

6 

2 

i 

1 

0 

0 

10 

77 

4.5 

AUSTIN    WB   AIRPORT 

14 

3.3 

8.5 

25 

NW 

30 

75 

85 

54 

52 

5 

3 

3 

1 

0 

l 

13 

63 

5.1 

BROWNSVILLE   WB    AIRPORT 

13 

6.6 

10.7 

29 

SE 

17 

64 

90 

57 

67 

5 

2 

4 

0 

1 

i 

13 

73 

4.3 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

13 

7.0 

12.1 

32 

SE 

16 

62 

89 

55 

64 

3 

4 

4 

1 

0 

0 

12 

67 

5.1 

DALLAS   WB    AIRPORT 

15 

6.5 

11.6 

34 

SE 

17 

72 

84 

57 

52 

2 

3 

3 

0 

0 

1 

9 

77 

4.3 

DEL   RIO   WB   AP 

12 

7.5 

9.0 

23++ 

15 

18 

60 

77 

55 

42 

3 

2 

4 

2 

0 

0 

11 

" 

5.1 

EL   PASO   WB   AIRPORT 

22 

1.2 

6.4 

32 

SW 

07 

49 

65 

45 

33 

5 

1 

1 

1 

1 

0 

9 

86 

2.8 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

15 

5.1 

10.3 

30++ 

16 

16 

71 

62 

53 

49 

4 

3 

1 

1 

0 

1 

10 

- 

3.8 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

34 

NE 

22 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

3 

1 

2 

0 

18 

63 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

0 

6 

3 

0 

0 

1 

10 

- 

- 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

12 

3.3 

9.2 

28++ 

36 

22 

84 

88 

59 

64 

4 

4 

4 

3 

0 

0 

15 

66 

5.7 

LUBBOCK   WB   AIRPORT 

17 

4.5 

11.5 

28++ 

2 

30+ 

64 

74 

50 

42 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

9 

- 

4.3 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

16 

6.0 

10.6 

29++ 

16 

20 

63 

75 

45 

39 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

7 

- 

4.3 

PORT    ARTHUR   WB    AIRPORT 

11 

2.6 

9.5 

41 

NW 

22 

67 

90 

59 

69 

2 

6 

3 

3 

1 

0 

15 

70 

6.0 

SAN   ANGELO   WB    AIRPORT 

16 

5.0 

9.7 

28++ 

19 

20 

64 

79 

51 

43 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

11 

- 

4.6 

SAN   ANTONIO   WB    AIRPORT 

13 

5.1 

9.7 

42 

S 

05 

75 

88 

50 

50 

6 

1 

4 

0 

1 

0 

12 

80 

4.7 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

12 

4.0 

9.4 

46    * 

ENE 

22 

83 

86 

56 

61 

5 

4 

3 

1 

2 

0 

15 

- 

5.9 

WACO   WB    AIRPORT 

15 

5.4 

10.4 

37++ 

18 

19 

60 

68 

46 

44 

2 

3 

1 

2 

1 

0 

9 

- 

4.3 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

17 

5.5 

11.4 

32++ 

25 

18 

73 

81 

44 

45 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

6 

" 

3.6 

S*e  R*ft.r*)iic«  Not*i  Following  Stalion  Index 
-    321    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
SEPTEMBER   1965 


Day  Of  Month 


10      11      12      13      14      IS 


16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


27   28   29   30   31  H  K 


LOW  ROLLINS  PLAINS  02 
WORDS  CRKK  BAN 


NORTH  CCNTRAL       OJ 
BARDwELL  OAN 


BEL70N  DAM 
BENBROOK  DAM 
DEN  1  SON  DAM 

4RAPEVINE  DAM 

LA VON  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLMOOSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

•HITnEY  dam 


•   •   • 
EAST  TEXAS         0* 


0AIN4EREIELO  9  S 


SPoRGER  DAM  B 


TRANS  PECOS 

RED  BLUFF  DAM 


CDwARDS  PLATEAU 
AMIITAO  DAM 


IAN  1N6ELO  DAM 


•    •    • 
SOUTH  CENTRAL 


Mfvuif  l  -' 
■      CAM 


•    #    i 


" 


EVAP 
WIND 


EVAP 
HIND  ISO 
MAX  95 
MIN  J  72 


EVAP  .67  .10 

WIND  110   35 

EVAP  .681  .22 

HINDI  19   61 

EVAP1  .39  .26; 

WIND  113   691 

MAX  911   8» 

MIN  69;   61 

EVAP  .661  .23 

WIND  126   65 

MAX  96 


.23  .63 

100  102 


,39  .37 

123   B7 

93|  97 
73   63 


EVAPl  .55 
WIND  162 


EVAP  .60!  .25 
MIND  139;  38 

MAX  I    au         OA 


9*   96 

Til   69 


EVAPl  .51  .11 

HINDI  1061  67 

MAX  I  96;  79 

MIN  72!  67 


EVAP 
HIND 
MAX 

MIN 


EVAP  .72  .12 
HIND  12*   66 

.37 

177 


21 
66 
(0 
71   69 


39  .30  .66  .32 
B3  186  107  60 
93 

72 

.62 

97 
96 
73 

.3* 
112 

.3* 

75 
95 
73 

.39 

85 
92 

70 


65 

73 

il 

31  .66 

.32 

61 

156 

166 

91 

95 

96 

63 

70 

72 

31 

.62 

.50 

66 

171 

178 

25 

.29 

.38 

37 

99 

98 

92 

«6 

93 

70 

72 

7S 

18 

.37 

.62 

<.e 

66 

97 

93 

93 

■  95 

68 

71 

71 

20 

.38 

• 

33 

91 

* 

29 

•  66 

.66 

73 

131 

169 

96 

95 

93 

68 

72 

76 

73 


.26 
32 

.60 
70 

.27 
33 
92 
73 

.37 
7* 
9* 
73 

.33 

80 

.25 

37 
93 

73 

.39 
75 
91 
71 

1.02 
192 

.35 

75 
95 


7k 


EVAP  .60  .07 
HIND  93  32 
MAX  97  87 
MIN    75   72 


16  .33  .38  .33  .09 

17  82  87  30  36 
96  95  95  96!  99 
72  73   73  76  73 


.61 

77  112 

97  96 

73  71 


.63  .31  .35  .62 

61   65   66   58 


.32  ,26  .65  .58 


32  100 

92   96 

67|  70 

.60  .35 

125  65 

91  95 

70  70 


EVAP  .38  .321  .20  .61  .31  .32  .26 

HIND  71  951  76  86  66   68  36 

MAX  86  86  91  92  96   97  95 

M|N  66  62  63  70  73   73  73 

EVAP  .31  .28  .27  .30  .25  .22  .25 

WIND  .  •  .  .  •  I  •  ! 

MAX  96  97  «S  96  93   96  97 

MIN  72  70  70  70  70   72  71 


EVAP  .35  .23  .32  .28  .27  .61 
HIND  127   33   55   37   S3   39 

MAX    •    •  l   •  I   •    - 


MIN 

EVAP 

.39 

.36 

.16 

.26 

.62 

.33 

HIND 

60 

106 

32 

65 

86 

61 

MAX 

92 

67 

63 

79 

90 

91 

MIN 

67 

67 

66 

65 

66 

67 

EVAP 

.60 

.30 

.65 

.33 

.35 

.63 

MINC 

111 

69 

101 

73 

110 

166 

MAX 

93 

69 

93 

96 

93 

9) 

"IN 

71 

71 

69 

70 

71 

70 

.28  .28 

25  17 

97  99 

75  75 


.28  .36 
36 

96   92 
72   70 


.23 


EVAP  .63  .12  .28  .16  .39 
WIND  132  76  60  71  66 
93  73  95  66  96 
WIN    61   63   65   66   71 


•!•• 


WIND  123 


74 


7  0 


.30  .36 

102  116 
97   96 

70   71 


,21 


92  161 
102j  97 

72   72 


.31 
22 
99   95 

71,   70 


130 


.321  .591  .22 

137  200 


.17  .26  .16 


.50  .391  .62 

165,  109  93 

91   92  92 

72|   73|  76 

,48  .23  .27 

166  101  113 

12  .32 

131  124  137 


.35 

103 


.15  .12 

631  65 

82  61 

66;  60; 

.09'  .14 
31   69 


131   55 


.60  .36  .27  .26  .23  .16  .  I 

185  166!  106   67,  108  133  59 

90   87   91   90   93  80  61 

72!   73   721   72   72  67  661 


.29  .35  .36  .65 

26   37  69  86 

98  100  100  97 

75  73  72 


.19  .19 

101  92 

67  93 

67  70 

.16  .30 


.33  .62 

71 


36  23 
90  91 
66   66 


70   66   66   63   73 


Ml  f<»P  .27  .12  .26  .16  .22  .16  .17  .23  .28  .27  .27  .27  .21 


re 


WIND  120   70   60  100   10   10   60   10   70   70 

fVAP  .41  .26  .63  .30  .66  .63  .27  .11  .17  .12  .12  ,16  .13 


.30  .60 

72  66 

92  92 

66  66 


60   90 


.18 

■0 

93 
66 

.22 


11 
32 
89  93 
68   67 


RIM  109   36   32 

•A»     91   91 

«IN    71   69   69 


11  102 

15 

72   72 


11 

61 

60 

61 

(t 

61 

61 

61 

71 

77 

16 

69 

93 

72 

•>4 

13 

13 

16 

17 

96 

71 

72 

70 

61 

M 

67 

66 

72 

71 

71 

4* 


70 


.33 

217 


.41  .50 

146  151 

91 

l£      T2j 


.54 
172 
92 
69 


126  139 

,501  .52 

19*  216 

96!   90 

71j   7! 

.50  .69 
1391  156 

9T   91 

76   72 


.1? 

170 


HI 

91 

69 


.11  .36  .36!   . 

49  233  166  ni 

90  89   92   85 

TIJ  76j   76!   67 

.51  .251  .251  .36 

163  125  125  189 


.20  .30  .26  .281  .151 

101   (2  112  1361  108 

88   86   91   91  86 

72   72   72   76i  66 


.22  .26 

43  68 

.11  .28 

19  99 

86  65 

62  53 


19  .06, 
37 
82  76 
36   50 

.23  .10 

66   27 

67J  60 

.12  .16 

59  51 

77  86 

51  57 


20  .24 

33  46 

81  85 

58  39 

09  .21 

17   38 

24  .20 
36   60 

22  .17 
30  26 
S3  85 
60   61 


16  .25 
15   36 


4' 


19  .19 
39  116 
86   86 

63   60| 


.16 
73 
73 

63 


82 


.65  .37  .36  .51 


157  137  13* 

891   87   87i  76j 

72j   Tol  70|  62 

198  120!  99 

.55]  .16  .60! 

165]  191  132 

911   89!  691 

1  "|  "! 

31  .11  .23  .16 

107  110  101  126  76 

90   96   95   90  69 

76   75   T6|  761 


91  100   25 
891   92   92 
701   63 


21  .26  .12  .161 


90   88 
71   69 


.29  .21 

136  32 

62  67 

66  63 

.14  .37 

39  33 

66  65 

62  631 


.6*  .521 
163  169 

90   961 
69   69 

.51  .31 

166  120 

92  86 

66  69 


IVAI  .19  .20  .32  .17  .41  .20  .27  .26  .32  .27  .40  .63  .28  .14  .16 

•6  43   61   60  107  '4  76   36  36  13  73   13   10  160   30 

-».     91  11   16   16  16  91  II   10  12  13  16   17 

■  |N     76  '-        74    75  „  ,..  P|    70  61 


17   96 

73   74   13   73 


.40  .36 

141  161 

14  II 

73  76 


65 


66 


.60  .61 

65  73 

65  83 

62  60 


.23  .23  .32 

110  120  170 


.16  .28 

162  128 

•  1  11 

71  71 


.11 
25 

.14 

35 

82 


20  .23 

81   92 

B4   77 
52   54 

15  .23 

71|  106 

14  .26 
57|  86 
8  0  81 
55 


15  .251  .23,  ,20  .27 

74   65   37   66  112 


76   85 

531  59 


65   90 

59   61   63 


75   56l  66   52  102 


-  ,17 
86  65 
76  83 
69   65 


.15 


.25  .27 

31  16 

79  81 

31  33 


.23  .20 

111  136  132 

91  89  86 

72  71  76 


.26  .22  .29 

136  69  116 

86  91  91 

73  73 


.12  .26 

133  140 

91  90 

73  73 


16  .11 

36!  26 
75   87 


73   75 
56   60 


.27  .35 

36  66 

86  82 

33  60 


30 
130  160 


.19  .14  .22 

•7  121  121 

•I  73   83 

61  62!  II 


.25    .16    .23 

44  23  68 
91,  961  91 
59!     60!     65 

23    .SO    .66 
122 

88 
56 

.25 
36 

.17 

80 
90 
63 


19  .26 
16  13 
90  92 
63      65 


35 

47 

86 

67 

58 

58 

18 

.18 

33 

17 

34 

.20 

57 

35 

83 

89 

56 

17 

.11 


11.09 
3112 


9.366 
2490 
91.1 
66.8 

8.00 
1892 

10.188 
2289 

9.55B 
2653 
88,9 

67.0 


!«•  Hmtmmtcm  No4«*  following  Button  Inrlo* 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
SEPTEMBER    1965 


Day 

Of  Month 

3  •.  & 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■20£ 

THOMPSONS  3  NSN 

EVAP 

.2* 

.25 

.17 

.17 

.29 

.25 

.13 

.26 

.25 

.34 

.19 

.24 

.28 

.25 

.27 

.28 

.18 

.28 

.21 

.19 

.17 

.14 

.27 

.09 

.25 

.19 

.01 

.21 

.24 

■  20 

6.49 

WIND 

46 

3: 

2! 

32 

11 

48 

47 

51 

6C 

76 

44 

37 

38 

39 

40 

44 

68 

87 

7' 

51 

TO 

7! 

87 

67 

89 

92 

69 

62 

46 

?9 

1683 

MAX 

9* 

98 

9* 

95 

96 

92 

84 

91 

93 

92 

88 

97 

97 

98 

99 

81 

90 

92 

92 

85 

88 

88 

85 

81 

84 

74 

63 

84 

88 

92 

89.6 

MIN 

72 

72 

70 

69 

70 

73 

73 

71 

70 

66 

68 

70 

73 

72 

71 

69 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

68 

69 

59 

37 

55 

56 

64 

65 

68,5 

ft   ft   ft 
SOUTHERN           09 

MlLEY 

EVAP 

.40 

.28 

.30 

ft 

.76 

.37 

•  25 

.33 

.31 

.29 

.35 

.38 

.42 

.29 

.36 

.38 

.42 

.35 

.32 

.33 

.35 

.40 

.27 

.24 

.20 

m 

w 

.15 

.20 

.24 

9.58B 

HIMC 

53 

3C 

28 

ft 

13 

46 

38 

52 

25 

17 

18 

31 

35 

34 

34 

4( 

70 

7! 

61 

54 

73 

71 

55 

47 

57 

55 

44 

19 

13 

21 

1267 

MAX 

102 

101 

102 

* 

104 

103 

96 

103 

100 

101 

103 

102 

101 

102 

102 

102 

99 

91 

97 

IOC 

96 

97 

95 

94 

91 

76 

74 

88 

93 

96 

97.1 

MIN 

75 

75 

76 

■  " 

76 

76 

73 

77 

74 

73 

73 

74 

75 

76 

74 

73 

74 

75 

78 

76 

76 

75 

76 

74 

67 

64 

64 

64 

63 

69 

73.0 

LA8E00  NO.  2 

EVAP 

•  »7 

.38 

.43 

.40 

.41 

.34 

.32 

.34 

.34 

.28 

.41 

.40 

.40 

.30 

.44 

.46 

.43 

.36 

.36 

.43 

.40 

.23 

.27 

.20 

.10 

.05 

.10 

.16 

.24 

.17 

9.52 

WIND 

57 

43 

49 

59 

65 

55 

3J 

47 

33 

13 

4^ 

53 

61 

61 

39 

»1 

92 

87 

73 

9( 

97 

61 

33 

42 

44 

35 

20 

9 

22 

16 

1567 

MAX 

102 

104 

101 

102 

101 

103 

100 

101 

103 

102 

99 

101 

101 

100 

102 

97 

96 

96 

97 

97 

95 

*1 

95 

87 

81 

72 

85 

95 

97 

89 

96.3 

MIN 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

71 

74 

73 

74 

73 

71 

72 

72 

7S 

75 

73 

73 

75 

73 

73 

68 

65 

62 

65 

69 

70 

71.8 

RIO  GB4NDE  CITY  J  W 

EVAP 

. 

. 

. 

. 

.39 

.34 

.38 

.33 

.32 

.35 

.37 

.36 

.39 

.42 

.36 

.48 

.38 

.34 

.37 

.64 

.39 

.07 

.12 

.58 

.50 

.12 

.17 

.24 

10.266 

WIND 

61 

46 

40 

32 

60 

33 

47 

J8 

34 

28 

26 

38 

30   45 

50 

61 

82 

(1 

66 

66 

85 

84 

64 

37 

51 

60 

70 

41 

19 

26 

1559 

ft   •    ft 

LONER  VALLEY        10 

«C  COOK 

EVAP 

.41 

.52 

.37 

.40 

.33 

.26 

.36 

.30 

.35 

.44 

.40 

.43 

.40 

.40 

•  44 

.4} 

.46 

.39 

.39 

.42 

.42 

.43 

.17 

.41 

.32 

.12 

.11 

.18 

.21 

.26 

10.73 

WIND 

139 

91 

89 

111 

123 

96 

88 

'5 

74 

89 

78 

94 

101 

90 

107 

140 

165 

1ST 

127 

124 

181 

186 

130 

70 

160 

157 

176 

127 

33 

60 

3437 

MAX 

97 

101 

100 

97 

97 

96 

100 

102 

104 

97 

100 

99 

98 

102 

98 

9T 

94 

94 

97 

100 

94 

94 

97 

91 

95 

85 

76 

96 

102  102 

96.7 

MIN 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

72 

69 

69 

73 

72 

74 

73 

72 

™ 

7* 
.36 

" 

75, 

75 

75 

73 

72 

7* 

70 

65 

64 

69 

T* 

72.3 

•ESLACO  2  E 

EVAP 

.25 

.33 

.36 

.40 

.38 

.37 

.29 

.28 

.35 

.25 

.36 

•  44 

.32 

.34 

.30 

.34 

.35 

.33 

.30 

iS 

1, 

.22 

.12 

.17 

.10 

.14 

.19 

.25 

.21 

9.05 

WIND 

31 

34 

54 

54 

79 

51 

37 

36 

45 

29 

61 

67 

39 

55 

81 

100 

92 

74 

s 

66 

31 

31 

42 

44 

55 

38 

21 

29 

1696 

MAX 

99 

102 

100 

99 

100 

95 

97 

96 

96 

101 

96 

99 

101 

99 

97 

94 

96 

98 

95 

i 

93 

92 

87 

86 

81 

84 

93 

92 

93 

93.0 

MIN 

7* 

74 

74 

74 

74 

75 

73 

75 

73 

71 

73 

74 

76 

74 

74 

721 

75 

TS 

77 

71 

76 

73 

75 

74 

73 

67 

66 

7* 

73 

73.8 

(A)      EVAPORATION  MEASURED    IN   A  SUNKEN  SCREENED   PAN  OF   24-INOH    DIAMETER. 
(F)       ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION   PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

ft 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24   25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

68 

67 

68 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

70 

72 

70 

67 

67 

65 

64 

60 

60 

64 

64 

54 

54 

56 

56]  56 

58 

61 

60 

63 

56 

63.9 

6  INCHES 

8  AM 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

74 

72 

72 

71 

71 

69 

62 

65 

66 

61 

60 

61 

61 

^8 

61 

64 

63 

65 

62 

66.1 

12  INCHES 

8  AM 

76 

- 

18  INCHES 

8  AM 

76 

- 

2  FEET 

8  AM 

75 

72.0 

3  FEET 

8  AM 

74 

71.4 

4  FEET 

8  AM 

72 

70.6 

6  FEET 

8  AM 

66 

67.4 

8  FEET 

8  AM 

64 

63.4 

BUSHLAND  1  WSW  -  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.    VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  6LUE  GRAMA  GRASS. 
SLOPE  1  %  TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 


Sftft  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   323   - 


STATION  INDEX 


_ 

z 

OBSERVATION 

o 

z 

W 

U 

g 

TIME  AND 

X 

0 

| 

P 

P 

TABLES 

STATION 

1 

2 

COUNTY 

E 

15 

3 

OBSERVER 

Q 

l 

5 

i 

i 

ej 

$ 

% 

if 

Q 

E 

1 

£ 

^- 

ASERNATHY 

0012 

HALE 

33    30 

101    50 

3159 

p* 

M.    0*    HOOD 

ABILENE    WB    AIRPORT 

0016 

02 

TAYLOR 

] 

32    26 

99    41 

1762 

NIC 

-;c 

U    S    WEATHER    BUREAU 

ACKERlY    3   SE 

003*    01 

HOWARD 

3 

12    31 

101     40 

2760 

6f 

LEONARD    COLEMAN 

0050    06    LAMPASAS 

1 

31    IB 

98    10 

1072 

It 

: 

LUTHER    D    H1GGINS 

ALBANY 

0120    03    SHACKELFORD 

32    ** 

99    18 

1438 

74 

It 

JOHN    D.    WILLETT,    JR. 

ALEOO    *    SE 

0129,  03.  PARKER 

13 

32    39 

97    3* 

790 

it 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

01*k    09    JIM    WELLS 

5 

27    ** 

98    04 

84 

14 

LEONARD    M.    HAH0NE7' 

ALL?  SCW    RANCH 

0160    06 

EDWARDS 

3 

30    03 

100    23 

T 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

ALPINE 

017*'  05 

BREWSTER 

30    21 

103    40 

4*55 

6F 

61 

WILLIAM    H.    HUOGINS 

ALTO    5    5W 

0190    0* 

CHEROKEE 

* 

31    36 

95    09 

260 

MRS.    0.    LURL1NE    FELDER 

ALVIN 

020*    08 

BRAZORIA 

s 

29   23 

95    15 

49 

it 

CITY   OF    ALVIN 

ALVORD    *    NE 

0206    03 

WISE 

15 

33    23 

97    39 

80C 

: 

U    S    FOREST    SERVICE 

i"»=I--:    MB    AIRPORT 

0211    01[  POTTER 

I 

33    1* 

101    42 

160* 

MIC 

HIE 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

A-ISTAO    DAM 

022SJ  06    VAL    VERDE 

11 

29    28 

101    02 

11*1 

6' 

»t 

e* 

INT    BOUNDRY    ♦    WATER    COM 

ANAhuAC    TBCD 

0235    08    CHAMBERS 

9 

29   47 

94    40 

2* 

84 

Bt 

ANAHUAC    TBCD 

ANDERSON 

02** 

0*!  GRIMES 

30    29 

95    59 

330 

•>z 

5F 

WILLIAM    J.    BARGER 

AKDRENS 

D2*fl 

Ol!  ANDREWS 

3 

32    19 

102    32 

3172 

6F 

: 

ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 

ANGLETON 

0257 

O81  BRAZORIA 

5 

29    11 

95    26 

29 

si 

8 

CITY    OF    ANGLETON 

D262 

03    COLLIN 

15 

33    21 

96    33 

685 

7 

: 

WILLIAM    T.    ASHMORE 

!  ANSON 

0268 

02|  JONES 

1 

32    45 

99    54 

1705 

sp 

5F 

C.    M.    RICE 

ANTELOPE 

0271 

03|  JACK 

IB 

33    26 

98    22 

1012 

7/ 

MACK    W.    ROBERTS 

ARANSAS    PASS    2 

0302 

07:  SAN    PATRICIO 

5 

27    53 

97    08 

ie 

71 

ROBERT    L.    HERNDON 

ARCHER    CITY 

0313 

Oil  ARCHER 

10 

33    36 

96    38 

1032 

6F 

ARLINGTON 

0337     OJ     TARRANT 

11 

32    43 

97    06 

623 

7* 

CHARLES    T,    HAWKES 

,  ARMSTRONG 

03*2    09    KENEDY 

9 

26    56 

25 

tf 

6t 

HAZEL    W.     PELHAM 

ARTHUR    ClTv 

0367     03    LAMAR 

10 

33    53 

95    30 

411 

It 

VOLNEY    WOMACK 

ASPERMONT 

039*    02    STONEWALL 

1 

100    13 

1765 

&p 

ALBERT    BAUGH 

ATHENS 

0*0*'  0*1  HENDERSON 

13 

32    12 

95    51 

490 

5C 

RADIO    STA    KBUD 

ati.ant* 

0*OS    0*    CASS 

10 

33    07 

94    11 

245 

71 

BILL    LOV1L 

AJSTjh    as     AIRPORT 

0*2  B 

OTi  TRAVIS 

3 

30    18 

97    *2 

597 

Mil 

Hit 

61 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AUSTIN    DA" 

MM 

07    TRAVIS 

3 

30    16 

97    *7 

530 

LOWER    COLO   R|V    AUTH 

AJ5TWELL    WL    REFUGE 

0*37 

07    ARANSAS 

5 

2B    16 

96    *8 

IS 

BF 

$c 

U    S    WILDLIFE    REFUGE 

AVALOM 

03|  ELLIS 

15 

32    12 

96    46 

7J 

HERSCHEL    H.     SMITH 

BA|RO 

0*78!  03    CALLAHAN 

1 

32    24 

99    25 

1760 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

BAKERSFJElD 

0*82!  05'  PECOS 

30    53 

102    16 

2530 

-3* 

IRVIN   0.    SMITH 

3ALLIN5ER    1    SW 

0*93.  02    RUNNELS 

31    44 

99    56 

1575 

fcP 

RADIO   STATION    KRUN 

BALHORHEA 

0*98    05    REEVES 

30    59 

103    *5 

3220 

5P 

Sf 

RICHARD    F.    HAGELSTEIN 

SAICERSmITh 

0509    061  KENDALL 

30    08 

98    *9 

1740 

: 

ELROY    SCHNELLE 

BARDwELL    DAM 

051B    031  ELLIS 

1 

32    16 

96    36 

461 

it 

8* 

B« 

: 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BARIhART 

0528    06 

IRION 

3 

31    06 

101     10 

2560 

6* 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

BATESVILLE    3    i 

0560    09 

ZAVALA 

6 

26    55 

99    37 

7*5 

74 

1A 

BROWN    HAMLIN 

3A>    Cl'T    WATERWORKS 

0569    08 

MATAGORDA 

3 

28    58 

95    57 

48 

8A 

B< 

CHARLES    SLATER 

BAT    CITt    2    ■. 

0572.  08 

MATAGORDA 

29    00 

95    58 

53 

: 

TEXAS    STATE    HWY    DEPT 

BAVTOMM 

0586    08 

HARRIS 

1*|  29    ** 

93    01 

30 

6P 

6P 

CHESTER    P.    ROGERS 

BAVTOwN    1    K 

0587    08 

HARRIS 

14    29    45 

95    01 

30 

: 

HUMBLE    OIL    AND    REFINING 

BEAUMONT 

0611    OB 

JEFFERSON 

7 

30    03 

94    06 

16 

7A 

7* 

ROBERT    E.    WILSON 

BEDIM 

0635i  0* 

GRIMES 

15 

30    46 

95    57 

136 

at 

JOE    A.    HALL 

9FEVILLE    5    NE 

0639    07 

BEE 

5 

28    27 

97    42 

240 

86 

8* 

8A 

: 

TEXAS    AGRI    EXP    STATION 

9ELTON    DA*" 

0665    S3 

BELL 

1 

31    07 

97    26 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

6EMAVI0CS 

06B9    09 

DUVAL 

5 

27    36 

98    25 

ISO 

: 

RUBERTA    R.    6AZAN 

BENAvlDES    7    S 

0690:   09 

DUVAL 

5 

27    30 

98    23 

394 

9A 

WILLIAM    S.    KLEMCKE 

BE "BROOK    DAM 

0691     OJ 

TARRANT 

1* 

32    19 

97    27 

770 

8a 

Si 

BA 

: 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

BENJAMIN 

070*    02    KNOX 

1 

33    33 

1495 

8A 

JOE    W.    DOBY 

BIC    LAKF 

0776     06    REAGAN 

3 

31    12 

101    28 

2680 

RICHARD    W.    KANNADY 

BIG    LAKE    R    2 

0779    06    REAGAN 

3 

31    12 

101    28 

2684 

BA 

BA 

OWAIN   CARR 

BIG    SPRING    FIELD    STA 

OTf*     51     HOWARD 

3 

32    16 

101    29 

2474 

U    S    D    A    BIG    SPRG    F    STA 

BIC    SPRING 

0786    01    HOWARD 

3 

32    13 

101    27 

2500 

5P 

CITY    OF    BIG    SPRING 

0787    09    DIMMIT 

8    28    34 

99    33 

510 

BA 

HERBERT    STANFJELD 

Blanco 

0832    06    BLANCO 

*    30    05 

98    23 

1350 

■utflcei 

0839    S3    BROUN 

3'    31     *9 

98    47 

1600 

6A 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

BLf*ETT 

0852'  0*1  UVALDE 

J  2,1, 

100    02 

960 

BA 

MRS.    HENRY    FOSHEE 

BLUE 

0866    07    LEE 

1     30    2* 

97    09 

476 

7* 

MRS    VERN1CE    A    MUTZ 

BOfPNE 

0902    06    KENDALL 

13    29    *9 

96    45 

1*12 

7P 

7A 

DORA    WOLLSCHLAEGER 

BC»    wI£R    2    E 

0917    0*    NEwTON 

12    30    *5 

ie  33  36 

93    16 

83 

7* 

: 

MRS.    OCELENA    J.    FULLER 

BOMMM 

0921    03    FANNJN 

96    11 

566 

6P 

7A 

-+'•> 

0926    01    MONTAGUE 

10    13    *6 

: 

NELLIE    0.     MARSHALL 

•OOKCC 

09**    01    LIPSCOMB 

2     16    27 

100    32 

2760 

6P 

PWIGHT    F.    SPIES 

BOCJILLAS    RAHGE"     STA 

09BC    '5   8RE«STE» 

11     29     12 

102    37 

1873 

it 

BIG    BEND    NATL    PARK    SER/ 

- 

0958    01    HUTCHINSON 

?    35    19 

101    27 

11*0 

6P 

6P 

ARTHUR    w.    MORGAN 

•ome 

091*    01    M0MTA6UE 

IB 

11    14 

97    51 

1114 

*P 

7A 

ORAN    C.    STOVALL 

BOIELDER 

0991    0*    REO    RIVER 

10 

11    29 

9*    53 

350 

7A 

OTIS    L.    DANIEL 

BO'D    1    M 

C996    0!    WISE 

15 

11    0* 

97     11 

Til 

7A 

7/ 

MRS.    FRANCIS   WILLBANKS 

BOYS    Ra*Ch 

I OOO    01    OLDHAM 

2 

13    12 

102    13 

3176 

•  a 

60YS    RANCH 

BJUCSfTrviLLC 

■     KIHNE* 

11     29     19 

100    2* 

1120 

8* 

8A 

FREDDIE    L.    FRERICH 

6**0' 

1017    06    MCCULLOCH 

3    11    08 

99    20 

1720 

7* 

7A 

MRS.    J.    COCHRAN 

04UVO 

1031    01    HARTLEY 

1 

13    19 

103    00 

*150 

6P 

6P 

JOSEPH    E.    HUGHS 

a*Aiot 

1015    91    PALO    PINTO 

1 

12   *0 

98    07 

813 

VIVIAN    ALLFJN 

fi'.*t*»lOV. 

10*2 

01    STEPHENS 

12    *6 

98    53 

120* 

MM 

HII 

ECTOR   B.    FIELOS 

Pttmm 

10*9 

9*    ROBERTSON 

1 

11     10 

96    40 

*70 

8* 
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7929    071  REFUGIO 

« 

28    18 

17 

46 

6P 

T.    G.    JETER 

PEKLAW    3    NE 

7J*T    0*    RUSK 

31    5* 

58 

330 

7. 

JEWELL    PLUNK    LOWE 

RENO    *    SE 

7556    03;   PARKER 

15 

32    35 

97 

715 

BYRON    A.    WELCH 

RICARDO 

7SB0.   071   KLEBERG 

5 

TA 

DOYLE    W    ORVER 

RICHARDS 

7)86;  0*|  GRIMES 

1* 

30    32 

93 

91 

331 

C.     IRVIN    WOOD 

RICHARDSON 

7588,  01.  DALLAS 

t! 

32   57 

96 

46 

623 

CITY    OF    RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 

7591|  06,  SAN    SABA 

31    16 

96 

1373 

fc* 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

RtCMMOMO 

759*    08    FORT    SEND 

i 

110 

TA 

MRS.    WILLIE    BUTLER 

RICHMOND    •    2 

7596   08    FORT    SEND 

102 

c 

CALVIN    S.    LANDERS 

RIESEL 

31    29 

*90 

c 

AGRICULTURAL    RESEARCH      1 

RILE*    SEN    RANCH 

7612    06    GILLESPIE 

1630 

TA 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

RINGGOLD 

761*,  03,  MONTAGUE 

li 

33    *9 

37 

7* 

RIO   GRANOE    CITY    J    ■ 

7622    09    STARR 

n 

170 

7A 

TA 

EFFIE    R.    PURCELL 

RltVMEOINA     2     N 

7628    01    MEDINA 

13 

98 

950 

ELIZABETH    HUEGELE 

RISING    STAR 

7633    03,  EASTLAND 

1 

32    06 

98 

SB 

1628 

7A 

TA 

WILBERN    G.    REED 

RIVtBSlOE 

7651'   0*:   WALKER 

15 

30    51 

95 

24 

201 

7* 

MRS    LOUISE    H    JOHNSON        1 

ROANOKE 

7659    03    DENTON 

13 

33    00 

1  > 

6*8 

GEORGE    R.    JONES 

ROBERT    LEE 

7669,  06i  COKE 

3 

31    34 

LOO 

29 

1780 

TA 

IMOGENE    M.    OUISENBERRY 

msraa 

767T    07    NUECES 

3 

97 

*0 

B5 

BA 

Bi 

CARROLL    KEACH 

RO§y    1    ESE 

7678    02    FISHER 

32    *3 

LOO 

22 

1936 

8* 

REV    EMMETT    L    YEATS 

ROCKDALE 

7685    03.  MILAM 

1 

T 

30    39 

00 

*7| 

TA 

WYNETTE    C    MARRS 

•OCKLANO     I     N 

7700    0*    JASPER 

31    02 

24 

145 

7* 

c 

MATT1E    BELL    STANLEY 

ROCKPORT 

3 

28    01 

97 

03 

5 

6P 

PAUL    C.    SORENSON 

ROCK SPRINGS 

7706    06    EDWARDS 

6 

30   01 

100 

1  3 

*P 

BA 

ALBERT    A.    BECKER 

ROCKWALL 

TT07    03;   ROCKMALL 

1', 

32    36 

96 

:n 

543 

TA 

WOODROW    W,    HARRELL 

ROCKSPR|NGS    22    S« 

7712    06,  EDWARDS 

B 

29    ** 

100 

24 

1370 

BA 

MRS    IMA    T    MAYES 

BOOSfvELT    2    E 

7733    06    KIMBLE 

3 

30   29 

100 

1960 

ft| 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

MOM 

77*3    02    NOLAN 

1 

32    27 

100 

-V 

2382 

If 

E.    M.    COOPER 

BDifB_i 

1 

31    0* 

59 

433 

BERT    THRASHER 

•OSS 

7768    03    MCLENNAN 

1 

07 

381 

9P 

LOUIS    B.    JASKA 

•OSH*   1    it 

15 

32    27 

26 

367 

7* 

GEORGE    W.    COCHRAN 

•  OTAN 

7782    02    FISHER 

32    32 

LOO 

21 

1925 

7A 

MALCOLM    f.    BYERLY 

•  OUNO    MOUNTAIN    A    VMM 

7787    f>6    flLANCO 

30    28 

23 

1369 

TA 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

•UMOC 

7836    07,   KARNES 

1! 

;" 

308 

II 

MRS.    P.    F.    KOENIG 

mm 

78*1     0*    CHEROKEE 

T 

31    »fl 

09 

720 

T* 

7A 

E.    PERKINS   HOLCOMB 

SAtlNAL     I     wiw 

7673    06    UVALOE 

a 

29    19 

.-• 

991 

7A 

MRS    SUSIE    H   WHITE 

M    '    FVAl    10    Ene 

7921    05    CULBERSON 

n 

11    *7 

10* 

34 

3190 

FL    PASO   NATURAL    GAS    CO 

San  amgclO  dam 

7**0    --6    TOM    GREEN 

3 

31    28 

2? 

1964 

|j 

8A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS   I 

Sam  ajWClO  mo  airport 

79*3    06    TOM    &REEN 

1 

31    22 

30 

1901 

Hit 

"11 

C    MJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

UN    AN'C-NI'J    MB    AIRPORT 

13 

29    32 

26 

788 

M|| 

Nil 

C   HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

SAN    ANTONIO    MU*SERT 

79*8    07    BEXAR 

11 

29    IB 

II 

389 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

SAM    AUGUSTINE 

T9S1     0*    SAN    AUGUSTINE 
T«32     15    CAMERON 

7 

31     32 

07 

326 

MCNEIL    METTEAUR 

i-    irt: •• 

11 

38 

H 

BA 

8* 

JESUS    VILLAFRANCO 

798>    07    MAYS 

29    33 

•■-> 

7A 

7A 

JAMES    C.    METCALF 

SAN     (ABA 

7992     06    SAN     SABA 

! 

31    11 

*1 

119* 

9A 

LAWES    STROMLE 

SAMOf»SON 

8022    05;  TERRELL 

U 

30    09 

10; 

2* 

2BO0 

8A 

8* 

W.    E.    GRIGSBY 

lAAWjfOlOM    3    MM 

f,l\    05     TERRELL 

i: 

30    13 

102 

23 

1080 

c 

W.    H.    GOL0W1RE 

SAAOT    I    1 

0016    06    BLANCO 

J 

30    20 

,■6 

12*0 

7A 

LOWER   COLO  RIV   AuTh 

.... 

60*3    01    DENTON 

15 

13    11 

10 

SANGER   POWER   ANO   LIGHT 

SANTA    AMMA 

•0*7    02    CXEMA* 

1 

31    *3 

1791 

MRS.    PAULINE    W.    GARRETT 

■„»•!'»     1    1 

tOtl     09    KEMtOT 

18 

|l 

c 

MRS.    J.    KENEDY.    JR. 

•1/6    07    »A'(TTE 
8160    09    AU',M* 

* 

29   *1 

94 

360 

7A 

ELMO    M.    SCMAEFER 

WALY 

1 

29    *7 

"' 

201 

|P 

OTTO    H.     BECKMAN 

MOftVIA 

•ia>  06  (|M«ir 

•  116    OT    WADALU** 

) 

30    23 

60 

1060 

7A 

LOWER   COLO  RIV   auIh 

* 

29    1* 

II 

320 

ft* 

'■' 

J.    L.    SOWOERS 

ITMIMOir 

•20|     01     SAINfi 

3 

>2    *3 

10/ 

|0 

311* 

BA 

8* 

H 

JOHN    E.    MOFFATT 

SfTMCHM 

•  221     0}    BA*LO* 

I 

31    13 

1282 

MRS.    V.    DAUGHERTY 

•  215    0?     WWffLE* 

Id 

33    12 

100 

2120 

«' 

R.    C.    DAVIDSON 

.     10   »OrP 

(It*    02     *Hf(lf» 

10 

100 

19 

21*9 

•f 

|l 

ruGENE    B.    HENDERSON 

V-*»»llL(. 

•292    03    PfCOi 

9 

30   *t 

101 

•' 

2162 

c 

DEN2EL    L.    HOLMES 

lMf»MA*    */*»     SlATIOM 

•  }T*    01     'J"*''.ON 

II 

1!     19 

i' 

716 

•  A 

7A 

LEON    RUSARTS 

%n\  ■  *  (aiom 

) 

II     17 

100 

2170 

6A 

LOWER   COLO  RIV   AuTh 

SlfRR*  njacj 

':-,   VRtlH 

11 

103 

2J 

4990 

3P 

5f 

c 

JUDGE    TOM  h.   NEELY 

•  1/1    01    «R|KOf 

10 

10) 

)  ' 

1268 

TA 

TA 

ORAOY    E.     MARTIN 

910*91   i   mm 

•113    0*    fcOwjt 

II 

31    22 

V, 

162 

IP 

7* 

c 

JAMIS    L.    LINDSEY 

■  ■>    PATRICIO 

3 

28    02 

11 

59 

.,*• 

|l 

DONALD   fl    BRYANT 

•171    01     L»NN 

I 

»> 

1050 

IP 

EDWARD   L.    OROSCH 

•  l»t     "I     «!■.( 

15 

2* 

791 

7A 

2YLPMIA    C.    DURHAM 

•COM 

•  1IJ     06    SAN    SAM 

•*i3    91    6A5TRO* 

1 

11     09 

■■■■ 

1900 

*P 

TMOS.     A.     SLOAN 

•*|TMV|LLl 

1 

10   00 

H 

12* 

a 

u 

MRS.    CLAUDIA    K.    YOUNG 

1 

If    *! 

100 

99 

2729 

TA 

7* 

cut  or   IMYM  1 

•  *•*   or   svRLttOMj 

WTOM 

1 

30    20 

n 

241 

•  A 

: 

U    1    CORPS    OF    ENGINEERS 

11 

10    11 

i* 

2120 

;p 

*K 

■TV.    JOSEPH    t.    ELDRIDGE 

l»KW*l 

|AM(FO*D 

i 

14    11 

ii 

1990 

*c 

'A 

VIRGINIA    L.    CAHI 

••*!•*  tmimf-   )    \t 

* 

29    32 

?i 

ft* 

TA 

FALTIN    C.    BtlERLt 

_, 

U 

8 
p 

OBSERVATION 

6 

z 

U 

w 

TIME  AND 

z 

o 

0 

& 

P 

TABLES 

STATION 

1 

i 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

_, 

D 

a 

3 

z 

2 

I 

t 

1 

i 

Eli 

SPRINGTOWN 

B361 

03 

PARKER 

15 

32    58 

97    40 

OTO 

JOE    C.    SOUTH 

SPURGER    OAM    B 

D^fc8 

04 

TYLER 

30   48 

94     11 

210 

8A 

OA 

U    S    CORPS   Of    ENGINEER! 

STAMFORD    1 

B5B3 

02 

JONES 

99    48 

1614 

CLEBURNE    HUSTON 

STAMFORO    2 

858* 

32    36 

1620 

c 

STAMFORD    COMPRESS   CO. 

STEPMENVILLE    6    SW 

8625 

03 

32    11 

9B    16 

u 

: 

REX    M.    SABER 

STERLING   CITY 

863') 

06 

STERLING 

31    51 

100    99 

2290 

JAMES    T.    HINSHAW 

STERLING   CITY    8    NE 

&631 

STERLING 

31    35 

100    33 

2713 

: 

PATSY    BVNUM 

STlLLHOUSE    HOLLOW    DAM 

:.' 

BELL 

31    02 

e* 

BA 

U    S    CORP    OF    ENGINEERS 

STJNNETT 

01 

HUTCHINSON 

101    2T 

c 

JAMES    E.    MC    C0RN1CK 

STRATFORD 

B692 

01 

SHERMAN 

36    21 

102    05 

3693 

8* 

BA 

M 

HORACE    0.    SNEEO 

STRAWN    8   NNE 

8696 

03 

PALO   PINTO 

32    40 

98   28 

1177 

7A 

MARGUERITE   filEBE 

SUGAR   LAND 

872B 

0  8 

FORT    BEND 

95    38 

03 

8A 

BA 

R.    M.    LAPEROUSE 

SULPHUR    SPRINGS 

B7(,5 

HOPKINS 

10 

33   08 

99    16 

7A 

RALPH   HILL 

SUNRAY    *    SW 

MOORE 

39    96 

101    92 

SP 

3P 

: 

S    W    PUBLIC    SVC   CO 

SWAN    *    NW 

877B 

0* 

SMITH 

32    2T 

99    29 

B.    L.    MOUSE 

T ANOKA 

8818 

33    10 

101    48 

2800 

8A 

BA 

FRANK    P.    HILL 

TALPA 

582* 

COLEMAN 

31    46 

99    42 

1929 

LOWER    COLO    »IV    AUTH 

TAMP ICO 

R833 

1( 

3*    2B 

100    49 

2293 

MRS    F    1ZELL    PROCTOR 

TARPLEY    1    £ 

8B-.5 

BANDERA 

29    39 

99    16 

1*90 

to 

: 

GEORGE    D.    MATHIS 

TASCOSA 
TATUM 

8852 
8S59 

01 

OLDHAM 
RUSK 

12 

39    3* 

32   19 

102    19 
94    11 

3176 

u 

C 

roy  Turner 
william  f.  daniels 

TAYLOR 

886] 

WILLIAMSON 

30    39 

97    24 

97C 

e» 

8A 

H.    N.    PATTERSON 

TELEGRAPH 

8897 

06 

KIMBLE 

3D    20 

99    35 

1720 

6A 

LOWER    COLO   RlV    AUTH 

TELEPHONE 

8B9B 

33    *T 

96    02 

920 

C 

ARTHUR    B.    DARLING 

TEMPLE 

89i; 

BELL 

31    06 

97    21 

700 

!* 

8* 

TEMPLE    DAILY    TELEGRAM 

TEMPLE    3    SE 
TENNYSON 

8911 
8920 

Dl 

BELL 
COKE 

31    03 

97   21 

100    IB 

690 
1960 

C 

BLACKLAND   EXP    STATION 
LOWER   COLO   R|V   AUTH 

TERRELL 

6929 

03 

1! 

96    16 

930 

FINIS   G.    EPPLER 

TESCO 

8959 

32    30 

100    15 

2000 

ROY    E.    FERGUSON 

TEXARKANA    OAM 

894  4 

04 

CASS 

10 

33    18 

94    10 

282 

7A 

TJ 

C 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

THOMPSONS    3   WSH 

8996 

OB 

FORT    BEND 

29    29 

99    38 

72 

OA 

OA 

: 

HOUSTON    LIGHT    AND  POWEI 

THORNTON 

90  04 

LIMESTONE 

31    25 

96    35 

JOHN    C.     PACE 

THREE    RIVERS 

90  09 

LIVE   OAK 

28    28 

90    11 

130 

MRS    VIOLA    E   ADLOF 

THROCKMORTON 

9014 

THROCKMORTON 

33    11 

99    It 

1320 

91 

WEST    TEXAS   UTILITIES  CO 

THURBER    5    NE 

Mia 

PALO    PINTO 

32    32 

98    20 

*P 

LONE    STAR    GAS    COMPANY 

TILDEN 

9031 

MCMULLEN 

28    28 

98    11 

Si 

a* 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

TINN1N    RANCH 

REEVES 

31    19 

101    99 

1230 

c 

JOHN    0.    TINNIN 

TOMBALL 

90  T6 

08 

14 

30    06 

95    3T 

200 

TA 

JAMES    A.    MCTIGRIT 

TOYAH 

9106 

REEVES 

31    IB 

103    48 

2822 

6P 

JOE   C.   kuhn 

TRENT    2    ENE 

9122 

02 

TAYLOR 

32    30 

100    06 

1920 

6P 

J.     C.    CRAIN 

TRfNTON 

912' 

03 

FANNIN 

19 

33    26 

96    20 

764 

74 

GRAOY    S.    VINCENT 

02 

COLEMAN 

31    33 

99    13 

6A 

LOWER    COLO   RIV    AUIh 

TRINIDAD    1    SW 

HENDERSON 

1! 

32    08 

292 

TEIAS    P0"ER    ANO   LIGHT 

TROY 

915  1 

C3 

BELL 

31    12 

97    18 

VIOL*     TEAFF 

TRUBY    3    ESE 

32    38 

99    33 

1706 

DAN    E.    6RAZEE 

TRUSCOTT 

9163 

02 

KNOX 

1( 

33    45 

7A 

: 

JOE    P.    BULLION 

TULIA 

91 T3 

01 

SWISHER 

34    32 

101    46 

3300 

6A 

KENNETH   E.    RAMSEY 

TURKEY 

9191 

02 

HALL 

10 

34    24 

100    3* 

2  320 

BA 

ARVILlE    SETLIFF 

TYLER    3    NE 

04 

SMITH 

12 

32    24 

95    16 

BA 

8A 

DR.    ELDON    W.    LYLE 

UMBAPGER 

92  24 

01 

RANDALL 

10 

34    5T 

102    07 

37*4 

7P 

C.     J.     KERN 

UVALDE 

9265 

06 

UVALOE 

29    12 

99    48 

903 

B* 

BA 

HARRY    E.    CARPER 

VALENTINE 

9  2  70 

JEFF    OAVJS 

30    34 

104    29 

4411 

: 

HOWARD   C*    GIBSON 

VALENTINE    10    WSW 

PRESIDIO 

104    36 

TA 

CLAY    E.    MILLER.    J«. 

VALLEY    JUNCTION 

9  2  BC 

ROBERTSON 

30    30 

96    38 

272 

e* 

CHARLES   D.    JONES 

VALLEY    VIEW 

9211 

COOKE 

i: 

33    29 

97    10 

720 

7A 

CECIL    A.    MCFARLIN 

VAN    HORN 

92f! 

CULBERSON 

ii 

31    02 

104    31 

4048 

6P 

U    5    WEATHER    BUREAU 

VANCOURT 

06 

TOM    GREEN 

31    21 

100    11 

1900 

6A 

LOWER    COLO   RIV   AuTh 

VEGA 
VERNON 

9330 
9)46 

0  2 

WILBARGER 

K 

13    15 

34    10 

102    26 

399T 
1212 

7A 
IP 

ft 

M 

CITY   OF    VERNON 

VICTORIA    WB    AIRPORT 
VOSS 

94  J  0 

09 

VICTORIA 
COLEMAN 

28    51 

31    3T 

96    59 

99    14 

104 
1690 

MID 

MID 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 
LOWER   COLO  RIV   AUTH 

WACO    DAM 

941T 

03 

31    36 

97    11 

493 

«A 

6A 

CORPS  OF    ENGINEERS 

WACO   WB    AIRPORT 

94 1  g 

MCLENNAN 

31    37 

9T    13 

Nil 

Nil 

U    S    WEATHER    BUREAU 

WAELDER    T    SSW 

9*2  4 

GONZALES 

29    36 

97    20 

THOMAS    W.    STEINER 

WALLER    2    SSW 

04 

WALLER 

U 

30    02 

95    97 

143 

ROSS    I.    DAVIS 

WARREN 

9*80 

0* 

30    3T 

94    29 

6P 

Theodore  busselle 

WASHINGTON    STATE    PARK 

9491 

WASHINGTON 

30    20 

96    09 

210 

PA 

ANITA    L.     PHILLIPS 

WATER    VALLEY 

TOM    GREEN 

100    41 

2120 

BA 

C.    G.    PARSONS 

WATER    VALLEY     10    NNE 

95  01 

COKE 

31    48 

100    40 

2335 

7A 

JAMES   N.    COUNTS 

WAXAHACHIE 

9S22 

03 

ELLIS 

ll 

32    24 

96    91 

628 

5P 

WAXAHACHIE    'IRE    DEPT. 

WAYSIDE 

192? 

01 

ARMSTRONG 

10 

34    48 

101    11 

1110 

DARRAL    G.    WATSON 

WEATMERFORD 

9332 

91 

PARKER 

1! 

32    46 

1100 

TA 

HAZEL    P.    STUMPP 

WELDER    WILDLIFE    FNDTN 

9339 

SAN    PATRICIO 

28    06 

9T    29 

WELDER   WILOLIFE    FNDTN 

WELLINGTON 

V--65 

COLLINGSWORTH 

34    31 

100    12 

2030 

J.   CLYDE   DRAKE 

WESLACO   2    E 

9588 

9691 

10 

HIDALGO 

'! 

26   09 
29    18 

97    98 

96    06 

T5 
108 

9P 

TA 

3P 

: 

TEXAS    AGRl    EXP    STAIION 
GEORGE    L.    SCHEEL 

WHFFLOCK    B    SSW 

ROBERTSON 

30    4T 

96    26 

ROBERT    E.    LONG 

WHITNEY    DAH 

9713 

0) 

31    31 

97    22 

91 

: 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

WH1TSETT    2    SW 

9717 

LIVE    OAK 

28    ST 

90    17 

221 

PRENTICE    TAYLOR 

WICHITA    FALLS    WB    AP 

9729 

02 

WICHITA 

1C 

31    30 

98    29 

994 

HIO 

C    MJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

97  |B 

02 

WICHITA 

10 

33    36 

98    19 

960 

51 

GAIL    V.    MITCHELL 

WILLS    POINT 

9FU.0 

VAN    ZANDT 

i; 

32   42 

96    01 

912 

■  A 

JACK    GIBBARO 

WINK 

9629 

31    46 

103    09 

2790 

Glenn  w.  howard 

WINK    FAA    AIRPORT 

me 

103    12 

2807 

M|| 

-ii 

U    S    FED   AVIATION   AQtNCT 

WINNSBORO    6    SW 

WOOD 

li 

32   53 

93    20 

CLAUDINE    WOODARD 

7* 

VOLLIE    W.    IRVING 

WOLF    CREEK    OAM 

OCHILTREE 

36    14 

100    40 

2700 

SAM    J.    'I'M  i   . 

WOLFE    CITY 

9111 

33    22 

96    04 

6  70 

TA 

MARION    W    MC    WHIRIfB 

WOODSON    5    NNE 

llfl  i 

Throckmorton 

11    09 

1100 

HILMON    LATHAM 

YOAKUM 

99SI 

07 

LAVACA 

29    IB 

97    09 

981 

6P 

PAUL    LEO   B"ICR 

YORKTOWN 

9991 

07 

0EW1TT 

20    59 

9T    10 

262 

OA 

A.    L.    CROON 

YSLETA 

EL    PASO 

ii 

11    *2 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 
Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

3D1ENS10NAX.  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  8F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
»re  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
md  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ind  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA.A  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. ,  C.  S. T.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
ioo"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
-efer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

fc'ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
or  successive  observations:    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

■NQ W FALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
ileet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

>I VISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

NTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

>'  THE  DATA  TABLES  TKE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
t     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
**     Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
1 1     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

S  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
'Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

V'AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

ationa  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

eneml  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
Men  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.  20402. 

formation  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  00.         Similar 
formation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
e  address  shown  above. 


|  Subscription  Price:       20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
j  of  Document*.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.    20402. 
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8 
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S  | 

hi 
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#    *    # 
H6H  OLAINS         01 

AMARILLC  WB  AIRPORT    //I 

AtvDRFKS 

BIS  SPRING 

BCRGER  3  w 

9CYS  RANO 

73.8 
79.2 
79.6 
76.7 
78.0 

45.2 

48.6 
51.9 
46.0 
42.6 

59.5 
63.9 
65.8 
61.4 
60.3 

-  1.0 

93 
94 
93 
95 
92 

10 
10 
10. 
10 

11 

37 
41 
43 
36 
35 

21 

30. 

27. 

21 

28. 

191 
99 
67 

144 

159 

2 

5 

4 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.02 
.40 

1.27 

1.76 

-   .74 

.95 

.40 
1.09 

1.13 

17 

18 
17 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

I 

( 

I 

i 

0 
0 

1 
1 

BRAVO 

3R0WNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 

76.2 
73.0 
76.1 
76.1 
75.2 

39.8 

46.5 
45.9 
43.2 
44.0 

58.0 
62.3 
61.0 
59.7 
59.6 

89 
97 
93 
92 
95 

10. 
10 
10. 
10. 

11 

33 
39 
35 
35 
35 

29. 
22. 
22 
1 
31. 

222 

137 
148 
185 
185 

0 
4 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.47 
.49 

2.83 
.88 

1.10 

-  1.54 

.47 
.47 

2.04 
.74 

1.00 

17 
18 
17 

17 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

c 
c 
; 

0 

0 

1 

0 

1 

CROSBVTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

3I*yiTT 

OLMAS 

FLOYOADA 

74.9 
74.0 
75.5 
74.1 
73. 9M 

47.0 
41.0 
40.1 
41.5 
45. 8M 

61.0 
57.5 
57.8 
57.8 
59. 9M 

-   .6 

92 
88 
95 
91 
92 

10 

10. 

10 

11 

10 

38 
34 
33 
33 

38 

22 

21. 
21. 
22. 
22. 

165 
229 
233 
232 
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3 

0 
3 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.79 
1.12 
.75 
1.19 
1.02 

-  .93 
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.59 
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18 
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.0 
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95 
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45.0 
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94 
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73.5 
75.0 
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3 

3 
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0 
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2.50 

2.90 
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22 
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0 

0 
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15. 
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5 

0 
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II 

0 
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0 
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0 

II 
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0 

0 
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Temperature 


Precipitation 


No.  of  Days 


■S-a 


SHAMROCK   radio   KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

»£U  INCTON 

.ICHITA    FALLS    WB    AP 

.INTERS    9    NNE 


NORTH    CENTRAL  03 

ALBANY 

ARCHER  CITY 
SARDoELL  DAM 
3ElTcn  DAM 
3ENBR00K  DAM 

90NHAN 
BCMIE 

?CyD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

SROwNwOOD 

CAMERON 

CLEBuawE 

CCRSICANA 

OALLAS  *&    AIRPORT      / 

DENlSON  DAM 
OENTCN  2  SE 
9LBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

FERRIS 

fcrt  «orth  wb  airport 
fcrt  horth  vickery  blv 
gainesville 
gatesville 

georgetown 
glen  rose 
5cl0th.aite 

GRAHAM 
SRANBURY 

GRAPEVINE    DAM 
GREENVILLE    7    NW 
5B0E5BECK 
-A«ILT0N 
"E-.RIETTA 

-ICO 

xlLLSBORO 

^ACKSBORO 

KAUFMAN 

<ILLEE« 

IAV0N  HAM 
"ARLIN 

"C  GBEGCR 
"C  KINNEY 
"EXIA 

"INERAL    WELLS    FAA    AP 

'.AvABBC    MILLS    DAM 

CLNEY 

=ABIS 

'ILOT    POINT 

"OCTOR   RESERVOIR 

=cTNAM 

:LtNLAN 

^•(GER   PUMP    STATION 

RISING    STAR 

RCSEBuD 

5«-ER«AN  PUMp  STATION 

SORINGTCWN 

STEPMENVlLLE  6  SW 

5TILLH0LSE  HOLLOW  DAM 

'AYLOR 
•E-PLE 

"►RCCKMCRTON 
•ACC   OAM 
ACO   «B   AIRPORT 


••XAHACHIE 
•EAThERFORO 
■"ITnEy    Oam 

DIVISION 


77.1 
75.5 
76. 9M 
77.7 

75.5 

76.9 
76. 3M 


77.9 
76.9 
78. OM 
76.4 
76.3 

77.9 
76.3 
76.3 
76.* 
76.5 

76.2 
79.2 
78.2 
77.9 
76.8 

77.7 
78. OM 
75.5 
76.3 
77.3 

77.9 
78.0 
77.0 
75.1 
79.3 

78.8 
79.7 
76.8 
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R.l.r.ri'  .  Not**  Following  Station   Irxl.x 
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TEXAS 
OCTOBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

S.1 

'J 

2  8 

> 
< 

•a 
|| 

• 

i 

3 

£ 

a 

« 
I 

a 

a 

• 
m 

i 

a 

No.  of  Days 

3 

•3 
e  G 
SZ 

3  6 

0*  n 
ft  2 

a 
« 

0 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

il 

a  o 

So 

ft 

a 

0 

i 

• 
1 

a 

i 

l\ 

5  ► 

hi 

..  B 

SHEFFIELD 

SIERRA    BLANCA 

VAN    HORN 

.INK    FAA    AIRPORT 

YSlETA 

81.2 
78.* 
80.7 
81.9 
80.5 

*8.9 
*3.0 
*6.0 
*6.9 
*2,9 

65.1 
60.7 
63.* 
6*.* 
61.7 

9* 
92 
96 
96 
93 

9 

8 

9 
10, 
10 

36 
32 
37 
37 
33 

28 
18 
22 
22, 

18 

80 
166 
101 

84 
132 

3 
2 
* 
7 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.74 
.04 
.05 
T 
.22 

1.74 
,04 
.05 

T 
.16 

18 

17 

16 

15ft 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

1 

1 
0 
0 
0 
0 

i 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

63.3 

-    2.1 

.20 

-       .98 

.0 

•         •         ft 
EDWARDS    PLATEAU            06 

AftSTAD    DAM 
310    LAKE    *    2 

9L4NCC 
SCERNE 
3PACKETTVILLE 

81.5 
77.9 
76.8 
77.1 
79.5 

55.9 
*8.7 
52.2 
52.* 
55.1 

68.7 
63.3 
6*. 5 
6*.  8 
67.3 

-  *.o 

-  3,6 

91 
91 
88 
86 

88 

16 

11 

lift 

10. 

16, 

*6 
38 
36 
35 
*3 

25. 

22 

26. 

25 

25» 

19 
119 

103 
90 
40 

3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.46 
1.73 
4,15 
4,68 

.45 

1.00 
1.93 

.45 
1.62 
1.95 
2.40 

.41 

IB 

18 
4 
19 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

°o 

1 

2 

4 
4 

I 

0 

1 

3 

3 

0 

0 

1 

2 
2 

0 

3RADY 
9.LRNET 
CAMP    HOOD 
CARTA    VALLEY 
CCPE    RANCH 

78.3 
76.5 
80.2 
81.6 
78.2 

*9.0 
51.7 
52.2 
52.1 
**.* 

63.7 
6*.l 
66.2 
66.9 
61.3 

92 
87 
89 
89 
92 

10 
10. 

11. 

10. 

11. 

37 
3* 
39 
36 

3* 

26. 
25 
25. 
22 

28 

111 

100 
59 
47 

166 

3 

0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 

4,86 

2.21 

.93 

1.97 

.70 
3.17 
2.05 

.93 

1.40 

4 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 

1 
1 

2 

2 
2 
1 
1 
2 

0 
2 
1 
0 
1 

DEL    RIO    WB    AP 
EDEN   1 

FREDERICKSBURG 
JCMNSON    CITY 
JUNCTION    FAA    AIRPORT 

82.1 
82.0 
75.5 
75.5 
79.7 

56.0 
*8.9 
52.1 
51.2 
*8.5 

69.1 
65.5 
63.8 
63.4 

6  4.1 

-    2.3 

90 
98 
87 
87 
93 

15. 

10 
10 

9 
10. 

*5 
35 

36 
33 
32 

22 
28 
25 
25 

28 

16 

84 

107 

117 

103 

3 
6 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.43 

.91 

2.64 

4.73 

.81 

-    1.55 

.43 

.74 

1.11 

1.91 

.58 

18 
18 
18 
19 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

3 
3 

1 

0 
1 
3 
3 

1 

0 
0 

1 

3 

0 

JUNO 
KERRvILLE 

lamPasjs 

LAnGTRY    NO    2 
LEAKEY    NO    2 

82.  OM 

77.9 

76.5 

B4.4M 

79.1 

50. OM 
*7.5 
50.8 
51.  2M 
50.3 

66. OM 
62.7 
63.7 
67. 8M 
6*. 7 

-  3.* 

-  *.l 

91 
89 
90 
90 
86 

11 

10 

11. 

11* 

10. 

38 
32 
36 
37 
35 

22 
25 

26. 
25» 
25 

63 
121 
118 

27 

82 

2 
0 
2 
3 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.59 
2.51 

4.41 

3.00 

-       .63 
1.89 

.59 
1.65 
2.13 

2.88 

18 
18 
19 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

4 
5 

2 

1 
1 
3 

1 

0 

1 

2 

1 

LLANO 
"ASCN 
»C    CAMEY 
"ENArO 
MERT20N 

77.8 
76.9 
81.2 
79.9 
79,* 

52.8 

50.0 
52.3 
*6.8 
*9.5 

65.3 
63.5 
66.8 
63.* 
6*. 5 

-    3.* 

92 
90 
95 
95 
95 

11. 

11- 

9 

10 

9 

38 
3* 
*1 
30 
35 

25 
25 
22 
28 
28. 

92 
114 

45 
120 
115 

3 
2 
6 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.30 
1.53 
1.76 
.73 
1.89 

.92 
-    1.26 

1.69 
.96 

1.52 
.52 

1.13 

* 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
2 
2 

2 
2 

2 
1 
1 
1 
2 

2 

0 
1 
0 

1 

020NA 

PAINT    ROCK 
RANDAL F 

PRAOE    RANCH 
3ANKIN 

81.0 
83.8 
82.1 
77.6 
80.1 

*e.i 

50.5 
52.5 
*8.9 
50.7 

6*. 6 
67.2 
67.3 
63.3 
65.* 

93 
99 
91 
86 
92 

10 
10. 

11. 
10* 
9 

38 
37 
40 
3* 
38 

28. 

28. 

23 

25 

22 

89 

58 

33 

107 

77 

* 
9 

2 
0 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
1.17 
.65 
2.56 
2.31 

-    1.03 

1.73 
1.10 
.65 
2.36 
1.67 

18 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

2 
3 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

0 

1 
1 

SC8ERT    LEE 

9CCKSPRINGS 

SAN   ANSELO    DAM 

S»N   ANGELO    WB    AIRPORT         R 

S»\    SABA 

81.1 
78. OM 
78.2 
79.8 
77.1 

*9.3 

51.9 
51.8 
50.* 

65.2 

M 
65.1 
65.8 
63.8 

-    2.5 

96 

93 
9* 
90 

16* 

11* 
10, 
17. 

37 

*1 
38 
35 

28 

28 
28 
25 

87 

97 

76 

121 

6 

4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 
1.43 
1.30 
2.11 
4.59 

.28 

1.86 
1.43 
1.05 
1.40 
2.70 

18 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
2 
4 

1 
1 
1 
2 

2 

1 
1 
1 
1 

2 

SCNORA 

STERLING    CITY 
TARPLEY    1    E 

77.9 
79.2 

*7.5 
*6.3 

62.7 
62.8 

89 
9* 

10 
10 

36 
34 

28. 
2 

114 

138 

0 
5 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

1.25 
2,54 

.51 

.85 
2.21 

18 
18 

.0 
.0 

0 
0 

2 

2 

1 
1 

0 

1 

UVALDE 

■ATER    VALLEY 

81.2 
79.5 

52.* 
*8.1 

66.8 
63.8 

93 
9* 

10 
16, 

38 
36 

22 
28 

58 
130 

6 

6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.56 
1.81 

.95 

1.40 

18 
18 

.0 
.0 

0 
0 

4 
2 

1 

1 

0 

1 

DIVISION 

65.0 

-    3.6 

2.08 

-       .25 

.0 

•        ft         • 

SOUTH   CENTRAL                 07 

»LSTlf,    WB    MRPORT                    P 
'LSTwELL    WL    REFUGE 
SEVILLE    5    NE 
1RENHAM 
CANYON    DAK 

77.5 
78. 9M 
80.2 
78.9 
76,9 

55.6 

57. 6M 
57.8 
56.9 
57.1 

66.6 
68. 3M 
69.0 
67.9 
67.0 

-  *.l 

-  *.2 

-  3.0 

91 
87 
91 
91 

87 

16, 

16 

17. 

11 

17. 

41 
44 
45 
40 
46 

25 
22 
25 

25 
26. 

58 
33 
35 
60 
54 

2 

0 
* 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.26 
5.81 
4.51 
2.82 
5.44 

.43 

2.03 
-       .04 

1.62 
3.1* 
2.47 
1.70 
2.32 

18 
18 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 

6 
4 
4 

2 
* 
3 

2 
3 

2 

1 
1 
1 
3 

CHAPMAN    RANCH 

CCLUMBUS 

CCRPUS   CHRISTI 

CCRPU5   CHRISTI    taB    AP            R 

CUERO    3    NW 

80.0 

59.3 

69.7 

88 

16ft 

46 

23 

23 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1.22 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

80.0 
81.0 
79.7 

65.1 
59.2 
55.5 

72.6 

70.1 
67.6 

-    *.* 

89 

91 
91 

23. 

10 
17» 

5* 
45 
39 

25. 

23 

26 

8 
22 

64 

0 
5 

5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.75 
1.36 
2.58 

-    1.40 

.98 
.79 
.91 

2 

2 
19 

,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
3 
5 

1 
1 
2 

0 
0 
0 

ELGIN 

FL.TONIA 
FLORESVILLE 
GCLIAD 
SCN2ALES 

77.5 
79. 2M 
81.8 
80.6M 
79. OM 

56.0 
57. 8M 
5*. 5 

57. 8M 
56. 7M 

66.8 

68.5M 
68.2 
69.2m 
67. 9M 

-    3.5 

90 
91 
91 
91 
88 

8 

8 

9 
10 
18. 

43 
43 
39 
43 

40 

25 
26 
26 
26 
25 

49 
39 
41 
37 
45 

1 
3 
3 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.14 
4,48 
2.85 
5.11 
5,65 

1.68 

1.86 
3,23 

2.*3 
3.15 

l.*0 
3.14 
2.88 

19 
19 
19 
18 
19 

,0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
3 

6 

4 

3 

2 
2 

3 
2 

2 
1 
2 
1 
2 

"•LLETTSVILLE    1    N 

-CNDO 

<EnEDy 

<ingsville 

L*   GRANGE 

79.6 
79.7 
81.5 
80.8 
78.* 

55.3 

55,3 
56.6 
59.6 
56.7 

67.5 
67.5 
69.1 
70.2 
67.6 

-  *.5 

-  3.7 

91 
89 
91 
91 
90 

10 

11 

16. 

15 

16. 

38 
42 
39 

44 
40 

26 

25. 

26. 

26 

25 

54 
52 

40 
19 
58 

6 

0 

4 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 
3.53 

4.50 
4.11 
3.09 

.94 

2.15 
2.02 
2.14 
1.52 
2.11 

18 
19 
18 
18 
19 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
•> 
6 

6 
3 

2 
2 
2 
3 
2 

1 
1 
2 

1 
1 

LEXINGTON 
LW.ING 

'•THIS 
''•TALI  t 
'•En   BRAUNFELS 

77.5 
79.0 
81.0 
80.3 
81.1 

55.* 
55.2 
59.1 
55.5 

55.8 

66.5 
67,1 
70.1 
67.9 
68.5 

-  *.l 

-  3.6 

88 
90 
93 

90 
92 

9 
17. 
17 
16. 
11 

40 
39 
48 
39 
42 

25 

25 

26. 

25 

25 

65 
61 
31 
49 
36 

0 
2 

6 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.84 
4.07 
3.37 
2.21 
5.03 

1.57 
1.98 

1.40 
2.42 
1.06 
1.03 
3.47 

19 
19 

4 
18 
19 

,0 
.0 
,0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

* 
6 
3 
* 

2 
2 
3 

2 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

••i«on 

=ED   ROCK 
'EFuGle 

79.7 
77.* 
81.* 

56.3 
53.0 
57.3 

68.0 
65.2 
69.* 

90 
89 
91 

17 

17. 

15. 

37 
34 
42 

25 
25 
22 

55 
96 
27 

1 
0 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

6.95 
5.01 
3.56 

4.99 
3.01 
1.55 

19 

19 

3 

,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

* 
3 
5 

3 
2 
3 

2 

2 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   335   - 
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TEXAS 
OCTOBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

'J 

2  •§ 
S  5 

3s 

<S 

< 

•a 

si 

•  £ 

Ctu, 

s 

M 

0> 

3 

£ 

5 

I 

« 

1 

& 
• 

6 

1 

Q 

No.  of  Days 

3 

•3 
.1 

*2 

Tie 

a  5 
£  2 

Oh. 

>- 

a 

1 

0 

• 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Station 

Max. 

Min. 

H 

If 

><o 

it 

• 

ft 

5 

z 

0 

! 

I 

s 

1 

a 

s 

si 

5  * 

sl 

,  3 

RCBSTCuN 

3CCK°C0T 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  "ARCOS 

5EALY 

62. 7 
'7,7 

73. 8 
78.4 
79.1 

60.3 
62.0 
54.7 
5*. 5 
55.5 

71.5 
69.9 
66.8 
66.5 
67.3 

-  3.8 

-  3.7 

-  4.8 

95 

86 
90 
90 
90 

l 

23 

16 

8 

16 

48 
47 
*0 
38 
40 

26. 

23 

25 

27. 

30. 

15 
19 
62 

74 
54 

9 
0 
1 
I 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.93 
3.53 
2.69 
4.13 
5.60 

.19 

.88 

2.22 

.62 
1.62 

.99 
1.8* 
2.6* 

1 

3 

3 

19 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

! 

6 

0 

1 

0 

SEGLIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SCMERVILLE  DAM 

WASHINGTON  STATE  PARK 

79.6 

82.2 
75.9 
78. 1M 
78.8 

55.7 
59.1 
55.1 
54. 8M 
54,9 

67.7 
70.7 
65.5 
66. 5M 
66.9 

-  3.7 

-  6.4 

90 
92 
87 

90 

16. 
10 

17 

17. 

39 
45 
40 
37 
37 

25 
25 
25 
25 
27. 

46 

20 
92 
74 
77 

3 

6 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.95 
4.56 
3.99 
2.31 
2.26 

1.90 
1.59 

3.17 
1.17 
1.87 
1.39 

1.79 

18 
17 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

j 

YCAKUM 

80.2 

56.3 

68.3 

91 

16. 

39 

26 

45 

7 

0 

0 

0 

2.16 

1.06 

18 

.0 

0 

; 

3 

1 

DIVISION 

68.2 

-  4.1 

3.79 

.93 

.0 

*    •    # 

LPPFR  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETCN 

»AY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOwN 

79.3 
79.9 
79.8 
81.* 
78.8 

57.5 
56.9 
56.5 
56.6 
58.4 

68.4 

68.4 
68.2 
69.0 
68.6 

-  3.3 

90 
89 
90 
91 
87 

11 
12 
10 
1 
10. 

42 
42 
*0 
42 
42 

25 
25 
25 
26 
25 

44 
32 

40 
33 
35 

1 
0 
1 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
2.43 
2.53 
3.16 

3.00 

-  1.27 

-  .73 

1.76 
1.70 
1.6* 
1.77 
1.20 

19 
19 
19 
19 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
DAnEvA^G  2  SE 
EL  CAMPC 
FREEPORT  2  NW 

79.5 
80.3 
81.3 
80.8 
79.* 

57.6 
52.1 
58.0 
57.6 
58.* 

68.6 
66.2 
69.7 
69.2 
68.9 

-  3.2 

-  2.8 

90 
90 
95 
91 
88 

10 

9 
13 
15. 
11 

*2 
31 
44 
41 
45 

27. 

26 

26 

26 

27. 

46 
94 

22 
25 

30 

1 
1 
5 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 
1.45 
2.58 
2.20 
4.25 

-  2.54 

-  1.33 

.57 
1.00 
1.73 
1.15 
2.01 

5 
19 
18 
18 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  WB  CITY          R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

76.0 
79.0 
79.8 
80.8 
79.6 

65.5 
61.3 
58.9 
55.7 
59.0 

70.8 
70.2 
69.4 
68.3 
69.3 

-  2.7 

-  2.2 

-  2.0 

-  2.5 

-  3.9 

82 
91 
89 
90 
88 

18. 
10 

16. 
11. 
16. 

56 
46 
45 
37 
44 

25. 
25 

26. 
25 

26 

5 

16 
20 
54 
22 

0 
1 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.91 
3.40 
3.09 
2.11 
2.58 

-  .95 

-  .20 

-  .68 

-  1.63 

-  .93 

1.06 
2.35 

1.50 
1.12 

1.05 

18 
18 

4 
5 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

"AURRRC 
NE«  gule 

ORANGE  *  NW 
PAlACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE 

81.3 
80.3 
78.8 
79.3 
81.6 

56.5 
56.5 
53.6 
58.6 
55.3 

68.9 
68.4 
66.2 
69.0 
68.5 

-  3.0 

92 
91 
89 
88 
91 

17. 

16 

17. 

11 

41 
41 
35 
43 
37 

27. 

26 

26. 

26 

26 

30 
49 
85 
26 
51 

6 
2 

0 
0 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.74 
3.10 
.36 
2.38 
3.06 

-   .87 

.97 
1.10 

.36 
1.74 
1.86 

19 

5 

5 

18 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

POINT  COMFORT 

PORT  APTHuR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

81.0 
78.6 
BO.O 
81.2 
80.1 

60.4 
59.8 
56.8 
60.8 
64.1 

70.7 
69.2 
68.4 
71.0 
72.1 

-  2.8 

-  1.9 

89 
88 
89 
93 
88 

15 
11 
10. 

44 
*6 

40 
47 
51 

26 

27. 

26. 

27. 

27 

12 

37 

43 

18 

2 

0 
0 
0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.22 
.52 

.78 
2.80 
3.07 

-  2.91 

-  2.10 

1.45 
.52 

.44 
1.73 
2.37 

IB 
5 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

SLGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  wB  AIRPORT      R 

79.8 
80.1 
79.5 

58.2 
56.1 
58.0 

69.0 
68.1 
68.8 

-  3.2 

-  3.8 

90 

89 
90 

11 

17. 

16 

42 
39 
44 

26 

26 
26 

35 
49 

28 

1 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.16 
5.69 
4,0* 

.34 
.56 

1.61 
3.48 
2.44 

19 
19 

18 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

DIVISION 

69.0 

-  2.9 

2.58 

-  1.07 

.0 

•    •    • 

50LTMERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVtLLE  3  S 
BENAVIOES  7  S 
CARBI2C  SPRINGS 

82.0 
84. OM 
81.5 
80.8 
82. OM 

58.2 

59. OM 
54.3 
59.4 
56.2M 

70.1 
71. 5M 
67.9 
70.1 
69.1M 

-  4.3 

92 
96 
91 
92 
92 

17 
16. 

16. 

45 
45 
40 
45 
43 

26 

27. 
26. 
27. 

30. 

23 
10 
46 
31 
32 

5 

8 
6 
6 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

n 
n 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.47 
2.14 

.48 
2.97 

.57 

3.78 
-  1.72 

3.83 

1.70 

.48 

.86 

.41 

19 

19 

18 

1 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

) 
1 

0 
3 

0 

2 

1 

0 
0 
0 

CATAor.a 
CHARLOTTE  3  NNK 
CCTLLLA  FAA  AIRPORT 

CRY5TAI   CITY 
OILLEy 

81. 6M 
81.3 
80.8 
80.* 

80.3 

57. 4M 

56.7 

58.2 

58.4 

56.3 

69.  SM 

69.0 

69.5 

69.4 

68.3 

-  4.5 

92 
93 
92 
90 
91 

15 
12 

15. 
11 

45 

41 
45 
45 

44 

26. 

25. 

22 

25. 

26. 

17 
18 
23 
19 
45 

T 
T 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.63 
2.67 
1.37 

.44 
3.55 

1.46 

.31 

1.49 

.75 

.22 

2.0* 

19 
18 
3 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

2 

1 

0 
2 

0 

1 

0 
0 
2 

r»<-,LF  PASS 
"•CI1AL  3  Nw 
FAlCi-N  OAm 
(»  >  ARIAS 

82.5 
82.6 
82.5 

80.5 
81.6 

56.6 
57.0 
60.2 
66.1 
66.1 

69.6 
69.8 
71.4 
68.3 
69.9 

-  3.3 

-  3.6 

-  6.8 

92 

95 
93 
95 
98 

16 
16 
17. 

15. 

46 
*3 

44 
44 
41 

22 

26 

23 

26. 

26 

11 
13 
13 
44 
34 

6 
in 
T 
3 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.41 

.96 

1.13 

7.11 
2.17 

-  1.32 

-  1.22 

5.08 

.19 
.72 
.30 
3.80 
.88 

18 
4 
4 
19 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

2 

1 

0 
0 
0 
2 

0 

FREE* 

rAFFIl  BANCm 

»  ■-■ 

.8  AIRPORT          B 

80.8 
62.  8M 

82.* 
11.1 

57.6 
57. OM 

64.0 
58.7 

69.2 
69. 9M 

71.2 
71.2 

-  2.3 

92 

9* 

94 
9* 

17 

19 
19 

40 
44 

49 
44 

25. 
27. 

26 
26. 

44 
14 

2 
15 

7 
7 

8 
9 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.99 
2.53 

1  .08 
1.17 

-   .55 

•  *7 
1.00 

.76 
.63 

1 
20 

3 
) 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

'1 
1 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

■ill 

i  i  ' r t*  i  . 

79.6 
81.) 
7H.I 
82.9 
81.* 

55.6 
•>'.  4 
56.9 

•>'.  4 

57.  1 

67.6 
69.4 
67.5 
70.2 
69.6 

91 
91 
89 
>1 
97 

16. 
10 

1  '. 

41 
41 
43 
38 

40 

23. 
22 
25 
23 

25 

38 
74 
49 
36 

40 

5 
5 

0 
9 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
3.09 
3.1* 
1.81 
2.6* 

.37 
1.72 
1.37 

.73 
1.23 

19 
18 
18 
1 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 

1 

I 

0 

: 

0 

I 

7A»A'A 

•  6.8M 

57. 6M 

»?.2M 

97 

17 

46 

23. 

7 

13 

0 

0 

0 

1.20 

.65 

19 

.0 

0 

2 

2 

0 

69.7 

-  4.1 

2.10 

.01 

.0 

•    •    • 

.  .   ..   r  ,         JO 

-'   • 

80.8 
10. 1 

62.1 

M.6 

-  4.4 

-  6.4 

89 

13. 
lit 

48 
46 

21 

24. 

8 
17 

0 
2 

0 
•> 

0 
0 

0 

0 

.7* 
1.16 

-  2.79 

-  1.32 

.20 
.32 

16 
1 

.0 
.0 

0 
0 

1 

0 

II 

0 
0 
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TEXAS 
OCTOBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

•1 

n)   9 

8 1 

i 

(5 

< 

•a 

.3 

SI 

II 

8 

a 

(3 

% 

s 

Q 
& 

0) 

Q 

No.  of  Day 

•s 

o 

H 

■3 
§1 

X  ° 

Qk 

>• 
O 

■ 

6 

s 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

■a 
3 

■3-n 

So 

o 

• 

0 

2 

o 

8 

s 

© 

2 

8  J 

5  | 

si 

■ol 

"C    ALLEf. 

83,6 

60.8 

72.2 

93 

12. 

50 

25. 

10 

10 

0 

0 

0 

3.41 

2.39 

19 

.0 

0 

5 

1 

"C    ALLEN    FAA    AP 

82.0 

61.5 

71.8 

93 

11 

46 

22 

14 

7 

0 

0 

0 

3.01 

2.04 

18 

.0 

0 

4 

1 

»c  coo< 

81.7 

59.7 

70.7 

92 

1 

48 

27. 

24 

8 

0 

0 

0 

4.34 

1.19 

19 

.0 

0 

7 

3 

"I5SI0N 

83.4 

58.9 

71.2 

-    4.7 

93 

1 

45 

23 

19 

11 

0 

0 

0 

3.76 

1.71 

2.20 

19 

.0 

0 

4 

2 

PCRT    ISABEL 

80.8 

66.4 

73.6 

-    3.7 

88 

15 

46 

23 

1 

0 

0 

0 

0 

1.52 

-    1.53 

1.17 

19 

.0 

0 

3 

1 

PCST    MANSFIELD 

78.  5M 

63. 5M 

71.0M 

86 

17* 

48 

23 

16 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.62 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

»AYF»ONDVILLE 

82.5 

59.8 

71.2 

-    4.1 

94 

12 

47 

22 

21 

8 

0 

0 

0 

2.51 

-       .06 

1.26 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

SAN    PENITO 

83.7 

61.6 

72.7 

94 

15 

50 

23 

10 

11 

0 

0 

0 

.90 

.37 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

lESLACr    2    E 

83.3 

61.3 

72.3 

91 

18. 

48 

23. 

9 

7 

0 

0 

0 

.89 

-    1.21 

.38 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

OIVISION 

71.6 

-    4.4 

2.14 

-       .45 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATUREi    102°  ON  THE  10TH  AT  PRESIDIO 

LOWEST  TEMPERATUREi    27°  ON  THE  26  +  AT  ROCKLAND  1  N 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    8.33  INCHES  AT  SPRING  BRANCH  2  SE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     .00  INCH  AT  13  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:    6.25  INCHES  ON  THE  18TH  AT  ROTAN 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


"3 

Day  of  Month 

Station 

0 
H 

1  |  2  |  3 

«1 

5 1 

6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  1  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

■   •   • 

-10-  PLAINS         01 

A8ERNATMY 

UK 

T 

.24 

.02 

.02 

.06   .06   .71 

ACKERLY  3  SE 

•  91 

T 

T     .69   .32 

AMARILLO  MB  AIRPORT    //R 

1.02 

T 

.06 

T     .99   .01 

ANDREMS 

SIC  SPRING 

.»( 

T 

T 

.40 

BOOKER 

2.53 

2.90 

.03 

BORGER  ?  - 

1.2T 

.03 

T 

T    1.09   .13 

BOYS  RANCH 

1.76 

,63  1.13 

BRAVO 

.41 

.47 

BROmNFIELD  NO  2 

•  »9 

T 

T 

.02        .47 

BULER  2  NE 

1.41 

,06  1.39 

.03 

bunker  hill 

.-2 

,42 

CANADIAN  1  ENE 

2.83 

.04 

.03 

2,04   .70 

.02 

CANYON 

•  ti 

.10 

•  04 

.74   T 

CLAUOE 

l.l! 

.10 

1,00 

COLD.ATER 

l.« 

.51   .70 

.39   .40 

CONLEN 

1.49 

.04 

.65   .80 

CROSBYTON 

1.75 

.10 

.27 

T 

T 

1.42 

DALHART  FAA  AIRPORT 

1.12 

.59   .53   T 

DARR0U2ETT 

3. A3 

T 

T         3.4G 

.03 

DIMMITT  6  E 

.70 

.25 

.45 

diwiiti 

.7! 

•  21 

T 

T     T     .5< 

DUMAS 

1.14 

.05 

.11  1.03 

T 

FLOYDADA 

1.02 

T 

.52 

.02 

.48 

FLOYDADA  9  SE 

1.16 

T 

.39 

.20 

T 

T     .75   .62 

FOLLETT 

3. At 

.05 

T    3.41 

FORSAN 

1.5  6 

1.56 

FRIONA 

.66 

.12 

T 

T     .03   .49 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

1.90 

T 

1.50 

GARDEN  CITY  1  E 

3.77 

.90 

2.17 

GRUVER 

i.e* 

•01  1,66   ,12 

.05 

HART 

1.27 

.10 

1.17 

HARTLEY 

1.30 

•92   .78 

HEREFORD 

2.54 

.07 

.03 

T     T    2.44 

HIGGINS 

3.  AS 

3.45 

HITCHLAND 

l.*( 

.21  LIT 

.10 

LAMESA  1  SSE 

LENCRAH 

.9! 

T 

T 

T 

,93   .12 

LEvELLAND 

■  61 

•  07 

.01 

.01   T     .35 

LIPSCOMB 

3.A6 

T 

3.44 

.02 

LITTLEFIELD 

1.02 

T 

.03 

.07 

.92 

LOOP 

.31 

.33 

LORENZO 

•  61 

.61 

LjBBOCK  9  N 

LUBBOCK  .8  AIRPORT       R 

1.06 

T 

.01 

.11 

T 

.01   T 

.01   .83 

MC  LEAN 

2.23 

.04 

.05 

.05   .80  1.29 

MIAMI 

2.30 

.04 

T 

2.46 

MIDLAND  MB  AIRPORT     //R 

1.A1 

T 

T 

'     t 

T    1.41 

MIDLANO  4  ENE 

l.ll 

T 

1.11 

"■:iSE 

2.50 

I 

1.33  1.15 

MORTON 

.A2 

T 

.01 

.06   .28 

RU.ESMOC  1 

1.67 

.15 

| 

1.32 

NO'l»  >  SE 

2.1A 

T 

.05 

1 

.95  1.10 

.04 

0170* 

1.21 

T 

.33 

T 

T 

.02   .96 

PAMPA  NO.  2 

l.*l 

.01 

.01 

T     .71   .61 

T 

PA-. -ANGLE 

.90 

T 

.06 

T     .92 

PERRYTON 

1.61 

T 

.09  1.49 

.04   T 

PERRYTON  10  «N* 

i.Aa 

1.41 

.07 

PLAINS 

.26 

.03 

•  23 

PlAInvIE- 

i.a« 

.66 

.13 

.1" 

T 

T          .89 

0UITA9UE  2  SE 

1.36 

.60 

.76 

SEMINOLE 

.11 

T 

T 

T 

T     .19 

SILVERTON 

.77 

.33 

.44 

SLATON  5  SE 

.11 

.19 

.72 

SPEARMAN 

l.ll 

.11  1.0! 

.0! 

STRATFCRO 

1.94 

.30  1.6* 

1  Ml 

1.36 

.06  1.2a 

'l-'r* 

.11 

.17 

T 

T     .01   .61 

TAJCOSA 

2.07 

T 

T 

.61  1.63   .0! 

.91 

.06 

•02   .13 

U«BA»GE> 

1.90 

.03 

T 

T    1.89 

<(',A 

2.11 

T 

.04 

.01 

T     T 

1.70  1. » 

•     •     • 

NG  PLAINS  02 

»«!.!•.(  .9  AIPPOPT     //• 

T     .06 

.46 

.42 

T 

T    1.71 

; 

ANSON 

.36 

1.20 

.29 

9.19 

.73 

.90 

ItT! 

M..1NS"  1  ■,. 

.03 

.13 

T 

•01  1*21 

•ENJAmj. 

.14 

.62 

3*13 

.70 

.10 

.04 

1.09 

(mILDPESI  »AA  AI'PCB' 

.23 

.12 

.01 

T    2.01   .45 

CMILLICOTHE  1    NC 

.)> 

.94 

.11  4.02 

-  i:t:::* 

.09 

.09 

T 

.03  1.41 

.31 

.17 

•12  1*4! 

■ 

.01 

2.41 

9.11 

•   .!-•.» 

.11 

.61 

.07 

2.0C 
.9) 

;  • 

.14 

.99   .2 

».'M«|I 

.12 

.61 

.07 

2.0C 

.34 

.at 

.30 

2.2 

. 

.64 

1.90 

.11 

2.11 

1.7C 

.>' 

.10 

,11 

.90 

2.11 

• 

IM»  ' 

• 

.  '* 

.10 

1     .94  2.U 

.10 

.'• 

.79 

1.91 

l.l; 

.11 

.)> 

.19 

.24 

2.61 

.11 

.14 

.40 

2.04 

.12 

1.0! 

- 

.44 

.11 

T 

•  12   •!' 

• 

.12 

./I 

.04        1.91 

T 

2.91 

• 

1.21 

' 

.  >• 

.24 

'  •» 

7 

I 

.44 

.21 

T         7.TC 

PAOvCA. 

.11 

.0. 

2.91 

DAILY  PRECIPITATION 


-j 

Day  of  Month 

Station 

0 

e- 

1     |    2    |    3 

4     | 

5     j 

6 

7    |    8    |    9 

10       11       12 

13  |   14   |   15 

16      17       IS 

19  |  20  |  21 

22  |  23      24 

25  |  26  1  27 

28  |  29   |  30 

31 

POLAR 

1.4! 

.01 

.o«( 

.02 

1.3! 

POST 

.6' 

.02 

.6! 

QUANAH   5    SE 

s.so 

T 

.01 

.31 

.OS 

.03 

5.40 

.-:•»  1  ESE 

4.53 

.11 

.32 

.16 

.66 

3.28 

«soe 

3.20 

.20 

3.0C 

mrm 

7.0! 

.23 

.AA 

.13 

6.29 

SEVHOUR 

*. IT 

.05 

.19 

.92 

.24 

.49 

2.34 

'-*-b:c^ 

3. SI 

.19 

T 

•04    3,65 

v-inaCCK    RADIO   K6YP 

SNYDER 

2.11 

7 

T 

.21 

1.90 

STANFORD    1 

A. 33 

.60 

•  76 

.39 

.04 

2.34 

TALPA 

TAHPICC 

2. AT 

.70 

T            .02    1.79 

•Esco 

3.3( 

.07 

•  23 

.26 

T         2.82 

TRENT    2   ENE 

4.1! 

.27 

.77 

3.11 

•R1CKMA. 

2.11 

.03 

.72 

.01 

1.90 

•B.Br   3  ESE 

A. 3! 

.12 

.37 

1.0a 

.10 

2.70 

•RlSCOTT 

6.01 

.53 

,14 

5.40 

-.'«<£» 

1.39 

.02 

.33 

.0? 

.02 

.01      7            .79 

.ERNON 

3.71 

.22 

.31 

2.9S 

.:ss 

1.67 

.3! 

•  20 

1.1! 

.ELLINGTON 

3. A! 

•  A6 

.09 

7         2.88 

.ICHITA   FALLS    MB    AP             R 

3.11 

.07 

.16 

.52 

.26      T 

T                     2.10 

.ICHITA   VALLEY    FARM    29 

3.7A 

.1! 

.17 

.62 

.28 

2.92 

■  INTERS   9   NNE 

2.2! 

.08 

.10 

.31 

1.61 

NORTH  CENTRAL                03 

ALBANY 

3.19 

.12 

.52 

.50 

.11 

.18 

.01    1.61       .12 

-.-.::  a  se 

2,7) 

•  AA 

.29 

.02 

.23 

1.80 

AIM 

1.4! 

•  DA 

T 

.*« 

.49 

1NTEL0PE 

c.et 

,36 

.54 

1.99 

.43 

ARCHER  CITT 

3.A0 

.0! 

.26 

.59 

.36 

2.14 

ARLINGTON 

l.BI 

.39 

.19 

.16 

1.10 

ARTHUR  CITY 

1.61 

.13 

.25 

.2a 

.80 

.11 

.06 

AVIUM 

1.77 

.38 

.03 

.04 

T 

1.30 

him 

64R0AELL   OAH 

1.32 

.20 

.06 

T 

.01 

1.05 

SElTON   DAH 

2.01 

T            .OA 

1.39 

.08 

.03 

.53 

BENBROM   OAH 

2.A1 

.35 

.IS 

.25 

1.63 

S-»N<ET 

3.71 

.16 

1.2A 

.26 

2.09 

.09 

8QWIM 

.6! 

.25 

.37 

80.  IE 

2.33 

T 

.31 

.24 

.14 

T 

1.64 

SOTO  3   SE 

1.13 

.3! 

.21 

.06 

.99 

BRAZOS 

2.63 

.52 

.26 

.22 

1.10 

.99 

BBECAENRIOGE 

2.41 

.09 

.62 

.12 

.01       .40 

1.40 

BBiOGEPORt 

2.03 

.27 

T 

1.76 

eRC.NAOOD 

A. 39 

.A3 

1.00 

.03 

2.04 

.89 

!.b.escn  2  ss« 

1.31 

.27 

1.04 

ARLINGTON    3   WSW 

2.  AC 

.02      .06 

1.03 

.IB 

.02 

T 

1.07 

8TR3S   1    NNE 

3.0C 

.11 

1.00 

.18 

.02 

1.62 

.01 

C»«EROH 

3.0! 

1.26 

.09 

.02 

1.66 

.02 

CARROLLTON 

1.70 

T                        T 

.22 

.19 

.06 

T 

1.29 

CELINA 

1.36 

A.OC 

T 

T 

.33 

1.A7 

.15 
.19 

.26 

1,21 

.62 
1,06 

CENTER  C.TY 

C-*l4  nolNTAIN 

3.76 

.70 

.26 

.01 

T 

.04 

.03 

2,70      7           7 

C.E9.RNE 

1.79 

.09 

.28 

.11 

.17 

1.14 

CLIFTON  9  E 

1.97 

T            .22 

,A9 

.01 

1.25 

C0746JKM 

3.7C 

.06 

1.11 

.37 

.06 

2.05 

.05 

cc:«b 

.a: 

.25 

.55 

"5SESAS   COVE 

A. 11 

1.70 

.30 

.04 

2.07 

CORSICANA 

1.11 

T 

.10 

.10 

.02 

T 

T 

.99 

CBANOALL 

2.31 

.09 

.11 

1.06 

T 

1.11 

cbesson 

3. At 

.50 

.20 

T 

.60 

2.16 

CROSS  PLAINS 

2.3C 

l.OS 

1.22 

:*.las  .b  airport          //r 

1.61 

T           .20 

.26 

.01 

T 

.29 

.85 

5AVILLA 

3.90 

2.A0 

■  10 

1.40 

>ECATUR 

2.16 

.62 

•  23 

.02 

1.29 

1EN1S0N   DAH 

1.7« 
1.70 

.03 

.23 
.37 

.03 
.OB 

.10 

.62 
.12 

.86 

WOO 

1ENT0N  2    SE 

2.BA 

.76 

.17 

1.45 

,66 

S    INN 

A. 01 

.12 

.29 

.76 

.65 

2.25 

AGLE  htn  lake  0AM 

2.A7 

.AO 

.25 

.30 

1.32 

ASTLANO 

9.41 

.58 

.26 

.01 

.02 

2,45 

.10 

NNIS 

1.6! 

T                        T 

.17 

.08 

T 

T 

1.40 

.IN* 

3.5C 

l.OA 

.12 

,0a 

.57 

1.73 

ARNERSV1LLE 

1.02 

.30 

.15 

.37 

ERR  IS 

1.91 

.16 

•  12 

.50 

1.20 

.CBENCE 

3.0C 

T           T           T 

1.72 

.06 

.74 

.90 

:»es'Blrg  a  s 

2. S3 

.06 

.27 

•  22 

.26 

1.7A 

DM  «ORTn  mB  airport       r 

1.97 

T            .1A 

.15 

T 

T 

.40 

1.28 

T 

jan  .crt*  vickery  blv 

2.0« 

T 

.29 

•  2B 

7 

.18 

1.91 

bost 

1.61 

T 

.Al 

•  OS 

T 

.02 

1.10 

AINESVILLE 

2.2( 

.32 

.22 

T 

.43 

1.29 

•tesville 

A.B( 

.76 

2.20 

1.S4 

ECRGETOMN 

3.39 

.02      T            .03 

1.59 

.09 

.o; 

T 

T 

1.99 

-EN  JOSE 

2.66 

T 

.66 

.09 

T 

T 

1.91 

:.:'-"«ajte 

3.9! 

.03      .30 

1.55 

.03 

.06 

1.98 

UMAR 

2.34 

.38 

•  41 

T 

1.54 

.21 

UWI 

1.07 

.21 

.46 

.10 

1 

T 

.30 

"PEvlNE  DAH 

1.67 

•  20 

•  12 

T 

1 

1.33 

>EENV|LLE    T    Nb 

.83 

T 

•  09 

•  17 

.09 

.4S 

■CESSECF 

1.A2 

T 

•  25 

.08 

.01 

1,08 

*TeR 

1.51 

.14 

.26 

.06 

.31 

.02                   .72 

"ILTON 

3.9! 

T 

.72 

•  10 

.02 

.26 

2.49 

CNRIETTA 

3.00 

.0! 

.32 

.32 

.12 

1.32 

.97 

'•   SE 

IH 

2. At 

T           .02 

1.33 

.20 

.01 

.72 

3.7! 

T           T 

.70 

.15 

2.00      .90 

IUSSMO 

2.36 

,80 

.21 

.02 

1.33 

>E>  GROVE 
.CUBA. 

1.69 
1.91 

,32 

,60 

.10 
.25 

.2 

.42 

.60 
1.12 

■SI    SPRINGS 

2,69 

T                        T 

•  83 

.1! 

1.70 

•OIAN   GAP 

3.7< 

1.26 

•  26 

.02 

1.40 

.82 

■ocsaom 

2.0A 

.36 

.32 

T 

.98 

.91 

.b»Ell 
-F«AN 

3.1! 

.1C 

1.80 

.10 

1.15 

1.6< 

T 

.04 

.25 

.21 

.03 

1.11 

NNEDALE   «    SSH 

LLEEN 

2.3! 

2.66 

.38 

1.60 

.37 
.10 

.34 

1.23 

.96 

VON  DAH 

.7) 

T                        T 

•  08 

•  1A 

T 

.11 

T 

.62 

■ISVILLE   OAH 
3EBTY  MILL 

1 .86 

3.61 

T 

.17 
1.67 

.21 
.21 

.0! 

.24 

1.22 
1.79 

"LE  ELH 

2.31 
1.31 

.53 

.20 

.22 
•  21 

.01 

.38 

.11 

.05 

1.17 

.77 

»LIN 

2.5' 

.07       .0" 

1.03 

.05 

T 

T 

1.32 

.02 

• 

lowing  Sialion     Indati. 
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n 

Day  of  Month 

Station 

0 

I                               1 

I 

1                 1 

I 

H 

1    |    2    | 

3 

4    | 

5    | 

6 

7    |    8    |    9 

10    |   11    |   12 

13    l_14    |    15 

16   |    17   |    18 

19      20       21 

22  |  23   1  24 

25  |  26  J  27 

28      29      30      31 

MARYS    CREEK 

2.11 

T 

l 

.50 

.17 

.11 

1.40 

MC    SBESOP 

3.2! 

1.40 

.28 

1.55 

HC   KINNEY 

.99 

T 

.28 

.07 

.09 

T 

.46 

MERIDIAN    STATE    PARK 

2.13 

T           T 

.48 

.19 

T 

1.50 

MEXIA 

laM 

T 

T 

.15 

•  10 

T 

1.25 

MINERAL    HELLS   FAA    AP 

2.T! 

T 

.14 

.49 

T 

T           .18 

1.94 

MORGAN    3    -'.- 

2.11 

I 

•  52 

.12 

,0! 

1.52 

MORGAN    MILL 

2.5! 

.83 

.15 

.23 

.02 

1.55 

MUENSTER 

3.03 

.25 

.21 

.99 

1.98 

MULLIN 

3.50 

.10 

1.38 

.22 

l.TC 

.10 

NAVARRO   MILLS    DAM 

1.31 

.37 

.08 

.01 

.88 

NEWPORT 

2.1! 

,30 

.25 

.15 

•  7C 

.75 

OLNEY 

3.1! 

T 

.31 

.83 

2.22 

OLNEY    5    NNk 

3.0( 

• 

1.15 

1.89 

PALO   PINTO 

2,00 

.40 

.25 

.10                   .90 

.15 

PARIS 

1.2! 

.01 

.13 

.01 

.0! 

.82 

.10 

PILOT    POINT 

l.AI 

.01 

,24 

.24 

.0! 

.13 

.92 

POSSUM    KINGDOM   DAM 

1.71 

.09 

•  43 

.01 

1.26 

PROCTOR    RESERVOIR 

3.T1 

T 

.94 

.14 

.02 

.01 

2.46 

.14 

PUTNAM 

Z.St 

.12 

.75 

.08 

1.91 

OUINLAN 

.9! 

.25 

.70 

RAINBO* 

2. It 

T 

•  57 

.02 

T 

1.60 

ranger  pump  station 

3.1! 

.51 

.38 

1.96      .33 

RED    OAK 

1.34 

T 

T 

.22 

.08 

.02 

.30 

.92 

RICHARDSON 

1.6! 

.44 

.02 

.06 

1.11 

RINGGOLO 

2.3: 

.37 

.34 

.12 

1.47 

RISING    STAR 

J.«« 

.20 

1.11 

.28 

.03 

2.03 

.21 

ROANOKE 

l.TC 

.19 

.22 

.09 

1,20 

ROCKDALE 

3.46 

.11 

1.13 

.25 

.09 

1.92 

ROCK4ALL 

.83 

T 

T 

.07 

.13 

T 

.15 

T 

.48 

ROSEBUD 

3.80 

T           T 

1.22 

1.34 

T 

T 

.12    1.12 

ROSS 

2. 81 

T           T 

T 

1.90 

1.37 

ROSSER    1    SE 

1.1! 

.10 

1.05 

SANGER 

1.51 

.23 

.10 

.14 

1.02 

SHERMAN   PUMP    STATION 

1.91 

T 

.20 

.19 

.01 

.69 

T 

•  82      T 

SLIDELL 

1.41 

.13 

.31 

.95 

SPRINGTOWN 

1.3! 

.42 

.34 

.12 

.51 

STEPHENVILLE    6    58 

2.73 

,72 

.21 

1.59      .21 

STILLHOUSE    HOLLO*    DAM 

1.7< 

1.71 

.02 

.01 

T 

T 

T 

STRAhN    8   NNE 

2.5! 

.52 

.29 

.25 

1.27 

•  22 

TAYLOR 

*.!! 

T           T 

.18 

1.54 

.17 

.09 

2.64 

TEMPLE 

2. 4! 

T 

.03 

1,48 

.24 

.04 

T 

.TO 

TERRELL 

1.8' 

•  09 

.23 

.02 

.69 

.81 

THORNTON 

t.4« 

.02 

•  31 

.11 

1.00 

THROCKMORTON 

2.8! 

T 

.28 

.32 

.02 

1.89 

THuRBER    5    NE 

.81 

.42 

.28 

.21 

TRENTON 

l.DI 

T 

.10 

.18 

.14 

.06 

.62 

TROY 

2.21 

.20 

1.47 

.07 

.53 

VALLEY    VIEM 

2.02 

.17 

.24 

.36 

1.25 

MACO   DAM 

2.98 

T 

T 

1.28 

.22 

1.48 

•ACO    .6    AIRPORT                        R 

2.91 

T 

1.08 

.30 

T 

1.53 

IAJAHACHIE 

1.7B 

T 

.37 

.09 

.08 

1.25 

■EATMERFORO 

1.85 

.38 

.28 

T 

.21 

.78 

»HITSE»    OAM 

2.  IN 

.02 

•  84 

.04 

1.44 

«OLfE    CITY 

1.05 

.29 

.17 

.39 

EAST    TEkAS                       04 

ALTO    S    S» 

2.80 

.30 

,11 

T 

2.40 

ANDERSON 

1.93 

.31 

1.6! 

ATHENS 

1.88 

,10 

.08 

1.39 

.09 

ATLANTA 

.37 

.07 

.21 

.09 

.06 

BED1AS 

2.12 

•  20 

.72 

1.20 

BO-    -1ER    2    E 

BOKELDER 

.93 

.09 

.'■'. 

.09 

.21 

.02 

.04      .09 

■WHOM 

2.03 

.02      .09 

.80 

.12 

1.06 

Mt  MO* 

.98 

.02 

.37 

.57 

BUFFALO 

2.01 

.10 

.20 

.0! 

1.73 

CA«.*^N 

1.21 

.13 

.10 

.97 

cumu« 

.21 

7 

.17 

.11 

T 

CEN'fB 

.41 

.41 

.07 

CENTERVILLE 

1.91 

T 

T 

.09 

.27 

7 

1.99 

cuauviui  i  e 

1.2. 

.01 

." 

.0] 

.73 

COlDSPRIN-j   1    ss. 

1.93 

.41 

1.50 

COLLEGE     STATION    FAA    AP 

2.71 

.13 

.10 

.71 

.01 

T 

T 

l.T! 

2.31 

T 

.03 

.21 

2.33      T 

CROCKETT 

2.83 

.29 

2.39      .01 

2.24 

T 

7 

2.24 

DainMbfiilO   4   > 

.31 

.08 

.19 

.02 

.28 

•.'.»_■. 

.81 

•  01 

.20 

.01 

.99 

Oe-E'/lLLE 

.49 

T 

T 

.48 

DI'L'tLLf     1     « 

2.01 

.18 

.05 

l.OC 

, 

iv*  i  m 

1.81 

T 

.21 

.01 

1.40 

IMOR-Y    >    141 

1.73 

.15 

.87 

.T3 

IvAMU 

.80 

T 

.01 

.99 

FAJPFIlLO 

2.01 

.19 

1 .9! 

2.30 

.94 

.29 

.01 

iiahitm   ;   t. 

1.31 

.14 

.14 

1.31 

ttL-(*    '    • 

.21 

f 

T 

t 

.11 

.04 

.01 

.03 

,04      T 

HAOf>A'l« 

.28 

.09 

.17 

7 

T 

1. »»(.»«-„ 

1,4 

•  21 

.10 

2.9 

.19 

1.61 

MOVffe* 

1.90 

.14 

»a«a«-.i 

.81 

.08 

..1 

.41 

.09 

.11 

.09 

.11 

.02 

l,«l 

t 

.19 

1 .09 

. 

;.o< 

.01 

.11 

.14 

1  ,T9 

• 

,f.,.v.- 

.ii 

.11 

.01 

tmut 

.i< 

f 

.91 

.02 

•".-M.lLLl 

1.8< 

T 

.11 

1.11 

•  H 

.18 

T 

1.21 

.21 
.98 

' 

...1 

.05 

1     «. 

.71 

.99 

7 

..< 

.10 

.1 

.09 

1.8< 

.01 

.10 

1.97 

. 

,«»..-. 

.11 

.17 

.  || 

T 

.81       T 

'     '     ' 

1,8 

1.14 

1 

.44 

.'  1 

T 

.01 

• 

LIRMa 

.41 

.19 

.»! 

•  06 

.68      T 

• 

lf«l»Mt«i  i  -«» 

I.I' 

.») 

1 

t 

T 

..! 

.08 

,14 

1.69 

l*J«»  1 1  • 

• 

.10 

.It 

T 

1.96      ,02 

.11 

.01 



' 

.14 

.09 

' 

1.19 

1.81 

.11 

.18 

"•»" 

1.81 

.01 

■ft 

1.11      .09 
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3 

Day  of  Month 

Station 

O 

II 

H 

1     1 

2 

3 

4    | 

5    1 

6 

7    |    8    |    9 

10   |   11    |   12 

13   |    14    |   15 

16  | 

17      18 

19      20      21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  1  29      30 

31 

mnim  i 

.At 

.19 

.21 

.01 

T 

.06 

MUD 

.  »« 

.12 

.2! 

.10 

.17 

.20 

•IL»»  6   ENE 

.Si 

.65 

,40 

•  INEOLA    7    5S» 

1.0! 

.19 

.03 

.17 

.70 

■INEOLA  NO  2 

1.1* 

T 

•  16 

.01 

.45 

.92 

.•JNTGOMERv 

l.St 

.03 

.26 

1.57 

■OSCCm 

•OuNT  PLEASANT 

.91 

,06 

.29 

.36 

.06 

■ACOGOCCMES 

.25 

T 

.29 

T 

T 

T           T 

T 

■APltS   1    s» 

.ST 

•  10 

.38 

.39 

MU1 

2.77 

.56 

.82 

1.39 

T 

•EUVILLE 

.91 

.90 

.01 

■EM  CANEt    *   NM 

3.  OS 

.72 

2,34 

■CMiALuS  GUARD    STATION 

1.9  6 

.23 

.19 

.01 

1.55 

VERTON 

.21 

.11 

.02 

.OS 

'ALEST.NE 

2.33 

.07 

.21 

2.05 

»IXEL«N3 

.8R 

.03 

.67 

T 

T 

T 

.34      T 

'ITTSBLRG    5    S 

.»» 

T 

T 

.31 

.18 

>OVNOR 

1.6A 

T 

.21 

.08 

1.20 

.19 

mice 

.56 

.12 

.01 

.63 

:.!tnax  2  s 

LOT 

.17 

.30 

,60 

«E«LAm   3    NE 

1.01 

.20 

.81 

1.68 

.05 

.03 

.20 

1.60 

SNERSIOE 

i.e; 

T 

.38 

l.*7 

BOCALANO    1    N 

.60 

.01 

.39 

BjSA 

2.01 

T 

.21 

7 

1.80 

SIMMS  2   NNM 

.72 

.06 

.21 

.06 

.60 

.01 

!»U»»ES   DA"    B 

.79 

T 

.78 

T 

T 

SJLPmuR    SPRINGS 

1.52 

T 

.16 

1.11 

.27 

'E'ARKANA   DAM 

.91 

.07 

.17 

.1* 

.13 

.08 

TRINIDAD    1    S» 

2.1. 

.07 

.09 

1.98 

TYLER  5   NE 

.SB 

T 

T 

.03 

.21 

.05 

T 

.57      T 

■  ALLEY  JUNCTION 

2.61 

T 

T 

.06 

.61 

.26 

T 

1.68 

■ALLER   2    SSH 

2.9B 

.35 

.73 

1.90 

,*RREN 

.91 

.33 

.63 

,18 

T           .03 

■ILLS  POINT 

LSI 

T 

T 

T 

.80 

.06 

T 

.95      T 

.INNSBORO  6    S. 

1.61 

.61 

1.20 

•        •        . 

•«AN5  PECOS                    05 

ALPINE 

.0( 

!«ERSF|ELD 

.71 

.17 

.61 

HUMUM 

.00 

50OUILLAS  RANGER    5TA 

.01 

CIMXLARIA 

.00 

:<sos  BASIN 

.oc 

CORNVOAS   SERVICE    STA 

T 

T 

T 

CRANE 

.OC 

EL  PASO  KB  AIRPORT                R 

.11 

.03 

T 

.15 

>»BENS 

.OR 

.09 

PORT  DAVIS 

.01 

.01 

F1    STOCKTON  KFST    RADIO 

.18 

.03 

.03 

.10 

ilRVU 

1.12 

.15 

T 

T 

.91 

SRAMOFALLS    )    SSE 

.62 

.05 

T 

.31 

1-PERIAL 

1.65 

.93 

| 

.72 

!£■«- 

T 

T 

.•   TUNA    I    S 

.32 

.10 

.22 

•  ARATHON 

.0! 

.02 

.03 

T 

"A8FA  NO   2 

.0< 

.04 

•EN'ONE 

•EBRILL  RANCH 

.OC 

■ONAMANS 

.6! 

T 

.62 

•CuNT   LOCAE 

.01 

iUSSA 

.9! 

T 

T 

T 

.99 

'A6TMER   JUNCTION 

.oc 

•ECOS 

T 

T 

'Em.ElL 

1.1! 

1.15 

■LATA 

.01 

'ESIDIO 

■  OC 

E»  Bluff  dam 

.OC 

HI  flat  io  ene 

.01 

"OERSON 

.1! 

.06 

.07 

"EFF1ELD 

1.7* 

1.76 

IERRA  BLANCA 

.0* 
.09 

.06 

T            .03 

.06 

■LENTINE    10   MSa 

.01 

.09 

.03 

AN  MORN 

.0! 

T 

.05 

T 

INK   FAA    AIRPORT 

T 

T 

T 

SLETA 

.22 

.05 

.16       .01 

■D.AROS  PLATEAU           06 

1 

""SVILLE 

3.5C 

1.60 

.70 

1.60 

. 

■lISON  RANCH 

•ISTAO  DAM 

.64 

.01 

.65 

T           T 

. 

IBHMART 

4  LAIE   f   2 

1.7! 

.11 

1.62 

• 

.A»C0 

6.1! 

.17 

T 

.06 

1.93 

.06 

.76 

1.17 

. 

t.E'T 

1.0! 

.09 

,06 

1.00 

• 

NBE 

6.6( 

.16 

1,60 

.70 

2.60 

IC.ETTvlLLE 

*0T 

.6! 

.03 

.61 

.01 

. 

1.6! 

T 

I 

.70 

.01 

.23 

T           .66 

.06 

• 

IPJC1 

6.S6 

.01 

.28 

1.32 

.08 

3.17 

. 

..i1. 

.89 

.07 

.05 

.73 

mp   SAN   SABA 

2.09 

.71 

■  10 

.60 

.86 

, 

"P  MOOD 

2.21 

.09 

2.09 

.07 

••'    VALLEY 

.9] 

.93 

• 

SE   RANCH 

6.39 

1.96 

2.85 

, 

S'ELL 

RISTOVAL 
MSTXA 

»E   RANCH 

1,66 
.91 

1.91 

.03 

.18 

.37 

.03 

1,43 
.56 

1.60 

■ 

"0NMOO0 

1.72 

.23 

.67 

1.00 

, 

'   RANCH 

::e»  ranch 

1.19 
1.63 

.06 

•  OS 

1.09 
1.63 

; 

-   RIO   MB   AP 
RU  2  H 

.63 

T 

T           .43 

T           T 

• 

IS 

:n  i 

XJRAOO  n   M. 

2.18 

,10 

.99 

1.39 

.10 

. 

.91 

.09 

.0} 

.01 

.04      .76 

• 

■ORAOO   1,  s. 

1.69 

1.69 

. 

1.13 

T 

.60 

T 

.73 

• 

11   M«AVE,T    „ 

M-icseuM 

2,6* 

.OS 

.52 

.92 

.01    1.11 

• 

Sate  rsjjssrancr  noisti  (allowing  Station 
-    341    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


TEXAS 

Continued 

OCTOBER   1965 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

1 

1 

1 

£ 

1        l 

2     1 

3 

4    | 

5     1 

6 

7    ]    8    |    9 

10       11       12 

13      14      15 

16       17       18 

19      20  1  21 

22  |  23  1  24 

25  |  26  |  27 

28      29      30 

31 

FUNK    RANCH 

1.3C 

.50 

.80 

GOLO 

harper 

2.20 

.47 

1.73 

HU"BLE    PU«P    STATION 

l.«C 

•  SO 

.61 

HUNT 

1.8« 

,09 

.36 

.46 

.96 

M»E 

JANES    RIVER    RANCH 

JOHNSON    CITY 

».T! 

.09 

1.5S 

.08 

.01 

1.10 

1.91 

JOHNSON    RANCH 

1.42 

.10 

.IB 

.13 

1.01 

JONES   CS    RANCH 

JUNCTION    FAA    AIRPORT 

.81 

.06 

.05 

.06 

.09      .58 

.01 

JUNO 

.it 

.59 

KEHPNER 

2.96 

1.36 

.12 

1.68 

KERRVILLE 

2.51 

.25 

.08 

.15 

•  35 

T 

T 

T           T           T 

T 

1.65 

.03 

LAKE    VICTOR    3    » 

5.12 

1.66 

.12 

.11 

1.41 

2.00 

LAMPASAS 

4.41 

.01 

.01 

T 

1.12 

.13 

.1! 

T 

,87 

2.13 

LANGTRY   NO   2 

• 

m 

- 

LEAKEY    NO    2 

S.OC 

.12 

2.88 

LLANO 

3.30 

.0* 

.01 

1.69 

.11 

.09 

T 

T         1.01 

.29 

LO«ETA 

3.3. 

1.A2 

.20 

.02 

1.70 

LYNAHAVEN    RANCH 

2.1! 

.16 

T 

.26 

1.34 

.37 

MARCO 

l .  ec 

1.00 

.80 

MARTIN    RANCH 

1 .41 

T 

.03 

.03 

.66 

.03 

.01 

•  34 

.21 

MASON 

1.53 

.02 

.01 

.67 

T 

T 

.96 

MC   CAMEY 

1.71 

.!» 

1.52 

MC     INTOSH    RANCH 

1.6! 

.65 

.80 

MENARD 

•  7! 

.10 

•04 

.07      ,32 

MENARO     13     .-.- 

MERT20N 

l.si 

T 

.76 

1.13 

MILLER    RANCH 

MOSS    RANCH 

2.9! 

.44 

1.67 

.SO 

MURR    RANCH 

■ 

- 

NELSON    RANCH 

2.01 

T 

T 

.17 

T 

T           T 

.60    1,30 

T           T 

Nil    STORE 

3.75 

1.60 

.»5 

1.90 

CAK    CREEK    LAKE 

2.0! 

T 

.02 

2.00 

020NA 

1.7! 

T 

1.73 

PAINT    ROCK 

l.U 

T 

.07 

1.10 

PANDAlE 

.6! 

.65 

PLACID 

3.2* 

.60 

■  76 

.AO 

1.70 

PONTOTOC 

PRADE    RANCH 

2.51 

•  OB 

.12    2.36 

RANKIN 

2.31 

.22 

.62 

1.61 

red  bluff  crossing 

3.BC 

1.70 

.25 

.11 

1.52 

.1* 

RICHLAND    SPRINGS 

RIlEY    BEN    RANCH 

3.3! 

1.95 

.10 

.60 

.90 

ROBERT    LEE 

1.86 

1.86 

ROCKSPRINGS 

1.4! 

1.43 

ROCKSPRINGS    22    S» 

2.A1 

.60 

.20 

.** 

.05 

.03      .13    1.20 

ROOSEVELT    2    E 

ROUND    MOUNTAIN    *    MNM 

A, 41 

.27 

1.34 

2.86 

SABINAL     1     MSM 

2.44 

.12 

.12 

.35 

1.90 

SAN    ANGELO    dam 

1.30 

T 

T 

.25 

T 

1.09 

SAN    ANGELO    MB    AIRPORT           R 

2.11 

T 

.71 

T                     1.40 

SAN    SABA 

».54 

.OA 

.15 

1.60 

.10 

2.  70 

SANDY    2    S 

3. 51 

1.60 

.11 

1.82 

.03 

SEGOVIA 

.94 

.15 

.86 

SHERaOCO 

2.15 

■  01 

.as 

1.23 

SLOAN 

3.6* 

.10 

.2* 

1.65 

.03 

,10 

T         1.70 

T 

WW 

1.25 

T 

.40 

T 

.8! 

STERLING   CITY 

2.54 

.33 

1 

2.21 

tabPlEy    I   E 

TELEGRAPH 

TENNYSON 

1.46 

1.4* 

..alDE 

1.56 

.13 

.16 

T           .95 

.3*      T 

mmcmi 

1.10 

1.10 

-••Ei    <allEy 

1.11 

.41 

t.*0 

•a'EP    /alley   to  NNE 

1.15 

1.83 

SOUTH   CENTRAL                  OT 

ARANSAS    PASS    2 

A. 52 

.67 

1.60 

1.7< 

.24 

.62 

.03 

A  .VIS    -B    AIRPORT                   R 

3.26 

.09 

1.2! 

.32 

T 

.01 

T 

•03    1.62 

AUSTIN    0A« 

3.31 

.02 

.01 

1.65 

.03 

,01 

.21 

1.57 

-I     'It'Jit 

5.11 

.27 

.55 

.'■' 

.31 

T 

T         3,1* 

.68 

•EEvIllE    3    NE 

A. 51 

.60 

.17 

,1( 

.33 

•  06 

.0*      .3* 

2,47 

MM 

1.A1 

T 

.27 

1.21 

.13 

.03 

1.77 

2.11 

.1. 

.69 

.11 

1.70 

I.0A 

T 

T 

.01 

1.67 

.42 

5,38 

• 

1.01 

1.21 

.29 

.01 

1,36 

CANYON    OAM 

3.AA 

.06 

.02 

.11 

1.43 

.03 

T 

i 

T         1.10 

2.32 

'-«»•»•■     t»hO 

1.62 

.23 

.64 

.' 

T 

T 

.35 

.29      .66 

1.22 

CIOOIC   'I'll 

». 2! 

1.73 

2.30 

Classens  aanch 

1.51 

.01 

.5? 

.61 

T         1.95 

.02 

CtftWul 

'-.»».»    C"R|ST| 

1.1! 

.33 

.«• 

.>> 

.03 

.11 

'-..»,3    '-•  I  »T  t     ••    AR            R 

I.SI 

.23 

.H 

.'• 

.01 

T 

.02 

.11 

.01       T 

i   N 

2.51 

.02 

.12 

.31 

.»! 

.03 

.0, 

.*0 

.91 

*.!' 

.15 

.6 

I.ll 

.22 

2.33 

-' 

A.2C 

.67 

.61 

.60 

.10 

2.11 

1  . '.  1 " 

*.1« 

.04 

.5( 

1.12 

T 

2.»3 

.A*'- 

A. 11 

•  10 

.01 

I.AO 

.16 

1.77 

>kii  '      •  •   -• 

2.6! 

.0* 

.01 

1.23 

T 

.11 

1.37 

I.SI 

1.33 

.M 

1.61 

»IK««R»    STORE 

«. 61 

1.40 

T 

.93 

1.82 

».A-,.|. 

*.*« 

.12 

.A 

.70 

.10 

3.13 

■ 

2.1! 

I  ,M 

.15 

1.60 

DfMIMtj 

A.tl 

.02 

.-■« 

I.AI 

.11 

,1  i 

2.98 

MUM 

3.1 

.It 

.66 

,  1 

.26 

I 

•11     1*1* 

.01 

•XIAO   1    M 

A. 6! 

.10 

.T< 

.13 

3.10 

."! 

.06 

.!• 

1.41 

.01 

•  38 

2,88 

•     |    R 

../J 

.OR 

./! 

.1 

.63 

.41 

2.13 

3.1' 

l.M 

3.99 

1.3 

.16 

.04 

■14 

.At 

T 

.02                   .*« 

2.02      .01 

MfO  1   •«* 

*.A< 

.'1 

.06 

.1 

l.M 

.03 

.'. 

•  01 

4,24 

*.ll 

.1* 

.21 

.1 

1    1.17 

7.11 

•  10 

..3- 

.27 

.i 

■    I.AR 

.01 

.11    2.IA 

.09 

' 

A.l 

.AA 

.i 

1      .'-1 

.11 

1.92 

.85      T 

./ 

.       .31 

.09 

.01 

2.11 

■       • 

■  1 

.16 

1.40 

l   ■« 

1.1 

.•1 

1    1.14 
...» 

.01 

.03 

2,17 

.*. 

.i 

.07 

.11 

7,*J 

1.' 

.!< 

.41 

.11 

1,28 

, 

1.1 

.<* 

.1 

• 

.•• 

.01 

•  A4 

.31       .02 

• 

I.I 

" 

.'.1 

.A 

1*01 

•  02 

km  Mprrwing  tV»'f 

14a 


DAILY  PRECIPITATION 


NEm  BRAUNFEL5 
NIION 

PFluGERVILLE 
POST  OAK    SCHOOL 
PROVIDENT    CITY 

red  ROCK 

REFUGIO 
RICARDO 

riohedina  2  n 
robstomn 

rockport 

BWK 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SCMULENBuRG 

SEALY 

secuiN 

SI "TON 
SNITMVILLE 
SONERV1LLE   OAK 

SPRING  BRANCH    2    SE 
•AELOER    '    SSM 
•ASHINGTON    STATE    PARK 
•ELDER   MILDLIFE    FNOTN 

ramjH 

T0R*TOMN 


.PPES   COAST  OB 

ALVIN 

IHAMyAC    TBCO 

ANGLETON 

BAY  CITY   WATERHORKS 

BAYTONN 

beaumont 
Cleveland 
Clodine 
:-»«ess  i  ;• 

DANEVANG   2    SE 

S3NA    3    S» 
El  CAMPO 
FREEPORT    2    N» 
GALVESTON    MB   CITY 
»:lSTON   «B  CITY 

HOUSTON   MB    AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
MOUSTON-OEER   PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    INDEP   HEIGHTS 

H3U5TON-MESTBURY 

-:_STON-NORTH  HOUSTON 
-O.STON-SAN  JACINTO  DM 
^CuSTON-SPRING  BRANCH 
-^BLE 

LATH    .CLF    HILL 
.IBERTY 

UTA50RDA  NO   2 
"URBRO 
■EM  GULF 

"IGE    *    N» 

'*LACIOS   FAA    AIRPORT 
MERCE 

■0I«T  COMFORT 
'ORT   ARTHUR 

05'    ARTHUR    MB    AIRPORT 
0«1    LAVACA    NO    2 
■1   :   CONNOR 
ICHMOND 

.GAR   LAND 


-CMPSONS   3 
0-BALL 
ICTORIA   MB 
HARTON 


ISM 


"STRONG 
"ESVILLE    3    S 
I'.'.IDES   7   S 
!G  "ELLS 

U»120    SPRINGS 
"TAR1NA 

•ARLOTTE    5   NNM 

rfuuj 

:'ULLA   FAA    AIPPORT 

"STAL  CITY 
llEy 
OLE  PASS 

'CINAl    I   n. 
'LCON  DAM 

LFURRIAS 

■LERTON 

EER 

10  TOMN 

ORGE   MEST 

lrdanton 

"IE   RANCH 

PRYCR 
REDO  MB  AIRPORT 
REDO  NO.    2 

LTO» 


C  GRANDE  CITY    3 
RITA  7   E 


>EE  RIVERS 


Day  of  Month 


2 

,6( 

.0? 

J 

.11 

S 

.01 

3 

.5(1 

3 

.76 

2 

.21' 

1 

.93 

9 

53 

9' 

2 

61 

H 

6 

11 

9 

60 

A 

»! 

4 

56 

3 

91 

2 

3! 

8 

33 

6 

?• 

2 

26 

2 

57 

2 

"I 

3 

A! 

1.11 

1.12 

1.38 


1.00 

.06 


.37      ,79    1.12 


2.9C 
2. A3 
2.51 


3.S2       .01       .TO 


A. 2! 

1.91 
3. AC 


.09 

.12 

1.09 

.94 

.11 

.10 

13       14       15 


16      17       18 


19   I    20   I    21 


22   |   93    I   24 


25    !   26    I    27 


28      29      30 


.01    A. 99      .03      T 


3.01 
.05 


.It 
2.11 

.61 


t.oe 

.10    1.6B 


1.76 
1.70 

1.64 


1.41 
1.42 


.oj 


1.5C 
.30      .9C 


1.69 

T 
1.01 


1.00 
.32    1.00 


.57 
.01 
.10 
.12 


vmg  Siailon     Indaz 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
OCTOBER   1945 

Station 

O 

Day  of  Month 

1    | 

2    | 

3 

4    | 

5         6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    |    12 

13   |   14   |   15 

16  |   17 

18 

19  1 

20 

21 

22      23  |  24 

25      26      27 

28       23      X 

31 

LC»ER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    X9    AIRPORT      R 

ENGELMAN    GARDEN 

HARLINGEN 

»C    ALLEN 

*C    ALLEN    FAA    AP 

.74 
2.39 

1. 18 
3.41 

3.01 

.13 
.36 
.24 
.3* 
.39 

.09 
.16 
.14 
.36 
.37 

T 
.28 

.32 

.11 

.09 
■  04 

.03 
T 

T 

.60 

.20      .01 

T 

.01 

.11 

2.0^ 

.IT 
T 

.19 
2.39 

T 
.97 

T 

.21 

.03 
.27 
.16 

»C    COOK 

4.3« 

.41 

.66 

.<•■; 

.05 

.06 

.8! 

.40 

.09 

1.19 

.11 

MERCEDES    7    S 
MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSP1ELD 

1.40 
3.T< 
1.92 
1.31 

.90 
.43 
.04 
.11 

.19 
.32 
.12 

.la 

.21 

.3« 

.22 

.10 

.02 
.04 
T 
.04 

.0( 

.0! 

.11 

T 
.14 

T 

.0) 
T 

.18 
2.20 
1.1T 

.62 

T 

.12 
,01 

RAVMONDVILLE 

2.51 

.44 

.23 

.30 

T 

.04 

.02 

.13 

.04 

1.26 

.01 

SAN    BENITO 
kESLACO   2    E 

.90 
•  09 

•  23 

•  38 

.10 
.21 

.3' 

T 

T 

.03 

.IT 

T 

.14 
.09 

.03 
.08 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER    1965 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23  I   24      25      26      27      28      29      30      31 


HI6H   PlMNS 
ACARILLO    KB    AIRPORT 
ANDRFKS 
816    SPRING 
9CRGFR    3    W 
9CVS   RANCH 

mve 

9RCKNFIEL0   NO    2 

CANADIAN    1    ENE 

CANYON 

CLAUDE 

CS0S8YTON 

OALHART    FAA   AIRPORT 

0IMITT 

5UMA5 

FLOVDADA 

FOLLETT 

FRIGNA 

"ABCIA   LAKE    12    ENE 

GARDEN   CITY    1    E 

GRUVER 

kEOEFCRO 

L»»ESA    i    SSE 

LEVELLAND 

IIBSCCKB 

LITTlEFiElD 

LUBBcCK   9   N 

ILBBCCK    «B    AIRPORT 

•C   LEAN 

DIM! 

"IDLAND   KB   AIRPORT 

"IDLAND   *    ENE 

"C8TON 
"ILESHOE  1 
01  TON 

»»"PA  NO.  2 
PANHANOLE 
"ERRVTON 


MAX 

urn 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MiN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


74  77  69 
39  45  46 

75  74  74 
41  41  49 


74   74 


45   46   44 

79   82   72 
37   46   46 


71  80  78 

35  36  49 

76  79  81 

36  39  37 

69  73  76 


39   40 

79   80 


43  46  42 

75  77  72 
35  40  38 

76  75  73 

40  43  45 

67  72  72 

39  40  44 

75  79  77 


66  7? 

33  33 

63  76 

33  33 


75 
12 

73 

36 

85 

38 

73 

36 


68  75  75 

35  38  40 

75  81  76 

34  40  40 


74  77  68 

40  47  48 

64  75  80 

36  38  40 


43  42  46 

76  71  75 

38  38  45 

67  75  76 

37  39  47 

66  77  76 

35  37  40 

65  75  76 

38  40  45 

76  79  74 

37  43  42 


63   77   81 


62  75 

48  49 

74  76 

52  51 

70  70 

53  50 

65  76 

49  51 


71  75 

37  43 

75  67 

45  52 

63  77 

52  51 

65  75 

43  50 

58  75 

50  48 

60  60 

51  52 

70  75 

41  46 

58  66 

40  49 

62  66 

47  46 

56  60 

51  50 

62  65 

51  48 

61  66 

44  47 

63  67 

41  46 

73  74 

50  43 

68  78 

47  44 

62  66 

40  49 


72   70   67 
41   43   48 


71   65 
54   52 


66   66   77 
42   49   50 


75  57 

50  50 

75  75  73 
46  49  50 

76  75  74 
42  47  47 


69  57  68 
40  43  51 

70  55  64 

42  45  50 


64  58  76 

50  49  50 

62  61  79 

46  49  50 

77  63  62 

44  50  49 


48  52 

88  78 
55  45 

85  89 

47  45 

89  92 
51  54 

85  93 


53   54   57 

74   85   85 


43   45   44 


91 
53 

90 

46 

83 
47 


82 
42 

93 
53 

83 
52 

84 

49 

95 


88   64   73 
44   45   36 


94 
48 

79 
51 


91   84   74 
48   51   50 


93  72  74 

55  55  54 

90  80  66 

50  50  48 

89  92  61 

45  45  37 

94  76  76 

54  57  46 


95   85 

50 


'8 


93   92 
49   51 


57   44 

68 

51 


93   92 
45   46 


90   91   69 


85   69 
51   38 


94   83   73 
50   47   44 

65 


82  85 

45  52 

87  89 

49  59 


56   65   64 


89   88 
39   53 


S3  86  87 

36  51  41 

76  87  86 

46  49  53 


8! 


40   60 

82 
43 


78   85 
59 


87   89 
54   44 


80   87   83 
47   48   53 


71   83   86 


83  81  85 

40  52  41 

75  84  88 

42  44  42 


73  84 

43  53 

69  86 

45  47 


80   79 
53   53 


75   83   82 


86   86 
46   45 


76   69 
50   42 


74  85  90 

41  41  48 

80  79  84 

39  41  47 

84  88  90 


47   58 

78 


90   92 
50 


81  82 

44   57  52 

69   80  80 

37   39  44 


90  92 

58  59 

90  93 

58  56 


52 

88 
50 

75  86  87 

43  44  50 

75  87  85 

41  44  43 

72  81  88 

43  46  47 

79  82  85 

42  57  42 

83  90  88 

41  51  46 

70  81  75 

37  40  45 


82 
55 

83 

58 

71 

55 

80 
40 


82 
56 

80 
55 


70 

52 

81 
56 


48   58   44 

81   77   68 
59   56   55 


84  82 

64  54 

80  73 

62  53 

85  79 
44  63 

85  84 

66  57 

85  85 

57  55 

88  80 

50  58 

87  B6 

46  47 

87  BO 

49  57 


76   70 
57   49 


85   81 
47   55 


93   92 
50   46 

S««  Raiereaco  Nolo  Following  Station  Indax 
-    345    - 


76   74   69 


51 
67 


63 
40 

72 
37 

70 

39 


67   68   64 
46   47   37 


70 

38 


70   67   60 
47   46   38 


73 

47 

70 
42 

69 
40 

70 

43 


69  66  62 

43  44  35 

72  68  67 

42  43  35 

66  67  62 

42  46  36 


38   45 

76   80 


76  81 

43  49 

74  74 

40  41 

73  79 

44  49 


77   78   78 
35   46   36 


67  76  75 

39  40  45 

74  75  70 

35  46  40 

74  75  73 

37  44  38 


70  74 

43  38 

63  74 

38  40 

76  77 

38  44 

66  75 

34  38 

63  74 
33  40 

64  74 

38  42 

61  73 

39  39 


65  74  76 

34  38  36 

64  75  76 

36  41  39 

67  81  74 

37  45  45 


75  69 

34  43 

63  73 

36  38 


77  79 

40  46 

73  70 

38  48 

62  74 

35  35 

76  81 

41  49 

76  81 

37  42 

67  75 

36  37 

68  75 
32  34 


35  43  38 

77  77  72 

36  41  38 

62  74  72 

36  38  37 


47  40  42 

77  76  79 

36  35  36 

76  68  70 


70   80   66 


68 
36 

79 
34 

75 
36 

70   68 
43   39 

73   71   73 
42   47   47 


78 

74 

78 

70 

40 

40 

40 

39 

67 

75 

72 

73 

36 

40 

36 

35 

73 

80 

72 

72 

43 

42 

43 

38 

78  72 
42  45 

68  75 

39  36 

77  74 

45  44 

79  75 
42  42 

74  78 

39  40 


78 
42 

78 
3  9 


71 
41 

76  73 

46  37 

80  71 

42  39 

70  74 

38  39 


74   74   76 


70 
37 

69 
33 

73 

40 

72 
38 

71 
40 

70 
43 


75  B2 

48  51 

78  69 

46  46 

81  82 

39  38 

78  68 

35  39 

73  77 

43  43 

78  73 

45  40 

75  74 

41  40 

68  75 

39  35 


72 
39 

67 
40 

73   73 

37   40 


69   78   60 
36   36   37 


71  73  73 

37  37  41 

71  74  73 

41  45  44 

70  78  74 

44  46  38 


69  78 

38  38 

70  78 

39  39 

74  84 

45  45 


35   33   41   39 


73   76 
47   46 


68 
45 

70  70 

37  37 

7*  75 

45  45 

75  76 

42  42 


75   69 
50   46 


82 

42  39 

70  77 

39  41 

70  76 

38  38 

70  76 

40  41 

75  72 

46  43 


70  75 
41  46 

72  77 

39  41 

71  71 
38  38 


73.8 
45.2 

79.2 

48.6 

79.6 
51.9 

76.7 
46.0 

78.0 
42.6 

76.2 
39.8 

78.0 
66.5 

76,1 

45.9 

76.1 

43.2 

75,2 

44.0 

74.9 
47,0 

74,0 
41.0 

75.5 

40,1 

74.1 

♦1.5 

73,9 
45.8 

74.3 
47,3 

74,6 
41.1 

75,2 

40.5 

78.6 
*5.5 

77.4 
40.9 

74.1 
41.1 


73 

72 

77 

77,0 

36 

37 

37 

62.1 

70 

78 

68 

75,0 

34 

43 

38 

43,0 

71 

76 

77 

77.2 

42 

41 

39 

45.0 

77.9 
49.1 

73.8 
4T.8 

73,4 
41,5 

78.9 
48.9 

80,1 
45.5 

76.2 
43.4 

75,1 
41.1 

74.5 
43.5 

74.5 
45.2 

76,7 
43.5 

73.7 

42,6 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

OCTOBER  1965 

Station 

Day 

of  Month 

• 

D 

m 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6 
6 

< 

PLAINS 

MAX 

Mm 

6a 

36 

75 
39 

78 
42 

78 
39 

75 
40 

77 
50 

77 
45 

89 
47 

90 
48 

93 

44 

92 

50 

70 
49 

76 
43 

86 
45 

88 

49 

90 
51 

83 
58 

83 
44 

71 
41 

75 
44 

70 
38 

67 
35 

76 
38 

78 
42 

77 

41 

83 
43 

74 

36 

77 
37 

77 
40 

74 
39 

79 

3  9 

78.9 
43.0 

PLAINVIEW 

MAX 

M1N 

68 
39 

75 
47 

75 
51 

68 

46 

53 
51 

62 

51 

79 
52 

85 
52 

87 
51 

92 
53 

92 
51 

69 

50 

72 

46 

82 
52 

87 
50 

90 
54 

80 
55 

78 
48 

60 
46 

72 

45 

69 
39 

65 

41 

71 
43 

77 

42 

71 
45 

80 
43 

70 
44 

72 
41 

71 
45 

71 
43 

72 
42 

74,7 
47,1 

SEMINOLE 

MAX 

Mm 

70 
39 

75 
41 

76 
43 

74 

41 

76 
43 

74 
43 

77 
46 

89 
47 

90 
50 

94 
52 

94 
54 

72 
47 

75 
47 

87 
48 

88 
51 

90 
54 

84 
62 

83 
45 

71 
44 

76 
45 

73 

40 

68 
38 

77 
40 

80 
46 

75 
41 

62 

44 

74 
37 

75 
38 

77 

44 

74 
42 

78 

42 

79.0 
49.0 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

65 
37 

72 
37 

73 

40 

73 
51 

66 
45 

58 
47 

71 
48 

75 
46 

85 
46 

85 

46 

92 
47 

68 

50 

68 
42 

80 
42 

87 
48 

89 
50 

78 
55 

78 
48 

67 
42 

70 
41 

68 
38 

63 
34 

73 

36 

76 
38 

70 
39 

79 
43 

66 
36 

71 
36 

70 
38 

70 
40 

72 
36 

71.5 

62,6 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

75 
33 

82 

40 

75 
39 

67 
50 

63 
45 

76 
47 

79 
47 

83 
45 

92 
46 

93 

50 

83 

46 

72 
36 

84 
39 

75 

50 

86 
44 

81 
56 

71 
52 

67 
51 

69 
40 

64 
42 

63 
34 

75 
35 

74 
44 

73 
46 

75 

39 

71 
37 

74 

35 

71 
37 

71 
3S 

79 
43 

63 
40 

75.0 
42,7 

STPATFORD 

MAX 

Mm 

63 
33 

75 
36 

82 
36 

72 
43 

67 
45 

67 
46 

75 
46 

79 
42 

82 

48 

91 
46 

89 
46 

64 
37 

75 
37 

84 
40 

77 
41 

85 

43 

80 
56 

66 

44 

65 

40 

70 
40 

60 
34 

63 

36 

77 
39 

73 
44 

76 

40 

73 
36 

66 
36 

75 
39 

69 
34 

70 
38 

79 
36 

71.9 

40.5 

SUNBAY  a  sw 

MAX 

Mm 

76 
37 

SO 
43 

77 
45 

70 
46 

68 
44 

75 
45 

78 
48 

84 
47 

89 
48 

90 
50 

85 

46 

73 

40 

85 
41 

83 
54 

87 
42 

65 
57 

72 
51 

65 
44 

70 
42 

68 
46 

67 
40 

74 
41 

73 

48 

75 
39 

74 
43 

70 
41 

73 

41 

71 

40 

71 

3a 

77 
42 

75 
44 

76.1 
44,1 

TAWOKA 

MAX 

Mm 

70 
41 

76 
42 

74 
43 

72 

43 

76 
44 

64 
52 

78 
49 

87 
50 

90 
52 

93 
53 

93 
55 

71 
53 

72 

50 

81 
51 

85 
57 

92 
55 

83 
64 

82 
52 

69 
47 

74 
47 

71 
43 

66 

41 

76 
42 

78 
44 

72 
46 

81 
45 

73 

41 

72 
42 

72 
44 

72 
45 

76 
44 

77,1 
47.6 

TULIA 

MAX 

Mm 

64 
36 

74 
37 

75 

41 

69 
42 

60 
42 

63 

50 

75 
48 

86 
48 

87 
50 

92 

51 

91 
51 

66 

48 

72 
45 

82 

43 

87 
50 

90 

48 

80 
59 

73 

47 

67 
44 

70 
42 

66 

38 

63 

37 

73 
37 

74 
40 

72 

40 

78 
41 

70 
41 

72 
41 

72 

41 

71 
43 

75 
41 

74.5 
41.9 

VEGA 

•    •    • 

MAX 

Mm 

64 
36 

73 
39 

77 
44 

72 

44 

64 
44 

64 

44 

73 
44 

83 
46 

85 
50 

89 
51 

90 
45 

64 
38 

73 
40 

80 
48 

83 
50 

86 
55 

76 
55 

65 
40 

63 
39 

67 
40 

61 
36 

63 
37 

73 
40 

74 
39 

73 
41 

75 
36 

67 

39 

70 
39 

69 

40 

68 
41 

77 

45 

71,0 
42.8 

LOB  R0LLIN6  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPCPT 

MAX 

Mm 

74 
44 

69 
43 

71 
56 

64 
55 

64 
57 

69 
56 

88 
53 

90 
57 

91 
61 

93 

64 

79 
62 

74 
57 

86 
61 

87 
68 

95 

70 

89 
70 

82 
73 

76 
57 

80 
56 

75 
55 

68 
49 

75 

40 

81 
48 

69 
47 

77 
44 

76 
48 

73 

43 

75 
43 

77 
52 

82 
54 

78.3 
54,7 

ANSON 

MAX 

Mm 

75 
47 

72 
46 

72 

56 

66 
54 

63 
57 

67 
53 

86 
55 

90 
58 

90 
57 

93 
59 

89 
64 

75 

57 

84 
56 

88 
68 

91 
66 

87 
68 

85 
70 

80 
58 

78 

56 

76 
54 

73 
49 

75 
44 

73 
43 

72 

49 

78 
44 

74 
49 

71 

42 

73 
41 

76 

49 

81 
30 

76,3 
53,8 

A5PERM0NT 

MAX 

Mm 

76 
42 

73 

40 

75 

58 

be 

50 

63 

52 

72 

51 

89 
48 

91 
51 

92 

56 

95 
39 

84 
57 

74 
53 

85 
49 

90 
63 

94 
58 

91 
67 

85 
68 

78 
51 

76 
47 

73 

50 

70 
43 

75 

40 

78 
48 

74 
45 

73 
41 

77 
48 

72 
41 

72 

40 

77 
43 

81 
43 

78,9 
49.9 

DALLINGER  I  5K 

MAX 

Mm 

73 

46 

73 
44 

71 
49 

71 

-9 

62 
52 

75 
55 

89 
45 

94 
48 

95 
50 

96 
53 

87 
60 

78 
51 

86 
56 

90 
62 

95 
63 

89 
68 

82 

71 

77 
56 

80 
53 

75 
54 

69 
46 

75 
37 

81 
42 

71 

48 

79 

39 

76 
42 

73 
38 

75 
37 

77 
42 

80 
40 

79.7 
49.7 

CHILDRESS  EAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
43 

77 
46 

67 
54 

58 
52 

62 
52 

77 
51 

89 
51 

90 
53 

95 

57 

93 

59 

71 
57 

71 
52 

81 
48 

87 
62 

sa 

53 

80 
65 

79 
53 

71 
53 

73 

49 

73 

48 

66 
44 

76 

40 

77 
30 

67 

45 

60 
43 

71 
48 

74 

43 

72 

44 

76 
47 

74 
47 

76.2 
50,1 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

65 

39 

75 
39 

75 

40 

69 

50 

38 

49 

59 

50 

78 

47 

87 

44 

90 
47 

95 
49 

91 
52 

69 
49 

68 

60 

81 

40 

85 
45 

84 

50 

78 
62 

75 
51 

68 
46 

72 
42 

68 
39 

64 
36 

75 
42 

75 
38 

67 
39 

82 
37 

73 

36 

72 
37 

71 

37 

76 
39 

74,6 
43,3 

CCLEMAN 

MAX 

Mm 

72 
47 

70 
48 

68 
53 

62 
51 

62 

54 

68 
55 

83 

50 

88 
54 

90 
55 

91 
56 

87 
61 

74 
52 

83 
34 

86 
63 

90 
62 

81 
66 

B2 
68 

78 
55 

76 

56 

73 
58 

71 
44 

79 
50 

74 
49 

72 

49 

74 

40 

70 
45 

72 
41 

72 
44 

74 
40 

76 
41 

76.3 
51.  T 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

75 

41 

73 

40 

77 
54 

75 
53 

69 
55 

73 
54 

90 
45 

92 
50 

94 
52 

94 
53 

91 
55 

75 

57 

87 
55 

89 
64 

96 
63 

94 
67 

85 

60 

81 
54 

79 
48 

78 
53 

70 
44 

77 
40 

62 
46 

79 

SO 

80 
43 

78 
46 

74 

40 

74 
40 

76 
47 

83 
45 

81.1 
30.* 

DICrrNS 

MAX 

Mm 

ELCCTR* 

MAX 

Mm 

70 
47 

76 
47 

79 
50 

65 

51 

59 
52 

64 

51 

72 
52 

88 
53 

92 
58 

95 
58 

95 
63 

78 
54 

68 
49 

82 
52 

86 
98 

87 
63 

64 
67 

85 
55 

73 
56 

78 

73 

47 

67 
42 

74 
44 

76 
46 

63 
46 

78 
47 

74 

45 

73 
46 

76 
49 

74 

49 

76,8 
31.5 

GAIL 

MAX 

Mm 

75 
44 

75 
42 

75 
53 

74 
45 

69 
52 

77 
51 

89 
55 

92 

60 

98 
54 

94 
62 

80 
58 

74 
52 

B7 
53 

83 

63 

93 
63 

83 

66 

84 
54 

73 
33 

79 
48 

74 
45 

78 
44 

80 
47 

72 
SO 

63 

50 

75 
SO 

76 
42 

74 
41 

73 
46 

82 

50 

79.7 
31.1 

SfMPIE 

MAX 

Mm 

70 
43 

76 
42 

77 
56 

72 
52 

57 
47 

63 
32 

77 
51 

69 
51 

90 
53 

90 
96 

93 

60 

73 
35 

73 

47 

83 

48 

89 
36 

92 
98 

83 
62 

83 
53 

73 

48 

72 
45 

62 
39 

78 
39 

79 
47 

70 
62 

80 
41 

74 
42 

75 
40 

73 
44 

77 

44 

77,2 
46.' 

MA  SHELL 

MAX 

Mm 

72 

44 

75 
43 

75 
54 

71 
52 

58 
53 

63 
51 

69 

50 

87 
54 

89 
57 

91 
58 

92 
60 

76 
36 

71 
35 

82 

60 

89 
65 

91 
69 

89 
69 

85 
54 

73 
53 

72 
48 

66 
40 

73 
45 

77 
47 

67 
45 

77 
49 

7* 
42 

72 
43 

75 

47 

77 
48 

z 

MC»0«  CbEEK  D»« 

MAX 

Mm 

71 
47 

72 

47 

69 
50 

66 
50 

61 
53 

58 
53 

68 
52 

as 

58 

85 
55 

90 
62 

91 
63 

83 
32 

71 
54 

83 

32 

84 
57 

92 
63 

86 

60 

76 
39 

74 
34 

72 

50 

65 
41 

72 

41 

7  8 
49 

66 

44 

75 
49 

73 

42 

70 

40 

73 
39 

75 

45 

73.' 

30.i 

j»»T'N 

MAX 

Mm 

71 

40 

75 

40 

74 

41 

76 
53 

59 
52 

62 
51 

77 
47 

90 
47 

93 
92 

9» 
55 

95 
58 

73 
53 

75 
49 

67 

50 

90 
97 

95 
56 

64 
69 

85 

72 
49 

70 
46 

66 
39 

77 

3a 

79 
45 

69 
44 

80 
44 

73 
60 

72 
19 

77 
46 

25 

,'.-,     MT» 

MAX 

Mm 

76 

44 

78 

44 

72 
58 

63 
53 

63 
54 

72 
52 

•  9 

51 

92 
53 

93 
98 

93 

60 

83 

61 

73 

37 

83 

54 

90 
62 

93 
69 

89 
70 

81 
69 

77 
54 

77 
31 

68 
48 

77 
39 

77 
49 

71 

<.7 

79 
44 

75 
90 

74 
41 

74 
42 

78 
46 

82 
SO 

T8. 
32, 

"•     '-0RADO  CITY 

MAX 

Mm 

71 
47 

69 

42 

7J 

46 

77 
41 

72 
52 

70 
52 

88 
46 

90 
31 

90 
53 

92 

54 

74 
38 

73 
36 

86 
56 

69 
33 

92 
68 

85 

68 

•  4 
68 

72 
54 

76 
48 

65 
47 

73 
42 

78 
46 

67 
50 

78 
44 

72 

46 

70 
43 

72 
40 

74 
49 

80 
46 

77. 
30, 

AJC|  ,tut 

MAX 

mw 

75 
50 

69 
48 

68 
55 

61 

5  1 

63 
82 

70 
32 

86 
35 

57 

81 
53 

67 
66 

a9 
43 

85 

70 

65 

70 

61 
56 

77 
36 

68 
30 

73 
46 

76 
55 

71 

4a 

77 

47 

71 

57 

73 

49 

74 
49 

53 

73. 

3». 

■ 

MAX 

Mm 

75 
42 

75 
48 

75 
53 

II 

54 

42 
52 

77 
54 

•  8 
32 

91 
93 

95 
58 

93 
37 

84 

36 

73 

63 

83 

4a 

90 
69 

93 
93 

86 

70 

63 
53 

70 
53 

72 
51 

63 
45 

76 

40 

77 
50 

70 
42 

82 

90 

75 

47 

7! 

40 

76 
42 

76 
44 

15 

V) 

77, 

30. 

•fe-13 

MAX 

M» 

T| 

47 

74 
45 

73 
52 

64 
53 

65 

52 

78 

32 

90 
47 

90 
51 

96 

54 

93 
93 

a2 

37 

81 
54 

82 

45 

90 
98 

67 
90 

62 
61 

76 
34 

72 

34 

77 
46 

65 

45 

78 
40 

78 

54 

74 
44 

78 
40 

74 
50 

74 
40 

72 

40 

76 
42 

If. 
42 

78. 
4.. 

NMH 

MAX 

Mm 

75 

41 

78 

41 

72 
57 

62 
52 

41 
5? 

71 
90 

88 

50 

91 
92 

92 

97 

92 
98 

89 

62 

72 
96 

a) 

54 

68 
6] 

91 
63 

90 
69 

67 
69 

80 
31 

76 
33 

70 
46 

76 
38 

77 
49 

71 
46 

77 
42 

74 
49 

71 

42 

73 

40 

78 

43 

81 
48 

::; 

MAX 

MH 

75 

44 

74 
44 

'5 
4» 

60 
5) 

42 

53 

76 
52 

•  9 
55 

92 
55 

96 
59 

93 

40 

82 
60 

82 
60 

82 

50 

69 
59 

aa 

62 

90 
64 

84 
62 

72 

94 

74 
30 

62 
45 

69 
41 

78 
49 

77 
44 

7a 

44 

77 

so 

7! 

41 

72 

46 

76 
44 

n 

46 

71, 
31, 

MAX 

mm 

67 

4» 

44 

72 
52 

'5 
II 

70 
52 

66 
30 

79 
52 

•  9 

54 

90 
91 

94 

60 

92 
96 

72 
92 

72 

4a 

84 
52 

86 
59 

92 
60 

82 
68 

a2 

31 

70 
49 

72 
45 

6a 

42 

77 

44 

80 
44 

71 

48 

81 
SO 

I| 

74 
41 

74 
41 

75 

■•5 

77 
90 

'  If 

MAI 

MB 

6* 

42 

n 

41 

52 

5  4 

58 

8t 

64 
31 

71 

90 

•a 

49 

19 

96 

99 
52 

92 

39 

'2 
56 

49 

46 

61 
94 

86 
96 

67 
41 

61 
68 

»7 
35 

72 
33 

72 
45 

63 
17 

74 
41 

74 

61 

44 

77 
48 

70 
40 

70 
41 

7! 
43 

73 

49 

MID 

48 

40 

»5 

48 
M 

M 

56 

70 
53 

86 

30 

89 

54 

91 
55 

72 
61 

91 
40 

7» 

54 

84 
96 

44 
42 

93 
62 

84 
43 

62 
64 

'3 
31 

76 
38 

64 
45 

71 
41 

78 

47 

70 

77 
49 

71 
45 

49 
40 

72 
42 

71 

42 

no 

H 
31 

urn 

M 

49 

84 

31 

8) 

7» 

52 

89 

4f 

|l 

32 

92 
33 

92 

3' 

80 
60 

73 
35 

63 

34 

67 
49 

92 
69 

64 
42 

ai 

61 

1% 

32 

76 
30 

66 

44 

74 

3a 

60 
47 

II 
II 

76 
44 

72 

47 

70 
|| 

72 
39 

74 
44 

80 
•.6 

77 
30 

mm 

'1 

M 
1' 

• 

38 

32 

42 

48 

49 
49 

•  9 
49 

90 
30 

92 

99 

33 

74 
95 

77 
91 

61 
94 

65 
40 

49 
49 

63 
69 

63 
94 

73 

94 

90 

71 

47 

66 
34 

74 
33 

74 
41 

66 

40 

77 
42 

75 
13 

74 
IS 

76 
61 

in 
64  | 

T6 

M 

<U*  »•*•■«*.'•  n'Am* 


MM 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER  1965 


Station 


Day  of  Month 


9       10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


shamrock  radio  kbyp 

snyoer 

tru scott 

TURKFY 

1/ERNCN 

•ELLINGTON 

•ICH1TA  FALLS  wB  AP 

•INTERS  9  NNE 


NORTH    CENTRAL 


03 


ALBANY 
ARCHER   CITY 

S»=C.ElL    DAM 

selton  dam 
9enbrc0k  dam 

90NMAM 
3CHE 
BOYD   3    SE 

BRECkEnrIDGE 

bridgeport 

3»:.k«occ 

CAMERON 

CLEBURNE 

C0B5ICANA 

DALLAS   vB    AIRPORT 

3EMSCN   DAM 

DENTON    2    SE 

0U9LIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FCOT    HORTH    ,g    AIRPORT 

FCRT  »CRTh  vkkery   blv 

GAINESVILLE 

G'TESVILLE 

GEORGETOWN 

SLEN  ROSE 

GCLOTHKAITE 

SSAhAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


KM 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


74   70 
40   41 


69  77  77 

40  46  46 

75  78  76 

45  42  56 

67  74  75 


45 
75 


78  72 

40  45 

75  67 

44  58 


71  67 
57  60 

72  69 

54  56 

74  70 

46  49 

69  64 

52  54 

73  70 
46  50 

71  63 
41  52 

74  69 
46  52 

72  67 

53  55 

69  69 

56  56 

74  68 

56  59 

72  71 

50  58 

71  72 

55  57 

71  72 

48  47 


74  72  69 

45  49  53 

70  74  69 
41  46  49 

75  68  64 

46  50  56 

71  69  72 

47  57  50 

75  71  73 

50  56  57 

70  73  70 

53  57  58 

67  71  71 


75   67   64 
53   53   50 


68  58 

54  54 

70  58 

53  52 


62 
50 

62 

54 


55 

66  61  63 

52  54  55 

69  64  74 


60 
54 

65 

56 

61 

56 

66 

55 


64   63   67 
54   53   54 


63 

57 

62 

54 


70 

66 

63 

57 

56 

52 

69 

65 

63 

58 

58 

53 

73 

69 

64 

53 

58 

55 

69 

62 

59 

54 

54 

51 

75 

72 

62 

42 

47 

54 

55   54   55 

75 

54 

72 

58 

71 

56 


74   89   91 
43   44   51 

90 


72   88 
52   53 


89   89 
50   54 


88  89 

52  53 

92  94 

49  56 

86  89 

48  50 


87  92  92 

53  53  60 

71  83  91 

53  54  58 


B5  89 

59  59 

84  90 

57  62 


90  92 

50  56 

92  93 

60  63 

85  90 

47  51 

90  91 

50  54 


85  90 

52  55 

85  88 

52  53 

90  89 

52  56 

94  95 

54  57 

83  91 

54  56 

90  92 

57  60 

88  91 

53  58 

88  91 

53  53 

85  90 

51  58 

85  89 
44  54 

89  90 

55  62 

92  92 

54  56 

91  93 

55  58 

86  92 

58  63 

84  89 
49  49 

92  92 

53  54 

90  89 

54  58 

94  95 

51  55 

89  89 

55  58 

88  92 

47  51 


92  92 

53  53 

92  93 

58  59 


60   56   54 


54   61   55 


94   91   70 
52   57   54 


95   80 
54   57 


90   92   79 
51   53   53 


93   94 
61   63 


57  64  56 

92  91  82 

60  59  55 

89  88  86 

57  61  57 

92  92  88 

62  64  57 

92  88  74 

55  63  52 


88  70 

64  53 

91  87 

55  54 


92  82 

54  58 

93  93 
57  59 

90  91 

57  60 

89  84 

55  59 


94   86   78 
56   61   53 

82 


91 

61  55 

85  75 

64  57 


93   92 
57   62 


90   89 
55   62 


90   93   83 


62  61  53 

92  86  80 

58  61  56 

92  87  76 

59  64  58 

94  94  89 

61  64  57 


91   90 
53   55 


93   92   91 


89  86  79 

57  63  60 

95  91  84 

53  61  55 

91  83  77 

60  66  50 


81 
61 

90 
51 

88 
59 

74   83   85 

46  49   52 

83   87   85 

47  63   60 

77   85   84 
53   53   57 


76  84 

50  51 

80  85 

54  66 


79   84   85 


60   69 
81   83 


82   84 
65   67 


84   82 
55   64 


55   64   62 


83   82 
52   65 


53   64   60 


82   85 
59   61 


73  82  87 

55  60  66 

83  87  88 

57  62  66 


82  85 
65  64 

83  84 
59  64 


83   83 
59   65 


82   81 
65   60 


82  82  80 

55  64  65 

73  80  84 

53  58  67 

75  82  86 

53  58  64 

82  83  86 

59  65  67 


84  84  84 

58  68  66 

75  83  83 

58  65  67 


81   79 
53   61 


88   84   83 


84   84   86 
58   66   70 


82 

85 

53 

66 

80 

84 

60 

64 

72 

81 

51 

57 

92  87 

64  67 

85  84 

70  70 


86  87 

69  70 

84  86 

69  69 

85  85 
64  65 

84  83 
68  68 

83  87 
68  68 

85  65 

66  69 

84  87 
68  68 

89  86 

67  70 

89  89 

67  67 

86  86 

70  71 

87  89 

68  67 


86   85   74 
72   70   64 


84  85 

68  67 

86  85 

65  68 

86  85 

65  67 

90  68 

65  66 


68   70   64 


86   86 
71   67 


88   86 
73   71 


84   87   B6 
71   70   69 


81  85 

62  67 

85  86 

67  70 

88  86 

70  71 

89  87 

69  71 

85  85 

66  70 


See  Reference  Notes  Following  Sutloo  Index 
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77  71 

46  44 

73  72 

51  46 


71  74  72 

49  46  44 

74  75  67 
54  52  46 

75  71  75 
49  43  38 

78  75  66 

57  51  45 

74  79  72 


62  58  51 

78  77  77 

61  59  57 

71  79  75 

57  55  51 

81  74  70 

60  56  50 


62   59   51 


77   75   72 
56   56   47 


39   39   40 

66   75   75 
41   43   47 


74   76   73 
38   38  43 

65   76   70 


71   78   65 

40   48   43 


74   81 
42   48 


77  69 
50  45 

71  82 
45 

72  81 
48  57 

70  80 

48  47 

80  70 
42  43 

78  71 
50  46 

71  80 
40  46 

78  66 
42  41 

70  80 

44  47 

71  79 
42  48 

82  74 

40  52 

81  69 

42  49 

70  80 

43  43 

80  66 

49  47 

79  78 
49  46 

80  60 

45  44 

70  79 

42  50 


40 

67  71  79 

36  40  44 

69  83  73 

47  49  51 

69  79  76 

46  43  50 

72  62  67 

48  47  45 

66  70  80 

48  50  50 

66  69  78 

41  41  42 

76  78  81 

44  46  42 

74  84  79 

45  44  55 

72  81  78 

40  40  45 


79  76 

46  52 

72  79 

44  47 


73  78  72 

43  44  40 

66  78  71 

44  44  43 


66   78   71 
41   46   43 

74   75   73 


70   74   77 


74   74 
42   44 

70 
38   42 

69   69 
41   44 


70  76 

34  39 

73  75 

45  49 

67  70 
33  34 

75  75 

36  39 

66  73 

37  42 

68  72 

38  43 

69  75 

35  37 

71  77 

36  41 

70  69 

37  37 

68  76 
42  45 

69  73 

37  43 

69  75 

38  47 

66  73 

36  39 


68  74  75 
36  40  36 

72  79  76 

36  46  47 

69  75  74 
36  41  46 

71  78  75 

41  45  45 

66  71  78 

43  48  49 

65  66  75 

36  36  40 


71   78 
36   41 


71   78   75 
34   39   39 

73   78   75 


67   75 
40   41 


72   72   72 
39   39   41 


73   76 

44   47 


73   76 
44   44 


73   70   72   76 
43   44   46   44 


75 

75 

40 

41 

70 

73 

37 

38 

75   77 
47   47 


75  73 

51  48 

75  7* 
45  43 

76  78 
41  41 


75 

50 

76 
46 

82 
45 


75 
50 

75 

38 

74 
40 

75 

42 


76 
39 

75 

40 

71   74   73 
39   45   43 

77   74   77 


75 

42 


77 
40 

80 
45 


77 
42 


75  75 

43  44 

73  7* 
41  46 

7*  72 

40  40 

75  75 

39  37 

72  77 

45  45 

74  77 
43  44 

75  T7 

45  46 

76  75 
48  49 

74  73 

39  39 

79  79 

52  46 

74  77 

43  41 


79 
45 

80 
48 


77.1 
47,0 

75. 5 

50.4 

76.9 
48.2 

77.7 
50.3 

75.5 

48.6 

76,9 
49.9 

76.3 
47.3 


77.9 
49.2 

76.9 
52.6 

78.0 
54,0 

76,4 
56,4 

76.3 
54.3 

77.9 
50.9 

76.3 
54,5 

76.3 
49.2 

76.4 
48.9 

76.5 
51.6 

76,2 
51.7 

79.2 
52.0 

78.2 
52.4 

77,9 
52,6 

76.8 
55.1 

77.7 
93.2 

78.0 
52,8 

75.5 
51.1 

76.3 
48.3 

77,3 
54.2 

77,9 
53.2 
78.0 
55.1 


56 


35   37   38 


80 

43 

82 
40 

78 

46 

78 
41 


7.0 
.4 


75.1 
49.2 

79.3 
53.5 

78.8 
54.3 

79.7 
50.8 


76 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

OCTOBEf 

1965 

Station 

Day  ol  Month 

• 
| 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6 

F 

< 

GRANPURV 

MAX 

MIN 

75 
45 

72 
54 

68 
58 

64 
55 

62 
56 

71 
56 

87 
49 

93 
53 

95 
56 

95 
55 

94 
62 

86 
55 

82 
54 

85 
65 

16 
63 

19 
63 

86 
63 

83 
53 

80 
57 

82 
55 

72 
50 

72 
40 

81 
42 

71 
30 

74 
36 

78 
41 

76 
41 

77 
39 

76 
41 

TB 
39 

82 
42 

60.0 
31.2 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

79 
51 

72 
52 

70 
58 

71 
53 

62 

54 

61 
53 

68 
50 

84 
53 

90 
65 

91 
60 

91 
62 

86 
55 

75 
56 

83 
62 

13 
59 

85 

70 

86 
68 

86 
63 

71 
59 

79 
59 

74 
53 

67 
45 

70 
45 

80 
50 

65 

40 

70 
44 

76 
SO 

74 
44 

73 
45 

75 
46 

77 
4  6 

76.7 
51.9 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

71 
45 

72 
45 

72 

50 

76 
53 

65 
53 

66 
53 

69 
47 

84 
47 

89 
47 

91 
51 

90 
59 

87 
53 

75 

53 

83 
55 

12 
59 

82 
66 

84 
65 

85 
60 

74 
58 

81 
53 

74 
48 

69 

41 

70 
39 

81 
42 

66 
33 

68 
34 

78 
37 

77 
43 

75 
39 

74 
31 

77 

39 

77.0 
48.5 

GR0E5BECK 

MAX 

Mm 

71 
50 

72 
57 

71 
60 

73 
56 

62 
56 

68 
56 

71 
54 

84 
55 

90 
59 

90 
59 

90 
59 

87 
56 

82 

59 

82 
62 

84 
64 

87 
67 

89 
69 

88 
67 

76 
63 

83 
60 

82 
54 

72 

47 

72 
45 

83 
54 

69 
39 

70 
43 

78 
44 

78 
44 

78 
47 

72 
42 

71 
44 

78.5 
34.3 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

74 
44 

73 
45 

68 
56 

63 
54 

60 
54 

60 
52 

71 
48 

87 
49 

92 
S3 

93 
55 

93 

60 

85 
53 

76 
53 

83 
55 

85 
68 

88 

67 

87 
68 

87 
66 

69 
57 

80 
56 

76 
50 

69 
42 

71 
43 

10 
32 

61 
37 

73 

37 

77 

42 

76 
43 

74 

40 

77 
42 

77 
44 

77.2 
31.2 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

70 
45 

74 
44 

73 
45 

62 

50 

61 
52 

65 
52 

67 
52 

86 
52 

91 
S3 

92 
57 

96 
57 

85 
52 

72 
53 

83 
53 

86 
55 

85 
62 

95 

67 

84 
62 

72 
58 

80 
51 

74 
48 

66 
41 

71 
42 

77 
45 

65 
42 

74 
42 

75 
40 

74 
40 

77 
41 

77 
41 

77 
46 

76,6 
49.6 

HICO 

MAX 

Mm 

73 

44 

71 
55 

68 
55 

62 
54 

60 
55 

70 
54 

87 
52 

93 
52 

94 
56 

95 

59 

81 

60 

83 
53 

82 
54 

85 
65 

87 
69 

88 
67 

86 
71 

81 

64 

80 
58 

79 

57 

72 

51 

71 
42 

80 
45 

77 
49 

72 
37 

77 
43 

73 
43 

75 

41 

72 
43 

77 
39 

91 
45 

71.7 
52.6 

HILLSBORO 

MAX 

Mm 

69 
44 

74 
46 

71 
59 

71 
56 

64 
55 

61 
57 

71 
52 

83 
55 

90 
58 

91 
61 

87 
62 

82 
55 

79 

56 

80 
62 

84 
66 

85 

70 

86 
69 

86 
69 

73 
60 

80 
57 

76 
49 

70 
41 

72 
42 

82 

49 

61 
45 

70 
44 

76 
45 

76 
43 

77 
44 

75 
44 

76 
46 

77.0 
53.6 

JACK5B0R0 

MAX 

Mm 

72 

45 

71 
45 

69 
54 

62 
52 

63 
53 

65 
52 

84 
52 

85 

54 

91 
61 

92 
57 

90 
64 

78 
53 

80 
53 

85 
62 

84 

60 

86 
65 

85 
67 

82 

60 

79 

57 

78 
54 

71 
48 

69 

40 

77 
40 

75 
46 

73 
43 

74 
46 

73 

43 

72 

43 

74 
45 

76 
46 

80 
49 

77,1 
31.' 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

72 
47 

74 
48 

72 

55 

74 
55 

65 

54 

66 
55 

72 
51 

84 
53 

93 
53 

91 
58 

94 
58 

85 
55 

79 
56 

85 
59 

83 

60 

87 
65 

87 
65 

87 
62 

76 
61 

81 
58 

79 
50 

71 
43 

72 

43 

83 

44 

70 
37 

70 
38 

79 
41 

79 
44 

78 
45 

78 
45 

79 

44 

71,9 
31.7 

KILLFEN 

MAX 

Mm 

71 
44 

70 
57 

65 
53 

61 

51 

66 
54 

73 

5  4 

86 
49 

90 
50 

88 
53 

89 
54 

85 

54 

82 
53 

81 
55 

82 
63 

85 
64 

84 
52 

84 
46 

80 
50 

79 
54 

78 
54 

75 
54 

73 

50 

61 
49 

80 
53 

72 
35 

77 
44 

75 
45 

74 
44 

79 
43 

75 

40 

72 

40 

77,1 
50.4 

lAvon  dam 

MAX 

Mm 

72 
52 

73 
53 

71 
58 

74 
51 

67 
52 

64 
53 

69 
49 

84 
53 

91 
54 

91 
56 

92 
63 

87 
56 

76 

58 

83 
59 

82 

58 

84 
65 

86 
67 

85 
59 

75 
60 

80 
59 

74 
54 

67 
47 

70 
41 

10 
50 

66 
36 

69 
37 

76 
42 

76 
50 

76 
46 

70 
45 

76 

44 

77,0 
52.5 

MARL  IN 

MAX 

Mm 

72 

51 

71 
58 

69 
56 

64 
52 

66 
56 

74 
58 

72 
53 

91 
55 

90 
57 

90 
58 

85 
63 

82 
56 

82 
59 

87 
64 

88 
69 

90 
72 

87 
70 

78 
67 

82 
64 

81 
57 

72 
54 

72 
47 

82 
43 

70 
55 

71 
38 

77 
40 

78 
41 

79 
45 

76 
43 

78 
44 

80 
43 

71.6 
54.7 

HC  GREGOR 

MAX 

Mm 

67 
47 

72 
52 

70 
57 

65 
53 

68 
53 

60 
54 

78 
54 

84 
50 

90 
57 

90 
60 

90 
60 

85 
54 

75 
55 

81 
60 

83 
63 

85 
70 

87 
70 

86 

70 

72 
56 

78 
56 

77 
52 

72 

49 

72 
48 

12 
49 

76 
33 

70 
41 

75 
46 

75 
44 

76 
44 

74 
42 

76 

42 

77.1 
51.0 

"C  KINNEY 

MAX 

Mm 

73 

49 

70 
50 

71 

57 

65 
S4 

63 

54 

67 
52 

84 
52 

91 
54 

91 
57 

91 
36 

88 
63 

75 
55 

83 
58 

82 
62 

82 
64 

14 
70 

84 
67 

79 
63 

80 
61 

75 
58 

68 
51 

70 
42 

81 

44 

72 
47 

69 
38 

79 
42 

76 
46 

75 
46 

76 
42 

78 
44 

81 

47 

77.5 
51.1 

MEXIA 

MAX 

Mm 

71 
SI 

69 
53 

70 
61 

72 
56 

63 

56 

65 
57 

71 
53 

80 
55 

88 
59 

88 
59 

89 
62 

80 
59 

80 
59 

80 
63 

82 
66 

85 
70 

18 

69 

86 
69 

74 

60 

76 
63 

78 
53 

71 
46 

70 
45 

80 
52 

68 

41 

67 
42 

74 
44 

77 
49 

76 
46 

75 
47 

77 

47 

76.5 
55.2 

"(NEPAL  NELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

74 
48 

69 
49 

65 
57 

63 
55 

61 
54 

67 
56 

87 
50 

92 
56 

93 
59 

92 

57 

86 
60 

73 
56 

80 
57 

86 
65 

85 
64 

86 
67 

84 
71 

74 
62 

78 
60 

75 
57 

67 

49 

70 
44 

10 
45 

67 
46 

72 
40 

77 
45 

74 

44 

73 
42 

73 
46 

77 
44 

79 
49 

76.7 
33.» 

NAVARRO  HILLS  DAM 

MAX 

Mm 

74 
41 

66 
54 

61 
57 

63 
55 

65 
55 

65 
55 

72 
S3 

81 
54 

88 
56 

89 
59 

91 
62 

83 
56 

79 
62 

82 
62 

85 
69 

87 

71 

11 

66 

88 
65 

74 

62 

79 
59 

77 
52 

70 
46 

72 
44 

11 
52 

67 
36 

70 
40 

77 

45 

76 
43 

76 
41 

76 
44 

76 
44 

76.7 
33.9 

OLNEr 

MAX 

Mm 

7* 
46 

75 
43 

67 
57 

62 
52 

65 
52 

67 

49 

86 

50 

90 
53 

92 
58 

91 
37 

82 
63 

80 
55 

80 
50 

85 
62 

87 
64 

85 

68 

85 

70 

79 
56 

79 

58 

73 
52 

66 
48 

70 
41 

77 

72 
46 

74 
42 

74 
47 

71 
42 

73 

40 

71 
47 

76 
43 

80 
47 

77.1 
51.4 

PARK 

MAX 

Mm 

70 
46 

73 
46 

74 
54 

76 
57 

63 
54 

59 
32 

68 
52 

84 
51 

90 
SB 

93 

60 

92 
62 

89 
52 

71 
55 

83 

58 

82 
61 

84 
63 

85 

64 

85 
61 

78 
61 

77 
56 

75 
48 

68 
43 

68 

47 

10 

44 

77 

40 

69 
41 

75 
43 

76 
43 

73 
43 

75 
48 

71 

52 

77.2 
52.1 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

68 
47 

73 

48 

70 

so 

71 
55 

61 
54 

64 
35 

66 

51 

84 
53 

90 
57 

91 
57 

92 
62 

16 

56 

73 
55 

A3 
57 

81 
63 

81 
66 

15 

66 

84 
65 

69 

60 

71 
58 

74 
50 

66 
43 

69 

44 

79 
47 

66 

40 

69 
44 

75 
45 

75 
46 

75 

43 

74 
45 

75 

47 

73.7 
32.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

72 
46 

73 
52 

70 
56 

62 

52 

65 
53 

61 
53 

67 
49 

83 
34 

90 
51 

92 
58 

93 

61 

15 

53 

75 
56 

82 

60 

86 
68 

88 
65 

86 

90 
62 

69 
59 

80 
56 

74 
51 

67 
42 

71 
46 

78 
51 

68 
40 

74 
45 

76 

42 

72 
41 

74 
44 

72 
41 

75 
45 

T6.S 
52.5 

PLTNjM 

MAX 

mm 

72 
47 

67 
45 

66 
54 

60 
51 

63 

54 

69 
51 

86 
50 

92 

58 

93 

60 

93 

61 

88 

66 

75 
61 

81 
58 

85 
63 

92 
61 

86 
66 

84 
62 

77 
55 

78 
56 

74 
54 

65 

48 

71 
41 

79 
52 

69 
48 

71 
44 

73 
49 

69 
43 

74 
43 

75 
47 

75 
49 

•0 
31 

76.8 
51.2 

OVTNLAN 

MAX 

Mm 

72 

48 

72 

54 

76 
57 

71 
55 

65 
54 

68 
54 

84 
51 

91 
53 

91 
50 

93 

60 

88 
62 

82 
55 

83 

39 

84 
62 

82 
63 

85 
68 

86 
64 

83 

68 

82 
61 

80 
58 

72 
51 

71 
44 

82 
43 

78 
43 

69 
38 

79 
41 

77 
43 

76 
46 

77 
44 

71 
41 

81 
47 

79.1 
53.1 

PA'iGfR  PUMP  STATION 

MAX 

mm 

70 
4S 

73 

47 

70 
52 

60 
52 

57 
53 

64 
53 

63 
33 

90 
33 

90 
61 

91 
61 

94 
55 

82 
55 

10 
37 

85 
62 

•  6 

66 

85 

66 

84 

61 

80 
59 

70 
56 

78 
55 

74 
54 

65 

43 

70 
42 

78 
49 

63 

40 

75 
40 

74 

40 

70 
40 

71 

41 

72 
44 

74 
44 

73.6 
31.6 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

BCSULO 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

71 

72 

73 

70 

70 

63 

71 

91 

90 

91 

90 

81 

12 

86 

88 

90 

89 

87 

89 

81 

71 

74 

76 

84 

70 

77 

71 

79 

78 

71 

80 

79.» 

tvrots  Pu»P  STATION 

67 
46 

71 
45 

72 
58 

74 
55 

65 
54 

61 

32 

63 

48 

83 
49 

•  9 
53 

91 

54 

92 
65 

81 

54 

73 

34 

83 
62 

81 
61 

•  1 
61 

8) 

67 

83 

64 

70 
60 

78 
56 

71 

49 

67 
41 

70 
44 

to 

46 

64 
33 

69 
40 

74 
40 

74 
41 

75 
40 

75 
42 

76 

43 

74.0 
3I.> 

SP»t»-' 

MAX 

Mm 

61 

45 

72 

47 

49 
SO 

64 
53 

61 
53 

62 
33 

66 

32 

84 
50 

90 
51 

90 
59 

93 
38 

85 
33 

73 

30 

80 
53 

83 
63 

■  1 

66 

16 
69 

85 
61 

70 
57 

79 

51 

74 
50 

67 
41 

70 
42 

79 

46 

63 
33 

71 
16 

74 
41 

73 
18 

76 
31 

75 
11 

77 
34 

73.' 
4«.« 

STCP-ENvlLll  A  Sa 

MAX 

MIX 

70 
IS 

72 
S3 

67 
57 

61 
32 

59 
53 

58 

52 

64 
32 

84 
56 

11 

60 

90 
62 

93 
39 

16 
52 

72 
56 

11 
61 

83 
65 

15 

64 

86 

68 

■  5 

61 

69 
56 

79 
57 

71 

30 

67 
42 

69 
48 

77 
49 

66 
39 

71 

45 

75 
46 

71 
48 

74 
47 

73 
46 

73 

47 

73.0 
33.' 

STILlMOuSI  HOILOm  OA" 

MAX 

M» 

67 
47 

71 
53 

65 

59 

67 
52 

61 
34 

61 
56 

74 
30 

86 
35 

90 
37 

13 
55 

71 

57 

•  4 
61 

84 
67 

17 
70 

H 

70 

■  1 

61 

73 
33 

77 
56 

79 
32 

72 
46 

73 

49 

83 

56 

68 
34 

71 
33 

77 
47 

77 
43 

72 
43 

75 
40 

73 

4ft 

T6.J 
32. 1 

MAX 

turn 

74 
SI 

70 

M 

45 
58 

46 
33 

62 
55 

64 
56 

72 

31 

•  5 

S3 

90 
57 

•  9 
51 

89 
60 

12 
59 

77 

58 

83 
61 

85 

67 

37 

70 

88 

69 

•  1 

71 

75 

60 

77 
56 

■0 
31 

71 
47 

73 

44 

82 
44 

71 
39 

71 
41 

76 
46 

76 
43 

71 
46 

76 
41 

78 
46 

77.' 
34.1 

»l"»Lt 

MAI 

mm 

72 

SI 

72 
SI 

47 
59 

67 
54 

40 
52 

54 
S3 

71 
33 

14 

54 

•  1 

60 

AS 
41 

•  1 

42 

«1 
56 

71 
86 

•  2 
62 

83 
65 

85 

71 

88 

69 

•  1 

70 

71 

60 

75 
60 

78 
34 

72 
43 

72 

43 

•  2 

51 

61 
43 

69 
46 

71 
46 

76 
49 

76 
41 

71 

47 

II 
48 

74.' 
33.' 

MAX 

Mm 

TO 
41 

75 
4) 

74 

52 

49 

51 

Si 

52 

42 

so 

46 
32 

•  6 

52 

40 
11 

42 

40 

92 

61 

•  1 
54 

72 
53 

Al 
59 

•  2 
66 

40 
64 

81 
70 

14 

56 

72 

36 

79 
52 

73 

49 

63 
42 

72 

47 

70 
47 

77 
41 

76 
46 

74 
19 

71 
41 

72 
41 

74 
45 

80 

T4. 
11, 

KAI 

turn 

47 
10 

PI 

SI 

70 
40 

44 

34 

43 

54 

43 

S3 

81 
33 

44 
54 

•  1 

41 

89 
51 

•  9 
63 

•  1 

55 

77 

37 

•2 

42 

•  1 

67 

85 

70 

8  1 
70 

•  3 

71 

74 
60 

71 
51 

71 

91 

70 
43 

71 

49 

11 
49 

49 
11 

70 
43 

72 
41 

76 
43 

77 
43 

73 
44 

n 

'7 

77. 
1*. 

.»••  ai  * i »»o*t 

MB 

»* 
44 

M 
59 

49 

54 

4* 
34 

42 
34 

u 

•  3 

34 

14 

55 

40 
40 

40 
40 

81 
44 

77 
33 

81 
39 

A4 
67 

86 

70 

17 
71 

8'. 
72 

74 
43 

71 

61 

77 
56 

71 
46 

72 
43 

Al 
46 

69 

44 

69 

40 

76 
45 

77 

76 
44 

73 

44 

74 
41 

79 

46 

'7, 
34. 

MM 

72 

47 

sr 

'I 
59 

43 
51 

44 
34 

33 

44 

34 

42 
56 

41 

57 

4» 
42 

12 

42 

42 

S3 

A) 
96 

•  1 
42 

85 
66 

11 

72 

|1 

43 

62 

81 
61 

71 
SI 

77 
32 

70 
44 

•  1 
46 

73 

47 

70 
17 

77 
17 

n 

4  5 

77 
43 

74 
41 

77 

44 

81 
4/, 

!!: 

•>- 

MO> 

Mm 

61 
M 

TO 
*« 

si 

70 
SA 

44 

31 

47 
S3 

64 
31 

' 
34 

41 
34 

40 
54 

34 

54 

61 
42 

47 
31 

'5 

37 

•  4 

31 

41 
40 

•  4 

54 

42 
41 

41 
41 

40 
3r 

41 
62 

42 

37 

44 
32 

74 
34 

71 

31 

•  1 
61 

40 
55 

•  1 

47 

84 
60 

88 
70 

•  1 

47 

•  4 

68 

«•■ 

64 

II 

70 

11 

64 

69 
33 

74 
31 

71 
SO 

80 
51 

71 

30 

76 
33 

63 
43 

70 
47 

61 

44 

71 
34 

71 
49 

•  1 
48 

63 
17 

61 

17 

71 
11 

70 
42 

75 
61 

77 
47 

72 
44 

76 
46 

74 
42 

74 
43 

72 
41 

74 
43 

II 
42 

.0 
44 

;;: 

34, 

•  f  nllAVwtag  tUtt/fn  Jr./)*» 

Ml 


Continued 

Dl 

Ul 

Y 

Th 

;mj 

3E] 

EiA 

TU 

RE 

;s 

TEXAS 
OCTOBER  1965 

Station 

Day  oi  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1  8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

*   •   * 

E*ST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

TO 
56 

68 
57 

74 

56 

73 

57 

66 

58 

72 

53 

84 
54 

91 
56 

89 
60 

89 

60 

85 
64 

ei 

63 

82 

60 

87 
62 

89 
70 

90 
72 

88 

69 

84 
64 

82 
63 

80 
62 

75 
53 

73 
42 

84 
41 

79 
53 

73 

40 

75 

41 

79 
45 

78 
48 

76 
46 

78 
47 

80 
45 

79.8 
35,4 

ATHENS 

MAX 

Mm 

71 
49 

70 
58 

77 
60 

72 
57 

66 
57 

71 

56 

54 
54 

93 

56 

92 

60 

93 
63 

89 
63 

80 
59 

83 
60 

83 
61 

88 
69 

89 
71 

86 

67 

80 

66 

80 
62 

60 
60 

73 
53 

71 
45 

81 
42 

76 
51 

69 

41 

77 
43 

79 
49 

78 
51 

77 
47 

79 
49 

80 
46 

79.6 
55.6 

BON  WIER  2  E 

MAX 

Mm 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

85 
50 

69 
51 

78 

55 

78 
59 

67 
55 

62 
53 

69 
52 

80 
51 

89 
52 

91 
55 

90 
58 

79 

51 

82 
51 

85 
60 

85 
65 

82 
61 

86 
54 

84 
56 

79 
61 

64 
45 

75 
46 

73 
36 

Bl 

40 

67 
29 

67 
29 

76 

33 

78 
36 

75 
36 

72 
36 

78 
37 

78.2 
48.4 

CENTER 

MAX 

Mm 

87 
5* 

66 
53 

75 
56 

73 
60 

67 
55 

63 
53 

69 

54 

82 
55 

90 
56 

91 
59 

89 
61 

79 

55 

77 
56 

80 
57 

85 
65 

83 
67 

65 
63 

86 
58 

82 
61 

77 

62 

83 
52 

76 
48 

76 
41 

83 

48 

68 
34 

66 
34 

75 
37 

76 
41 

75 
39 

76 
41 

78 
41 

78.1 
52.1 

CENTERV1LLE 

MAX 

Mm 

75 
54 

70 
53 

70 
60 

75 
56 

63 
56 

65 
57 

72 
55 

84 
53 

91 
55 

91 
57 

90 
63 

81 
61 

82 
58 

82 
57 

86 
63 

89 

TO 

89 

70 

68 
66 

79 
61 

82 
59 

79 
54 

71 
48 

72 

39 

63 
47 

69 
36 

70 
37 

75 

39 

77 
43 

75 
40 

76 
42 

79 

41 

78.5 
53.2 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

Mm 

73 
45 

72 

51 

76 
56 

76 
61 

63 

55 

59 

54 

71 

52 

82 
52 

86 
SB 

88 
61 

90 
62 

89 
51 

72 
53 

83 
59 

62 
63 

82 
65 

84 
64 

62 
63 

84 
65 

76 

56 

73 
55 

69 
45 

69 
41 

81 
45 

64 
35 

67 
38 

78 
45 

77 
44 

75 
45 

74 
44 

77 
43 

76.6 
52.5 

COLOSPRING  5  SS* 

MAX 

Mm 

87 
57 

62 
56 

72 

56 

75 
60 

66 
56 

66 
56 

72 

51 

84 
52 

90 
56 

88 

59 

90 
63 

85 
63 

79 
60 

83 
59 

86 

64 

86 

71 

88 
64 

65 
65 

83 
63 

81 
62 

82 
54 

74 
45 

79 
36 

78 
36 

70 
36 

68 
35 

74 

36 

77 
43 

77 
38 

78 
40 

76 
41 

78.9 
52,8 

C0LLE6E  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

70 
57 

67 
61 

72 
57 

62 
56 

66 
60 

73 
56 

62 
56 

88 
59 

87 
61 

87 
60 

82 

68 

79 

64 

82 
63 

89 
64 

87 

72 

88 
74 

67 
72 

79 

64 

78 
64 

81 

61 

76 
53 

72 

46 

82 
45 

71 

50 

68 
43 

74 
42 

76 
46 

77 
51 

76 
47 

76 
47 

77 
47 

77,8 
57.0 

CONROE 

MAX 

Mm 

88 
5B 

69 
57 

74 
59 

76 
60 

66 
57 

68 
56 

76 

53 

85 
53 

91 
55 

90 
61 

91 
64 

86 
66 

83 
59 

86 
63 

87 
66 

89 

71 

69 

70 

86 
67 

83 
63 

82 
60 

83 
54 

76 
46 

74 
36 

84 
41 

72 
39 

70 
38 

75 
41 

79 
45 

77 
42 

76 
42 

75 
41 

80.3 
54,4 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

81 
54 

70 
54 

71 
58 

75 
59 

65 
58 

6fe 
56 

73 
55 

82 

54 

90 
54 

89 
58 

88 
61 

85 
63 

79 
59 

81 
57 

B4 
60 

66 

69 

89 
66 

87 

65 

81 
63 

80 
64 

81 
52 

73 

48 

70 
39 

81 
40 

71 
38 

66 
38 

73 
39 

77 
45 

75 
44 

76 
44 

76 
43 

78.1 
53.5 

OAINGERFtELD  9  S 

MAX 

Mm 

68 

50 

74 
55 

76 

59 

72 
61 

63 
54 

71 

54 

83 
55 

90 
55 

92 
63 

92 
59 

88 
65 

80 
58 

81 
58 

85 
62 

85 

67 

86 
69 

86 
68 

65 
61 

79 
66 

76 
63 

75 
51 

70 
48 

80 
41 

78 
51 

68 
34 

77 
37 

77 

44 

75 
42 

77 
43 

78 
44 

82 

44 

79.1 
54.2 

DIALV1LLE  2  w 

MAX 

Mm 

68 
53 

70 
56 

78 
60 

70 
59 

64 

57 

72 

57 

81 
55 

89 
58 

B9 
60 

B9 

61 

84 
62 

76 
57 

80 
59 

83 

60 

83 
67 

85 
67 

64 
67 

60 
62 

77 
63 

79 
64 

70 
52 

69 

44 

79 
48 

69 
52 

65 

38 

73 

46 

75 
43 

73 

50 

74 
49 

74 
50 

77 
43 

76.8 
55.5 

EHORV  3  ESE 

MAX 

Mm 

74 
42 

68 

50 

30 
52 

80 
50 

65 
52 

fee 
52 

69 
46 

83 
48 

91 
53 

90 
55 

90 
59 

84 
52 

78 
52 

67 

62 

86 
65 

85 
60 

86 

58 

78 
57 

79 
54 

71 
43 

78 
38 

60 
45 

67 
32 

69 
34 

72 

37 

72 
40 

77 
39 

76 
38 

79 
39 

76.0 
48,4 

EVADALE 

MAX 

Mm 

85 

58 

69 
54 

76 

56 

72 
62 

68 
56 

65 

58 

73 

52 

88 
53 

84 
55 

85 
57 

87 
60 

R9 
62 

88 
58 

85 
60 

85 

68 

86 
68 

86 
66 

87 
69 

85 
66 

81 

65 

63 
54 

76 
42 

75 
37 

80 

37 

71 
33 

68 
33 

73 

39 

77 
39 

76 
38 

77 
37 

77 
37 

79.3 
52.6 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

71 
50 

70 
55 

75 

59 

71 
55 

67 
57 

74 

56 

82 
54 

91 
54 

90 
60 

90 
58 

87 
59 

80 
58 

81 
59 

84 
60 

86 
67 

87 
67 

88 
68 

84 
64 

81 
62 

82 
56 

73 
50 

71 
44 

80 
41 

71 
38 

67 

38 

75 
39 

77 

46 

76 
44 

77 
42 

76 
42 

80 

43 

78.8 
53.1 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

72 
56 

73 
55 

64 

52 

62 
52 

62 

56 

66 
55 

70 
55 

82 
53 

89 
57 

89 
59 

87 
62 

81 

58 

B0 
56 

64 
58 

65 
62 

88 
65 

68 
69 

65 
69 

77 
61 

79 
56 

76 
57 

75 
45 

70 
40 

62 
34 

81 
34 

72 
37 

74 

43 

76 
43 

87 
40 

78 
40 

82 

42 

77,9 
52.3 

FRANKSTON  2  St. 

MAX 

Mm 

80 
50 

70 
54 

78 

56 

76 
58 

66 
56 

67 
56 

72 
52 

88 
52 

92 
52 

93 

38 

93 
61 

84 
59 

81 
56 

82 
60 

85 
69 

B7 
67 

90 
66 

68 
65 

81 
62 

80 
59 

79 
53 

72 
45 

71 
37 

69 
33 

69 
35 

76 
39 

78 
41 

77 
40 

76 
37 

79.4 
52.8 

GILMER  2  » 

MAX 

Mm 

80 
47 

68 
47 

74 
55 

77 
60 

64 

54 

63 
53 

70 
51 

83 
50 

90 
54 

91 
59 

90 
62 

82 

56 

75 
53 

80 
56 

62 
63 

83 
66 

85 
64 

85 
58 

82 
62 

76 

57 

79 
47 

70 
44 

70 
41 

82 

44 

66 
29 

68 
31 

77 

33 

77 
37 

75 
36 

76 
37 

77 
38 

77.3 
49.8 

GLADEHATER 

MAX 

Mm 

79 
50 

67 

50 

72 

57 

75 
59 

65 
56 

67 
55 

66 
52 

82 
53 

90 
5* 

91 
60 

91 
62 

62 

56 

78 
58 

80 
59 

84 
60 

84 
66 

85 

66 

66 
61 

82 
62 

75 

60 

79 
48 

71 
43 

71 
38 

80 

49 

65 
32 

67 
33 

75 

36 

76 
40 

74 

38 

75 
39 

76 
39 

77,2 
51.4 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

82 
56 

70 
55 

69 
56 

74 
54 

65 
54 

67 

52 

75 

51 

84 
53 

86 

56 

88 
58 

89 
60 

87 

63 

80 

57 

83 
60 

68 
60 

67 
63 

89 

67 

89 
65 

81 
60 

60 
feO 

81 
52 

73 
43 

71 
39 

82 
47 

71 
46 

72 

38 

74 
42 

79 
42 

76 

43 

76 
44 

78 

42 

79.0 
52.8 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

83 
50 

67 
51 

78 

54 

77 
54 

65 
55 

64 
53 

72 

55 

81 
53 

89 
59 

88 

63 

90 
61 

80 
54 

79 
54 

81 
58 

82 
64 

83 
66 

85 
65 

86 

60 

83 
62 

76 
61 

62 
49 

74 

47 

74 

40 

81 
41 

70 
31 

66 
32 

76 

36 

78 
40 

76 
39 

76 

41 

76 
44 

78.1 
51,4 

MUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

84 
55 

66 
55 

fee 

feO 

74 
57 

62 

57 

64 
55 

71 

56 

83 

60 

91 
62 

89 

61 

90 
64 

86 
63 

79 
60 

83 

60 

85 
67 

88 
72 

89 
69 

67 
67 

80 
63 

80 
63 

80 
53 

73 
41 

72 
44 

62 
52 

69 

40 

67 
42 

73 

40 

76 
48 

77 
45 

78 
51 

78 
52 

78.2 
55.9 

JACKSON  MILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

87 
55 

65 
54 

77 
55 

73 
59 

68 
55 

64 
55 

68 
55 

81 
55 

88 
55 

89 

60 

89 
63 

82 

60 

88 
58 

88 
58 

65 
62 

84 
65 

88 
66 

87 
61 

84 
62 

7e 

63 

84 
52 

76 
46 

74 
42 

81 
42 

69 
38 

69 
39 

70 
41 

79 
45 

77 
46 

78 
48 

79 
46 

79.0 
53.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

81 
53 

53 

79 
57 

78 
58 

62 

61 

61 

64 

65 

87 
65 

85 

65 

66 

65 

65 
67 

86 
68 

85 
65 

87 
66 

65 

65 

85 

78 

77 

79 

78 
55 

81 
57 

75 
58 

73 
58 

61.7 

JASPER  3  Sw 

MAX 

Mm 

87 
57 

67 
52 

78 
56 

76 
62 

67 
55 

64 
55 

71 

49 

84 
51 

89 
49 

90 
SO 

89 

51 

83 
56 

79 
53 

84 
55 

85 

56 

85 
68 

87 
64 

87 

60 

65 

63 

79 
65 

86 
47 

75 
39 

74 
31 

80 
42 

70 
29 

70 
28 

73 
35 

78 
34 

77 
34 

75 
34 

76 
37 

79.0 
49,0 

KARNACK 

MAX 

Mm 

64 
51 

72 

54 

75 
55 

71 
59 

59 
54 

67 
54 

79 
51 

88 
51 

92 

56 

91 
56 

92 

57 

84 
58 

79 
54 

84 
57 

83 
65 

83 
63 

64 
63 

63 
54 

61 
64 

B0 

60 

76 
50 

70 
47 

61 
36 

78 
48 

64 
30 

75 
33 

75 

39 

74 
36 

75 
38 

75 
36 

79 

38 

77.8 
50.6 

KIRBvVlLLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

81 
58 

76 
54 

72 

61 

68 
61 

64 
55 

72 
57 

81 
53 

88 
54 

89 
60 

89 
64 

86 
63 

81 

65 

84 
57 

86 
60 

86 
6fe 

87 
69 

67 
66 

85 
61 

79 
65 

83 

64 

77 
52 

74 
44 

81 
39 

71 

39 

69 
35 

75 
35 

78 

40 

77 
40 

78 
42 

79 
42 

80 
39 

79.5 
53.5 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

88 
58 

68 
57 

76 
57 

75 
60 

68 
58 

65 

55 

74 
51 

84 
50 

91 

50 

90 
56 

91 
63 

87 
64 

82 
60 

84 
58 

87 

67 

89 
72 

92 
69 

87 

67 

84 
65 

85 
65 

84 
52 

76 

40 

74 
33 

82 

33 

70 
31 

70 
30 

75 

30 

80 

37 

77 
34 

78 
35 

78 
37 

80.4 
51.4 

LCNGVIE. 

MAX 

Mm 

82 
51 

66 
52 

74 
55 

75 
62 

66 
56 

64 
54 

70 
50 

82 
51 

91 
52 

92 
58 

92 

59 

82 

55 

78 
54 

82 
55 

85 

60 

86 

67 

87 
65 

86 
59 

84 

59 

76 
63 

82 

54 

73 
47 

72 
38 

83 

40 

67 
32 

69 
32 

77 

36 

78 
40 

75 
40 

76 

40 

79 

40 

78.5 
50,8 

LCVELADv 

MAX 

Mm 

83 
55 

69 
57 

70 

56 

71 

58 

65 
58 

65 
56 

74 
55 

83 
53 

90 
55 

89 

57 

89 
61 

84 

59 

84 
59 

81 
57 

65 
64 

67 

69 

86 

67 

8fe 
65 

80 
63 

80 
64 

82 

51 

71 

46 

72 
39 

82 

43 

69 

37 

68 
37 

74 
42 

77 
44 

75 
43 

76 
43 

77 
43 

78.3 
53,5 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
57 

78 
57 

78 
61 

69 
59 

66 
57 

74 

56 

62 
55 

89 
53 

89 
55 

88 
58 

82 
60 

79 

60 

83 
58 

86 
59 

87 

se 

89 
67 

87 
66 

84 
63 

82 
65 

85 
59 

77 
52 

74 
42 

82 
36 

70 

44 

68 
34 

76 
34 

60 
41 

78 
41 

76 
40 

79 

41 

80 

40 

79.5 
52.9 

"AOISONVILLE 

MAX 

Mm 

72 
55 

74 
57 

75 

59 

73 
56 

65 
58 

73 
57 

S3 

55 

89 
58 

90 
59 

89 
59 

85 
64 

60 
60 

82 

60 

87 
59 

68 
69 

90 
72 

66 

69 

84 
65 

81 
63 

60 
60 

77 
53 

72 
45 

83 

41 

70 
54 

67 
38 

75 
38 

77 
45 

77 
45 

76 

41 

77 
44 

78 
42 

79.3 
54,8 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

85 
50 

65 

48 

75 
52 

76 
58 

66 
53 

59 
52 

69 
48 

80 
49 

88 
54 

90 
54 

90 
56 

83 
54 

82 
53 

81 
50 

64 
56 

83 
64 

85 

61 

85 
54 

83 
62 

80 

58 

80 

50 

71 
46 

70 
33 

80 
46 

66 
32 

68 
32 

73 

36 

72 
36 

74 
38 

77 
37 

77 
37 

77.3 
*8.7 

"INEOLA  NO  2 

MAX 

Mm 

77 
48 

74 
54 

72 
57 

78 
60 

65 

55 

65 
54 

70 

46 

82 

50 

90 
50 

92 

60 

91 
59 

62 
56 

78 
55 

82 
55 

83 
62 

83 
67 

86 
65 

86 
60 

81 
60 

78 

56 

78 
52 

70 
45 

71 
38 

81 
43 

68 
31 

67 
33 

76 
36 

77 
40 

76 
38 

76 
38 

78 
41 

77.8 
50.5 

•CUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

73 
46 

70 
48 

7* 

53 

77 
59 

65 
55 

60 
53 

71 

49 

82 

48 

91 
51 

92 
53 

92 
57 

87 
53 

72 
51 

82 
52 

84 
51 

83 
63 

85 
62 

86 
60 

83 
61 

75 
59 

78 
51 

69 

45 

70 
35 

84 
38 

66 

30 

68 
31 

76 
3  5 

76 
39 

75 
38 

76 
38 

78 
36 

77.5 
48,4 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

87 
54 

75 
59 

77 
59 

69 

55 

69 
51 

64 
54 

72 
55 

81 
56 

91 

56 

87 
59 

86 

58 

80 
55 

84 
52 

84 
64 

86 
69 

88 
68 

82 
64 

81 
66 

82 
66 

85 
54 

75 
47 

75 
35 

81 
42 

70 
40 

68 
33 

73 
34 

78 
41 

76 
40 

79 
40 

78 
40 

77 

40 

78.8 
51.6 

See  Relorence  Notes  Following  Station  Index 
-    349    - 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

M] 

3E] 

RA 

TU 

RI 

:s 

OCTOBER 

TEXAS 
1965 

Station 

Da; 

of  Month 

• 
a 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

78 
49 

70 
49 

72 
55 

77 
55 

65 
55 

66 

55 

72 
53 

83 
54 

91 
58 

92 

60 

91 
60 

81 
58 

82 
58 

80 
60 

83 

63 

86 
68 

82 

66 

87 
64 

79 

61 

81 
62 

78 

53 

71 
45 

69 
45 

80 
50 

68 
40 

68 

40 

74 
46 

77 
51 

76 
48 

76 
68 

77 
51 

77,6 
54,2 

PINELAND 

MAX 

Mm 

88 
56 

65 
53 

78 
57 

75 

60 

67 
56 

65 

55 

70 
52 

80 
51 

89 
54 

90 
58 

90 
57 

80 
58 

77 
54 

85 
57 

85 
64 

86 
66 

86 
66 

87 
61 

85 
62 

79 
64 

83 
47 

75 
40 

72 
33 

80 
47 

67 
30 

69 

30 

75 
37 

77 
37 

79 
35 

78 
36 

77 

36 

78.7 
30,6 

ROCKLAND  I  N 

MAX 

Mm 

74 
56 

78 
59 

75 
57 

77 
59 

67 
57 

77 
57 

81 
52 

90 
48 

91 
52 

92 
53 

85 
56 

80 
59 

85 

56 

86 
56 

87 
66 

89 
64 

88 
63 

85 
57 

81 
62 

84 
64 

78 

45 

73 
36 

82 
30 

77 
43 

69 
27 

76 
27 

79 
34 

78 
33 

SO 
31 

80 
33 

81 
32 

80,8 
49.2 

RUSK 

MAX 

MTU 

76 
51 

68 
54 

70 
59 

75 
59 

65 

56 

64 
54 

69 
54 

80 
61 

83 
60 

89 
60 

88 
62 

79 
51 

79 
53 

81 
60 

84 
64 

87 
67 

87 
68 

86 
65 

82 
62 

78 
64 

79 

54 

72 

42 

70 
46 

79 
49 

68 
42 

67 
46 

75 

42 

77 
53 

74 
54 

76 
51 

75 
54 

76,8 
55,4 

SIMMS  2  NNw 

MAX 

Mm 

68 
44 

71 
50 

78 
53 

70 
58 

61 

51 

70 
49 

80 
46 

86 
49 

90 
51 

88 
53 

84 
58 

83 
58 

77 
50 

81 
58 

80 
60 

83 
63 

84 
63 

83 
54 

78 
63 

78 
55 

75 

46 

69 
42 

80 
35 

77 

42 

66 
29 

75 
33 

75 

42 

74 
36 

74 

40 

75 
17 

89 
38 

77.5 
48.6 

SPuRr-ER  DAM  B 

MAX 

Mm 

82 
56 

68 
55 

77 
55 

74 
60 

67 
55 

64 
55 

71 
53 

80 
51 

88 

61 

88 
61 

87 
62 

83 
62 

79 
57 

83 
58 

85 
65 

86 
68 

87 
66 

85 
62 

84 
64 

89 
66 

83 

52 

83 
46 

73 
36 

80 
36 

69 
36 

67 
34 

73 
40 

78 
41 

76 
61 

77 
40 

78 
39 

78.8 
52.7 

SULPuLR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

73 

47 

72 

46 

72 
53 

78 
56 

64 
55 

63 

54 

69 
52 

83 
51 

90 
51 

90 
56 

91 
56 

87 
57 

74 
53 

82 
56 

80 
59 

82 
64 

85 
65 

86 
62 

78 
60 

77 
58 

77 

50 

69 
45 

70 
40 

80 
40 

67 
35 

61 
35 

77 

39 

77 

41 

76 

40 

75 
40 

77 
42 

76.8 
50.1 

TEXARKANA  0AM 

MAX 

Mm 

78 
51 

62 

50 

75 
52 

72 
56 

65 
53 

62 
52 

70 
55 

81 
51 

88 
53 

92 
54 

89 
57 

86 
54 

74 
52 

79 
54 

84 
58 

82 
63 

84 
62 

83 
61 

86 
60 

80 
56 

78 
52 

70 
48 

68 
45 

80 
43 

62 
28 

64 
33 

76 
36 

77 
38 

76 

40 

70 
39 

73 
37 

76.3 

49.8 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

79 

48 

69 
51 

73 
57 

78 
58 

64 
55 

63 
52 

69 
52 

81 
50 

90 
58 

90 
58 

91 
57 

80 
55 

78 
53 

81 

56 

82 
64 

85 
68 

86 
62 

85 
60 

81 
62 

75 
56 

78 
51 

70 
46 

70 
37 

80 
49 

67 

30 

67 
35 

75 

40 

77 
39 

75 

37 

75 
39 

77 

40 

77.1 
50.8 

HAPPEN 

MAX 

Mm 

80 
58 

78 
53 

73 
61 

71 
58 

64 
57 

74 
57 

82 

50 

89 
50 

88 
54 

88 
57 

86 
58 

78 
64 

85 
56 

86 
57 

87 
66 

88 
69 

86 
64 

83 

60 

83 
65 

85 

67 

79 
48 

78 
42 

79 
32 

76 
52 

69 

30 

74 
30 

78 
36 

76 

38 

77 
36 

78 
37 

79 
36 

79.9 
31.5 

KILLS  POINT 
•    •    • 

MAX 

Mm 

72 
47 

70 
52 

75 
52 

75 
52 

72 
52 

66 
55 

69 
50 

79 
52 

85 

60 

90 
63 

90 
64 

79 
58 

78 
54 

81 
60 

82 
64 

82 
61 

84 
61 

85 
62 

76 
61 

80 
61 

75 
51 

69 
44 

75 
45 

80 
54 

63 
39 

65 
40 

70 

44 

75 

54 

75 

50 

75 
49 

75 
47 

76.4 
91.9 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

65 
50 

68 
52 

67 
38 

70 
40 

79 
41 

74 
53 

88 
44 

89 
49 

92 

54 

93 
52 

72 

63 

78 
51 

89 
56 

81 
58 

86 
52 

85 
57 

85 
62 

73 

38 

78 
40 

73 
39 

64 

45 

71 
35 

77 
39 

71 
35 

79 
41 

72 

40 

7* 

38 

78 
42 

77 
46 

76 
46 

74 
41 

77.4 
46,4 

BAKERSEIELD 

MAX 

Mm 

72 
44 

75 

40 

73 
42 

76 
52 

76 
52 

80 
53 

72 
45 

90 
52 

92 
58 

95 

61 

94 
57 

81 
54 

77 
57 

87 
64 

95 
65 

91 
66 

91 
52 

84 
52 

76 
45 

78 
49 

79 
43 

70 
39 

76 
43 

82 

44 

81 
45 

82 

43 

77 
41 

78 
41 

78 

50 

83 

49 

81,1 

50.0 

6ALMCRHEA 

MAX 

Mm 

74 
41 

72 

46 

70 
37 

75 
42 

81 
43 

80 
43 

92 

49 

92 
49 

93 

48 

96 
55 

93 

47 

90 
45 

91 
51 

90 
64 

98 
62 

90 
58 

91 
55 

77 
45 

81 
45 

77 
44 

73 
52 

77 
42 

82 
48 

76 
44 

84 
41 

81 
45 

78 
40 

81 
39 

79 
44 

79 
43 

82.9 
46.7 

CANOFLARIA 

MAX 

Mm 

84 
43 

81 
40 

78 
42 

78 
45 

88 
42 

87 
42 

94 
45 

97 
45 

99 
45 

100 
51 

89 
59 

86 
52 

95 
48 

94 
53 

96 
54 

94 
56 

86 
58 

79 
41 

85 
39 

89 

45 

79 

67 

80 
36 

85 
35 

85 
40 

84 
39 

86 
37 

83 

37 

85 
35 

82 
38 

82 
JT 

86,9 
41.9 

CMISCS  BASIN 

MAX 

Mm 

63 

51 

65 

46 

67 

45 

67 

47 

72 
47 

76 
52 

79 
52 

81 
59 

84 
59 

86 
61 

86 
65 

73 

50 

81 
58 

83 
68 

85 

50 

81 

64 

82 

62 

79 
47 

79 

49 

73 
49 

68 
44 

73 
42 

72 
42 

67 
49 

72 
44 

73 
49 

70 
45 

71 
47 

70 
46 

70 
47 

74,6 
31.1 

CCRNI.DAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

77 
35 

76 
35 

71 
43 

75 
35 

88 
38 

81 
43 

91 
41 

95 

45 

98 
43 

96 
46 

79 
52 

80 
41 

90 
42 

88 
52 

88 

50 

87 
50 

68 
49 

70 
31 

78 
34 

75 
36 

69 
41 

77 
32 

82 
36 

78 
37 

85 
34 

76 
46 

83 
34 

82 
35 

80 
34 

78 

33 

81.3 

19,9 

CRANE 

MAX 

Mm 

73 

44 

76 
41 

38 

74 
48 

47 

49 

44 

50 

53 

93 

94 
60 

82 

48 

87 
58 

90 
65 

92 
59 

91 
66 

85 
70 

84 
52 

72 

46 

77 
48 

76 
45 

70 

41 

74 
46 

*7 

78 
45 

44 

72 
42 

75 
45 

75 
45 

76 
44 

79,6 
49.1 

EL  PASO  -h    AIRPORT 

MAX 

Mm 

7* 
43 

77 
45 

71 

51 

76 
45 

84 
46 

86 
48 

86 
48 

89 
50 

92 
47 

88 
52 

86 
56 

76 
48 

87 
48 

87 
66 

85 

61 

81 
56 

62 

49 

68 
45 

72 
40 

78 
46 

TO 
46 

7* 
39 

78 
41 

79 
46 

79 
44 

78 
52 

76 
42 

77 
41 

76 

41 

76 

40 

78.9 

47.1 

<»»E'i 

MAX 

Mm 

73 
39 

77 
39 

80 
50 

73 
41 

77 
42 

84 
48 

86 
44 

87 
44 

91 
42 

92 

47 

90 
SO 

85 
49 

81 
45 

88 
52 

87 
52 

87 
53 

84 
49 

64 
34 

67 
19 

75 
35 

79 

50 

72 

37 

77 
36 

81 
37 

81 
37 

82 
39 

79 
36 

79 
35 

80 
36 

79 
It 

80.6 
42.2 

f    STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

72 
42 

73 
43 

74 
39 

76 
41 

73 
42 

80 
44 

69 
44 

92 
47 

94 
52 

95 
53 

97 
56 

77 
43 

76 
41 

93 
55 

94 
59 

95 
61 

86 
61 

86 
44 

87 
42 

80 
41 

77 
41 

69 
38 

75 
43 

83 
42 

76 

40 

85 
40 

T6 
41 

79 
39 

78 
44 

81 

41 

81.7 
45,3 

SRANCEALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

75 
41 

79 
41 

65 
38 

75 
40 

78 
48 

80 
48 

75 
43 

90 
44 

95 
52 

98 
33 

96 
51 

81 
45 

79 
45 

92 
53 

94 
54 

96 
54 

89 
62 

85 
30 

75 
44 

80 
44 

78 
44 

71 
39 

77 
38 

85 
42 

77 
42 

84 
42 

80 
42 

76 
42 

78 
46 

79 

42 

82.1 
45,6 

MAX 

m» 

70 
39 

76 
39 

70 
42 

70 

75 
40 

81 
39 

78 
39 

91 
39 

96 
55 

97 
58 

94 
59 

76 

84 
40 

90 

87 

89 

81 

84 
39 

70 
19 

79 
40 

76 
39 

71 
15 

79 
38 

I! 

37 

73 
36 

81 
39 

8  0 
39 

80 
33 

80 
31 

79 
15 

60,7 
40.9 

LA  Tl  NA  1  S 

MAX 

MM 

91 
45 

ao 

45 

84 
42 

75 
46 

80 

44 

88 
44 

88 
51 

93 

45 

94 
47 

96 

48 

93 
50 

87 
49 

80 
49 

90 
50 

82 
58 

80 
56 

80 
49 

62 
42 

70 
42 

76 
42 

79 

44 

70 

40 

73 
41 

61 
42 

83 

47 

83 
46 

80 

44 

81 

44 

79 
40 

79 

42 

81,7 
45,6 

•ABATMON 

MAX 

Mm 

71 
41 

72 
36 

73 
47 

80 
37 

73 
17 

88 

17 

89 

45 

94 
43 

93 

42 

75 
55 

78 
50 

91 
43 

90 
52 

90 
47 

85 

51 

86 
61 

77 
40 

82 
34 

77 
38 

68 

47 

71 
11 

80 
34 

74 

45 

77 
33 

77 
34 

75 
33 

78 
33 

73 
32 

76 
12 

79.9 
40,9 

-J-.il  NO  2 

MAX 

Mm 

TO 

67 
38 

67 

55 

68 

17 

78 
17 

81 
37 

88 
38 

88 

47 

90 
47 

90 
46 

86 
56 

78 
46 

86 
42 

85 

49 

86 

48 

85 
48 

81 
52 

75 
15 

76 
34 

74 
39 

69 
49 

73 
32 

77 
34 

73 
42 

73 
34 

74 
40 

73 
35 

77 
35 

75 

36 

73 

37 

71.1 
40.5 

MAX 

Mm 

»'!«, 

MAX 

Mm 

76 
42 

61 

41 

74 
43 

77 
30 

78 
48 

71 

30 

88 

45 

92 

54 

93 
52 

93 
3* 

86 

64 

75 
45 

90 
51 

91 
57 

92 

54 

86 
64 

85 

63 

74 

30 

79 
43 

77 
46 

70 

44 

76 
38 

84 
45 

76 

44 

11 
46 

78 
45 

76 

41 

79 
47 

78 
4t 

78 
49 

8) 
41 

to. a 
tt.t 

.     .,-      -,I 

MAI 

Mm 

61 
40 

55 

41 

31 

18 

60 

41 

69 
46 

TO 
34 

81 
31 

83 
49 

81 
51 

82 
6) 

75 
52 

71 

41 

79 
54 

76 
58 

81 
59 

78 
57 

73 
50 

63 

40 

67 
45 

65 
46 

56 
39 

64 
19 

69 

47 

67 

46 

74 
47 

66 
31 

70 
43 

72 
49 

71 
49 

69 

47 

67 
67 

70,2 
47.9 

U  JUNCTION 

MAX 

Mm 

73 
55 

72 
51 

71 
4* 

75 
52 

79 
49 

86 

30 

•6 

31 

88 

57 

94 
59 

92 
65 

80 
37 

91 
56 

91 
63 

92 
61 

90 
67 

89 
67 

85 

35 

82 
52 

81 
52 

76 

90 

74 
43 

80 
49 

60 
32 

77 

47 

78 
30 

78 
47 

78 
48 

76 
48 

73 
46 

77, 

61 

11. » 
31.2 

MAX 

Mm 

74 

79 
42 

»9 
42 

n 

32 

80 
47 

81 

46 

30 
43 

95 
48 

95 

50 

100 

48 

100 
61 

80 
43 

79 
47 

96 

34 

95 
51 

98 

60 

96 

67 

85 

49 

78 
42 

34 

44 

83 

46 

73 
40 

80 

40 

It 

44 

80 
40 

67 
43 

81 
42 

81 
It 

67 
42 

62 
39 

HI 
42 

14.9 
44.3 

- 

MAX 

Mm 

74 
52 

78 
46 

76 
52 

71 
46 

76 
41 

64 
30 

80 
30 

79 
41 

76 
49 

75 

46 

78 
91 

73 
46 

76 
43 

81 
47 

MMIOIO 

MAI 

MD) 

1' 

■ 

•  2 

49 

•0 

4  1 

82 

41 

89 

54 

96 

96 
32 

93 

«1 

101 
31 

102 
53 

96 
60 

17 

39 

98 
54 

97 
60 

97 
55 

91 

60 

87 
44 

89 

48 

78 
95 

80 
43 

67 
39 

|| 

44 

83 

43 

88 
43 

|| 

43 

67 
43 

87 
43 

64 
46 

87 

41 

I9.> 

49.' 

,r-  .   >>  -,»> 

urn 

1  ' 

'5 

41 

7* 
4» 

74 
48 

81 
49 

Tt 
49 

91 
46 

92 

48 

94 
30 

91 
48 

31 

39 

73 
41 

92 

45 

9! 
97 

91 

51 

91 
59 

80 

60 

79 
49 

60 
41 

79 
43 

71 
II 

77 
19 

61 

4] 

71 
43 

64 
42 

77 
43 

78 
42 

82 
19 

76 

40 

so 

18 

8I1 
19 

81.* 
4».« 

•i  ■  i  i  • 

urn 

4' 

4/ 

74 
39 

47 

4/ 

71 
42 

76 
41 

82 

43 

18 

47 

92 

47 

94 

32 

92 
35 

so 

30 

'7 
46 

16 

38 

87 
51 

86 
36 

33 
30 

66 
42 

68 

40 

73 
19 

79 
V, 

70 
31 

61 
44 

711 
42 

80 
17 

79 
42 

74 

III 

79 
It 

76 
31 

79 
60 

76 

14 

74 
41 

'4 
44 

M 
51 

'1 

31 

74 
31 

77 
47 

84 
32 

34 
32 

90 
33 

88 

39 

81 
53 

30 
31 

81 
34 

92 
55 

85 
57 

82 
61 

33 
36 

62 
49 

66 

47 

61 
32 

U 
|tj 

76 
44 

34 
44 

77 
|  I 

77 
42 

80 
41 

79 

61 

74 
44 

73 
41 

73 

40 

It 

41 

to.c 

:; 

-t  •• 

mm 

M 

n 

M 

77 
32 

77 
61 

77 
32 

89 

41 

39 

4«, 

94 
49 

tl 

30 

83 
43 

80 
39 

33 

40 

90 
69 

39 
60 

84 
49 

33 
fl 

81 
91 

60 
44 

60 
47 

71 
61 

76 
17 

64 
40 

77 
43 

78 

40 

61 
38 

78 
60 

78 
36 

73 

31 

73 
30 

to 

19 

81.' 
48.' 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER  1965 


Station 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   IE   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SIESR*  BLANCA 

VAN  HORN 

.INK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

t    •    tt 

EDWARDS  PLATEAU     0 
AMI5TA0  DAM 
BIG  LAKE  •  2 
BLANCO 
9CERNE 

BRACKETTVILLE 
BRADY 
BURNET 
CAMP  kOOD 
CARTA  VALLEY 
CCPE  RANCH 
DEL  RIO  «B  AP 
EOEN  1 
FREDERICKSBURG 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRvILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY  NO  2 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

»C  CAMEY 

MENARD 

MERTZON 

QZOM 

"INT  ROCK 

PANDALE 

"HADE  RANCH 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

RCCKSPRINGS 
S»N  ANGELO  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MM 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MM 


MAX 

Mm 


MAX 

urn 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MDi 


MAX 
Mm 


MAX 
NUN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


74   73   66 
38   37   49 


76   73   70 
41   40   48 


76   69   76 


40   40   49 


75  77 
55  51 

73  64 

41  39 

66  65 

53  55 

63  60 

55  54 

70  75 

54  49 

76  69 
48  56 

67  62 

56  55 

75  72 

53  48 

80  81 

43  40 

74  65 
35  35 


69  74 
47  45 

63  58 

53  52 

67  66 
55  56 

68  68 

52  47 

76  75 

42  42 

68  67 

49  51 

73  66 

45  57 

79 
58 

70  68 

53  49 

72  65 

50  57 


71  72  61 

46  53  54 

77  74  74 

47  46  43 

72  69  68 

41  49  47 

72  67  78 

39  37  45 

74  78  72 

50  39  38 

76  76  77 
47  47  47 

77  78  76 
54  58  59 

69  70  67 

46  52  49 

76  73  73 

42  41  39 

74  72  76 

45  40  44 

70 
50 

72  72  69 


73  80  82 

39  40  46 

76  86  77 

44  44  50 


50   45   47 

72   79   85 
41   42   44 


77  72 

56  55 

74  75 

46  45 

61  62 

53  53 


66  61 

50  51 

59  67 

52  54 

72  73 

57  52 

77  73 

56  53 


74  73 

57  55 

65  66 

51  49 

61  67 

52  54 

60  60 

52  54 

66  73 
54  54 


64   64 
52   53 


68   60 
53   54 


72   72   72 
56   56   56 


68  75 

55  60 

61  62 

54  56 

64  63 

53  52 

76  78 

53  51 

64  70 

52  53 

72  69 

46  47 


74  68 

46  55 

80  75 

58  60 

68  74 

55  50 

74  75 


51   50   52 


78   74   68 
50   53   53 


75   71 
52   51 


43   47   45 


91   93   96 
45   50   48 


53   57   60 


71   86   88 
45   50   53 


54   53   56 


85 
52 

84 
51 

92 

45 


46   45   45 


86   90 
59   59 


85 

48 

86 
53 

85 


75   90   91 


94   97   99 


45   46   49 


87   90 
53   54 


95  76   80 
52   59   48 

96  77   76 


89  83 

54  65 

92  92 

50  49 

90  85 

63  64 

98  85 

57  59 

87  80 

55  59 


92 
59 

90 
52 

90 

67 

85 
51 


55   60  57 

82  82 

62  53 

93   93  83 

58   63  55 


89   68   88 
53   57   54 


85 
62 

83 

65 


55   66   67 


84   87   89 


81 

60 


85 
65 

83  85 

58  66 

92  92 

63  59 

87  92 

65  62 

88  94 
65  65 


85 
65 

91 

65 

85 

65 

83 
65 

91 

64 


55 

79 

60   64   66 

77   85   87 
58   66   67 


85   83 
52   49 


87 
71 

82 
68 

87 
68 

81 
69 

85 

70 

87 
61 

82 
71 

66 
71 


91  84 

64  64 

88  89 
70  73 

89  82 

63  67 

83  82 

66  68 

82  84 

66  71 

86  83 

67  72 

89  85 

70  70 

82  83 

64  66 

86  86 

67  70 


87 
55 

82 

68 

87 

72 

85 
70 
84 
69 

83 
69 

86 


81 
56 

87 
61 

83 
58 

75 

52 

77 

54 

80 
68   77   60 


72   70   70 


77 
42 


62   85 
61   54 


72   77   78 

47   49   44 


82  80 
56  53 

80  74 

55  52 

83  80 
55  52 


78  72 
5*  53 

81  75 

59  56 

8*  78 

59  54 

79  73 
41  42 

85  76 

62  52 


80  72 

54  44 

78  68 

61  52 

78  80 

5*  52 

78  71 

55  43 

82  82 

54  52 


79  78 

54  52 

87  86 

51  38 

81  75 
60  53 

82  79 
57  53 


79   70 
50   48 


77   70 
54   44 


74   69 
52   46 


80   76 
50   46 


85  83 

54  50 

79  70 

57  52 

77  73 

48  46 


79   74 
53   48 


72   80   77 
33   37   39 


81 
38 


77   84   79 
37   41   47 


76  77 
46  46 

67  74 
38  45 

70  73 

44  43 

74  83 

43  44 

74  75 

45  43 

71  74 

38  39 

71  80 

40  42 

75  85 

39  41 

77  86 
36  39 

68  75 
39  36 

78  88 
45  48 


85   80 
44   46 


72 
42 

70 
41 

76 
36 
74   78   87 


70   71 
40   42 


76  83 

38  40 

71  75 

41  45 

70  74 

43  44 


32   38   41 

75   61   72 
37   37   44 


70   76 
38   48 


83 
48 

77   84   84 
37   45   47 


68   74   80 
42   46   51 


81   81 

40   40 


46   48   50 

72   76   73 
42   41   41 


73  80 

35  40 

79  74 

43  44 


37   37   42 


77   74 
39   46 


75  81 
39  41 

76  82 
39  39 

72  78 

38  40 


83   82 
46   52 


82  82 

36  44 

73  78 

36  41 


78  81  76 
34  37  39 

79  76  83 
39  40  47 


74   81 
37   40 


69   72   78 
36   36   41 


81   81 
37   42 


71   79 
41   44 


72   76   77 
34   38   40 


47   49   45 
80   80   74 


79   77 
42   42 


41   40   41 


82  81  76 

42  44  39 

80  76  85 

45  42  48 

75  79  77 


79   78 
47   44 


76  80  80 

41  41  40 

79  75  70 

41  40  45 


78   75 
47   43 


77   77   75 
36   38   35 


79   79 
42   46 


80   80   80 
36   35   38 


81  80  77 

49  52  50 

77  78  78 

44  43  43 

75  77  74 

41  41  40 


86   78   76 


82 

40 


79 
37 


75   74 
38   40 


74   73 
40   42 


78   75 
43   42 


74  77  75 

34  38  39 

80  77  77 

46  50  47 

80  78  79 

35  44  42 

76  76  75 

38  43  41 

74  74  72 

37  41  37 


74 
42 

76 
40 

77 
40 

79 
49 

80 
41 

77 
37 

78 
40 

76 
43 

74 
39 

80 


80   78 
40   45 


75   74 
40   38 


84   84 
45   47 


77   75 
38   40 


77  76 
43  40 

75  75 

39  37 

78  80 
52  46 

75  77 

39  37 

75  75 

43  46 


78  79 

38  40 

78  78 

37  46 

82  80 

42  45 


36  38  37 

77  74  75 

46  50  49 

77  76  76 

37  38  43 

76  71  73 

44  44  46 

73  74  74 

41  44  44 


83 
42 

76 
40 


75 

38 

75 
38 

84 
49 

77 
37 

78 

40 

75 
36 

61 
45 

82 

36 

77 

48 

76 

40 


76 
44 

79   84 
43   42 

77   77 
48   43 

7*   77 
35 

82 
45 

76 
43 

72 
45 

75 

47 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SAN  ANGELO  KB  AIRPORT 
SA«  SABA 
SCNORA 

STERLING  CITY 
TAPPiEY  1  E 
UVALDE 

WATER  VALLEY 
•    •   • 
SOUTH  CENTRAL       0 
AUSTIN  V.B  AIRPORT 
AUSTwELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 

canyon  dam 
Chapman  ranch 
columbus 
corpus  christi 
corpls  christi  hb  ap 

CUERO  3  NM 

Elgin 

ELATON1A 
FLCRF5V1LLE 
ML  1*0 
MMZALtl 

HALLFTTS/lLLE  I  N 

»e«(dy 

rlNGSVULE 
LA  grange 

Lf»|M«TOAI 

UaVIM 

.»•»    ■. 

"Ll 


MAX 
MIM 


MA/ 

m 


TEXAS 
OCTOBER    1965 


Day  ol  Month 


48      S3      52 

T3      7*      72 
43      38      42 


54      59      54 


58      58      50 


65  65 

60  61 

61  66 
58  59 

68  63 

58  59 

66  64 

59  55 

66  65 

57  57 

67  65 

58  56 

63  62 

58  58 

73  68 

57  58 


M 

59 

••■ 
M 

", 
1 1 


70 


M 
N 


74       70       67 
52      53      52 


77      75      67 


68 

SI 


74       74       70 
45       48       52 


65       68        76 
59      60      58 


64       63       70 
53      55      56 


64       69       79 
59       61       54 


92 
50 


87 

88 

93 

92 

85 

51 

55 

56 

58 

62 

88 

91 

9'. 

94 

83 

»5 

52 

62 

62 

56 

85      84      85 
55      59      58 


58      61       60 


6! 

71   80 

80 

87   82 

6 

62   ( 

0 

64 

67   67 

6' 

70   - 

85 

89   90 

6( 

58   ! 

56 

60   59 

!>' 

63   ( 

75 

85   88 

5! 

59   ! 

54 

55   58 

6< 

67 

87 

90   89 

5< 

57 

56 

56   60 

6 

66 

85 

91   90 

J! 

58 

60 

60   62 

7' 

75 

88   91 

5 

55 

53   37 

6. 

66 

89   90 

5 

60 

55   60 

6 

65 

84   86 

5' 

56 

55   58 

'.' 

66 

89   90 

1 

58 

55   57 

6i 

66 

88   87 

5. 

53 

55   55 

1 

73 

89   87 

5 

60 

59   66 

61 

>   68 

88   89 

M 

62 

62   61 

6 

66 

89   89 

it 

59 

55   62 

6i 

64 

87  at 

5' 

M 

53   59 

»' 

64 

86   89 

51 

57 

55   55 

6' 

61 

88   92 

1 

(   59 

60   A3 

61 

75 

17   89 

51 

.   52 

55   56 

41 

>   46 

89   91 

51 

.   54 

84   56 

M 

.   70 

87   87 

51 

1   59 

60   61 

4 

42 

•  5   AS 

5< 

.   54 

53   38 

* 

49 

•  •  at 

1 

>   47 

5a   40 

'. 

64 

8  7   90 

1 

)   40 

42   40 

' 

M 

4 

82   *0 

• 

59   < 

I 

01   4/ 

10      11      12      13      14      IS      16      17      18 


94  85  78 

58  65  55 

90  90  83 

54  57  52 

89  83  76 

49  56  52 

94  92  83 

32  54  55 


87  87  81 
62  64  63 

88  87  85 
65  65  65 


91   89 
63   68 

83   77 
61   59 

86   78 
66   63 

88 
60 

m 

70 
85 

65 

80 
65 

88   89   86 


86 
61 

8  8 
65 


88  86 

65  73 

87  al 

66  65 

84  78 

65  59 

89  83 

39  62 

89  81 

66  66 

86  82 

62  67 

92  88 

62  66 

aa  ao 

59  45 


90  84 

63  48 

92  90 

i.i  v, 


49   69   71 


«3   85 
65   68 


85 
67 

85 
70 

87 
65 


87 
89 


K 

44 

.« 

47 


91 

90 

90 

80 

65 

67 

70 

59 

90 

94 

92 

85 

63 

65 

67 

62 

89  89 
75  76 

90  90 
65  69 


85  84  87 

64  66  66 

87  90  90 

64  68  66 

83  85  88 

62  67  67 

91  89  91 

70  65  68 


86  89  87 

66  66  67 

82  89  89 

63  66  68 

63  89  88 

45  63  64 

77  84  66 

59  63  66 


90  88 

71  75 

90  91 

68  73 


91  87 

69  73 

90  89 

72  69 

87  86 

70  70 

87  84 

77  67 


86   86   86 


86 
67 

87 
73 


10 

69 

•0 


82  86 

71  72 

79  86 

70  69 

81  79 

65  62 

77  81 

59  58 


81 

6  0 

82 

60 

83 

65 


79 

62 

82 
63 

81 
71 


77   76   71 


40   47   46 


46   48   45 


77   81   74 


63   64   55 


67   70   61 


71   80 
39   42 


47   46   48 


78  89 

57  54 

78  88 

47  65 

75  75 

41  43 

74  72 

46  51 


79   88 
42   41 


26   27   28   29   30  31 


74   80 
38   40 


79   74 
39   43 


70   75   76 
41   44   50 

73   72   77 


78  73 

45  46 

72  69 

40  41 

72  70 

46  46 

76  76 

49  47 


73   75 

41   37 


76  72 

36  62 

74  75 

35  41 


81  80  79 

43  46  47 

71  75  75 

36  40  40 


80 

80 

51 

52 

78 

76 

-9 

45 

76 

76 

48 

51 

49   56   54 


80  77 

57  6* 

80  79 
49  56 

79  80 

45  45 

77  75 
49  49 

78  76 
51  SO 

81  80 
43  44 

81  80 

47  49 

79  80 

48  67 

80  77 
45  46 

80  79 
47  46 

81  79 
45  46 


80 

78 

51 

51 

78 

75 

1  7 

45 

76 

7* 

45 

48 

76 

79 

-■, 

45 

80 

81 

31 

53 

79 

77 

47 

w 

82 

80 

47 

48 

79 

79 

44 

49 

76 

77 

41 

41 

8/ 

81 

47 

90 

81 

8! 

51 

55 

m  rt.II/rwtag  I 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER    1965 


Station 


Day  of  Month 


9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21 


22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SAN   ANTONIO   WB    AIRPORT 

SAN   "ARcOS 

SEAlv 

SEGUIN 

5INTCN 

SMITHV1LLE 

SC»EBVILLE    DAM 

WASHINGTON    STATE    PARK 

YOAKUM 


UPPER   COAST 


06 


ALVlN 

ANAHUAC    TBCD 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

9AVT0WN 

9EAUMCNT 

CLEVELAND 

DANEvANG  2  SE 

EL  CAMPO 

FREEPCRT  2  NW 

GALVESTON  wB  CITY 

HOUSTON  WB  CITY 

WCUSTCN  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

MATA6CR0A   NO   2 

"AURBRO 

NE»   GULF 

:b»npe  *  NW 

°»LAC!OS    FAA    AIRPORT 

PIERCE 

PCINT   COMFORT 

PORT   ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

"CRT  LAVACA  NO  2 

PCOT  C  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MM 


MAX 
NUN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MM 


MAX 

MIN 


66  63 
59  56 

69  67 
58  58 

70  73 

58  60 

67  63 

59  59 

64  65 

57  58 

69  6» 

56  59 

71  65 
56  59 


69   64   67 


67 
59 


67 

56 


80  75 

57  60 

71  74 

62  62 

71  76 

61  61 

68  73 

58  57 

72  71 

62  66 

71  73 

60  65 

74  75 

61  66 


90   67   77 
59   57   62 


61   61   62 

92   70   72 
59   60   59 


69  76 
62  61 

70  73 
59  60 


91 

59 

R4 
59 

68 
61 

90 
58 

80   68   73 

61  61   60 

83   70   75 
60   58   58 

70   76   77 
58   58   63 

93   78   70 

60   60   60 

88   75   74 

62  62   61 


60  60  61 

89  76  73 

61  59  59 

70  63  68 

59  58  59 


56  54  59 

66  66  69 

55  54  55 

71  68  74 


65  73 

55  59 

65  69 

59  62 


54   54   54 


74 
58 

65 

60 

63 

56 

69 

56 

70 


63   57   57 


74   68   68 
62   57   57 


76  63 

58  58 

70  69 

60  61 


75   65   68 
60   57   57 


63   67   77 
59   60   57 


86  86  88 

54  54  55 

75  90  86 

53  54  58 

83  87  86 

55  58  60 

86  89  90 

55  55  57 

90  90  90 

61  66  59 

70  81  86 

54  55  50 

73  84  89 
53  56  58 

74  84  90 

56  56  55 

86  90  90 

53  57  58 


82 
57 

82 

67 

69 


75   81   87 
55   55   61 


84   86   87 
59   61   60 


88  82 

57  60 

89  87 

58  60 

87  89 
60  61 

90  84 

60  62 

92  89 

69  67 

85  85 

61  62 

88  88 

59  67 

89  89 

61  61 

90  91 

62  66 


89  90  86 

60  67  68 

87  86  89 

61  60  61 

90  88  79 
57  58  68 

88  90  90 
60  61  66 

87  85  78 

64  65  68 

90  89  88 

65  62  65 


89  87 

64  65 

89  85 

66  68 

90  83 

67  66 

88  »t 

62  67 

82  77 

75  69 


86  78 
65  68 

90  89 
65  68 

88  82 

72  70 

91  89 

62  62 

90  88 

64  65 

88  88 

63  63 

87  83 
70  68 

91  90 

65  65 

87  83 

68  68 


86  88  87 
64  65  70 

89  87  79 

60  63  68 

87  88  86 


84  82 

69  67 

90  89 

63  68 

89  89 

58  67 


84   87   66 
63   67   72 


82 
65 


84 
62 


77   83 
62   64 


77  84  85 

62  63  66 

84  87  87 
62  67  72 

85  86  88 
61  64  66 

82  84  86 


78   85   87 
63   63   69 


85   87 
58   66 


95   90 
62   64 


87   91   91 
63   67   67 

85   82   86 


81   82 
75   77 


65   67   73 


83  87 

63  66 

79  86 

62  62 


84  87  86 

63  67  63 

89  90  88 

62  63  64 


87   89 
64   67 


79  84  88 

58  61  65 

85  85  86 

63  65  74 


89   90 
63   66 


85  67  69 

64  66  74 

77  84  66 

65  65  71 


65   87 
61   65 


64  90 

71  66 

82  85 

72  75 


78  84  67 

63  65  66 

78  84  66 

61  64  66 


90  86 

71  74 

68  87 

66  70 

90  88 

70  70 

90  86 

70  72 

89  88 

72  73 


90  90  88 
71  71  70 

91  86  79 
73  74  65 


86   88   84 


85  87 
66  68 

66  85 

71  74 

88  88 

69  70 

64  85 

73  71 

89  87 

72  71 

88  88 

71  64 

91  89 

73  72 

90  89 

72  71 

86  86 

73  73 

82  82 

76  76 

87  64 

74  75 

89  86 

70  72 

89  87 

69  72 


90  92 

64  65 

89  88 

71  71 

89  86 
67  68 

87  88 
76  75 

90  90 
70  70 

88  87 

76  77 

86  87 

72  73 


90  66 

74  78 

87  86 

76  76 

89  88 

70  72 

68  89 

69  70 


83 
60 


61   83 
66   56 


69   83   85   87   89   90   86 
67   67   64   65   67   71   73 
■  R«fer»nca  NolAt  Following  Station  Index 
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82 

6  6 

83 
63 


68 

82 
68 

82 
63 

82 
65 


84 
64 

81 
73 

82 
66 

85 
67 

86 
65 


67 
63 

82 
64 


83 
66 

85 
62 

85 
64 

83 
71 


76  66 

45  44 

74  74 

46  43 

73  82 

47  43 


76  88 

48  47 

72  70 
46  43 

73  73 
41  44 

73  72 

48  42 

75  85 

43  44 


74  84 

44  49 

80  79 

52  50 

74  84 

51  41 

76  86 

45  51 

92  73 

46  52 

75  80 

47  48 

75  83 

35  38 

85  75 

45  56 


75  84 
*9  49 

76  71 
57  61 


83 
55 

83 
45 

75 

40 


81  76 

47  56 

84  85 

45  45 

74  86 

42  54 

75  79 

41  41 

84  76 

48  50 

75  87 

41  54 

86  85 

58  58 

74  80 

50  52 

81  73 

41  49 

78  83 

47  54 

79  81 
53  56 

73  82 

47  54 

72  82 

43  41 

85  77 

51  50 


79  79 

41  46 

71  71 
38  38 

72  76 

40  46 

78  79 

41  43 

78  79 

46  47 


40   41   41 


69   75 
47   45 


70   68   74 


77   81 
39   46 


75  75 

43  45 

68  73 
43  44 

75  79 

43  46 

73  77 

42  44 

73  77 

43  46 

70  74 
42  42 

69  75 
31  34 

74  78 

44  47 

75  78 
41  46 

71  73 

45  45 

71  74 

57  59 


45  43  48 

77  72  76 

39  37  43 

74  75  79 

45  44  48 

71  67  74 

47  46  46 

70  74  78 
45 


77   76 
45   47 


77   77 
43   43 


80  76 

47  45 

80  82 

50  48 

75  75 

46  46 

78  77 

45  43 

78  76 

43  45 


76  78 

42  41 

76  75 

41  41 

76  77 

40  46 

78  80 

45  45 

82  82 

47  50 


76 

43 

75   77 
42   44 


80 
43 


77  77 

50  46 

77  77 

47  49 

79  78 
44  43 

80  81 

49  47 

77  78 

50  45 

78  77 
46  48 

77  78 

39  35 

79  79 
50  50 

80  78 

49  50 

77  77 

50  50 

74  74 

62  61 

78  78 
56  92 

78  78 
52  49 

80  79 

44  41 

79  78 
50  49 


78  79 
46  48 

77  76 

40  40 

79  78 
52  49 

90  80 

45  45 


79 
45 

79 
44 

80 
67 

76 


80 
49 

75 
51 
74 
61 


80 
43 

78 
50 

79 
50 


72 

49 

80 
49 


79 
49 


78 

51 

79 
45 

76   79   79 
52   51   50 

76   76   78 
52   52   52 

78  79   79 
47   46   46 

81   84   78 
51   63   55 

76  78   72 
55   62   63 

79  79   77 
50   47   49 

77  79   77 
47   46   46 

60   78   79 
50   52   50 


79 
56 

79 
51 


79 

48 

79 
49 

77 

45 

77 

40 

79 
49 

80 


80 
50 

75 
51 


78 
58 

79 
50 

77 

47 

79 

49 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SOUTHERN  I 

ALICE 
ARWSTRONG 
9ATE5VILLE  3  S 
BENAVIDES  7  S 
C»RRI20  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  3  NNW 
CCTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NM 
FALCrN  OAM 
FAlFuRRIAS 
F0»LERTON 
FREER 

KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 

LAREDO  -°  AIRPORT 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
■VMMLL 
PCTf rT 

IK  '&»>.0F  CITY  3  . 
TILOFN 
7»0»7» 

•    •    • 

_'.cs.  /AllCy 

IVfUl  M  »I»PO"T 

-• 
-'  I  I 

•  -  .   '   '»»  to 

• 
I 

•AifL 

MM  HO 


MAI 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAI 

MIN 


TEXAS 
OCTOBER  1965 


Day  o)  Mouth 


92  68   67 

55  55   56 

95  70 

61  57 

74  68   72 


65   63 
56   58 

65  76 
59   59 

72 
58 

66  65 
59   58 

67  62 
58   59 


69  67 

57  57 

75  78 

58  52 

69  67 

57  57 

69  64 

55  55 

65  62 

56  56 

66  65 

57  57 

70  68 
56  57 

67  63 
5*  55 


67  6* 
62  62 

66  63 

5S  58 

66  63 

55  36 

68  66 
55  37 

66  62 

59  38 

68  64 

55  55 

68  65 

58  38 


67  72 

58  53 

70  72 

60  59 


66  68 

61  54 

68  72 

53  54 

73  77 

56  54 

73  76 

59  57 

71  75 

56  55 


68  70  75 

59  65  55 

60  66  72 
57  54  54 

73  73  72 

59  56  55 

61  68  71 
57  56  53 

67  67  73 

61  61  56 

65  66  68 

56  57  54 

67  75  85 

57  55  54 


65   68 
56   53 


67   77   69 
57   57   33 


70   71   79 
62   65   61 


68   71   81 
58   61   54 


62   64   68 


73 
55 

67 
M 


80  85 

56  61 

85  90 

57  60 


76   85   87 
50   52   57 


78   85 
59   62 


77  89 

53  54 

82  88 

56  62 

86  88 

54  56 

85  88 

56  60 

84  86 

54  58 


74  67 

53  54 

78  88 

54  56 

81  85 
56  63 

82  85 

56  58 

89  89 

57  56 

79  81 

58  59 

80  86 
53  60 


88   91 
69   65 


5   68   91 
8   63   63 


83 

38 


4  66  87 

5  35  55 

2  83  69 

3  62  62 


64   64   66 


0 

40 

1 

" 

0 

V, 

> 

64 

". 

H 

' 

72 

0 

■"• 

•. 

72 

88   69 
66   68 

91   85 
39   63 

90   90 
65   72 

92 
61 

68   67 
65   68 

90   93 
64   67 


85   85 
65   66 


90  91  66 
60  62  62 

91  91  69 
62  64  65 

92  94  91 
62  64  63 

89  90  91 

65  68  71 

86  90  90 

56  60  60 


98  94 

62  64 

91  90 

67  66 

91  92 

64  64 


92  91  86 
73  73  73 

93  93  89 

64  68  66 

90  90  89 
68  65  65 

91  89  63 
62  64  65 


90   91 


92   89 
63   67 


66   65   67 


87   90   89 
65   67   69 


90 
67 

90 
68 

87 
63 

88 
65 

90 
70 


87   87 
66   66 


66   69   71 


63   64   67 


94   93   90 
64   63   60 


92   43 

68   70 

I'M 


90 

70 


91   90 
69   74 


90   92 
72   75 


90  91 

74  58 

92  92 
71  73 

93  91 
73  75 

69  68 

68  72 

90  85 

73  68 


92  91  83 

76  78  71 

92  91  84 

72  74  66 

90  82  83 

63  65  65 


88  87  79 

70  70  64 

92  91  90 

70  73  75 


93   97   86 
63   63   69 


65   66   57 


90   65   84 
65   70   68 


86 
65 

77   83 
66   64 

77   6* 
66   60 

79   64 

64  68 

77   76 

65  66 

83   85 
59   62 


77 

67 

B2 
Tl 

81 

66 

8* 
68 


82   82   81 
65   65   56 


78   64 
65   65 


75  66  75 

65  64  58 

92  86  85 

70  70  64 

82  77  84 

67  67  35 

95  90  83 

67  67  64 


86   83 
72   70 


1 

87 

8 

9 

69 

6 

6 

63 

7 

0 

70 

3 

• 

•  6 

• 

9 

70 

6 

80   78 
47   45 


79 

t.2 


79   81 
44   45 


89 
49 


78   87 
45   48 


77  78 

46  47 

76  78 

♦  4  45 


48   44   44 


87   77 
45   44 


80  90  82 
50  54  57 

81  91  86 
43  44  53 

76  71  62 
41  46  41 

77  88  8* 
43  48  37 


79  78  81 

46  38  39 

77  77  87 

46  46  55 

60  82  80 


77  76 

43  50 

80  60 

45  45 

76  83 
40  45 

74  74 

45  45 

77  83 

44  43 

80  81 

45  49 

79  80 

43  46 

78  82 

46  48 

80  79 

47  52 

74  79 

44  45 

78  62 

48  47 

81  81 
43  45 

78  78 

49  51 


85  79  78 

46  44  46 

84  76  61 

42  41  44 

78  75  77 

40  44  46 

82  76  77 

46  44  44 


79   73 
40   42 


76  82 

35  49 

82  83 

48  44 

80  75 

41  A3 

80  79 

49  45 


43   44   48 

85   79   79 
48   44   42 


89   63   84 
46   48   49 


79   80 
49   52 


79   79 

34   60 


Hi 

33 

74 
3* 

Hi 

30 

Hi 
66 


60  81 

50  49 

80  ao 

51  31 

78  76 

43  44 


47   49   43 


78 
51 


80 
48 

81 
51 

81 
44 

82 
54 

82 
49 

78 
45 


78  79 
♦9  *9 

73  78 

48  50 

77  76 

47  47 

79  79 

48  46 

80  79 
47  48 

80  79 

36  53 

82  61 

49  48 

78  60 
42  43 

78  78 

52  33 

81 
50 


78   78 
53   37 


44   48   48 


49  46  46 

62  82  80 

43  50  46 

81  78  79 

47  44  43 


63 

49 

79 

74 

36 

33 

DO 

73 

53 

30 

81 

62 

36 

34 

H 

74 

37 

33 

no 

74 

1» 

31 

|| 

62 

1* 

30 

10 

60 

67 

67 

it 

76 

39 

37 

■  1 

62 

" 

31 

Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

Ml 

3E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

OCTOBER 

TEXAS 
1965 

Station 

Day  of  Month 

o 
D> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

S»N    BENITO 
.ESLACC    2    E 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

93 
59 

85 
58 

64 
58 

64 
56 

66 
57 

71 
59 

70 
62 

68 
62 

66 
62 

74 
62 

74 
59 

83 

54 

85 

60 

86 
65 

87 
68 

89 

66 

91 
65 

90 
67 

91 
66 

91 
66 

92 

70 

91 
69 

93 
71 

88 
69 

87 
69 

89 
67 

90 
69 

90 
68 

94 
69 

91 
69 

93 

69 

91 
73 

93 
70 

89 
73 

90 
75 

91 
75 

91 
72 

89 
72 

89 
70 

85 
68 

87 
64 

78 
63 

78 
51 

77 
48 

76 

50 

84 
48 

87 
51 

85 
53 

85 
51 

79 
53 

79 
53 

77 
49 

76 
51 

81 
49 

80 
52 

81 
51 

81 
55 

80 
57 

82 
56 

82 
56 

82 
55 

82 
54 

83.7 
61.6 

83.3 
61.3 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  •  s 

a  s  3 

•  o  3 

i 

Station 

+>  a 
a  o 
a  -< 
+»  +» 

H    O 

3   ffi 
M  u 
4>  -H 

as  a 

g 

+»   © 

»H   0> 

3  a 

B)  M 

o 

X 

c 
3 

11 

a 
O 

U 

a 
i 
1 

• 

1 

»| 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6     AM          NOON          6     PM 

i 

8 

q 

Ol 

A 

8 
l 

n 

8 

CM    3 

a 

o 

S  2 
•    ^  a 

<-2  i 

ABILFNE    WB    AIRPORT 

16 

3.2 

8.9 

34 

SE 

17 

59 

67 

41 

39 

3 

l 

2 

0 

1 

0 

7 

72 

3.5 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

19 

2.5 

12.8 

36 

W 

17 

63 

70 

36 

39 

2 

2 

O 

l 

0 

0 

5 

82 

3.1 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

2 

1.1 

7.2 

27 

NW 

18 

78 

83 

56 

56 

2 

3 

1 

0 

2 

0 

8 

58 

4.1 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

4 

2.8 

10.3 

30 

E 

19 

89 

92 

57 

67 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

63 

4.5 

CORPUS   CHRISTI    WB    AIRPORT 

6 

3.7 

10.2 

30 

S 

18 

84 

91 

56 

64 

2 

4 

2 

1 

0 

0 

9 

60 

4.7 

DALLAS   WB   AIRPORT 

16 

1.2 

8.3 

39 

SE 

15 

72 

85 

56 

52 

2 

1 

3 

1 

0 

0 

7 

68 

3.8 

DEL    RIO    WB    AP 

12 

4.3 

7.7 

2]++ 

14 

17 

68 

82 

51 

41 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

3.1 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

9 

.6 

5.7 

33 

SW 

16 

35 

42 

27 

20 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

92 

1.8 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

19 

1.0 

8.0 

31+  + 

16 

15 

73 

82 

51 

52 

4 

0 

3 

0 

1 

0 

8 

" 

3.8 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

" 

38 

NW 

18 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

2 

0 

1 

0 

6 

69 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

3 

- 

- 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

4 

2.3 

8.7 

25++ 

15 

18 

78 

83 

52 

59 

4 

0 

1 

0 

2 

0 

7 

72 

4.2 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

15 

.9 

9.2 

30+  + 

32 

17  + 

58 

69 

36 

36 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

8 

- 

2.7 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

15 

2.3 

8.2 

29++ 

17 

17 

59 

73 

32 

29 

5 

0 

0 

0 

1 

0 

6 

- 

1.9 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

4 

2.7 

8.8 

35 

SE 

18 

85 

87 

54 

68 

4 

0 

3 

0 

n 

0 

7 

71 

4.5 

SAN    ANGELO   WB    AIRPORT 

18 

2.4 

7.8 

44  +  + 

30 

18 

72 

84 

47 

43 

2 

0 

0 

1 

1 

0 

4 

2.9 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

5 

2.0 

7.8 

35 

S 

17 

85 

89 

56 

56 

2 

2 

1 

? 

0 

0 

8 

72 

3.9 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

2 

2.7 

7.9 

38    * 

NW 

18 

84 

90 

55 

64 

3 

3 

2 

1 

0 

1 

10 

- 

3.9 

WACO    WB    AIRPORT 

19 

.8 

8.3 

2  3++ 

27 

18 

79 

83 

53 

56 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

5 

- 

3.7 

WICHITA    FALLS    WB   AIRPORT 

20 

2.3 

8.2 

29++ 

15 

17 

74 

84 

46 

52 

2 

1 

2 

1 

0 

1 

7 

- 

3.7 

PEAK   GUST 


See  R«l*ranc«  Notes  Following  Station  Indox 
-   355    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
OCTOBER    1965 


Day  Of  Month 


8   9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19  20  21   22   23   24  25   26  27   28  29   30  31 


3-it 


LCW  ROLLING  PLAINS  02 
HCRDS  CREEK  0AM 

NORTH  CENTRAL       03 
BARDwELL  DAM 

9ELTCN  0AM 
8ENBRC0K  0AM 
DENIS0N  0AM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVON  DAM 
NAVARRO  "ILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLMOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

•MITNE*  0AM 


•    •    • 
EAST  TEXAS         0* 


DA1NGERMEL0  9  S 


SPLRSER  DAM  ft 


TRANS  PECCS 
RED  8LU"  OAM 


PLATEAU 
AMIS'AO  OAM 


SAN  ANSfLC  OAM 


•    *    • 

SCAvTm  central 


N  .«  »!OPO»t 


EVAp 
WIND" 


EVAP  .16 

WIND  8  6 
MAX  71 
MIN    50 


1* 


EVAP 
HIND 

EVAP  .18 
WIND   60 

EVAP  .18 
WIND  10* 
MAX  80 
MIN    51 

EVAp  .22 
WIND  1*0 
MAX  66 
MIN    51 

EVAP  .16 
WIND  138 

EVAP  .19 
WIND  98 
MAX  70 
MIN    *9 

EVAP  .23 
WIND  100 
MAX  69 
MIN    49 

EVAP  .1* 
WIND   90 

EVAP  .26 
WIND  123 
MAX    66 

"IN    50 

EVAP  .38 
WINO  138 
MAX 
MIN    52 


.01  .03 
50   38 


.04 
36 
65 

57 

.03 

12| 


•  10: 

271 


.19  .09 

38  8 

.24  .10 

21  35 

78  71 

53  60 

.19  .09 

53  24 

76  70 

62  60 

.30  .11 

63  36 

.16  .09 

71  35 

71  70 
51  57 

.18  .05 

60  30 

72  66 
50  55 


03  .07 
34   35 


.06  .03 

58  54 

68  57 

56  55 

.08  .05 

62  56 


.07 
39 
66 
57 

.02 
29 

SB 


20  .24 
33   45 

87 

59j  61 

.16  .22 
12   25 

.17  .27 

21  29 


.25  .21 

40   39 


.24  .18 
62   42 


68   22!  88 


113 


56 
OS 

55 
.11 

56 
.21 

5? 

42 

60 

07 

.10 

.17 

13 

35 

38 

75 

86 

96 

56 

96 

58 

.13  .05 

34   38 


02  .12 
31   26 


i  - 

9   • 


.23  .15 

89  48 

77  59 

53  51 

.12  .01 

22  45 

71  70 

59  59 


65 

62 

65 

70 

85 

52 

55 

55 

55 

55 

. 

. 

.01 

.09 

.18 

36 

33 

11 

17 

24 

.06 

m 

.02 

.11 

.20 

83 

73 

43 

49 

52 

62 

62 

61 

72 

85 

55 

55 

55 

55 

56 

EVAP  .17  .12  .17 

WIND   48  15   14 

MAX    72  73   76 

MIN    51  57   60 

EVAP  .26  .13  .13 

WIND   75  39   25 

MAX    82  71   83 

MIN    36  57   56 


EVAP  .12  .18  .18 
WINO  17  26  22 
MAX  76  72  75 
M|N    46   49   50 

EVAP  .23  .23  .28 

WIND   42   16  33 

"AX    73   76  76 

M|N    30   31  52 


05  .00 
42  8 
67   62 


04  .05 
21 


11  .20 
35  37 
84  86| 
43   57 


20'  .25 

41  41 

85'  86 

56.  66 


.17  .20 
22   29 


87   87 
61   62 


27  .29 
57  94 
90  85 
62   55 


.16  .23  .20  .12 

45  119i  90  98 

811   78   77  82 
58'  64   64 


.15  .19  .14!  .14  .25 

37  113!  169  148  148 

90  97l  94   80|  85 

53  59i  53   701  72 


34  .19 

48  68 

88  85 

61  54 


.06  .11  .17  .26 

51  35   22   36 

70  83   S5i  85 
54  55   61   63 

.06  .06  .13  .22 

32  29   34   62 

71  72   85   90 

58  61   59   60 


.18  .19  .29  .19 

41  14  26  23 

77  81  82  82 

59  33  56  5* 


.17!  .21 

54l  112 

.14  .18 

30  92 

92  83 

57  62 

.It!  ,18 

37i  105 
79  80 
52   60 


.20 

.It 

75 

41 

90 

92 

62 

63 

.26 

.35 

18 

139 

81   77 

54 

96 

.20 

30 


EVAP 
Ml  NO 
-H 

M|N 


25  .21  .26  .08  .10 
95   •    53   47   92 


55   34 


82 
II 


23  .36  .23 

43  18  4 

82  80  83 

54  55  56 


.07  .30  .30 

38  46  90 

TO  99  94 

99  96  99 


,29 

19 

81   82 

96   56 


EVAP  .33  .26  .10 

WINK  94  61  34 
"AH  75  72  65 
MIX    30   90 


.12  .10  .22  .34  .30  .36 

50  50  37  62  54 

72  71  84  84  88 

53  53  33  38  63   63 


.15 


131  112 

82  85 

6*|  65 

.33  .21 

140  166 

82  82 

65  72 


99 


.13  .25 

60  82 

82  81 

62  66 


"•P  .18  .19  .04  .   .01  .00  .11  .16  .24  .23  .17  .19 

WIND  123  91  96  119  113   49   26   M   44   31  94 

-»>  71  66  69  67   7|   67   74   9T   86   87  89  91 

"IN  34  54  53  37   39   38   39   39   60   62  62  62 

(All   EVAP  .19  .29  .03  .10    .21    .07    .07    .1)    .07    .12  .03  .10 


WIND    ItO    100    100    160    1*0      *'<      30      90      30 

»/.M    .13    .12    .0*      .  -       .07    .1*    .11 

-«       31      42       40      32       13      »0       II 


MIN 


r,»» 


70     »9     67 
93      62 


,M    .11    . 


41      71      SO      99 

31      31      62      61 


.0*    .12    .17 


30 

*0 

*0 

.20 

.23 

.19 

1/ 

11 

53 

91 

•  7 

99 

60 

62 

Ft 

.11 

.23 

.20 

.20  ,*1 

*7  109 

78  78 

50  56 

.16  .35 

13  38 

85  81 
51 


.30  .30 

83  131 

82  83 

38  63 

.19  .90 

*e  n* 

79'  8* 

53  62 


.25  .30 

125  145 

89  92 

66  69 

.29]  . 

149  145 

91 

641  65 

I 


.11  .26 

124  135 

12  85 

69 


.31' 
176, 


.20    .24 
62    126 


59i     62 


-  I  .15  .26 
70  41  108 
821  98J  92 
52      51      41 


.04 


.14 


62 


.13    .12 

**|  25 
71  85 
61      60 


.23 
75 


7Q 

84 

*5 

45 

.21 

.19 

75 

50 

.20 

.27 

53 

6* 

73 

70 

*8 

«2 

.21 

.21 

62 

*6 

76 

70 

50 

*5 

• 

• 

* 

* 

.31 

.15 

83 

73 

76 

70 

48 

43 

.25 

.13 

47 

30 

73 

72 

*6 

46 

.21 

.22 

60 

32 

73 

68 

50 

61 

,19 

.17 

30 

25 

77 

77 

93 

46 

■20 

.17 

26 

17 

72 

7* 

50 

58 

.19 

.21 

2 

2* 

73 

7* 

50 

51 

.44 

.15 

76 

29 

77 

80 

51 

49 

.31 

.24 

71 

55 

76 

7* 

51 

50 

.29 

.29 

121 

193 

77 

71 

*9 

*2 

.20 

.25 

in., 

1*0 

.21 

.24 

56 

62 

78 

73 

51 

*5 

.21 

.20 

30 

.15 

IV 

64 

79 

76 

51 

*9 

20 

.21 

32 

*6 

7^ 

73 

4H 

46 

.16 
16 


6.528 
2*65 


16    5.61B 
27    2010 
-      77.9 
55.8 


*.*2 

1383 


5.20 
19*0 
77.7 
56.2 

5,688 
2217 
79.6 
5*.  3 

5.5* 

2393 

5.53 

1908 
79.1 
5*. 7 

5. 598 
1877 
75.7 
53.7 

5.298 
1356 

6.078 
2511 
76.0 
5*.  2 

5.**l 
1662 

78.* 
56.0 


5.27 

1*908 
76.7 
55.9 

♦  ,♦7 

1107 
82.1 
57.6 


1558 
75.2 
51.6 

7.39 

1011 
76.1 
50.7 


7. 72 
2481 


.608 
2181 


.998 
2333 


4.70 
2660 

3.499 

1944 
77.1 
37.* 

4.719 


N'*tM   r<jllf/w1ng   nt.IV/m    InrU. 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
OCTOBER    1965 


Day  Oi  Month 

2-? 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,2°.* 

■   *   « 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT        (F 

EVAP 

.26 

.10 

.11 

.06 

.03 

.15 

.20 

.25 

.23 

.22 

.20 

.18 

.13 

.32 

.27 

.23 

.35 

.31 

.13 

.22 

.32 

.17 

.40 

.29 

.73 

.20 

.26 

.IK 

.21 

.21 

.18 

6.60 

WIND 

128 

114 

116 

107 

88 

48 

45 

80 

10 

130 

60 

50 

60 

68 

83 

119 

146 

163 

78 

69 

134 

112 

93 

90 

57 

5? 

16 

45 

4? 

49 

4? 

2554 

MAX 

a: 

62 

71 

72 

72 

82 

85 

88 

90 

89 

92 

86 

87 

89 

90 

90 

87 

88 

78 

84 

79 

68 

80 

81 

75 

76 

77 

77 

78 

77 

77 

81.0 

MIN 

58 

AS 

58 

59 

58 

58 

59 

71 

65 

66 

68 

68 

64 

67 

72 

74 

74 

67 

64 

65 

56 

48 

51 

56 

44 

43 

50 

53 

50 

66 

50 

59.6 

Thompsons  3  wSw 

EVAP 

.34 

.10 

.16 

.09 

.01 

.11 

•  13 

.13 

.15 

.17 

. 

.18 

.06 

.17 

.10 

.18 

.14 

.22 

.51 

.14 

.27 

.29 

.27 

.17 

.21 

.11 

.11 

.16 

.12 

.16 

.18 

5.31B 

WIND 

138 

90 

102 

75 

72 

49 

59 

39 

37 

31 

26 

60 

34 

35 

45 

62 

89 

102 

92 

31 

106 

152 

90 

49 

69 

29 

28 

23 

12 

40 

34 

1910 

MAX 

88 

63 

71 

69 

62 

68 

78 

80 

88 

90 

90 

B7 

76 

86 

86 

86 

87 

86 

• 

86 

85 

74 

70 

76 

72 

70 

71 

72 

74 

7? 

7? 

77,8 

MIN 

5* 

5* 

54 

59 

55 

56 

55 

56 

58 

62 

64 

66 

61 

62 

65 

67 

68 

67 

- 

62 

55 

45 

44 

44 

42 

38 

43 

44 

48 

58 

48 

55.1 

•  •   • 

SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 

.16 

.OS 

.03 

.03 

.03 

.07 

.11 

.13 

.09 

.32 

.IS 

.22 

.05 

.19 

.20 

.18 

.24 

.16 

m 

.08 

.17 

.20 

.16 

.17 

.19 

.1? 

.13 

.13 

.11 

.14 

.11 

4.29B 

WIND 

36 

23 

5 

20 

18 

11 

11 

11 

16 

15 

16 

14 

20 

24 

31 

38 

61 

56 

36 

10 

33 

31 

23 

22 

29 

11 

9 

8 

9 

11 

10 

670 

MAX 

83 

72 

69 

65 

69 

77 

82 

91 

93 

94 

95 

Sb 

90 

91 

94 

93 

92 

92 

79 

81 

89 

ai 

79 

84 

82 

79 

80 

83 

81 

81 

81 

83.7 

MIN 

64 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

" 

65 

66 

68 

69 

69 

64 

71 

73 

73 

75 

63 

70 

61 

52 

51 

53 

54 

58 

53 

56 

53 

55 

54 

61.7 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.08 

.03 

.01 

.04 

.07 

.11 

.15 

.16 

.18 

.23 

.22 

.23 

.17 

.25 

.27 

.27 

.21 

.12 

.09 

.16 

.24 

.20 

.17 

.20 

.17 

.18 

.15 

.18 

.17 

.16 

.16 

5.03 

WIND 

13 

9 

6 

11 

10 

15 

14 

21 

2S 

33 

29 

21 

25 

54 

57 

76 

90 

60 

21 

17 

25 

14 

11 

13 

18 

9 

9 

13 

13 

9 

It 

757 

MAX 

75 

72 

67 

71 

7* 

85 

92 

94 

94 

95 

94 

93 

96 

95 

95 

92 

90 

86 

83 

91 

86 

82 

86 

87 

84 

84 

85 

B5 

A3 

81 

85 

85.9 

MIN 

62 

59 

60 

60 

63 

59 

65 

68 

68 

68 

70 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

74 

72 

71 

63 

55 

54 

58 

55 

54 

55 

57 

59 

57 

59 

61.6 

RtO  GRANDE  CITY  3  H 

EVAP 

.22 

.28 

.07 

.09 

.09 

.14 

.10 

.19 

.16 

.22 

.11 

.16 

.20 

.18 

.19 

.18 

.24 

.14 

.08 

.04 

.27 

. 

_ 

.20 

.24 

.07 

.23 

„ 

.10 

.15 

4.98B 

WINOl 

6U 

40 

20 

51 

38 

25 

IS 

' 

16 

11 

19 

16 

21 

20 

27 

40 

62 

67 

29 

12 

39 

45 

31 

10 

31 

IB 

18 

13 

12 

20 

14 

852 

ft   •   • 
L0«ES  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.34 

.14 

. 

.11 

.07 

.08 

.16 

.13 

.22 

.22 

.26 

.35 

.22 

.17 

.22 

.25 

.35 

.16 

.25 

.10 

.26 

.29 

.23 

.21 

.36 

.23 

.21 

.17 

.19 

.20 

.17 

6.53B 

WIND 

165 

ue 

93 

153 

109 

98 

33 

27 

46 

50 

55 

65 

87 

56 

79 

101 

174 

129 

98 

54 

105 

118 

82 

47 

101 

61 

49 

3? 

41 

60 

42 

2472 

MAX 

99 

so 

70 

77 

73 

86 

102 

97 

101 

99 

95 

95 

99 

100 

101 

95 

91 

92 

90 

9R 

99 

8fl 

78 

85 

83 

79 

78 

82 

83 

81 

82 

89.0 

MIN 

73 

6U 

49 

60 

64 

64 

63 

68 

69 

68 

68 

68 

70 

71 

71 

72 

71 

74 

75 

73 

65 

52 

50 

50 

53 

52 

51 

52 

56 

56 

55 

63.0 

•ESLACO  2  E 

EVAP 

.07 

. 

.05 

.01 

.08 

.13 

.19 

.20 

.30 

.18 

.28 

.16 

.19 

.21 

.30 

.30 

.19 

.10 

.18 

.16 

.2* 

.25 

.22 

.30 

.23 

.23 

.17 

.,9 

.17 

.17 

.19 

6.03B 

wind! 

58 

60 

70 

18 

34 

IS 

18 

19 

33 

28 

48 

31 

23 

40 

65 

78 

72 

78 

58 

40 

66 

15 

24 

49 

40 

12 

?? 

73 

26 

26 

24 

1256 

MAX 

88 

68 

72 

78 

n 

91 

92 

96 

94 

96 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

90 

91 

93 

91 

82 

79 

82 

83 

83 

80 

82 

82 

79 

83 

84 

86.2 

MIN 

62 

36 

61 

63 

63 

60 

70 

TO 

68 

70 

71 

74 

71 

72 

" 

72 

74 

75 

73 

72 

63 

53 

53 

57 

58 

57 

54 

58 

61 

59 

38 

64.6 

(A)      EVAPORATION  MEASURED    IN   A  SUNKEN   SCREENED   PAN  OF   24-INCH    DIAMETER. 
(F)      ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION   PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Station 

and  Depth 

Time 

Day  of  month 

a 

1 

2 

» 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24   25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

c 

J 

SuSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

51 

53 

53 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

56 

60 

55 

54 

58 

55 

61 

65 

52 

52 

52 

48 

48 

50 

48   50 

48 

48 

48 

47 

48 

48 

52.8 

6  INCHES 

8  AM 

58 

59 

60 

60 

58 

58 

58 

60 

61 

62 

62 

60 

59 

61 1  61 

64 

65 

56 

54 

55 

52 

51 

52 

52 

52 

52 

51 

50 

51 

51 

51 

56.6 

12  INCHES 

8  AM 

18  INCHES 

B  AM 

" 

2  FEET 

6  AM 

66.3 

3  FEET 

8  AM 

67.5 

*  FEET 

8  AM 

68.0 

6  FEET 

8  AM 

67.8 

8  FEET 

8  AM 

66.3 

BUSHLAND    1   WSW  -   SOIL   PULLMAN   SILTY   CLAY   LOAM,    CHESTNUT  GREAT   SOIL   GROUP.         VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF   BUFFALO   AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 
SLOPE    1    *   TOWARD  SOUTH   -   SOUTHEAST. 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
-    357    - 


STATION  INDEX 


-t 

w 

z 

0 

p 

OBSERVATION 

2  Is, 

u 

u 

nME  AND 

K     0 

0 

P 

p 

TABLES 

STATION 

g   ||     COUNTY 

< 

1 

cc 

Q 

3 

0 

z 
g 

< 

OBSERVER 

i 

6 

5 

abernathy 

0012    01    HALE 

33    50 

101    50 

335S 

M.    0.    HOOD 

ABILENE   wB    AIRPORT 

0016]  02    TAYLOR 

: 

32    26 

99    *1 

1762 

HI! 

HI 

Z    HJ 

U   S    WEATHER    BUREAU 

ACKERLY    5   SE 

003*,  Oil  HOWARD 

! 

32    31 

101    *0 

276C 

6F 

LEONARD    COLEMAN 

ADAWSVILLE 

005O|  Oft!  LAMPASAS 

1 

31    18 

96    10 

1072 

c 

LUTHER    D    HIGGINS 

01201  031   SHACKELFORD 

1 

32    ** 

99    IS 

io- 

77 

JOHN    D.    WILLETTt    JR. 

ALEDO   *    SE 

0129    03 

PARKER 

1* 

32    39 

79C 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

01"    09 

JIM    WELLS 

9 

27   ** 

96    0* 

201 

it 

8' 

LEONARD    M.    MAHONEY 

ALLISON    BANC* 

0160 

EDWARDS 

! 

30    05 

100    23 

2275 

77 

LOWER    COLO   R|V    AUTH 

ALPINE 

017* 

0! 

BREWSTER 

30    21 

103    40 

4*55 

61 

61 

WILLIAM    H.    HUDGINS 

ALTO    9    SW 

0190 

0* 

CHEROKEE 

1 

31    36 

95    09 

260 

71 

MRS.    0.    LURLINE    FELDER 

ALVIN 

020* 

96 

BRAZORIA 

9 

29   25 

95    15 

6* 

»> 

67 

CITY    OF    ALVIN 

ALVOOD    A    NE 

0206    03'  WISE 

19 

33    23 

97    39 

BOO 

c 

V    S    FOREST    SERVICE 

AWARILLO    -=     AIRPORT 

0211    01.  POTTER 

2 

35    1* 

101    *2 

3604 

HI! 

MIC 

C  HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

0225    06    VAL    VERDE 

11 

29    28 

101    02 

1157 

it 

B 

INT    BOUNDRY    ♦    WATER    CO* 

ANAMUAC    T9CD 

0235    08    CHAMBERS 

S 

29   *7 

9*    *0 

24 

67 

Si 

ANAHUAC    TBCD 

ANDERSON 

02**    0*1  GRIMES 

30    29 

95    59 

350 

5F 

WILLIAM    J.    BARGER 

02*8    01    ANDREWS 

102    32 

3172 

61 

c 

ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 

ANGLCTON 

0257!  0e|  BRAZORIA 

! 

29    11 

95    26 

67 

81 

CITY    OF    ANGLETON 

0262     03    COLLIN 

15 

33    21 

96    33 

665 

1 

c 

WILLIAM    T.    ASHMORE 

ANSOM 

02681  02i  JONES 

' 

32    *5 

99    5* 

1705 

5f 

SC 

C.    M.    RICE 

ANTClOPE 

0271     03     JACK 

15 

33    26 

96    22 

1012 

MACK.    W.    ROBERTS 

aRaNSaS    PASS    2 

0302,  OTi  SAN    PATRJCIO 

5 

27    55 

97    06 

16 

6f 

ROBERT    L.    HERNDON 

MtCHE*   CUT 

0313    03    ARCHER 

10 

98    36 

1032 

6F 

6C 

JOHN    V.    LONGAN 

ARLINGTON 

15 

32    *3 

97    08 

623 

71 

CHARLES    T.    HAWKES 

ARMSTRONG 

03^2    09    KENEDY 

5 

26    56 

25 

6f 

6F 

HAZEL    W.     PELHAM 

ARTHUR    CITY 

0367    03    LAMAR 

10 

33    53 

95    30 

*11 

71 

VOLNEY    WOMACK 

039*;  02'   STONEWALL 

1 

33    09 

100    13 

1765 

ALBERT    BAUGH 

ATmENS 

0*0*    0*    HENDERSON 

15 

32    12 

95    51 

« 

5F 

RADIO    STA    KBUD 

0*08    0*   CASS 

10 

33    07 

9*    11 

2*5 

BILL    LOVIL 

AUST|K    -?    AIRPORT 

0*28    07    TRAVIS 

3 

30    18 

97    42 

5*7 

MIC 

MIC 

67 

C    HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AUSTIN    DAW 

0*30    07    TRAVIS 

3 

30    16 

97    47 

67 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

AJSTwELL  «l  refuge 

0*37    07    ARANSAS 

S 

28    16 

96    46 

15 

Sf 

Sf 

U    S    WILDLIFE    REFUGE 

AVALOM 

0**0    03    ELLIS 

15 

32    12 

96    *6 

533 

HERSCHEL    H.     SMITH 

8A!»C 

0*78    03    CALLAHAN 

1 

32    2* 

99    25 

1760 

LOWER    COLO   RIV    AUTH 

"Ar-OS^IELO 

0*82    01    PECOS 

30    53 

102    16 

2530 

SALLINGE*    1    SM 

■ 

31    ** 

99    58 

1575 

61 

61 

RADIO    STATION    KRUN 

9ALMO*MEA 

0498    04    REEVES 

9 

30    59 

103    *5 

3220 

sc 

it 

RICHARD    F.    HAGELSTEIN 

3ANCER5M|TH 

0SO9    06'   KENDALL 

3 

30    06 

98    *9 

17*0 

c 

ELROY    SCHNELLE 

SAROWELL   dax 

0S18    03    ELLIS 

1 

32    16 

96    36 

*61 

61 

61 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

AARNMART 

0S29    06    IRION 

3 

31    08 

101    10 

2560 

67 

LOWER    COLO  RIV    AUTH 

BATESVILLE    1    S 

0560'   09     ZAVALA 

6 

26    55 

99    37 

755 

77 

7* 

BROWN    HAMLIN 

BAT    ClTv    HATERWORKS 

0569    08    MATAGORDA 

3!  26    58 

93     57 

*6 

67 

67 

CHARLES    SLATER 

BAV    CITY    2    N 

0572'  08    MATAGORDA 

29    00 

98    56 

53 

c 

TEXAS    STATE    HWY    OEPT 

-»•*-.'. 

0586    08    HARRIS 

29   ** 

95    01 

30 

6f 

6P 

CHESTER    P.    ROGERS 

BA»TO*N    1    M 

0587    08    HARRIS 

29    *5 

95    01 

30 

c 

HUMBLE    OIL    AND    REFININC 

9EAJMONT 

•tons 

0611    08    JEFFERSON 
0635    0*    GRIMES 

30    05 
30    *6 

9*    06 

95     57 

11 

77 

11 

ROBERT    E.    WILSON 
JOE    A.    HALL 

BfF/lLLF    1    NF 

0639    07    g£E 

26    27 

97    *2 

2*0 

81 

67 

Bl 

c 

TEXAS    AGRI    EXP    STATION 

BELTOM    DAM 

0665    03    BELL 

31    07 

97    26 

66* 

87 

87 

c 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

BCNAVIDfS 

0689    09    DUVAL 

27    36 

98    28 

360 

c 

RUBERTA    R.    BAZAN 

BENAVIOPS    I    S 

0690    09    DUVAL 

27    30 

98    25 

394 

91 

WILLIAM    S.    KLEMCKE 

Bf-flROOr  DA" 

0691     03     TARRANT 

32    39 

97    27 

7T0 

67 

US 

67 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENJAMIN 

33    35 

1*95 

11 

JOE    W.    008Y 

BIG    L*«F 

0776    06    REAGAN 

; 

31    12 

101    28 

2660 

c 

RICHARD    W.    KANNADY 

•!-       »rc    a    ; 

CT79    06    REAGAN 

31    12 

101    28 

2664 

67 

DWAIN    CARR 

BK    'pdin;  field  sta 

:78*    -l    HOWARD 

! 

32    16 

101     29 

2474 

: 

U   S    0    A    BIG    SPRG    F    STA 

BIG    SP*|NG 

C786    01'  HOWARD 

32    15 

101    27 

2500 

IF 

CITY    OF    BIG    SPRING 

BIG   WELLS 

DTN1     09    0IMM|T 

28    35 

510 

s* 

HERBERT    STANF1ELD 

BLA*KO 

0832    06   BLANCO 

30    05 

98    25 

7# 

71 

BLANKET 

0839    03    BROWN 

31    *9 

1600 

67 

LOWER    COLO   RIV    AUTh 

•Lcwrn 

0882    Ofc    UVALOE 

29    11 

100    02 

960 

*A 

MRS.    HENRY    FOSHEE 

BLUE 

0866    07    I.EE 

30    2* 

97    09 

476 

71 

MRS    VERNICE    A    MUTZ 

BOfRNC 

'SNDALL 

29   *9 

96    45 

1*12 

7F 

7* 

DORA    WOLLSCHLAEGER 

1    2    C 

Ml 1    :•■    NEWTON 

30   *5 

93    36 

63 

77 

7* 

c 

MRS.    OCELENA    J.    FULLER 

■on  law 

=*NN1N 

33    36 

96    11 

586 

6P 

Tl 

R.    M.     CANTRELL 

KM|TN 

WMTAfiUC 

13    *6 

940 

c 

NELLIE    D.    MARSHALL 

•oocr* 

Ci**   01    LIPSCOMB 

36    27 

100    32 

2760 

60 

OWIGHT    f.    SPIES 

BOO-JILLAJ    •AN'.EP    STA 

--E-STER 

29    12 

102     87 

1873 

3P 

BIG    BFND    NATL    PARK    SERV 

■::•"     3    - 

0*8*  03 

HUTCHINSON 

35    39 

101    27 

3140 

6P 

6P 

•Otflf 

MONTAGUE 

33    3* 

97    51 

111* 

6> 

7* 

ORAM    C.    STOVALL 

BOifLM* 

09*1    0* 

RED   RIVER 

33    29 

9*    53 

150 

7* 

OTIS    L.    DANIEL 

•OY&   J   « 

09*6    "J 

WISE 

3*    0* 

97    31 

731 

7J 

7* 

MRS.     FRANCIS    W1LLBANKS 

■  -*'.   »»■.'- 

OLOhaw 

15    32 

102    15 

3176 

«. 

BOYS    RANCH 

MACKCTTVILU 

29    19 

100    2* 

1120 

A» 

li 

FREDDIE    L.    FRFRJCH 

mn 

"JLLOCM 

31    06 

9*    20 

1720 

'* 

7# 

c 

MRS.    J.    COCHRAN 

■•HO 

1-13    "1    HlATLt* 

15    39 

105   no 

4150 

6P 

6P 

JOSEPH    E.    HUGHS 

i0)5    9)    PALO  4MNT0 

12    *0 

98    07 

'» 

VIVIAN    ALLEN 

■  W'.r^^y,. 

'ERHfNS 

12    *6 

96    53 

120* 

Mil 

M10 

ECTOR    B.    FIELDS 

t*r«<i« 

10*5    -:*    ROBERTlOti 

11     10 

*6    *0 

*70 

M 

LAWERENCE    M.    KOTCH 

MTWOM 

:-*•  -t  ■<    ■ 

10    10 

96    23 

180 

-"■ 

7A 

W.    G.    STEIN 

"ALL 

1*    4] 

100    5* 
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REFERENCE    NOTES 


au  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weathe 
Austin,   Texas  78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement'in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65e  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  i 
refer  to  extreme 


i  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  i 
ire  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  til 


less  other 
!  of  obser> 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  r( 


shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

;s  are  taken  from  different  points 


i  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  meas 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,   and  lc« 


Entr 


i  of  i 


ivfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Sno 


nd"  table. 


i the     Seas 


al  Snowfall"  table. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

'fall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  i 

•ied  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

of  this  publication. 


SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  sno* 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  car 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  ! 

LN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


Entr 


!  of  this  bulletn 


i  ground  include  snow. 


-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-*      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
'/      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station. 


M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


i  Hourly  Precipitation  Data.) 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  value: 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  r 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  i 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 


rocessed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  '  Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
ording  gage,   except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


any  month  indicate 


neans   variable. 


i  ground  in  that  month. 


*      Thermometer 
building. 


are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 


i  that  the  thermometer 


.  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
•  hich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
"he  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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TEXAS  -  NOVEMBER  1965 
SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Average    monthly   temperatures   were   6°    to  8° 
above    normal,     the    warmest   November    in   38 
vears  (since  1927).  Abilene,  Houston,  and  Lubbock 
experienced   the   warmest  November  of  record. 
Daily   maximum  temperatures  reached  all-time 
highs  for  so  late  in  the  season  in  many  locali- 
ties on  the  25th  or  26th  of  the  month.  A  maximum 
temperature  of  92°   F.  was  recorded  at  Presidio 
on  the  25th,   and  at  Corpus  Christi  on  the  26  h. 
No  cold  weather  invaded  the  State  until  the  27th, 
when    the    temperature    at   Dalhart    dropped   to 
18°.    The  first  hard  freeze  on  the  Southern  Hign 
Plains  did  not  occur  until  the  29th. 

For  the  most  part,  November  precipitation  was 
confined  to  the  first  2  weeks  of  the  month.  Good 
soaking  rains  spread  through  central  Texas  from 
east  of  Wichita  Falls  to  Del  Rio  and  the  Lower 


Rio  Grande  Valley  on  the  3d  and  4th,  and  additional 
rains  fell  over  central,  southern,  and  southeastern 
Texas  on  the  8th  and  11th  to  account  for  most  of  the 
month's  total  rainfall.  Amounts  were  150  to  200 
percent  of  normal  in  portions  of  central  and 
extreme  southern  Texas,  but  less  than  50  percent 
of  normal  in  the  Trans-Pecos,  and  less  than  25 
percent  of  normal  in  most  of  northwestern  Texas. 
Rainfall  totals  varied  considerably  in  east  Texas 
and  along  the  upper  coast. 

Early  morning  cloudiness  and  fog  were  frequent 
along  the  Texas  coast  and  extended  westward  into 
the  Hill  Country. 

For  detailed  information,  the  reader  is  referred 
to  the  WEEKLY  WEATHER  AND  CROP  BULLE- 
TINS for  November. 

Robert  Orton 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Environmental  Science  Services 

Administration,    Weather   Bureau 
3600  Manor  Road 
Austin,  Texas    78723 
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lITTlEFIElD 

70.4 

40,6 

55.5 

83 

25 

24 

29 

276 

0 

0 

3 

0 

.01 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LlBBCCK    9    N 

LLB80CK   WB   AIRPORT                R 

71.9 

42.7 

57.3 

9.4 

86 

25 

26 

30. 

235 

0 

0 

4 

0 

.02 

-       .52 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

»C  LEAN 

67,6 

41.7 

54,7 

84 

25 

26 

29 

309 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

"IAMI 

67.1 

36.5 

51.8 

6.3 

83 

26 

18 

30. 

394 

0 

0 

10 

0 

.10 

-       .57 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

"IDLAND    WB    AIRPORT            //R 

71.6 

43.2 

57.4 

4.9 

85 

25 

27 

30* 

232 

0 

0 

3 

0 

.29 

-       .18 

.29 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

"IDLAND    *    ENE 

73.5 

41,7 

57,6 

85 

25. 

24 

30 

228 

0 

0 

3 

0 

.41 

.41 

a 

,0 

0 

1 

0 

0 

"CRTCN 

69.8 

39.0 

54.4 

81 

26 

23 

30 

311 

0 

0 

2 

0 

.09 

.05 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

"LLESMOE    1 

68.6 

36.3 

52.5 

7.5 

80 

26 

18 

30 

367 

0 

0 

6 

0 

.20 

-      .35 

.20 

8 

,0 

0 

1 

0 

0 

OLTON 

68.9 

37.6 

53.3 

82 

26 

25 

30. 

348 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

11. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAMPA    NO.    2 

67.6 

39,7 

53.7 

81 

25 

21 

29 

335 

0 

0 

6 

0 

.05 

.       .56 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANHANDLE 

68.4 

38.2 

53.3 

82 

25 

20 

29. 

345 

0 

0 

T 

0 

T 

T 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

PE9RYT0N 

67.0 

36.5 

51.8 

80 

26 

22 

30. 

394 

0 

0 

8 

0 

.00 

-       .73 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PLAINS 

72.3 

38.2 

55.3 

83 

26 

20 

30 

286 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAINVIEW 

70.2 

39.7 

55.0 

6.6 

83 

26 

28 

30. 

296 

0 

0 

4 

0 

T 

-       .59 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEMINOLE 

72.3 

40.2 

56.3 

83 

26. 

24 

30 

259 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

5ILVERTON 

SPEARMAN 

66. 8M 

37, 1M 

52. OM 

7.6 

81 

24 

18 

29 

393 

0 

0 

8 

0 

.00 

-       .90 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

STRATFORD 

64,8 

33.4 

49.1 

81 

16 

16 

29 

473 

0 

0 

11 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SLNfitY    4    SM 

68.3 

38.4 

53.4 

80 

15 

19 

30 

345 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOKA 

72.0 

41.1 

56.6 

86 

26 

28 

28 

255 

0 

0 

4 

0 

.02 

.02 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

TLLU 

68.9 

37.6 

53.3 

81 

26 

24 

29 

346 

0 

0 

6 

0 

.02 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

jEGA 

65.  2 

35.6 

50.4 

5.3 

79 

16 

22 

28. 

433 

0 

0 

7 

0 

T 

•       .68 

T 

26. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

54.0 

6.7 

.05 

-       .56 

.0 

•       «       « 

LOU    ROLLING    PLAINS    02 

•8ILENE   WB   AIRPORT           //R 

74,0 

50.6 

62.3 

9.3 

90 

25 

30 

29 

117 

1 

0 

1 

0 

1.65 

.74 

1.70 

e 

.0 

0 

2 

1 

1 

»*S0N 

74,0 

49,7 

61.9 

88 

25 

30 

29 

125 

0 

0 

1 

0 

.28 

.28 

e 

.0 

0 

1 

0 

0 

»SPERMCNT 

72, 9M 

46.2 

59. 6M 

90 

25 

30 

29 

187 

1 

0 

1 

0 

.18 

-       .92 

.18 

8 

,0 

0 

1 

0 

0 

"'.LINGER    1    SW 

74.9 

46.8 

60.9 

7.3 

92 

25 

25 

30 

155 

1 

0 

2 

0 

.30 

-      ,76 

.21 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

67,9 

43.8 

55.9 

87 

25 

28 

30 

280 

0 

0 

3 

0 

.26 

•      .39 

.21 

11 

,0 

0 

I 

0 

0 

CLARENDON 

67,9 

37.3 

52.6 

86 

26 

20 

30 

369 

0 

0 

7 

0 

.05 

.02 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CCLEMAN 

71.7 

48,8 

60.3 

5.1 

86 

25 

29 

29 

168 

0 

0 

1 

0 

2.52 

1.21 

1.95 

8 

.0 

0 

2 

2 

1 

COLORADO    CITY 
DICKENS 

75.4 

46.0 

60.7 

88 

25 

27 

30 

141 

0 

0 

2 

0 

1.44 

1.42 

a 

.0 

0 

1 

1 

1 

72.0 

45.5 

58.8 

85 

25 

30 

29 

194 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA 

71.2 

45.4 

58.3 

90 

26 

29 

30 

209 

1 

0 

2 

0 

.10 

.10 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAIL 

3LTHRIE 
<»SKELL 
<CR0s   CREEK    DAM 

74.7 

46.6 

60.7 

90 

25 

33 

29 

156 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

a 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.3 

44.2M 

58.3m 

89 

26 

30 

30 

217 

0 

0 

3 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

71.9 

46.4 

59.2 

90 

26 

30 

29 

189 

1 

0 

2 

0 

.07 

-   1.26 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

71.9 

46.7 

59.3 

88 

26 

33 

29 

186 

0 

0 

0 

0 

1.32 

.71 

9 

,0 

0 

3 

1 

0 

J»YTCN 

72,3 

42.2 

57.3 

89 

26 

29 

30. 

245 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:"0X  CITY 

71. 6M 

47.  9M 

59. 8M 

155 

0 

0 

,0 

0 

><E   COLORADO    CtTY 
»<E    KEMP 
'»TA0OR 
'EMPHI5 

73, 8M 

45.  2v 

59.5m 

89 

26 

28 

30 

175 

0 

0 

2 

0 

1.17 

.91 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

72. 3M 

49. 9M 

61, 1M 

91 

25 

32 

29 

147 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

71.8 

45.2 

58.5 

88 

25 

29 

30. 

207 

0 

0 

2 

0 

.37 

.35 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

70,1 

42, 7M 

56. 4M 

7.6 

88 

25 

28 

30. 

260 

0 

0 

3 

0 

.07 

.04 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

'LNDAY 
•  DLlCAM 
CST 

UN.h    5    SE 
CSCOE 

72.2 

46.7 

59.5 

91 

25 

28 

30. 

182 

1 

0 

2 

0 

.10 

-    1.28 

.04 

9. 

.0 

0 

0 

0 

0 

71.2 

45.5 

58.4 

88 

25 

29 

30 

211 

0 

0 

1 

0 

.25 

.25 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

72.3 

44.6 

58.5 

87 

26 

34 

30. 

213 

0 

0 

0 

0 

.00 

-       .74 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

68.8 

43.3 

56.1 

5.5 

88 

26 

23 

30 

268 

0 

0 

3 

0 

.00 

•    1.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

71.3 

46.5 

58.9 

86 

25 

25 

29 

197 

0 

0 

2 

0 

1.09 

1.05 

8 

.0 

0 

1 

1 

1 

CT»N 

72.0 

45,0 

58.5 

87 

25 

26 

29 

209 

0 

0 

2 

0 

.27 

-      .81 

.25 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

w '.uuk 

72. 7M 

43,7 

58.2M 

7.2 

91 

26 

24 

29 

204 

1 

0 

4 

0 

.02 

-    1.33 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   367   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
NOVEMBER    1965 


Temperature 


Precipitation 


SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYOER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON 

WICHITA  FALLS  NB  Ap 

WINTERS  9  NNE 


NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BAROwELL  DAM 
BELTON  DAm 
BENBROOK  DAN 

BCNHAm 

8CWIE 

BCYD  3  SE 

BREC<ENRID6E 

BRIDGEPORT 

BROWNwoOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

C0RS1CANA 

DALLAS  MB  AIRPORT      / 

DEN  I  SON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

FERRIS 

FCRT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  VICKERY  8LV 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GClDThwAITE 

GRAHAM 
GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  Urn 
GROESBECK 
HAMILTON 
HENRIETTA 

HICC 

HILLSBORO 
JACKSBCRO 
KAUFMAN 

kiuueen 

LAvCN    OAM 
MARLIN 
»C    GRfBCR 
MC    KINNEY 
"EX  I  A 

MINERAL     wELLS    FAA    AP 

•.A^AOOC    "ILLS    OAM 

ILNEv 

PARIS 

PILOT    POINT 

I    RESERVOIR 

PUTN.M 

OlIftLAN 

■ANGER  PUMP  STATION 

•ISINC  »TA» 

WP...1,    Pi,Mp    STATION 
SP»|i.'  ■ 

IT(rMf«rvtLLf   »   Sw 
STRUMOUS*    MOLLOM    DAM 

.,  .    .  , 

.»'•        .- 

.»'-     ••    AIRPOAT 


71.9 

40.3 

56.1 

70.* 

44.7 

57.6 

71.1 

41.7 

56.4 

71.6 

45.4 

58.5 

68.0 

42.5 

55.3 

70.2 

43.8 

57.0 

72.3 

42.8 

57.6 

■AIAoAOMI 

«f  ATMfMOM 

•    :  »- 


74.1 
71.1 

74. 1M 

73.6 

72.0 


70.4 
72.3 
71.4 
71.8 

71.6 
75.6 
72.1 
74.7 

70.8 

71.7 

72.9 

71.8 

71.4m 

73.3 

7U9 
72.8 
72.6 
69.9 


75.6 
74.3 

72.0 
73.0 
74.3M 

71. 9 
71.5 

75.0 
73.0 
71.2 

74,0 
72.8 
73.0 
73.6 
74.8 

71.8 
75.6 
73.3 
71.  3 
73.2 

72.0 

74.0 
70. 9M 
71.1 

70.4 

72.7 
71.7 
73.6 
71.3 
At. A 

TA.9 

70.7 
71.  AM 
70,7 
74.0 

74. * 
72.1 
72.0 
73.1 
7).0 

74.2 
71.5 
71.3 


45.6 
49.1 

51. 1M 

54,0 

49.9 


51.2 
46.8 
45.3 

47,6 

49,0 
52.9 
51.3 
51.6 
53.0 

51.0 
50.2 
49.2 
45, 9M 
53.1 

52.9 
52.9 
52.5 

46.4 


33.6 
49.1 
51.4 
45,3 

51,  3M 

51.3 
47.2 
53.1 

49.2 
45.7 

50.7 
51.8 
49.7 
31.0 
51.1 

51.1 
54.6 
30.4 
52.2 
52.3 

49.8 
32.0 
48. OM 
48.9 
49.5 

50,4 
30.2 
32.2 
48. 7M 

47.2 


41.4 
4A.0M 
30.6 
32.0 

53.2 
34.2 
47.1 
32.2 
51.3 

32.1 

4«.T 
31.1 


59.9 
60.1 
62. 6M 
63.8 
61.0 


60.8 
59.6 
58.4 
59.7 

60.3 
64.3 
61.7 
63.2 
61.9 

61.4 

61.6 

60.5 

58.7m 

63.2 

62.4 
62.9 
62.6 
58.2 


64.6 
61.7 
61.7 
59.2 
62.  8M 

61.6 
59.4 
64.1 
61.1 
58.5 

62.4 
62.3 
61.4 
62.3 

63.0 

61.3 

63.1 
61.9 
61.9 
62.8 

60.9 
63.0 
39. 3M 
60.0 
60.0 

61.6 
61.0 
62.9 
60. OM 
37.9 

M 
59.6 
58.  8M 

60.7 
63.0 

63.9 
A3. 2 
39.6 
•  '.' 
A3. 2 

41.3 
AO.I 
A2.2 


5.7 
5.7 
3.7 
7.1 

7.0 


6.9 
6.1 


8.1 
4.5 


5.9 


6.2 
6.2 

6.0 


78 
136 
122 
187 
112 

119 
170 
62 

132 

199 

119 

Log 

139 
102 
96 

170 
63 
L1A 

L2I 
B| 

143 

88 
191 

160 
lit 

125 
145 
103 
169 
201 


.40 
.00 
.12 

.on 

.09 

.01 

1.50 


.22 
.25 

3.92 

4,14 
2.09 


1.26 
.81 
,38 

.80 

3.05 
5.80 
2.05 
3.30 
1.99 

2.59 

2.09 
2.66 
1,79 
5.40 

3.98 
2.43 
2.11 
1,84 


2.97 
2.28 
3.91 
,56 
2.15 

2.03 
1.99 
3.29 
2.34 
.38 

3.13 
3.53 

.62 
3.61 
3.33 

2.30 
5.68 
5.22 

3.60 
2.77 

1.09 
3.30 
.17 
1.72 
2.17 

2.66 

1.30 
2.66 
1.38 
2.84 

4,78 

2.47 

.87 

2.37 

3.30 

4.16 
4.41 
.16 
4.39 
4,64 

4,34 

.92 

2.72 


-       ,65 


1.12 


1.05 
1.07 

1.64 

2.96 

.23 

.33 

.71 


.04 
.83 


.03 
.25 


-    1.55 


.43 


2.96 
.40 


.05 

-  .23 

1.56 
1.61 

-  1.26 

2.43 

-  .90 
.30 


27 

9 

PO 

07 

12 

00 

09 

9 

01 

5 

70 

9 

.11 

9 

.17 

A 

3.33 

4 

2.00 

9 

1.37 

A 

.73 
.46 
.35 

.57 

2.50 
2.70 
1.23 
1.94 
1.34 

1.62 
.95 
1.15 
1.16 
3.93 

3.18 
1.73 
1.41 

1.08 


1.93 
1.11 
3.25 
.43 
1.20 

1.67 
1.25 
2.05 
1.44 
.19 

1.42 

2.28 

.48 

2.74 

2.40 

1.50 
2.28 
2.65 
1.76 
1.90 

.97 

2.38 

.11 

.88 

1.15 

.92 
1.14 
2.12 

.70 
1.33 

1.99 
1.18 
.64 
1.09 
1.36 

2.37 
2.30 
.08 
2.83 
2.88 

2.37 

.65 
1.29 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
NOVEMBER    1965 


EAST    TEXAS  0* 

ANDERSON 

STmE-jS 

3CN   MFR    2    E 

CARThaC-E 

CENTER 

CENTERVlLLE 
CLARKSVILLE    2    E 
COLOURING    5    SSK 
COLLEGE    STATION    FAA    AP 
CCNPCE 

CROCKETT 

OAINGERFIELD  9  S 
OIALVILLE  2  W 
EPORV  3  ESE 
EVADALF 

FAIbFiElD 
FRANki.  IN 
FRANKSTCN  2  SW 
GILMER  2  '» 

'■LADEtaATER 

mEmPSTEAO 

"ENDER10N 

-lntsville 

jackson  hill  guard  sta 

jacksonville 

jasper  3  sv* 
kmnack 

KlRBvvILLE  FOR  SERVICE 
LIVINGSTON  2  NNE 
LCNGVIEU 

LCVELABY 

LLFKIN    FAA    AIRPORT 

"'DISCNVlLLE 

"ARSWALL 

"INEOLA    NO    2 

"CUNT    PLEASANT 
NACOGDOCHES 
"LESTINE 
oINElamD 
3CCKLA»'C    I    N 

SLSK 

5I"HS    2    NNW 

SPuRGER    DAM    B 
5LLPHLR    SPRINGS 
TElARKANA    DAM 

"aER    5    NE 
•ARREN 
"ILLS    POINT 

OIVISION 


TRANS    PECOS  05 

»LPINE 

?AKERSFIElD 

?alkorhea 
:»ndelaria 
>isos  basin 

:crnudas  service  sta 
:rane 

'L    pASO    wB    AIRPORT 
•BENS 
T   STOCKTON  KFST    RADIO 

"ANOFALLS    3    SSE 
ENT 

»  tuna  i  s 
•rathon 

'RFa    hc    2 

E-iTONE 
CNAhANS 

cunt  lccke 
*NT"ER  junction 
ECCS 

'ESiOiC 

=0  BliFF   Dam 

*LT    fLAT    10    ENE 

•NOFRSCN 


Temperature 


76.1 
75,9 

M 
74. 4M 
73.* 

75.5 
72.2 

75.8 
74.6 
77.2 

74.1 
74.8 
73.3 
71.7 
76.0 

75.7m 
75.3 
75. OM 
73.3 
72.9 

76.0 
73.7 
75.0 
74.6 
75.2 

77.0 
73.8 
77.0 
76.3 
75.1 

73.9 
75.8 
75.5 
73.1 
74.0 

73.0 
75. OM 
73.8 
75.8 
76.7M 

72.9 

73.1 
75. 9M 
71.7 
71.9 

73.2 
76.4 
73.7 


73.1 
76.9 
76.6 
79,8 
71.0 

72.6 
71.3 
71.1 
74.1 
76.4 

76.2 

74.0 
74.1 
73.6 
73.2 


M 
74.5 

66.9 
76.0m 


74.1 
82.7 
74.2 
71.5 
76.1 


56.8 
55.7 

M 
48. OM 
51.7 

53,0 
49,3 
54.0 
57.3 
54,1 

53,4 
54,0 
55.7 
46.5 
5*. 5 

55.0m 
52.9 
52,  6M 
47.9 
49.0 

52.6 
50.3 
55.2 
53.7 
56.8 

52.2 

51.1 
54.9 
52,7 
48.4 

52,5 

54.6 
56.5 

48.6 
48.7 

45,9 
52.  4M 
53.3 

52.7 

51.  1M 

55.6 
49.3 
55,5 
49.1 
46,8 

49.2 

54.3 
52.5 


44.2 
49.2 
44,0 
43.5 
49.3 

37.4 
44,  1 
'-2.4 
37.7 
*2.2 

40,4 
40.5 
41.2 
39.3 
39.6 


44.3 
45.7 
50, 4M 


46.3 

48.0 
44,1 
40.9 
45.5 


66.5 
65.8 

M 
61.2m 
62.6 

64.3 
60.8 
64.9 
66.0 
65.7 

63.8 
64,4 
64.5 
59.1 
65.3 

65.4M 
64.1 
63.  8M 

60.6 
61.0 

64.3 

62.0 
65.1 
64.2 
66,0 

64.6 
62.5 

66.0 
64.5 
61.8 

63.2 

65.2 
66.0 
60.9 
61.4 

59.5 

63. 7M 
63.6 
64.3 
63. 9M 

64.3 
61.2 

65.7M 

60.4 

59.4 

61.2 

65.4 
63.1 


58.7 
63.1 
60.3 
61.7 
60.2 

55.0 
57.7 
56.8 
55.9 
59.3 

58.3 

57.3 
57.7 
56.5 
56.4 

M 
59.* 
56.3 
63.2M 


60.2 
65.4 
59.2 
56.2 
60.8 


8.3 
5.6 


6.4 
8.0 
6,8 


26 
24 

27 
27 

27. 

25 

26 

26 

27 

27 

26 

26, 

25 

27 

24 
27 
26 
26 
26. 

27. 

27 

27 

27 

27. 

27 
26 
26 
27 
27. 

27 

26 
26 
27 
26 

27. 

27 

25 

27 

25 

27. 
26 

27 

17 

27. 

26 

27. 


82    25 


82    16 


32    30 
37    30 


24    29 
28    29 


28 

29 

37 

29 

25 

29 

27 

30 

29 

29 

73 

135 

61 

55 

50 

73 
73 
68 

178 
75 

71 

64 

76 

Us 

135 


105 
45 

70 
38 

72 

113 
58 
78 

107 

86 

72 

50 

138 

127 

174 

ai 

73 
79 
90 

62 
143 

49 
143 

171 

130 
71 
91 


187 
87 
158 
105 
153 

292 

220 
240 
267 
183 

201 
229 
215 
249 

250 


No.  of  Days 


Precipitation 


1  0 

1  0 

0  0 

1  0 

2  0 


3.40 
1.68 
3.10 
1.86 
2.56 

4.35 
1.84 
3.10 
6.04 
3.92 

2.81 
1.08 
1.79 
2,45 
3.61 

2.49 
4.70 
1.64 
1.50 
.89 

3.82 
.95 
4.13 
3.21 
2.33 

3,64 

.80 

2.72 

5.96 

.98 

3,94 
2.37 
6.79 
.60 
1.41 

1.50 
2.55 
2.21 
3.95 
3.10 

1.56 
1.23 
3,87 
2.32 

1.41 

1.02 
4.95 
2,75 

2.73 


.39 
.00 
.19 
.08 
.36 

.15 
.49 
.12 

T 
.17 

.20 
•  19 
T 

.46 
.52 


.08 
1.82 


3.07 
.21 


1.86 
3.14 


2.16 
1.72 


.85 

.61 

1.44 

1.14 


.05 
.01 
.54 
.28 
.34 


1.17 
1.39 
1.30 
1.36 
2.25 

1.73 
1.66 
1.65 
2.08 
1.94 

1.33 

.54 

.98 

1.94 

1.23 

1.95 

2.82 

.86 

.97 

.56 

1.41 
.69 
2.25 
2.24 
1.92 

2.50 

.41 

1.40 

4.02 

.66 

1.26 
.83 

3.57 
.43 
.65 

.94 

2.00 
1.61 
2.75 
2.00 

1.21 

.56 

2.40 

1.47 

.69 

.60 
2.30 
1.85 


.25 
.00 
.19 
.05 
.35 

.15 
.29 
.12 

T 
.15 

.12 

.10 

T 
.26 
.28 


.85 
.61 
.51 
.71 


.05 
.01 
.30 
.16 
.34 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 


■S-o 

2  § 


0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 


No.  ol  Days 

t 

i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


No.  ol  Days 


Precipitation 


No.  olD.yi 


SHEFFIELD 

SIERRA    BLANC* 

VAN    HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

VSLETA 

DIVISION 


EDhAROS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  *  2 
BLANCO 
BCERNE 
BRACKETTVILLE 

BRADY 
BLRNET 
CA«P  KOOD 
CARTA  VALLEY 
CCPE  RANCH 

DEL  RIC  «6  AP 
EDEN  1 

FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY  NO  2 
LEAKEY  NO  2 

LLANO 
MASON 
»C  CAMFY 
MENARD 
MERT20N 

OZONa 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 
RANKIN 

RC8ERT  LEE 

RCCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SAN  SABA 

JCNCRA 

STERLING  CITY 
TARPLEY  1  E 

UVALDE 
HATER  VALLEY 


DIVISION 


SOUTH    CENTRAL 

MrIT!*    «B    AIRPORT 
ALST.FLL    »L    REFUGE 

BEEvaiE    5   NE 
--• • ■ »- 
CANY-N    DAM 

CHAPMAN    RANCH 

CCLU»8US 

CCRP  S  CHRISTI 

CORPUS  CHOIJTI  .6  AP 

CLERC    1    N. 

EUJIR 

'    ."MA 

•      ILlC 

gcliao 

6CN2ALES 

"ALLETTJVILLE    I    N 

■ 

rlH«»jILLf 
I.  A    iaf.il 

LLLIse 

Ufi   -1 
■M  I 


75.9 

71.7 
7*. I 
7*. 2 
74.0 


76.5 
73.3 

74.0 
73.3 
74,6 

73.8 
73.3 
75.5 
76.7 
73.8 

76.2 
75.9 
73.3 
72.8 
75.4 

78.4 
76.4 
73.5 
81.9 
75.0 

75.5 

75.0 
75.3 

74.9 
74. 3M 

76.2 
77.0 
79.2 
74.3 
74.6 

75.8 
74.3 
74.2 
74,8 
74.1 

74.5 
74.8 

76.6 

75.0 


73.0 
77.9 
79.0 
74.3 

74.0 

80.0 

78.9m 

80.2 

•  0.3 
78.1 

73.2 

75.4 
78.0 
78.7 
74.9 

74.9 
73.9 
80.0 
81.9 
74.9 

74.4 
73.1 
80.0 
74.2 
74.9 

".  I 
74.4 

•  0.1 


45.6 
40.2 
43. 6M 
42.1 
39.6 


54,3 
45.6 
50.3 
51.9 
54.2 

43.5 
51.4 
50.8 
51.3 

40.6 

54.6 

46.5 
51.0 
49.2 
46,6 

48,7 
44.7 
48.2 
51.3 
49.2 

48.7 
45.2 
47.8 
46.4 
47.8 

46,0 
46.9 
49.7 
46.4 
46.1 

44,4 
50.1 
47.8 
47.5 
*7.5 

47.7 
40.3 

31.4 
43.3 


60.8 
56.0 
58.  9M 
58.2 
56.8 

58.8 


65.4 
59.5 
62.2 
62.6 
64.4 

58.7 
62.4 
63.2 
64.0 
57.2 

65.4 
61.2 
62.2 

61.0 
61.0 

63.6 

60.6 
60.9 
66.6 
62.1 

62.1 

60.1 
61.6 
60.7 
61.  1M 

61.1 
62.0 
64.5 
60.4 
60.4 

60.1 
62.2 
61.0 
61.2 
60.8 

61.1 
57.6 

64.0 
59.2 


64.1 

49.3m 

69.4 

66.2 

64.3 

71.1 
67. 8M 
73.4 
71.2 
47.9 

43.4 
46.3 
44.4 
69.7 
44.2 

47.3 

44.4 
49.0 
72.2 
44.4 

65.4 
44.8 
70.1 
"  .  > 
43.8 

47.2 
41.* 


5.8 
5.4 


6.4 
7.2 


4.3 

5.0 


3.4 
3.1 


144 
264 
176 
212 
242 


31 

174 

109 

102 

51 

196 

110 
87 
71 

232 

41 
145 

121 

144 
151 

70 
145 
139 

25 

111 

105 
155 
126 
145 

155 

124 
113 
73 
156 
132 

157 
123 
146 
144 
142 

131 
222 

51 

181 


.09 
.01 
.18 
.16 
.00 

.31 


.36 

.60 
2.47 

1.03 
.73 

1.28 
2.36 
1.29 
.57 
1.81 

1.26 

1.42 

1.96 

1.76 

.43 

.21 
1.75 
1.73 

,06 
1.63 

1.61 
1.97 

.19 
1.60 

.73 

T 

.87 

2.43 

.97 

.08 

.55 

.16 
.53 

.39 
2.42 

.21 

1.31 

1.10 

1.30 


2.63 
3.29 
2.21 
6.17 
2.32 

1.58 
6.02 
3.39 
1.96 
3.67 

4.84 

7.94 

.84 

3.82 

4.17 

10.74 

.76 

1.34 

.83 

6.81 

3.61 
4.14 
1.24 
.93 
1.83 

.94 
4.10 
lift 


.31 
2.34 


2.73 
.24 


3.37 


1.77 
1.75 


1.79 
.23 


.25 
.52 

1.33 

.47 
.47 

.52 

1.53 

.81 

.33 

1.62 

1.03 
1.23 

1.07 

1.07 

.17 

.15 
.50 

1.24 
.06 

1.28 

1.27 

1.12 

.15 

1.46 
.73 

T 
.52 

1.20 
.54 
.08 

.28 
.16 
.45 
.35 

1.50 

.15 

.90 

.73 
1.22 


1.37 
1.70 
1.05 
2.10 
1.91 

.97 
3.92 
1.36 

.98 
2.45 

3.16 

3.22 

.33 

1.38 
2.24 

6.73 
.23 

.74 

.38 

3.09 

2.89 

2.02 

.33 

.43 

1.39 

.37 

(.(Ml 

1.31 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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TEXAS 
NOVEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

•A 

S  "3 
►  a 

S 
< 

■3 
ii 

|z 

Oh 

I 

a 

s 

* 

a 

a 
t 

I 

a 

No.  ol 

Day 

3 

•a 

§1 

|z 

h 

a 

i 

• 
Q 

Snow.  SlMt 

No.  of  Day, 

■Men 

Max. 

Mln. 

1 

So 

• 

o 

g 

5 

• 

0 

2 
S 

I 

=  1 

s^ 

S£ 

•ol 

o 

s 

RCBSTCkN 

RCcKPCPT 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT       R 

JAN    MARCOS 

SEALV 

82.4 
77,7 
74.6 
75,7 
76.1 

62.0 
65.* 
5*. 3 
53.2 

57.6 

72.2 

71.6 
6*. 5 
6*. 5 
66.9 

5.0 
6.2 
5.5 

94 
82 
82 
86 
85 

27 

26 

24, 

25 

26 

42 
44 
30 
29 
3* 

30 
30 
30 
30 
30 

9 
10 
64 
60 
30 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.77 
1,07 
,89 
2,55 
6.57 

•       .48 

,*8 

3.35 

.72 

.47 

•  42 

2.00 

2.52 

8 
8 
8 
9 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

0 

1 

5 

0 
0 
0 

1 

3 

SEGOtN 

SINTON 

SKITHvlLLE 

SCMERVILLE    BAM 

«ASH!NGT0N    STATE    PARK 

75.7 

el. 2 

75.1 

75. *M 
75.7 

56,5 
61.9 
5*. 8 
56.1M 
55.1 

66.1 

71.6 
65.0 
65.8M 
65.* 

6.2 
5.3 

86 
93 
89 
86 
86 

24 
26 
27 
27 
27 

32 
37 
32 
35 

35 

30 
30 
30 
30 
30 

48 
12 
62 
46 
56 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,04 
1.83 
5.08 
3.94 

5.04 

.33 

2.11 

.92 

.85 

2.34 

1.37 

2.45 

8 
8 
4 
3 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
3 
3 

0 
0 
2 
2 
2 

YOAKUM 

78.0 

59,0 

68.5 

88 

26 

37 

30 

25 

0 

0 

0 

0 

4.86 

1.92 

8 

.0 

0 

4 

i 

3 

DIVISION 

67.6 

6.6 

3.46 

1.25 

.0 

•        *        * 
UPPER    COAST                      08 

AlVlN 

anahlac  tbcd 

angleton 

bay  city  waterworks 

bayTown 

77.6 
77,5 
77.8 
78.8 
76.6 

58,5 
56.5 
59.3 
59.0 
59.9 

68.1 
67.0 
68.6 
68.9 
68.3 

6.9 

84 
82 
84 
84 
8« 

27. 

28. 

25 

25 

26 

38 
37 
37 
38 
39 

30 
30 
30 
30 
30 

26 
29 

20 

14 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.06 
2.89 
7.06 
11.15 
2.75 

3.36 

-    1.73 

2.88 

.87 

3.75 

6.23 
1.15 

9 
6 

4 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
5 

* 

3 

3 

4 
4 
4 
3 

3 

0 
2 
3 

1 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
DANEVANG    2    SE 
EL    CAMPC 
FREEPORT    2    NW 

77.0 
T7.2 
77.* 
77.3m 
77. 7 

58.8 
53.* 
60.9 
59. 6M 
61,7 

67.9 

65.3 

69.2 

68.5m 

69.7 

7.3 
6.7 

84 
87 
84 
84 
85 

21 

27 
24 

26. 

4 

40 
29 
40 
35 

44 

30 
30 
30 
30 
30 

32 
65 

14 
23 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.14 
3,86 
5.17 
4.42 

10.10 

-       .90 
2.55 

1.27 
1.26 
2.53 
1.38 
3.58 

6 

9 

11 

11 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
5 

6 
4 

2 
3 
2 

4 
4 

1 
2 
2 

1 

4 

GALVESTON    WB    CITY                    R 
HOUSTON    WB    CITY                         R 
HOUSTON    WB    AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA    NO    2 

74.1 
76.7 
78.0 
77.7 
77,5 

66,5 
62.1 
60.2 
56.3 
63.2 

70.3 
69.* 
69.1 
67,0 
70.* 

7.3 
7.8 
8.3 
6.8 

7.1 

78 
8* 
86 
86 
84 

26. 

26. 
26 
27 
24 

51 
48 
39 
33 
43 

29 

30 
30 
30 
30 

12 

18 
23 
39 

11 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.26 

3.80 
4.82 
5.56 

10.80 

.70 

-       .24 

,96 

1.48 

7.85 

1.37 
1.26 
1.68 
3.03 
6.07 

4 
4 
4 
5 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
6 
5 

7 

4 
3 
4 
4 
3 

1 
1 
2 
1 
3 

"AUR8R0 

ti*   GULF 

ORANGE    4    NW 

P*L»CIOS    FAA    AIRPORT 

PIERCE 

77.7 
77.0 
76,8 
78.1 

58.1 
5*.* 
62.0 
58.2 

67.9 
65.7 
69.* 
68.2 

7.5 

84 
84 
82 
83 

25 

27. 

3 
27* 

35 
32 
38 
35 

30 
30 
30 
30 

21 
58 
23 

20 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

5,58 
1.28 
4,66 
3.86 

.52 

1.82 

.60 

1.80 

1.26 

5 

6 

4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

* 

4 
5 

4 
1 

3 
3 

3 

0 
2 
2 

PCINt   COMFORT 

PORT    ARTHUR 

PORT   ARTHUR    wB   AIRPORT      R 

PORT    LAVACA    NO    2 

PORT    C    CONNOR 

78. 9M 
76.2 
77.7 
77,9 

M 

63. 3M 
61.2 
58.5 
62.1 

M 

71. 1M 

68.7 

68.1 

70.0 

M 

7.7 

8.* 

86 
82 
84 
87 
84 

24 

20. 

25. 

25 

29. 

41 
43 
37 
37 
36 

30 
30 
30 
30 
30 

11 
20 
34 
14 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.33 

3.00 
2.29 
2.13 
2.73 

-  .77 

-  1.17 

1.42 

1.77 

.94 

1.42 

1.37 

11 

6 

5 

12 

12 

.0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
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1 
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59.5 
57.8 
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85 
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88 
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30 
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25 

0 

0 
0 

0 
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0 

0 
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0 
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4.72 
1,09 

9 
4 
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3 
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1.31 
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SOUTHERN                              09 

ALICE 
ARMSTRONG 
3ATESV1LLE    3    S 
BENAviCES    T    s 
CARR12C    SPRINGS 

80.9 
83.  2M 
77.1 
79,0 
78.9 

60,1 
61,  3M 
51.6 
61.1 
55.3 

70.5 
72. 3M 
6*.* 
70.1 
67.1 

5.* 

92 

94 
91 
88 
96 

27 

27. 

27 

27. 

27 

41 
39 
30 
*0 
33 

30 
30 
30 
30 
30 

13 

7 
51 
13 
23 
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4 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
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0 
0 
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3.02 
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1.26 

.25 

.43 
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.45 
.61 
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8 
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.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
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3 
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2 

1 
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0 
2 
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DlLLEY 

79.2m 

78.7 
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75,5 
77. 4M 

57.8M 

56.6 

57.* 

57.5 

5*.2M 

68.5m 

67.7 

67.5 

66.5 

65.8M 

4.6 

93 
88 
91 
86 
87 

27 
26 
26 
26 
27 

38 
30 
35 
37 
35 

30 
30 
30 
30 
30 

24 

30 
30 
30 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

o 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.96 

.94 

1.62 

1.18 

1.40 

.18 

.60 
.46 
1.01 
.89 
.68 

8 
8 
8 
8 

8 

,0 
.0 
,0 
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,0 

0 
0 
0 
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0 

4 
3 
3 

2 
3 

1 
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0 
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0 
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falcon  dam 
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81.7 

80.1 

55.6 

57.* 
61,  6M 
59.1 
56.3 

66.6 
68.* 
71. 8M 
70.* 
68.2 

6.7 
6.2 

5.2 

95 
95 
95 
92 
90 

27 
27 
27 
27 
27 

37 
33 

47 
42 

30 

30 
30 
30 
30 
SO 

24 

16 

e 

10 
25 

1 
1 

3 
2 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 
2.23 

.66 
1.39 

.98 

.59 
1.30 

.39 

1.01 

2.00 

.25 

.78 

,78 

8 
8 
3 

9 
8 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

3 
3 

2 

1 
1 

0 

1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

rREER 

<»FF!E    RANCH 

.A    PRVOR 

79.0 

80.8 

58.6 
57.6 

68.8 
69.2 

92 
93 

27 
27 

43 
40 

30 
30. 

15 
16 

1 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2,31 

1.25 

8 

,0 
.0 

0 
0 

3 

2 

1 

LAREDO    NO.    2 
ClLTON 

81.* 
79.7 

59.1 
58.1 

70.3 
68.9 

97 
95 

26 

27 

38 
38 

30 
30 

13 
19 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.55 
1.21 

1.23 

.75 

8 
8 

.0 
.0 

0 
0 

2 
4 

1 
1 

1 

0 

PEARSALL 

'CTEET 

'I".   GRANOE    CITY    3    W 

TlLDFN 

?»PATA 

77.2 
74.1 
81.7 
78.7 

M 

57.0 
57.0 
59.7 
58.0 
M 

67.1 

65,6 
70,7 
68.* 
M 

86 
84 
95 
91 
95 

26. 

26 

27 

27 

26 

37 
31 
41 
31 

30 
30 

30 
30 

27 

47 
11 
20 

0 
0 

4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.67 
1.20 
2.58 
1.45 

.84 

.33 

.65 

1.81 
.94 

.60 

8 
8 
9 
9 
3 

.0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
2 

2 

0 
1 
2 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

DIVISION 

68.5 

5.9 

1,43 

.45 

.0 

•        •         . 

LO.FO    VALLEY                     10 

IROWNSVILLE    WB    AIRPORT      R 

'•'LINGEN 

•C   ALLFN 

t   »LLEN    FAA    AP 

80.7 
82.0 
82.7 
81.2 

63.5 
61.5 
62.7 
63.6 

72.1 
71.8 
72.7 
72.* 

*.5 
4.2 

88 
94 
93 
92 

25 
26 
27 
26. 

50 
49 
48 
48 

30 
30 
30 
30 

8 
9 
6 
8 

0 

4 
3 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.60 
3,76 
1,76 
1.72 

1.28 
2.51 

.82 

1.30 

.62 

.68 

29 
12 

9 
2 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 
3 

2 
3 

2 
2 

0 
2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
NOVEMBER    1965 


Continued 

Temperature 

Precipitation 

•J 
1  3 

.I 

«  a 

0) 

< 

■a 
,§ 
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a 

• 
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1 
2 

o 
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No.  of  Days 
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|j 

|z 
|| 
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•a 
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Snow.  Sleet 

No.  oi  D.yi 

Max. 
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3 

o 

3-0 
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So 

• 

a 

0 
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5 

1 

fel 
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3 
8 

MC    CCOK 
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PORT    ISABEL 
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DIVISION 

81.4 
82.3 
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79.3 
82.3 

83.6 
82.3 

61.3 
61.7 
67,3 
65.3 
62.0 

63.5 

63.8 

71.* 
72.0 
73.9 
72.3 
72.2 

73.6 
73.1 

72.5 

5.5 
4.3 

5.9 
5.2 

9* 
93 
86 
90 
93 

93 
92 

27 

27 

25. 

26 

26 

26 
26. 

43 
46 
53 
52 
49 

51 

47 

30 
30 
30 
30 
30 

30 

30 

9 

7 
2 
7 
5 

6 
5 

* 
4 
0 
1 
2 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1.51 
2.64 
3.57 
3.48 
2.64 

1.90 
4.39 

2.72 

1.90 
1.82 

1.27 

3.37 
1.56 

.65 
1.09 
1.00 
1.66 

.95 

1.06 
1.98 

3 

9 
29 
12 

12 

12 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

5 

7 
5 

4 

6 
6 

2 
2 

4 
3 
3 

1 
2 

1 
1 
1 

0 

1 

2 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,    97°  ON  THE  26TH  AT  LAREDO  NO.  2 

LOWEST  TEMPERATURE,     16"  ON  30+  AT  3  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   11.15  INCHES  AT  BAY  CITY  WATERWORKS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   .00  INCH  AT  47  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   6.75  INCHES  ON  THE  4TH  AT  HALLETTSVILLE  1  N 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


HIGH    PLAINS 

ABERNATHY 
ACKERLY    3    SE 
.■•ARILLO    »B    AIRPORT 
ANOREKS 

etc  SPRING 

BOOKER 

BORGER  3  - 
BOYS  RANCH 
BRAVC 
BROBNFIELO  NO  2 

BULER  2  NE 
BJNKER  HILL 
CANADIAN  1  ENE 

CANYON 
CLAUDE 

COLDnATER 

CONLEN 

CROSBYTON 
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SARROuZETT 
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DMUTT 
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FOLLETT 
FORSAN 
FRIONA 

garcia  lake  12  ene 
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GBuvER 

-ART 
HARTLEY 
KEREFORD 
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13RENZ0 

..BBOCK  9  N 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 
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'LAINS 
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,-tTAOUE    2    SE 
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■ILVERTON 
LATON   5    SE 
P&flUN 

'RATFORD 
jS'RAY   A    Sw 
AHOKA 
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LC«  ROLLING   PLAINS    02 

3ILENE   ua  AIRPORT  //R 

»SON 

iPERMCNT 

'L.INGER    1    s» 

:*ijak|n 

.»<ETT 

■ILORESS  FAA   AIRPORT 
,'ILLICOTHE    2   NE 
ARENOON 

ILENAN 

1LORADO  CITY 
CELL 
CKEN5 
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jONOT    1   N 

IL 


SKELl 

"OS  CREEK    DAM 

YTON 

APP    6    s, 

""  CITY 

<E  'BlLENE 

<E  COLORADO  CITY 

<E  KENp 

«N 

IDAY 
,'AOOR 
'5hIS 

,'EETIE   2   s 

OAY 

■thfielo 

ICE    I   £ 

•ENT  a   1. 

'UCAH 


Day  of  Month 


10       11       12 


13       14       IS 


16    '    17    I    18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


29      30      31 


1.95 
1.42 


Sea  lefnront «  note,  following  Station     bides. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


TEXAS 

Continued 

NOVEMBER    1965 

_ 

Day  of  Month 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


•arts  CREEK 
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SINGGCLO 
RISING   STAR 
MMOKE 

ROCKDALE 
RXKNALL 

SOSEBUC 
=CSS 

ROSSER    1    SE 
SANGER 

S"ERNAN  PUMP    STATION 

SLlDELL 
SPRINGTOMN 
S'EPMENVILLE    6    Sk 
STIlLHOUSE   HOLLOW   OAM 
STRamn   S   NNE 

■AYLOR 
■E»PLE 
TERRELL 

THORNTON 
•-aoCKMORTON 

•-.RBER  S  NE 

TRENTON 

•so. 

■«llEY   »|E» 
>AC0    OAM 

-ACO  MB  AIRPORT 
.AAAHACHIE 
.Ei'"ERFORD 
■-ITNEY   DAM 
.OLFE  CITY 


>LTO  5   S> 

1H0ERSCN 

it-ENS 

''LANTA 

IEDIAS 

"■    -IER    2   E 
tOKELOER 
IREHONO 

RONSON 

-fFALC 

ANTON 
"""AGE 
SN'ER 
EN'ERVILLE 

-ARKSvlLLE    2    E 

OLOSPRING   5    S5W 
T-.EGE    STATION    FAA    AP 

owe 

•Cos 

»INGERF|ELD  9   S 
EKALB 
'E-EYVILLE 
I'wYlLLE   2    . 

5C«    I    N„ 

vn  i  ESE 

/AOALE 

'IRFIELD 

•ANKL1N 

'ANKSTON   2    s, 

'-•11   2    . 

.AOEWATER 

'"ELANO 

CiETON 

'6ANSPORT 

,'RlETON 
-<INS    1    £ 
"STEAD 
"DERSON 
»GER 

5'SvlLLE 

"SON  MILL   GUARD    STA 

CKSONVILLE 

S»ER    J    s. 

fferson 

•ETI 

=nack 

J8.VILLE  FOR   SERVICE 

'INGSTON   2   NNE 

«  LAKE 

NGYIEM 

(ElAOY 

:"'H  F»»   AIRPORT 

'ISONVILLE 


iNOLIA 


2.66 
1.6B 
1.38 
3.61 
1.63 

1.50 


4.78 
5.55 

3. TO 
1.55 


.87 
2.57 

3.50 


4.41 
3.93 

4.66 


2.98 
3.40 
1,68 


1.76  .16 
.0*  .17 
.77      T 


.69      ,02 

T 

.03 


2.65 
1.80 


.02      .06      T 

1.50 


1,02 
3.90 
1.60 

.21 
3.71 
2.85 

.64 
1.10 

.89 
.64 


.29 

.39 
.20 


.13    2.37 
.07    2.50 


.10 
.13 
1.01 


1.11 
1.35 


1.20  1.04 
.55i  2.20 

1.01  .97 

13  .2d 


2.98 

1.17 

.62 

1.39 

.18 

•  02 

2.00 

.60 

T 

.20 

1.00 

1.30 

1.47 

.19 

.01 

1.68 

.18 

•  32 

2.83 

.It 

.80 

.79 

.02 

1.39 

.55 

.07 

.18 

1.36 

,02 

.13 

2.25 

..38 

1.73 

.01 

1.66 

.17 

.01 

1*00 

.42 

.52 

.54 

.0? 

.AS 

.26 

.02 

.18 

.28 

.9? 

.98 

.70 

.70 

.59 

.04 

1.9* 

.40 

.38 

.23 

.5? 

1.95 

.25 

2.82 

.20 

.86 

.73 

T 

.28 

.97 

.06 

.19 

.56 

.07 

1.58 

.68 

.80 

.90 

.BO 

1.80      .20 

1.26 

1.23 


.01 
1.29 


1.65 
.03 
1.94 


.08 

1.41 

.64 

.23 

.69 

.03 

•  24 

1.87 

.31 

.69 

2.25 

.031 

•  26 

2.24 

.06 

•  26 

1.92 

.10 

.20 

2.50 

.30 

.15 

.40 

,04 

•  90 

.68 

•  09 

.41 

.04 

.27 

1.40 

.60 

.26 

•  99 

.13 

.21 

4.02 

.16 

.52 

1.32 

.2? 

,20 

•  66 

■  09 

1.14 

1.06 

.15 

.83 

.71 

1.90 

.94 

.53 

1.35 

.03 

.22 

T 
1.12 

.05 
1.26 
.11 

3.37 

1.75 


13       14 


IS 


22   |  23   |  24 


25      26      27      28      29      30 


Sea  teloronce  nolo*  following  Station    Index. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13   14   15 


28   29   30 


MARSHALL 

MAUD 

MILAM  6  ENE 

MINEOLA  7  5S» 

MINEOLA  NO  2 

MONTGOMERY 

M05C0» 

MOUNT  PLEASANT 

NACOGDOCHES 

NAPLES  1  S» 

NEGLEY 

NEUvILLE 

NEW  CANEY  A  Nw 

NOGALUS  GUARD  STATION 

OVERTON 

PALESTINE 
PINELAND 
PITTSBURG  5  S 
POYNOR 
PRICE 

OUITMAN  2  S 
REKLA*  3  NE 
RICHARDS 
RIVERSIDE 
ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNM 
SPuRGER  DAM  3 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXAAKANA  DAM 

TRINIDAD  1  SM 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  2  SSM 
«ARREN 


TRANS  PECOS  05 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

BOOulLLAS  RANGER  STA 

CANOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNuDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  PASC  >B  AIRPORT 

FABENS 

FORT  OAvtS 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GIRvIN 

GRANOFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

(Em 

Li  *-NA  1  S 

-AtA*-C'' 
fA-FA  NO  2 
MENTONE 

"E-=1-l    BAhCH 

NOMAHMS 

MOwNT    LCCKt 

ODESSA 

PANTHER    JUNCTION 


iau0ckson 

Sheffield 

SIERRA   Bl*'«Ca 

•'.  'A- 

-      • 


CO.A»ot    PLATEAU 

»-.*-\'1LlC 
I 

«ia  lac   •   I 

I 

■ 
..  .• 


1.50 
2.55 

1.46 


2.78 
A. AS 
2.77 
1.12 

2.21 
3.95 

1.61 
1.60 
1.05 


1.A1 

2.2' 

1.02 
A. 42 
A, 96 
A. 95 

2.75 


l.AA 
.02 


'.11 
,11 


,1 
,M 


.62 

.73 

.0* 

1 

.on 

T 

.63 

.62 

.65 

.5A 

.05 

.76 

.20 

.02 

.9A 

.50 

.01 

.A2 

2 

,00 

.56 

,79 

.32 

,22 

.11 

.35 

2 

.29 

.95 

2 

.06 

.80 

1 

,29 

T 

.38 

,60 

.DA 

.A7 

1 

.61 

.06 

.35 

2 

.75 

.18 

.32 

,9A 

.25 

.10 
1.A1 


.29 

1 

.AO 

.04 

1.10 

,60 

T 

.57 

1 

,50 

.-0 

2 

,OD 

.19 

.35 

1 

.21 

T 

.56 

.52 

,18 

2 

,40 

•  42 

1.A7 

,61 

.19 

.56 

.69 

.07 

1.18 

.86 

.10 

.25 

,60 

.03 

3.09 

•  18 

T 

2.62 

,70 

.30 

2 

•  30 

.81 

2.35 

01 

.27 

.40 

03 

T 

.10 

.08 

1.02 

1.07 

.07 

T  T  T 


1.85      .80      .06 


1.51       .12 
.82    1.00 


B4       .'/ 


,11 

,01 

I.M 

.11 

•  to 

.10 

.*.* 

.41 

T 

.19 


.04        .Al        .61 
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Day  of  Month 

FU 

H 

1    |    2    | 

3 

4    | 

5        6 

7        8        9 

10 

11     | 

12 

13      14   |   15 

16      17  1   18 

19  [  20   |   21 

22   |  23   1   24 

25   |   26   |   27 

28      29      30 

31 

IK   RANCH 

.79 

•  07 

.72 

mlo 

2.(3 

.37 

1,72 

•  54 

HARPER 

.99 

.19 

,43      .08 

•  29 

«U"8LE    Pu»P    STATION 

1.20 

.90 

•  30 

HUNT 

.9* 

.20 

.19 

.22 

.05 

.28 

M-E 

2.33 

.41 

1.51 

•41 

JANES   RtvER    RANCH 

.39 

.10 

.25 

JOHNSON    CITY 

1.76 

.15 

.23 

.01       T 

1.07 

.02 

.01 

•  03 

•  2* 

JOHNSON    RANCH 

.86 

.17 

,04 

.43      .22 

JONES  CB    RANCH 

^UNCTION   FAA    AIRPORT 

.«5 

.05 

.17 

T 

.13 

.04 

.04 

JjNO 

.21 

.06 

.15 

KENPNER 

2.7* 

■  03 

.33 

2.33 

.05 

KERRvlLLE 

1.75 

.33 

.20 

.01 

T            .33      .50 

T 

.10 

T           .03 

T 

T           T           T 

T           T           T 

T            T 

.25 

LAKE    VICTOR    3    k 

.32 

.22 

.10 

lampasas 

1.73 

.07 

.40 

T           T 

.01    1.24 

.01 

LANGTRY    NO    2 

,06 

T 

T 

T 

.06 

LEAKEY    NO    2 

1.63 

.30 

.05 

1.28 

T 

T 

,.*s: 

1.61 

.19 

.15 

T 

T           T         1.27 

lONETA 

3.20 

.65 

2.55 

LYNXHAVEN   RANCH 

1.46 

.20 

.26 

.10 

.70 

•  20 

■ARCC 

.95 

.95 

-ASTPi    RANCH 

1.12 

.16 

.05 

.03 

.83 

.03 

•  02 

MASON 

1.97 

.25 

.05 

.55    1.12 

mC  CAHEY 

.19 

.04 

.15 

mC    IN'CSH    RANCH 

.16 

.16 

MENARD 

1.60 

.03 

.10 

.01 

1.46 

MENARD    13    mNI. 

3.32 

T 

.10 

.12 

3.10 

MERT20N 

.73 

.73 

T 

MILLER    RANCH 

1.37 

.54 

•  83 

MOSS  RANCH 

1.A1 

.42 

.84 

.15 

MjRP    RANCH 

.80 

.80 

>.E-SCN    RANCH 

1.37 

T 

.27 

.02 

.85 

T 

T 

T 

T 

.23 

NIX   STORE 

3.05 

.70 

2.35 

:*K   CREEK    LAKE 

.89 

■  04 

.02 

.28       .55 

C20NA 

T 

T 

T 

PAINT    ROCK 

.87 

.35 

T 

.52 

PANDALE 

2.43 

.70 

.40 

.13 

1.20 

PUbtlO 

1.75 

•  42 

1.33 

PONTOTOC 

1.35 

.75      .60 

PPAOE    RANCH 

.97 

.16 

.04 

.54 

.23 

RANKIN 

.08 

.08 

RED  BLUFF    CROSSING 

2.03 

.30 

.30 

.06 

.07    1.30 

-ICHlAnd    SPRINGS 

1.41 

.31 

.21 

.89 

RILEY   BEN   RANCH 

2. "9 

■  30 

.25 

1.40 

.32 

.22 

ROBERT   LEE 

.55 

■  OS 

.22       .28 

"XKSPSINGS 

.16 

T 

T 

T 

■  lb 

ROCKSPRINGS    22    S» 

.62 

.08 

.01 

.49 

.03 

.01 

R3CSEVELT    2    E 

.30 

.30 

T           T 

BOM   "CONTAIN    A    WNW 

2.55 

.35 

.06 

1.45      .22 

.26 

.21 

SA8INAL    I    HS« 

.69 

.11 

.08 

.11       .28 

.08 

.03 

SAN  ANGELO  OAM 

.53 

•  0* 

T 

T 

.45      .04 

T 

SAN  ANGElO    MB   AIRPORT         R 

.39 

T 

.03 

.01 

T            .35 

SAK    SABA 

2.42 

.".3 

.06 

.03 

1.50      .40 

'.ANDY   2    S 

2.62 

.20 

.25 

1.76 

.21 

.20 

SEGOVIA 

.48 

.12 

.22 

•  14 

;-er.oco 

.72 

.01 

.02 

.46      .23 

iLOM 

1.80 

.33 

.2-. 

.03 

T           T 

1.20 

T 

T 

:CSCRA 

.21 

T 

.15 

.06 

T 

o'ERLING  CITY 

1.31 

.90       .41 

"PlEy    1   E 

ELE6RAPH 

ENNYSON 

1.14 

,06 

1,08 

<ALOE 

1.10 

.12 

T 

T 

.73 

.08 

.11 

.02      .02 

T           T 

T 

T 

T            T             T 

.02 

ANCOURT 

.50 

.07 

.12 

.31 

»TER   VALLEY 

1.30 

1.22      .08 

»'ER  VALLEY    10    NNE 

.90 

.80      .10 

•        •        • 

'SOUTH  CENTRAL                07 

RANSAS  PASS   2 

3.00 

1.15 

.45 

.70 

.40 

.30 

USTIN    MB    AIRPORT                       R 

2.65 

.12 

.67 

T 

1.37      .25 

•  03 

T 

T 

T 

- 

T 

T            .21 

-STIN  DAH 

3.29 

■  1* 

.95 

.02 

1.98 

.02 

•  16 

-s'.Ell  .l  refuge 

3.29 

.02 

.27 

.17      T 

.48 

.58 

1.70 

.06 

.01 

T 

i 

EVILLE    5   NE 

2,21 

.11 

.16 

1.05 

.47 

.35 

.07 

.E 

6.B3 

.11 

2.78 

.14 

1.54 

T 

T 

.15 

.  1 1 

ESHAM 

6.17 

•  1* 

1.91 

2.10 

1.65 

.37 

LVERDE 

1.12 

.33 

.37 

.42 

LD.ELL 

5.00 

.05 

3.22 

.34       .03 

1.01 

.18 

T 

.17 

NYON    DAH 

2.32 

.3' 

.02 

1.91 

.05 

'•PMAN   RANCH 

1.58 

.97 

.31 

.06 

.22 

.02 

T 

— .'.    CREEK 

1,02 

.40 

.62 

.ASSENS   RANCH 

1,80 

.05 

T 

1.63 

•  12 

.:lu«Bus 

6,02 

.11 

3.92 

.38      T 

1.44 

•  17 

T 

WUS   CHRISTI 

3.39 

.05 

1.18 

.45 

.35 

1.36 

'RPuS  CHRISTI    UB    AP           R 

1.96 

.21 

.42 

.02 

T            T 

.33 

.98 

ERO   3    '.. 
"E  801 

3.67 

.02 

.12 

2.45 

.28 

.62 

.02 

.16 

6.18 

•  08 

3.68 

.22 

1.70 

.25 

.20 

.05 

*ER    1    Nx 
GIN 

6.59 

.26 

1.08 

2.89 

.18 

2.11 

.07 

T 

4.84 

.15 

3.16 

.16      T 

T         1,10 

T 

.17 

•  10 

IR  OAKS  RANCH 

2.07 

.57 

.12 

.12    1.15 

■  11 

LLS    CITY    A    IISH 

DOR 

SCHER5    STORE 

1,00 

.27 

.08 

.07 

T           .51 

.07 

6.15 
2.22 

T 

1.75 
.25 

2.52 

.70 

1.60 
T         1.27 

.28 

T 

ATONIA 

7.94 

.25 

5.22 

.76 

1.38 

.33 

ORESvtLLE 
MIRCS 

-IAD 

-IAD    1    se 
N2ALES 

.84 
5.37 

.15 

T 
.13 

T 
2.73 

.12 

.14 

.35 

2.02 

.03 

.22 

.24 

T 

.06 

3.82 

.05 

.95 

.42 

.69 

1.58 

.03 

.10 

2.95 
4.17 

.75]     .30 
.051     .26 

1.15 

.80 

.38    2.24 

1.10 

.09 

-LETTSvlLLE    1    N 

10.74 

.11 

1.03 

6.75 

.25 

2.38 

.21 

.01 

=  ".   2  NNE 
•"ES  CITY 

2.70 

1.05 

1.15      .25 

.25 

,76 

.01 

.25 

•  0* 

.11       .16 

.05 

.13 

T           T 

.01 

4.52 
1.12 

.32 

.23 
.33 

1.69 
.14 

.13 
.03 

1.97 
.30 

.05 

.45 

T 

T 

IEOY 

1.56 

.09 

.30 

.11 

.09      .06 

.74      7 

.15 

•  02 

T                        T 

'GSVIILE 
GRANGE 

.85 

.07 

.11 

.03 

T           T 

.58 

.03 

.03 

6.81 

.14 

1.38 

1.32       .01 

3.09 

.03 

.84 

0U«7   2   NM 

5.61 

.11 

2,89 

.43 

2.00 

.10 

.08 

2.68 

.12 

.48 

2.03 

.05 

[iM 
CmACA 
"IS 
'LIA 

4.1* 

T 

.22 

2.02 

.05 

1.48 

T 

.37 

2.87 

.13 

.53 

2.01 

.10 

.10 

1.24 

.16 

.13 

.53 

.32 

.06 

.04 

.93 

■  23 

.01 

.43 

.24 

.02 

■  s  following  Station    Index. 
377    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

•X7VEHBEA 

1965 

"(3 

Day  of  Month 

Station 

(2 

12 

3 

4    | 

5    | 

6 

7    [    8    |    9 

10 

11     | 

12 

13   |    14   |   IS 

16  |    17   [    18 

19  [  20   |  21 

22      23      24 

25      26      27 

28  I  29      X 

31 

NEm  braunfels 

1.13 

.10 

.u 

1.59      .03 

T 

T 

NIXON 

.96 

.1* 

.37 

.09 

.27 

.09 

PFLUGERVILLE 

3.91 

.14 

1.87 

1.61 

.13 

.16 

POST    OAK    SCHOOL 

3.63 

.08 

1.30 

.65 

1.30 

.30 

PROVIDENT    CITY 

5.20 

2.00 

.26 

2.00      .25 

.67 

RED    ROCK 

6.10 

.20 

3.00 

2.69 

.21 

REFUGIO 

2,99 

T 

.BO 

•  *1 

.03    1,51       T 

.24 

T 

T           T 

RICAROO 

1.02 

.40 

.62 

RIOMEOINA    2    N 

.70 

T 

.26 

.16 

•  26 

ROBSTOkN 

l.TT 

.23 

.03 

.72      .59 

.18 

T 

.02 

ROCKPORT 

LOT 

T 

.15 

.2* 

T 

.47 

.19 

.02 

RUNGE 

1.8- 

.06 

.40 

.16 

.64 

.34 

T 

SAN   ANTONIO    MB    AIRPORT      R 

,69 

.0* 

.30 

T 

.42      .02 

.10 

T           .01 

T 

T 

T 

T 

SAN    MARCOS 

2.SS 

.36 

.05 

2.00 

T 

.12 

T 

T 

SCHULENBURG 

T.6» 

.20 

4,27 

.60 

2.35 

.17 

.05 

T 

SEALV 

6.S7 

.56 

2.52 

.54 

1.27    1.24 

.46 

SEGUIN 

2.0* 

.07 

.30 

T 

.92       .02 

.71 

.02 

T 

SINTON 

1.63 

T 

.♦I 

.31 

.85 

.25 

T 

SNITHV1LLE 

5, OS 

.16 

2.3* 

.10 

T 

.03    2.16 

.27 

T 

SOMERVILlE    DAM 

3.9* 

.06 

1.36 

1.37 

T           .76 

.31 

T 

.08 

SPRING    BRANCH    2    SE 

2.32 

.63 

.26 

1.43 

••ELDER    '    SS» 

6.36 

.2* 

3.90 

2.05 

.17 

MASHINGTON    STATE    PARK 

5.0* 

.10 

2.45 

.60 

T 

1.58 

T 

.2) 

T 

.08 

•ELDER    MILOLIFE    FNOTN 

*.oe 

1.51 

.35 

.67 

.23 

1.12 

YOAKUM 

*.66 

.20 

1.02 

1.64 

T 

1.92 

.07 

.01 

YORKTOMN 

2.19 

■04 

.10 

1.21 

.07 

T 

T            .55 

.09 

.09 

T 

UPPER    COAST                     OS 

ALVIN 

6.06 

1.66 

.19 

,14 

2.BB 

1.10 

.06 

.04 

ANAHUAC     T9C0 

2.69 

.65 

.33 

.87 

.50 

.5- 

ANGLETON 

7,06 

3.75 

.67 

.90 

1.62 

.12 

BAY    CITY    MATERWORK5 

11.15 

6.23 

1.39 

T           T           .66 

T 

.03 

2.7, 

.02      .02 

.01 

MVTOMH 

2.T! 

1.15 

.80 

.80 

BEAUMONT 

3.1* 

.26 

.23 

1.27 

.65 

•  07 

.-6 

T 

T 

CLEVELAND 

3.66 

.05 

.75 

1.21 

..'0 

1.26 

.03 

.29 

.03 

T 

.04 

CLODINE 

5.55 

.02 

2.16 

.5* 

2.40 

.12 

.26 

.0! 

CYPRESS    1    SM 

3,36 

2.50 

T 

T 

T                        .42 

.12 

.20 

.12 

T           T 

T 

T           T 

DANE  VANG    2    SE 

5,17 

T 

.35 

1.72 

.23 

.2*      .09 

2.33 

.01 

EONA    >    S. 

2.75 

■05      .06 

.31 

.60      .62      .02 

.60 

.02 

.05 

EL    CAMPO 

«.*2 

.*0      .73 

.90 

.2T      ,67 

1.38 

.07 

FREEPORT    2    NH 

10.10 

3.56 

2.51 

.08 

1.65 

.03 

2. OS 

T           T 

T 

GALVESTON   Kfl   CITY                   R 

*.26 

.09 

1.37 

.62 

.67      ,10 

.82 

.15 

.03      .01 

HOUSTON   MB   CITY                       R 

3.60 

.15 

1.26 

.65 

,96      ,31 

.19 

.07 

.01 

HOUSTON   MB    AIRPORT 

*.t2 

1 

.23 

1.68 

1.12 

T            ,82       .32 

.57 

.03 

T 

T 

T 

.05 

HOUSTON-BARKER 

6.37 

.10 

3.63 

1.2* 

2,39 

.08 

.91 

HOUSTON-DEER    PARK 

5.66 

T 

T 

1.73 

2.6* 

T            .93 

.49 

.04 

.01 

.02 

HOUSTON-HEIGHTS 

*.71 

2.09 

.92 

.15 

1.10 

.45 

HOUSTON    INOEP   HEIGHTS 

*.69 

.01 

2.00 

1.01 

T         1.02      T 

.65 

.20 

T           T           T 

T 

T 

hOUSTON-mESTBURY 

*,01 

1.61 

.40 

.10 

.01    1.45 

.-- 

HOuSTON-NORTh    HOUSTON 

6.59 

.0* 

3.70 

.77 

T            .98 

.03 

1,07 

hOUSTON-SAN    JACINTO   OM 

*.32 

.02 

1.37 

.30 

.56 

.01                   .96 

.02 

1.03 

.05 

HOUSTON-SPRING    BRANCH 

5.16 

2.60 

.69 

1.09 

T 

.60 

HUMBLE 

-.11 

1.60 

.29 

1.T0 

.72 

KATY     MCLF     HILL 

5.37 

.0* 

2.60 

1.21 

1.05 

.42 

T 

.03 

LIBERTY 

5,56 

T 

.71 

3.03 

.23 

.81 

.03 

.72 

.0) 

MATAGOROA    NO    2 

10.60 

.IT 

6.07 

.39 

1.29      .13 

2.58 

.17 

MWIM 

»E"    G-LF 

3.56 

1.52 

1.62 

.26 

T           T         1.14 

T 

.74 

.01       .01       T 

T 

.01 

T 

.05 

ORANGE    «    N. 

1.26 

.05 

.21 

.60 

.15 

.01 

.25 

.0! 

PALACIOS    FAA    AIRPORT 

*.66 

T 

.05 

1.60 

.23 

.05      .8* 

1.69 

PIERCE 

3.66 

T 

1.26 

.78 

1.20 

.30 

.IB 

.03      .03 

.01 

.02      .01       .01 

.01 

.02 

POINT    COMFORT 

2.33 

.35 

.06 

T            .04      T 

1.42 

.26 

T           T 

htmup. 

3.00 

T 

.12 

.44 

1.77 

.26 

T 

.37 

.03 

T           T 

T           T           T 

,---    BBTMM    Rt    AIRPORT      R 

2.29 

I 

.26 

.9* 

T             .6* 

.21 

.06 

T 

.07      .07 

PORT    LAVACA    NC    2 

2.13 

.23 

.09 

.17 

.12 

1.-2 

.10 

p->*    '.    CO  MOB. 

2.73 

T 

1.31 

.05 

1.37 

■ICMHOW 

6.2* 

.02 

2.40 

1.40 

1.96 

,4C 

.04      T 

sugar  land 

7.05 

T 

2.33 

.45 

3.63 

.Ml 

.02 

T-COPSONS    )    mSm 

6,31 

4.72 

.61 

2.64 

.70 

.04 

TOMiALL 

».|7 

T 

1.36 

1.63 

.96 

.27 

.61 

T 

VICTOMIA    at    AIRPORT              g 

2,07 

.01 

.36 

.1* 

.20 

T            .26      T 

1.09 

T 

T                        T 

.01 

T 

■MARTOH 

•  .13 

T 

l.l* 

•  47 

.01 

1.02 

,94 

.02 

SOuThIPN                            04 

ALICE 

1.71 

.19 

.12 

.36      .30 

.30 

T 

.07 

T 

T 

<i-'     :■.-'. 

1.02 

.60 

.30 

.92 

.67 

.10 

.03 

•  A'|S< 1  LLC      1     S 

.73 

.10 

.43 

T 

.16 

T 

■■■     1     \ 

1.70 

T 

.1« 

T 

.61       .08 

.43 

•  ig  afu.1 

1.66 

.13 

.03 

T 

1.70      T 

T 

T 

T 

T            T            T 

T 

»HN4S 

1.26 

.'•- 

.01 

.0« 

■(  / 

.90 

.02 

.09 

.02      .01       .01 

T 

.01 

T 

'»'*•)•» 

.9* 

.1  I 

.17 

.60 

.11 

)    RMM 

.9* 

T 

.M 

.01 

T 

.*6 

.19 

.01 

.01 

• 

1.23 

t 

./I 

T 

.17 

.61       .13 

.04 

.09 

T            T 

.02 

T 

>    r»A    A|>P»T 

1.6' 

.07 

.75 

.27 

T 

1. 01 

.02 

T 

'Itv 

1.16 

.1  1 

.01 

T 

.69 

.04 

.03 

T           T            .07 

.01       T 

1             T 

T                        T 

T 

l.*0 

7 

,11 

.02 

.09 

.66       .12 

.01 

.09 

.07 

.02      .01 

.01 

.03 

.03 

lAGil     Hi) 

1.29 

.09 

.02 

1.01 

.02 

,C1 

.07       .07 

.01       .02 

.01 

.01 

I    Ma 

'.23 

.01 

2.00      .20 

FALCOM    -Jk' 

.:•■ 

.01 

,lt 

.16      .03 

.14 

.09 

.02 

■  III 

1.1* 

.16 

.01 

.76 

.02 

.21 

.06 

,04 

.01 

• 

.96 

.70 

.76 

• 

- 

• 

..> 

7 

.29      T 

.61 

.14 

T 

'.•3 

.01       .19 

.01 

.02 

1.60 

.20 

.04 

■  14 

/»>•*•• 

l.ll 

.!• 

.06 

.74      .11 

....       . 

2.11 

.*! 

.-.1 

1.23 

.34 

|      ».... 

•    •       / 

1.99 

.1'. 

.01 

T         1.21 

.01 

.04 

.07 

T 

.71 

.13       .11 

.17 

.*' 

.71 

T 

.11 

.03 

.04 

.11 

T 

T 

.49 

.11 

T                        T 

'           • 

'.36 

.17. 

.01     1.61 

.01 

.97 

,01 

.'1 

,|| 

.10 

T 

■  (■(I       | 

..<• 

.71 

1.10 

.01 

.11 

I.*» 

.»» 

..1 

.01 

.01 

.46 

.0* 

1    V. 

• 

.1. 

T 

t 

1.14 

1 

T 

•• 

..-. 

.04 

.11 

.'■> 

.01 

I/" 


DAILY  PRECIPITATION 
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NOVEMBER 

TEXAS 
1965 

3 

O 

H 

Day  of  Month 

1:2 

3 

4    |    5    [    6 

7    |    8 

9 

10 

11     | 

12 

13     |     14          IS 

16      17   1   18 

19  |  20  |  21 

22  |  23      24 

25  |  26  |  27 

28 

29     |    30 

31 

LOMER   V«LLEY                   10 

BROMNSYILLE    MB   AIRPORT      R 
6N6ELMAN    GARDEN 
*ARLINGEN 
«C  ALLEN 

nc  Allen  paa  ap 

2.60 
2.06 
3.76 
1.76 
1.72 

.23 

.66 

.0* 
.S3 

.51 
.06 

.02 

.05      T 
.1* 

.01      .05 
.16 
1.26 

T            .62 

.12 

.65 

.12 
.62 

T 

.20 
.07 
.13 

•  19 

•  09 

•  76 
.63 

•  67 

•  27 

•  27 

.37 

.10 
1.30 
.03 

T 

T 

.82 

»C  COOK 
mERCEOES  7  s 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 

1.51 
3.6* 
2.6* 
3.5T 
3, AS 

T 
.36 

.65 

.30 
.62 
.53 
.52 

.06 

T 

■  06      T 

.02 
•  03 
.37 
.05 

.53 
.72 
1.09 
.16 
.62 

.03 
.19 
•  21 
.20 
.05 

•  19 
.55 

.30 
.52 
.36 

.05 
1.73 

.05 
.79 
1.66 

.12 

1.00 
•  21 

RAYN0NDV1LLE 

2.66 

.56 

.02 

.61 

.08 

•  21 

.95 

.01 

SAN  BENITO 
■ESLACO    2    E 

1.90 
6.39 

.31 

.21 

.03      .10 

.12 

1.9S 

.13 
.07 

.21 
.29 

•  16 
.33 

1.06 
1.20 

T 

.09 

10*  following  Station 
379   - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER    1965 


Day  of  Month 


9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


HIGH    PLAINS 
AMARILLO    «B    AIRPCRT 
ANDREk.5 
BIG    SPRING 
BCRGER    3    » 
9CVS    RANCH 
BRAVO 

BRONFIELD    NO    2 
CANADIAN    1    ENE 
CA-.VCN 
CLAUDE 
CRCSBYTON 
DALHART   faa  airpcrt 

0I"H1TT 
DL*AS 
FLCYDADA 
FOLLETT 

fric.a 

garcia  lake  1?  ene 

garden  c1tv  1  e 

GBLvER 
hEbEFCRD 
lA»MA    1    SSE 
lEvEllanD 
LlP5CC»B 

MELO 

'  »  * 

I  .B  AIOPCBT 
NIMH 

XfO* 

>l >• .  ■ 


MAX 

MIN 


MAX 

MTU 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


70   68 
37   42 


73   68 

-1   41 


79   70 
46   <>6 


75   73 

36   46 


7?   77 
34   36 


69   70 
32   36 


83  74  68 

39  39  40 

74  73  75 

46  46  48 

71  68  74 

35  40  40 

71  68  73 

40  45  40 

78  72  70 

43  41  42 

69  69  76 

33  40  37 

67  73  68 

32  32  36 


72   72 
32   35 


74   73 
38   38 


71   73 
41   45 


68   70 
32   34 


66   73 
33   35 


re 


MAX 

Mi 


75 
42 


67   69 
37   41 


68   70 
40   38 


69   72 
43   42 


72   74 
39   42 


64   70 
43   43 


70   74 
32   34 


62   72 
46   37 


72   72 
36   36 


70   71 
35   36 


62   69 

40   42 


57   69 
39   37 


68   72 
31   35 


60   70 
34   35 


62   68 
36   41 


57   65 
37   38 


59   71 
41   50 


61   70 
37   36 


60   73 
35   37 


64   73 
39   42 


71   75 
34   40 


60   70 
39   36 


58   70 
42   3 


69   70 
32   3 


62 

70   7 

46 

41    3 

70 

67   6 

45 

39   4 

71 

63   6 

45 

35   3 

I  I 

69   7 

»1 

Si   4 

re 

>/         ' 

4", 

|1    4 

" 

56   7 

>« 

4]    1 

'<■ 

■  >    | 

11 

51   6 

11 

1»   1 

.  »   . 

•  1 

IV    4 

'■•< 

,-     < 

4. 

1  ' 

69   61 
45   42 


68   70 
48   56 


67   63 
56   53 


74   64   63 
40   45   40 


73   68   65 
44   42   35 


75   67   64 
41   38   42 


68   64 
48   52 


66   61 
48   41 


69   63   61 
39   45   43 


68   58 
41   42 


71   65 
47   47 


69   62   64 


67   62 
44   43 


71   70   62 
45   45   39 


70   69   67 
38   42   45 


70   63 
48   44 


66   56 
47   43 


73   70   66 


73  69  63 

52  49  48 

75  64  64 

41  40  39 

70  67  64 

37  43  44 

73  68  68 

46  53  53 

72  68  62 

35  49  50 


71   65 
48   42 


68   63   61 
43   49   48 


74  70 

47  52 

65  63 

46  45 

70  70 

44  (.7 


*5   67 
49   51 


68   70 
42   53 


72   68 
35   46 


72   63 
34   47 


li.   *l 


69   61 


40   44 


",    M 


66  74 

42  47 

70  75 

42  53 

70  76 

45  54 

70  77 

44  55 

64  69 

44  39 

70  72 
36  43 

62  70 

45  45 

65  70 

44  45 

71  75 
40  49 

66  75 

45  40 

61  74 
47  44 

63  76 
33  41 

63  72 

36  36 

65  64 

40  40 

68  70 

46  48 

65  69 

45  41 

62  75 

37  42 

64  74 

40  41 

75  76 

50  44 

55  76 

36  42 

64  70 

41  42 

63  72 

43  45 

63  75 

42  43 

65  70 
41  51 

74  75 

41  50 


63   80 
35   57 


77   BO 
37   52 


79   82 
44   55 


68   80 
33   48 


78   76 
36   35 


64   79 
29   52 


78   73 
37   43 


64   80 
33   53 


67   77 
31   56 


75  64 
40  43 

62  81 
29  54 

76  70 
29  29 

67  67 

29  30 

74  66 

36  40 

64  79 

35  47 

73  69 

30  37 

72  69 

32  33 

80  86 

46  46 

63  80 
27  51 

72  67 

32  32 

79  75 

40  42 

77  73 

35  40 

64  81 
27  51 

72  81 

36  48 


68   65   80 


68   75   73 
36   33   42 


73   72 
36   37 


74   71 
35   35 


67   70   71 
34   33   34 


53   66 
31   33 


82   70   55 


78  71  53 
49  34  34 

79  79  59 

41  41  41 

73  49  71 

38  32  31 

76  70  54 

47  36  35 

85  75  60 


74   64   75 


49   40   43 
78   60   70 


31   34   41 


78   63   77 
40   42   43 


40   61   75  •  <   >,   H 

39   39   4  1    1',   M        |0   (2 

»u*  ItAji 

-  rid 'i 


69  71 
38  38 

80  78 

46  48 

78  81 

50  51 

70  73 

35  34 

70  69 

37  29 

72  68 

33  32 

77  78 

43  43 

72  70 
37  35 

73  72 
42  33 

73  79 

36  34 

75  70 

40  38 

72  66 

35  31 

70  77 

37  31 

70  65 

38  30 


69  69 

39  40 

71  75 

40  32 

70  72 
34  33 

80  80 

46  40 

71  70 
34  30 

71  72 

39  33 

78  80 

45  41 

75  79 

38  39 

69  69 

30  31 

77  79 

39  40 


61 
39 


8   68 
2   32 


79   71 
47   56 


80   81 
53   60 


84   83 
57   56 


64   79   76 
34   39   40 


70   64   82 
34   34   49 


67   67   78 
28   30   45 

63   65   78 


68   77 
47   49 


78   75 
44   43 


66   77 
29   47 


77   78   83 


65   80 
39   43 


68   67 
31   32 


74   85 
39   30 


68   68   7 
30   30   4 


79 
43 


82   78 
55   57 


86   83 
57   59 


75   70   58 
45   46   16 


78   84   66 
52   53   29 


83   79   61 
56   51   23 


82  76 

48  53 

80  81 

39  42 

77  85 

52  54 


74   80 
44   44 


66   78   56 
48   51   21 


83   66 
54   31 


75   80 
48   57 


72   79 
47   50 


73   77 
45   48 


86   69 
35 


80   72 
50   44 


73   79 

47   49 


80   87   70 
49   50   32 


77   84   65 
46   46   29 


82   80   62 
54   40   18 


74   44 
50   32 


86   69 
30   36 


84  74  54 
52  51  28 

73  83  64 

50  58  22 

85  74  69 
50  41  31 

85  76  69 

49  51  31 


80   37 
44   30 


53   31  21 


71 

50 


55   60 
24   27 


44   27   28 


66   59   59 
47   30   32 


48   59   61 
28   23   26 


53   55   59 

29   17   18 


63   54   57 
30   25   23 


54   58   60 
33   23   20 


57   59 
19   21 


53   56   58 

30   24   26 


55   60 
28   27 


58   60 
17   17 


23   21   22 


65   55   58 

32   27   26 


54   62   55 
29   31   28 


65   51   56 
27   20   21 


60   51 
20   23 


33  24  23 

54  58  63 

29  16  18 

62  50  57 

24  20  20 

68  57  58 

32  26  25 


62   55 
34   22 


55   58 

20   16 


55   58   57 
36   24   25 


58 

33 

60 
26 

60 
26 

52 
33 

60 
26 

60 
28 

36 
24 

53 
18 

59 
18 

57 
33 

38 

27 

36 

27 

62 
46 

60 
23 

24 

36 

34 
27 

57 
2) 

61 

30 

53 

20 

37 
IS 

63 
32 

34 
25 

52 
25 

51   57   60 
29   21   24 


58 

20 

|l 

21 

53 
II 

34 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

It 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 

< 

PLAINS 

MAX 

MM 

82 
39 

74 
36 

70 
36 

78 
41 

61 
41 

70 
33 

73 
38 

72 

48 

62 

51 

66 
41 

75 
44 

77 
40 

70 
35 

78 
36 

79 
38 

81 
41 

77 
37 

59 
37 

75 
38 

79 
39 

79 
38 

72 
36 

73 
36 

78 

44 

80 
45 

83 
48 

65 

2a 

65 
35 

55 
26 

60 
20 

72.3 
38.2 

PLAINVIEW 

MAX 

MIN 

75 

to 

74 
39 

69 
40 

76 
43 

57 
38 

70 
39 

71 
39 

72 

40 

67 

46 

60 
44 

71 
49 

75 
43 

66 
40 

72 
39 

74 
37 

80 
50 

72 

37 

55 

38 

74 
42 

77 
36 

72 

40 

77 
33 

66 
35 

80 
49 

81 
51 

83 
49 

61 
29 

66 
31 

54 
28 

58 
28 

70.2 
39.7 

SE«IN0LE 

MAX 

MIN 

81 

42 

73 
38 

70 
38 

77 
38 

59 
45 

71 
36 

72 
42 

72 

48 

70 
52 

63 

39 

73 
41 

76 
43 

72 
36 

78 
37 

77 
37 

83 
45 

74 

38 

58 
38 

77 
39 

78 
43 

80 
42 

75 
43 

71 
43 

80 
48 

79 
50 

83 
52 

67 
33 

65 
32 

59 
25 

57 
24 

72.3 
40.2 

5II.UEP.T0N 

MAX 

MIN 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

73 

32 

73 

41 

72 
45 

63 
36 

67 
36 

73 
43 

74 
43 

63 
43 

63 
39 

56 
39 

74 
44 

60 
39 

67 
37 

64 
28 

80 
47 

72 

40 

47 

34 

68 
35 

69 
39 

68 
31 

64 
41 

65 
28 

78 
45 

81 
53 

74 

44 

59 
26 

54 
28 

55 
18 

60 
21 

66.8 
37.1 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

60 
32 

70 
36 

70 

40 

71 
35 

62 
35 

67 
35 

71 
41 

70 

40 

57 

40 

65 
36 

58 
39 

72 
36 

60 
36 

64 
28 

64 

30 

81 
41 

57 
33 

50 
34 

69 
33 

68 
32 

69 
31 

65 
27 

61 
28 

78 

42 

72 
45 

78 
46 

53 

19 

58 
19 

50 
16 

55 

17 

64.8 
33.4 

SUNRAY  *  SW 

MAX 

Mm 

73 
37 

71 
45 

71 
39 

68 
36 

68 
37 

72 

41 

70 
43 

68 
45 

65 
39 

63 

41 

74 
43 

72 
37 

67 
37 

67 
33 

80 
55 

77 
45 

54 
32 

70 
38 

70 
38 

68 
35 

64 
43 

65 
32 

78 
43 

76 
47 

77 
52 

75 
48 

58 
22 

55 

29 

55 
21 

59 
19 

68.3 
38.4 

TAHOKA 

MAX 

Mm 

82 
42 

72 
42 

68 
42 

76 
43 

60 
41 

70 
38 

71 
38 

68 
52 

69 
51 

61 
44 

70 
45 

75 
41 

69 
37 

76 
37 

72 
48 

85 
51 

74 

39 

59 
39 

79 
43 

80 
43 

80 
43 

74 
36 

70 
36 

83 
43 

79 
50 

86 
55 

69 
29 

65 
28 

58 
29 

60 
29 

72.0 
41.1 

TULIA 

MAX 

Mm 

71 

38 

73 
38 

69 

40 

75 
40 

60 
37 

70 
38 

72 
37 

69 
42 

63 
45 

62 
45 

72 

45 

75 

41 

65 

36 

73 
35 

68 
34 

78 
50 

72 

38 

54 
36 

73 
40 

75 
38 

76 
38 

65 
31 

66 
32 

80 
36 

75 
48 

81 
48 

60 
26 

64 

26 

52 
24 

59 
25 

68.9 
37.6 

VEGA 

•   #   • 

MAX 

Mm 

62 

35 

69 
35 

67 
41 

69 

37 

59 

37 

70 
39 

69 

39 

69 
39 

63 
41 

62 
41 

70 
41 

72 
38 

60 
38 

69 
32 

67 
34 

79 
49 

65 
33 

51 
33 

69 

37 

67 
33 

69 

34 

63 
28 

62 
28 

76 

44 

72 

44 

76 
47 

56 
22 

52 
22 

49 
23 

54 
24 

65.2 
35.6 

LOM  ROLLINS  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 

49 

71 
48 

68 
56 

69 
58 

72 

50 

73 
49 

75 
49 

66 
59 

61 
54 

70 
54 

74 
60 

71 
52 

80 
43 

77 
50 

84 
65 

78 
53 

64 

45 

80 
52 

79 
49 

80 
55 

76 
49 

71 
41 

85 
55 

84 
63 

90 
61 

86 
50 

68 
39 

61 
39 

63 
30 

66 
41 

74.0 
50.6 

ANSON 

MAX 

Mm 

81 
49 

76 
50 

73 
52 

68 
52 

72 
49 

74 
47 

72 
46 

68 
60 

64 
52 

69 

50 

74 
58 

72 
57 

79 
42 

77 
46 

81 
60 

77 
61 

71 

40 

79 
47 

78 
49 

78 
48 

75 
53 

69 
41 

84 
54 

S3 

62 

88 
52 

84 
63 

68 
37 

64 

45 

62 
30 

60 
38 

74,0 
49.7 

ASPERMONT 

MAX 

Mm 

75 
42 

76 

44 

75 
45 

74 
50 

70 
43 

73 
45 

70 
46 

65 
55 

62 
49 

69 
47 

73 
52 

71 

50 

75 
39 

72 
47 

83 
53 

77 
54 

69 

39 

77 
43 

78 
46 

73 
43 

72 
48 

66 

40 

47 

84 
56 

90 
57 

85 
64 

68 

35 

65 
43 

63 
30 

64 
33 

72.9 
46.2 

9ALLINGER  1  SU 

MAX 

Mm 

76 
42 

69 

44 

65 

50 

67 
54 

72 
47 

70 
42 

73 

44 

67 
59 

65 
49 

70 
48 

75 
55 

73 

44 

85 
40 

80 
45 

83 
55 

80 
60 

67 

40 

80 
47 

81 
50 

85 
52 

80 
50 

74 
39 

86 
46 

87 
58 

92 
50 

87 
61 

70 
33 

60 
48 

63 
26 

65 
25 

74.9 
46.8 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 

43 

72 

47 

73 
45 

64 
51 

70 
44 

70 
46 

63 
49 

65 
49 

57 
46 

66 
49 

69 
51 

65 

47 

64 
39 

63 
41 

85 
50 

70 
48 

49 

36 

70 
39 

74 
41 

54 
42 

63 

41 

66 
41 

86 
47 

78 
57 

87 
54 

71 
41 

66 
32 

57 
36 

63 
32 

59 

28 

67.9 
43.8 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

72 

35 

71 
35 

70 
43 

74 
46 

63 
35 

68 
35 

70 
38 

67 
46 

65 
43 

55 

44 

66 
47 

71 
41 

66 
33 

69 
31 

60 
42 

82 
50 

69 
34 

49 
35 

74 
34 

74 
36 

72 
37 

67 
30 

66 
31 

82 

45 

75 

51 

86 
52 

64 
24 

56 

25 

54 
22 

61 
20 

67.9 
37.3 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

79 
45 

66 

44 

60 
48 

64 
55 

68 
52 

71 
48 

70 
46 

64 
50 

61 

50 

70 
50 

69 
53 

70 
50 

77 
43 

74 
46 

80 
57 

76 
61 

68 

42 

74 
50 

76 
52 

80 
55 

78 
55 

70 
45 

81 
48 

82 

60 

86 
54 

84 
60 

69 
38 

62 
39 

59 
29 

63 
39 

71.7 
48.8 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

79 

44 

72 
45 

76 
49 

74 
52 

72 

44 

73 
42 

72 
47 

69 
58 

64 
53 

70 
46 

76 
53 

75 
44 

81 
41 

79 
46 

84 
56 

79 
52 

69 
43 

80 
48 

79 
48 

83 
48 

79 
43 

76 
40 

85 
40 

83 
55 

88 

51 

85 
55 

69 
35 

68 
46 

62 
28 

62 
27 

75.4 

46.0 

SICKENS 

MAX 

Mm 

76 
47 

74 

48 

70 
45 

75 
50 

69 
45 

70 
40 

71 

43 

72 
51 

63 

46 

56 
46 

76 

50 

75 

49 

66 
35 

75 
46 

64 
46 

72 

50 

75 

53 

78 
40 

79 
41 

75 
40 

78 
40 

75 
40 

66 
47 

84 
54 

85 
54 

76 
60 

78 
42 

67 
47 

59 
30 

60 
40 

72.0 
45.5 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

84 
47 

78 
48 

76 
50 

70 
52 

66 
56 

70 
45 

74 
50 

72 

53 

69 

47 

62 
45 

64 
47 

70 
49 

71 
42 

70 
42 

67 
53 

83 
54 

71 

38 

64 
36 

72 
42 

68 
44 

63 
45 

62 

41 

71 

44 

80 
45 

80 
55 

90 
56 

80 
39 

68 
38 

58 
31 

63 

29 

71.2 

<>5.4 

GAR 

MAX 

Mm 

7* 

45 

73 
43 

75 
45 

70 
50 

73 
45 

72 
42 

70 
42 

74 
52 

62 

50 

74 
44 

75 
53 

70 
50 

80 
43 

77 
44 

85 
55 

84 
53 

60 

39 

80 
48 

80 
46 

80 
50 

80 
46 

77 
40 

84 
58 

94 
56 

90 
59 

79 
53 

72 
35 

65 
44 

60 
33 

61 
36 

74.7 
46.6 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

91 
44 

76 
45 

73 
44 

76 

44 

71 
43 

73 
45 

75 
44 

73 
51 

65 

48 

57 
45 

67 

47 

72 
43 

69 

38 

71 
37 

67 
40 

85 
51 

74 

45 

60 

79 

75 
49 

71 

62 
48 

69 

50 

86 
52 

84 

89 

76 

65 

65 
33 

64 
30 

72.3 

44.2 

HASKELL 

MAX 

Mm 

81 

46 

76 
49 

76 
51 

73 
53 

66 
48 

72 

45 

73 
48 

72 
54 

65 
49 

57 
SO 

67 
51 

73 
50 

69 
40 

75 
44 

69 
54 

82 
54 

76 

44 

59 
42 

77 
44 

75 
45 

71 
45 

67 
41 

62 

44 

84 
52 

82 
58 

90 
60 

78 
35 

67 
36 

60 
30 

62 
31 

71.9 
46.4 

MCROS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

78 
45 

75 

48 

72 
44 

60 
53 

62 

50 

69 
45 

69 
46 

70 
47 

63 

50 

58 
49 

65 
50 

71 
51 

71 
43 

81 
45 

75 
49 

81 
61 

76 
42 

62 
42 

75 
45 

78 
57 

81 
45 

77 
43 

67 
44 

82 
47 

83 
59 

88 
54 

84 
39 

67 
39 

57 
33 

60 
35 

71.9 
46.7 

JAVTON 

MAX 

Mm 

81 
45 

75 
44 

73 
48 

77 
48 

63 
42 

72 
41 

74 
42 

70 
45 

63 

48 

55 
42 

69 
45 

75 
46 

69 
36 

77 
36 

64 
48 

88 
54 

75 

40 

57 
40 

78 
42 

79 
39 

74 
42 

72 
36 

66 
36 

87 

49 

83 

54 

89 
54 

75 

31 

67 
35 

59 
29 

63 
29 

72.3 
42.2 

KNOX  CITY 

MAX 

Mm 

77 
45 

75 

49 

75 

51 

66 
56 

73 
48 

73 
45 

73 
52 

66 
55 

63 
49 

67 
48 

72 
53 

70 
49 

75 
38 

68 

50 

84 
53 

76 
54 

67 

42 

78 
44 

76 
43 

72 

46 

65 
43 

65 
40 

71.6 
47.9 

LAKE  COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

76 

50 

70 
46 

78 
47 

78 
49 

59 
53 

72 
46 

73 
43 

73 
42 

66 
53 

70 
51 

78 
49 

70 
43 

79 
48 

80 
42 

83 
55 

73 

43 

63 

42 

77 
50 

81 
50 

76 
43 

82 

40 

70 
42 

85 
54 

89 
52 

75 
39 

70 
35 

57 
30 

62 
28 

73.8 
45.2 

LAKE  KEMP 

MAX 

Mm 

76 

48 

78 
54 

71 
53 

65 

57 

72 
58 

71 
58 

73 
57 

68 
46 

70 
54 

72 
52 

73 
42 

72 
54 

82 
55 

76 

57 

64 
41 

75 
44 

66 
45 

69 
45 

84 
49 

80 
62 

91 
58 

80 
64 

69 
38 

60 
41 

62 

32 

62 
33 

72.3 
49.9 

MATADOR 

MAX 

Mm 

74 
41 

70 
47 

76 
49 

69 
50 

71 
41 

66 
44 

70 
45 

72 

46 

62 
46 

68 
49 

75 
53 

66 
51 

77 
39 

70 
40 

82 
54 

78 
54 

64 
38 

75 
46 

84 

41 

73 
45 

66 
44 

67 
37 

85 
50 

79 

59 

88 
56 

71 
57 

68 
36 

62 
40 

63 
29 

64 
29 

71.8 
45.2 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

74 

46 

73 

76 
43 

69 
54 

69 
44 

72 
42 

69 
44 

68 
48 

56 
45 

67 
45 

70 
50 

68 
46 

68 
41 

64 
43 

84 
44 

73 
44 

61 
37 

75 
36 

73 
38 

67 
46 

64 
44 

68 
39 

84 
40 

82 

49 

88 

49 

82 
56 

60 
29 

58 

41 

62 
28 

60 
28 

70.1 
42.7 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

78 
46 

76 
48 

74 
49 

66 
55 

72 
52 

73 
50 

73 
53 

65 

55 

64 
49 

67 
48 

72 
52 

69 
47 

73 
38 

65 
51 

83 
53 

79 
53 

66 
42 

77 
41 

75 
44 

72 

47 

63 
42 

65 
42 

85 
46 

83 
57 

91 
50 

84 
60 

68 
35 

60 
40 

64 
28 

65 
28 

72.2 

46.7 

OADUCAM 

MAX 

Mm 

75 

46 

69 
45 

68 
46 

69 
46 

71 
47 

71 
48 

71 
46 

67 
46 

62 

46 

65 
47 

72 
52 

67 
50 

74 
40 

64 
44 

83 

55 

76 
56 

63 
40 

73 
42 

76 
46 

67 
45 

66 
44 

68 
42 

87 
47 

81 
58 

88 

55 

81 
47 

71 
37 

64 

41 

64 
33 

64 
29 

71.2 
*5.5 

POST 

MAX 

Mm 

81 

44 

74 
45 

70 
44 

76 
45 

60 
42 

71 
42 

72 
42 

70 
48 

64 
49 

61 
47 

70 
47 

76 
47 

68 
39 

76 
41 

70 
47 

86 

54 

75 

40 

58 
40 

77 
46 

80 
46 

81 
51 

77 
39 

70 
40 

84 

58 

80 
55 

87 
60 

70 
35 

68 
36 

57 
34 

60 
34 

72.3 
44.6 

:uanah  s  je 

MAX 

Mm 

74 
44 

74 
45 

74 
51 

73 
53 

64 

45 

70 
47 

72 
53 

70 
52 

67 
47 

60 
44 

65 

50 

68 
46 

67 
37 

66 
42 

63 
49 

80 
49 

70 
39 

50 
40 

67 
38 

70 

40 

61 

40 

61 
38 

66 
39 

81 
49 

79 

50 

88 
56 

76 

30 

6B 
38 

58 
26 

62 
23 

68.8 
43.3 

9CSC0E 

MAX 

Mm 

74 

43 

68 
46 

73 

48 

63 

51 

68 
41 

71 
44 

72 

47 

65 
57 

59 

50 

66 
48 

73 
57 

65 
48 

78 
39 

75 
42 

81 
57 

72 
51 

59 

39 

76 
46 

76 
46 

81 
53 

77 
47 

70 
40 

84 
50 

79 
54 

86 
58 

77 
59 

66 
34 

60 
42 

64 
25 

61 
32 

71.3 
46.5 

'CTAN 

MAX 

Mm 

74 
43 

71 
45 

74 
47 

68 
50 

69 
43 

72 

43 

68 
42 

68 
41 

68 
49 

68 
46 

73 
51 

68 
48 

75 
38 

68 
45 

81 
52 

74 
52 

62 
39 

77 
42 

77 
43 

75 
45 

74 
46 

69 
39 

85 
50 

80 
57 

87 
57 

77 
61 

67 
35 

63 
43 

66 
26 

62 
31 

72.0 
45.0 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

82 
42 

80 
42 

76 
46 

72 

50 

65 
55 

72 
51 

74 
53 

73 
55 

68 
49 

59 

44 

69 
48 

70 
50 

72 

37 

75 
37 

69 
53 

84 
52 

77 
41 

60 
40 

76 
39 

74 
40 

72 
37 

60 
39 

65 
44 

83 

50 

82 

50 

91 
54 

81 
31 

67 
31 

60 
24 

26 

72.7 
43.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    381     - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER    1965 


Station 

Day  oi  Month 

• 
a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
1 
< 

ShAMPCCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

SNYDER 

MAX 

Mm 

80 
AS 

72 

42 

69 
42 

72 
42 

60 
42 

70 
41 

71 
40 

72 

40 

65 
41 

58 
41 

67 
41 

75 
41 

67 
36 

78 
38 

74 
39 

82 
49 

72 
39 

58 
41 

78 
45 

77 
43 

80 
40 

79 
39 

67 
38 

85 
47 

80 
47 

87 
47 

75 
35 

68 
35 

56 
27 

60 
27 

71.9 
40,3 

TRUSCCTT 

MAX 

MM 

79 
45 

75 
46 

74 
49 

73 
50 

65 
44 

70 
51 

70 
53 

72 
53 

66 
49 

60 
47 

65 
50 

70 
49 

68 
38 

72 
38 

62 
52 

84 
53 

72 

41 

56 
40 

73 
41 

74 
44 

66 
44 

63 
42 

63 
43 

85 
49 

82 
52 

89 
53 

75 
34 

67 
34 

59 
28 

62 
28 

70.4 
44,7 

TLRKFY 

MAX 

Mm 

76 
62 

74 
45 

73 
45 

78 
52 

63 
37 

71 
39 

74 
40 

72 
45 

70 
45 

57 
42 

71 
51 

77 

50 

67 
36 

74 
36 

61 
45 

85 
55 

73 
38 

51 
39 

74 
38 

82 

40 

70 
42 

65 
35 

68 

38 

86 
55 

79 

50 

88 
62 

68 

26 

65 
34 

57 
25 

63 
25 

71.1 
41,7 

VERNON 

MAX 

Mm 

75 
A3 

75 

46 

72 
51 

72 
55 

72 
49 

73 
49 

74 
52 

68 
52 

63 
48 

64 
48 

69 
52 

72 

46 

67 
39 

69 
40 

82 

51 

77 
51 

67 
39 

68 
40 

77 
40 

71 
52 

63 
42 

68 
38 

82 
44 

80 
61 

85 
49 

86 
61 

67 

33 

66 
37 

63 
27 

61 
26 

71.6 
*3.4 

WELLINGTON 

MAX 

Mm 

73 
45 

73 

45 

74 
44 

74 
45 

65 
42 

69 
45 

70 
49 

65 
47 

66 
44 

55 

44 

64 
51 

68 
43 

65 
39 

64 
43 

63 

47 

84 
56 

70 
36 

51 
35 

71 
37 

69 
44 

55 

44 

63 
42 

68 
44 

84 
48 

77 
50 

86 
48 

72 
2e 

65 
32 

57 
30 

60 
28 

66.0 
42.5 

wICWITA  FALLS  KB  AP 

MAX 

Mm 

79 
43 

77 
45 

63 
51 

64 
56 

70 
57 

72 

50 

71 
49 

69 
51 

61 
47 

63 

40 

67 
52 

74 
47 

73 
39 

70 
53 

85 
55 

76 
48 

58 
37 

74 

43 

62 

40 

69 
43 

58 

40 

68 
38 

79 
39 

80 
50 

69 
45 

82 
39 

68 
31 

61 
34 

62 
27 

62 
26 

70,2 
43,8 

KlNTFRS  9  NNE 

II    *    11 

MAX 

Mm 

78 
40 

76 
41 

66 
42 

63 
52 

67 
47 

69 

41 

70 
42 

73 
46 

63 
52 

60 
41 

67 
45 

74 
57 

69 
38 

79 
38 

75 
45 

83 
54 

75 

44 

62 
42 

71 
48 

79 
50 

81 
41 

79 
38 

71 
41 

83 

47 

82 

48 

88 
48 

81 
33 

67 
32 

58 
27 

60 
25 

72.3 
42,8 

NOHTh  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

84 
42 

79 
42 

73 
44 

64 
53 

63 
51 

72 
46 

73 
49 

71 
52 

65 
51 

60 
51 

71 
50 

72 
51 

74 
39 

80 
40 

74 
49 

83 

61 

79 
39 

63 
40 

79 
43 

79 
48 

82 
48 

77 
40 

65 

41 

84 
51 

86 

58 

92 
59 

63 
34 

72 
39 

60 
28 

65 
29 

74.1 
45,6 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

80 
45 

76 
48 

64 

52 

62 

57 

66 
58 

72 

60 

70 
55 

67 
55 

65 
51 

62 

44 

65 
53 

72 
55 

74 
40 

73 
53 

84 
57 

77 
56 

65 
42 

77 
44 

67 

44 

71 
54 

63 
43 

69 
42 

80 
47 

80 
61 

90 
57 

83 
62 

6g 

36 

61 
39 

63 

31 

65 

31 

71.1 
♦9.1 

BARDkELL  DAM 

MAX 

Mm 

81 
44 

79 
50 

74 
55 

67 
58 

66 
62 

68 
62 

75 

54 

67 
58 

67 

47 

70 
52 

79 
56 

76 
58 

80 
59 

83 
45 

65 

46 

69 
51 

78 
57 

77 
48 

74 
41 

78 
51 

88 
55 

82 

34 

62 
33 

74.1 
51.1 

BELTPN  DAM 

MAX 

Mm 

79 
50 

77 

54 

65 
57 

69 

58 

66 
62 

71 
60 

75 
58 

72 
45 

67 
58 

67 
53 

66 
53 

68 
57 

81 
50 

76 
54 

79 
59 

82 

61 

84 
50 

66 
50 

72 
55 

78 
59 

77 
61 

78 
53 

74 
49 

76 
52 

85 
58 

80 
61 

B4 

50 

68 
51 

63 
44 

62 
38 

73.6 
54.0 

BENBRCOK  DAM 

MAX 

Mm 

80 
46 

79 

47 

70 
52 

62 
S3 

63 
57 

66 
54 

70 
53 

71 
54 

66 
56 

66 
49 

68 
50 

66 
56 

77 
52 

74 
50 

74 
52 

82 

62 

80 
47 

61 
43 

72 

48 

72 

54 

79 
56 

68 

49 

72 
47 

76 
52 

83 
54 

86 
61 

85 

37 

67 
39 

63 
34 

62 
34 

72.0 
49.9 

80NMAM 

MAX 

Mm 

80. IF 

MAX 

Mm 

82 
53 

73 
52 

66 
53 

60 

57 

65 
59 

67 
58 

63 
55 

65 
55 

66 
49 

70 
47 

63 

56 

73 
57 

73 
50 

74 
57 

82 
60 

77 

60 

67 
41 

75 
45 

63 
51 

71 
56 

65 

46 

70 
40 

76 
51 

79 
61 

88 
55 

83 
65 

6i 
39 

60 
38 

63 
35 

67 
35 

70.4 
51.2 

BCVO  3  SE 

MAX 

Mm 

81 
41 

80 
42 

74 
44 

61 
56 

64 
59 

67 
60 

69 

51 

71 
51 

62 
53 

69 
44 

71 
44 

65 

56 

76 

54 

75 
55 

77 

57 

83 
60 

80 
44 

61 

40 

74 
50 

65 

51 

78 
41 

65 
42 

74 
40 

76 

47 

83 
49 

88 
50 

87 

32 

66 
34 

64 
28 

62 
28 

72.3 

46.8 

BRECrENPIDGE 

MAX 

Mm 

79 

40 

73 
43 

61 
50 

61 
55 

69 
54 

70 
50 

74 
55 

65 

50 

57 
47 

70 
47 

69 
54 

72 
48 

78 
40 

72 
45 

82 
59 

72 
50 

63 
39 

78 
43 

76 
45 

75 
45 

72 
43 

61 
42 

80 
42 

83 

58 

90 
52 

84 
40 

6Q 
33 

60 
36 

63 
25 

65 
29 

71.4 
45.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

81 
45 

80 
46 

75 
49 

59 
55 

63 
59 

67 
60 

68 
53 

69 
52 

63 
52 

68 
44 

70 
45 

63 
55 

76 

49 

74 
54 

78 
57 

82 
60 

79 
43 

61 
41 

75 

50 

64 
52 

76 
43 

62 

41 

73 
42 

79 
49 

82 
51 

91 
51 

84 

34 

66 
34 

62 
31 

63 

30 

71.6 

47,6 

BRCliNhOOD 

MAX 

Mm 

78 
43 

78 
45 

63 
49 

61 
55 

62 
55 

67 
50 

68 
49 

74 
58 

66 
56 

62 
51 

70 
52 

67 

56 

74 
45 

75 

46 

72 
54 

82 

60 

80 
47 

62 

48 

76 
51 

76 
53 

79 
55 

77 
46 

67 
45 

77 
49 

83 
53 

84 
55 

66 
43 

39 
32 

59 
29 

71.6 

49,0 

CAMEPCN 

MAX 

Mm 

79 
40 

71 
49 

69 
55 

70 
61 

69 
59 

75 
58 

72 
53 

73 
56 

70 
57 

67 
48 

67 
52 

80 
58 

77 
48 

78 
58 

82 
56 

84 

61 

77 
47 

73 
47 

78 
56 

77 
61 

79 
63 

79 
49 

78 
47 

86 

61 

63 
59 

85 
64 

SO 

44 

80 
50 

61 
39 

69 
30 

73.6 
32.9 

den  rne 

MAX 

Mm 

80 
44 

69 
48 

60 
52 

63 

58 

69 
60 

72 

61 

69 
53 

62 
53 

64 
55 

68 
47 

66 
53 

80 
60 

73 
53 

73 
58 

82 

57 

80 
61 

68 

44 

71 
43 

77 
51 

79 
61 

72 

57 

72 
45 

75 
45 

86 
57 

84 
53 

86 
64 

70 
35 

62 

49 

63 
32 

66 
30 

72.1 
31.3 

CCR8ICANA 

MAX 

Mm 

80 
45 

80 
45 

77 
54 

70 
55 

67 
62 

70 
62 

77 
55 

75 
54 

70 
56 

69 

50 

66 
51 

73 

54 

80 
56 

78 
58 

76 
60 

80 
62 

85 
45 

65 
45 

68 
49 

78 
58 

76 
59 

79 
50 

75 
46 

77 
48 

89 
56 

62 
56 

14 

41 

70 
41 

63 
39 

62 
33 

74.7 
51.6 

OAllAS  >B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
49 

71 
55 

63 
58 

65 
62 

65 
62 

68 
57 

72 

57 

64 
56 

66 
54 

63 
49 

67 
56 

77 
62 

71 
58 

78 
60 

82 
61 

78 
56 

62 

44 

69 

49 

68 
54 

76 
62 

65 
52 

72 
46 

76 
49 

84 
58 

65 
55 

86 
52 

66 

40 

62 

46 

61 
33 

62 

37 

70,6 
53.0 

•  Oam 

MAX 

Mm 

81 

50 

77 
48 

72 
55 

62 

58 

65 
60 

68 

60 

72 
55 

72 
52 

66 
52 

68 
49 

65 
52 

73 
61 

70 
81 

74 
57 

78 
59 

78 
62 

74 
41 

67 
41 

69 

45 

72 
59 

72 

50 

73 
48 

74 
43 

78 

60 

85 
47 

84 
67 

H 
35 

65 

45 

61 
35 

61 
32 

71.7 
51.0 

?  SE 

MAX 

Mm 

84 
48 

76 
48 

69 

54 

64 
55 

65 
60 

68 
59 

73 
53 

72 
52 

68 

51 

67 

45 

64 

48 

77 
59 

75 
52 

75 
54 

81 
58 

80 
61 

73 
43 

70 
49 

69 

50 

75 
56 

75 
47 

73 

46 

75 
44 

82 

61 

87 
53 

85 

50 

75 

64 
45 

61 
34 

64 
33 

72.9 
50.2 

OtrtllN 

MAX 

Mm 

80 

44 

77 
45 

67 

*» 

58 
54 

60 
57 

60 
54 

73 

52 

72 
57 

60 
53 

55 

50 

69 
51 

64 
5» 

77 
50 

76 
51 

73 

60 

81 
61 

80 
43 

61 
44 

75 

51 

79 
36 

80 
51 

73 
42 

72 
43 

76 
51 

84 
55 

86 
62 

•J 

36 

68 
36 

69 
32 

62 
32 

71,6 
49.2 

■»•  ANO 

MAX 

Mm 

79 

40 

77 
40 

69 

4/ 

59 
50 

60 
56 

66 

50 

72 
53 

72 
55 

64 
51 

55 

50 

63 

50 

61 
53 

71 
42 

80 
55 

78 
41 

65 
42 

73 
45 

78 
49 

82 

46 

74 
41 

72 

44 

76 
47 

82 
52 

85 
63 

|| 

31 

66 
4} 

62 
23 

64 
28 

71.  » 
43.9 

MAX 

Mm 

77 
49 

71 

49 

61 
41 

61 
57 

68 
51 

76 
54 

73 
55 

67 
56 

64 
56 

65 
45 

70 
55 

74 
59 

72 
58 

80 
59 

61 
60 

66 
64 

70 
45 

76 
47 

78 
59 

80 
57 

73 
38 

72 
48 

75 
53 

83 
59 

86 
62 

84 
63 

74 
39 

70 
51 

61 

32 

66 
38 

73.3 
33.1 

Mmii 

MAX 

Mm 

•  0 

4T 

75 
54 

61 

55 

64 
61 

66 
62 

68 
61 

72 
57 

69 
51 

66 
56 

64 
48 

69 
53 

77 
60 

74 
57 

75 
59 

79 
56 

77 
62 

72 
44 

68 
45 

71 
50 

77 
61 

71 
60 

73 

47 

76 
44 

79 
62 

82 
53 

82 
68 

75 
36 

61 

49 

60 

33 

64 
31 

71.9 
32.9 

.8  M6P0PT 

MAX 

Mm 

•  0 
48 

7> 
52 

14 
57 

61 

41 

68 

61 

70 
»S 

74 
56 

66 
56 

61 
55 

67 
69 

68 
56 

78 
62 

71 
57 

78 
59 

83 
60 

80 
59 

64 

47 

71 
4fl 

70 
53 

79 
62 

67 
54 

73 
46 

77 
46 

87 
57 

88 
34 

88 
53 

68 

40 

64 
48 

63 
36 

66 
34 

72.1 

•■:■    I             ■<    »L^ 

MAX 

Mm 

II 

3? 

•  0 
51 

n 

56 

6} 

57 

64 
62 

67 
10 

68 
55 

71 
56 

61 
55 

67 
49 

70 
50 

68 
57 

78 
56 

75 
56 

75 
56 

8) 
65 

79 

44 

61 
45 

72 
32 

68 
54 

SO 
55 

67 
41 

73 
50 

77 
53 

85 

56 

68 
62 

|| 

41 

67 

44 

62 
39 

63 
37 

72.» 

32.3 

ttUI 

MAI 

mm 

•  1 
45 

79 
45 

75 
4* 

60 
5ft 

65 
59 

65 

10 

66 
50 

70 
51 

65 

51 

67 

45 

67 
45 

63 
56 

76 
49 

70 
54 

71 
51 

•  1 
58 

77 
42 

59 
39 

68 

48 

64 
51 

71 
46 

59 
41 

71 
40 

74 
41 

78 
46 

84 
46 

84 
32 

64 
33 

60 
29 

61 
29 

69.9 
46.6 

MAX 

Mm 

MOaMfOUft 

MAT 

Mm 

7a 

4  1 

51 

50 

71 
10 

51 

7« 
54 

72 
51 

70 
51 

70 
56 

47 
41 

64 
54 

•  2 

41 

80 
50 

77 
62 

82 
59 

86 

60 

81 
50 

7J 

50 

79 
58 

77 
61 

82 

69 

77 
51 

77 
48 

88 

62 

15 

60 

84 
66 

79 
43 

66 
51 

62 

41 

68 
33 

73.» 
3I.« 

hoi 

M 

49 

44 
57 

49 

40 

74 
60 

51 

6* 
52 

11 

51 

41 

41 

66 

55 

80 
57 

75 
41 

74 
49 

64 
56 

82 
54 

68 

45 

75 
41 

60 
46 

64 
54 

10 
85 

72 
42 

79 
41 

81 
61 

90 

50 

68 
64 

l  l 
\  l 

66 

46 

63 
29 

67 
26 

74.1 

49.1 

MB> 

78 

41 

M 

41 

55 

58 

71 

72 

50 

66 
57 

64 
51 

41 
44 

68 

16 

75 
54 

45 

74 
54 

10 
59 

80 
59 

71 
45 

76 

49 

76 
56 

79 
59 

74 
87 

70 
45 

75 
54 

61 

37 

85 

57 

84 
38 

'l 

62 

50 

63 
36 

63 
14 

72.0 
111* 

'.••»»« 

MM 

4| 

II 

41 

57 
4' 

41 

61 

54 

74 
54 

74 

5/ 

66 

51 

66 

44 

69 
51 

64 
30 

1 1 

4  1 

71 

4H 

70 
54 

64 
54 

78 

4/ 

66 
41 

79 

47 

75 

47 

75 

65 

40 

41 

80 
51 

65 
62 

92 
33 

|| 

1  i 

69 
14 

62 
26 

7,4 

26 

71.0 
43.1 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

0 

a 

» 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

11 
42 

73 

41 

63 

53 

64 
57 

68 

60 

76 
61 

75 
53 

71 
54 

63 
53 

69 
48 

66 
56 

79 
56 

77 
52 

76 
52 

83 
58 

79 
64 

72 
48 

76 
43 

78 
51 

63 
59 

72 
55 

76 
47 

87 

62 

89 
52 

88 
64 

75 

35 

67 
48 

64 
31 

63 
33 

74.3 
51.3 

GRAPEVINE  0AM 

MAX 

MIN 

80 

50 

80 
52 

72 
5". 

63 

57 

65 
61 

66 

61 

67 
54 

73 
55 

67 
53 

67 
48 

66 
51 

65 
57 

79 
56 

71 
58 

76 
57 

81 
63 

80 
45 

62 

45 

70 
50 

69 
54 

77 
50 

66 
46 

71 
47 

76 
51 

83 
53 

88 
58 

86 
39 

68 
44 

62 
36 

61 
35 

71.9 
51.3 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

MB) 

SI 
42 

80 
42 

74 

48 

64 

54 

65 

56 

64 

57 

69 

54 

72 
48 

65 

50 

70 
48 

64 
50 

69 
54 

77 
55 

70 
55 

75 
58 

78 

60 

79 

41 

69 
41 

65 

44 

67 
51 

76 
56 

64 

45 

75 
42 

75 

45 

82 
45 

84 
45 

K2 
33 

66 
33 

63 
31 

61 
30 

71.5 
47.2 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

80 
45 

79 
52 

72 
55 

72 
58 

64 
64 

70 

62 

77 
56 

72 
56 

74 
57 

72 
52 

70 
51 

71 
56 

75 
52 

79 
54 

78 
54 

81 
64 

82 
48 

70 
48 

70 
52 

79 
62 

76 
64 

82 
51 

74 
49 

78 
49 

88 
59 

82 
52 

85 
4  6 

70 
51 

63 

39 

63 
35 

75.0 
53.1 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

80 
43 

76 
43 

62 
48 

60 
55 

62 
58 

75 
57 

76 
53 

72 
58 

62 
54 

60 
48 

69 
49 

65 
56 

79 
46 

79 
48 

75 
49 

83 
60 

81 
46 

62 

46 

75 
51 

80 
53 

82 
54 

73 
47 

72 
47 

77 

49 

85 
53 

87 
54 

90 
37 

69 
46 

59 
34 

63 
35 

73.0 
49.2 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

82 
49 

82 

48 

77 

50 

62 
54 

63 
58 

65 
58 

71 
53 

69 
53 

67 

50 

65 
43 

67 
44 

63 
52 

63 
44 

74 
45 

71 
47 

83 
57 

76 
40 

61 

40 

79 

41 

65 
50 

75 
44 

60 
37 

72 
37 

80 
46 

80 
49 

91 
52 

84 

35 

67 
36 

61 

30 

62 

30 

71.2 
45.7 

HICO 

MAX 

Mm 

78 
43 

73 
46 

59 

53 

63 

56 

67 
59 

76 
58 

75 
55 

70 
52 

59 
48 

70 
49 

74 
51 

78 
57 

75 
50 

74 
51 

82 

60 

80 
63 

72 
45 

76 
45 

80 
52 

82 
58 

80 
57 

74 
47 

77 
45 

85 

58 

86 
54 

88 

61 

75 
32 

63 
51 

63 
34 

67 
32 

74,0 
50.7 

HILLSBORO 

MAX 

Mm 

80 

46 

79 
50 

71 

5". 

65 
58 

66 
63 

67 
62 

71 
58 

70 
60 

64 
58 

63 

45 

64 
45 

69 
56 

79 
57 

75 
56 

75 

56 

82 
63 

63 
44 

64 
44 

71 
52 

78 
56 

76 
60 

76 
46 

75 
46 

76 
56 

87 

60 

79 
62 

85 
36 

68 
36 

62 

34 

63 
32 

72.8 
51.8 

JACKSBORO 

MAX 

Mm 

80 
47 

76 
48 

68 
52 

61 
56 

63 
58 

69 

58 

74 
53 

75 
53 

68 

51 

68 
44 

67 
54 

72 
56 

76 
46 

74 
51 

82 

60 

81 

61 

72 
41 

76 
45 

74 
50 

73 
52 

70 
41 

69 

40 

79 
49 

81 
61 

89 
58 

87 
63 

73 
36 

66 
41 

61 
33 

66 
32 

73.0 
49.7 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

81 
44 

82 
50 

74 
44 

67 
56 

66 
61 

67 

60 

71 
59 

76 
55 

67 

55 

65 
52 

71 
54 

72 
58 

80 
57 

72 
59 

76 

57 

79 
62 

79 

44 

66 
43 

67 

49 

72 

56 

80 
62 

75 
45 

76 
45 

78 

47 

85 

54 

83 
55 

84 

39 

69 
39 

63 
35 

64 
35 

73.6 
51.0 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

76 

44 

77 
*9 

64 

55 

67 
58 

70 
58 

70 

53 

70 
50 

70 
55 

67 
55 

67 
46 

66 
47 

81 
56 

81 
47 

77 
55 

82 
55 

82 
58 

75 
48 

79 
46 

79 
14 

79 
56 

78 
59 

75 
47 

78 
44 

85 
56 

85 
52 

86 
62 

85 

45 

66 
*9 

62 

40 

64 
34 

74,8 
51.1 

lavon  dam 

MAX 

Mm 

80 
51 

80 
50 

74 

54 

64 
58 

66 
61 

65 

60 

69 
53 

70 
56 

66 
53 

68 

50 

65 
54 

69 

57 

77 
59 

72 
59 

77 

58 

80 
59 

76 

46 

63 

44 

67 
49 

69 
52 

77 
55 

65 
49 

72 

47 

76 

48 

84 

50 

86 
51 

84 

38 

68 
39 

63 
37 

62 
36 

71.8 
51.1 

MARLIN 

MAX 

Mm 

80 
44 

69 
50 

70 

58 

69 
64 

70 
63 

77 

60 

73 
54 

70 
57 

69 

59 

67 
54 

64 
54 

80 
59 

76 
48 

77 
62 

It 

59 

86 
66 

76 
48 

72 

48 

79 
56 

77 
63 

79 
62 

77 
SO 

78 
46 

8? 
62 

82 
59 

83 
59 

84 
50 

82 
50 

65 
39 

69 
32 

75.6 
54,6 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

75 
45 

77 
45 

70 

49 

68 
57 

70 
59 

71 

59 

75 
53 

75 
53 

60 
58 

62 

48 

63 
48 

75 
52 

82 
47 

77 

49 

75 

58 

82 
62 

83 

46 

70 
45 

72 
52 

60 
54 

78 
57 

75 
48 

75 
48 

75 

50 

85 
59 

80 
60 

75 
41 

69 

41 

62 
36 

62 
34 

73,3 

50,4 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

81 
48 

72 
61 

65 
57 

64 
57 

63 
61 

68 
59 

72 
56 

65 
51 

69 
52 

65 
52 

66 
53 

78 

60 

71 
56 

78 
59 

81 

57 

80 
61 

68 
42 

66 
44 

66 
49 

75 
59 

70 
53 

75 
45 

76 
45 

83 
60 

86 
49 

85 
66 

72 
37 

62 

47 

62 

34 

62 
35 

71.5 
52.2 

MEXIA 

MAX 

Mm 

79 
51 

78 
51 

72 

52 

68 
55 

66 
57 

68 

63 

72 
54 

69 
56 

72 

58 

69 
52 

68 

51 

71 
55 

78 
57 

75 
57 

76 

60 

79 
64 

74 
47 

67 

45 

69 
52 

76 
52 

76 
62 

78 
51 

77 
51 

85 
60 

89 
58 

83 
45 

69 
45 

63 
35 

60 
36 

67 
37 

73.2 
52.3 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

78 
47 

69 

48 

60 
54 

63 

58 

68 
60 

74 
56 

70 
55 

63 

54 

64 
49 

68 
46 

65 
55 

74 
54 

75 
50 

75 
52 

83 

57 

81 
55 

63 

44 

76 
43 

74 
52 

77 
54 

69 
47 

68 
44 

79 
49 

86 
58 

91 
54 

87 
51 

70 
38 

63 
45 

63 
33 

65 
31 

72.0 
49.8 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

Mm 

80 

44 

80 
50 

75 
55 

69 
58 

66 

61 

69 
61 

74 
62 

73 
54 

67 
57 

67 
48 

65 
52 

72 
54 

78 
53 

76 
55 

76 

58 

81 
64 

84 
45 

65 
46 

71 
52 

77 
59 

77 
64 

76 
50 

79 
44 

78 
51 

86 
55 

79 
60 

83 

39 

67 
41 

67 
35 

62 
32 

74,0 
52.0 

OLNEY 

MAX 

Mm 

79 
46 

74 
47 

61 
52 

61 
55 

67 

57 

58 

72 
55 

66 
54 

67 
49 

64 
44 

66 
53 

51 

73 
43 

83 
57 

76 
55 

59 
41 

78 
45 

72 
45 

72 
41 

65 
41 

80 
46 

80 
58 

90 
54 

82 
59 

68 
34 

61 
40 

62 

31 

66 
33 

70.9 
48.0 

PARIS 

MAX 

Mm 

81 
49 

77 
48 

74 
49 

63 

49 

65 
59 

65 
59 

70 
58 

73 
50 

69 

53 

70 
50 

65 
51 

68 
52 

72 

53 

69 
56 

71 
55 

76 
62 

76 
42 

61 
42 

59 
43 

72 
43 

78 
57 

65 

43 

74 
44 

76 
54 

80 
47 

86 
60 

84 

36 

66 

40 

63 
32 

62 
31 

71.1 
48.9 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

80 
48 

80 

48 

75 
53 

61 
56 

64 
60 

66 
60 

66 
55 

72 
55 

65 
51 

67 
48 

67 
53 

64 
56 

75 
51 

70 
55 

74 

60 

80 
61 

79 
43 

58 

42 

67 

49 

65 
52 

72 
48 

59 

44 

72 
43 

75 

50 

81 
50 

85 
55 

85 

36 

65 
37 

62 

33 

61 
32 

70.4 
49.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

79 
44 

77 
47 

65 
49 

59 
55 

61 
57 

68 
54 

78 
56 

72 

57 

62 
5* 

58 
52 

70 
51 

67 

54 

76 
49 

78 
52 

73 
56 

83 
61 

80 
46 

63 

46 

77 
52 

79 
55 

81 
57 

78 
46 

70 
47 

77 

51 

85 
55 

88 

58 

H5 
36 

68 

45 

60 
35 

62 
34 

72,7 
50.4 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

77 
49 

71 

49 

62 

53 

60 
55 

68 
53 

70 

46 

72 

51 

68 
52 

61 
51 

68 
50 

70 
53 

69 
56 

78 
42 

76 
47 

80 
61 

74 
61 

64 
39 

76 
45 

79 
50 

83 
52 

75 
52 

70 
44 

79 
52 

82 
62 

83 
58 

80 
62 

68 
41 

63 
46 

61 
33 

64 
40 

71.7 
50.2 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

81 
41 

78 
53 

70 

52 

65 
59 

66 

61 

68 
60 

69 
61 

71 
53 

70 

54 

65 
53 

71 
54 

79 
59 

76 

60 

76 
60 

78 
58 

78 
64 

76 
43 

70 
42 

71 
45 

79 

58 

75 
58 

76 
43 

77 
49 

85 
61 

85 
50 

63 
61 

77 
37 

65 
46 

65 
35 

62 
36 

73.6 
52.2 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

78 
46 

76 
49 

69 
49 

58 
54 

59 
56 

67 
56 

73 
57 

70 
57 

63 
53 

54 

50 

68 
50 

66 
55 

70 
45 

77 
49 

75 

50 

80 
61 

76 
43 

61 
43 

75 
49 

79 
51 

82 
52 

72 
42 

68 
44 

77 

53 

88 
59 

64 

87 
39 

60 
30 

63 
30 

65 
39 

71.3 
48.7 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

72 
46 

78 
45 

63 
48 

53 

50 

63 
49 

62 
*9 

65 
48 

70 
48 

64 
50 

65 
51 

65 

50 

64 
52 

68 
44 

70 
42 

66 
55 

75 
55 

71 

48 

70 
43 

70 
48 

72 

49 

76 

50 

70 
44 

70 
43 

71 
47 

72 
54 

61 
52 

SO 

50 

78 
36 

60 
41 

55 

28 

68.6 
47.2 

ROSEBUD 

MAX 

Mm 

79 

76 

67 

68 

72 

78 

76 

73 

70 

67 

66 

80 

81 

79 

86 

89 

83 

81 

78 

77 

79 

76 

77 

87 

85 

87 

76 

78 

64 

69 

76,9 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

81 
45 

80 

50 

74 
55 

61 
54 

63 

60 

65 
59 

68 
52 

71 
50 

65 
50 

69 

47 

68 
53 

65 

56 

75 
52 

70 
55 

75 
59 

79 
61 

78 

41 

59 

41 

68 

47 

69 

50 

72 

48 

61 
42 

73 
41 

74 
49 

79 
46 

85 
53 

85 
34 

66 
38 

60 
30 

62 

34 

70.7 
48.4 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

81 
43 

80 
43 

73 

44 

59 
54 

62 
57 

66 

51 

69 
49 

70 
50 

61 
53 

67 
43 

68 
44 

64 
55 

75 
49 

76 
55 

81 
62 

78 

39 

61 
40 

73 

44 

65 

50 

61 

45 

66 
44 

71 
40 

79 
53 

83 
53 

89 
54 

86 
32 

67 
33 

62 
27 

62 
27 

71.6 
46,0 

STEPHENVILLE  6  SW 

MAX 

Mm 

79 
50 

78 
51 

67 

51 

67 
53 

59 
56 

64 
56 

72 
55 

72 

56 

59 
53 

54 
49 

69 
50 

64 
53 

64 
50 

72 
52 

74 

56 

79 
62 

78 
43 

60 
43 

74 
55 

79 
55 

79 
56 

72 

46 

71 
49 

76 
52 

83 
58 

86 
59 

84 

37 

66 
40 

59 
35 

61 
36 

70,7 
50,6 

STILLHOUSE  HOLLO*  DAM 

MAX 

Mm 

80 

43 

78 
49 

66 
53 

64 
57 

66 

60 

73 

57 

75 
53 

75 
52 

67 

57 

68 
49 

64 
51 

65 
51 

82 
49 

76 
54 

77 

54 

64 
62 

64 
49 

61 
46 

74 
55 

76 
55 

77 
58 

80 
48 

74 
48 

77 
52 

87 
61 

88 
59 

86 
56 

67 
47 

68 

41 

62 
35 

74,0 

52.0 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

81 

47 

80 
47 

65 
53 

68 
58 

67 
61 

68 
57 

75 
54 

72 
56 

68 

57 

70 
50 

66 
51 

64 
56 

81 
50 

79 
52 

78 
60 

82 
65 

63 
49 

66 
49 

72 
56 

79 
61 

77 
64 

80 
52 

75 
49 

78 
50 

87 
62 

82 
65 

84 

45 

72 
46 

70 
41 

63 
34 

74,5 
53.2 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

79 
49 

77 
50 

64 

55 

65 
58 

63 
61 

70 
61 

78 
59 

72 
58 

64 
58 

66 

51 

61 
52 

61 
52 

79 
50 

75 
52 

74 

61 

82 
62 

84 
50 

65 
*9 

70 
55 

76 
59 

76 
60 

77 
50 

72 
51 

74 

56 

87 
63 

79 
63 

83 
49 

68 
50 

62 
44 

61 
39 

72.1 
54.2 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

80 
46 

78 
48 

75 

49 

63 
54 

63 
56 

72 

50 

73 
54 

70 
53 

67 

50 

58 

47 

67 
51 

69 
53 

69 
41 

73 
45 

75 

47 

85 
56 

76 
42 

65 

43 

78 
43 

76 
46 

72 
45 

63 
39 

61 
43 

82 
51 

65 
58 

91 
62 

81 

39 

68 
42 

61 
30 

63 
31 

72.0 
47.1 

■ACO  DAM 

MAX 

Mm 

80 
47 

77 
49 

70 

52 

69 
51 

66 
60 

70 
61 

77 
55 

72 
58 

65 
58 

65 
49 

62 

50 

69 
56 

78 
50 

75 
55 

74 
62 

81 
63 

84 
46 

65 
46 

72 
53 

79 
56 

76 
58 

76 
48 

75 
46 

76 
53 

87 
53 

79 
61 

86 
44 

69 
46 

62 

39 

64 
39 

73.3 
52.2 

WACO  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
45 

70 
50 

67 
57 

67 
64 

70 
62 

75 

60 

72 
56 

64 
59 

65 
52 

61 
50 

69 
55 

79 
54 

75 
50 

75 
60 

83 

60 

84 
56 

67 
47 

72 
48 

76 
56 

77 
64 

77 
54 

75 
49 

76 
49 

87 
61 

80 
59 

87 
55 

68 
44 

62 

50 

64 
37 

67 
35 

73.0 
53.3 

KAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

79 

49 

75 

50 

70 

53 

65 
59 

69 
58 

72 
61 

72 
54 

68 

54 

67 

55 

65 
48 

69 
51 

80 
59 

75 
57 

76 
58 

81 

59 

61 
61 

73 
44 

74 
46 

73 
53 

79 
61 

78 
47 

78 
47 

77 
45 

86 
60 

64 
54 

64 
66 

77 
39 

70 
52 

62 
36 

67 
34 

74.2 
52.3 

WE»THERFORD 

MAX 

Mm 

80 
47 

78 
47 

72 

49 

59 
54 

61 
58 

66 

60 

69 
53 

71 
53 

61 
53 

62 
45 

65 
46 

63 
55 

74 
52 

73 
50 

77 

50 

81 
59 

78 
43 

61 
41 

74 
47 

76 
50 

81 
52 

69 
46 

71 
45 

77 
53 

83 
56 

87 
59 

85 

36 

67 
36 

61 
33 

61 
32 

71.5 
48.7 

WHITNEY  DAM 

MAX 

Mm 

78 
49 

69 
53 

65 

58 

65 

61 

69 
62 

70 

55 

79 

54 

73 
57 

62 

49 

64 
51 

69 
56 

80 
53 

74 
52 

75 
59 

73 

60 

82 
49 

65 

48 

71 
52 

80 
58 

76 
57 

77 
52 

74 
45 

76 
48 

78 

48 

88 
50 

86 
44 

67 
45 

62 
36 

63 
34 

67 
38 

73.3 
51.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    383    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEJAS 
NOVEMBER    1965 


Day  of  Month 


8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


EAST  TEXAS 


04 


ANDERSON 

ATMENS 

BON  »IER  2  E 

CARTwAGE 

CENTFR 

CENTERVILLE 

CLARKSUILLE  2  E 

CCLC5PRING  5  SS* 

COLLEGE  STATION  FAA  AF 

CCNROE 

CROCKETT 

DAINC-ERFIELD  9  S 

OlALVILLE  2  W 

El'CRy  3  ESE 

EVAOALE 

fairfiElO 

franklin 

FRANKSTCN  2  S» 
5lL»FR  2  . 
GLAOF.ATEB 

m£mpsteaD 

'SON 

•  ILLI 

-ILL  6UABD  SI 
JACKSONVILLE 
,ASPrs  5  |H 

Kio»»vn  li  ''.<■   iuvici 

Llv|H«iTO«  2  MM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MO) 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

min 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MM 

Mm 


78 

5e 


78 

40 


80  73 

39  45 

80  72 

44  53 

80  69 

«  53 

77  7* 
47  50 

80  74 
43  52 

66  72 

54  60 

81  72 

45  56 

79  71 
45  54 

75  76 

54  57 

70  71 

53  58 

80  ^2 
49  50 

78  77 
45  57 


78  77 

49  54 

81  74 

48  56 

80  73 
42  45 

79  74 
44  50 

79  '0 

44  55 

81  75 

45  50 

80  70 
52  57 

82  74 

50  50 

75  75 
55  56 

82  77 

47  55 

76  75 
45  51 

75  80 

50  58 

8/  'ft 

It  47 

41  t| 

79  70 

45  55 

',  ". 

55  59 


•  I   '6 

41    47 


•  I   '5 


48   M 


78 

78 

76 

58 

65 

58 

72 

76 

75 

62 

60 

56 

76   66   67 
54   61   59 


75   65 
57   63 


73   71   77 
66   59   59 


70   68   69 
61   62   62 

70   68   68 


73   78   77 
55   49   53 


72   77   75 
59   52   55 


75   72 
52   53 


74   75   70 
57   60   57 


79   78 
58   59 


74   72   75 


75   75   70 
60   52   60 


70   75 
58   58 


75 

48 


73   6 
50   5 


75 
10 

PI 

•-4 


68  64 

57  45 

62  68 

52  50 

70  69 
54  52 

69  70 

51  57 

71  74 

58  53 

65  70 

54  56 

71  76 

56  54 

70  63 

57  53 

65  73 

58  50 

65  73 

56  62 

63  62 

52  50 

74  72 

57  50 

69  71 

53  51 

70  72 
50  51 

72  72 

55  48 

65  63 

56  48 

66  63 

58  50 

69  70 

53  53 

68  62 

57  50 

68  68 

58  54 

69  70 

59  52 

78  77 

60  62 

74  74 

57  48 

72  72 

48  56 

74  73 

57  51 

72  76 

59  50 

67  62 

57  49 

69  6) 

58  52 

71  73 
55  53 

61  69 

59  54 

65  62 

57  46 

6*  69 


75  73 

52  54 

70  73 

58  59 

78  79 

55  56 

75  70 

56  55 

78  72 

55  57 

76  78 
55  61 

82  73 

55  56 

75  76 

57  57 

72  73 

58  62 

74  75 

58  58 

76  76 
52  50 

77  78 
57  63 


77   76   79 
57   60   69 


78  78 

54  58 

78  78 

54  59 

77  68 

56  58 

76  69 
50  52 

77  77 
52  52 

74  73 

56  57 


56   58   64 


73   70 
54   62 


8  1  80 

60  63 

77  79 

58  59 

76  74 

57  62 

79  78 

88  61 

76  7  3 

58  56 

77  77 
83  53 

75  75 
56  57 

77  80 

59  59 

76  79 
56  58 

74  »,ft 

82  56 

89  58 


79   74   72 
65   53   49 


63   43   35 


77   79   63 
59   42   38 

73 


84   75 
66   49 


80   80 
65   52 


79   83 
55   45 


64  32  45 

83  71  68 

65  48  43 

81  76  72 


80   81 


78 

SO 

61 

65 

76 

79 

56   64   63 


68   80 
58   64 


80   80 
63   67 


73   81 
48   61 


78   82 
58   61 


80   82 
59   60 


70  77  80 

48  61  64 

70  80  80 

52  62  65 

73  79  79 

58  62  65 

70  72  72 

46  40  42 

70  81  82 
45  60  64 

77  79  80 

57  63  64 

71  78  75 

53  56  54 


76   81 
51   64 


66   80 
56   63 


69   76 
54   56 


77   80 
65   66 


76   80 
62   62 


75   78 
59   59 


79   79 
54   59 


83   84 

60   61 


79   81 

58   64 


72   81 
56   62 


74   80 
62   65 


82   80 
64   63 


79   80 
65   67 


70   82 
54   59 


".   8  1 
50   62 


85 

84 

86 

80 

72 

63 

66 

63 

66 

69 

46 

52 

46 

35 

88 

83 

87 

81 

65 

66 

h'l 

61 

57 

67 

42 

52 

40 

35 

80   78 
49   38 


79   76 
53   44 


79   77 
53   44 


66   73 
43   42 


81   78 
53   46 


76   77 
53   53 


83   78 
50   42 


78   75 
53   46 


79   80 
50   44 


74   75 
52   43 


70   75 
45   44 


82   76 
59   43 


75   75 
49   46 


76   75 
50   45 


60   76 
51   40 


60   75 
44   38 


80   74 
48   41 


82   76 
50   50 


60   78 
50   50 


80   76 
54   53 


81   77 
55   47 


77   79 
61   60 


82   77 
55   40 


74   76 
48   37 


79   78 
57   43 


81   77 
51   42 


81   77 

47   40 


79   76 
43   44 


79   79 
48   43 


77   78 
52   47 


79   75 
50   39 


79   76 
48   40 


IH1 


41    36   40 


60   76 
53   42 


84  86 
57 

73  85 

58  40 

63  86 

67  44 

85  86 
46  37 

83  81 

68  49 

86  72 
67  49 

85  87 

69  51 

80  85 

59  46 

89  84 

67  39 

84  76 
67  44 

76  80 

40  35 

80  83 

67  51 

85  83 

68  41 

80  85 

60  61 


87  86 

56  33 

66  65 
50  34 

82  85 

67  48 

82  65 

56  37 

82  87 

60  45 

76  85 

65  44 

76  87 

56  52 

76  85 

66  45 

86  84 

67  34 

65  76 

63  49 


87  87 

49  34 

81  85 

59  43 

81  71 

66  47 

87  85 

70  46 


86   87 
50   33 


86   86 

64   H 


85   87 
37   55 


69   64 
36   29 


65   65 
41   32 


64   63 
45   32 


65   65   62 
43   33   30 


74   67   63 
47   45   33 


64   66 
42   36 


75   71 
50   46 


71   62   63 

4<,   49   32 


63   60 
39   37 


65  61  65 

52  41  37 

66  63  62 
44  29  28 

71  66  60 

44  46  30 

67  64  67 
51  38  31 

70  67  67 

61  39  35 

69  65 

36  35  29 

69  67  63 

34  31  27 

68  62  63 

35  37  29 

74  58  55 
4q  45  31 

68  70  64 

42  35  31 

73  67  62 

53  46  35 

72  60  64 

45  45  31 

75  71  65 
48  42  38 

81  70  63 

44  43  26 

69  62  61 

43  38  30 

67  66  67 

45  45  30 

7  3  66  62 

44  49  29 

70  69  64 

43  37  31 

70  60  64 

44  44  30 


63   66 
36   32 


65  64  68 

50  46  33 

68  70  60 
17  )8  31 

69  66  63 
38  32  30 

69  67  61 

12  28  26 

68  65  65 

44  45  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
?    1965 


Station 

Day  oi  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

PALESTINE 

MAX 

mtn 

78 
52 

80 
53 

72 
55 

71 
57 

65 
62 

70 
62 

74 
59 

76 
57 

76 
58 

71 
55 

61 
52 

73 
52 

75 
59 

74 
60 

77 

60 

79 

63 

64 
49 

68 
45 

63 
45 

76 
60 

78 
64 

79 
51 

76 
52 

76 
52 

86 
48 

76 
50 

85 
44 

68 
45 

64 
42 

62 

37 

73.8 
53.3 

PINELAND 

MAX 

MIN 

80 
38 

81 
43 

77 
56 

77 
62 

68 
63 

77 
59 

73 

59 

78 
54 

83 
60 

72 
59 

73 

51 

75 
52 

75 
60 

77 
61 

76 

60 

80 

58 

80 
56 

69 

40 

71 
43 

80 
62 

81 
63 

81 
54 

76 
41 

77 
42 

78 

58 

80 
59 

85 
47 

71 
46 

62 

46 

62 
28 

75.8 
52.7 

DOCKLAND  1  N 

MAX 

MIN 

84 

*0 

78 
45 

70 
56 

76 
50 

80 
53 

72 

60 

74 
48 

74 
48 

76 

59 

77 
58 

82 
58 

80 
59 

81 
67 

77 
51 

71 
48 

81 
54 

82 

57 

82 
67 

78 
51 

78 
37 

81 
57 

87 
58 

81 
40 

74 
44 

65 
45 

63 

45 

66 
26 

76.7 
51.1 

RUSK 

MAX 
MIN 

74 

53 

79 
58 

74 
58 

72 
60 

65 
61 

70 
61 

70 

59 

72 
58 

75 
59 

69 
57 

68 
54 

70 
57 

72 
59 

74 
60 

77 
60 

77 

63 

83 
48 

62 

45 

67 
47 

73 
62 

79 
64 

74 
52 

75 
54 

72 
59 

84 

60 

79 
63 

84 
46 

69 
49 

66 
43 

61 
38 

72.9 
55.6 

SIMMS  2  NNW 

MAX 
MIN 

76 
A3 

75 
43 

72 
51 

70 

60 

66 
59 

71 
59 

74 
58 

72 
49 

68 
56 

68 
54 

70 
48 

73 
55 

70 
56 

70 
56 

76 
55 

83 
67 

78 
41 

60 
34 

73 

44 

78 
54 

77 
63 

72 
40 

76 
36 

82 
59 

84 
43 

86 
66 

83 
32 

66 
43 

64 
30 

60 
26 

73.1 
49.3 

SPUR6ER  0AM  B 

MAX 

Mm 

78 
43 

81 
52 

74 
55 

77 
63 

69 
63 

76 
62 

75 
58 

77 
57 

79 
60 

72 

60 

74 
52 

72 
55 

76 
60 

78 
62 

80 
63 

78 
66 

79 
58 

79 
43 

67 
47 

82 
62 

81 
63 

57 

43 

51 

62 

68 

51 

49 

49 

65 
31 

75.9 
55.5 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

80 
43 

81 
44 

74 
45 

67 

55 

64 
62 

64 
60 

70 
56 

67 
50 

67 
50 

67 
55 

67 
55 

70 
55 

77 
60 

66 

60 

74 
60 

77 
51 

80 
42 

65 
41 

63 
45 

70 
53 

80 
62 

69 
48 

75 
44 

77 
44 

81 

48 

84 
48 

85 
36 

67 
36 

63 
35 

61 
31 

71.7 
49.1 

TEXARKANA  0AM 

MAX 

Mm 

79 
39 

77 
44 

75 
45 

75 

54 

66 

60 

66 
59 

71 
60 

74 
54 

69 
53 

63 
55 

71 
42 

78 

50 

74 

51 

70 
56 

70 
51 

77 
62 

84 
42 

61 
35 

57 
37 

72 
46 

77 
59 

78 
49 

72 

37 

76 
39 

81 
39 

83 
47 

81 
32 

65 
44 

66 
31 

50 
31 

71.9 
46,8 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

78 
41 

80 
45 

76 

53 

74 

56 

65 
61 

65 
60 

70 
51 

71 
49 

74 
57 

69 
56 

66 

49 

73 
53 

74 
55 

72 
55 

73 
55 

79 
64 

81 
45 

64 
37 

64 
44 

68 

56 

79 
63 

79 
45 

75 
39 

75 
47 

86 
50 

85 

55 

86 
32 

67 

40 

67 
35 

61 
27 

73.2 

49,2 

WARREN 

MAX 

Mm 

79 
38 

75 
48 

79 

58 

75 

64 

78 
63 

75 
61 

77 
55 

77 
57 

73 

60 

74 
58 

70 
49 

78 
60 

79 
58 

82 
60 

79 

60 

81 

64 

75 

64 

69 
40 

80 
54 

82 
59 

82 
65 

77 
55 

76 
41 

80 
50 

80 
60 

85 
66 

77 
46 

67 

43 

63 
45 

67 
28 

76.4 
54.3 

WILLS  POINT 

•   •    • 

MAX 

Mm 

8  0 
48 

80 
54 

75 
52 

70 

54 

65 
61 

65 
62 

68 
60 

69 
60 

70 
52 

68 
53 

68 
54 

70 
55 

73 
56 

78 
60 

78 
62 

78 
62 

78 
45 

70 
42 

65 
47 

76 
50 

78 
56 

78 
50 

80 
45 

80 
62 

83 

60 

82 
66 

83 
37 

78 
39 

63 
36 

62 
36 

73.7 
52.5 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

68 
34 

65 
47 

74 
47 

66 
43 

73 
35 

75 
41 

74 
48 

73 
48 

65 
48 

73 
42 

71 
50 

74 
45 

76 
42 

79 
44 

78 
53 

82 
43 

71 
41 

81 

40 

78 
49 

79 
44 

71 
51 

74 
50 

81 
51 

82 

50 

82 

46 

74 
58 

71 
40 

65 
45 

58 
24 

60 
28 

73.1 
44,2 

BAKERSFIELD 

MAX 

Mm 

84 
48 

73 
51 

69 

54 

78 
46 

71 
42 

70 
46 

73 
57 

69 
57 

74 
50 

69 
53 

69 
57 

79 
46 

80 
49 

86 
49 

83 
52 

84 
47 

82 
46 

69 
55 

80 
52 

84 
49 

84 
44 

77 
47 

77 
52 

88 
53 

88 
56 

93 
59 

84 
39 

70 
54 

59 
28 

62 
37 

76.9 

49,2 

BALMORHEA 

MAX 

Mm 

72 

40 

71 
42 

78 
42 

74 
48 

71 
37 

76 
36 

72 
52 

72 
48 

68 

48 

73 
40 

78 
47 

82 
47 

83 
38 

79 
42 

86 
45 

84 
45 

75 
39 

77 
40 

84 
50 

84 
50 

77 
53 

78 
48 

85 
56 

86 
52 

87 
52 

80 
58 

73 

38 

68 

36 

65 
24 

59 
28 

76,6 
44,0 

CANDELARIA 

MAX 

Mm 

80 
38 

75 
56 

83 
45 

79 

51 

81 
39 

82 
42 

78 
51 

82 
48 

78 
52 

78 
42 

80 
50 

80 
35 

82 
33 

83 
35 

83 
43 

84 
37 

84 
38 

82 
38 

81 
42 

83 
43 

80 
45 

82 
49 

87 
42 

88 
50 

88 
45 

78 
57 

76 
42 

67 

54 

65 
30 

64 
33 

79.8 
43,5 

CM t SOS  BASIN 

MAX 

Mm 

69 
44 

62 

44 

65 
48 

66 

50 

67 
45 

72 

49 

71 
48 

72 
49 

69 

47 

66 
47 

66 
49 

67 
48 

74 
47 

75 
49 

76 
54 

78 

54 

77 
55 

76 
51 

78 
56 

75 
54 

75 
54 

70 
53 

80 
55 

80 
57 

80 
52 

79 
58 

72 

46 

68 

44 

52 
36 

54 
36 

71.0 
49,3 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

69 
36 

70 
43 

78 
36 

70 

36 

75 
30 

75 
33 

77 
41 

73 
42 

69 

48 

70 
36 

73 
38 

76 
36 

78 
33 

74 
32 

80 
39 

82 
38 

69 
33 

79 
42 

78 
43 

75 
42 

72 
38 

73 

43 

78 
43 

77 
46 

80 
42 

68 
42 

68 
29 

57 
42 

57 
19 

57 
22 

72,6 
37.4 

CRANE 

MAX 

Mm 

73 
44 

79 
42 

66 

47 

73 

45 

67 
39 

67 
41 

65 
49 

65 
55 

63 
51 

63 

45 

71 
50 

72 

41 

77 
42 

77 
42 

75 
49 

80 

46 

78 

44 

65 
45 

74 
50 

80 
45 

72 
41 

74 
41 

74 
45 

85 
51 

82 
48 

82 

57 

66 
34 

60 
39 

58 
26 

57 
29 

71.3 
44,1 

EL  PASO  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
48 

68 

40 

73 
41 

72 
45 

72 
38 

75 
45 

74 
48 

75 
47 

71 
53 

73 
44 

73 
45 

73 
43 

73 
36 

74 
36 

76 
43 

75 

42 

73 
40 

74 
41 

75 
44 

74 
38 

72 

50 

70 
54 

78 
50 

74 
48 

79 

44 

64 
37 

61 
32 

59 
36 

55 

30 

59 
35 

71.1 
42,4 

FABENS 

MAX 

MIN 

77 
36 

70 
42 

71 
39 

77 
37 

74 
32 

77 
38 

77 
42 

80 
44 

77 
50 

74 
38 

78 
40 

74 
41 

74 
33 

75 
31 

76 
40 

76 

38 

78 
34 

75 
41 

78 
41 

77 
35 

74 
39 

72 
35 

73 

40 

80 
44 

79 
40 

81 
38 

61 
28 

65 

40 

62 
26 

60 
28 

74.1 
37,7 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

82 
41 

72 

40 

70 
45 

80 
42 

70 
35 

71 
36 

75 
38 

68 
49 

71 
50 

68 
40 

73 
41 

78 
49 

79 
38 

85 
40 

79 
44 

85 

46 

83 
41 

68 
40 

79 
43 

86 
48 

84 
46 

78 
44 

77 
49 

87 
49 

87 

54 

88 
55 

76 
33 

76 

36 

58 
26 

59 
27 

76.4 
42.2 

6R4NDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

83 
42 

73 

44 

70 
42 

80 
42 

72 

40 

68 

38 

73 
38 

63 
57 

73 
52 

68 
42 

73 
42 

80 
39 

80 

38 

83 
37 

78 
37 

85 
38 

83 
39 

65 

40 

79 
40 

84 
40 

83 
41 

79 
42 

77 
42 

88 
48 

85 

45 

88 
48 

79 
32 

74 

34 

60 
28 

59 
25 

76.2 
40.4 

KENT 

MAX 

Mm 

79 

39 

71 
37 

73 
34 

74 
39 

70 
31 

75 
31 

79 
31 

72 
42 

76 
49 

69 
41 

76 
41 

73 
42 

74 
41 

74 
41 

87 
39 

79 
45 

79 
39 

70 
41 

79 
39 

79 
39 

74 
59 

71 
51 

71 
51 

79 
51 

81 

49 

80 
48 

70 
39 

71 
41 

54 
22 

61 
22 

74,0 
40,5 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

78 
40 

70 
48 

73 
44 

74 

42 

76 
39 

77 
40 

77 
43 

80 
47 

81 
47 

76 
46 

76 
44 

71 
41 

74 
39 

76 
37 

76 
37 

76 

44 

79 
43 

75 
42 

77 
43 

76 
40 

78 
39 

70 
38 

74 
50 

80 
46 

77 

46 

81 
46 

58 
32 

67 
31 

62 
33 

58 
28 

74.1 
41.2 

MARATHON 

MAX 

Mm 

66 
32 

66 
48 

74 
40 

70 

39 

73 
33 

74 
37 

73 
46 

77 
47 

68 
48 

67 
41 

70 
43 

77 
34 

77 
32 

79 
33 

76 
47 

82 

35 

74 
42 

78 
42 

81 
40 

81 
40 

76 
39 

76 
47 

84 
40 

85 
42 

85 

41 

77 
44 

70 
36 

58 
43 

55 
24 

59 
23 

73.6 
39.3 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
35 

67 
42 

73 
39 

70 
45 

73 
34 

77 
38 

74 
45 

75 
45 

69 
49 

71 
38 

70 
43 

70 
33 

77 
31 

79 
36 

78 
42 

80 
35 

79 
42 

80 
35 

75 
40 

76 
46 

71 
43 

71 
43 

79 
41 

80 
40 

80 
45 

75 
51 

72 
35 

65 
46 

58 
24 

61 
26 

73.2 

39.6 

MENTONE 

MAX 

Mm 

81 
36 

86 
40 

79 
36 

66 
36 

79 
41 

80 
42 

83 
44 

84 
38 

77 
50 

86 
50 

87 
47 

83 
40 

69 
36 

58 
35 

59 
24 

56 
27 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

7* 

44 

71 
47 

78 
46 

69 
46 

71 
38 

72 
44 

65 
54 

75 
56 

68 
53 

74 
47 

77 
51 

77 
38 

81 
43 

79 
39 

86 
49 

78 

40 

65 
45 

79 

41 

81 
46 

80 
40 

77 
40 

75 
40 

86 
48 

85 
47 

87 
52 

76 
55 

69 
32 

60 
50 

60 
29 

60 
30 

74.5 
44,3 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

62 
42 

63 
41 

65 

40 

59 
39 

69 
42 

72 
46 

68 
47 

65 
48 

58 
43 

65 
45 

61 
44 

64 
47 

69 
49 

73 
53 

73 

54 

76 
52 

71 
49 

72 

54 

66 
55 

66 
50 

59 

50 

66 

45 

71 
54 

72 
53 

71 

46 

77 
44 

67 
40 

68 
39 

65 
28 

53 
33 

66,9 

45.7 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

75 
45 

67 
48 

70 
49 

75 

52 

74 
47 

76 
48 

77 
54 

76 
50 

68 

50 

70 
54 

75 
47 

78 
49 

80 
50 

80 
52 

83 
57 

82 
53 

78 
49 

83 
55 

81 
55 

78 
56 

84 
55 

86 

48 

71 

48 

57 
38 

76,0 
50.4 

PECOS 

MAX 

Mm 

PENWELL 

MAX 

Mm 

72 

46 

69 
49 

78 
49 

72 

46 

71 
40 

70 
47 

65 
52 

74 
54 

65 
51 

72 
46 

76 
53 

78 
41 

81 
46 

79 
46 

85 
52 

79 

44 

70 
43 

79 
46 

80 
50 

80 
44 

79 
46 

74 
42 

85 
53 

84 
51 

85 
53 

75 
53 

68 
34 

60 
49 

59 
28 

58 
36 

74.1 
46.3 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

80 
48 

79 
59 

83 
55 

84 
54 

83 

48 

86 
52 

84 
57 

85 
55 

75 
61 

80 

50 

81 
53 

84 
39 

86 
38 

87 
40 

80 
47 

85 
42 

88 
43 

85 

45 

89 
44 

88 
45 

84 
41 

85 
49 

92 

46 

91 
47 

92 
46 

85 
64 

78 
43 

69 
52 

66 
37 

66 
40 

82.7 
48.0 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

73 

44 

72 
48 

78 
41 

70 
45 

71 

47 

75 
38 

75 
50 

72 
49 

66 
54 

71 

41 

77 

47 

78 

40 

80 
39 

73 
39 

83 
41 

78 
43 

70 
42 

74 
41 

81 

46 

81 
47 

75 
53 

76 
44 

85 
55 

81 
59 

85 

49 

74 
44 

71 
35 

65 
50 

58 
25 

58 
27 

74.2 
44.1 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

75 

38 

68 

43 

68 
40 

74 
37 

70 
34 

72 
36 

71 
34 

76 
38 

70 
50 

65 
42 

70 
46 

72 
48 

71 
47 

70 
44 

74 
37 

76 
42 

75 
43 

75 

44 

75 
45 

75 
46 

73 
39 

76 
39 

72 
39 

79 
52 

79 

43 

79 

44 

65 
44 

59 
37 

65 
30 

57 
27 

71.5 
40.9 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

87 
42 

68 
53 

74 
46 

74 

48 

75 
44 

70 
48 

69 
56 

75 
53 

61 
45 

70 
45 

74 
48 

83 
40 

82 

40 

78 
42 

79 
46 

88 
47 

68 
53 

83 
51 

87 
45 

86 
44 

83 
51 

84 
45 

86 
48 

80 
49 

89 
48 

85 
43 

68 
44 

60 

41 

59 
29 

59 
32 

76.1 
45,5 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

71 

41 

69 
51 

72 
51 

72 

44 

75 
39 

75 
37 

70 
56 

67 
50 

68 
45 

67 
44 

74 
56 

80 
41 

81 
37 

78 
39 

79 
52 

85 
54 

79 
50 

83 
58 

82 

49 

86 
49 

81 
47 

79 
46 

84 
45 

90 
46 

85 

45 

87 
54 

71 
39 

65 
53 

62 
27 

61 
22 

75.9 
45.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    385    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER    1965 


Station 

Day  oi  Month 

• 
a 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

MTU 

69   68 
34   49 

74 
39 

72 

45 

76 
36 

75   73 
37   39 

69 

48 

74 
36 

71 
38 

70 
33 

74 
33 

78 
33 

75 
48 

77 
38 

75 
37 

74 
42 

74 
44 

72 

41 

69 

41 

72 
51 

78 
48 

77 
48 

78 
42 

72 
55 

64 
36 

58 
48 

59 
25 

58 
27 

71.7 
40.2 

VAN  fCRN 

MAX 

MIN 

71   70 
40   48 

76 
45 

69 
44 

79 
43 

73   75 
51   47 

71 
51 

76 
44 

75 
45 

75 
42 

78 
39 

76 
39 

80 
47 

83 
42 

73 
41 

81 
41 

80 
45 

77 
41 

73 

45 

75 
52 

81 
52 

82 

46 

81 
45 

72 

69 

37 
49 

60 
30 

60 
31 

74,1 
41.6 

HINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74   71 
40   45 

78 
41 

67 
45 

74 
38 

68   73 
54   55 

67 
51 

75 
41 

76 

47 

79 
35 

81 
35 

80 
37 

85 
46 

78 
40 

63 
45 

77 
39 

82 
43 

80 
40 

77 
44 

74 
41 

85 

51 

83 
56 

86 
51 

73 
38 

68 
31 

60 

41 

59 
26 

60 
26 

74.2 

42.1 

YSlETA 

•   •   • 

MAX 

MIN 

77   71 
42   36 

71 
39 

75 
41 

76 
36 

76 
42 

78   79 
46   45 

77 
53 

75 

40 

77 
43 

75 
34 

74 
32 

75 
32 

77 

41 

77 
39 

78 
36 

75 

39 

77 
41 

77 
35 

75 
40 

71 
53 

72 

44 

80 
45 

77 
41 

80 
52 

60 
28 

65 
37 

64 
26 

60 
31 

74.0 
19.6 

EDnARDS  PLATEAL     06 

A7MSTA0  DAM 

MAX 

MIN 

80   74 
51   53 

73 
54 

69 
56 

76 
51 

78 
53 

77   73 
53   60 

77 
55 

68 
56 

68 
59 

72 

58 

84 
50 

82 
52 

74 
61 

78 
61 

77 
59 

74 
59 

80 
56 

79 
57 

74 
55 

87 
57 

83 

54 

81 
55 

81 
55 

78 
56 

89 

49 

75 
52 

70 
45 

64 

38 

76.5 
54.3 

SIG  LAKE  •  2 

MAX 

MTN 

79   72 

43   45 

64 

47 

75 
46 

62 

40 

70 
42 

73   67 
47   51 

66 
48 

65 
49 

70 
54 

72 
44 

76 
42 

80 
44 

78 
56 

80 
43 

79 
45 

65 
52 

81 
53 

80 
51 

82 
45 

76 
45 

74 

46 

82 
52 

84 

51 

84 
53 

80 
35 

68 
39 

54 
29 

60 
29 

73.3 
45.6 

BLANCC 

MAX 

MTN 

78   77 
42   44 

61 
52 

65 

56 

66 
58 

71 
49 

74   73 
51   53 

66 
55 

68 
46 

73 

46 

63 
53 

84 
46 

80 
46 

72 
57 

81 
67 

84 
52 

68 
52 

74 
53 

78 
S3 

75 
61 

82 
49 

72 

47 

76 
47 

92 

51 

80 
58 

86 
46 

72 
46 

69 

43 

59 
29 

74.0 
50.3 

BOERNE 

MAX 

MIN 

74   65 
42   46 

66 
55 

65 
61 

73 

57 

75 
46 

70   68 
51   62 

66 
55 

70 
46 

64 
55 

80 
52 

79 
45 

70 
55 

79 
57 

82 
63 

72 
53 

74 
58 

77 
55 

75 
59 

79 
56 

76 
45 

76 
47 

86 

61 

79 
53 

84 
64 

77 
42 

72 
45 

62 
43 

63 
26 

71.1 

31.9 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MTN 

77   75 
50   53 

72 
55 

65 
57 

69 

50 

70 
52 

77   72 
56   62 

75 
55 

72 
52 

67 
58 

68 
57 

78 
50 

80 
53 

70 
62 

79 
61 

75 
62 

71 
61 

76 
59 

80 
58 

73 
56 

80 
50 

81 
53 

79 
56 

82 
58 

78 
61 

85 
46 

74 
47 

74 
44 

64 
31 

74,6 
54.2 

BRAOY 

MAX 

MIN 

80   72 

41   40 

60 
42 

62 
51 

62 

50 

72 

44 

73   70 
41   40 

63 

40 

68 
42 

70 
45 

69 
47 

70 
42 

76 
42 

84 
43 

83 

47 

83 
42 

65 
43 

79 
52 

72 
52 

84 
42 

81 
42 

71 
43 

83 

47 

87 
49 

90 
52 

87 
40 

69 
42 

69 

33 

60 
28 

73.8 
43.5 

BORNFT 

MAX 

MTN 

76   69 
40   49 

62 
55 

63 
59 

68 
57 

72 

49 

73   68 
46   59 

68 
54 

70 
45 

65 
53 

80 
56 

78 
45 

78 
50 

80 
54 

79 

60 

76 
48 

73 

50 

78 
56 

77 
60 

78 
59 

73 
49 

75 
46 

86 

57 

81 
54 

81 
63 

80 
42 

65 

51 

61 
39 

65 
36 

73.3 

51.4 

CANP  hOCD 

MAX 

MIN 

75   71 
43   46 

65 
54 

66 
S8 

75 
52 

79 
45 

72   78 

51   62 

71 
51 

66 
54 

70 
55 

82 
57 

82 
52 

68 
49 

79 
61 

80 
55 

76 
57 

75 
60 

79 
51 

79 
52 

84 
49 

81 
46 

79 
46 

87 
50 

82 
52 

88 
53 

75 
43 

68 
46 

69 

44 

64 
29 

75.5 
50.9 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MTN 

74   71 
42   45 

70 
54 

73 
59 

78 
45 

77 
47 

75   77 
56   60 

77 
52 

66 
57 

70 
58 

83 

55 

82 
43 

72 
59 

76 
62 

87 
55 

74 
55 

76 
59 

80 
51 

81 
55 

84 
49 

81 
47 

80 
54 

92 
52 

83 
52 

89 
54 

80 
42 

68 
49 

64 
42 

62 

30 

76,7 
91,3 

CCPE  RANCH 

MAX 

MIN 

81   74 
37   37 

70 
44 

77 
44 

59 
36 

72 
35 

74   68 
41   47 

65 
48 

65 
44 

71 
46 

75 
43 

75 
35 

80 
36 

79 
40 

80 
54 

79 
40 

60 
40 

78 
49 

80 
49 

80 
46 

76 
36 

75 
36 

8* 
52 

85 
46 

85 
45 

79 
33 

68 
32 

58 
25 

61 
23 

73.9 

40,6 

DEL  RIO  «B  AP 

MAX 

MTN 

75   73 
51   53 

67 
56 

75 
56 

80 
50 

77 
51 

73   78 
58   63 

70 
57 

68 
58 

71 
58 

84 
58 

S3 

50 

74 
57 

80 
62 

75 

60 

74 
62 

78 
60 

80 
57 

74 
57 

85 
54 

83 
53 

82 
S3 

83 
54 

78 
55 

90 
56 

74 
49 

72 

51 

66 

43 

65 

37 

76.2 
54.6 

EDEN  1 

MAX 

MTN 

79   67 
42   46 

67 
47 

65 
53 

75 

45 

74 
40 

66   66 

44   42 

69 
46 

70 
47 

73 

53 

80 

48 

75 
48 

80 
45 

84 
45 

85 

48 

74 
42 

81 
48 

81 
54 

86 
56 

84 
55 

78 
40 

84 
48 

89 

56 

90 
55 

86 
57 

77 
37 

64 

50 

64 
29 

65 

30 

75.9 
46.9 

FREOERICKSBORG 

MAX 

MTN 

75   64 
42   SO 

63 
54 

63 
58 

68 
54 

73 

45 

70   67 
47   61 

67 
54 

69 
48 

68 
47 

82 
52 

SO 
43 

69 
52 

79 
59 

86 
62 

71 

50 

75 
52 

78 
55 

76 
57 

83 
57 

75 
47 

78 
48 

82 
59 

84 
54 

90 
61 

78 
45 

61 
51 

61 
39 

64 
29 

73.3 

31.0 

JCHNSCN  CITY 

MAX 

MTN 

76   73 

40   47 

58 
50 

62 
35 

62 

58 

69 
45 

72   72 
44   52 

64 
53 

67 
47 

70 
52 

70 
50 

82 

50 

80 
50 

81 
55 

79 
65 

84 
46 

67 
51 

74 
51 

76 
55 

78 
58 

80 
44 

72 
46 

76 
50 

88 
55 

82 
60 

85 

40 

70 
44 

54 
36 

62 
25 

72.8 
49.2 

' ION  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75   65 
39   42 

64 
53 

62 

57 

74 
49 

70 
41 

71   65 
45   57 

66 
48 

47 
43 

75 
55 

83 
48 

84 
37 

78 
44 

82 

60 

87 
52 

69 
48 

80 
56 

82 
50 

86 
51 

85 
49 

80 
40 

83 
45 

93 
54 

89 
47 

89 
51 

72 

41 

62 

44 

60 
31 

65 
22 

75.4 

46.6 

MAX 

MTN 

•  0   74 
41   44 

75 
50 

76 
57 

78 
43 

79 
43 

80   72 
42   61 

78 
50 

75 
50 

69 
60 

72 
53 

S3 
44 

83 

42 

77 
62 

74 
55 

78 
52 

78 

50 

79 

50 

84 
53 

87 
51 

82 

50 

83 
53 

87 
51 

94 
50 

89 

50 

89 

42 

74 
41 

65 
43 

61 
29 

71. » 
48. 7 

<ERRvlLLE 

MAX 

MTN 

77   75 
38   40 

70 
40 

67 
52 

64 
54 

73 
43 

75   70 
45   51 

68 
52 

66 

41 

72 
53 

66 
52 

84 
37 

82 
42 

75 
55 

80 
S3 

86 

46 

85 
52 

76 
48 

79 
47 

79 

47 

92 
39 

82 
39 

79 
40 

93 

49 

89 
51 

90 
38 

78 
42 

64 
34 

65 
22 

76.* 
44. T 

LA»P»5»S 

MAX 

MTN 

79   76 
40   41 

63 
48 

61 
56 

64 
39 

70 
50 

74   72 
48   50 

65 

56 

68 

44 

70 
45 

68 
56 

81 
47 

80 
47 

77 
53 

82 
62 

81 
47 

65 

47 

71 
53 

79 
52 

80 
52 

77 
46 

72 

45 

76 
45 

86 
54 

87 
56 

89 
42 

70 
42 

60 
36 

61 
28 

73.5 

48.2 

LAN6TRV  NO  2 

MAX 

Mm 

82   82 
52   53 

81 
52 

81 
32 

81 
52 

SO 
30 

80   72 
51   62 

80 
53 

79 
51 

79 
52 

78 
32 

81 
44 

82 
45 

81 
54 

83 
55 

85 
52 

S6 
52 

86 
54 

81 
54 

81 
54 

88 
50 

92 

51 

92 

51 

92 

54 

94 
57 

90 
45 

75 
51 

68 

47 

65 
18 

81,9 
31.1 

lE»rf»  NO  2 

MAX 

MTN 

75   68 

40   44 

67 
53 

65 
39 

74 
31 

77 
42 

73   74 
48   61 

70 
32 

68 
46 

67 
55 

82 
55 

81 
41 

75 

57 

78 
59 

82 
56 

78 
54 

73 
59 

77 
50 

76 
54 

84 
47 

79 
45 

76 
44 

88 

so 

81 

50 

88 
55 

81 
41 

68 
42 

63 
42 

61 
25 

79.0 
49.2 

LL»Nf 

MAX 

Km 

80   76 
42   43 

68 

52 

63 
37 

64 
34 

73 

30 

71   76 
47   51 

64 
57 

69 
48 

72 

51 

70 
53 

83 

46 

85 

47 

78 
51 

74 
57 

82 

48 

68 

50 

80 
53 

81 
54 

84 
51 

91 
46 

75 
46 

81 
47 

91 
52 

90 
53 

90 
43 

71 
45 

60 
38 

64 
28 

75.3 

48. ' 

MAX 

KOI 

78   75 

36   44 

61 
48 

63 
55 

67 
32 

76 
64 

74   70 
42   42 

63 
52 

67 
45 

69 
49 

71 
49 

81 

44 

81 
46 

83 
46 

82 
55 

84 

45 

64 
47 

79 
49 

80 
92 

85 
42 

85 
42 

73 
44 

81 
46 

89 
51 

90 
31 

89 
39 

69 
44 

39 
13 

61 
21 

75.0 
49,2 

»C  C»"f» 

MAX 

Mm 

73   68 
45   49 

77 
34 

70 
4  7 

70 
41 

72 

47 

71    75 
57   37 

67 
30 

68 

30 

79 
56 

78 

47 

80 
41 

79 
50 

82 
54 

82 
S2 

77 
47 

78 
53 

82 
32 

84 
49 

81 
43 

74 
43 

87 
51 

95 

90 

90 
52 

60 
51 

70 
36 

61 
33 

60 
30 

60 
15 

73.1 

47,1 

•knaoc 

MAX 

Mm 

74   63 

37   41 

47 

30 

63 
4» 

72 
30 

7| 
41 

73   47 
41   55 

66 
45 

67 
44 

71 
57 

80 
47 

S3 
37 

79 
42 

SI 
63 

84 
59 

68 

44 

79 
33 

82 

49 

86 
51 

82 

51 

78 
39 

84 
43 

90 
95 

90 
47 

87 
60 

72 

37 

60 
49 

60 
29 

64 
20 

74.9 
44,» 

MAX 

mw 

82   73 

40   45 

78 
33 

70 
33 

71 
40 

75 
40 

73   69 

40   )4 

66 
49 

73 

47 

76 
53 

77 
30 

S3 

42 

•0 
52 

SI 
61 

81 
60 

70 

44 

79 
93 

84 
34 

94 
53 

52 

40 

SO 

59 

91 

38 

69 

39 

63 
S7 

60 
26 

61 
15 

74.1 

47.1 

MAX 

Mm 

•  1   72 

4/   4  : 

70 
33 

48 

72 

41 

I  7 
38 

78   69 
43   37 

73 
48 

69 
49 

69 
36 

72 

46 

SO 
40 

82 
42 

79 
36 

77 
39 

88 
46 

69 

48 

90 
49 

80 

49 

69 

51 

90 
47 

77 

48 

91 

90 

98 

49 

96 
51 

92 
39 

70 
19 

56 

31 

62 
25 

76.2 
44.0 

MIDI 

MAI 

Mm 

79   73 

4  i   41 

48 

66 

33 

'4 
46 

77 
43 

74    77 
36   34 

47 
49 

72 

30 

76 

49 

77 
49 

S3 
43 

S4 
41 

84 
49 

S3 

44 

77 

41 

SO 
41 

84 
30 

63 

32 

80 
50 

79 
40 

S3 
49 

99 
99 

89 
92 

84 
54 

73 
37 

68 
32 

66 
28 

61 

27 

77.0 
44.9 

MAI 

Mm 

80   74 
34   44 

PI 
36 

73 
3? 

7| 
44 

7* 
61 

77   71 
44    42 

79 
50 

78 

30 

63 

34 

74 
47 

|4 
45 

85 
46 

87 
34 

SO 
S3 

87 
53 

88 
53 

SI 
32 

77 
34 

82 

91 

86 
62 

SI 
49 

92 

91 

92 
99 

92 
S9 

92 
42 

70 
41 

64 

41 

65 
29 

74.2 

49.' 

<••'- 

14   4/ 

48 

43 

41 

71 

41 

73 

40 

61    70 

43    47, 

68 
33 

79 
64 

68 
36 

81 
33 

SI 

•1 

69 

44 

79 
36 

84 
36 

70 
49 

71 

37 

78 

48 

79 
33 

82 

47 

79 
41 

78 
43 

99 
90 

92 

47 

96 

57 

73 

41 

68 
44 

61 

40 

62 
24 

74.1 
44.» 

73   69 

4  1    41 

'« 
M 

44 

39 

74 

44 

68   68 

3*   34 

69 

31 

70 
48 

74 

54 

78 
41 

79 

41 

79 
49 

80 
36 

•  2 

32 

73 
4) 

80 
43 

81 
32 

82 
31 

77 
49 

75 

4! 

89 

47 

96 

9? 

97 
49 

78 
91 

67 
34 

62 
42 

60 
26 

61 
11 

74.4 
44.1 

II 

Mm 

W    4/ 

44 

41 

'1 
43 

64 

41 

73 

44   44 

43 
32 

47 
48 

71 
32 

7* 
30 

72 
4/ 

•  4 
4? 

81 
32 

S3 
33 

79 
4/ 

66 
42 

80 
49 

SI 
49 

84 
48 

79 
40 

76 

40 

99 
49 

94 

51 

8') 
91 

91 

11 

70 
11 

61 
14 

61 
26 

75.1 

44.» 

-•««* 

Mm 

»l    42 

>.'.    4  > 

41 

41 

•• 

4( 

73 

-■ 

71   7> 
44    4-, 

72 
32 

71 
90 

68 

30 

•  3 
41 

SO 

■ 

73 
45 

78 
42 

40 

72 

4S 

72 
96 

70 
32 

82 
99 

S3 
96 

so 

4  7 

'9 
94 

84 
97 

92 

94 

86 

57 

80 
41 

73 

40 

68 

39 
14 

7'.' 

30.1 

•  1  •  •.  1  - 

m» 

'4 
4> 

43 

36 

44 

70 

44 

71 
30 

41 

44 

48 

70 
31 

73 

50 

74 
44 

4  1 

SI 

•.  1 

Si 
39 

SI 
43 

63 

46 

'8 
94 

SI 
94 

92 
93 

77 
4) 

77 
49 

61 
97 

48 

5) 

9* 

96 

S3 
IS 

69 
41 

91 
II 

60 
10 

74.2 
47.. 

IMr, 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1965 


Station 


Day  ol  Month 


10      11      12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


28   29   30   31 


SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 
SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
TARPlEY  1  E 
UVALDE 

HATER  VALLEY 
•   •   « 
SOUTH  CENTRAL       0' 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTuELL  NL  REFUGE 
BEEVILLE  S  NE 
8RENHAM 
CANYON  OAK 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRIST  I 
CORPUS  CHRIST  I  KB  AP 
CUERO  3  NW 
ELGIN 
FLATONIA 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

MALLETTSVILLE  1  N 
HONDO 
KENEDY 
KINGSV1LLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
"ATHIS 
NATALIA 
NE»  BRAUNPEL5 
NIXON 

RED  ROCK 
REFUGIO 

"OBSTOKN 
BOCKPORT 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

ihn 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MOT 


MAX 
MOT 


MAX 

MOT 


75   66   73 
44   48   51 


76 
46 


73   67   71 


45 

75 


45   49   54 


65   67 
53   59 


74   79 
62   64 


79   65 
51   57 


76   62 
51   54 


75   78 
63   61 


69   76 
52   59 


75   78 
65   65 


76   79 
62   64 


80   67 
52   56 


71   69 
55   58 


70   72 
54   54 


72   75 
54   66 


80   69 
46   49 


69   72 
50   58 


75   75 
46   58 


74   80 
64   60 


66   72 
51   58 


70   70 
53   58 


78   62 
47   54 


80   68 
55   61 


74   69   70 

47   51   57 


68   71 
52   59 


78   62 
44   53 


70   77 
55   62 


72   77 
63   66 


50   39   37 


67   67 
62   57 


77   74 
66   64 


78   77   77 


77   71 
62   62 


68   68 
59   59 


82   77 

68   65 


73   74 
57   63 


81   80 
71   67 


78   72 
66   63 


68   68 
63   60 


72   70 
65   60 


79 
54 


73   70   74 


72   69 
66   61 


75   79 
67   63 


82   77 
69   65 


71   69 
66   62 


69   68 
65   62 


71   68 
62   59 


79   77 
64   65 


72   76   77 


71  71 

57  61 

70  79 

66  60 

70  66 

59  58 

80  82 

68  64 


81  83  80 

67  65  58 

80  80  81 

70  65  59 


73   74   63 
46   52   52 


70   70   67 


71   76   76 


73 
60 


73   74   66 
42   43   48 


67  69 

59  52 

73  73 
66  60 

74  72 

64  61 

79  74 

60  60 

74  67 

58  56 

76  73 

66  63 

76  72 

65  60 


78   76   74 
66   65   61 


76  72 

61  63 

69  69 
57  58 

70  70 

62  60 

73  69 

65  58 

72  73 

66  61 

76  71 

55  60 

73  68 

61  61 


51   58   57 


72   70 
62   61 


79   76 
65   63 


72   70 
62   61 


70   72 
60   56 


78   70 
57   59 


78   76 
69   62 


76   71 
63   59 


76   69 

60   58 


74   75 
55   53 


75   70 
59   57 


73   75 
65   62 


80   80 
68   62 


72   75 

68   64 


61 

47 

53 

72 

65 

63 

40 

39 

46 

76  70  66 

50  53  55 

70  72  76 

47  50  47 


69  63  79 
49  56  56 

72  75  79 

59  66  62 

70  75  75 
56  58  63 

70  72  66 

55  55  57 


71   64 
52   59 


80   82 
66   62 


73   80   82 
54   55   57 


81   81 
70   66 


74   81 
59   65 


69   77 
55   56 


65   82 
55   60 


73   65   81 
53   57   61 


79   70 
53   60 


75   71 
56   63 


75   67 
55   55 


75   67   80 
53   58   62 


72   71 

50   50 


75   73 
53   63 


75   81   83 
57   66   61 

71   65   78 
52   56   62 

73 

60 

66 
58 

77 

64 


72   69   73 
59   55 


69  73 

51  54 

72  74 

57  57 

72  67 

49  61 


76   66 
51   59 


78   78 
61   60 


69   70   67 
48   52   57 


75   75   82 
58   60   63 


79   79   76 
44   48   55 


77  75 
50  60 

75  80 

60  60 

78  82 

54  57 

79  78 

55  56 

82  80 

53  54 

79  61 

57  60 

84  83 

54  56 

79  80 

65  69 


82   79 
53   59 


81   61 
54   61 


84   80 
46   62 


83   83 
57   65 


78   82 
54   55 


80   83 
53   62 


79   82 
48   50 


81   82 
60   61 


77   79 
65   62 


73   78 
51   62 


71   78 
56   50 


79   80 
61   60 


83   77 
62   62 


82   83 
51   51 


79   83 
57   62 


80 

58 


81   83 
60   64 


84   85 
61   62 


79 

63 


55   40   43 


69 

81 

73 

72 

60 

60 

58 

57 

80 

83 

82 

62 

52 

57 

44 

45 

79  67 
63  51 

82  77 
69  66 

84  84 

67  69 

83  80 
65  54 

81  76 

61  54 

83  83 
69  64 

84  75 
63  56 

87  82 

72  72 

86  81 

65  67 

84  82 

66  62 

80  73 
65  51 

80  73 

65  54 

78  76 

66  64 

84  79 

67  65 

84  |0 
66  58 

81  73 

66  58 

80  73 

63  55 

85  84 

68  62 

86  84 

69  70 

79  75 

67  56 

79  76 

66  51 

82  78 

63  55 

87  67 

67  68 

78  73 

64  68 

83  75 

65  57 

72  81 

65  56 

82  78 

64  51 

86  80 

67  68 

82  89 

66  70 


53   54   52 


49   47   43 


77   77 
61   60 


81   82 
62 


83   83 
62   65 


80   81 
65   65 


78   76 
62   63 


83   83 
66   65 


70   71   71 


84   84   86 
61   62   66 


62  83 

61  63 

77  78 

62  58 

81  82 

65  65 

84  82 

58  54 

84  85 

61  65 

62  82 
62  62 

83  83 
64  66 

80  78 
56  57 

84  66 
64  66 

84  87 

62  63 

81  80 

66  67 


81   81 
63   64 


84   86 
61   61 


82   79 
60   59 


82   80 
61   65 


82   82 
60   61 


80   79 
62   64 


84   87 
59   68 


86   86 
64   65 


80   79   81 
67   71   73 


42   46   47 


84   76   80 
35   39   43 


81 

83 

B2 

69 

49 

52 

79 

79 

82 

38 

40 

42 

75  76 

52  50 

78  79 
62  61 

85  78 

59  57 

60  76 
54  50 

79  74 

53  51 

79  81 
59  58 

85  80 

54  51 

80  81 

66  70 

81  S3 

61  59 


77 
53 


72  79 

52  51 

74  81 
54  54 

80  82 

53  46 

79  82 

58  55 

82  76 

54  51 

78  82 

54  51 

78  83 

49  51 

82  82 
56  51 

83  83 

60  56 

76  80 
54  51 

75  77 
53  52 

79  75 
53  49 

86  80 

61  58 

77  81 
53  50 

79  78 

53  50 

76  82 
53  53 

78  74 
49  47 

61  82 

60  54 

89  82 

64  58 


See  Reference  Notes  Following  S 

-  387  - 


62 

87 

59 

44 

89 

82 

52 

3". 

86   88   89 
68   69   57 


90   80 
72   62 


92   76 
70   63 


81   86 
67   49 


86   87   81 


79   92 
63   60 


86   83   84 
60   65   53 


64   65   47 


92   80 
72   57 


90   94 
70   61 

82   77 


T, 


50   30   23 


69   60 
23   23 


75   77   68 
47   44   30 


59   61 
26   23 


63   66 
42   36 


40 
65 


69   61 
44   36 


'5 
50 

72 
52 

81  76   75 
64   56   44 

77   77   67 
53   48   34 

82  68   68 
60   55   50 

83  69   70 


74   63 
55   46 


79   65   69 
57   51   33 

75   75   65 


75  66  71 

55  48  32 

73  73  67 

51  49  32 

88  72  68 

54  50  30 

81  77  71 

63  54  45 

68 


70  64 

53  47  33 

74  64  67 
48  44  36 

75  73  63 


53   49   34 

74   70   65 
50   44   29 


73   67 

55   44 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER    1965 


Station 


SAN  ANTONIO  KB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALV 

SEGUIN 

SINTCN 

SHITHVILLE 

SCERVILLE  DAW 

WASHINGTON  STATE  PARK 

VCAKI.M 


LPPFR  COAST 


HE 


M.VII 

ANAMLAC  TBCD 

ANGLETON 

BAY  CITY  hATERWCRKS 

8AYT0*iN 

BE»U»CNT 

CLEVELAND 

OANEvANC.  2  SE 

EL  CAXPO 

FBEEPCRT  2  NH 

GALVESTON  MB  CITY 

mClSTCN  »B  CITY 

■   -B  AIRPORT 
i  IMPTv 
NATJMCWM  DC  2 

'  -LE 

i»  »':".•  >»»  AIRPORT 

PCINT  CG»'0*T 

liTMl* 

•»  .o  .»  »-B»0»T]  MAX 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mi.N 


KM 

Mm 


MAX 
MIN 


MAI 


Day  of  Month 


77   65   72 
46   51   57 


75   76   65 


43   44   51 


79 

BO 

47 

50 

SO 

81 

39 

39 

no 

75 

12 

58 

79 

78 

49 

52 

T> 

73 

62 

64 

10 

72 

57 

II 

10 

76 

50 

57 

84 

■0 

M 

91 

79 

10 

48 

54 

n 

H 

42 

64 

80 

10 

II 

II 

10 

II 

411 

1 1 

•0 

" 

54 

M 

ri 

'» 

•.. 

II 

HI 

r| 

"•  1 

54 

'•. 

"1 

'« 

'6 

M 

M 

•• 

■-. 

• 

•■'■ 

'• 

"i 

4» 

II 

'•• 

H 

55 

77   78   82 
53   56   66 


71   77   77 


69   65   57 

71   70   70 


73   71   73 


75   76 
64   64 


81   74 
65   65 


74   76 
64   61 


66   64   61 

73   77   72 
62   64   61 


73   75 
66   63 


60 

73 

u 

7  9 
67 

85   77   77 
67   64   63 


72  78 

65  63 

74  79 

65  61 


72   73 
68   63 


75   7$ 
64   65 


77   79 
66   64 


81   70   75 
66   65   64 


75   78 
68   64 


7S   77 
62   61 


81   71 
64   44 


7)   71    76 
67   65   62 


81   75   73 

64   62   58 


74  79 

65  62 

'I  72 

|  .  ■  , 

62  62 

70  7| 

64  99 

F|  '.. 

•  •  '► 

99  45 


14    71    77 


72  70  72 

53  62  53 

76  77  69 

51  61  57 


75  74 

66  62 

74  70 

53  63 

77  73 

65  66 

69  76 

52  56 


78   79 
56   57 


77   74 
57   62 


76   76   77 


79   79 
63   64 


76 
67 


74    ;• 
60   62 


79   79   76 
60   64   61 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


76   78   78 
63   63   62 


78   72   75 
53   56   60 


77   78 
65   62 


68   66   66 


77   77   71 


78   78 
58   63 


75   77   79 
61   57   57 


80   77 
II   || 


49   56   59 


73   67   78 


58  65  64 

70  71  75 
52  52  57 

71  72  68 
54  55  60 


54   58   64 


74   6  8 
58   62 


69   70   70 
57   62   64 


71   75   68 
56   58   61 


78   68   81 
62   64   57   62 


75   76   72 
61   58   56 


72   73   70 
59   51   52 


62  60  64 

72  71  75 

63  65  66 

75  67  80 

61  59  65 


73   68   79 


71   74 
57   58 


70   79 
63   64 


75   68 
59   61 


76   73   76 
59   56   59 


81   75 
48   64 


78   79 
50   56 


76   79 
56   58 


83   62 
64   64 


80   78 
52   52 


77   76 
55   55 


87   84 
54   63 


63   78 
59   59 


62   79 
60   59 


61   78 
61   59 


re 

76 

•  ' 

10 

99 

61 

71 

47 

n 

M 

98 

'■/ 

»i 

75 

70 

.', 

77 

li 

',1 

■ 

•■■• 

BO 

63 


71   78   60 
64   64   67 


58   64   62 


75  78  77 

65  70  71 

75  81  60 

61  64  66 


81 
60 


80  76 

61  59 

76  80 

57  61 

75  80 

62  59 

80  76 

60  60 

76  60 
69  58 

73  60 

64  64 


|1 


|| 


73   73 
57   62 


70 

56 


no 
55 


82   74 
66   59 


81   75 
64   47 


19 


19   20  21 


75 
67   60 

73   74 
65   65 

75   74 


82   76 
60   46 


78 
66 


64   92 


||   1,1,       64   57 
188 


85   88 
63   64 


83 

63 

78 
58 

82 
61 

82 
61 

82 
66 

82 


55   66   67 


72   80   80 


84   84 
66   67 


60   82 
58   61 


77  77  78 

71  72  72 

81  81  82 
67  68  66 

82  64  84 
64  63  65 


50   62   65 

81   81   80 
64   66   71 


80   61   81 
57   60   64 


82   83 
59   59 


79   79 
69   72 


63   65   61 


61   54   63 


79   78 
54   56 


76   78 
51   57 


78   78 
52   58 


61   56   56 


77   83 
54   66 


78   77 
54   54 


78   80 
44   44 


60   84 
57   62 


75  77 

70  71 

78  82 
56  67 

79  83 

55  63 

79  79 
47  52 

80  84 

56  69 


76  80 

53  59 

76  76 

47  46 

79  81 

57  70 

76  63 
55  59 

79  96 

98  69 

77  77 

63  63 

77  62 

93  62 

77  81 

64  69 


79   79 
96   62 


78   79 
93   60 


6  1    64 
96   66 


29  30  31 


65   68   49 


84  84 

66  71 

78  82 

58  62 

84  81 

68  71 

84  81 

65  70 

82  84 

68  72 

80  83 

66  70 

82  84 

63  69 

81  82 
68  72 

84  84 

65  71 

82  80 

67  70 

77  78 

72  74 

84  84 

70  73 

84  86 

68  70 

60  64 

5T  65 

81  81 

72  72 


66  71  54 

82  61  64 

57  68  55 

79  80  76 

72  71  56 


82   84   80 
72   73   57 


70   72   54 


87   83   83 


64   82   63 
72   69   69 


69   88 
71   66 


66   66 

36   30 


74   63 
45   29 


73   74   64 


67   67 
47   39 


72 
55 

72   67   63 
58   52   40 

74   70   62 


71   69 

50   40 


19 

46 


78   63 
57   44 


65   65 
51   54 


64   70 
50   46 


65   67 
45   39 


60   52   41 


■>..   41   37 


76   69   61 
56   43   37 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  oi  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

*   •   * 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

81 
52 

79 
55 

66 

56 

76 
63 

61 
62 

80 
57 

61 
64 

79 
65 

79 
61 

73 
56 

74 
59 

79 
59 

84 
58 

83 
54 

62 
67 

84 
67 

87 
6B 

82 
64 

83 
64 

63 
61 

83 
66 

86 
59 

81 
55 

83 
57 

86 

64 

89 

67 

92 
66 

72 
61 

69 
54 

68 
41 

80.9 
60.1 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

Bl 
50 

72 
63 

70 

60 

77 
62 

78 
65 

76 
64 

81 
64 

77 

69 

78 
59 

78 
65 

84 
61 

85 
59 

87 
68 

86 
67 

85 
66 

86 
65 

85 
60 

86 
60 

65 
58 

86 
61 

90 
60 

94 
60 

93 
70 

94 
65 

82 
63 

88 

50 

79 
39 

83.2 
61.3 

BATESVILLE  3  S 

MAX 

Mm 

79 
46 

75 
46 

70 
50 

69 
56 

72 
53 

B0 
*9 

80 
51 

73 
56 

78 
58 

74 
50 

70 
52 

67 

57 

78 
47 

82 
51 

75 
60 

80 
61 

72 
59 

71 
57 

60 
55 

61 
55 

82 

53 

82 
50 

81 
48 

81 

50 

82 
55 

85 
56 

91 

45 

76 

46 

78 
46 

68 
30 

77.1 
51.6 

8ENAVIDES  t  s 

MAX 

MIN 

78 
51 

79 
61 

70 

59 

74 
62 

60 
63 

7* 
58 

76 

65 

76 
65 

79 

62 

72 
56 

71 
62 

76 
59 

81 
53 

81 
64 

82 
69 

63 
68 

84 
69 

82 
69 

83 
65 

82 
61 

82 
66 

84 
60 

60 
56 

61 
63 

83 
64 

86 
67 

88 
61 

75 
60 

60 
55 

66 

40 

79.0 
61.1 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

61 
46 

74 
50 

70 
57 

69 

59 

72 
57 

SI 
52 

80 
54 

74 
62 

81 
62 

74 
55 

71 
56 

71 

60 

82 
51 

86 
53 

78 
65 

82 
66 

78 
64 

73 
62 

83 
56 

82 
57 

84 
56 

83 
56 

63 

50 

83 
51 

85 

60 

86 
58 

96 
51 

76 
49 

79 
51 

67 
33 

78.9 
55.3 

CATARINA 

MAX 

MIN 

78 
52 

71 
57 

70 

56 

75 
61 

76 
59 

77 
53 

75 
61 

79 
63 

75 

62 

75 
54 

76 
65 

78 
60 

85 
54 

80 
68 

81 
67 

84 
63 

77 
62 

83 
60 

83 
59 

82 
56 

80 
55 

61 
54 

60 
53 

84 

60 

93 

54 

78 
53 

38 

79.2 
57.8 

CHARLOTTE  5  NNM 

MAX 

min 

78 
46 

75 
52 

71 

58 

71 
58 

77 
59 

78 

54 

77 
56 

76 
63 

75 
60 

73 
54 

69 
63 

78 
62 

83 
50 

63 
64 

82 
66 

81 
67 

76 
62 

80 
58 

64 
59 

64 
58 

83 

58 

82 
54 

80 
51 

86 
61 

85 
60 

88 
62 

87 
51 

77 
51 

72 

50 

69 
30 

76.7 
56.6 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
51 

70 
57 

69 
57 

72 
63 

77 
61 

79 

54 

75 
62 

77 
63 

70 
57 

71 
54 

71 
63 

7B 

57 

84 
55 

80 
63 

82 
66 

79 
63 

73 
61 

83 
59 

83 
59 

62 
61 

79 
59 

60 
55 

82 
54 

86 
59 

86 
63 

91 
60 

78 
54 

79 
52 

64 
46 

66 
35 

77.5 
57.4 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

73 
52 

70 
58 

67 
57 

71 
62 

76 
56 

77 
53 

74 
61 

76 
63 

73 

61 

69 
56 

69 
63 

75 

60 

82 
53 

74 
62 

60 
66 

73 
64 

71 
62 

80 
62 

81 
60 

82 
60 

80 
58 

80 
54 

79 
52 

79 
61 

83 

61 

66 
60 

76 
50 

77 
52 

65 
50 

66 
37 

75.5 
57.5 

BILLEY 

MAX 

Mm 

80 
48 

76 
50 

76 

55 

70 
59 

71 
59 

77 
53 

79 
53 

78 
60 

77 
61 

71 
52 

70 
52 

69 
59 

78 
52 

83 
52 

79 
63 

82 
62 

60 
60 

71 
55 

83 
56 

82 
57 

62 
56 

60 
54 

79 
51 

81 
52 

84 
53 

87 
52 

76 
51 

77 
50 

66 
35 

77.4 
54.2 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

80 
51 

74 
52 

75 

56 

69 
57 

71 
55 

78 

53 

76 
54 

73 

61 

77 
60 

74 
58 

69 
58 

72 

60 

80 
53 

84 
59 

73 
62 

Bl 

60 

76 
60 

74 
61 

79 
58 

61 
58 

78 

55 

62 
55 

83 
54 

81 
54 

83 

60 

87 
57 

95 
52 

76 
50 

77 
49 

67 
37 

77.6 
55.6 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

Mm 

80 
49 

78 
52 

79 

56 

69 

60 

71 
60 

77 

53 

80 
63 

78 
62 

80 
62 

72 

63 

73 
63 

71 
59 

80 
52 

85 
53 

84 
56 

84 
68 

85 

60 

71 
63 

64 
58 

85 
60 

65 
60 

80 
58 

75 
59 

85 
62 

88 
58 

88 
62 

95 
54 

78 

51 

78 
51 

64 
33 

79.4 
57.4 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

82 
55 

80 

58 

73 
61 

73 

60 

78 
63 

79 
62 

77 
61 

81 
68 

82 

67 

73 
63 

74 
63 

76 
59 

83 
59 

86 
57 

66 
66 

87 
66 

86 
67 

83 
67 

85 
63 

85 
61 

85 

60 

86 
59 

87 
60 

85 
63 

91 
63 

91 
65 

95 

60 

80 
59 

66 
47 

62.0 
61.6 

FALFuRRtAS 

MAX 

Mm 

82 

48 

80 
51 

68 
60 

79 
60 

81 
65 

79 

59 

61 
59 

81 
66 

80 
62 

72 

57 

75 
57 

80 
60 

84 
59 

84 
57 

85 

63 

85 
67 

86 
67 

86 

68 

84 
63 

84 
59 

83 
59 

83 
60 

84 
57 

83 
57 

89 
57 

90 
58 

92 

60 

76 
60 

62 
57 

70 
42 

81.7 
59.1 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

79 

46 

74 
60 

72 

56 

74 
63 

77 
62 

78 
51 

75 
58 

77 
62 

74 

60 

70 
51 

72 
62 

77 
60 

85 
50 

81 

60 

84 
68 

82 
64 

85 
55 

85 
56 

85 
61 

84 
62 

84 
61 

84 
55 

83 
50 

86 
53 

88 
54 

69 
60 

90 
58 

66 
51 

73 
50 

69 
30 

80,1 
56.3 

FREER 

MAX 

Mm 

82 
51 

78 
54 

70 

58 

70 
60 

78 
60 

78 

60 

78 
60 

78 
60 

78 

60 

69 
53 

72 
55 

78 
57 

79 
54 

84 
56 

82 
66 

82 
66 

66 
65 

76 
66 

82 
64 

84 
64 

80 
60 

78 
55 

80 
55 

83 

59 

80 
62 

86 
66 

92 

58 

60 
58 

78 
52 

66 
43 

79.0 
56.6 

KAFFIE  RANCH 

MAX 

Mm 

80 
48 

79 
49 

68 
58 

70 
60 

60 
63 

75 

64 

72 

56 

78 
61 

81 

57 

73 
57 

76 
57 

82 

53 

83 
53 

82 
65 

85 
67 

85 
65 

84 
65 

85 
67 

B6 

57 

82 
55 

80 
57 

86 

62 

68 

60 

86 

60 

80 
57 

90 
60 

93 
58 

80 
55 

86 

40 

69 
40 

80.6 
57.6 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

61 
52 

72 

58 

73 
57 

81 
59 

81 
60 

80 
57 

81 
65 

80 
62 

75 

62 

71 
57 

76 
62 

85 
60 

86 
53 

83 
64 

83 
68 

86 
66 

76 
63 

85 
64 

85 
61 

86 
61 

87 

58 

86 
57 

83 
54 

88 
64 

87 
62 

97 
64 

82 
58 

81 
55 

73 
53 

72 
38 

B1.4 
59.1 

OILTON 

MAX 

Mm 

78 
49 

78 
55 

69 

56 

75 
60 

77 
60 

76 
56 

74 
55 

78 
56 

79 
61 

69 
55 

70 
55 

76 
55 

82 
55 

82 
56 

81 
69 

83 
68 

86 
62 

79 
66 

89 
62 

83 
59 

88 

60 

82 
56 

82 
60 

80 
62 

88 
62 

87 
65 

95 

56 

77 
57 

80 
54 

67 
38 

79.7 
56.1 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

76 
51 

71 
55 

70 
57 

71 
63 

77 
56 

80 
5* 

72 
57 

78 
62 

75 

59 

71 
52 

69 

61 

78 
60 

84 
53 

78 
63 

82 
67 

77 
65 

74 
60 

80 

58 

83 
56 

82 
60 

77 
61 

80 
54 

82 
53 

82 
62 

86 
61 

86 
59 

81 
53 

76 
52 

68 
47 

69 
37 

77.2 
57.0 

POTEET 

MAX 

Mm 

73 
46 

67 
51 

70 

58 

70 
65 

75 
60 

74 
52 

71 
56 

74 
63 

66 

59 

70 
53 

66 
63 

75 
63 

80 
50 

77 
64 

79 
66 

75 
66 

70 
66 

75 
58 

60 
60 

80 
56 

77 
62 

74 
57 

76 
51 

82 
60 

60 
59 

84 
64 

77 

52 

74 
50 

62 
47 

66 
31 

74.1 
57.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

MAX 

Mm 

80 
48 

79 
49 

73 
62 

75 
61 

79- 
61 

78 

58 

77 
62 

83 
68 

83 
66 

72 
62 

70 
63 

76 
60 

65 
55 

85 
56 

84 
67 

86 

64 

84 
66 

84 
67 

85 
59 

85 
58 

87 
57 

90 
58 

84 
60 

90 

60 

92 
65 

85 
62 

95 
62 

75 
57 

80 
56 

70 
41 

81.7 
59.7 

TILDEN 

MAX 

Mm 

81 
48 

79 
51 

69 
58 

72 
62 

73 
64 

78 

54 

78 
60 

75 
68 

77 

62 

70 
54 

72 
57 

74 

62 

76 
53 

85 
57 

82 
70 

84 
68 

83 
65 

74 
60 

64 
64 

84 
58 

63 
62 

85 
57 

78 
53 

81 
55 

86 

65 

68 
60 

91 
57 

78 
53 

76 
53 

66 

31 

78.7 
58.° 

ZAPATA 

•    »    • 

MAX 

Mm 

51 

76 
51 

80 
53 

84 

S3 

63 
51 

81 

85 

81 

74 
55 

86 
55 

55 

85 
65 

86 

68 

61 

86 
61 

84 
65 

59 

86 
59 

91 

59 

88 
60 

95 

60 

60 

65 
60 

57 

LOtiER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
55 

77 
65 

77 
67 

81 
66 

74 
65 

77 
62 

83 

64 

81 
66 

76 
62 

73 
60 

81 
67 

83 
65 

82 
62 

84 
65 

84 
68 

85 
68 

83 
67 

83 
64 

81 
64 

82 
65 

83 

68 

83 
64 

84 
60 

85 

65 

88 
67 

84 
72 

83 

63 

63 
5e 

70 
52 

71 

50 

60.7 
63.5 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

82 
51 

72 
51 

67 
64 

71 
64 

73 
67 

68 
61 

73 
61 

83 
67 

82 

61 

74 
60 

75 
62 

85 
65 

85 
60 

67 
60 

85 
65 

85 
67 

90 
66 

67 
66 

86 
62 

86 
62 

86 

66 

86 
66 

88 
60 

86 

60 

90 
63 

94 
60 

93 

65 

85 
63 

84 
52 

68 
49 

82.0 
61.5 

"C  ALLEN 

MAX 

Mm 

62 
53 

81 
53 

70 
62 

76 
63 

81 
66 

75 
61 

80 
61 

84 
68 

82 
65 

76 
62 

73 
63 

82 
63 

85 
61 

84 
61 

65 
69 

87 
69 

89 
67 

86 
69 

85 
65 

64 
65 

85 
65 

88 
61 

90 
61 

85 
64 

89 
64 

92 

69 

93 
66 

79 
56 

83 
59 

70 
48 

82.7 
62.7 

»C  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

79 
57 

70 
65 

75 
63 

77 
64 

75 
64 

77 
61 

63 
66 

60 
65 

74 
62 

71 
62 

60 
67 

83 
64 

84 
60 

84 
66 

85 

70 

87 
70 

87 
67 

64 
66 

84 
66 

65 
66 

88 
66 

87 
61 

84 
63 

69 
65 

92 
69 

92 
67 

78 

64 

81 
59 

69 
54 

72 

48 

81.2 
63.6 

«C  COOK 

MAX 

Mm 

60 
52 

78 
55 

70 
61 

74 
62 

79 
65 

73 

60 

75 

61 

82 
68 

8  0 
65 

73 
62 

71 
62 

80 
62 

83 
57 

84 
57 

84 
66 

85 
68 

87 
68 

85 
68 

85 
65 

84 
65 

65 
63 

86 
58 

90 
58 

85 

60 

90 
60 

92 
67 

94 
62 

78 
60 

79 
56 

69 
43 

81.4 
61.3 

"ISSICN 

MAX 

Mm 

81 
50 

80 
50 

70 
62 

75 
62 

79 
64 

75 
61 

79 
62 

84 
63 

85 
64 

73 
62 

72 
62 

80 
63 

86 
58 

64 
59 

85 
69 

85 
69 

87 
69 

86 
69 

85 
65 

85 
65 

64 
64 

88 
58 

90 
59 

85 

63 

91 
64 

92 
68 

93 

65 

76 
57 

82 
59 

69 
46 

82.3 

61.7 

PORT  ISABEL 

MAX 

Mm 

81 
56 

77 
67 

77 
6B 

79 
67 

76 
70 

78 
63 

82 
68 

79 
70 

77 

69 

77 
66 

79 
67 

8  0 
66 

76 
65 

63 
71 

82 
72 

84 
71 

81 
70 

63 
69 

81 
69 

83 
70 

83 
72 

60 
66 

81 
65 

86 
69 

86 

70 

84 
74 

82 
72 

81 
62 

76 
63 

73 
53 

60.4 
67.3 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

77 
54 

75 
60 

76 
66 

79 
66 

79 
67 

75 
64 

76 
66 

60 
70 

75 

65 

73 
62 

74 
64 

78 
66 

83 
64 

78 
64 

80 
72 

60 
70 

85 
70 

80 
70 

82 
69 

80 
68 

83 
69 

65 
67 

79 
61 

79 
63 

67 
69 

90 
70 

88 
70 

78 
64 

60 
57 

64 
52 

79.3 
65.3 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

82 
51 

80 
54 

74 
64 

78 
63 

76 
66 

74 
62 

60 
63 

84 
68 

80 
64 

75 
60 

75 
61 

82 
64 

83 
60 

62 

60 

85 
66 

85 
65 

86 
67 

85 

65 

85 
63 

85 
63 

85 
63 

67 
65 

88 

63 

8  5 
62 

88 
62 

93 
67 

91 

64 

80 
60 

64 
55 

70 
49 

82.3 

62.0 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

62 
56 

82 
56 

72 
65 

82 
65 

80 
67 

73 
65 

84 
65 

85 
64 

85 
63 

75 
63 

76 
65 

83 

67 

83 
63 

84 
63 

87 
63 

85 
67 

69 
68 

87 

68 

66 
64 

66 
65 

87 
66 

87 
67 

88 
62 

R9 
6? 

90 
63 

93 
65 

89 
67 

69 
67 

84 
53 

67 
51 

83.6 
63.5 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
389 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

• 

a 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

.ESLACO    2 

E 

MAX 

MD) 

78 
53 

71 
62 

75 
63 

ao 

65 

77 
69 

79 
61 

84 
65 

81 
64 

77 
67 

74 
61 

83 
64 

83 
64 

83 
61 

85 
65 

84 
71 

86 
69 

85 
66 

85 
68 

84 
66 

85 
66 

87 
67 

88 
63 

85 
62 

89 
66 

92 
69 

92 
70 

82 
68 

82 
58 

79 
55 

73 

47 

82.3 
63.8 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.b. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

111 

e   0  3 

0.    i.  . 

] 

Station 

+»  a 
a  o 
a  *< 

|H   o 

00    h 
O  -w 

+» 

c 
a  -o 

+»   0) 
p*  o 

a  a 

D9  CO 
OS 

o> 
i 
• 
< 

21 

a 

0 

h 

s 

1 

1 

_1 

•  • 

as 

CENTRAL     STANDARD    TIME 
MID             6     AM          NOON          6     PM 

5 

8 
3 

a 

•• 

i 

8 

1 

• 

> 

cn  a 

3 

1 

1 

.  M 

ABILENE    W8    AIRPORT 

19 

3.5 

8.8 

32 

w 

26 

63 

69 

47 

47 

2 

0 

l 

0 

1 

0 

4 

66 

7.3 

AMAR1LLO    WB    AIRPORT 

22 

5.4 

13.3 

45 

w 

26 

56 

65 

42 

39 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

69 

5.7 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

29 

.4 

7.3 

24 

NW 

26 

85 

88 

68 

71 

7 

1 

3 

1 

1 

0 

13 

39 

7.2 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

13 

2.6 

8.8 

29 

s 

26 

95 

97 

68 

81 

1 

3 

4 

2 

0 

0 

10 

57 

5.7 

CORPUS   CHRIST!    WB    AIRPORT 

10 

3.2 

9.5 

33 

s 

26 

90 

92 

68 

78 

2 

1 

3 

1 

0 

0 

7 

51 

6.7 

DALLAS    WB    AIRPORT 

16 

2.7 

8.6 

32 

NW 

26 

80 

83 

66 

64 

4 

0 

2 

0 

1 

0 

7 

38 

7.7 

DEL    RIO    WB    AP 

11 

3.3 

6.2 

16++ 

33 

28 

77 

84 

64 

59 

11 

2 

1 

0 

1 

0 

15 

- 

7.4 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

30 

1.1 

6.3 

54 

SW 

25 

40 

49 

31 

24 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

72 

5.5 

FORT    WORTH   WB    AIRPORT 

17 

1.5 

8.2 

25++ 

36 

28  + 

80 

82 

63 

64 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

8 

- 

7.5 

GALVESTON   WB    CITY 

- 

- 

- 

26 

NE 

29  + 

" 

" 

- 

- 

0 

3 

2 

3 

1 

0 

9 

53 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

0 

2 

3 

2 

1 

0 

8 

- 

- 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

12 

2.4 

8.4 

28++ 

23 

21 

84 

67 

63 

73 

5 

2 

2 

2 

2 

0 

13 

57 

7.7 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

24 

3.3 

9.8 

37++ 

26 

26 

53 

62 

41 

33 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

- 

6.2 

"1DLAND    WB    AIRPORT 

20 

2.7 

8.2 

32++ 

29 

26 

69 

82 

44 

40 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

- 

6.1 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

12 

3.0 

9.2 

34 

SW 

26 

89 

89 

62 

78 

3 

3 

2 

2 

0 

0 

10 

72 

7.3 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

22 

2.9 

7.8 

43++ 

28 

26 

73 

85 

49 

46 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

6.8 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

3 

1.5 

7.5 

23 

NE 

29+ 

86 

89 

69 

69 

6 

3 

3 

0 

0 

0 

12 

49 

6.9 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

8 

1.5 

7.5 

32    * 

ssw 

26 

68 

90 

69 

76 

7 

2 

4 

0 

1 

0 

14 

- 

7.5 

WACO   WB    AIRPORT 

20 

2.3 

8.3 

2  5++ 

32 

26 

79 

83 

61 

65 

" 

1 

0 

1 

1 

1 

8 

- 

7.2 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

21 

1.7 

8.8 

43++ 

26 

26 

83 

67 

60 

66 

6 

1 

0 

0 

0 

o   ■ 

7 

" 

7.6 

*   PEAK   GUST 


IU'1 


EVAPORATION  AND   WIND 


Day 

Of  Month 

13  ^  rii 

Station 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

•   •   • 
ION  ROLLING  PLAINS  02 

H0R0S  CREEK  0AM 

EVAP 

.18 

.22 

.01 

.01 

.05 

.12 

.10 

.09 

•  OS 

.06 

• 

.13 

.22 

.13 

.14 

.11 

.22 

.2! 

.041  .12 

.11 

.2 

)  .12 

.16  .11 

.2! 

.21 

.2( 

.2! 

.1 

4.21 

WIND 

31 

32 

55 

52 

78 

42 

25 

52 

52 

52 

79 

86 

7*. 

41 

96 

130 

144 

891  791   5! 

9] 

8 

1   4C 

127  ec 

13( 

14! 

lOt 

171 

4f 

2392 

•   •    ft 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAm 

EVAP 

.16 

.16 

■04 

a 

.00 

.02 

ft 

.15 

.03 

.11 

ft 

.05 

.11 

ft 

.22 

.12 

.29 

.11 

.05 

.oe 

• 

.2 

I  .14 

.16   • 

.35 

ft 

« 

.62 

.11 

3.61B 

WIND 

2a 

2* 

3? 

61 

73 

41 

ft 

51 

31 

78 

» 

111 

64 

« 

158 

199 

125 

7« 

64 

6! 

ft 

27 

>   21 

160   • 

22( 

• 

» 

291 

25 

2305 

MAX 

T8 

76 

68 

65 

73 

71 

a 

76 

67 

71 

a 

73 

79 

78 

77 

11 

64|   67 

7! 

71 

8C 

6 

- 

at 

a 

a 

ec 

72 

74.3 

MIN 

50 

53 

56 

57 

63 

64 

- 

59 

61 

53 

- 

58 

60 

60 

59 

45 

4! 

47 

5! 

5 

51 

51 

51 

- 

4C 

35 

53.7 

BELTON  DAM 

EVAP 

.16 

.11 

.01 

„ 

.05 

.01 

.15 

.06 

. 

.14 

.04 

.06 

.06 

.12 

.11 

.12 

.16 

.It 

.06 

.01 

.11 

.1, 

.IC 

.It 

.12 

.05 

.24 

.12 

.15 

.IC 

3.098 

WIND 

IS 

16 

16 

22 

32 

11 

7 

10 

66 

41 

17 

45 

24 

39 

49 

65 

51 

32 

46 

41 

55 

41 

12 

72 

11 

102 

75 

13 

89 

24 

1160 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.13 

.14 

.15 

.05 

. 

.03 

.05 

.08 

.01 

.06 

.09 

.02 

.14 

.11 

.09 

.10 

.25 

.12 

.09 

.01 

.08 

.1. 

.10 

.1! 

.19 

.1! 

.26 

.11 

.20 

.11 

3.36B 

WIND 

21 

24 

23 

42 

42 

27 

29 

9 

42 

63 

26 

87   52 

45 

82 

96 

92 

31 

42 

5C 

71 

4< 

21 

13< 

62'  132  109|  71 

108 

21 

1720 

0ENI30N  DAM 

EVAP 

.13 

.11 

.05 

a 

.02 

.03 

.02 

.10 

.10 

.10 

.02 

.05  .10  .03 

.12 

.19 

.22 

■  1C 

.08 

.04 

.08 

.01 

.16 

.16 

.14  .21  .20  .14 

.10 

.10 

3.09B 

WIND 

20 

29 

14 

37 

40 

32 

10 

10 

59 

29 

41 

94 

48   40 

164 

204 

97 

58 

41 

76 

47 

4( 

72 

172 

54  265 

!  100!  69 

63 

31 

2068 

MAX 

79 

77 

68 

62 

65 

69 

72 

72 

70 

70 

73 

74 

73 

72 

77 

72 

76 

62 

66 

71 

70 

7C 

71 

72 

7*1   65 

70 

60 

58 

55 

69.8 

MIN 

56 

55 

62 

57 

61 

61 

59 

57 

54 

55 

56 

59 

52 

59 

55 

61 

41 

64 

48 

59 

55 

5C 

49 

55 

51 

64 

1  40 

45   36   36 

53.3 

GRAPEVINE  0AM 

EVAP 

.16 

.16 

.09 

a 

a 

.01 

.04 

.07 

.03 

.08 

.06 

.03 

.14 

.08 

.09 

.14 

.27 

.14 

62 

.08 

.01 

.07 

.01 

.11 

.19  .22 

.18 

.30 

.18  .20!  .11 

3.53B 

WIND 

33 

24 

33 

35 

57 

44 

22 

17 

46 

33 

70 

92 

54 

52 

60 

174 

118 

65 

52 

77 

6 

29 

192   65 

16C 

41 

1701  121   36| 

2119 

MAX 

78 

78 

72 

62 

66 

66 

67 

77 

63 

72 

66 

61 

80 

73 

76 

76 

75 

62 

69 

68 

73 

7; 

70 

7C 

75 

79 

71 

67   66'   69| 

71.0 

MIN 

50 

53 

54 

57 

59 

61 

55 

57 

55 

52 

51 

59 

56 

57 

53 

59 

43 

4C 

47 

54 

55 

45 

t     49 

46 

54 

53 

42 

461   38   37J 

51.4 

LAVON  DAM 

EVAP 

.13 

.15 

.13 

. 

. 

.14 

.05 

.01 

.07 

.07 

.07 

.03 

.14 

.04 

.11 

.13 

.24 

.15 

.09 

.02 

.07 

.0! 

.08 

.15 

.16 

.15 

.19 

.21  .141  .11 

3.34B 

WIND 

33 

36 

50 

33 

69 

38 

16 

20 

43 

39 

59 

113 

81 

76 

105 

220 

135 

69 

70 

79 

142 

64 

21 

191 

66 

193 

175 

76  108   54,     2478 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.16 

.14 

.09 

.08 

. 

.05 

.08 

.06 

.01 

.13 

.04 

.05 

.13 

.06 

.15 

.10 

.26 

.15 

.04 

.07 

.13 

.14 

.12 

.16 

.16 

.14 

.28 

.16!  .17j  .151 

3. 60S 

WIND 

6 

4 

27 

50 

S3 

29 

23 

9 

72 

54 

12 

84 

44 

50 

76 

167 

104 

56 

45 

74 

138 

82 

18 

14C 

52 

131 

124 

30  106   32! 

1920 

MAX 

77 

76 

67 

66 

66 

69 

75 

72 

64 

72 

63 

68 

78 

73 

76 

76 

51 

64 

64 

76 

77 

75 

71 

71 

78 

79 

81 

71 

57 

61 

71.5 

MIN 

51 

52 

54 

57 

63 

62 

60 

57 

58 

53 

56 

54 

59 

58 

60 

61 

45 

44 

46 

56 

62 

51 

50 

5C 

59 

38 

44 

44 

36 

36 

53.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.15 

.15 

.04 

.16 

.02 

.05 

.10 

.22 

.11 

.06 

.07 

.04 

.17 

.09 

.11 

.15 

.19 

.16 

.11 

.10 

.15 

.12 

.09 

.16 

.20 

.22 

.29 

.24 

.15 

.11 

3.98 

WIND 

33 

35 

27 

38 

78 

39 

30 

35 

53 

43 

65 

82 

54 

33 

64 

113 

65 

53 

49 

48 

84 

51 

37 

103 

50 

no 

116 

61 

110 

25 

1784 

MAX 

75 

72 

60 

59 

61 

67 

78 

75 

63 

39 

69 

65 

75 

75 

75 

78 

76 

63 

72 

76 

77 

7C 

66 

71 

77 

79 

74 

64   55   60 

69.6 

MIN 

*9 

50 

49 

54 

57 

57 

58 

60 

56 

54 

54 

56 

51 

52 

55 

56 

46 

45 

49 

56 

58 

5C 

50 

50 

58 

58 

45 

43   38 

38 

51.7 

STILLHOUSE  HOLLOW  0AM 

EVAP 

.17 

.11 

.01 

. 

.00 

.05 

ft 

.18 

. 

.09 

.03 

.16 

ft 

ft 

.22 

.14 

.21 

.15 

.05 

.07 

• 

.25 

.10 

.10 

ft 

.23 

.12 

•  1  .42 

.13 

3.20B 

WINO 

23 

18 

17 

19 

35 

ft 

ft 

51 

68 

39 

62 

31 

ft 

ft 

119 

79 

73 

44 

45 

34 

ft 

125 

16 

81 

ft 

127 

29 

•  1  138 

45 

1338 

WACO  DAM 

EVAP 

.14 

.12 

.04 

. 

.01 

.08 

.14 

.09 

.00 

.07 

.01 

.07 

.06 

.08 

.13 

.14 

.13 

.08 

.17 

.23 

.13 

.13 

.11 

.15 

.17 

.15 

.33 

.14 

.21 

.111 

3.54B 

WIND 

33 

25 

32 

58 

81 

51 

39 

35 

65 

71 

73 

73 

66 

83 

103 

167 

85 

69 

85 

86 

138 

71 

32 

158 

64 

254 

35 

60 

124 

63 

2405 

MAX 

77 

74 

64 

63 

65 

70 

82 

72 

62 

65 

56 

66 

79 

73 

76 

77 

81 

63 

67 

78 

76 

73 

72 

72 

79 

78 

79 

63 

55 

61 

70.6 

MIN 

51 

51 

53 

57 

61 

61 

59 

59 

57 

51 

54 

56 

54 

54 

61 

62 

45 

43 

49 

57 

61 

50 

50 

51 

50 

61 

45 

42 

42 

31 

52.8 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

.13 

.04 

.01 

.00 

.06 

.05 

.04 

.04 

.04 

.04 

.02 

.16 

.08 

.08 

.13 

.18 

.14 

.ni 

.09 

.13 

.07 

.11 

.14 

.10 

.20 

.30 

.13 

.13 

.11 

.13 

2.95 

WIND 

18 

19 

19 

38 

15 

9 

12 

39 

39 

31 

62 

53 

38 

51 

105 

72 

43 

43 

42 

95 

48 

15 

96 

45 

105 

92 

33 

65 

38 

18 

1418 

MAX 

75 

64 

63 

63 

72 

82 

80 

63 

68 

71 

69 

82 

75 

77 

78 

81 

65 

67 

77 

76 

72 

73 

72 

80 

80 

78 

65 

58 

63 

62 

71.7 

MIN 

54 

56 

58 

62 

64 

58 

62 

60 

62 

57 

60 

58 

58 

61 

61 

48 

46 

51 

57 

59 

54 

52 

52 

45 

59 

48 

55 

42 

39 

39 

54.6 

ft   •   ft 
EAST  TEXAS         04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.16 

.15 

.10 

.00 

.01 

.04 

.06 

.07 

.07 

.00 

.02 

.07 

.08 

.03 

.04 

.15 

.23 

.14 

.07 

.07 

.21 

.07 

.14 

.14 

.15 

.22 

.03 

.22 

.27 

.10 

3.09 

WINO 

25 

48 

45 

57 

96 

43 

29 

21 

42 

58 

28 

43 

61 

194 

66 

104 

67 

79 

41 

50 

80 

47 

40 

99 

38 

126 

72 

45 

61 

44 

1849 

MAX 

75 

74 

70 

67 

66 

71 

71 

71 

68 

62 

71 

73 

72 

69 

72 

80 

75 

60 

67 

75 

75 

71 

70 

75 

76 

80 

75 

60 

59 

57 

70.2 

MIN 

52 

53 

55 

62 

62 

60 

61 

55 

59 

56 

52 

60 

59 

61 

57 

65 

47 

40 

50 

62 

61 

53 

47 

55 

51 

64 

45 

46 

39 

37 

54.2 

SPURCER  DAM  B 

EVAP 

.10 

.11 

.06 

.06 

a 

. 

.07 

.05 

.10 

.09 

.12 

.04 

.06 

.06 

.09 

.10 

.11 

.17 

.03 

.07 

.11 

.12 

.09 

.06 

.15 

.16 

.13 

.15 

.16 

.13 

2.97B 

WIND 

21 

19 

20 

44 

35 

19 

16 

13 

27 

28 

19 

35 

24 

44 

47 

94 

67 

29 

40 

49 

88 

89 

22 

58 

87 

97 

114 

24 

32 

30 

1331 

MAX 

82 

82 

75 

74 

72 

80 

79 

80 

81 

76 

79 

71 

76 

76 

SO 

78 

78 

78 

65 

78 

80 

62 

81 

72 

75 

75 

82 

72 

64 

67 

76.3 

MIN 

69 

50 

65 

60 

63 

64 

64 

61 

61 

60 

52 

55 

61 

63 

61 

65 

56 

46 

45 

59 

63 

59 

52 

51 

56 

65 

54 

49 

50 

19 

54.7 

ft   •   ft 

TRANS  PECOS        OS 

RED  BLUFF  Dam 

EVAP 

.20 

.15 

.15 

.16 

.16 

.15 

.15 

.11 

.13 

.09 

.14 

.20 

.18 

.14 

.16 

.12 

.13 

.09 

.20 

.12 

.25 

.17 

.25 

.21 

.28 

.43 

.16 

.20 

.12 

.08 

5.08 

WINO 

71 

41 

33 

117 

34 

42 

57 

44 

84 

32 

60 

46 

58 

65 

50 

15 

18 

35 

55 

34 

91 

47 

117 

132 

88 

203 

57 

102 

32 

35 

1895 

MAX 

68 

70 

71 

69 

70 

68 

72 

73 

70 

67 

72 

68 

74 

64 

68 

67 

66 

66 

70 

67 

65 

be 

72 

70 

72 

68 

58 

56 

55 

51 

67.2 

MIN 

66 

49 

47 

46 

53 

47 

53 

55 

56 

48 

52 

46 

43 

43 

47 

47 

47 

45 

49 

46 

50 

46 

54 

36 

54 

50 

38 

45 

38 

36 

47.7 

TSLETA 

EVAP 

.18 

.15 

.22 

.07 

.29 

.13 

.16 

.06 

.25 

.06 

.17 

.31 

.07 

.30 

.13 

.04 

.03 

.25 

.03 

.44 

.19 

.24 

.08 

.24 

.28 

.40 

.25 

.20 

.07 

.25 

5.54 

WIND 

42 

28 

22 

5 

24 

16 

25 

16 

33 

32 

30 

41 

39 

22 

10 

19 

5 

24 

13 

25 

36 

104 

32 

65 

21 

161 

93 

39 

52 

17 

1091 

MAX 

70 

72 

74 

71 

72 

69 

70 

73 

73 

73 

71 

72 

65 

66 

65 

64 

67 

64 

67 

69 

65 

66 

66 

70 

71 

68 

57 

57 

57 

56 

67.3 

MIN 

45 

44 

44 

46 

46 

47 

48 

53 

55 

51 

51 

44 

41 

41 

42 

45 

43 

47 

48 

45 

45 

54 

50 

50 

51 

51 

38 

37 

43 

43 

46.3 

•   ft   ft 

EDWARDS  PLATEAU    06 

AMISTAO  DAM 

EVAP 

.15 

.06 

.26 

.09 

.15 

.15 

.20 

.25 

. 

.04 

a 

.11 

.15 

.18 

.14 

.07 

. 

.20 

.15 

.15 

. 

.30 

.15 

.29 

.11 

.13 

.30 

.30 

.26 

.15 

5.183 

WIND 

57 

36 

78 

36 

65 

47 

82 

104 

56 

34 

84 

55 

45 

81 

97 

68 

35 

89 

58 

56 

33 

63 

69 

84 

36 

59 

76 

75 

120 

42 

1924 

MAX 

76 

66 

68 

72 

73 

76 

75 

67 

77 

67 

64 

69 

60 

77 

72 

73 

76 

69 

77 

75 

73 

75 

74 

75 

80 

77 

78 

75 

58 

65 

72.6 

MIN 

69 

51 

52 

55 

52 

52 

53 

58 

58 

55 

54 

58 

45 

52 

63 

61 

61 

56 

56 

57 

57 

51 

49 

52 

55 

58 

47 

46 

45 

38 

53.2 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 

.19 

.17 

.12 

.06 

.12 

.10 

.12 

.13 

.10 

.06 

.11 

.16 

.22 

.21 

.15 

.19 

.24 

.19 

.13 

.16 

.22 

.26 

.16 

.28 

.26 

.25 

.48 

.26 

.24 

.15 

5.53 

WIND 

32 

30 

61 

64 

76 

28 

41 

50 

62 

68 

59 

79 

60 

64 

91 

136 

88 

82 

66 

60 

R5 

75 

46 

152 

76 

156 

157 

89 

109 

25 

2247 

MAX 

76 

72 

62 

73 

65 

73 

72 

70 

66 

66 

71 

73 

71 

73 

74 

77 

75 

75 

74 

75 

75 

68 

67 

7  2 

83 

78 

72 

61 

55 

59 

70.8 

MIN 

50 

51 

52 

53 

50 

30 

52 

32 

52 

51 

52 

52 

49 

49 

52 

60 

45 

46 

51 

58 

55 

47 

41 

51 

50 

56 

40 

40 

38 

37 

49.4 

•   ft   • 

SOUTH  CENTRAL      OT 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

EVAP 

.13 

.14 

.00 

.00 

.03 

.11 

.08 

.10 

. 

.10 

.08 

.00 

.10 

.12 

.14 

.12 

.16 

.19 

.03 

.07 

.10 

.17 

.09 

.13 

.09 

.09 

.32 

.13 

.22 

.16 

3.33B 

WINO 

38 

34 

44 

80 

119 

97 

44 

66 

137 

99 

50 

45 

54 

67 

103 

79 

116 

113 

38 

65 

134 

103 

52 

100 

46 

123 

146 

26 

145 

100 

2463 

MAX 

77 

73 

62 

63 

67 

67 

74 

77 

67 

73 

68 

66 

81 

78 

82 

81 

83 

67 

67 

77 

75 

80 

74 

75 

85 

77 

88 

66 

62 

60 

73.1 

MIN 

53 

53 

56 

59 

58 

58 

58 

57 

56 

51 

52 

56 

55 

55 

64 

63 

54 

50 

54 

54 

63 

52 

52 

53 

64 

64 

52 

47 

43 

40 

55.0 

BEEVILLE  S  NE       (A> 

EVAP 

.17 

.13 

.12 

.03 

. 

.11 

.08 

.04 

.02 

.08 

.17 

.01 

.04 

.09 

.05 

.07 

.08 

.13 

.07 

.08 

.09 

.13 

.12 

.09 

.10 

.08 

.20 

.14 

.27 

.35 

3.25B 

WINO 

40 

60 

130 

30 

130 

80 

70 

80 

80 

80 

50 

60 

40 

40 

80 

100 

60 

60 

60 

85 

115 

80 

50 

70 

80 

170 

130 

40 

210 

90 

2450 

CANTON  DAM 

EVAP 

.18 

.12 

.12 

. 

.05 

.12 

.11 

.10 

.11 

.05 

.06 

.06 

.09 

.13 

.09 

.12 

.11 

.16 

.05 

.09 

.09 

.  14 

.11 

.10 

.13 

.07 

.25 

.15 

.17 

.16 

3.42B 

WINO 

35 

31 

21 

31 

72 

53 

28 

40 

57 

31 

39 

36 

40 

47 

50 

74 

41 

33 

31 

62 

65 

39 

25 

56 

38 

69 

68 

25 

100 

51 

1388 

MAX 

"77 

72 

60 

67 

66 

78 

78 

74 

65 

66 

71 

65 

80 

78 

73 

80 

80 

71 

72 

76 

76 

79 

75 

75 

84 

78 

61 

66 

66 

61 

73.0 

MIN 

49 

52 

54 

63 

54 

55 

55 

60 

56 

52 

53 

59 

55 

55 

61 

65 

55 

55 

57 

60 

61 

54 

54 

53 

62 

62 

50 

52 

42 

40 

55.2 

SONERVILLE  DAM 

EVAP 

.17 

.11 

.01 

. 

. 

.03 

ft 

.14 

.07 

.08 

.06 

m 

.01 

ft 

.18 

.13 

.12 

.13 

.03 

.07 

.13 

.20 

.05 

.17 

.14 

.14 

.20 

.22 

.22 

.13 

3.27B 

WINO 

12 

14 

53 

37 

18 

10 

26 

19 

5 

20 

10 

ft 

59 

91 

45 

21 

44 

57 

131 

67 

t9 

102 

64 

108 

no 

16 

62 

30 

1293B 

See  Reference  Notes  Following   Station  Index 
-    391    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER   1965 


UPPER    COAST 
POINT    COMFORT 


THOMPSONS    3    wSw 


Day  Oi  Month 


EVAP  .22 

WIND  60 

MAX  77 

MIN  |  53 

EVAP  .1* 

WIND  29 

MAX 

MIN 


SOUTHERN 
DILLEY 


LAREDO  NO.  2 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.06  .05 
10  23 
73.  72 
56   59 


.06 
80   60 

721 

64,  60 


.01  .02 

10  17 

70  73 

62  55 


,06  .00 
70  90 
75   71 


.11  .06 

11  20 

8*  76 

60  55 


13  .09 
22  20 
82   75 


.01  .09  .10 

11  iz!  18 

71  82 

65  59   56 


.16  .13 
92!  931 


26  I  27 


RIO  Grande  city  3 


LOWER  VALLEY 
MC  COCK 


-ESlACO  2  E 


EVAP 

.15 

.07 

.03 

.06 

.11 

.11 

.08 

.U 

.09 

.05 

.05 

.04 

.15 

.08 

WIND 

10 

15 

12 

16 

4 

20 

7 

20 

16 

7 

7 

3 

10 

22 

MAX 

BO 

72 

74 

80 

85 

81 

78 

nb 

82 

74 

76 

8/ 

86 

82 

MIN 

50 

62 

60 

63 

65 

63 

67 

67 

67 

62 

65 

65 

62 

68 

EVAP 

.22 

.09 

.09 

.08 

.06 

.10 

.09 

.07 

. 

.11 

. 

.12 

.12 

.12 

WIND 

15 

19 

34 

22 

27 

26 

1* 

25 

28 

23 

19 

I7 

9 

20 

.18  .15  .18 

85  137  149 
84.   82' 


.30  .18  .16   •   .39  .10 
156;  105  119  199  155   53 


EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

EVAP 

WIND 
MAX 


44  68  88 
82  78  71 
55   55   62 


.08  .08 
36   52 


78   74   77 


.07 
45 
75 
62 

.06 
17 
82 
65 


38  41 
78  86 
62   69 


17 

.11 

.04 

56 

54 

43 

87 

77 

73 

67 

63 

63 

14 

.06 

.13 

39 

16 

33 

83 

8* 

85 

69 

65 

68 

1* 

.15 

19 

57 

89 

86 

62 

61 

11 

.19 

?4 

33 

83 

85 

09 

.09 

.08 

31 

23 

20! 

84 

88 

85 

70 

70 

69 

10 

.09 

.14 

39 

37 

13 

11 

.18 

.14 

SO 

89 

43 

R7 

86 

91 

67 

69 

66 

I? 

.14 

.13 

49 

6C 

25 

87 

90 

88 

.19 
371   35 

78 


.09;  .10  .07  .07  .11  .09  .10 


83 
69 

.12 

88 
80 
60 


.14  .19 
100  107 
82   82 


.19  .12 
60  94 
70   70 


66   52   50   47 


14   13 
85 


.14  .12; 
22   27 

87 


.131  .17  .11 
10  34  18 
77   75   68 

Ml  52! 


69   68   66   65   64 


.151  .13  .26  .11 

27   38   13 


.16  .21 

95   54 


87 


.13  .11  .09  .07  .12 

5:   11  27  18  29 

85   84  89  84  89 

64   63  67  64  66 


17  .221  .16  .25 


8  0 


321 
85  88 
64   6*   63 


.22  .12  .22 

20    9  29 
81 

62  55 


H 


.14  .29 

65  137 

89   87 
64   67 


.14  .13 
23   47 


12 


.17 
41 


68   68   68   70  1   701   70   721   67   66 


8 

.17 

.14' 

.18 

.23 

.20 

.14 

39 

21 

54 

101 

128 

46 

7 

88 

89 

89 

87 

87' 

84 

7 

68 

67 

67 

69 

68 

6b 

.20  .23    .24  .23 

78  96    137  128 

89  72,     78  69 

61  59      52  44 


.10  ,19!  .1* 
21  68  39 
82  82|  76] 
64      58      50 


(A)       EVAPORATION   MEASURED    IN   A   SUNKEN   SCREENED   PAN   OF    24-INCH    DIAMETER. 
(F)       ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION   PAN. 


3.90 
2559 
78.4 
61.7 


1792 
75.3 
56.2 


2.49 
438 

79.1 
59.8 

3.16 
482 
82.3 
63.6 

3.508 
691 


4,68 
2006 
62.3 
62.8 

4.168 
1151B 
84.2 


H 


STATION  INDEX 


w 

U 

Z 

o 

OBSERVATION 

0 

BE 

UJ 

u 

TIME  AND 

Z 

g 

0 

s 

P 

p 

TABLES 

STATION 

B 

a 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

5 

K 

3 

z 
o 

tl 

| 

& 

E 

3i 

Q 

B 

£ 

& 

A6ERNATMY 

00  12 

01 

HALE 

1 

33  50 

101  50 

3359 

8/ 

M,  0.  HOOD 

ABILENE  WB  AIRPORT 

0,16 

02 

TAYLOR 

1 

32  26 

99  *1 

1762 

Mia 

Nil 

C  HJ 

ij  S  WEATHER  BUREAU 

ACKERLY  3  SE 

0034 

01 

HOWARD 

3 

32  31 

101  40 

2760 

6P 

LEONARD  COLEMAN 

MtJMSVILLE 

00  JO 

06 

LAMPASAS 

I 

31  18 

98  10 

1072 

c 

LUTHER  0  HIGGINS 

ALBANY 

D120 

SHACKELFORD 

1 

32  44 

99  IB 

1*38 

7A 

JOHN  D.  WILLETT.  JR. 

ALEDO  *  SE 

0129 

03 

PARKER 

i; 

97  34 

790 

7/ 

ALICE 

JIM  WELLS 

3 

27  *4 

9B  0* 

201 

Bt 

8/ 

LEONARD  M.  MAHONEY 

ALLISON  RANCH 

0160 

06 

EDWARDS 

3 

30  05 

100  23 

2275 

7* 

LOWER  COLO  RJV  AUTH 

ALPINE 

017* 

05 

BREWSTER 

30  21 

103  *0 

**55 

6F 

WILLIAM  H,  HUDG1NS 

ALTO  S  SW 

0190 

04 

CHEROKEE 

31  36 

95  09 

280 

It 

MRS.  0.  LURLINE  FELDER 

ALVIN 

0204 

OC 

BRAZORIA 

S 

29  25 

95  15 

5* 

SA 

6) 

CITY  OF  ALVIN 

ALVORD  A  NE 

o:o6 

03 

VISE 

15 

33  23 

97  39 

BOO 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

*MiS[LLO  MB  AIRPORT 

02  11 

01 

POTTER 

2 

35  1* 

101  *2 

360* 

MIC 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AWISTAD  OAM 

0225 

DC 

VAL  VERDE 

11 

29  2B 

101  02 

1157 

BJ 

8/ 

at 

INT  BOUNDRY  +  WATER  CO* 

ANAHJAC  TBCD 

02  3  5 

OE 

CHAMBERS 

5 

29  *7 

9*  40 

8/ 

8/ 

ANAHUAC  TBCD 

0244 

GRIMES 

30  29 

95  59 

350 

5P 

5F 

WILLIAM  J.  BARGER 

ANDREWS 

01 

ANDREWS 

3 

32  19 

102  32 

3172 

c 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANCLETOK 

0257 

08 

SRAZORIA 

5 

29  11 

95  26 

29 

8A 

B/ 

CITY  OF  ANGLETON 

0262 

03 

COLLIN 

15- 

33  Zl 

96  33 

685 

7A 

c 

WILLIAM  T.  ASHMORE 

»NS:n 

0268 

02 

JONES 

1 

32  45 

99  54 

1705 

5F 

SF 

C.  M.  RICE 

ANTELOPE 

0271 

03 

JACK 

15 

33  26 

98  22 

1012 

It 

MACK  W.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  Z 

0  3  02 

07 

SAN  PATRICIO 

5 

27  55 

97  08 

18 

ROBERT  L.  HERNDON 

ARCHER  CITY 

0313 

03 

ARCHER 

LC 

33  36 

98  38 

1032 

6F 

1  ARLINGTON 

0  3  37 

03 

TARRANT 

J5 

32  43 

97  OB 

623 

7/ 

CHARLES  T.  HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2 

KENEDY 

5 

26  56 

97  48 

25 

6F 

6F 

HAZEL  W.  PELHAM 

iRjHUt  CITY 

D3C71 

03 

LAMAR 

10 

33  53 

95  30 

7* 

VOLNEY  WOMACK 

UPERH0N1 

0394 

STONEWALL 

1 

33  09 

100  13 

1765 

6F 

6F 

ALBERT  BAUGH 

ATHENS 

940* 

HENDERSON 

IS 

32  1Z 

95  51 

*90 

5P 

5F 

RADIO  STA  KBUD 

ATLANTA 

co  a 

04 

CASS 

i- 

33  07 

94  11 

245 

BILL  LOVIL 

AUSTIN  N9  AIRPORT 

042B 

07 

TRAVIS 

3 

30  18 

97  42 

597 

MIC 

MIC 

6A 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»JST1N  DAM 

0430 

"■7 

TRAVIS 

3 

30  18 

97  47 

530 

67 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

»JSTw£LL  WL  REFUGE 

0*37. 

07 

ARANSAS 

5 

28  16 

15 

5F 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

AVALON 

0440 

03 

ELLIS 

15 

3Z  12 

96  *8 

533 

7/ 

HERSCHEL  H,  SMITH 

SAIRO 

^478 

CALLAHAN 

1 

32  24 

99  25 

1760 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

MKEH5FIELD 

0*02 

05 

PECOS 

9 

30  53 

102  IB 

2530 

9A 

1RVIN  0.  SMITH 

BALLINGER  1  Sw 

0*93 

02 

RUNNELS 

3 

31  ** 

99  58 

1575 

6F 

RADIO  STATION  KRUN 

SALVOR H£* 

9*98 

05 

REEVES 

30  59 

103  *5 

3220 

5P 

5F 

RICHARD  F.  HAGFLSTEIN 

9AK(£RSMlTH 

0509 

06 

KENDALL 

3 

30  08 

98  *9 

1740 

c 

ELROY  SCHNELLE 

3ARDWELL  DAM 

0318 

03 

ELLIS 

32  16 

96  38 

461 

Bt 

8/ 

8/ 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'  g*BlMABT 

D528 

06 

IRION 

3 

31  06 

101  10 

2560 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

>  SATESVILLE  3  S 

056C 

09 

ZAVALA 

e 

28  55 

99  37 

755 

71 

71 

BROWN  HAMLIN 

Ml  CITY  WATERWORKS 

0569 

MATAGORDA 

3 

28  58 

95  57 

*e 

at 

at 

CHARLES  SLATER 

Ml  CITY  2  N 

0572 

0  8 

MATAGORDA 

29  00 

95  58 

53 

c 

TEXAS  STATE  HWY  OEPT 

3AYT0WN 

:i^ 

08  HARRIS 

I* 

29  ** 

95  01 

30 

6P 

6F 

CHESTER  P.  ROGERS 

MVTOMN  1  N 

0587 

OB 

HARRIS 

1* 

29  *5 

95  01 

c 

HUMBLE  OIL  AND  REFINING 

,  6EAJK0NT 

9611 

0  8 

JEFFERSON 

30  05 

9*  06 

18 

7/ 

ROBERT  E.  WILSON 

BEDIAS 

0635 

04 

GRIMES 

i; 

30  *6 

95  57 

338 

8/ 

JOE  A.  HALL 

.LE  5  NE 

07 

BEE 

5 

28  27 

97  *Z 

240 

8/ 

Si 

Bt 

c 

TEXAS  AGR1  EXP  STATION 

6ELT0*  OAM 

0665 

BELL 

1 

31  07 

97  28 

8/ 

B/ 

Bt 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

,  BENAVIOES 

)6B9 

09 

DUVAL 

5 

27  36 

98  Z5 

380 

c 

RUBERTA  R.  BAZAN 

9ERAVIDCS  7  S 

0690 

0  9 

0UVAL 

5 

27  30 

98  25 

394 

9t 

9t 

WILLIAM  S.  KLEMCKE 

9EN8RO0K  DAM 

06  91 

03 

TARRANT 

15 

32  39 

770 

BJ 

Bt 

Bt 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

URMHIN 

92 

33  35 

99  47 

1495 

JOE  W.  D08Y 

, 91G  LAKE 

0776 

REAGAN 

1 

31  12 

101  28 

2680 

c 

RICHARD  W.  KANNADY 

Bll  L*KE  R  2 

0779 

06 

REAGAN 

3 

31  12 

101  28 

2684 

87 

Bt 

DWAIN  CARR 

510  SPRING  FIELD  STA 

07BA 

01 

HOWARD 

3 

32  16 

101  29 

247* 

c 

U  S  D  A  BIG  SPRG  F  STA 

S=-ING 

>7M 

01 

HOWARD 

3 

3Z  15 

101  27 

25O0 

Sf 

51 

CITY  OF  BIG  SPRING 

SIG  tfELLS 

073  7 

09 

DIMMIT 

£ 

28  35 

99  33 

510 

Bi 

HERBERT  STANF1ELD 

" 

08  3  2 

0  6 

BLANCO 

* 

30  05 

98  25 

1350 

It 

7i 

w,  a.  stars 

3.A-KCT 

0839 

03 

BROWN 

3 

31  49 

98  47 

1600 

61 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

SLEVET1 

0852 

Oh 

UVALOE 

B 

29  11 

100  02 

960 

Bt 

MRS.  HENRY  FOSHEE 

1LUE 

056t 

or 

LEE 

1 

30  2* 

97  09 

7i 

MRS  VERNICE  A  MUTZ 

09C2 

0  6 

KENDALL 

13 

29  *9 

9B  45 

1*12 

7f 

DORA  WOLLSCHLAEGER 

10  2  E 

0917 

NEWTON 

12 

30  *5 

93  36 

83 

7/ 

71 

c 

MRS.  OCELENA  J.  FULLER 

SOMHAM 

0923 

03 

FANNIN 

10 

33  36 

96  11 

566 

6f 

R.  M.  CANTRELL 

90NJTA 

0926 

MONTAGUE 

1 

33  *6 

97  36 

940 

c 

NELLIE  D.  MARSHALL 

0944 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  27 

100  32 

2760 

DWIGHT  F.  SPIES 

300J1LLAS  BANGER  STA 

03 

BREWSTER 

11 

29  12 

10Z  57 

1873 

5F 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

:=  3  W 

01 

HUTCHINSON 

2 

35  39 

101  27 

3140 

61 

ARTHUR  W.  MORGAN 

0984 

03 

MONTAGUE 

15 

33  3* 

97  51 

HI* 

6F 

71 

ORAN  C.  STOVALL 

0991 

04 

RED  RIVER 

U 

33  29 

94  53 

350 

71 

OTIS  L.  DANIEL 

WTO  J  SE 

0996 

03 

WISE 

15 

33  0* 

97  31 

731 

7t 

MRS.  FRANCIS  W!LLBANKS 

MNCM 

1OO0 

01 

OLDHAM 

2 

35  32 

102  15 

3176 

BOYS  RANCH 

:»:tE*TVILLE 

10  07 

0  6 

KINNEY 

11 

29  19 

100  2* 

112C 

6/ 

FREDDIE  L.  FRERICH 

is»:r 

1017 

MCCULLOCH 

3 

31  OB 

99  20 

1720 

7A 

c 

MRS.  J.  COCHRAN 

MUVO 

1033 

HARTLEY 

.  2 

35  39 

103  00 

4150 

6P 

6P 

JOSEPH  E.  HUGHS 

IRAIOS 

1035 

01 

PALO  PINTO 

1 

32  *0 

98  07 

815 

VIVIAN  ALLEN 

-=:<£SPIDGE 

10*2 

03 

STEPHENS 

1 

32  46 

98  53 

1Z0* 

Mil 

Mil 

ECTOR  B.  FIELDS 

■»E*OND 

10*5 

04 

ROBERTSON 

1 

31  10 

96  40 

47C 

8A 

LAWERENCE  M.  KOTCH 

*ENHAM 

10*B 

OT 

WASHINGTON 

1 

30  10 

96  23 

350 

74 

7A 

W.  G.  STEIN 

1057 

02 

HALL 

1. 

3*  *3 

100  54 

22*0 

c 

CHARLES  V.  MURFF 

310G£P0RT 

1062 

03 

WISE 

15 

33  13 

97  45 

B15 

7A 

W.  E.  HEMBREE 

»IC6S  2  -•.« 

106  = 

BURNET 

1 

30  54 

97  57 

1109 

c 

BEATRICE  R.  MOORE 

3'TTQ* 

10B1 

03 

ELLIS 

IS 

556 

c 

HAZLE  DOLLAR 

"ON  SOU 

1094 

04 

SABINE 

7 

31  21 

9*  00 

353 

MRS.  DORA  E.  MARSHBURN 

ELD  NO  2 

1  128 

TERRY 

3 

33  10 

102  15 

3330 

ROBERT  C.  SEWELL 

"OrtSvlLLE  we  AIRPORT 

1136 

10 

CAMERON 

11 

25  5* 

97  26 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POWNWOOO 

11  3" 

BROWN 

■ 

31  *3 

98  59 

143! 

8A 

at 

WILLIAM  W.  JAMARt  JR. 

1  I8( 

91 

LEON 

15 

31  28 

96  03 

CHARLIE  A.  SOUYRES 

-  i  m 

1203 

01 

OCHILTREE 

2 

36  10 

100  49 

2900 

7A 

L.  PAULENE  MCCARTOR 

JLVEODC 

1215 

07 

COMAL 

13 

29  *5 

98  27 

1100 

M 

LAURA  D.  WOOD 

-  H|LL 

1224 

01 

OALLAM 

2 

36  07 

102  54 

4220 

BP 

E.  J.  DIXON 

1239 

02 

COLEMAN 

32  00 

99  13 

1550 

6i 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

-»LESON  J  SSw 

12*5 

03 

JOHNSON 

15 

32  31 

97  20 

7*9 

W.  RUSSELL  LACE 

-sLINGTON  3  NSW 

12*8 

03 

] 

31  00 

97  02 

*08 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

JS1FT 

1250 

06 

BURNET 

30  *6 

98  14 

1320 

4P 

CITY  OF  BURNEI 

■S-r.ANO  1  WSM 

1267 

01 

POTTER 

Z 

35  11 

102  05 

3819 

G 

USDA.  ARS 

a5S  1  NNC 

1289 

03 

3 

31  56 

99  02 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

131* 

BURLESON 

1 

30  32 

96  42 

407 

7A 

CHALMERS  E.  TERRY 

LUi 

133* 

06 

MENARD 

3 

31  03 

99  43 

2120 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

1348 

03 

MILAM 

1 

30  51 

96  59 

393 

6F 

bt 

ALVIN  HEFFT 

"P  SA-4  SABA 

1385 

06 

MCCULLOCH 

3 

31  00 

99  16 

1687 

6P 

7t 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

!"*  MOOO 

1398 

:t 

REAL 

a 

29  40 

100  01 

1470 

6P 

WALTER  C.  ANDERSON 

- *r i «i  i  eme 

1*12|  Oil  HEMPHILL 

2 

35  55 

100  22 

2335 

5P 

3P 

WILSON  CRAWFORD 

•OfLARIA 

1*16|  05  PRESIDIO 

n 

30  09 

10*  *1 

2875 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

•*TON 

1425 

0*1  VAN  ZANDT 
071  COMAL 

12 

32  33 

95  52 

504 

J  HARRISON  TAYLOR 

■"ON  QAM 

1*29 

29  52 

98  12 

1000 

94 

8' 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

IfffQI 

1*30 

01 

RANDALL 

1< 

34  59 

101  55 

3577 

5P 

5F 

M.  B.  MEASAMER 

NTOH  DA-  sc  | 

1431 

07 

COMAL 

29  52 

98  17 

981 

c 

LUCILLE  H.  SNIDER 

"1*0*1  DA"  NO  2 

1*32 

07 

COMAL 

29  50 

98  21 

10*0 

c 

KURT  B.  POGGENPOHL 

MM  HO  3 

1*33 

07 

COMAL 

29  57 

98  2* 

1260 

c 

RALPH  SCHAEFERKOETER 

MTOM  DA-  NO  * 

COMAL 

29  56 

9B  22 

1105 

c 

MRS.  E.  A.  PALM 

MM  NO  5 

1435 

COMAL 

Z9  55 

96  21 

1O20 

c 

WALDIE  K.  WUNDERL1CH 

hTON  QAM  NO  6 

1436 

o; 

COMAL 

29  57 

98  18 

1137 

HERMAN  LUEHLFING 

:■-•'   ho  7 

SPRINGS 

1*38 

07 

COMAL 

29  56 

9B  13 

978 

c 

NELDA  M.  HALM 

I486 

OIMMIT 

28  31 

99  52 

600 

STELLA  6.  KELLOGG 

1*90 

DALLAS 

15 

32  57 

502 

MRS.  OZ2IE  HARRISON 
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REFERENCE    NOTES 


i  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,    3600  Manor  Road, 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weathei 
Austin,   Texas  78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  tne  vector  sum  of  wind  direction* 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   slee 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  i 


SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Sno 
sleet,  and  ice. 


nd    table. 


on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measur 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 


al  Snowfall     table,    include  snow   and  sleet.     Entr 


i  are  taken  from  different  points 


from  the  post  office. 

ie  data  will  be  carried  i 


the  July  issue  of  this  bulletin. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directior 

SEASONAL  TA3LES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ju 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
— *      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

d,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station. 


M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  i 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpose 


iHc 


rly  Precipitation  Data.) 


"Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  i 


"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  i 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


eparate  non-recording  gage. 


ept  where  indicated  by  i 


■>  published  from  the  recording  gage  In 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  Thu  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VJkM  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

•  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometer 
building. 


xposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  > 


Stations  appearing  In  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   were  eit 


rived  too   late  to  be  included  in  this  ini 


I     •••ther  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
jperlntendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

,'  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

■  r   Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
•'*  addrsss  shown  above. 


Subscription  Price        20  cents  par  copy,  monthly  and  annual,    12.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 

regarding  subscriptions  should  be  sent  lo  the  Superintendent  of  Documents,  Govomment  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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0 

.97 
.99 
.62 

1.40 
1.02 

-  .29 

-  .37 

.29 

.00 

.*1 
,25 

.30 
.58 

.83 

16 
2 
1 
2 

23 

.0 
.0 
T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

2 

4 
1 

0 

0 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

ClABfNDCN 
CCLf*'. 
CCLCOADC    CITY 
DICFFNS 
ELfC'1.4 

57.7 
60.5 
6*.l 
60. 3N 
60.5 

30.0 
1      *1.* 
41.3 
37. 3M 
36.5 

*3.9 

51.0 

52.7 

*8.9M 

48.3 

2.1 

77 
73 

7o 

72 

73 

5 

11 
5 
6 

12 

21 

29 
26 
26 
26 

19. 

26 

20 

20 

25 

6*8 
*29 
376 
*92 
502 

0 

0 
0 
0 
g 

1 

0 
0 
0 
0 

20 
3 

6 
9 

f 

0 
< 

0 
0 
0 

.61 
2.02 
.60 
.80 
.89 

.38 

.11 
.85 
■  2C 

,8C 
.66 

23 

3 
I 
3 

24 

1.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

1 

0 
0 
0 
0 

16 

3 

3 

1 

7 

0 

1 
1 
1 

I 

0 

0 
0 
0 
0 

GCTHRIE 
"LI 
■    C»CE«    DAM 

63.0 
60.2 
60.2 
56.7 
61.11 

J4.3 
3*. 7 
37.3 
)8.7 
3*. 9* 

51.2 
*7.5 
*6.6 
*8.7 

48. OM 

71 
73 

7« 
71 
71 

5 
30. 

6 
12 

6 

28 

21 
21 
24 
1« 

19 

26. 

25 

23 

23 

421 
531 

498 
*91 
32C 

c 
( 

c 
c 
c 

c 

0 

1 
I 

0 

8 
9 
B 
3 
14 

0 
l 
c 
( 
1 

.63 

1.15 
.64 

2.01 
.61 

•       .61 

.21 

LIS 

.24 

.7C 
.2! 

2* 

2* 

2* 

2 

24 

T 

.0 

T 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
1 

2 
7 

4 

0 

1 
0 

1 

0 

0 

1 
0 

0 

0 

»"      "      DM44X)    CITY 
n%     rtmO 

nil  tOOt 

"1"-  ■ 

60.4 
tt.lt 

61.6 
41.01 

39.6 

40.9* 

36.5 

i      14. (1 

50.1 
31.6ft 
50.1 
4  7.9C 

».! 

74 
7! 
7' 
74 

6 

30 

4 

29< 

2« 
3C 

2! 

27. 

17 
19 
19 

*53 
40s 

433 
52! 

( 

r 
' 
( 

c 

c 

c 

c 

9 

4 
13 

14 

c 
c 
c 

1 

.53 
.61 
.6! 

.31 

.24 

•  tl 

.24 

•  0< 

2 

2* 
24 
31 

.0 
.0 
.3 

.0 

0 
0 
0 

0 

7 
2 
7 
n 

0 

0 

( 

1 

D 
0 
0 

0 

»C|T 

■  '  ■  i 

42.4 

40.4 
40.1 
54.2 
40.' 

39.2 
37.6 
35.4 

13.4 

50.9 
*9.2 
4A.0 
4».l 

*9.6 

1,4 

T1 

7' 
(( 

' 

V 

5 

4 
)      4 
1      3 
>      3 

24 
21 
21 

2! 
II 

25 
19< 
25. 
/I 
)    If 

•■/■ 
4(1 
57C 

44- 

I 

( 
)     ( 

'     1 

)    ( 

( 

)    ( 

1 
If 

1 
U 

( 
( 

c 

.64 

t,u 

.5( 

1.34 

.3- 

-  .51 

-  .3( 
.01 

.2! 
2.2' 

.31 
1.1' 

.1" 

24 

24 

)    24 

i    24 
)    24 

•C 

T 

•( 
.< 
■  I 

c 

T 
0 

0 

0 

16. 

3 
1 

3 
1 
1 

0 

1 

0 

1 

< 

1 
1 

•r  .- 

42.2 

40.* 

39.4 

34.7 

30.9 

■•'.1 

4. 

71 
!      T' 

>      » 
1   12 

14 

>      2 

>   23 

20 

42' 

- 

)    ( 
)    ( 

r 

( 

( 

1          .*' 
I            .7 

-  .5( 

-  .6' 

)           .1 
.3 
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ll 

•c 

c 

0 
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3 

( 

0 
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TEXAS 
DECEMBER    1965 

Temperature 

Precipitation 

gj 

9   | 

> 
< 

SB 
■»  2 

1 

Q 

i 

a 

Q 
B 

a 

No.  ot  Days 

3 

•3 

iz 
Is 

Q 

6 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

■3-a 

«•§ 
a  o 

s  § 

£ 

s 

1 

S 

S 

S  * 

a  * 

s  * 

'=! 

shamrock  radio  kbyp 
shvder 

TRU5C0TT 
TURKEY 

VERNON 

61. 5M 
59.5 

59.2 

61.4 

M 
35.8 
35.7 

37.4 

M 
47.7 
47.5 

49.4 

3.6 

75 
73 

74 

6 
31 

11 

24 
25 

26 

21* 
25 

25. 

530 
536 

475 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

13 
14 

12 

0 
0 
0 

0 

.31 
.43 
.67 

.82 

-       .46 

.22 
.20 
.25 

.25 

18 
24 
24 

28 

T 

t 

.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

1 

2 

6 

4 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

WELLINGTON 

WICHITA    FALLS    WB    AP              R 

.INTERS   9   NNE 

5T.2 
60.5 
59.2 

33.0 
37.2 
35.4 

45.1 
48.9 
47.3 

4.3 

76 
74 
75 

5 

30* 
6 

24 
24 
19 

25 
26 
20 

609 
494 
541 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

16 
12 
12 

0 
0 
0 

.82 

.62 

1.36 

-       .83 

.37 
.30 

.40 

24 
23 
19 

1.0 
T 
.0 

0 
0 

0 

3 

2 
5 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

DIVISION 

49.1 

4.4 

.88 

-      .31 

.1 

*        *        * 
NORTH   CENTRAL                03 

ALBANY 
ARCHER    CITY 
BAROwELL    DAM 
BElTon  dam 
benbrook  dam 

61.1 

62.6 
61.* 
61.5 
59.9 

37.2 

41.0 
39.6 
43.3 
39.9 

49.2 
51.8 
50.5 
52.4 
49.9 

2.6 

79 
78 
76 
75 
7* 

6 
5 

12ft 

12 

12* 

26 

26 

30 
31 
30 

17 

25 

26* 

26 

26 

486 
408 
440 
381 
461 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

o 

0 

11 

8 

J 

1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.56 

.60 

1.96 

3.33 

1.71 

.19 

.63 
.25 

.76 

1.32 

.62 

19 

24 

3 

3 

3 

.0 
.0 
.0 
tO 

•e 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
6 
6 

1 

0 
2 
2 
1 

0 
0 
0 
2 

0 

BDNHAM 
■OKIE 

8CYD   3   SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

61.3 

62.0 
60.9 
61.0 
60.7 

40.1 
41.2 
36.0 
38.6 
37.0 

50.7 
51.6 

48.5 
49.6 
48.9 

77 
77 
79 
75 
78 

5 
5 

6 
11* 

6 

28 
27 
25 
25 
28 

27. 

25 

25 

25 

25 

442 

416 
508 
467 
493 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
3 

14 

7 

11 

0 
0 
0 

0 
0 

1.47 

.97 

1.31 

2.26 

1.09 

.74 
-    1.06 

.77 
.43 
.40 
.90 
.45 

11 
3 
3 

2 

3 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
6 
5 
3 

1 

0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

BROHNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB   AIRPORT            //R 

59.0 
65.1 
61.5 
61.9 
61.3 

38.4 
42.4 
41.6 
40.5 
42.8 

48.7 
53.8 
51.6 
51.2 
52.1 

.9 
1.3 
2.3 

2.0 

4.0 

76 
78 
77 
79 
78 

12 
31 
11 
12 
11 

28 
29 
28 
31 
31 

26 

26 

20 

26. 

25 

498 
353 
414 
420 
403 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 
5 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
3.92 
2.84 
2.52 
1.58 

.30 
.63 
.26 

-  .69 

-  1.09 

.50 

1.32 

.87 

.97 

.77 

24 
3 

2 

18 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

7 
6 

3 

1 

2 
2 
2 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

DENlSON  dam 
DENTON    2    SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

61.9 
63.3 

58.7 
59.  8 
62.5 

41.3 
42.0 
39.6 
35.8 
43.6 

51.6 
52.7 
49.2 
47.8 
53.1 

5.2 
1.8 

7S 

78 
76 
78 
77 

12 

11. 

12 

6 

11 

28 
28 
27 
24 
28 

26 
26 
25 
25 
26 

413 
384 
485 
524 
369 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 

8 

5 

14 

2 

0 
0 

0 
0 
0 

1.07 
1.76 
2.13 
1.61 
2.59 

•      .43 

-       .13 

.46 
.70 
.57 
.52 
1.17 

2 
2 
3 

19 
3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

6 
6 
5 

0 

1 

2 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

I 

FERRIS 

FORT   WORTH   WB   AIRPORT         R 

FORT  WORTH   VICKERY   BLV 

SAJNESVILLE 

GATESV1LLE 

62.2 
62.5 

60.7 
59.0 
66.2 

42.1 
43.1 
42.5 
35.7 
41.7 

52.2 

52.8 
51.6 
47,4 
54.0 

5.1 
1.3 

77 
78 
77 
76 
78 

4 
11 
12. 

6 
11 

29 
31 
31 
27 
21 

26 

25 

26 

22. 

25 

398 
376 
406 
538 
344 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 

2 

1 

15 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
1.73 
1.54 
1.11 
2.75 

-       ,62 
•    1.12 

.67 
.61 
.56 
.49 
1.36 

3 
2 

3 

11 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

5 
3 
4 

2 
1 
I 

0 

2 

0 
0 
0 
0 
2 

georgetown 
glen  rose 
goldthwaite 

GRAHAM 
GRANBURY 

65.1 
66.3 
61.5 
61.1 
66.2 

45.0 
39.9 
42.5 
35.9 
41.6 

55.1 
52.1 
52.0 
48.5 
52.9 

2.7 

77 
78 
75 
78 
80 

31 

lift 

11 

6 

5 

28 
23 
27 
25 

27 

26 
26 
25 
22* 

26. 

311 

405 
397 
507 
379 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

9 

2 

13 

7 

0 

0 

0 
0 
0 

4.36 
2.76 
2.63 
1.37 

1.90 

-       .14 

2.61 

1.16 

.95 

.35 

.92 

3 
3 

2 

3* 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

5 
6 
5 

3 

2 

2 

1 

0 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

GRAPEVINE    DAM 
GREENVILLE    7   NW 
(MESBECK 

HAMILTON 
HENRIETTA 

60.5 
59.4 
63.0 
60.4 
61.8 

39.5 
35.2 
41.2 
38.7 
35.3 

50.0 
47.3 
52.1 
49.6 
48.6 

1.1 
3.9 

78 
75 
75 

77 
76 

6 

6 

8 
12 
31. 

29 
26 
30 
26 
26 

26 

26* 

25 

26 

26* 

462 
541 
394 
475 
506 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
14 
4 
7 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
1.30 
2.96 
2.42 
.58 

-    1.96 

.46 

.43 

1.45 

1.12 

.35 

3 

3 
18 

3 
24 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
5 
3 
6 
1 

0 

0 
2 
2 
0 

0 

0 

1 
1 

0 

HlCO 

HILLSBORO 
JAttSBORO 

KAUFMAN 
KILLEEN 

62.7 
61.0 
63.2 
59.8 

66.4 

41.5 
39.9 
41.5 
38.1 
43.4 

52.1 

50.5 
52.4 
49.0 
54.9 

1.8 

77 
77 
77 
76 

77 

11 
12 
6* 

12. 
11 

27 
30 
29 
29 
28 

26 

26* 

25 

26* 

26 

397 
442 

390 
488 
317 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.61 
2.96 
1.00 
1.98 
3.55 

-    1.34 

1.09 
.80 
.48 
.61 

1.83 

3 

3 
3 
3 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
5 
6 
* 

2 
4 

0 

2 
2 

1 

0 
0 
0 

2 

LAVON   DAM 
MARLIN 
«C  GREGOR 
"C  KINNEY 
NEXIA 

60.2 
64.0 
60.7 
61.7 
61.3 

39.6 
43.7 
40.2 
41.2 
42.3 

49.9 
53.9 
50.5 
51.5 

51.8 

2.5 

77 
77 
77 
77 
74 

6 
31 
12 

5 
12* 

30 
30 
28 
28 
32 

20* 

20 

26 

25 

25 

463 
345 
442 

420 
403 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 

3 

6 
8 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.49 
4.09 
2.62 
1.78 
3.53 

,08 
.26 

.56 
1.92 

.88 

.88 

1.40 

3 

18 

3 

11 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
6 
5 

7 

1 

3 
2 
1 

3 

0 

1 

0 
0 

1 

"INERAL   WELLS   FAA    AP 

NAVARRO   MILLS    DAM 

OLNEY 

PARIS 

=ILCT    POINT 

61.2 

61.7 
61. 9M 
59.2 
59.5 

41.0 
39.7 
40.  8M 
37.1 
38.3 

51.1 

50.7 
51. 4M 
48.2 
48.9 

2.8 

78 

74 
78 
76 
77 

11 
12ft 

5 
6 
6 

29 
29 

27 
28 
28 

26* 

26 

25 

27. 

25 

429 
435 
415 
511 
492 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
4 
7 

11 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.95 
2.09 
.75 
1.46 
1.47 

-    1.90 

.71 

1.00 

.33 

.67 
.50 

2 

18 
24 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

2 
3 

6 

2 

2 
0 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

PBOCTOR   RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

0AN6ER    PUMP    STATION 

'ISlNG    STAR 

59.9 
59.8 
62.5 
59.4 
55.1 

39.1 
41.9 
41.8 
39.5 
33.6 

49.5 
50.9 
52.2 
49.5 
44.4 

76 
76 
75 
75 
69 

12 

5 
11 
11. 

5 

28 
29 
28 
29 
26 

20 

25 

26* 

25. 

26 

472 

433 
394 
474 
633 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 

4 

5 

16 

0 
0 

0 
0 
0 

2.19 
1.42 
2.12 

1.80 
2.15 

.16 

.61 
.56 
.60 
.70 
.71 

3 

2 

11 

3 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
7 
6 
? 

I 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

'CSEBUD 

SHERMAN    PUMP    STATION 
'F8INGT0WN 
'TEPHENVILLE    6    SW 
T1LLHOUSE    HOLLOW    DAM 

65.  8M 
58.9 
60.1 
57.3 

61. 3M 

44.  5M 
37.8 
36.9 
39.6 
38. 3M 

55. 2M 

48.4 
48.5 
48.5 
49. 8M 

3.2 

77 
76 
77 
74 
77 

31 

6 

6 

12 

12 

31 
29 
25 
28 
26 

26 

26. 

26 

25 

27. 

309 
509 
506 
506 
466 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

10 
9 

4 
6 

0 
0 
0 

0 
0 

2.36 
1.18 
1.81 
1.90 
3.94 

-    1.46 

1.57 
.52 

.61 

.58 
1.63 

3 
11 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

6 
5 
5 
5 

1 
1 

2 

2 
2 

1 

0 
0 
0 
2 

AYLCR 

E»PLE 

HROCKMORTON 

•CO   DAM 

'CC   wB   AIRPORT                         R 

62.8 
60.5 
59.1 
61.4 
61.8 

42.0 
42.4 
38.0 
41.0 
43.0 

52.4 
51.5 
48.6 
51.2 
52.4 

l.l 
1.3 
2.5 

2.1 

75 
74 
76 
76 
78 

31 

12 

6 

31 

11 

31 
32 

27 
28 
28 

27. 

11 

25* 

26 

26 

386 
414 
502 
423 
393 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
9 
3 
3 

0 

0 

0 
0 
0 

4.58 
4.78 
1.02 
2.59 
2.31 

1.65 
2.01 

-  .35 

-  .43 

2.06 

2.00 

.23 

1.01 
.94 

3 
18 
24 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 

5 
5 
7 

2 
2 

0 

2 
2 

1 

2 

0 

1 

0 

'XAHACHIE 

:»ThERF0RD 

'ITney  dam 

63.9 
59.2 
61.3 

42.5 
38.3 

41.0 

53.2 

48.8 
51.2 

3.0 

77 
76 
78 

5 
12 
12 

30 
27 
29 

26 
26 
19 

368 
498 
426 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

10 
6 

0 
0 
0 

2.83 
2.52 
2.36 

.40 

1.03 
.73 

.90 

3 

19 

17 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
6 
5 

2 
3 

2 

1 

0 
0 

DIVISION 

50.8 

3.2 

2.15 

-       .26 

.0 

See  Reference  No'.es  Following  Station  Index 
-   401    - 
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EAST  TEXAS  0* 

ANDERSON 

ATHENS 

SON  »IEB  2  E 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVlLLE 
CLARKSVILLE  2  E 
CClDSPRING  5  SSH 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 

CROCKETT 

OAINGERFtELO  9  S 
DIALV1LLE  2  W 
EMORY  3  ESE 

EVACALE 

FAIRFIELD 
FRANKLIN 
FRANKSTON  2  SW 
GILMER  '  W 
GLAOEMATER 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HliNTSvILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRByvILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LCNGV1EW 

LCVELADV 

LLFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVlLLE 

MARSHALL 

"INECLA  NO  2 

MOUNT  PLEASANT 
NACOGDOCHES 
PALESTINE 
PINCLANO 
ROCKLAND  1  N 

RLSK 

SIMMS    2    NNM 
SP'jRGER    DAM    B 
SL.LPMUR    SPRINGS 
TEXARKANA    DAM 

TYLER    5    NF 
-ASPEN 
.ILLS    POINT 

DIVISION 


trans  pccos  OS 

ALPI'.f 

BAKEPSFICiO 

BAlMCBhEA 

»0|A 
BASIN 

CCBNi.OAS  SERVICE  STA 

EL  PA»C  ««  AIRPORT 

CBTM   rFST   RADIO 

FM4*   1   SSf 

i    1    S 
MUII 

'  ,1 

Ml  •.  • 

NO  I      «'••»- 

•  <     •    i     ■ 


Temperature 


65.9 
6*.* 

v 
62.0 
62.  T 

63.7 
60.1 
65.* 
6*. 7 
66.2 

62.9 
63.6 
62.2 

66.3 

64.5M 
62. BM 
64. 4M 
61.- 
61.1 

65.1 
62.8 
63.2 
63.1 
64.3 

6*. 7 
62.2 
65.  3 

66.3 
63.* 

6*.* 
6*. 7 
63.* 
61.1 
62.0 


65.  OM 
62.5 
63.9 
65.  7M 

62.0 
63.7M 
63. 7M 
60.  8 
60.1 

60.3 
65.3 

60.3 


*5.9 
**.2 


35.1 
38.5 


*1.0 
37.5 
*0.9 
*6.8 
*2.2 


55.9 

54.3 

I 

*8.6 
50.6 

52.* 

*8.8 
53.2 
55.8 
5*. 2 


40.7         51.8 
*2.B         53.2 

*3.T         53.0 


41.2 

*2.3M 
40. 7M 
40. BM 
36.9 
37.7 

*1.5 

38.7 
*3.7 
39.5 
43.5 

36.8 
39.9 

43.1 
39.0 
39.1 

40.0 
42.0 
*5.3 
37.3 
37.0 


38. 6M 

41.6 

37.5 

*0.6M 

42.4 
39. 3M 
41.5 
37.2 
36.2 

37.9 
42.1 

40.7 


63.7 

61. •   I 

64.8 

67.2 

61.0 

»».  • ! 

61.1 
37.0 
60.* 
63.1 

62.* 
60. 3M 
39.9 
63.6 
62.* 


63.7 

If  .Ml 

66.  IK 

6*.0 

62.6 
T0.6M1 
62.5 
58.  » 

61.9 


37.5 
39.8 
36.3 
36.3 

41.6 

29.1 
36.0 
3*.* 
31.0 
13.3 

3*. 6 

I 
11.9 
10.9 
11.0 


S2.8 

53. *M 
51.8M 
52. 6M 
*9.2 

4  9.4 

33.3 

50.8 
53.5 

51.3 
53.9 

50.8 
51.1 
54.  2 
51.7 
51.3 

52.2 

53.4 
55.4 
49.2 
49.5 


51. 8M 
52.1 
50.7 
53. 2M 

32.2 

51.5M 
52. 6M 
49.0 
48.2 

49.2 
53.7 

30.6 

31.9 


30.6 
50.8 
50.6 
51.8 
51.3 

**.  6 

49.7 
45.7 
45.7 
49.6 

«8.S 
I 
*5.9 
47.3 
*6.7 


19.1 

15. 9M 
41.  tM 
13.0 

16.7 
>|.  Ml 

15.  •*• 

>'..4 

It. 3 


31.3 

*5.5M 
34.0M 
*9.5 

30.7 
54.5M 
49. 2M 
44.* 


32    20 
31    25 


1.0 


2.1 
.2 


1.8 
1.5 


9 
27 

26»| 
26    i 

a 

20 
20 

9 

27 
26. 


30  26 
30  20 
28 


2.1 
2.1 


27    26. 


288 
335 

503 
439 

3B7 
492 
369 
301 
335 

408 
363 
372 

378 

354 

412 
376 
486 
477 

359 
434 
358 
418 
3*2 

439 
429 
337 
*12 
*21 

392 
366 
307 
*85 
*77 


Precipitation 


0   0 
0   0 


7*   6 
75  31. 
75  10 


78  29 

7*   6 
82  30 
80  31. 
73  31. 

10 
)1 
30 
7*  31 
82  31 


396 
*35 
372 


26.  390 

8  *13 

8  I  381 

27  *90 

8  316 


0   0 
0   0 


23  25 

19  19 


12 

25 

/4 

26. 

/4 

19 

/4 

?>. 

/•• 

17 

/> 

28 

/4 

21 

*8* 
35* 
437 


437 
434 
442 
405 
418 

620 
469 
592 
390 
469 

503 

381 
342 

560 


413 
596 
312 
472 

*36 
321 
*TB 
62* 
452 


0  12 


6.12 

2.42 
7.66 
8.56 
*.42 

5.07 
1.0* 
6.93 
8.  68 
6.*9 

6,30 
1.78 
6.79 

7.0* 

3.13 

4.16 

3.*3 
2.63 
2.67 

5.T* 

4.56 
6.61 
8.97 
3.77 

6.73 
3.** 

8.30 

10. *2 

3.57 

T.58 
10.06 
6.17 
3.90 
1.12 


6.72 
5.  27 

9.57 

8.43 

8.36 
2.09 
7.90 
1.9T 
2.23 

2.73 
7.39 
1.9* 


2.42 
1.69 


2.65 
.75 

3.05 
3.*7 
1.75 

2.15 

.37 
2.20 

4.93 
2.2T 

2.*T 

.51 

2.23 

2. 75 

1 

1.36 
.82 
.5T 


.30 
2.32 


2.3* 

1.01 


1.11 


.*7 
.13 
.56 
.70 
.81 

.89 
.17 

.7* 
.78 
.37 

.30 

1.17 

1.93 

.3* 

.67 


.33 

.73 
.62 
.67 

.21 
.** 
.1* 

.86! 
.43 


.87  16 


2.42 
1.25 
3.25 
2.26 
1.33 

1.35 
.T5 

2. 97 
3.36 

•  Tt 

3.40 

3.** 

2.12 

.76 

.37 


l.*T    1.76 

1.17    2.03 

2.57 

2.08 

2.05 
.68 

1.60 
.*T 
.76 

.80 

2.07 

.55 

.83 


.20     .23  19 

.0*  19 


.37 

19 

.24 

10 

.5* 

2 

.49 

1» 

."' 

19 

.28 

9 

.22 

10 

.46 

19 

.25 

.42 
.*0 
.10 
.38 


.1* 
.2* 

.4* 

.37 

.10 
.17 
.11 
.40 
.20 


.0 

2.0 

.0 


12 
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TEXAS 
DECEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

'J 

i  2 

<s 

1  "3 

■51 

(0 

■5 

■a 

ef 
Ik 
|| 

V 
A 
01 

s 

& 

S 

a 

a 

1 
a 

No.  of  Day3 

3 

•3 
gl 

> 
a 

S 
o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sutton 

Max. 

Min. 

3 

0 

■3-n 

*1 

Is 

15 
Q 

1 

0 

i 

0 

s 

si 

5  B 

5  ? 

si 

.  1 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANC* 

VAN   HORN 

MINK   FAA   AIRPORT 

VSLETA 

63.* 

59. 9M 
61.0 
62.2 
59.5 

40.6 
32.  BM 
35.  OM 
36.8 
31.2 

52.0 
46. 4M 
48, OM 
49.5 
43,4 

78 
73 
76 
77 
72 

11 
30 
30 
30 
31 

20 
21 
23 
23 
21 

25 
25 
25 
25 
25 

397 
570 
525 
474 
603 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

18 
15 
11 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 

1.22 

.61 

.33 

.81 

.12 
.68 
.18 
.11 
.24 

19 
18 
10 
18 
10 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

3 

3 

1 

3 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

DIVISION 

48.9 

2.0 

.62 

.06 

.1 

ft       ft        ft 
EDWARDS   PLATEAU           06 

AMISTAD    0AM 
IIS    LAKE    «    2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

65.3 

60.0 

38.* 
41.1 
44.5 
45.1 

55.4 
49.2 
51.5 
53.6 

55.0 

.9 
2.1 

80 
73 
76 
74 
77 

12 
6 
6 
5 

7 

31 

24 
26 
26 
31 

20 
25 
20 
26 
25. 

292 

483 
413 
352 

304 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

7 
7 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.94 

,67 

6.13 

4.54 

.75 

3.52 

2.11 

.71 

.16 

3,50 

2.08 

.30 

2 
15 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

1 

1 

0 

BRADY 
BURNET 

CAMP    WOOD 

CARTA  VALLEY 
COPE   RANCH 

36.8 
42.6 
44.8 
44. T 
35.7 

48.9 
52.6 
55.1 

54.6 
48.8 

77 
76 
76 
77 
7* 

13 
11 

11. 
11 

6 

27 
25 
26 
25 
20 

26. 

26 

20 

20 

26 

493 

386 
306 
319 
496 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

4 

3 

4 

14 

0 
0 

0 
0 
0 

1.90 
3.29 

2.71 

1.38 

.27 

.95 
1.12 
1.73 

1.02 
.21 

3 

2 

2 

2 

16 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

1 

0 

DEL  RIO  WB   AP 
EDEN   1 

FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION    FAA    AIRPORT 

47,3 

40.2 
43.7 
40.2 
40.3 

56.4 
51.4 
53.0 
50.7 
51.5 

4.1 

78 
77 
76 
76 
78 

11 
11* 

5 

6 
11 

32 
23 

27 
25 
24 

20 
25 
26 
26 
25 

263 

417 
369 
440 
413 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

7 
4 
8 
9 

0 
0 
0 

0 
0 

1.09 
1.18 
3.38 

4.66 
2.26 

.27 

.58 
.58 

2.09 
2.43 
1.62 

2 
2 
2 
3 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

2 

1 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY   NO   2 
LEAKEY    NO    2 

M 

41.0 
39.8 
38.4 

M 
43,3 

52.8 
51.9 
50.1 

M 
53.7 

3.6 
.9 

80 
77 
78 
81 
75 

12 

6 
12 
12 

5 

23 
23 
25 
28 
25 

21 

20 
27. 
22. 
26. 

373 

400 
457 

345 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

9 

11 

9 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
2.13 
2.89 

.08 
3.35 

•      .12 

.54 

.23 

1.22 

1.13 

.08 

2.15 

2 
3 
3 

2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

0 

1 

LLANO 
MASON 
MC   CAMEY 
MENARD 
MERT20N 

62. SM 

40.2 
38.7 
40.9 
39.4 

41, 6M 

52.2 

49.9 
52.0 
50.6 
52. 1M 

3.4 

80 
78 
74 
77 
78 

12 
12 

5 
11 

5 

27 
22 
26 
22 
21 

27. 

26 

20 

25 

25 

394 
460 
397 
448 
396 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
10 

7 
U 

7 

0 
0 

0 
0 
0 

2.20 

2.88 

.13 

1.62 

.64 

.40 
.49 

.62 
1.70 

.07 
1.05 

.49 

3 
3 

1 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

020NA 

PAINT    ROCK 
PANDALE 
PRADE    RANCH 
RANKIN 

40.1 
40.6 
42.3 
42.4 
39.2 

51.3 

51.0 
54.0 
52.8 
50.6 

77 
74 
82 
76 
7* 

6 
11. 

7 
11 

5 

25 
25 

26 
23 
23 

25. 

25 

21. 

21. 

25 

418 
426 
334 

374 

440 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

6 

8 

3 
7 
T 

0 
0 
0 

0 
0 

.94 
1.19 

.41 
1.94 
1.08 

,07 

.40 
.50 
.27 
1.25 
.60 

2 
2 
3 
2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

ROBERT   LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT        R 

SAN   SABA 

38.7 
43.7 
40,1 
41.3 
39.6 

50.0 
53.4 

50.0 
51.5 
50.9 

3.8 

74 
75 
73 
76 
79 

12. 
11 

6 

5 
12 

25 

29 
26 
25 
26 

26. 

25 

25 

25 

26. 

461 
351 
462 
416 
433 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 
2 

5 
7 
7 

0 
0 

0 
0 
0 

1.23 

1.72 

,68 

.63 

2.59 

•      .22 

.36 

1.13 

.17 
.22 
.90 

2 
2 
3 

2 
2 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

SONORA 

STERLING  CITY 
TARPuEY   J   E 
UVALDE 
WATER   VALLEY 

65.8 

60.  9M 

41.6 
34.7 

44,9 
36. 2M 

52.6 
48.1 

55.4 

48.  6M 

78 
78 

79 
79 

31 
6 

7 
6 

22 

19 

29 
23 

20 
25 

21. 
25 

382 
520 

294 
500 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

8 
11 

4 
10 

0 
0 

0 

0 

1.21 

.78 

3.70 
.93 

•       .40 

.80 
.33 

1,96 
.27 

2 
2 

2 
2 

•  0 

•  0 

■  0 

•  0 

0 
0 

0 
0 

0 

2 

0 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

51.9 

1.6 

1.81 

.14 

•  0 

•        ft        ft 

SOUTH  CENTRAL               OT 

AUSTIN  WB  AIRPORT                 R 
AUSTwELL   WL   REFUGE 
BEtVILLE   S  NE 

paciMN 

CANYON    DAM 

69.  5M 

46.7 
52.  9M 

49,0 
44,9 

56.0 
61.  2M 
58.5 
55.4 

3.3 

1.2 
2.5 

76 
81 
78 
77 

31. 
12 
31* 
12 

32 

37 
36 
34 

26. 
20 
20 
26 

288 
141 
211 
300 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.28 

4.44 
7.23 

1.75 

2.21 
3.54 

2.49 

1.58 

3.17 

2 

14 
3 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

5 

10 

1 

3 

6 

1 

CHAPMAN    RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS   CHRIST  I 

CORPUS   CHRISTI    WB    AP            R 

CUERO  S  Nw 

53.8 

43.0 
37.3 

54,0 
46.5 

62.7 

56.8 
63.7 
62.6 
57.4 

3.4 

80 
79 
80 
82 
79 

14. 

31 

12 

14 

31 

36 
32 
41 
37 
33 

20 
21 
20 
20 
21. 

118 
263 
99 
125 
246 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

3.46 
5.79 
4.04 
3.14 
4.48 

2.10 
1.06 

1.34 
2.20 
1.74 
1.03 
1.55 

15 
3 
2 
2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

10 
6 
6 
9 

2 
4 
3 
2 
3 

ELGIN 

FLATONIA 

'LORESVILLE 

GOLIAD 

G0N2ALES 

46.0 
47.3 
46.4 
51.0 
45.6 

56.2 

57.4 
57.7 
60.2 
56.0 

2.4 

78 
80 
79 
79 
78 

31 

31 

30 

31. 

31 

33 

36 

28 
34 
32 

26. 
26. 

20 
20 
20 

286 
244 
239 
179 
281 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
3 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

5,68 
5.59 

5.10 
4.90 
4.23 

2.76 

2.47 
1.70 

2.10 
2.28 
2.10 
1.78 
1.75 

3 

3 

3 

14 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

11 

7 
8 

4 

4 
3 
3 

4 

HALLETTSVILLE   1   N 

MONDo 

KENEDY 

KINGSVILLE 

LA   GRANGE 

Tl.TM 

47.0 
45.0 
48.4 
52. 6M 
47.4 

58.1 
54.7 
58.8 
62. 2M 
56.8 

2.6 

1.1 
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0 
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.0 
•  0 
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0 
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9 
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2 
5 

LEXINGTON 

LL1ING 

MA THIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

M 

45.4 
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79 
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33 

39 
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32 
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20 
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295 
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0 
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0 

0 
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0 

0 

0 

1 
1 

0 
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0 
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0 
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5.56 
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3.94 
7.08 

3.23 

4.81 

2.62 

2.98 
1.24 

1.49 
4.43 
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3 
3 
3 
3 

.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 
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0 
0 
0 
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T 
7 

7 
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3 
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2 
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•ED   ROCK 
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48.1 
42.5 
51.6 

58.1 
53.4 
61.6 

76 
76 
82 

12. 
31 

14 

34 
29 
34 

20 
26 
20 

226 

358 
143 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

4 

0 

0 
0 
0 

5.22 

6.83 
4.27 

2.33 

3.45 
1.11 

3 
3 

13 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

6 

11 

8 

4 
2 

4 
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.* 
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3.2 

.9 
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62 

29 
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26* 
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216 
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376 
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196  0 

250  0 


|1< 

71. 

60   tO 


1*3 
259 
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0 

o 

0 

0 

0 
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0 

'< 
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6.30 
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9.8* 
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2.76 
1.16 
3.65 
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2.75 


3.81    16 
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2.13 
2.76 

2.77 


.93 
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1.36 
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.70 
l.*5 
1.21 
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Temperature 
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3 

■S-a 
A* 
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1 

1 

2 

i 

o 

11 
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hi 
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MC    COOK 

72.2 

53.1 

62. T 

80 

31. 

39 

20 

120 

0 

0 

0 

0 

3.46 

.82 

15 

.0 

0 

2 

0 

MISSION 

TUT 

33.0 

62.6 

1.4 

SI 

1*. 

39 

21. 

121 

0 

0 

0 

0 

3.66 

2.64 

.88 

IS 

.0 

0 

3 

0 

PORT    ISABEL 

73. 3M 

60. SM 

67. OM 

2.T 

T9 

13 

4* 

20 

41 

0 

0 

0 

0 

4.00 

1.69 

1.13 

4 

iO 

0 

3 

1 

BCRT   MANSFIELD 

TO.* 

ST. 5 

64.0 

T8 

2*. 

40 

20 

90 

0 

0 

0 

0 

4, ST 

1.4S 

3 

•  0 

0 

3 

1 

R.AYMONDVILLE 

72.9 

»*.3 

63.6 

2.0 

82 

31 

40 

20 

101 

0 

0 

0 

0 

3.63 

2.30 

1.06 

IS 

.0 

0 

2 

1 

SAN    SEN  I  TO 

T3.T 

36.3 

65.0 

80 

31+ 

42 

20 

64 

0 

0 

0 

0 

4.64 

1.08 

18 

.0 

0 

4 

3 

MESLACO   2   E 

T3.6 

3T.2 

65.* 

82 

13 

40 

20 

68 

0 

0 

0 

0 

3.34 

2.08 

.9T 

4 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

6*.* 

2.1 

3.88 

2.42 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,    86°  ON  THE  7TH  AT  ARMSTRONG 

LOWEST  TEMPERATURE,     8°  ON  THE  16TH  AT  DALHART  FAA  AIRPORT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     10.42  INCHES  AT  LIVINGSTON  2  NNE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,    TRACE  AT  TAMPICO 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     5.02  INCHES  ON  THE  3D  AT  BULVERDE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    7.5  INCHES  AT  GRUVER 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    4  INCHES  ON  THE  25+  AT  4  STATIONS 
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.45 

.10 

.96 

.61       .07 
.99 

.17 
.11 

7 

.12 
.52 
.2) 
.91 

.24 

:Elina 
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nalr  holntain 

LEIURNE 
LlFTON   9    E 

1.36 
2.20 
2.79 
2.B4 
3.24 

T 
.69 

.20      .40 
.39      .65 
.17    1.15 
.67      .16 

.11 

T          T 

T 

7 
•  56 

.12 

.36 

.12 
•  23 

.07 

.0, 
.OA 

.16 
.07 
.03 

T 
.0* 

.06 
.62 
.26 
.21 

1.95 

.10 

.la 

.61      T          T 

.4a 

.64 

.01 

.20 
•  10 

.14 

.08 

.01 

T        J 

CNANChE 
OOPER 

OPPERAS  COVE 

OSSICANA 

RANDALL 

1.61 
1.91 
3.29 
2.92 
1.46 

T 

.39      .45 

.90 
1.39 

T          .60 
.60 

T 

T 

.10 
.31 

.13      T 
.03      .19 

.03 
.23 

.02      .12 

.11 

.02 

.37 
.03 

.10 

.03 

.28 

1.09 
.47 
.99 

.24 
.29 

.24      .03 
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.29 

.06 
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2.22 
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1.9B 
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T 
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7 
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.70 
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T 
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.20 
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.15 
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.93 

T 

.06 
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T 

.18 

T 

.10 
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.02 

.13 
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ANT 
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1.61 
2.09 
2.99 

1,36 
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7 

T 

.05 
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•  24 
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.06 
.09 

.10 

T 

.10 

T 
T 
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.51 
.96 
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.24 
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T 
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7 
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1.96 
.52 
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.AA 

T 
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T 
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T 
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T 
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.05 

.02 
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T 

T 
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T 
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.01 
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.01 
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T 
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.48 

T 
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2.61 

.56 
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T 
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T 
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T 
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.19 

T 
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>•'     DAN 
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1.66 
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.21      T 
.58 
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7 
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.10 

.09 

.93 

.11 

■J, 

A. 09 

.02 

.70      .34 

.11 

.02 

.06 

.16 

1.42 

.21 

.55 

• 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

DECEMBER  194! 

a 

Day  of  Month 

Station 

s2 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7    8    9  i  10  | 

11  ] 

12 

13  |  14   15 

16 

17   18 

19 

20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28  |  29  |  X 

31 

marts  check 

1.64 

T     ,22   .63 

T   ' 

.16 

.19 

.12 

.48 

7    .11 

«C  GREGCS 

2.62 

,10  ,aa 

|  .OS 

.31 

.05 

.67 

.22 

.16 

HC  KINNEV 

l.TB 

.09   .42 

.99 

7     .10 

.10 

.23 

•ERIOIAN  STA7E  PARK 

2.5» 

.04   ,96 

.39 

.05 

.04 

.92 

.42 

■  EIIA 

3.99 

.07   ,70 

T 

T 

.16 

.10 

7 

.10 

.09  1.40 

.53 

.44 

N1NERAL  .Ells  fu  ap 

1.99 

.07   .71 

.27 

7 

.04 

.04   .32 

.09 

.09   .18 
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1.79 

.39  1.11 

.60 

.i; 

.28 

T     .76 

.54 

7 

.05 

MORGAN  nill 

2.16 

.20   .90 

|  T 

.97 

.04 

.02   .05 

.10 
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1.49 

,47 

.73 

.08 

.06 

.01   .16 

NULL  IN 

1.R3 

.20   ,90 

.22 

.60 

.11 

NAVARRO  "ILLS  CAN 

2.09 

,02   .99 

.10 

T 

.02   .05 

.06 

.01  1.00 

.29 

NE»PCR7 

.90 

.10   ,90 

.30 

OLNBY 

.99 

.09   ,26   .03 

.05 

7 

.33 

OLNEV  5  NNM 

.92 

7          .17 

T 

.20 

.15 

PALO  PINTO 

1.92 

.22 

.17   .(7 

.26 

PARIS 

1.A6 

.04   .32 

•  67 

T 

7     .02 

7 

7     .06 

T 

.37 

PILOT  POINT 

1.47 

,20   .49 

T 

.50 

.03   7 

.07 

.17 

T 

possum  kingdom  dan 

1.5T 

.01   .72 

.15 

.05   .35 

.03 

.11   .08 

PROCTOR  RESERVOIR 

2.19 

.49   .61 

.02 

.  7 

.18 

.09 

.01 

T    .92 

•  39 

7     .09 

PUTNAM 

1.42 

T     .56 

.04 

T 

.04 

.60 

.19 

.23 

OUINLAN 

2.12 

.35   .17 

1 

.60 

.12 

.06   .90 

.30 

.22 

■Mian 

2.23 

.19  1.02 

7     .39 

.39 

.06 

RANGER  PUNP  STATION 

1.10 

.21   .70 

1  .10 

.01   .02 

.12 

.39 

.25 

RED  OAK 

2.29 

7     .90 

7 

.19 

.10 

7 

.06   .60 

•  47 

.10 

RICHARDSON 

1.91 

.66 

|  .06 

.26 

.05 

•  30 

RINGGOLD 

.96 

.14 

.20 

RISING  STAR 

2.19 

.36   .71 

7 

.04 

.26 

•  10 

.46 

ROANOKE 

l.Tl 

.16   ,63 

1 

.47 

.06 

.26 

.11 

ROCKDALE 

6.6T 

.10  1.93 

.09 

1  .03 

.07 

.09 

.92       .16 

.02 

.06   .86 

.76 

.07 

•  19 

ROCKNALl 

1.90 

,45 

7 

'   1  T 

.19 

T 

T     7     .06 

•  02 

7     .18 

.42 

T     .16 

T 

tests. c 

2.36 

T     .47  l.ST 

.32 

ROSS 
ROJSER  1  SE 

2.69 

7     ,77 

.041  .90 

7     7 

7 

T   1.01 

.29 

7 

2.99 

,73 

1.13 

.49 

.10 

.10 

SANGER 

l.ST 

.37   ,14 

.96 

•  02 

.10 

•  OS 

SHERMAN  PUMP  STATION 

1.1B 

.11   ,36 

T 

.92 

7    .02 

T 

•  10 

T 

SLIOILL 

1.S1 

,12   .36 

.30 

.55 

.20 

SPRINGTOmN 

i.ei 

,04   ,61 

.91 

.12 

•  28 

.23 

STEPHENVILLE  A  s. 

1.90 

.96   .99 

.13 

.06 

.14 

.35 

.08 

STILUHOUSE  MCLLC"  DAM 

9.96 

.22  1.63 

T 

•  05 

.28 

.02 

.OS 

.01  1.58 

.10 

STRAMN  S  NNE 

2,03 

.32   .63 

T 

.01 

.15 

.06 

.13 

.48 

•  23 

TATLOR 

♦.36 

.97  2.04 

.14 

.26 

.3!   .10 

.09 

.10   .87 

.20 

.09 

•  07 

TEMPLE 

4.71 

.09  1.60 

.11 

.30 

.03 

.01 

7    2.00 

.40 

.05 

•  23 

TERRELL 

l.Tt 

.57 

.20 

.09 

.16 

•  44 

.31 

THORNTON 

3.36 

.99 

.09 

.02        .10 

.09 

1.34   .42 

•  66 

THROCKMORTON 

1.02 

.12   .20 

.04 

.02 

.10 

•  19 

.23 

.02 

THURBER  9  NE 

2.42 

,99 

.46 

.41 

.25        .67 

TRENTON 

1.99 

,16   .39 

T  i 

1.10 

7 

.06 

.01 

,14 

T     T 

TROT 

3.6T 

T    .76   .46 

.10 

.12 

T 

.30  1.90 

.20 

•  25 

VALLEY  VIEm 

1.29 

.09   .36 

.68 

.06 

T 

.11 

■ACO  DAM 

2.99 

.09   .90 

|  7 

.32 

.02 

1.01 

.22 

.13 

>ACO  MB  AIRPORT          R 

2.31 

.03   .69   .10 

7   |  .25 

T 

T    T 

T 

.11   .46 

.10 

T    .10 

T 

■AXAHACHIE 

2.93 

T    1.03 

.36 

.38 

.04 

.93 

•  17 

.12 

■EATHERPORO 

2.92 

.16   .69 

1 

.39 

.09 

7     .12 

.7! 

.19 

■HITNET  DAM 

2.3« 

.06   .69 

.21 

.02   .02 

.90   .36 

.13 

T 

•OLPE  CITY 

1.10 

.5T 

1 

.26 

.20 

.23 

EAST  TEIAS          DA 

1 

ALTO  9  S« 

6.06 

2.10 

.15 

7 

7     .35   .22 

T 

.03  1.98 

1.21 

.20 

ANOERSON 

6.12 

.75  2.65 

1 

.47   .68 

■  14 

.27   .49 

.12 

T     .26 

ATHENS 

2.61 

.26   .32 

|  T 

.10 

.09   .11 

.04 

.09   .79 

.15 

.35 

ATLANTA 

2.16 

.20 

.57 

.14 

.08   .31 

.04 

.25 

•  08 

•  22 

.09 

BEDIAS 

•  •!» 

.20  3.90 

T 

1 

.10 

.5T   .6J 

.10 

7    1.30 

1.11 

.11 

•  24 

■ON  HER  2  E 

9.66 

.70 

.12 

| 

.28 

.72 

.60   .26 

.83 

.10   .89 

1.05 

.20 

T 

.19 

T 
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1.29 

.17 

.02 

.08 

.14 

.31 

.09 

.02 

•  41 

.09 

•REHOND 

4.90 

7    1.35 

i  •°> 

7 

.02 

.05 

.20 

.06  1.90 

•  61 

7 

.10 

■RON SON 

9.90 

.67 

.34 

! 

.21 

1.60 

1.15   .30 

.29 

1.94 

1,82 

.19 

■UPPALO 

6.  71 

.02  1.53 

.12 

.06 

.29   .17 

.10 

.09  1.90 

.47 

.13 

.27 

CANTON 

2.09 

7     .54 

.02 

T 

.09   .19 

.09 

.69 

.18 

.39 

CARTHAGE 

1.96 

1.20 

.31 

1.47 

.36   .28 

.11 

.02  1.10 

1.06 

.02 

.65 

T 

CENTER 

4,42 

,90 

.10 

.-5 

.12   .30 

.24 

1.79 

.16 

CENTERvlLLE 

S.OT 

.01  2.15 

.02 

.11 

.10 

.06   .20 

.04 

.02  1.90 

.69 

.22 

.21 

T 
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1.04 

.22 

.31 

.14 

.37 

COlDSPRIM  9  9SN 

4.99 

7    2.20 

.04 

.02 

.48 

.2. 

.50   .29 

.90 

.07   .71 

1.44 

.04 

.96 

.09 
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(.61 

7    4.43   .40 

.09 

•  09 

.11 

T     .66   .36 

.11 

.12  1.30 

.04 

.02   .31 
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COMKX 

6.49 

2.27 

.02 

.62 

.07 

.30   .21 

.77 

.03   .33 

1.12 
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7     .31 

.04 

CROCKETT 

6.90 
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.02 

T 

.07 

>0 
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.14 
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1.01 
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.23 
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■KM 
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.08 
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.18 
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.29 
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•  47 

1.9T 

.4' 

.12 

.92 

7     .11 

.28 

.76 

.99 

.29 

.06 

'  • 

Ml 

1,44 

.11 

,10 

.67   .27 

.19 

1.26 

1.10 

.19 

! 

'.A   A <!•••• 

• 

1.44  I.AI 

T 

.44 

1     .41   .41 

.11 

.08  2.78 

.09 

T     .21 

' 

1.11 

.04 

•40   .16 

.11  1,11 

1.26 

.17 

.24 

...--     . 

1.96 

.02 

■  04 

T     .90 

.09 
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0 
H 

Day 

of  Month 

i  |  2  |  a 

4    |    5    |    6 

7    |    B    |    9 

10 

"l 

12   1 

13 

14    | 

15 

16  1 

17       IB 

19 

20      21 

22      23 

24 

25      26  |   27 

28      29      30 

31 

MARSHALL 

■  AUD 

MILAN   6    EVE 

H1NC0LA    7    S3* 

KINEOLA    NO    2 

3.90 
1.8* 

e.o» 

T           .65 
•  22 
.56 
.70 

.38 

.26 

T 

T 

.sal 

.70 
1.15 

T 

.06 

.85 

.06 

.26 
.23 
.53 

.16 

.61 

1.01 
.13 
.03 

.76 

T         l.tt 
.79 
.37 

.69 
.20 
2.30 
.22 
.37 

.19 

.23 

T 

.26 

.32 

.12 
.03 

MONTGOMERY 

M0SC06 

"CUNT    PLEASANT 

NACOGDOCHES 

NAPLES    1    St. 

.08    1.97 

J. 69 

T         1.76 

.67 

.23 

.29 

T 

.18 

.33 
.23 

.091 

.69 

•  Jt| 

•  99 

1.25 

.27 

•  10 

.18 

.50 

.35 

.08 

.66 
.68 

.09 
T 

.07      .30 
l.tO 

.02    1.36 
T           .18 

1.19 
1.62 

1.62 
.13 

.21 
.21 

.30 
.32 

.25 

.28 

7 

7 

NEGLEV 

NEUV1LLE 

NE>   CANEV    »    NW 

NOGALUS  guaro   STATION 

OVERTON 

T 

1.11 
1.90 

.90    2.66 
.72 

T 
T 

•  SO 

•  It 

•  22 

.61 

.29 

.06 
.55 

.32 

.21 
.26 
.35 
.52 

•  21 

.66 

.16 
.37 

.18 

.75 

.06 
.12 

.68 

.31    2.80 
.70 
2.77 
.71 

1.66 
1.73 
•  tt 
.68 

T 

.53 

.25 
.12 
.33 
.26 

.39 

PALESTINE 
PINCLAND 
PITTSBURG   9    S 
POVNOP 
PRICE 

T         1.19 
.91 
•  tl 

.31       .61 

1.10 

.09 
.10 

.02 

.23 

•  26 
.27 

•  17 

.61 

•OS1 
1.97 

.07 

.19 
1.17 
.26 
.29 
•  13 

.16 
.'0 
.26 
.23 
.16 

.08 
.62 

.07 
.06 

.03    2.03 

2.37 

.10      .96 

.09      .82 

1.10 

.79 

1.87 

.29 

.36 

.05 
.18 

.66 
.10 
.13 
.26 
.26 

.01 

T  . 
T  , 
7  . 
.11    . 

OUt  THAN   2    S 
REKLAH    3    NE 
RICHARDS 
RIVERSIDE 
ROCKLANO    1    N 

1.39 
.05    3.25 

T         6.00 
1.83 

T 
T 
.07 

T 

•  27 
.21 
.13 
.19 

1 
2.71; 
.20 
.92 

.2t| 

.30 

.36 

.30 
.78 

.18 
.31 
.31 
.26 

.05 
.26 

T 
.61 

.27      .90 
.09    1.99 

.06      .91 

1.67 

.01    2.08 

.90 
.67 
1.03 
1.20 
2.06 

.06 

.01 
.23 

.92 

.30 
.30 
.22 

T 
.07 

7        ! 

RUSK 

SIMMS   2    NNH 
SPURGER  OAH  B 
SULPHUR    SPRINGS 
TElARKANA   DAM 

T         1.98 

.26 

1.60 

T           .33 

.20 

T 

.10 

.03 

T 

.30 
.32 
.30 
.It 
.61 

2.001 
.tl 

•  III 

.30! 

.7t| 

.90 

.26 
.70 

■  09 

.20 

.95 
.19 
.39 

T 

.63 

.02 

.08    2.09 

.Ot 

.09    1.22 

.22 

.09 

.93 

1.53 

.28 

•  09 

T 
.29 

.30 
.33 
T 

.67 

.20 

.21 

.07 

TRINIDAD    1    SW 
TYLER   S   NE 
VALLEY   JUNCTION 
WALLER    2    SSH 
■ARREN 

.82 

.62 

.15    1.96 

2.29 

.07    1.65 

T 
.08 

T 
T 

•  08 

•  20 

•  02 

.33 

.06 
.01, 

.61, 

.01 

.09 

T 

.66 

.66 

,oe 

.12 
.67 
.16 
.61 

.06 

.06 

•  15 

•  92 

•  35 

.65 

T          .80 
.10      .96 
.Ot      .61 
.07    2.07 

•  39 

•  99 

.77 
.97 

•  tt 

.06 

T 

.62 
.28 
.32 
.36 

.29 

T 

.02 

.01    . 

.11    '. 

■ILLS  POINT 
aINNSSORO   6    S* 

T           .56 

T 

T 
.St 

T     ' 
T     i 

T 

.30 

T           .99 
.78 

.55 
.32 

T 

•        •        • 
TRANS  PECOS                     OS 

ALPINE 

IAKERSFIELD 

BALHORHEA 

BOSUILLAS   RANGER    STA 

CANOELARIA 

.67 
.19 
.St 

.66 
.70 

.it 

.01 
.16 

.03      .02 

.32 
.13 

T 

.02 
.02 

.26 

1 

i 

.05 

T 
•  09 

.05 

.02 

.02 
.02 
.16 

.16 

•  29 

•  06 
.37 
.03 

•  09 

T 

7 

7        . 

CHISOS   BASIN 

CORNUOAS   SERVICE   STA 

CRANE 

(L  PASO   MB   AIRPORT                R 

PABENS 

.•1 

.89 
•  IT 

.1* 

.05 

T 

.96 

.06      .28 

T 

.11 

•  02 

•  22 

T 

.06 
T 

1 

.01 

.01 

T 

T 

.07 
.05 
.01 

.03 

.69 

.02      .Ot 
.It 

.19 

.07 
.17 

.11       .18 

.20     T 
.19      .09 

T 

.02  '. 
T       • 

PORT  DAVIS 

FT   STOCKTON   KFST    RADIO 

CIRVIN 

GRANOFALLS    I    SSC 

IMPERIAL 

.22 
.57 

.1' 
.30 
.3A 

.01 
.06 

T 

:„ 

T 
.03 

.06 

T 
T 
T 

I 

1 

.02 
.02 

.02 

T 
T 

.06 
T           .03 
T 
T 
.36 

•  09 

•  6t 

•  08 

•  29 

.03 
T          T 

T 

T          T 

7 

■Off 

LA  TUNA    1    S 
MARATHON 
■'»<»  NO  2 

"ENTONE 

1.17 
1.43 

.3* 
.17 

T 

.25      .05 

.10      .08 
.38 

.19 

.10 

T 

•to 

.06 

.10 
.10 

T 

.19 

•to 

.18 
.10 

.03 

.10      .09 
.10 

.62 
•  19 
.06 
.13 

.05 

.10 
.10      .17 

T 

T 

•ERR1LL   RANCH 
IONAMANS 
'OUNT   LOCKE 
lOESSA 

'ANTHER   JUNCTION 

.»0 
.33 

.79 
.20 
.62 

T 
.07 

.02 

.07      .09 
.02 

.06 
.66 

T 

.03 
.02 
.03 

.08 
.02 
.13 

T 

•  02 
.03 
T 
.02 

.05 
.08 
T 

.16 
.03 

T 

.19 
.09 
.26 

.16 

T 

.01 

.06      .02 

.10      ,05 

.09 

T 
T 

T          T 

T       '. 

T       ! 

ECOS 

ENMELL 

LATA 

RESIDIO 

ED  BLUFF   DAM 

.67 
.21 
.63 

•  A* 

•3* 

.01 
T 

.06 
.03 

T 

.08 
.30 
.17 

.02 
.03 
.02 
.OB 

.09 
T 

.08 

.06 

1 

•01 
.01 

.06 

.11 
.10 
.27 

.02      .11 

.97 

.08 

T 

T 
.07 

.03     .11 

T          T 

T       . 

ALT  FLAT    10    ENE 
INDERSON 
•1EFFIELD 
IERRA  BLANCA 
IV  AH 

.at 

.65 
.12 
1.22 
.70 

T 

•  01 

.20      .03 

T 

.20 

.19 
.03 

1 
i 
| 

.03 

.05 

T 

.08      .12 
T 

.68 
.99 

.02 
.12 

.92 

T 

.60      .22 

.27 

.02 

.02 

7 
7 

•  01    ". 

'LENTINE    10   USH 

M  HORN 

W  FAA    AIRPORT 

LETA 

1.3t 
.61 
.33 

.81 

.26 

T 
T 

.06 

T 
T 
.06 

.66 
.18 
.08 
•  26 

T 
•  03 

T 

T 

.01 

.05 

.26 
.08 

.06 
.03 

.90 
.11 
.11 
.12 

.12 

.Ot 

.08 

T            .08 

.01 

.08      .16 

7 

.01 

T       ! 

7         . 

*       *        * 

omaros  plateau       06 

•MSVILLE 

-ISON  RANCH 
ISTAO  OAH 
INHART 

2. to 
.91 

T 

1.13 
.71       .03 

T 

T 

.06 

T 

.03 

.02      .08 

.01 

1.30 
.02 

.13 

T 

T          T          T 

T         . 

i  LAKE   •   2 

.61 

.09 

.12      .09 

.02 

.06 

.16 

.02 

.09 

.12 

7 

NCO 

MtTT 

RHE 

CKETTvlLLE 

OV 

6.1! 
3.53 
t.3t 

.73 
1.90 

.99    3.30 
2.13      .90 
.93    2.09 
.30 
.29      .95 

.23 

.09 

.07 

.16 
.09 

T 

.33 

.01 

.18 

T 
•  20 

.19 

T 

.08 

.09 
.03 
T 

.13 

.07 

.06 

•ot 

.06      .97 
.90 
.09      .97 
.01      .19 
T          .62 

.09 
.03 
.11 

T           T 

.01 
T 

.15 

.07 

NET 
LAN 

3.29 

.10 

1.12      .80 

.07 

•  06 

.06 

.02 

.10 

.10      .70 

.03 

.15 

'  SAN   SABA 
•  MOOO 
'A  VALLEY 

1.97 
2.71 
1.3B 

.21 

.31       .81 
1.73       .60 
1.02 

.15 

.02 

.69 

.27 

.19 

.10 

T 

.08 
.10 

.01 

i  RANCH 
''ELL 
1    STOVAL 
'•TOCK 

1     RANCH 

•  5t 

1.86 
.72 

•  t7 

•  27 

1.27 
.19      .16 
.52 

.06 

.03 

.21 
.01 

.23 

.13 
.21 

.10 
.27 

.11       .08 
.07 

.02 

.03 

.30 

•  02   ' 

c  ONMOOD 
t  RANCH 
C  ER  RANCH 
"RIO  MB   AP 

0  E   2   N 

3.17 

1.09 
1.56 
1.09 
1.10 

.38 

2.65 
.29      .23 
.88      .30 
.38 
.52      .19 

T 
T 

.12 

T 

T 

T 

.05 

.09 
T 

.13 

.06 

T 

.03 
.02 
T 

.to 

.13 

.03      .09 

T           .01 

.22 

.07 

T           T 

.23 

.17 

.02      .06 

T 

T           T 

7       ! 

0 

i     1 

IllAOO    11    n. 
El  1.00    19    SM 

2.11 
l.H 
•  83 
.72 
1.33 

•01 
•  31 

.92       .67 

.58       .03 
.25      .60 
.72 
.36 

.10 
.02 

.04 

T 

.06 

.12 

T            .88 

.02      .22 

.06 

.33      .13 

.03 

.09 

.16 
.16 

7       . 

'<  NCKAVETT    16   NH 
"  "1CKS8URG 

3.38 

.06 

2.09      .68 

.06 

.01 

.13 

.05 

T 

.22      .18 

.02 

.12 
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DECEMBER    1969 

— 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1    |    2    |    3 

4         5         6 

7    |    8    |    9    |  10   | 

11 

12 

13   |    14    |    IS 

16 

17   | 

18 

19  |  20   |  21 

22  |  23  |  24 

25      26      27 

28      29      X 

31 

FUNK    RANCH 

.(3 

.22      .26 

1 

.11 

.02 

■  02 

(OLD 

3.16 

2.96 

•  20 

HARPER 

1.66 

1.11 

.10 

.05 

.!! 

.05 

humble  Ruhr  station 

HUNT 

2.60 

1.61      .61 

.09 

.16      .08 

.IT 

.08 

•  06  . 

HTE 

A, TO 

1.19    2,61 

.19      .08 

■  11 

.06 

.67 

.04      .01 

J<«!5    RIVER    RANCH 

1.33 

•  99 

.09 

.21 

•  05 

JOHNSON    CITY 

•  .At 

1.02    2. A3 

.02 

•  03 

,02 

.19      .09 

■  OB 

.06 

.65 

•  24 

.09 

JOHNSON    RANCH 

.94 

.19      .99 

.10 

.11 

JONES    CB    RANCH 

JUNCTION    FAA   AIRPORT 

2.2A 

.IB    1.62 

.02 

T           .01 

.02 

.20 

.16 

.09 

1 

JUNO 

.60 

.23      .22 

,01 

.01 

.07 

,0A       .01 

.01 

KENPNER 

3.06 

.20    1.28 

.13 

1.09 

.20 

.IB 

KERRVILLE 

2.13 

1.22 

.02 

.10 

■  05 

.08      .08 

•  01 

.10 

.55 

.01 

T           .02      .09 

T 

LAKE    VICTOR    S    . 

LAMPASAS 

1.11 

.29   1.13 

.01 

.01 

.11 

.02 

.03 

.01 

1.01 

.19 

.14 

LANGTRY    NO   2 

.OB 

,0B 

1     T 

T 

LEAKEY    NO   2 

3.33 

.IT    2,19      .36 

1     T 

.10 

.10      .09 

.21 

.16 

T           ,0T 

T 

LLANO 

2.20 

T           .61       .62 

,    T 

T 

T           T 

.62 

.61 

.07 

.OT 

LOHETA 

3. IT 

T         1.93 

| 

.10 

.19 

1.09 

.12 

•  20 

LYNXHAVEN    RANCH 

. 

1.14      .59 

1 

■ARCO 

1.90 

1,00 

.50 

MARTIN    RANCH 

1.6S 

,61       ,63 

1     .01 

.02 

.06 

.47 

.09 

.09 

MASON 

2. SB 

,6T    I. TO 

I     ,01 

.06 

.06 

.90 

.10 

MC    CAMET 

.13 

.OT      T 

|     .01 

.0. 

.OA 

MC    INTOSH   RANCH 

MENARD 

1.62 

.OB    1.09 

.02      .03 

.09 

.21 

.11 

MENARD    IS    HNM 

1.26 

.10      ,6T      .31 

.10 

.06 

.12 

.10 

MERTZON 

.6* 

T           .69 

.13 

MILLER    RANCH 

1.00 

.69    1.90 

.10 

.19 

.08 

•  OT 

MQSS   RANCH 

2.B1 

1.57      ,60 

.11 

.62 

.11 

MURR    RANCH 

1.30 

1.30 

NELSON   RANCH 

2.21 

.12    l.AS      .16 

T 

T 

.50 

T           T 

T           T           T 

t    ! 

Nil    STORE 

A. 60 

2.00 

•  40 

2.20 

CAK   CREEK   LAKE 

1.16 

.AT      .30 

.15 

.Ot 

.19 

T 

OZONA 

.94 

.40      .31 

T 

.12 

.06 

T           .OT 

PAINT    ROCK 

1. IB 

.22      .90      .09 

.02 

•  01 

■  OB 

.04 

.10 

,15 

PANDALE 

.61 

.16      .27 

T 

T        ', 

PLACID 

PONTOTOC 

PRADE    RANCH 

1.94 

.12    1.29      .08 

.02 

T            .11       .0? 

.12 

.17 

T           .06 

.01 

RANKIN 

l.OB 

.60      .30 

.18 

red  Bluff  crossing 

2.36 

.95      .89 

.58 

.43 

.IT 

! 

RICHLAND    SPRINGS 

l.TT 

.19      .94 

.68 

.19 

■  07 

• 

RILET   BEN   RANCH 

3.2B 

.63    1.90 

.09 

.01 

.12 

.06 

.22 

.It 

.28 

ROBERT   LEE 

1.23 

.36      .22 

.10 

.29 

.50 

ROCK SPRINGS 

1.T2 

T         1.13      .13 

T          T          T          T 

T 

.32 

.12 

T          .02 

ROCKSPRINGS   22    S» 

1." 

.60   1.30 

.02 

.06 

.02      .20 

■oi  ! 

ROOSEVELT   2   E 

1.61 

.84      .20 

1.03 

.54 

ROUND   MOUNTAIN    A    ■■.- 

A. A3 

2.26   1.09 

.17 

.29 

.66 

.12 

.16 

SAIINAL    1    aS> 

3. A3 

.93    1.99 

.04 

.23      .07 

.03 

.04 

.65 

.05 

.06 

|AN    ANGELO    DAM 

.61 

.10      .13      .IT 

T 

T 

.11 

T 

.0! 

.06 

■  06 

T 

SAN    ANGELO    MB    AIRPORT         R 

.63 

.06      .22      T 

T 

T 

.03      ,1a 

.02 

.02 

.09 

T          ,03 

T 

SAN    SABA 

2.  St 

.60      .90      .30 

.12 

.7) 

.08 

.06 

>AMDV    2    S 

A.T1 

.90    2.T4 

.10 

.13      .Ot 

.08 

.11 

.IT 

.14 

SEGOVIA 

1.2B 

,65      .56 

.25 

.06 

■NMB9M 

.T4 

.2'      .24 

.01 

■  09 

.05 

.OT 

.OS 

.01 

SLOAN 

2.TI 

.02    1.18      .20 

.01 

.13 

T 

.11 

.80 

.15 

T           ,04 

MM 

1.21 

.14      .80 

T 

T 

.06 

.10 

.01 

.02 

STERLIN*  CITV 

.TB 

.35      .11 

.19 

.05 

.09 

.09 

tarplEt  i  t 

TELEGRAPH 

1.96 

1.90 

, 

.24 

TENNYSON 

1.12 

.58      .56 

.18 

UVALOC 

3. TO 

1.96      .86 

.04 

T 

T 

.01 

.20      .08 

.01 

.10 

.96 

T 

.01 

vANCOURT 

•  3» 

.47 

.12 

MATER    VALLIV 

.93 

.06      .19      .IS 

T      1 

.19 

.02 

.09 

.20 

T           T 

.A*ER    VALLEY    10    MNE 

SOUTH    CENTRAL                  OT 

lAANSAS    PASS    2 

T.2T 

.69    1.60 

.09 

•  40 

T 

.20    1.10 

.29 

1.08 

1.02 

.98 

T                        .10 

A.S'IA    ••    AIRPORT                   II 

A.2B 

.18    2.64      .13 

T 

.09 

.1!      .13      .15 

.16 

.24 

.66 

.09 

T           .09 

A.1MN    DAM 

9.05 

.TO    2.56 

.09 

.27      ,15 

.12 

.71 

.04 

■  IB 

AUBTlPtU.   ml    REFuBE 

. 

.           • 

T 

.08 

T 

.18      .60 

.26 

.24 

1.94 

.21 

■  16 

Bll/lLLl   s  m 

1.26 

.02 

1.58      .ST 

.21 

.04 

.28 

.09 

.06 

HIM 

'.>• 

.31    1.49 

T 

T 

.27 

T 

.IT      .21 

.06 

.09 

.62 

■H 

.14 

MMBM 

'.23 

.12    5. IT 

.14 

.72 

.01 

■90      .IT 

.69 

.08 

.611 

•  6B 

.19 

•  ...!••.( 

T.tO 

1.20    5,02 

.11 

.69      .19 

.09 

.04 

.6) 

.09 

.14 

T     ! 

IHBWTII 

A.AI 

T           .13    1.56 

1.4A 

.OT 

.06 

•  IT 

,44      ,10 

.01 

.09 

.17 

1.09 

.20 

canton  Dan 

»■    RANCH 

3.A6 

.11       .90 

.10 

.07 

I.1A 

■  12 

.12 

.16 

.14      T 

T 

• 

CIBOLO   CREU 

2. BO 

2,00 

.30 

.10 

• 

'.Mlf-I     AANfi. 

6.03 

.OT    2.10    2,06 

.02       .11 

T            .At      .22 

•  08 

.40 

.19 

.14 

• 

'-,.-»•.! 

9.79 

,10    2.20 

.01 

.16 

.09 

•21      .31 

■  96 

.11 

.91 

.99      .01 

.14 

• 

COMUS  CA4ISTI 

A.OA 

1.7A       .28 

.16      ,04 

T            .OT      ,77 

.06 

.98 

.79 

.02 

•  01 

; 

--.•►. 1     '-■     »■        MS    AP              R 

3.1A 

1.09      .IT 

T 

.01      T 

T 

.48      .3t 

.02 

.49 

.79 

.01 

.01 

H 

4.49 

.19    1.99 

.02 

.94 

.09 

.94      .49 

.88 

.01 

.17 

.11 

.11 

DINf    BOJ 

A.AA 

A. It 

.61 

.40 

.20 

.62 

.21       .12 

.21 

• 

06. ft    1    «• 

B.N 

T            .16    I.B6 

.02 

T           ,11 

T 

.92      .77 

.IB 

.2T 

.11 

.11 

T 

MM 

».•• 

.99    2.10 

T 

.20 

.11 

.11 

T            .45      .18 

T 

.OB 

.96 

1.08      T 

.21 

1 

•   »»»'- 

6.10 

1.12    t.tl 

.20 

.22                   .10 

.10 

.09 

,M 

' 

ill   fit*  »    .1. 

1.16 

T            .It    1.80 

T 

.80      .51 

.10 

T 

P10O4 

9.99 

7.45      .80 

.48 

1.98 

.41 

I          ' 

■ 

9.0T 

T         1.05    2.22 

T 

.It 

T            .29      .12 

.09 

T 

.T4 

T           .14 

F.A'ONIA 

9.96 

.It    2.28 

.27 

.61 

.94      .42 

.29 

.09 

.92 

.11 

.21 

' 

.        .. 

9. 10 

.60    2.10 

1            .10 

T 

.10      .76      .to 

.10 

.21 

.49 

.10 

T           .19 

' 

BICDiaM 

9.1' 

.•>    2.66 

.21 

.26 

.IA       .12 

.28 

.11 

.At 

.91 

.29 

bbxib* 

..'-. 

.04    I.Ot      .05 

.10 

1.71        .'A 

.16 

.10 

.76 

.01 

B4LIAO    1    M 

•••9 

.40      .10 

2.19      .90 

.10 

.30 

».7I 

,2t    1.75 

.01 

.01 

.31       .A2 

.11 

.01 

.10 

.17      T 

.19 

■       '        '            •     1    ■ 

4.16 

.8.    1.74 

.36 

.01 

.It      ,A0 

.20 

.19 

.16 

.09 

.11 

,01 

'.8» 

1.26    A. 12 

.01 

.06 

.10      ■II 

.07 

.11 

.61 

.07 

JtBM  2   am* 

6. OB 

.06    2. It 

T 

.14 

.It 

.2? 

.67        .6| 

.10 

.Ot 

.16 

.91      1 

.11 

fAMBI    • 

.../ 

.11    1. IB 

.11         .62 

.10 

.12 

.76 

.09 

I.t« 

r*l     l.'O 

T 

.10        .11 

•  06 

.IB 

.11 

•  OB 

• 

1      1 

. '.  7        .41        .11 

.01       .71 

•  08 

.71 

.21 

.09 

..     WMW 

,||      /.7I         .06 

.09 

.61 

."1 

.17      .57 

.71 

.01 

.91 

.41       .01 

■  IT 

' 

'.•I 

'.»! 

.11 

.17 

.16 

.08 

.AO 

.At 

l.l' 

1.14 

.12 

.11 

.01 

.IT       .It 

.07 

.01 

.AA 

.01      T 

.IS 

i.tl 

■  11 

.01 

7 

.IA       • 

6 

. 

■ 

■ 

1.60 

• 

...    |,4l 

.11 

.10      .11 

.11 

.01 

•  OT 

1.01 

•  20 

,01    1.16      .04      t 

.10    1.00 

■  11 

.10 

.16 

.IB 

.04 

...         . 

.... 

M      1.6t 

,01 

.50      .11 

.09 

■li 

.16 

.02 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14       15 


25   '  26      27      28      29      30 


«EH   BRAUNFELS 
(IKON 

>FLUGERVILLE 
>0ST    OAK    SCHOOL 
1R0VIDENT    CITY 

ICO   ROCK 
IEFUGIO 
IICAR00 
(I0NE0INA    2   N 
(06ST0HN 

1OCKP0RT 

1UNGE 

IAN   ANTONIO    IrB    AIRPORT 

IAN   MARCOS 

SCHULEN8URG 

JEALY 

Mum 
Union 

IHITNVILLE 

SONERVILLE  DAM 

SPRING  BRANCH  2  5E 
■AELOCR  T  SS» 
■ASHINGTON  STATE  PARK 
.ElOER  MILOLIFE  FNDTN 

nwuH 

YORKTOHN 


UPPER  COAST         0! 

ALV1N 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON 

BAY  Cl'Y  HATERHORKS 

SAVTOMN 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
CLOOINE 
CYPRESS  1  5H 
OANSVANG  2  SE 

EDW  3  if 

EL  CAMPO 
FREEPORT    2    NX 
GALVESTON    HB   CITY 
HOUSTON  HB  CITY 

HOUSTON   HB   AIRPORT 
■OUSTON.BARKER 
HOUSTON-DEER    PARK 
"0DST0N.HEI5HTS 
HOUSTON   INOEP  HEIGHTS 

.OUSTON..HEST8URV 

OUST0N-N0RTH  HOUSTON 
•OuSTON-SAN  JACINTO  OH 
'OUSTON. SPRING    BRANCH 

•Mil 

ATY   HOLP   HILL 
1BCRTY 

•tAGOROA   NO    2 

AURIRO 

I.   GULF 

RAMC   A   NH 

•LACIOS   FAA    AIRPORT 
1ERCC 

::nt  comfort 
xt  arthur 

)rt  arthur  hb  airport 
!rt  lavaca  no  2 

»T  0  CONNOR 
CHMONO 
«AR  LAND 

OMPSONS   3   HSH 

"BALL 

CTORIA   HB    AIRPORT 

ARTON 


•  STRONG 

esville  3  s 
iavi0es  t  s 
•ells 

ri20  springs 

AR1NA 

RLOTTE  5  NNH 

ULLA 

ALA  FAA  AIRPORT 

STAL  CITY 
.EY 
1  E  PASS 

1  INAL  3  NH 

1  :w  OAM 

1  URRIAS 

•  ERTON 
'  R 

'  TOHN 

''  GE  .est 

■>  OAHTON 
K  IE  RANCH 
L  SYOR 
L  >0  NO.  2 
0  » 

•'  .«LL 

"IT 

B1iRAHDE  CITY    3    H 

I'll; 

"     RIVERS 

•■  N 

"  ETT   2    $h 

»  A 


6, SB 

5.14 
4.95 
6.30 
4.10 
».8T 

>. 31 


T.5T 
6.71 
9.84 
5.38 

7,40 


4.69 

A. 66 

5.06 
10.36 
9.00 
6.03 

6.13 
5. 47 
6.81 
6.T1 
6.01 

5.69 
6.46 
7.28 
6.08 
T.43 

6.06 
7.87 


4.33 

5.44 

3.50 
4,62 
5.25 

6.00 

5,78 
5.92 

6.84 
4.96 

5.40 


.45    1,92 
1.33    1.77 


1.00  2.65 
.33  2.90 
T         2.64 


.06    1 

1 

.23    1 


.16  1 
.02  I 
.13   1 


.06 

.45 

.04 

.21 

.59 

.05 

.12 

.90 

.40 

.63 

.44 

.35 

.45 

4.33 

.06 

.16 

3.51 

.T8 

.06 

3.10 

.20 

.40 

2.99 

.06 

.40 

3.48 

.07 

4.32 

.67 

.?5 

3.33 

.55 

3.06 

.28 

.T2 

.63 

2.61 

.03 

.'6 

.03 

5.62 

.21 

.59 

.50 

2.87 

.30 

•  64 

30 

3.43 

.04 

.24 

.?i 

4.24 

.41 

4.43 

.13 

.99 

.58 

5.23 

.30 

.20 

.50 

2.98 

.03 

.31 

2.61 

.10 

.57 

3.63 

.20 

.20 

3.91 

.32 

.47 

3.61 

.32 

.48 

3.43 

.15 

.23  1.11 
■87  .27 
.30      .18 


.38 

.30 


.06      T 


.0. 
.03 


.08  1.1 

.32     .2 

.36      .56      .2 

1.02      .49  1.30 


.26      .05      .66 


83      .03    2.22 


1.30 
1.20 


03 

.45 

1.91 

.43 

1.93 

0! 

.49 

1.99 

30 

.09 

1.18 

15 

.18 

2.62 

03 

.16 

•  90 

04 

.34 

2.78 

03    2. 77 

.97 

T  .03      T 


T  T  T 


.01      .01      T 

.07 


Sea  relerencfi  note*  following  Si  alio 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13 


14       15 


25  ,  26      27      28      29      X 


LOWER    VALLEY 


10 


BROWNSVILLE  -?  AIRPORT 

ENGELMAN  GARDEN 

MARL1NGEN 

«C  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

»C  COOK 
MERCEDES  1  S 
Mission 

PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 

RAVMONDVILLE 
SAN  BENITO 
.ESLACO  2  E 


3.9S 

-.-- 
4.26 
3.22 

J. 88 

3.46 

3.66 

4.00 
4.37 

3.63 
4.64 
3.36 


.31   .13 

.02  1.09 
.09  1.06 


.67   ,32  .55 


1.06 
.IT 
.11 


.56   .21  1.01 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


**  a 

a  o 


3  I 


<3J 


Relative    humidity  averages  - 
percent 


CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID  6    AM         NOON         6    PM 


Number  of  days  with  precipitation 


lla 


9    *  . 


ABILENE  WB  AIRPORT 
AMARILLO  WB  AIRPORT 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 
CORPUS  CHRIST1  W8  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DEL  RIO  WB  AP 
EL  PASO  WB  AIRPORT 
FORT  WORTH  WB  AIRPORT 
GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 
MIDLAND  WB  AIRPORT 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
SAN  ANOELO  WB  AIRPORT 
SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 
VICTORIA  WB  AIRPORT 
WACO  WB  AIRPORT 
WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 


23 

19 
9 

21 
5 

6 
16 
20 


5.2 

6.2 
0.9 
3.3 
4.3 
3.9 
3.0 
1.2 
2.9 


3.4 

4.4 
3.8 
5.0 
3.9 
2.6 
2.9 
2.1 
4.7 


11.  5 
14.3 
8.3 
10.  8 
11.5 
11.6 
8.2 
6.1 
10.2 


10.6 

11.1 

9.8 

10.3 

10.2 

8.8 

9.1 

10.0 

12.4 


34 

24++ 

45 

35++ 

29 

31  +  + 

30++ 

32++ 

35 

43++ 

27 

39  * 

35++ 

37++ 


NNW 
27 
30 


22 

24 

24 

24+ 

24 

24 

23 

24 

03 


77 

62 

66 

47 

84 

67 

93 

75 

90 

70 

83 

67 

86 

69 

74 

56 

82 

63 

86 

66 

74 

55 

90 

62 

92 

70 

87 

65 

92 

68 

91 

68 

85 

66 

91 

63 

%  PEAK  GUST 


Km*    JUI...r.-.  N'.t.-  r-ll-.w1««  At. IV*  l—l.. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DECEMBER    1965 


Station 

Day  of  Month 

o 
9 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

*   «   • 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

54 
16 

56 
29 

58 

32 

76 
31 

71 
36 

37 
28 

63 
27 

70 
37 

71 

46 

65 
45 

64 
41 

55 

33 

54 
31 

40 
27 

27 
22 

42 
26 

47 
23 

39 
22 

53 

17 

57 

20 

64 
27 

61 
32 

35 

24 

57 
20 

51 

24 

31 
21 

54   74   74   63 
29   30   41   33 

56.1 
29.6 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

u 

41 

58 

49 

69 
33 

67 
29 

73 

37 

66 
32 

63 
30 

66 

40 

69 

50 

64 
55 

65 
48 

63 

39 

63 

40 

59 
39 

53 

28 

54 
33 

SO 
32 

48 
38 

52 

26 

64 
31 

63 
42 

61 

46 

51 
33 

56 

30 

61 
31 

39 

28 

45   63   76   70 

32   36   43   51 

60.9 
37.2 

BIS  SPRING 

MAX 

Mm 

57 

•ft) 

55 

50 

66 
40 

68 
35 

73 
38 

72 

40 

64 
33 

66 
44 

71 
55 

70 
59 

69 
53 

66 
4l 

62 

44 

61 
50 

57 
32 

32 
34 

51 
33 

48 
40 

56 
28 

67 
35 

66 
46 

71 
34 

66 
35 

59 
27 

67 

37 

69 
32 

47   64   71   71 
34   44   50   32 

63.2 

40.9 

BORGER  3  W 

MAX 

Mm 

55 

36 

60 
31 

63 

31 

76 
35 

69 
37 

62 
28 

66 
34 

73 
40 

74 
46 

66 
53 

66 
45 

35 
35 

32 

35 

46 
3D 

30 
23 

43 
27 

36 
28 

35 

30 

55 

18 

61 
22 

61 
31 

56 

46 

46 
25 

98 

20 

47 
30 

32 

22 

55   74   75   66 
26   36   46   33 

57.2 
12.4 

BOYS  RANCH 

MAX 

Mm 

73 

47 

69 
45 

66 
30 

55 

32 

36 
28 

40 
23 

32 

22 

45 

22 

31 

19 

47 
15 

58 

19 

63 
25 

63 
25 

29 

61 
21 

64 
17 

69   76 
20   19   23   33 

BRAVO 

MAX 

Mm 

55 

32 

60 
26 

60 
29 

72 
34 

63 
28 

65 
27 

70 
31 

68 

37 

70 
33 

64 
42 

60 

40 

35 
35 

55 

23 

50 
23 

32 

20 

42 

11 

36 

20 

39 
22 

55 

17 

64 
16 

58 

26 

60 
40 

46 
24 

58 

16 

58 
24 

43 

29 

56   68   65   62 
21   29   41   34 

57.1 
27.5 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

56 
24 

53 

41 

63 
28 

66 
29 

TO 
31 

76 
35 

58 

29 

62 
29 

65 
35 

69 
32 

68 

47 

63 
33 

61 
33 

35 
35 

55 

27 

35 

27 

33 
32 

42 
32 

42 
22 

60 
27 

64 
30 

62 
34 

65 

31 

46 
29 

35 

2<) 

61 
29 

33   42   65   67 
30   32   39   41 

57.6 
32.1 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

56 
60 

SB 

34 

63 
29 

80 
29 

71 
37 

68 
28 

66 

31 

72 
42 

73 
49 

63 
50 

68 
45 

37 
37 

53 
26 

44 
32 

32 
25 

39 

26 

41 
20 

41 
31 

54 
19 

61 
23 

65 
23 

58 
52 

57 
26 

51 
16 

52 
32 

35 

22 

35   76   71   69 

30   32   51   46 

98.9 

12.7 

CANYON 

MAX 

Mm 

56 
3B 

58 

29 

59 
26 

75 
29 

69 
29 

60 
23 

64 

30 

71 
46 

67 
43 

60 

46 
25 

45 

23 

43 

27 

28 

29 

30 

54 
15 

60 
20 

67 
23 

61 
33 

50 
24 

59 

18 

55 

22 

24 

55   72   74   70 
30   31   39   42 

60.2 
26.9 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

51 
30 

60 
31 

56 
35 

72 
32 

72 

30 

68 
28 

64 
31 

68 
40 

68 
36 

71 
43 

64 
32 

57 
31 

51 
28 

52 

22 

50 
22 

44 

21 

36 

22 

45 
16 

45 
20 

60 
20 

63 
36 

60 
24 

67 
20 

56 
24 

54 
24 

51 

24 

32   47   74   60 
26   32   45   34 

97.4 
28.1 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

62 

27 

52 
39 

56 

30 

63 
30 

71 
33 

74 
36 

59 
26 

66 
31 

66 
41 

70 
54 

68 
49 

66 
34 

61 
34 

56 
37 

55 
25 

36 
25 

55 

26 

42 
32 

38 

20 

62 
26 

65 
31 

63 

40 

63 
31 

44 
25 

55 
25 

62 
29 

35   45   64   70 
29   35   41   50 

56.4 

12.7 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

53 
35 

60 
25 

62 

28 

73 

28 

70 
32 

56 
22 

62 
27 

67 
34 

71 
37 

61 

45 

66 
35 

54 

30 

56 

28 

38 
25 

26 
19 

62 

8 

38 

18 

40 
17 

54 

12 

63 

20 

60 

27 

95 

26 

41 
24 

57 
20 

47 
29 

29 

22 

56   68   64   62 

19   26   42   31 

99.2 

26.1 

OIXMITT 

MAX 

Mm 

59 

2ft 

54 
31 

61 
25 

62 
28 

75 
28 

TO 
22 

59 
21 

63 
26 

68 
32 

71 
45 

67 
37 

63 
28 

58 
28 

60 
29 

44 
21 

32 
22 

49 
23 

43 

30 

37 
16 

61 
22 

64 
23 

62 
31 

61 
25 

44 
19 

58 
19 

64 
24 

31   52   72   72 
24   24   27   37 

97.8 

26.0 

DUMAS 

MAX 

Mm 

60 
26 

53 

27 

60 
28 

60 
29 

73 
33 

74 
23 

57 
23 

6B 
35 

70 
37 

70 
44 

66 
63 

63 

31 

53 

31 

54 

30 

3T 

20 

27 
19 

37 
15 

41 
24 

32 

11 

35 

21 

58 

21 

62 
38 

»2 
22 

55 

19 

45 

20 

45 
20 

28   54   68   69 
26   26   35   36 

99.1 

26.9 

FLOYDAOA 

MAX 

Mm 

60 
25 

51 
42 

72 
28 

29 

37 
28 

63 
32 

63 
38 

68 
53 

67 
45 

65 
33 

60 
34 

54 
34 

50 
25 

40 
25 

52 
28 

45 
26 

42 
20 

61 
26 

67 
28 

63 
39 

64 
26 

44 
24 

59 
28 

34   43   67 
28   26   15 

96.1 

10.9 

POLLETT 

MAX 

Mm 

58 

30 

56 
32 

37 
31 

65 
32 

76 
60 

62 
33 

56 
30 

63 
35 

70 
43 

TO 
50 

60 
47 

67 
31 

63 
32 

61 
32 

40 
23 

32 
22 

34 
22 

39 

22 

41 
21 

59 
32 

58 

34 

60 
35 

56 
25 

47 
26 

45 
18 

46 
12 

14   54   71   72 
18   34   39   47 

95.7 

20.7 

FRIONA 

MAX 

Mm 

58 
25 

54 
28 

58 

27 

59 

31 

73 
30 

75 
25 

59 
26 

63 

28 

66 
35 

71 
42 

66 
42 

61 
27 

36 

28 

57 
29 

43 
22 

31 
22 

47 
26 

41 
30 

39 

16 

59 

22 

62 
22 

61 
35 

60 
25 

43 

24 

58 
29 

61 
23 

30   36   70   72 
23   26   11   40 

56.9 
27.6 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

58 
23 

55 
25 

38 

26 

59 

30 

75 
35 

70 
22 

59 

23 

70 
29 

67 
36 

70 
48 

66 
39 

62 
27 

56 

27 

58 

28 

45 

21 

30 
21 

46 

24 

41 
28 

30 
19 

59 
20 

61 
26 

60 
35 

58 
25 

42 
20 

58 
27 

59 
22 

29   51   70   72 

21   27   41   44 

56.5 

27.6 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

61 
26 

54 
37 

66 

30 

68 
31 

75 
35 

63 
29 

69 

29 

65 
65 

71 
53 

70 
40 

67 
35 

63 
35 

58 
36 

40 

32 

38 

36 

42 
36 

44 
26 

55 
25 

14 

67 

71 
37 

64 
20 

60 
20 

57 
31 

71   71 
31   95 

61.2 
33.5 

BUVER 

MAX 

Mm 

56 
37 

61 
26 

60 
25 

77 
27 

69 

30 

62 
23 

60 
25 

73 
32 

70 
44 

65 

63 

62 

41 

57 

30 

35 

29 

39 

27 

30 
20 

30 
10 

35 

12 

36 
26 

50 
15 

63 

18 

63 
25 

63 

43 

43 
22 

51 
12 

*3 
29 

31 
20 

54   70   69   61 
25   29   41   38 

55.5 

27.4 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

56 

20 

54 
29 

57 
26 

58 

28 

73 
30 

69 
25 

59 

24 

64 
26 

66 
34 

70 
44 

66 
42 

62 
28 

56 
28 

58 
28 

42 

24 

32 
23 

49 
24 

45 
28 

35 

17 

58 

20 

60 
21 

63 
30 

60 
27 

61 

23 

58 
22 

56 

24 

31   54   70   72 
23   28   34   37 

56.5 

26.9 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

57 
26 

55 

44 

63 
32 

69 
29 

70 
32 

77 

34 

61 
29 

63 

30 

67 
37 

71 
54 

68 

47 

67 
35 

65 

39 

58 
41 

59 
30 

34 

30 

34 
31 

44 
21 

64 
22 

66 

27 

68 

30 

64 
44 

70 
33 

52 

27 

57 
27 

64 
29 

34   45   63   74 

32   34   41   31 

59.9 
33.5 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

58 

22 

56 
39 

60 
30 

66 
29 

74 
30 

71 
31 

60 
24 

64 
25 

68 

30 

69 
49 

70 
44 

64 
30 

61 

30 

54 
29 

55 

25 

33 
25 

53 

27 

42 
32 

42 
23 

SB 

26 

62 
26 

63 

37 

63 
29 

49 
24 

57 
24 

63 
28 

34   44   72   72 
28   14   11   40 

58.5 

29.8 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

59 

37 

59 
31 

62 
25 

79 
26 

78 
33 

39 
23 

66 
30 

70 
39 

72 

69 

64 
50 

60 
46 

56 

34 

52 
25 

48 
29 

34 
24 

37 
27 

40 
18 

39 

30 

35 

17 

60 
20 

64 
22 

58 

51 

55 

21 

48 
10 

44 

32 

34 
28 

55   72   68   65 

29   31   46   47 

57.2 
30.7 

LITTLEFIELD 

MAX 

Mm 

58 
32 

63 

40 

68 
30 

73 
30 

74 
30 

62 
29 

64 

27 

68 
32 

69 

4B 

69 
53 

64 
42 

39 

30 

56 

29 

54 
10 

36 
24 

50 
26 

45 
26 

41 
32 

52 

20 

65 

27 

62 
29 

62 
68 

56 

27 

73   71   62 
26   39   30 

60,6 
32.9 

LUBBOCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 

44 

61 
34 

69 

30 

73 
30 

75 
30 

62 
30 

64 
28 

67 
37 

70 
54 

70 
54 

67 
45 

60 
33 

58 

33 

33 
26 

54 
33 

47 
29 

43 
32 

54 

22 

60 
26 

64 
24 

65 

32 

65 

44 

68 

30 

57 
26 

62 

30 

34 
30 

45   69   71   66 
32   16   46   52 

59.5 

14.5 

»C  LEAN 

MAX 

Mm 

55 
38 

38 

37 

62 
33 

78 
38 

72 

44 

65 

34 

62 

30 

67 
40 

70 
47 

67 
49 

65 
65 

56 

38 

35 

33 

46 
24 

47 
27 

43 
25 

39 
32 

56 
22 

60 
30 

60 
28 

59 
S3 

98 

90 

57 
24 

50 
24 

54 
29 

34 
24 

52   75   70   66 
25   10   41   50 

58.1 

14.2 

MIAMI 

MAX 

Mm 

61 
28 

S3 
33 

57 
27 

61 
29 

78 
37 

69 
23 

38 
23 

63 

34 

71 
38 

71 
46 

62 
46 

66 
36 

56 
28 

44 

23 

32 
24 

41 
17 

40 
IS 

35 

15 

55 

17 

60 
22 

62 
22 

66 

30 

56 

25 

35 

15 

50 
15 

30 
23 

15   54   76   70 

23   26   36   46 

56.1 
28.0 

"IDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 

42 

58 

44 

68 
36 

67 
30 

74 
14 

61 
33 

65 
31 

67 
38 

69 
52 

71 
54 

67 
48 

65 
37 

65 
43 

41 
32 

34 

34 

49 
34 

47 
36 

53 

27 

63 

30 

67 
33 

66 
40 

72 
49 

53 

34 

59 
26 

66 
28 

40 
32 

49   67   75   73 
14   41   46   51 

61.5 

17.6 

"IOLANO  »  ENE 

MAX 

Mm 

54 
43 

60 
SO 

68 
34 

68 

30 

75 
36 

64 
38 

66 

30 

67 
42 

70 
52 

70 
56 

67 
47 

67 
37 

63 

43 

54 
31 

55 

34 

49 

34 

48 
40 

35 

25 

65 
27 

68 
29 

66 
42 

72 
53 

67 
35 

60 
25 

67 
29 

57 
32 

51   65   71   71 
34   44   45   54 

61,3 
38.6 

MORTON 

MAX 

Mm 

57 
24 

55 

37 

60 
30 

65 

30 

71 
30 

70 
26 

60 
28 

63 
29 

67 
37 

69 
47 

69 
63 

62 
29 

61 
29 

53 
25 

34 
24 

SO 
29 

42 
32 

39 
23 

57 
22 

60 
23 

63 
32 

63 
39 

63 
28 

50 
26 

57 
26 

60 
25 

36   47   73   72 
27   28   26   39 

58.3 

30.0 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

57 

19 

55 

23 

61 
25 

65 
25 

73 
27 

71 
23 

60 
24 

64 
31 

68 
35 

70 
45 

66 
39 

62 
26 

58 
25 

42 
22 

29 
23 

50 
26 

43 
27 

37 
15 

52 
15 

59 

19 

67 
20 

62 
31 

64 
25 

47 
19 

58 
19 

61 
22 

32   52   72   73 
25   21   25   42 

57.7 
25.5 

3LT0N 

MAX 

Mm 

58 

25 

53 

37 

60 
29 

65 

29 

72 
31 

71 
31 

39 
28 

63 
28 

67 
37 

66 
48 

69 
42 

65 
31 

57 
29 

46 
23 

34 

24 

49 
26 

42 
29 

37 

17 

52 

17 

SB 

24 

60 
23 

62 
35 

60 
26 

44 
24 

57 
23 

58 
23 

36   47   72   71 
26   27   27   40 

57.1 
28.7 

'»HPA  NO,  2 

MAX 

Mm 

60 
39 

59 
29 

61 
29 

76 
34 

71 
38 

66 
29 

62 
29 

70 
37 

71 
66 

67 
51 

64 
44 

36 
31 

51 
35 

31 
22 

40 
26 

37 
21 

38 

29 

54 
16 

58 
23 

59 
21 

62 
31 

60 
49 

57 
24 

51 
19 

49 
30 

31 
21 

53   75   72   67 

26   31   41   46 

57.1 
31.6 

ANHANDlE 

MAX 

Mm 

32 
35 

60 
28 

62 

30 

77 
32 

71 
36 

60 
28 

63 
26 

69 
35 

71 

44 

65 

50 

63 
42 

55 

31 

SO 
33 

30 
22 

41 
25 

41 
23 

38 
29 

52 

18 

57 
23 

59 

20 

63 
29 

61 
48 

54 
23 

57 
20 

50 
28 

30 
23 

55   74   71   67 

27   10   41   46 

56.8 
30,7 

ERRYTON 

MAX 

Mm 

60 
22 

57 

30 

56 
29 

60 
33 

78 
38 

67 
30 

37 
32 

64 
27 

71 
39 

70 
45 

62 

45 

61 
31 

55 

31 

40 
22 

30 
21 

31 
16 

40 
16 

31 
17 

51 
20 

58 

25 

59 

24 

65 
34 

53 

24 

30 
15 

45 
15 

43 
17 

33 
16 

67 
41 

33.8 

27.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


PLAINS 

PLAINV1EW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  4  S« 

TAHOKA 

TULIA 

VEGA 

•    •    • 
LOM  ROLLINS  PLAtNS  02 
ABILENE  MB  AIRPORT 
ANSON 
ASPERMONT 
BALLINGER  1  s« 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
OICKENS 
ELECTRA 
SAIl 
•OTHRIE 
HAS'ELL 

-COOS  CREEK  DAM 
JAvTCN 

CITY 
LA«f  COLORADO  CITY 
LArtf  «EmP 
MTMM 
MMMfl 
-  -.r>AY 
•  AfXlCAM 
»0»T 
03.A4AM  3  II 

■MCM 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  of  Month 


TEXAS 
DECEMBER  1965 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MM 

MIN 


W.I 


SB   60 

3T   29 


SO  SB 

35  37 

57  58 

28  26 

53  59 

28  26 

58  60 

29  30 

52  60 

43  32 

53  60 
38  34 

3*  57 

25  25 


65   72 
32   3* 


68   69 
30   31 


60   73 
29   29 


52  59 
50  39 

53  60 

30  *5 

56  63 

30  42 

52  66 

49  45 

55  65 

39  33 

49  63 
38  27 

30  57 

46  45 

55  66 

50  42 


60  77 

31  33 

75  70 

36  38 

69  71 

32  34 

62  75 

32  33 

37  73 
28  34 


8   9   10 


76 
33 


65  68 

24  33 

62  67 

29  36 

64  68 

27  33 

62  68 

23  35 

72  70 

34  43 

64  68 

32  36 

70  70 

37  43 

64  66 

30  34 

64  68 

30  39 

61  66 

30  36 


11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  25   26   27   28   29   30   31 


72 

40 

67 
51 

72 
4! 

68 

50 

65 
40 

70 
38 

69 

48 

TO 

52 

70 
49 

69 
42 


69   63   62 


66  62 

44  39 

70  63 

46  34 

65  55 

33  30 

63  55 

41  33 

63  59 
39  31 

64  35 
44  33 

68  67 

46  35 

67  64 

44  35 

66  61 

42  30 


30 
40 

55  53 

42  43 

35  68 

45  45 

56  64 
40  33 

51  52 

45  45 

51  50 
44  45 

52  57 

44  42 


52  55 

45  43 

5)  42 

41  46 

55  45 

45  34 

32  58 

35  45 

31  61 

46  45 

34  44 

40  I) 

83  34 

44  II 

50  35 

41  10 

51  4; 

I  <  IT 


72 
36 


re 

35 


65  64 

35  45 

65  64 

32  43 

67  67 

34  38 

66  65 

31  36 

67  67 

32  39 


57  56 

31  26 

54  48 

33  25 

58  57 

38  28 

35  50 

24  24 

43  30 

29  21 

54  34 

27  19 

52  29 

29  21 

56  57 

38  28 

57  45 

30  24 

54  37 

25  19 


35  52 

26  32 

35  51 

25  2B 

34  54 

28  31 

45  50 

26  20 

29  33 

16  15 


68   75   63   59   61   45   48   48   45 
61   59   41   41   45   36   33   32   40 


69  74  70 

61  38  4l 

69  73  69 

53  37  39 

68  76  67 

38  54  41 

65  71  62 

54  47  38 


69   71   65   67 
41   30   45   35 


61  62 

32  33 

66  66 

31  39 


63 

15 


II 

M 


75   73 
)5   43 


46   72 
10   33 


71    77 
14   19 


75   73 
39   41 


41   70 

14   40 


63  64 

34  35 

67  70 

33  36 

63  39 
30  32 

64  66 
30  32 

62  62 

33  36 

62  66 

29  28 


63   67   67 
33   36   44 


67   70   72 
33   40   49 


66   69   70 
31   44   33 


49   70 
27   36 


63   46   66   72 
16   21   33   49 


44   74 

12   II 


1/    41 

43  1  24 


43   43 

II   38 


42   43 

II   14 


40   44   43 
24   23   41 


44  43 

29  41 

44  44   70 

29  41   33 


25   23   »4 


73  67 

56  44 

72  61 

64  39 


26  33 

11  17 

31  38 

15  19 

36  54 

28  30 

34  30 

24  26 

27  43 

18  18 


60  61  38 

40  48  34 

62  62  55 

40  42  32 

63  61  35 

40  49  37 

36  55  37 

36  33  28 

60  52  49 

33  30  25 


58  59 

40  48 

63  63 

44  49 

69 
41 


63   75   68   62 
34   44   36   37 


67  74 

60  40 

66  70 

39  40 

66  74 
34  3« 

67  73 
33  43 

69  70 

36  3T 


73   71   69 
3B   57   54 


67   73 
34   52 


67   71 
57   53 


70   70 
43   32 


47   71 
57   51 


70   71 
57   54 


52  60 

22  24 

53  39 

27  26 

54  62 

19  26 

62  65 

24  30 

56  39 

23  19 

33  31 

20  23 

57 
24 


64  60 

40  45 

69  63 

40  39 

64  39 
40  45 

65  58 

42  42 

65  66 

33  33 


49  4B  48 

37  31  43 

33  52  49 

35  28  42 

45  48  46 

38  29  44 

36  49  44 
32  26  35 

31  49  40 

24  22  23 

49  47  46 

36  31  41 

50  50  50 

37  37  42 


58 

20 

55   62 

27   27 

57   59 

IB   23 

41   36 

II   21 


60 
30 


62 

30 


35   63 

30   30 


66  60 

27  41 

65  62 

29  37 

68  64 

26  41 

65  60 
2T  27 

66  59 
26  46 

60  59 

25  35 

62  62 

33  45 

65  63 

26  42 

62  63 

23  35 

57  51 

28  36 


41 

21 


38  66 

27  27 

55  56 

26  27 

57  64 

26  27 

60  61 

26  21 

43  32 

21  19 

49  42 

13  14 

34  36 

29  26 

35  61 

27  30 

62  61 

24  24 

36  51 

23  20 


63   62 
42   44 


60 
44   33 

36 
34 

36   42 
41   27 

35  41 
31   26 

41   54 
41   33 

34   43 

40   31 

38  40 

39  29 

36  37 
17   12 

60   48 
45   II 


51  51 

27  28 

54  50 

31  32 

44  45 

30  37 

54  40 

32  28 

31  91 
21  33 

47  SO 

32  33 

56  48 

29  30 


40  30  48 

33  37  38 

32  35  50 

39  10  40 

57  50  45 

31  27  34 

31  47  47 

30  27  17 


37  63 

25  29 

37  58 

21  22 

52  61 

37  31 

57  63 

30  26 

46  56 

31  26 

45  54 

32  29 

35  62 

28  32 

43  47 
27  S3 

44  34 

33  29 

48  32 

34  32 

44  36 

26  26 


70   67 
37   36 


60   61 
14   46 


32   55 

10   38 


35   44 
32   14 


40   33 
11   27 


43  55 

39  26 

34  63 

33  33 

38  64 

23  31 

36  65 

22  21 


73   II   56   61   41   II   55 

34   )9   15   19   12   12   24   27 

|U«  R«for«n'»  NoU«  T'.ll'.wlng  Bt.H'rfi  lnd«w 

Ml 


58  65 

27  29 

44  II 

26  29 

44  55 

21  23 

51  43 

20  21 

33  61 

24  26 

44  II 

SI  21 


70  52 

52  35 

69  67 

36  40 

72  66 

53  37 

61  63 

37  42 

61  44 

44  30 

61  60 

35  21 

67  61 

37  43 

70  61 

56  39 

IT  12 

34  46 

66  63 

36  36 

72  70 

33  31 

69   70 

34  33 

65   68 
43   39 

65   65 

43   36 

69   72 

37  31 


56  60 

21  34 

36  60 

27  33 

36  64 

28  29 

36  63 

26  30 

32  36 

27  31 

41  56 

22  21 

53  38 

31  29 

58  67 
21  12 

59  46 

32  33 

46  32 

26  27 

51  62 

29  34 


33  42 

27  34 

35  44 

27  30 

33  44 

29  34 

63  51 

24  26 

53  70 

23  31 

27  54 

23  23 

35  69 

25  32 

S3  43 

30  34 

14  50 

25  21 


70  61 

34  40 

69  70 
10  41 

63  7, 

37  43 

70  TO 
24  40 

61  14 

41  42 

71 

34  31 

TO  43 

47  31 

13  70 

40  41 

72  72 

21  31 

70  II 

29  44 


69  70 

44  47 

67  64 

3*  37 

64  39 

31  31 


55 
27 


33   35 

27   31 


49   35 

29   30 


69   67 
34   37 


67   60 
33   34 


61   64 
31   14 


71   66 
32   17 


63   66 

II   41 


51  59 

24  26 

54  40 
31  32 

35  62 

27  31 

30  37 

23  26 

55  60 
26  21 

51  60 

29  11 

49  55 

26  10 

41  52 

27  27 

56  42 
21  12 

57  41 

24  10 

43  55 

24  24 


53  68 

39  49 

32  67 

37  30 

46  45 

34  47 

33  66 

39  *6 

49  69 

33  42 

34  32 

26  33 

32  65 

38  60 

47  66 
36  63 

40  41 

31  II 

46  36 

34  33 

44  62 

32  41 

16  49 

13  S3 

38  31 

35  37 

40  31 

S3  37 

16  49 

11  34 


34   30 
15   37 


30  67 

31  41 

33  74 

31  34 

31  66 

13  46 

47  44 

11  41 

44  M 

II  II 

17  30 
II  •' 

43  44 

14  41 

47  41 

15  *l 

18  3» 
15  II 


72  73 
60  63 

71  74 

37  66 

73  70 
32  38 

72  Tl 
31  61 

70  64 

45  31 


75 
34 

70 
41 

71 
55 

70 
54 

72 
53 

71 
59 

60 
15 

69 

45 

67 
41 

34 

65 
41 

72 
41 

71 

16 

70 

40 

66 
19 

72 
54 

43 

41 

70 
37 

65 
II 

74 
51 

67 
49 

71 
31 

75 

51 

71 
47 

47 
34 

72 

64 
12 

71 

50 

71 
33 

71 
46 

62 

36 

12 

42 

T2 
11 

44 

44 

11 
30 

70 

31 

72 
36 

71 
31 

71 
II 

47 

10 

Tl 

33 

51.4 

10.0 


37,7 
31.4 


34.1 

31.6 


56.6 

28.0 


55,0 

29.2 


36.3 
23.3 


37.1 

31.0 


38.1 
33.4 


37.4 
29.1 


34.1 
24,6 


60.5 
62.2 

42.4 
62.1 

63,7 

60.0 

61.0 

41.0 

11.4 

34.2 

17.7 
30.0 

60.3 
41.4 

64,1 
41.1 

40.3 
37.3 

60,3 
16,3 


60.2 
37.1 


60.6 


II. ' 
16.1 

11,1 

III! 

60.1 
IT.' 

60. 

Mil 

,.. 
H. 

60. 
II. 

62. 
If. 

40. 
14. 
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DECEMBER 

1965 

Station 

Day 

of  Month 

■ 

(4 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

MIN 

57 

56   62 

71 

66 
29 

68 

71   69   68 
28 

74 

65 

57 
31 

47 
21 

47 
23 

S3 

29 

23 

60 
26 

38 

29 

39   57 
26 

24 

21 

57 
23 

27 

28 

33 

69 

63 

61.3 

SNYOER 

MAX 

Mm 

60 
27 

50   50 
45   40 

63 
32 

6B 

32 

73 
33 

62   65   65 

30   30   40 

TO 
54 

TO 
51 

TO 
40 

63 

3a 

59 

31 

45 

11 

51 
34 

45 
37 

49 
29 

55 
24 

60 
24 

67   67 
33   42 

71 
38 

49 
25 

35 
25 

63 

30 

)6 
33 

47 
36 

63 
45 

72 
55 

S9.5 
55.8 

7RUSC0TT 

MAX 

Mm 

64 

30 

51   56 
42   42 

62 
32 

71 
33 

72 
39 

62   63   66 
28   29   37 

72 
49 

65 
54 

62 
39 

62 
37 

38 

32 

40 
13 

32 

29 

33 

31 

44 
31 

51 
31 

62 
32 

63   67 
32   34 

69 
61 

43 
23 

54 

26 

60 
32 

57 
33 

31 
36 

66 
49 

73 
51 

59.2 
15.7 

TURKEY 

MAX 

Mm 

VERNON 

MAX 

Mm 

33 

37 

55   65 

46   35 

72 
32 

73 

37 

64 
33 

65   67   70 
27   28   48 

68 
55 

74 
35 

65 

40 

57 
34 

57 
41 

31 
33 

SO 
36 

53 
26 

51 
41 

54 

30 

64 
29 

61 
27 

64   65 
28   56 

66 
37 

51 
26 

58 

31 

56 
32 

49 
32 

63 

47 

72 
45 

67 
54 

61,4 
17. » 

WELLINGTON 

MAX 

Mm 

56 
31 

31   35 
39   33 

64 
36 

74 
38 

73 
38 

57   65   66 
31   35   41 

71 
45 

66 

48 

69 
39 

60 
33 

34 
35 

51 
28 

37 
27 

SO 
2S 

47 
27 

42 
23 

36 
29 

62 
26 

57   59 
26   32 

62 
31 

41 
24 

30 
28 

56 

30 

35 

30 

51 
34 

66 
36 

70 
42 

17.2 
33.0 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

57 
37 

49   63 
44   38 

72 
33 

73 

40 

65 
34 

64   67   70 
27   32   47 

65 

3T 

74 
46 

61 
36 

39 

31 

60 
37 

41 
33 

51 
33 

55 

27 

46 
38 

33 

31 

66 

30 

65 
28 

67   63 
28   S3 

56 
30 

50 
26 

39 

24 

39 

31 

52 

37 

66 

SO 

74 
34 

72 
54 

60.5 
37.2 

WINTERS  9  NNE 

«   •   • 

MAX 

Mm 

62 
26 

3a   56 

45   45 

65 
33 

66 
33 

75 
33 

64   64   61 
30   30   32 

69 
54 

65 
58 

73 
41 

64 
41 

39 

47 

60 
34 

41 
34 

41 
28 

46 
28 

44 
35 

33 

19 

60 
20 

64   61 
24   42 

68 
43 

48 

23 

S3 

21 

61 
30 

40 
33 

50 
16 

66 
42 

72 
36 

39.2 

35.4 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

69 
36 

51   4« 
44   43 

79 
42 

67   66   66 
29   29   32 

67 
31 

76 
43 

62 
33 

39 
37 

60 
31 

82 

26 

52 

29 

65 
30 

70   63 

31   41 

69 
61 

57 

27 

61 
31 

60 

36 

74 
38 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

36 

42 

50   60 
43   45 

68 
37 

63   67  68 
29   39   49 

67 
59 

TO 
41 

39 

ST 

63 

46 

13 
11 

14 
26 

50 
42 

66 
39 

60 
30 

32 
32 

S3 

37 

75 

62 

BARDWELL  dam 

MAX 

Mm 

67 
3B 

68   47 
41   43 

76 
41 

68   60   65 
34   33   33 

73 

47 

76 
47 

63 

39 

60 
43 

66 

44 

11 
14 

51 
35 

67 
50 

33 

30 

55 

33 

5* 
32 

69 
56 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

6B 
42 

58   50 
43   43 

74 
47 

68   62   66 
43   34   38 

Tl 
53 

TS 
51 

67 

46 

60 
45 

69 
46 

51 
44 

52 

47 

69 
52 

58 

34 

52 
37 

72 
56 

BENBROOK  DAH 

MAX 

Mm 

65 

36 

57   47 
42   40 

75 
39 

67   60   64 
34   34   39 

6B 
32 

75 

46 

62 
SB 

61 

40 

62 

40 

51 

31 

52 
33 

67 
49 

35 
33 

47 
34 

72 
61 

BONHAM 

MAX 

Mm 

60 
39 

56   54 

42   42 

68 
40 

38   63   69 

29   31   43 

67 
39 

6« 
45 

55 
34 

36 
49 

14 

40 

33 

29 

11 
43 

66 
39 

55 
26 

52 

29 

73 

61 

BOM  IE 

MAX 

Mm 

60 
40 

SO   59 
42   4] 

68 

40 

62   66   67 
36   38   30 

65 

60 

67 
4> 

37 
41 

57 

47 

11 
14 

33 
33 

SO 
41 

60 
38 

S3 

31 

54 

34 

75 
59 

BOYO  3  SE 

MAX 

Mm 

66 

30 

60   47 
40   43 

79 
33 

67   60   65 
27   27   33 

68 
53 

77 
42 

64 
34 

58 

34 

61 
19 

S3 
28 

54 

29 

67 

4T 

55 
32 

54 
31 

74 
56 

BRECKENRIDSE 

MAX 

Mm 

34 
42 

50   59 
43   37 

66 
33 

64   64   70 
28   38   31 

67 
37 

64 
38 

39 
35 

60 
41 

34 
34 

32 

29 

43 
37 

39 
33 

43 
31 

54 
37 

74 
59 

BR106EP0P.T 

MAX 

Mm 

67 

3D 

60   48 
40   43 

78 
38 

67   63   6B 
SO   29   37 

67 
49 

77 
43 

64 
33 

56 

36 

59 

S7 

55 

29 

33 

30 

66 
♦7 

57 
31 

46 
34 

72 
17 

8R0WNW0OD 

MAX 

Mm 

62 
31 

53   53 

43   46 

69 
33 

63   62   65 
34   35   37 

69 
39 

76 
45 

62 
37 

61 
42 

64 
40 

51 
32 

47 
39 

69 
45 

57 
33 

42 
36 

70 
14 

CAMERON 

MAX 

Mm 

61 
3B 

57   54 
40   44 

71 
38 

68   69   75 

34   30   49 

T3 
39 

70 
47 

64 
39 

70 
53 

63 

42 

14 

44 

33 

44 

74 
49 

56 
36 

58 
31 

78 
61 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

37 
39 

51   54 
42   43 

67 
42 

60   64   70 
32   33   47 

66 
61 

67 
47 

56 

37 

66 
52 

17 

40 

49 
11 

47 
43 

66 
42 

50 
36 

56 
35 

71 

40 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

67 
33 

58   48 

41   43 

77 
43 

71   62   65 
33   31   31 

73 
48 

79 
49 

66 
41 

61 
41 

66 

47 

31 
39 

32 

39 

70 
54 

36 
32 

55 

36 

71 
16 

DALLAS  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

S7 
43 

50   54 

44   42 

68 

40 

58   62   T2 
33   37   48 

67 
63 

63 
43 

38 

3a 

63 

51 

31 

41 

54 
34 

47 
42 

67 

38 

55 

37 

53 

36 

74 
62 

DCNISON  DAM 

MAX 

Mm 

61 

3a 

68   58 
43   42 

73 

47 

61   64   68 
30   31   42 

67 

60 

75 
50 

61 

37 

35 

48 

55 
38 

53 

29 

53 

43 

66 
41 

S2 

29 

52 
29 

74 
62 

OENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

60 
40 

55   58 

42   43 

78 
43 

63   64   68 

32   32   47 

63 

62 

75 
46 

64 

60 

64 
48 

60 
40 

51 

14 

34 
44 

67 
42 

55 

31 

53 

31 

74 
62 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

65 
39 

55   48 

42   42 

75 
43 

64   61   65 
37   40   43 

67 
31 

76 
45 

65 
39 

58 
45 

63 
36 

14 
12 

48 
35 

65 
41 

56 
32 

41 
34 

72 
16 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

66 

31 

53   48 

44   43 

78 
38 

67   63   62 

27   28   42 

67 
31 

75 
43 

65 

34 

56 

37 

60 
36 

14 

28 

49 
32 

65 

44 

18 

10 

52 

29 

70 
19 

EVANT 

MAX 

Mm 

43 

52   57 
43   45 

66 
44 

64   67   70 
33   38   52 

67 
61 

68 
47 

61 

40 

64 
32 

56 

40 

54 
14 

48 
41 

67 
41 

54 
35 

53 

38 

72 
60 

'ERRIS 

MAX 

Mm 

5a 

39 

54   52 
42   43 

69 
43 

62   63   71 
34   31   42 

68 

60 

65 
47 

57 
40 

65 

51 

60 
41 

12 

42 

50 
43 

67 
44 

55 
33 

55 
33 

75 
61 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
42 

51   58 

46   43 

70 
43 

61   65   72 
34   36   46 

68 
64 

65 

47 

60 
40 

65 

51 

51 
44 

16 
15 

SI 

43 

69 
38 

55 
35 

53 

34 

72 
62 

'CRT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

65 

40 

59   48 

45   43 

77 
46 

6B   60   64 
37   39   43 

70 
54 

77 
30 

65 
42 

58 

44 

64 

41 

34 

37 

S3 

39 

66 

50 

56 
33 

53 

36 

72 
59 

IAINESVILLE 

MAX 

Mm 

60 
29 

61   45 
39   42 

76 
37 

65   57   62 
28   28   30 

64 

49 

73 
44 

62 

34 

53 
14 

SB 
38 

32 

29 

34 

29 

66 
49 

52 

31 

53 

28 

69 
58 

'•TESVILIE 

MAX 

Mm 

77 
41 

72   66 
51   45 

64 
35 

63   65   73 

37   38   48 

Tl 
56 

72 
53 

TO 
46 

73 
48 

64 
32 

51 

42 

37 

44 

67 
35 

56 
32 

55 
37 

74 
62 

EORSETOWN 

MAX 

Mm 

62 

40 

53   65 

44   47 

69 
42 

66   67   74 
S3   35   49 

69 
62 

TO 
50 

66 
41 

68 
37 

64 
44 

11 

46 

S3 

47 

69   70 
42   60 

66 

51 

58 

39 

60 
38 

77 
61 

-EH  ROSE 

MAX 

Mm 

64 
34 

55   56 

43   44 

78 
33 

71 
36 

64   69   72 
28   29   46 

70 
60 

74 
42 

64 
33 

65 
51 

61 
40 

54 
10 

50 
44 

67   68 
36   58 

68 
46 

55 
30 

56 
41 

75 
62 

5LDTHWAITE 

MAX 

Mm 

63 
46 

68   56 
43   42 

70 
38 

66 

37 

62   64   6a 
35   38   SO 

69 
60 

TO 
43 

60 
45 

60 
S3 

58 

39 

51 
37 

46 
43 

64   64 
45   56 

64 
42 

SO 
35 

51 

37 

70 
58 

IAHAM 

MAX 

Mm 

67 
27 

54 
42 

61 

30 

66 

3D 

78 
38 

70 

2a 

70 
35 

77 
42 

65 
34 

38 

35 

60 
35 

34 

27 

34 
26 

65 
38 

65 
43 

55 

28 

59 
32 

45 
34 

55 

40 

74 
60 

Soe  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DECEMBER  1965 


Station 


GRAnBURY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NM 

GHCESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICO 

HILLSBORO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

KILLEEN 

LAVON  DAH 

MARL IN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RANGER  PUMP  STATION 

RISING  STAR 

MUM 

IHIWI  pump  station 

JPtTt-GTON 

STEpmEnvIllE    »   if 
STKlmOuSE  moi  lm  M* 
•  » .  - . 

TE«»Lf 

■  »--  .»  > 
.»,,  I 

.r,  -,-■ 


Day  oi  Month 


59   53   57 

59   *5   45 


MAX   63   59   47 

MIN   J7   40   43 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


59   *5 
36   <>0 


62 
41 

56 

41 

61 
37 

53 

43 

57 
42 

52 

43 

58 
42 

67 
41 

65 
41 


5B   59 

39   40 


57   So 
42   42 


MAX   59   53   33 

MIN   40   42   42 


MAX 

MIN 


56   57 

39   41 


57   48 
42   42 


61   58 
36   41 


56   48 
43   44 


MAX   58   58 
MIN   34   35 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 


MAX 


60  59   < 
32  40  I 

65  55  ' 

39  43   ' 

36  31   ! 

45  44   ' 

61  58 

40  43 

63  47 

43  42 

38  55 

30  30 

68  67 

33  44 

39  39 

38  42 

66  39 

28  40 

64  34 

39  42 

68  59 

37  43 

69  39 

37  43 

67  34 

60  44 

43  31 

40  44 

47  34 

40  44 

37  30 

41  43 

4}  II 

40   42 

44  37 

31  *» 

34   31 

61   w 


69 
3* 

56 
36 

5! 

36 

53 
39 

55 

38 

62 
34 

67 
36 

52 

38 

67 
35 

53 
38 

65 
39 

54 
40 

67 
48 

52 

41 

66 
36 

52 

40 

67 
34 

51 

38 

68 
36 

51 

34 

58 
38 

55 

37 


80   78 
37   41 

67  78 
40   45 

66   75 

34  38 

68  72 
40   42 

68   75 
16   41 

72   75 

35  38 

76  73 
40   41 

67  75 

37  41 

77  77 
44   36 

68  76 

38  42 

74   75 
33   41 

67   77 
37   40 

T5   72 

37   39 

70   75 
41   41 

77   68 

39  45 

66  74 

40  46 

77   69 

41  42 

67  73 

42  43 


68   71   69 
32   49   39 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 


60  63 

32  34 

57  62 

26  28 

75  68 

36  34 

62  67 

30  35 

65  70 

29  37 


67   70   67 
33   49   60 


62   65 
36   38 


67   67 
39   30 


78  67 

41  39 

66  76 

38  39 

66  77 
37  45 

67  75 

39  42 

76  65 

48  3T 

68  70 
41  42 

73  64 

41  33 

69  68 
33  31 

72  72 

18  42 

63  76 

33  44 


71 
34 

72 
40 

65 
38 

65 

34 

67 
32 

57 
32 

71 
37 

62 

32 

69 
33 

64 
29 

67 

32 

70 
32 


61   62 
31   32 


69   71 

36   30 


58   62 

30   31 


79  76 

65  44 

66  77 
62  47 

65  TO 

59  44 

72  Tl 

52  51 

65  77 

56  44 

67  76 
55  41 

77  72 

62  45 

67  77 

62  46 

76   75 

62   44 


65  65 
36  52 

63  58 

39  41 

62  57 

33  37 

68  62 

41  42 

66  60 
38  40 

64  63 

36  33 

64  60 

37  39 

65  59 
40  42 

62  59 

40  47 


57  53  31 

43  31  43 

45  53  34 

40  33  35 

45  53  54 

38  27  32 


52   55   49 

46   47   40 


20   21   22 


64   42 
40   39 


68   76   66   59 

59   48   42   42 


54   47 
33   40 


47   51 
43   36 


65   47 
44   42 


67   72   71 
32   49   61 


64  71 

43  43 

73 
39 

43  70 

38  40 

43  72 

63  44 

69  76 

41  39 

46  72 

42  41 

74  71 

40  41 

77  49 

19  61 

46  7} 

41  4? 

74  6* 

.«  14 


61  67 
32   36 

63   69 

32  43 

62  67 

33  38 

68   68 
36   30 

62   66 
32   34 

66   67 
36   51 

55   64 
30   33 

58   63 

32  34 

61  65 
36   42 

62  69 
41   32 

64   71 

33  44 

61   67 
39   30 

56   55 

32  32 

67   72 

33  49 

58   63 

32  36 

61  64 
28   35 

39   64 
36   42 

60   67 

33  36 

62  70 
14   14 

60   66 
19   40 

46  46 
12   15 

62   64 

14   13 

47  71 
36   31 


72 
53 

66 
60 

72 

50 

67 
59 

74 
50 

66 
58 

71 
43 

66 
45 

69 

54 

6  5 
59 

72 

60 

67 
61 

58 

48 

71 

61 

67 

61 

67 
34 

47 

53 

71 

5» 

71 

5> 


46   71 
12   44 


40   44 
12   11 


77  T2 

65  49 

67  Tl 

60  49 

72  TO 

62  50 

67  77 

62  47 

75  66 

62  44 

71  T4 

60  51 

78  64 

59  46 

69  74 

49  47 

74  67 

56  42 

67  73 

60  46 

65  76 

61  44 

70  76 

59  44 

74  67 

62  43 

75  65 
58  46 

75  73 

47  39 

61  66 

33  39 

72  T6 
66   30 

66   73 

61  43 

66   74 
60   41 

63   74 
60   43 


70  67 

41  35 

62  56 

43  44 

62  70 

40  30 

67  39 

40  40 


60 
50 


70   71 

62   30 


67   60 
43   41 

57   61 
16   46 

70   60 
38   41 

36   62 

35  46 

61   56 

36  IT 

61   55 

38  39 

64   58 

39  41 

61  59 

41  50 

60   62 

36  51 

3T   39 

42  36 

66   32 

37  30 

68   69 

43  54 

62  5} 
14   41 

63  38 
36   33 

63   35 

41   42 

61 
41   42 

66   67 
6]   45 


52  51 

30  42 

51  54 

34  33 

53  50 

42  42 

46  55 

36  39 

54  52 

47  40 

51  32 

41  41 

55  51 

30  43 

50  52 
43  43 

51  48 
32  41 


33   30 

29   42 


50   55 

30   32 


44  33  35 

3T  31  31 

43  54  50 

38  34  33 

51  47  46 

36  31  37 


46 
38 

50 
32 

52 
35 

48 
37 

61 
33 

47 
ST 

52 
39 

48 
38 

51 
19 

48 
17 

32 
36 

49 
39 

53 

35 

52 

39 

53 

34 

50 
34 


64  66 

27  28 

52  65 
31  32 

53  64 

27  26 

49  64 
11  34 

50  63 

10  11 

54  63 

28  28 

64  66 

11  11 

52  64 

12  11 

61  67 

11  31 

32  63 


23   24 


25   26 


31 

64 

11 

67 

30 

13 

52 

64 

30 

31 

35 

65 

30 

34 

51 

64 

12 

31 

64 

66 

33 

12 

32 

61 

11 

17 

64 

68 

55  51 

13  43 

49  45 

32  33 

44  47 

2T  14 

54  5! 

4T  4T 

51  54 

29  15 


51  64 

34  34 

62  66 

31  11 

51  63 

32  32 

52  63 
36  33 


46   49   62 
16   26   11 


64 
43 

6* 
34 

63 
43 

68 
34 

67 
40 

67 
13 

66 
42 

64 
40 

66 

40 

67 
42 

6* 
41 

66 
34 

65 
37 

68 
15 

66 
35 


67  66 
58  45 

66  68 

40  49 

66  66 
36  50 

68  72 
47  31 

64  66 

44  46 

69  69 
17  40 

67  67 
56  46 

67  69 

45  49 

61  65 

55  40 

69  66 

4!  41 


27   28 


29   30   31 


54 
26 


52   48 


52 
41 


TO   6T   74   65   39   67 
51   32   49   45   49   47 


66   66 
32   38 


71  67  74 

32  41  41 

46  76  66 
63  61  63 

71  71  47 

60  42  47 

47  43  76 

33  61  43 


42   60   61 
16   19   14 


46   61   61 

40   41   44 


62   69   36 
4|   33   43 


63   67   62 

40   31   42 


62   36 
19   39 


63   7J   66   66   78   60   47   64   35   50   46   51 

12   34   41   50   40   44   44   42   34   42   41   29 

)U.  R.U--  ""'  "''''<■■'■   '"'U/ 

4l<; 


30  53  31 

44  44  47 

47  52  52 

42  42  42 

41  52  52 
14  27  26 

47  51  52 

42  42  41 

31  50  47 
40  40  40 

32  31  30 
42  14  44 

42  31  41 

16  12  12 


60  64 

15  32 

63  67 

32  33 

31  64 
37  39 

43  55 

30  30 

63  66 

33  33 

33  64 

33  29 

32  63 

33  33 

46  60 

32  36 

32  64 
12  1! 

52  62 

12  13 

30  62 

33  31 

32  61 

31  31 

12  63 

33  13 

61  61 

11  11 

64  47 

14  11 

30  63 

12  11 

61  63 

30  14 


60   32 

68   68 
44   50 

Tl   TO 
58   45 

65  69 
49   49 

66  66 
56   40 

6T   TO 
46   51 

6T   56 
56   36 

6T   TO 
43   53 

64  66 
33 

68   67 
40   52 

65  66 

40   50 

64   61 
42   43 

62   51 

50   40 


56   57 

30   27 

50   51 
34   29 

53   51 

27   26 

60   58 

30   31 

52  56 
21   26 

42   54 
24   26 

56  56 

10   27 

57  54 
10   30 

53  36 

29   31 

35   52 

29   29 

67   64 

33  26 

52   52 
31   32 

55   59 

34  32 

55   55 

29   26 

5T   51 
21   10 

58   51 
32   34 

55   57 

31  29 

60   60 

32  29 


69   6* 
46   42 

63   32 

46   29 

57  59 
33   33 

72   71 

58  49 

65   65 
42   49 

68   66 
44   45 

60   64 
42   43 

68  60 

41  30 

69  71 
44   31 

63   6* 

46  32 

62   36 

66  41 

44   70 

42  31 

67  66 
37   34 

69   69 
36   41 

49   63 
41   41 

47  51 

51   17 


32  51 

29  28 

50  52 

28  29 

59  55 

29  30 

31  57 

29  35 

54  55 

28  28 

56  57 

29  32 


51   49 
29   26 


58 
32 

51 

29 

59 
28 

57 
31 

55 
32 

56 
31 

46 
30 

66 
11 

54 
14 

57 
19 

57 
10 

55 
31 

56 
38 

46 
34 

59 
32 

40 
32 

49 

28 

53 
11 

57 
31 

41 
34 

55 

33 

51 
34 

41 

28 

55 

42 


56 

37 

55 

33 

54 
2( 

56 
15 

49 
17 

44 
31 

54 
42 

49 
35 

53 
35 

46 
31 

64 
37 

55 
13 

58 
34 

49 
15 

53 
31 

53 

14 

55 

36 

52 
33 


44   73   74 
40   37   43 


53   41 

15   49 


55   64  67 
29   45   55 


5T   TO   71 
16  41   35 


51   61   71   60.4 
41   45   55   16.7 


64.2 

41.4 


60.5 
19.5 


59.4 
35.2 


63.0 
41.2 


51   61   76 
18  43  51 


62   71   72 
42   15   19 


55   65 

19   44 


61  72  Tl 

41  15  59 

46  51  6T 

11  It  40 

6T  T4  T! 

42  55  63 

55  61  69 

15  49  54 

69  T4  TT 

46  54  62 


49  49 

10  29 

41  55 

21  21 

4T  14 

21  29 

55  56 

26  26 

60  55 

13  31 

33  3T 

11  14 

44  12 

2T  29 

11  38 

31  26 

33  36 
29  28 

31  62 

32  10 

4T  33 

10  27 

34  36 

11  32 


52 
16 

54 
10 

51 

10 

42 
15 

51 
35 

36 

32 

52 
39 

30 
32 

58 
35 

52 
11 

50 
12 

40 

31 

51 
36 

13 

18 

32 

39 

18 

15 

49 
35 

35 

14 

t| 

15 

45 

14 

53 

34 


74 
55 

73 

60 

72 
56 

75 
38 

70 
56 

75 
39 

71 
55 

52   62   71 
14   4t   It 

52 

40 


35  67 

11  4! 

6!  68 

47  54 

35  69 

40  46 

66  72 

41  54 

56  69 

35  46 

67  Tl 
4T  11 

54  65 

12  44 


61   T6 
42   15 


41   5T 

65 


70   71 
51 


61  72 

54  40 

64  70  72 

42  58  51 

64  45  61 

14  14  41 

69  71  77 

11  11  41 

31  41  41 

14  47  11 

34  62  71 

16  44  16 

10  1*  49 

19  40  34 

IT  49  T4 

14  4T  IT 

)9  70  75 

39  11  It 

14  42  TO 

14  41  12 


11  6T 

11  13 

IT  tl 

16  4t 

44  70 

47  17 

41  70 


14   40 
II   42 


37   72 
42   37 


61.8 
33.1 

42.7 
41.5 

41.0 
39.9 

41.2 

41.1 

39.6 
18.1 

66,6 
41.4 

40.2 
39.6 

64,0 
41.7 

40.7 
40.1 

41. T 
41.2 

61.1 
42.1 

61.2 

41.0 

61. T 
19,7 

61,9 

60,6 

59.2 
37.1 

59.3 
36.1 

39.9 
39.1 

39.1 

41.1 

42.5 

41.8 

14.4 
19.3 

11.1 
11.6 

41,1 

44.1 

11. • 
17.1 

60.1 
34.9 

17.1 
14.6 

61.1 
18.1 

42.1 
41.0 

60.3 
41.4 

11.1 
11.0 

41.4 

41.0 

41. • 
41.0 

61.1 
till 

31.2 
II. I 

61. 1 
41.0 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DECEMBER    1965 


Station 

Day  ol  Month 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

•   •   • 
EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

MAX 

MM 

99  3»   S7 

40   41   92 

66 
42 

71 
42 

74 
43 

63 
38 

70 
37 

73 
33 

76 
60 

77 

64 

74 
37 

66 
45 

70 
56 

66 
52 

55 

48 

56   54 
47   46 

52 

40 

65 

32 

67 
36 

70 
44 

74 
56 

70 
49 

60 
34 

61 

34 

61 
36 

56 

35 

70 
45 

76 
34 

78 
64 

65,9 

65.9 

ATHENS 

MAX 

MIN 

62   58   52 
42   46   46 

70 
39 

77 
45 

73 

43 

66 
38 

64 
34 

74 
47 

70 
59 

75 
63 

72 

30 

64 
42 

64 
53 

63 

47 

49 
44 

53   51 
40   45 

53 
36 

64 
33 

69 
34 

69 
45 

70 
56 

69 
46 

55 
Jl 

57 
33 

59 
37 

37 
36 

69 
44 

70 
32 

76 
63 

64,4 
44,2 

SON  WIER  2  E 

MAX 

Mm 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

63   96   90 

28   30   40 

54 
31 

66 
36 

76 
35 

72 
27 

37 
23 

62 
22 

73 
34 

73 
54 

73 
35 

70 
36 

59 
36 

61 
31 

33 

49 

56   54 

50   44 

46 
37 

54 
31 

65 

31 

70 
34 

70 
31 

70 
33 

61 
31 

so 

26 

52 

27 

57 
27 

34 

30 

72 
32 

73 

40 

62.0 
35,1 

CENTER 

MAX 

MDJ 

63   93   99 

32   35   42 

35 
35 

65 

33 

75 
38 

71 
31 

37 
28 

65 

30 

72 
47 

71 
58 

71 
59 

72 
38 

60 
40 

62 
53 

34 

30 

54   55 

47   45 

47 
38 

S3 

SO 

65 

32 

70 
35 

69 

41 

71 
35 

70 

30 

56 
28 

53 

27 

57 
28 

S3 

29 

70 
32 

75 

47 

62.7 
36.3 

CENTERVIUE 

MAX 

MIN 

69   97   53 
33   40   43 

59 

39 

67 
35 

76 
38 

71 
34 

62 
30 

68 
31 

72 

30 

73 
60 

77 
55 

70 
39 

61 
42 

68 
50 

63 

42 

54   54 

47   47 

49 
38 

52 
32 

65 
33 

67 
38 

67 
52 

73 
53 

60 
36 

36 

30 

38 

36 

57 

33 

37 
36 

TO 

47 

74 
53 

63.7 

41.0 

CIARKSV1LLE  2  E 

MAX 

MIN 

9T   95   49 

30   32   42 

92 

33 

69 

40 

76 
42 

71 
30 

55 

27 

63 
33 

73 
47 

68 
61 

76 

48 

63 

37 

59 

42 

52 

45 

47 

44 

49   51 
32   33 

53 
38 

55 

31 

62 
32 

69 
36 

69 
39 

66 
48 

55 

30 

55 

26 

30 
29 

55 
26 

34 

32 

63 

41 

7S 
56 

60.1 
37.5 

COLD  SPRING  S  SSM 

MAX 

MIN 

6T   96   99 
33   39   43 

98 

49 

67 
35 

72 
37 

74 
32 

62 

29 

67 
30 

73 
32 

76 
40 

76 
61 

76 
41 

73 

41 

70 
55 

59 
53 

37   36 
51   46 

30 
40 

50 
30 

64 
30 

66 
34 

69 
46 

73 
51 

73 
33 

55 

32 

39 
92 

60 

30 

39 
33 

73 

37 

TJ 
S3 

65.4 

40,9 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

MIN 

60   99   96 
43   45   48 

69 
43 

TO 
40 

73 
42 

61 
41 

67 
37 

T3 
S3 

76 
63 

77 
66 

71 
53 

66 

47 

68 

58 

61 
91 

51 
49 

56   51 
49   43 

52 

37 

65 

34 

67 
37 

69 
47 

73 
60 

69 
42 

56 
36 

38 

36 

60 
41 

39 

IT 

70 
51 

74 
34 

76 
66 

64,7 
46.8 

CONROE 

MAX 

MIN 

69   60   58 
33   41   45 

60 
44 

69 
35 

73 
35 

72 
36 

65 
31 

69 
32 

77 
55 

72 
61 

78 
61 

71 
44 

70 
45 

73 
34 

59 
53 

38   56 

51   49 

52 

41 

30 
30 

66 
31 

68 
34 

71 
43 

74 
50 

65 
35 

56 

34 

62 
37 

62 

34 

63 
35 

79 

44 

74 
35 

66.2 
42.2 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

66   59   54 
32   39  43 

96 
36 

64 
36 

72 

37 

70 
36 

60 
31 

63 

30 

73 
45 

76 
60 

77 
91 

66 
41 

61 
41 

66 
35 

56 

49 

58   53 

50   46 

4* 

40 

51 
11 

63 

31 

66 
34 

69 

40 

71 
54 

61 
35 

33 

34 

54 
34 

36 
34 

56 
33 

66 
43 

71 
91 

62.9 

40,7 

OAlNGERFtELO  9  S 

MAX 

MIN 

91   94   93 

39   46   43 

68 
39 

78 

43 

73 

40 

66 
35 

64 
31 

73 
41 

71 
60 

72 
60 

TO 
93 

64 
37 

60 
46 

60 
48 

52 

47 

56   54 

42   44 

34 

40 

63 
37 

71 
33 

70 
42 

68 
56 

66 
45 

53 
33 

32 

31 

96 
26 

35 
35 

65 
36 

73 
32 

75 
60 

63.6 
42.6 

OIALVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

57   52   S3 

39   41   46 

69 
3T 

73 
46 

70 
46 

62 
39 

62 
33 

71 
45 

70 
58 

74 
62 

69 
34 

60 
44 

62 
52 

61 

48 

51 
46 

54   51 

46   44 

31 
36 

62 
35 

67 
39 

68 

42 

70 
S3 

65 
43 

53 
32 

54 
32 

93 

34 

54 
33 

67 
39 

69 
91 

75 
61 

62.2 
43.7 

EMORY  3  ESE 

MAX 

MIN 

EVADALE 

MAX 

MD) 

61   56   64 
32   34   44 

62 

48 

62 
32 

71 
35 

71 
29 

60 
26 

67 
28 

75 
54 

73 
99 

73 
63 

78 

41 

65 

42 

65 
56 

62 

56 

59   56 

53   49 

92 
43 

50 
30 

64 
32 

65 
38 

70 
40 

57 

63 
33 

37 
33 

55 

30 

39 

31 

61 
36 

71 
42 

72 

50 

44,3 

41,2 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

61   55   53 

40   42   46 

66 

37 

77 
37 

71 
39 

67 
32 

65 
31 

73 

48 

71 
60 

72 
50 

62 
38 

68 
54 

65 
46 

47 
44 

33   33 

44   45 

92 
38 

44 
32 

66 
33 

68 

41 

72 
99 

70 

30 

60 
37 

55 

34 

69 
38 

74 
90 

77 
63 

64.3 

42.3 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

67   66   69 
38   39   37 

98 

36 

46 

70 

70 
45 

75 
46 

69 
47 

57 
45 

51   52 

46   44 

54 
39 

54 

30 

63 
34 

67 
35 

71 
38 

67 

40 

58 

31 

36 

33 

57 
40 

57 
33 

57 
45 

69 
51 

73 
58 

62,8 
40.7 

FRANKSTON  2  SU 

MAX 

Mm 

66   62   50 

34   44   43 

63 
33 

69 
38 

77 
33 

72 
28 

61 
28 

66 

44 

73 
56 

79 

99 

76 
32 

69 
35 

61 
49 

64 
49 

51 

41 

56   55 

43   46 

49 
38 

S3 

29 

65 

30 

71 
42 

70 
99 

72 

30 

58 

31 

56 

29 

57 
36 

70 
51 

75 
34 

64,4 
40,6 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

61   60   48 
29   35   43 

51 
31 

68 
32 

78 
33 

71 
31 

36 
23 

64 
26 

75 
50 

70 
98 

72 
50 

68 
33 

60 
34 

60 
48 

49 
4S 

30   36 
36   36 

46 
39 

54 
34 

64 
32 

70 
32 

70 
44 

68 
53 

58 

30 

33 
28 

53 

27 

56 
26 

55 

27 

67 
43 

72 
33 

61.4 
36.9 

4LADENATER 

MAX 

Mm 

60   59   90 
30   39   44 

53 

34 

62 
34 

76 
35 

69 
39 

56 
28 

63 
29 

73 
46 

70 
99 

74 
52 

68 
34 

99 
35 

61 
48 

51 
45 

32   35 

43   42 

47 
36 

54 

32 

64 
31 

69 
31 

70 
40 

69 
52 

58 

30 

34 

31 

52 

29 

55 

29 

54 

30 

68 
40 

70 
49 

61.1 
37,7 

HEMPSTEAD 

MAX 

MIN 

69   60   98 
36   40   41 

S3 

40 

67 
34 

71 
38 

79 
39 

65 
34 

69 
38 

75 
54 

78 
96 

78 
55 

72 
45 

69 
46 

72 
51 

57 
48 

55   55 

45   45 

51 
38 

52 

90 

65 
33 

66 
35 

70 
46 

75 
47 

63 
33 

33 
33 

59 
37 

62 
33 

59 
35 

71 
46 

75 
50 

65.1 
41.5 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

64   63   SO 
34   35   44 

52 

34 

72 
35 

76 
39 

71 
33 

57 
29 

65 
31 

71 

50 

72 

96 

74 
50 

68 
38 

99 

40 

61 

49 

S3 

46 

54   53 

45   44 

37 
36 

53 
34 

63 
33 

69 
34 

70 
43 

71 
52 

70 
31 

55 

29 

52 

29 

37 
27 

53 

27 

69 
42 

70 
52 

62.6 

38.7 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

66   57   57 
42   43   43 

55 
43 

66 
43 

72 
36 

72 
39 

62 

37 

67 
40 

76 
56 

75 
61 

76 
59 

70 
44 

67 

47 

69 
53 

55 
52 

53   55 

49   46 

48 
39 

49 

37 

62 
39 

60 
35 

70 
48 

72 
SO 

60 
35 

54 
35 

59 
35 

38 
34 

58 
36 

70 
46 

70 
55 

63.2 

43.7 

JACKSON  HILL  GUARD  JTA 

MAX 

Mm 

66   56   53 
34   35   41 

55 

41 

67 
37 

74 
39 

72 
33 

60 
31 

69 

31 

7S 

41 

71 
44 

71 
61 

74 
43 

62 
43 

62 

SO 

56 
53 

55   54 

49   45 

48 
40 

53 

31 

63 

31 

69 
33 

70 
41 

72 
51 

63 
33 

51 
31 

53 

32 

39 
31 

60 
32 

72 
IT 

75 
50 

69.1 
39.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

64   66   58 
39   39   40 

60 
44 

71 
45 

69 

47 

72 
38 

61 
33 

70 
42 

74 
50 

71 
58 

75 
64 

75 
45 

61 
52 

63 

51 

32 

46 

52   55 

47   46 

53 

36 

33 
35 

64 
36 

70 
42 

66 
49 

70 
52 

60 
29 

53 

32 

37 
34 

58 

35 

68 
49 

72 
46 

74 
32 

64.3 
43.5 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

66   38   59 
34   34   36 

37 
36 

70 
29 

73 
31 

72 
31 

39 
23 

67 
29 

74 
52 

73 
55 

72 
58 

74 
33 

70 
38 

70 
42 

63 
32 

58   54 

SO   46 

32 

44 

51 
25 

65 
25 

69 
31 

71 
36 

73 
56 

63 
29 

SS 

27 

33 

23 

57 
23 

58 

28 

72 
36 

73 

45 

64,7 
36,8 

KARNACK 

MAX 

Mm 

56   S3   54 

26   44   41 

64 
39 

76 
36 

71 
36 

62 

34 

64 
24 

73 
34 

69 
56 

70 
59 

68 
54 

63 
34 

60 
50 

60 
50 

51 

47 

53   30 

46   42 

31 
31 

63 
31 

69 
30 

68 
34 

69 
56 

68 

48 

52 

30 

SO 
32 

54 
26 

52 

30 

68 
29 

72 
4S 

74 
62 

62.2 
39,9 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

96   63   61 
33   36   54 

69 

46 

73 
34 

73 

32 

62 
33 

67 
26 

74 
41 

73 
31 

71 
59 

77 
63 

67 
41 

62 
54 

62 
59 

59 
55 

37   52 
52   48 

31 

40 

65 

30 

66 
34 

70 
37 

73 
51 

70 
52 

58 
35 

55 

31 

59 

29 

60 
30 

73 
36 

71 

46 

75 

65 

65,3 

43.1 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

67   58   58 

28   42   45 

58 

46 

63 
36 

67 
32 

72 
28 

62 
26 

66 
26 

74 
55 

75 
60 

74 
63 

74 
39 

66 
38 

67 
56 

59 
54 

57   57 
53   49 

50 
42 

50 
29 

64 
29 

66 
31 

69 
38 

72 
38 

60 
35 

57 
27 

58 
28 

57 
27 

60 
27 

73 
33 

75 
50 

64.3 
39.0 

LONCVIEH 

MAX 

Mm 

63   63   47 
33   33   44 

54 
34 

68 
34 

79 
36 

72 
34 

56 
26 

69 
28 

75 
38 

70 
58 

75 
54 

75 
38 

59 
44 

62 

44 

61 
44 

53   51 

44   44 

55 

39 

56 
32 

69 

31 

71 
37 

70 
45 

69 
32 

60 
32 

60 
30 

58 
30 

56 
30 

54 
33 

70 
49 

72 
59 

63.4 

39.1 

LOVfLAOV 

MAX 

Mm 

66   67   55 

34   40   43 

55 

37 

66 
35 

73 
35 

71 
34 

60 
28 

69 

30 

72 

30 

71 

60 

77 
58 

71 
39 

68 
39 

67 
55 

56 
51 

55   54 

SO   46 

49 
40 

65 
32 

65 
33 

68 
35 

69 

40 

71 
45 

62 
32 

61 
32 

56 
32 

60 
33 

63 
35 

66 
37 

71 
50 

64.4 
40.0 

LUFK1N  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56   52   54 

36   42   51 

67 
39 

73 
35 

73 
37 

99 

32 

63 
28 

75 
47 

74 
37 

77 
62 

73 

46 

62 

40 

67 
55 

64 
54 

56 
52 

35   49 

49   44 

52 

33 

64 
29 

69 
32 

70 
40 

74 
55 

71 
41 

57 
31 

36 

31 

59 
31 

38 

30 

73 
34 

74 
4S 

77 
65 

64,7 

42.0 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

65   56   56 
40   43   51 

65 
41 

72 
37 

72 
39 

67 
39 

66 
32 

73 
52 

73 

62 

78 
63 

75 
56 

69 

40 

66 
55 

66 

51 

32 

48 

35   52 

48   47 

52 

39 

64 
33 

66 
39 

68 
48 

72 
56 

71 
52 

56 
33 

39 
33 

59 
38 

37 
35 

70 
44 

74 
51 

77 
64 

65.4 
45.3 

iHARSHALL 

MAX 

Mm 

61   57   49 
29   33   44 

54 
34 

65 
33 

71 
33 

69 
33 

34 
24 

64 
25 

74 
36 

70 
56 

72 
56 

66 
37 

60 
37 

61 
51 

33 

46 

53   56 

4T   44 

46 
36 

51 
31 

63 
30 

70 
30 

70 
39 

70 
56 

60 
35 

54 
28 

50 
28 

55 
28 

54 
31 

69 
34 

72 

46 

61.1 
37,3 

•INEOLA  NO  2 

MAX 

Mm 

62   62   48 
33   37   42 

52 
35 

68 
36 

77 
35 

72 

30 

57 
27 

64 
30 

74 
43 

78 
39 

76 
49 

65 
33 

58 
33 

60 
50 

33 

44 

54   55 

33   33 

46 
37 

54 

30 

64 
30 

71 
32 

70 
44 

68 

53 

55 

30 

53 

27 

S3 

30 

56 

28 

56 
26 

67 
43 

73 
32 

62.0 
37,0 

'OUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

»COGDOCHES 

MAX 

Mm 

34 

52 

44 

57 
36 

62 
34 

74 
36 

74 
34 

66 
28 

74 
41 

73 
34 

50 

65 

52 

69 

51 

56 

49 

60 
45 

39 

52 

31 

70 
32 

70 
39 

71 

62 

56 
29 

55 
28 

57 
29 

32 

72 
34 

73 
34 

75 
51 

65.0 
38,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    417    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DECEMBER    1965 


PALESTINE 

MAX 

Mm 

PINELAND 

MAX 

MJK 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

tan 

RUSK 

MAX 

Mm 

SIMMS  2  NNM 

MAX 

Mm 

SPUR6ER  DAM  B 

MAX 

Mm 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

TEXARKANA  DAM 

MAX 

Mm 

TYLER  9  NE 

MAX 

Mm 

HARREN 

MAX 

Mm 

Day  of  Month 


WILLS    POINT 


TRANS    PECOS  OS 

ALPINE 
BAKERSItELD 
BALMORMEA 
CANOELARIA 
CMISOS    BASIN 
CORNUOAS    SERVICE    STA 
CRANE 
EL    PASO    MB    AIRPORT 

MMM 

»T  STOCKTON  KfST  RADIO 

ORANOFALLS  '  "E 

KENT 

L»  T^hA  1  S 

MARATHON 

MARFt  NO  2 

MMMMM 

•  '.t 
»n 
•  r.  I   " 

iamooio* 


56 
56 


60   57 
A3   41 


91   52 

*2   42 


57 
39 

59 
39 

55 

30 


5* 
37 


66   75 
37   A3 


75   73 
30   31 


65   72 
A3   A3 


76   77 
35   A0 


67   72 
33   37 


70   76 
3A   A2 


68   77 
33   A0 


72   59 
35   23 


59   65 
33   A0 


68   6A 
29   22 


59   66 
27   32 


5A   63 
22   25 


69   56   63 


65   69 
A4   A5 


MAX 
MIN 


MAX 

MM 


MAX 

MB 


61   92   61 

A2   AS   30 


61  55  56 

46  A9  37 

61  60  68 

42  46  38 

69  64  66 

46  46  40 


52   35 

44   41 


60   63 
33   26 


67   66 
44   39 


61   62   66 
40   33   34 


62   63 
34   26 


62   30 
41   38 


61   39 
29   46 


64  72 
26  36 

66  TO 

29  30 

69  90 

26  31 

69  TO 

34  26 

36  64 

37  36 

72  72 

29  24 

66  66 

26  34 

65  66 
29  26 

66  70 
24  23 

62  67 

26  31 

71  66 

26  26 


10   11   12   13   M   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


70  75 
60   53 


74  74  79 

33  60  59 

71  72  73 

53  37  94 

70  70  71 

99  99  49 

73  73  73 

91  95  62 

73  66  74 

44  60  90 


68   69 
96   93 


63   60 
36   33 


53   63 

44   30 


41   37   62 

39   60   30 


40   39   7| 


MAX 

MM 

92 
92 

11 

H 

MM 

M.M 

60 
17 

99 
46 

MAX 

MIX 

42 

27 

49 

44 

If 

94 

MAX 

MID 

97 
44 

44 

90 

re 

M 

MAX 

Mm 

7> 
44 

70 
90 

pi 

H 

MAI 

MH 

43 

44 

96 

49 

44 

11 

14   46   24 


94   94 


64   69   69 


70   70 
10   29 


64   70   41 

22   20   25 


43   47   64 

29   24   27 


66  70 

39  47 

66  65 
44  49 

67  74 

33  49 

72  71 

93  49 

65  65 

42  49 

66  67 
27  40 

64  66 

40  44 

57  62 

37  46 

65  69 

41  97 

67  74 

34  41 

66  69 
29  44 


73  69  73 

32  99  91 

73  73  79 

55  60  63 

75  65  65 


68  62 
65  45 

73  63 

36  37 

64  64 

34  54 

69  60 
46  46 


70   67 
31   33 


67   69 
26   41 


44   62   67 

26   30   40 


46  73 

90  29 

94  42 

16  42 

41  47 

14  17 

72  71 

24  29 

46  71 

II  11 


66   68 
10   15   42 


PI 

10 


46   71 


41   44 

24   10 


44   74 

10   24 


40  60  40 

19  97  49 

47  69  70 

40  40  47 

44  47  74 

10  10  II 

42  44  70 

14  41  92 

72  74  74 

14  19  44 

41  66  71 

10  12  47 


67  69 

44  44 

69  TO 

43  48 

69  66 

49  43 

71  69 

96  39 

69  63 

51  51 

69  60 
49  38 

70  70 
55  47 

62  57 

49  47 

66  63 

49  41 

76  79 

49  46 

74  71 

92  41 


72  66 

41  46 

63  58 

34  34 

65  60 
34  36 

66  39   61 

34  37   48 

74  64   63 


63   65   55 

40   50   42 


54   53 

48   49 


72   64   60 


64   64 
42   42 


69   66   66 
46   32   30 


69   6l   96 
49   36   31 


63  99 

42  44 

66  65 

47  46 

66  66 
98  47 

69  62 

40  48 

39  53 

46  48 

97  51 

29  29 

72  63 

57  41 

55  52 

37  36 

51  60 

33  31 

67  65 

38  43 

64  69 

36  37 

60  62   32 


50  54 

46  49 

96  96 

49  46 

97  94 

91  47 

91  54 

47  45 

57  54 

43  43 

57  55 

51  48 

50  55 

30  30 

55  57 

39  40 

49  35 

40  41 

56  53 

52  41 

60  60 

46  44 


36   32   33 
41   52   63 


41   51 

36   33 


55   63 
35   21 


50   50 
43   30 


47   91   64 

39   34   13 


39   62   45 
30   31   36 


49  59 

39  39 

51  54 

30  30 


35 

44 


62   57   54 
36   41   28 


59  61 

31  43 

55  62 

29  26 

41  55 

35  36 


31   59 
33   29 


33  36 

34  33 


42   54 

18   17 


55   63 
37   33 


32   63 

10   31 


65   66 
28   30 


39   39   61 


66   69   63   39   32   55   59   51 
97   41   19   49   46   39   37   34   43 


42   44 

II   14 


42  42 

41  41 

46  44 

17  43 


39   31 

45   41 


72   Tl 
91   30 


T5   TT 
51   47 


71   46 
54   49 


79   74 
99   42 


72   44 
91   46 


47   44 

49   11 


44   71 

41   44 


60 
92 


66   64 

41   40 


47   40 
44   44 


49   60 

42   90 


96   40 
17   41 


■.". 


41   94 
97   16 


60  62 

33  40 

39  60 

26  36 

63  66 

17  11 

99  91 

26  10 

92  69 

11  17 

99  62 

29  29 


67  69 
42  47 

70  72 

11  17 

71  71 

40  95 

68  69 

41  46 

78  68 

17  54 

67  70 

97  66 

70  68 

92  44 

69  70 

93  35 

67  69 

12  41 

69  71 

15  51 

62  65 

33  37 


51  52 

25  28 

66  51 

23  26 

53  34 

30  34 

54  60 

28  29 


64   70 
33   39 


34   91   90 
19   19   14 


59 
14 


70   69   42   91   96   9 

19   40   90   42   40   4 

•11* 


99  60 

29  27 

14  90 

14  29 

92  97 

94  14 

94  94 

91  12 

91  61 
24  24 

94  64 

19  24 

96  99 

27  17 

92  99 

II  16 

90  94 

17  19 

94  61 

19  11 


69  72 

49  51 

61  61 

40  51 

64  61 
49  40 

55  10 

41  41 

65  61 

46  40 

51  60 

17  40 

61  64 

19  51 

51  53 

42  36 

57  99 

29  39 

70 
IB 

63  63 

32  45 


35  56 

31  92 

99  96 

28  25 

57  60 

27  26 

56  56 

32  35 

S3  99 

26  29 

96  53 

91  29 

90  51 

28  2T 

51  41 
26  25 

52  51 
21  29 

60  59 

10  21 

50  50 

15  29 


55   57   50 
25   19   26 


66   73 
S3   34 


62   70   91 


60  42 

34  22 

77  77 

42  34 

60  79 

49  97 

70  91 

44  15 

64 

41 


97   6T   92 


96   60 

40   90 


4T   61 

41   29 


64   69 

56   40 


71   61 
99   27 


60   67 
99   91 


72   70 
26   26 


66   66 

21   29 


97  96 

11  11 

56  60 

27  30 

36  74 

25  10 

55  55 

33  11 

34  42 
24  11 

36  39 

30  11 

56  57 

90  29 

91  91 

27  27 

99  96 

27  90 

60  71 

21  11 

90  99 

11  !» 


J« 

14 

66 

41 

20 

22 

61 

61 

36 

12 

91 

91 

26 

11 

5* 

99 

21 

24 

65 

71 

26 

27 

62 

69 

24 

21 

61 

69 

97 

60 

25 

27 

69 

9T 

12 

20 

69 

67 

20 

24 

69 

44 

31 

12 

41 

91 

14 

14 

66 

14 

41 

71 

2«. 

91 

|| 

91 

11 

90 

67 

66 

2* 

24 

71 

61 

11 

..r, 

60 

25 

24 

M 

70 

26 

14 

61 

91 

11 

24 

19  71 

49  91 

72  72 

14  47 

75  74 

42  44 

68  64 

44  55 

72  75 

51  62 

70  72 

II  52 

66  71 

45  54 

62  71 

11  50 

IT  72 

67  91 

74  T» 

44  66 

69  70 
67  99 


71   75   Tl 


99  II  13 


It   11   71 


72  10  10 
10  19  91 


T!   Tl 
91   99 


61   71  II 
21   12   64 


56   15   76 
II   41   10 


10   19   45 


67   74 

10   41 


67  IT  II 

19  11  41 

94  II  71 
96 


12   60 


11   42 
49   Tl 


12   II   Tl 
2T   29  19 


T9  Tl 

10  19 

T9  Tl 

14  17 


92 
9T 

64 
43 

74 
33 

71 

12 

60 
12 

70 

12 

66 
61 

60 
»9 

6* 

99 

69 

16 

71 
If 

71 

49 

94 

47 
31 

94 

17 

•  0 
11 

44 

13 

66 
42 

71 

71 
44 

69 

11 

74 
14 

•  1 
II 

•  2 
•0 

61 
11 

II 

14 

Tl 
II 

71 
II 

*1 
21 

4T 

24 

39 

71 
10 

47 
42 

61 
41 

41 
4i 

II 

10 

4  7 
40 

5« 
»6 

64 
31 

44 

IT 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DECEMBER    1965 


Station 


Day  ol  Month 


10      11      12      13      14      15      IS      17      18      19      20      21      22  I  23      24     25      26      27      28      29 


SIERRA    BLANCA 

VAN   NORN 

WINK    FAA   AIRPORT 

YSLE7A 

•   ft   * 
EDWARDS  PLATEAU     C 
AHISTAD  DAM 
BIG  LAKE  •  2 
BLANCO 
BOERNE 

BRACKETTVILLE 
BRADY 
BURNET 

camp  uooo 

CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 
DEL  R10  HB  AP 

eden  i 

FREDERICKSBURG 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRV1LLE 

LAMPASAS 

LANGTRY  NO  2 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

"C  CAMEy 

MENARD 

MERT20N 

azoM 

PAINT  ROCK 
PANOALE 
PRADE  RANCH 
JANKIN 
IOBERT  LEE 
tCCKSPRINGS 
»N  ANGELO  DAM 


HH 

Mm 


MAX 

MIM 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
Mm 


MAX 
MR 


MAX 

um 


MAX 
MM 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MH 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MH 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


65   63 
39   29 


61   60   TO 

47   41   32 


61   65   66 
JT   33   28 


T2   61 
26   29 


68   74 
29   25 


67   67 
35   37 


65   61 
51   42 


68   60 
49 


67   60   60 
53   44   36 


71   67   66 
49   40   35 


65   64   58 

47   46   29 


71 
59 

S««  Reterenc 


56   60 
32   31 


62   58   47 
36   38   28 


69  66 

43  51 

62  64 

42  55 

66  65 

36  43 


62   64 

37   54 


61 
94 


76  65 

49  52 

66  62 

44  46 

70  63 

42  44 


63  64 

42  55 

73  66 

42  52   5 

77  60   6 

40  42   40 

65  65 

39  34 


65   66   6 
52   56   5 


62  63  5 

41  54  3 

61  65  5 

41  54  4 

71  61  6 

38  43  4 

64  66  5 

40  53  4 

73  64  6 

39  50  4 

72  68  6 

40  44  4 

68  63  6 

38  40  6 


62  56 
50  42 

69  65  60 

45  48  4 

65  59  5 

41  50  3 

72  66  6 

46  36  5 

67  61  5 

39  34  4 

63  38  5 

45  45  36 

67  65 

40  45 


60  54 
28  33 

61  43 

35  40 

55  51 

39  39 

57  56 

30  37 


50 
36 

34 
43 

51 

47 

65 
48 

54 
31 

31 

45 

60 
49 

36 

50 

30 
36 

37 
31 

30 
27 

56 

46 

54 
42 

31 
43 

65 


53 

»6 


39 
47 


54 
36 

53 

39 

50 
30 

52 

38 

57 
39 

45 
32 

61 

49 

54 
45 

33 

37 

45 
38 

58 
47 


43   48   37 
27   31   31 


51   56   60 
29   29   32 


47   52 

22   26 


60   70 
31   32 


66  6 

33  2 

54  6 

31  i 

52  6 

28  2 

60  6 
26  36 

61  6 
25  2 

61  6 

28  2 


57 

30   30 


53   61 

40   41 


52   67 

42 


59   72   54 

42   44   32 


37   51   58 

30   37   32 


65   73 

60   46 


70   61 
50   40 


68   70 
45   42 


63   61 
58   42 


68   63 
48   42 


62 
29 


64 
26 


70   38 
28   31 


35   61 

22   24 


62   62 
35   36 


60   62 
25   30 


64   59 
27   27 


58   52 
26   33 


63   62 
35   42 


57   61 
27   31 


38   57 
25   33 


61   62 
27   32 


60   61 
33   35 


61   64 
20   31 


62   60 
34   37 


65   57 
30   30 


62 
39 


37  58 
25  33 

64  55 

25  29 

63  62 
25  30 

64  56 

24  26 

56  59 

25  25 

71  62 

30  34 

58  61 

25  32 

69  63 

27  27 

38  62 

22  32 

64  55 

36  32 

62  32 

24  30 

63 
32 

62  62 
33  28 

63  52 

30  30 

61  61 

35  37 

58  58 

24  30 

65  60 
33  30 

58 

25 


69 
27 


70 
29 


45   63 
36   40 


60   61 
22   23 


71 
55 


6! 
57 

45 
54 

73 
39 

72 

60 

70 
58 

70 
53 

74 
62 

66 
39 

65 
58 

70 
41 

66 
58 

66 
36 

72 
61 

73 
59 

70 
54 

64 
56 

70 
57 

74 
56 


70 
47 


69 
60 


68 
57 


70 
61 


65 

60 


71 

45 


59.9 
32.8 


61.0 
35.0 


62.2 
36.6 


59.5 

31.2 


Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DECEMBER  1965 


SOUTHERN  0 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE  3  S 
BENAVIDES  7  S 
CABRI20  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  MM 

FALCON  DAM 

FALFURR1AS 

FO.LERTON 

FREER 

*AFFIE  RANCH 

LA  PRYOR 

LAAECC  NO.  2 

OILTON 

PEARSALL 

POTFET 

■IC  GRANDE  CITY  3  H 

TIlDEN 

IAPATA 

•    •    • 
■  .f     VALLEY 


Day  of  Month 


MAX 

min 


MAX 

Mm 


MA.X 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MLN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


u 


MAX 
MIN 


68   66 
55   53 

78   80 
3*   61 

58   57 

50   50 

70   66 
61   52 

60  58 
35   55 

57 
5* 

58   63 

SO   53 

61  62 
53   3» 

60   63 
53   56 

60   56 
S2   31 

58   59 
33   S3 

60  69 

35  3* 

68   78 

61  38 

6*   72 
38   53 

60   63 
31   32 

68   63 

36  53 

67   63 
55   49 


64   66 

49   42 


68  70 

42  37 

64  62 

51  42 

66  68 

49  38 


68  73 

45  38 

67  74 

43  37 

66  73 

46  39 

61  68 

47  39 

63  67 

47  40 

62  62 

30  40 

64  62 

34  50 

62  61 

50  41 


64 
?2 

72 
38 

71 
64 

75 
37 

78 

40 

76 
3? 

77 
38 

76 

40 

73 
39 

75 
41 

75 
39 

T2 

46 


-  |  /ILLF  M  AIRPORT 
«A6llN«f N 
■K  ALLEN 
•<  ALLlN  FAA  AP 
"     '■■' 

IMMl 

»'.•>  •»•••.»  TlLO 

..  . 


65  61 
37  34 

66  72 

35  54 

58  63 

30  32 

36  60 
49  52 

70  80 

62  59 

62  St 

51  32 

80  83 
45 


60  60 

56  38 

62  73 

40  44 


73 

40 


61 
61 


6)   80 

44   43 


86 
60 

79 
39 

75 
47 

78 
39 

73 

41 

72 
45 

66 
67 

70 
45 

78 
42 

73 

43 

77 
39 

73 

50 

78 
41 


71   75 

47  51 

82   83 
58   39 

68  71 

41  44 

69  73 

48  54 

TO   TO 

46  48 

74   78 
48   45 

72  73 

42  54 

73  T* 

47  37 

68   75 
47   61 

67  73 

43  44 

68  68 

46  50 

71   74 
43   44 

70   72 
50   55 

74   T6 

47  30 

73   73 
41   31 

70   73 

48  32 

73   73 
45   48 


77  77 

61  60 

84  81 

68  69 

72  73 

53  59 

74  77 

54  66 

77  74 

63  60 


75   76   76 


74  74 
63  66 

75  76 
65  55 

7*  72 

63  61 

76  75 
54  62 

76  72 

60  60 

76  78 

58  60 

79  80 

62  64 

TT  TT 

58  65 

76  77 

62  62 

76  76 

60  64 

78  76 

53  62 


75   82 

56   60 


82   75 
58   38 


69   69 
46   54 


73   79 
58   61 


71   70 
54   60 


77   74   72 


63  98  66 

55  52  53 

70  72  70 

49  33  42 

38  63  35 

50  49  49 


74   71 
44   44 


7.   72   80 
49   4t   3t 


7?  77  41 

62  63  39 

7J  72  7t 

41  41  31 


62   3t 

71   7J 
67   39 


70   70   73 


79   71   10 


91   43   99 


61  72 

32  31 

41  91 

92  30 

61  36 

34  30 

41  64 

32  31 

63  40 

31  30 

41  34 

5t  31 

49  60 

40  92 


74   73 

46   36 


■'   84 
44   43 


75 
5» 

75 
53 

73 
53 

75 
57 

72 
50 

78 
55 

76 
62 

76 
63 

76 
3* 

78 
60 

79 
59 


78  79 

61  64 

73  80 
33  56 

74  76 
64  63 

73  7l 

63  67 

79  81 

62  66 


74  68 

59  54 

71  63 
56  53 

67  63 

59  53 

68 
52 

68  65 
34  57 

72  T* 
51  59 

74  80 

63  63 

76  81 

56  60 

71  69 

60  55 

72  75 

56  60 

74  80 

56  59 


64   65 
53   54 


60   55 

51   50 


50  51   30 


60   58  57 

53   31  S3 

72  35 

30  SO 

63   66  55 


57   58   69   72   76   73   69   60   66   67   63 
41   36   19   43   53   53   43   37   43   47   50 


72  74 

41  4* 

56   59  66 

43   29  30 


60   38 

48   37 


57   62   69 
50   32   34 


60   75   74 
41   35   38 


66   70 
30   34 


60   67 
50   55 


76 
67 


72  77 
92  33 

73  76 
33  38 

74  74 

30  34 

76  77 

31  34 

77  7» 
44  47 

70  72 

37  49 


PI 

H 


76  77 

69  64 

80  81 

66  64 

80  61 

67  63 

81  76 
67  64 

60  |0 

66  61 

81  61 

66  62 


79  68 

62  61 

TO  71 

56  60 

71  67 

57  52 

69  65 

59  52 

79  tO 

65  63 

71  71 

33  60 


61   57   56 


62   64 
53   34 


37   37 
49   90 


TO 

30   34 


71  62  80 

33  32  54 

70  71  72 

32  46  46 


70   71 
41   32 


71   72   74 
36   33   43 


73   74 

50   42 


70   73 

46   65 


60   68   71   73   76   67   31   69   61   98   71 
39   32   35   46   64   45   38   37   43   30   54 


82  70 

60  52 

65  60  62 
33  32  34 

66  49  43 
43  38  43 


67   63 
34   34 


64   64 
37   40 


67   60 
35   42 


72  75 

50  43 

61  59 

42  47 

67  69 

90  94 

62  97 
39  31 

60  68 

33  50 

59  71 

47  50 


74  79 

53  60 

82  81 

38  65 

60  74 

46  50 

71  79 

59  59 

63  75 

54  56 


59   67   70 
49  S3  34 


54   39   68 
4T   S3   35 


39   67 
36   36 


60   68 
34   34 


99   62   69 
93   38   40 


39   37   66 
47   34   36 


63   36 
55   53 


79  73  72 
66  67  62 

80  81  74 

64  65  61 

77  81  76 

41  66  62 

80  75  70 

65  69  62 

76  SO  80 
99  63  62 

77  61  76 
62  64  42 

74  74  74 

47  64  69 

74  74  74 

44  48  61 

78  60  76 
60  69  60 


61  60  95 

49  49  50 

57  55  55 

49  49  49 

66  66  63 


50   90   92 


75 

90   41 


37  67 

46  30 

62  60 

47  32 

60  60 

45  34 


71   73   70 
48   66   55 


70   71   75 
3T   52   57 


69   72 
60   69 


63   69 
60   61 


79   76 
69   66 

78  80 
66   64 

79  79   77   80   71   72   TO 
49   66   69   66   61   60   61 

»•<•••*.'•  %■*•*  r<.ii"win(,  8'.- 
*■/■/ 


61  69 

49  39 

97  61 

49  36 

37  66 

43  32 

33  64 

43  31 

59  63 

33  34 

34  35 

48  31 


71  68 

37  30 

72  74 

35  51 

73  71 
43  33 

71  73 

36  30 

73  75 
49  43 

66  74 

46  32 

66  70 

17  30 

69  70 
36 

74  76 
32  63 

72  74 
51  61 

71  71 

48  66 

69   73 
42   63 

73  79 
36   35 

72  74 
40   35 


61  62 

36  37  40 

63  99  63 

39  35  33 

66  63  63 

36  36  39 

66  60  67 

36  36  35 

70  62  67 

4|  40  40 


59   67 
33   37 


64  64  61 
32  39  40 

65  65  65 

38  40  45 

70  70  68 

35  34  35 

70  67 

39  39  31 

62  67  67 

42  39  44 


66  37  64 
41  31  40 

62  64  67 

35  33  44 

67  60  36 
33  34  34 


83   73   63   67 

43   36   36 


63   70 
39   39 


61   64 
92   41 


71   49 
41   42 


71   44 

40   40 


48   74 
40   43 


64   60   66 

90   19   40 


61 
IV 


59 
40 

40 
40 

41 
42 


80   12   10 

60   94   96 


79   77 
96   66 


74   79 
44   94 


76   79 
96   67 


72   77 
41   93 


71   74 
44   32 


37  63 

30  53 

39  31 

47  4t 

35  34 

40  49 

66  61 

43  32 

66  63 

41  37 

71  62 

41  30 

61  73 
41  32 

67  63 

46  30 

65  67 

33  45 

59 

39  49 

62  70 
54  57 

65  66 

43  46 

36  72 

47  31 

57  70 

44  32 

49  46 

41  56 


63  56  64 

36  33  43 

73  79 

60  30 


61 
»1 

65 
42 


63   69 
44   41 


75   41 
43   40 


69   62 
41   40 


71   96   46 


79   76   79 


79  76 

94  96 

76  79 

96  96 

74  79 

94  96 

72  77 

92  92 

99  70 

90  92 

74  II 

31  36 

70  71 

39  61 

66  76 
33  32 

71  10 
13  51 

T2  Tl 

ST  60 

67  Tl 

55  55 

61  Tl 

66  4T 

73  Tl 

56  61 

Tl  Tl 

ST  61 

TT  10 

92  31 

T6  T6 

36  61 

T2  Tt 

60  61 

TS  T8 

56  63 

61  62 


TO, 2 
69.T 

T6.3 
36,2 

66.2 
43.3 

46,9 

91.0 

6T.3 
46.8 


41.2 

66.5 

6T.T 
49.0 

66.6 

49.9 

6T.I 

44.1 

63.5 
44,4 

44. T 
47.3 

T0.4 
91,4 

44,6 
46,9 

49.1 

41,1 

61.9 

90,0 

TO.O 
4T.1 


44.1 

12.4 

41.1 
49.9 

66.6 
46.9 

69.4 

6T.9 

Tl.T 

32.0 

IT.3 

4T,» 


33   33 


T4   Tl   TT 
62   96  66 

•  I 

59 

•  1 

42 

II 

tl 

10 
40 

10 
II 

n 

42 
66   70   79 


71 
|| 

75 
59 

47 
56 

75 
42 

7» 
61 

If 

42 

70 
56 

71 

to 

67 
H 

71 

IT 

75 
45 

71 

41 

91   42   62 


67 

75 

51 

51 

M 

71 

54 

40 

72.1 
97,» 

Tl.» 
(4.1 

T2.» 
94.  T 

T2.I 
IT.O 

Tl.i 

•  I.I 

Tl.T 

•  ».» 

Tl.» 

60.3 

TO.' 
IT.3 

71. • 
94. » 

TV 
•4.1 
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DAILY  TEMPERATURES 

JECEM6ER 

rEXAS 
1965 

Day  of  Month 

0 
01 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  |  27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

»ESL»C0    2    E 

MAX 

Mm 

72 
62 

78 
65 

73 
58 

(.1 
93 

70 
92 

7* 

75 

91 

77 
9* 

78 
61 

81 
66 

79 
67 

76 
63 

82 

66 

76 
68 

73 
62 

64 
60 

73 
66 

7* 
62 

62 
92 

69 

60 

73 
69 

77 
53 

77 
66 

75 

61 

67 
66 

69      70 
61      68 

66 
98 

76 
61 

79 
99 

81 

66 

73.6 
97,2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day   of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       •       * 
H16H   PLAINS                     01 

AMARILL0   MB    AIRPORT 

SNOMFALL 
SN    ON    6ND 
MTR    EOUIV 

T 

0.7 

t 
1 

T 

T 

0.7 
T 

T 

T 

DALHART    FA*    AIRPORT 

SNOMFALL 
SN   ON    GND 

T 

1.0 
1 

2.2 

2 

1.0 

1.0 

2 

F0LLETT 

SNOMFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

HEREFORD 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

1 

1.0 

1 

LUBBOCK   WB   AIRPORT 

SNOMFALL 
SN   ON    GND 
MTR    EOUIV 

0.7 

T 

T 

T 

MIAMI 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

1 

3.3 

5 

1.2 

6 

• 

.„ 

MIDLAND   MB    AIRPORT 

SNOMFALL 
SN   ON    GND 
MTR    EOUIV 

T 

MULESH0E    1 

SNOMFALL 
SN    ON    GND 

1.0 

SEMINOLE 

SNOMFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

T 

SPEARMAN 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

3.9 

6 

m 

w 

STRATFORD 

SNOMFALL 
SN   ON    GND 

1.5 

1 

T 

2.0 

1 

1.0 

1 

TULIA 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

2 

2 

VESA 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

1.9 

1 

1.0 
2 

T 
T 

T 

2.9 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

ft        ft        • 
LOW   ROLLING    PLAINS   02 

CHILDRESS   FAA    AIRPORT 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

T 

SNTOER 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

T 

MICHITA   FALLS   MB   AP 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 
MTR    EOUIV 

T 

ft        ft        ft 
TRANS   PECOS                     OS 

EL   PASO   MB   AIRPORT 

SNOMFALL 
SN   ON    GND 
MTR    EOUIV 

T 

<0UNT   LOC« 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

2.0 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  lade: 
-    423    - 
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DAILY  TEMPERATURES 

DECEMBER 

TEXAS 

1465 

Station 

hi  i  ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

IS 

20 

21 

■a 

23 

24 

25 

2* 

27 

2fc 

28 

30 

31 

I 

•   ft   ■ 
SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

min 

TO 

44 

48 
55 

66 
53 

64 
49 

66 

42 

74 
43 

78 
46 

71 

47 

75 
51 

77 
61 

77 
60 

80 
64 

79 
5? 

75 
56 

82 

60 

65 
5  5 

56 
52 

66 
53 

57 
41 

SB 
36 

49 

39 

72 
41 

74 
5! 

71 
51 

69 
41 

40 
17 

44 
41 

47 
47 

41 

50 

74 
51 

76 
60 

TO. 2 

44.7 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

3o 

78 
54 

80 
61 

B0 
60 

64 
32 

86 
60 

82 
58 

85 
59 

84 

68 

81 
69 

84 

72 

80 
67 

62 
56 

75 
58 

70 

49 

72 
5) 

70 
42 

72 
46 

74 
44 

7b 
53 

82 

52 

80 
54 

(2 
H 

70 
52 

72 
60 

75 
41 

82 
58 

61 
65 

74.3 
56.2 

8ATESVILLE  3  S 

MAX 

MIN 

68 

32 

58 

50 

57 

50 

68 
42 

70 
37 

72 
38 

79 
39 

66 

41 

71 
44 

72 

53 

73 
59 

74 
48 

76 
46 

69 
48 

69 
54 

58 

50 

63 
49 

35 

44 

36 
43 

39 
29 

66 

30 

70 
32 

71 
44 

72 
48 

65 

3  3 

40 
12 

42 
14 

u 

42 

55 

47 

60 
46 

74 
50 

64.2 
61.1 

BENAVIDES  T  S 

MAX 

MIN 

S3 

70 
41 

66 
52 

64 
31 

62 

42 

71 

44 

75 
47 

69 
46 

73 
54 

74 
34 

77 
66 

79 
62 

77 
52 

73 
58 

79 
61 

67 
58 

64 
33 

65 
54 

60 
48 

56 

17 

47 
39 

70 

41 

71 
52 

75 

44 

64 
43 

44 
38 

45 

43 

67 

50 

43 
34 

Tl 
54 

74 

54 

66.4 

51.0 

CARRI20  SPRINGS 

MAX 

MIN 

69 
35 

40 
55 

56 
55 

66 
49 

68 
38 

75 

37 

78 
39 

70 
46 

70 
48 

77 
63 

74 
60 

72 

34 

75 
52 

71 
54 

70 
60 

66 
53 

40 
51 

55 

50 

57 
50 

62 
12 

49 
34 

71 
36 

72 
51 

74 
41 

67 
3  4 

63 
14 

45 

36 

6  2 
39 

57 

51 

61 
54 

75 
56 

67.5 
46.6 

CATARINA 

MAX 

Mm 

67 
55 

57 
54 

74 
40 

73 

41 

74 

48 

78 
45 

75 

76 

76 

77 

51 

74 

72 

60 

57 

57 

47 

40 

41 

75 
IS 

74 
34 

73 
31 

75 

50 

74 
42 

63 
36 

44 
37 

44 

40 

40 
15 

44 

50 

75 

77 

64.6 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

66 
41 

58 

50 

63 
53 

68 
45 

73 
38 

76 
39 

72 
45 

72 
42 

73 
54 

74 
63 

74 
66 

75 
54 

75 
51 

74 
59 

66 

54 

59 
SO 

56 

51 

57 
50 

55 

45 

66 

30 

70 
34 

70 
46 

71 
45 

71 
54 

67 
35 

67 
35 

40 
42 

59 
47 

71 
50 

71 
34 

76 
56 

66.2 
64.5 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 
55 

61 
53 

62 
54 

67 
43 

7* 
37 

77 
38 

46 

47 

73 
47 

74 
37 

75 
65 

76 
55 

75 
S3 

70 
32 

71 
56 

63 
53 

36 

31 

57 

51 

56 
52 

60 
39 

46 

12 

71 
35 

73 

46 

74 
44 

47 
45 

54 
38 

65 
37 

41 
43 

5  8 

50 

71 
54 

74 
54 

74 
56 

67,7 
64.0 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

50 
5k 

40 
53 

45 
54 

66 
46 

73 
39 

76 

40 

70 
45 

68 

47 

75 

61 

74 
63 

72 
61 

73 
53 

67 
32 

67 
59 

63 
55 

60 
53 

54 

51 

57 
53 

59 
45 

67 
11 

70 
14 

71 
46 

71 
44 

70 
55 

61 
36 

62 

37 

40 

5  7 
50 

41 
11 

74 
54 

73 
56 

44.8 
44.4 

B1LLEY 

MAX 

Mm 

68 
35 

60 
52 

56 
51 

61 

47 

68 
39 

71 

39 

78 
42 

67 
43 

73 

44 

76 
54 

75 
62 

75 
57 

76 

50 

68 
52 

72 

50 

55 

50 

54 

47 

59 
11 

44 

35 

70 
17 

71 
52 

75 

57 

•5 

39 

34 
15 

43 
35 

54 

47 

56 
46 

72 
52 

77 
52 

47.1 

44.1 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

66 
3T 

58 

53 

59 
53 

65 
47 

67 

40 

73 
41 

73 
43 

68 
46 

66 

50 

76 
60 

72 
60 

72 
50 

73 
31 

68 
54 

65 

57 

63 
49 

64 
49 

55 

51 

57 
41 

59 

16 

47 
36 

71 
37 

66 

50 

70 
55 

66 
36 

61 
14 

43 
19 

55 

40 

54 

44 

59 

50 

70 
52 

65.5 
46.4 

ENCtNAL  1  NH 

MAX 

Mm 

70 
42 

60 
55 

69 
34 

62 

50 

62 

40 

75 

39 

77 
39 

71 
43 

74 
44 

76 
58 

78 
60 

76 
55 

76 
51 

72 
51 

74 
59 

64 
52 

40 
50 

67 
55 

47 

60 
14 

66 
34 

72 

35 

74 
51 

7B 
56 

66 
16 

40 
34 

67 
15 

6* 
41 

41 
52 

74 
31 

61 
54 

64.7 

67,1 

FALCON  0AM 

MAX 

Mm 

72 
47 

68 

61 

78 
56 

64 
54 

62 
50 

72 
46 

73 

50 

70 
30 

72 
55 

79 
62 

80 

64 

78 
62 

76 

60 

74 
63 

60 
63 

65 
61 

45 

57 

60 
56 

59 
53 

62 
16 

49 

40 

73 

43 

71 
51 

61 
61 

70 

41 

62 

40 

67 
40 

66 
41 

41 
17 

70 
54 

74 
41 

70,4 
11.6 

FAlFURRIAS 

MAX 

Mm 

73 
42 

66 

56 

72 
55 

62 

50 

61 
41 

73 
41 

78 
41 

74 

47 

76 
50 

77 
58 

77 
65 

76 
63 

79 
55 

76 
56 

81 
40 

62 

56 

62 
S3 

64 
64 

59 

47 

57 
14 

46 
16 

71 

36 

71 

50 

46 

57 

61 
42 

34 

35 

67 
17 

71 
43 

42 
10 

48 

51 

74 
52 

44.4 
48,4 

POWLERTON 

MAX 

Mm 

65 
52 

60 
51 

63 
32 

68 
48 

75 
38 

78 
37 

75 

44 

73 
41 

73 

51 

76 
62 

77 
62 

76 
34 

71 
49 

71 
60 

69 
35 

67 
49 

37 
49 

57 

50 

57 
46 

67 
10 

72 
11 

73 
43 

75 
41 

73 
52 

64 
32 

44 
11 

41 
40 

61 
46 

71 
12 

71 

55 

80 
56 

64.1 

4«.l 

FREER 

MAX 

Mm 

70 
44 

68 
56 

65 
55 

60 
56 

60 
38 

72 
39 

74 
40 

70 
48 

75 
52 

76 

60 

78 
64 

78 
60 

75 
52 

72 
56 

75 
60 

70 
5t 

56 
52 

62 
54 

62 

47 

60 
12 

67 
16 

68 
48 

74 
52 

75 

34 

65 
34 

65 

40 

45 
45 

67 

46 

41 

10 

72 
57 

78 

60 

48.9 

10.0 

KAFFIE  RANCH 

MAX 

Mm 

■a 

41 

67 
55 

65 
*9 

62 

40 

75 
44 

74 
44 

72 

45 

73 

45 

75 
48 

78 
53 

78 
62 

79 
59 

76 
51 

74 
56 

B0 
59 

64 
56 

66 
S3 

64 
S3 

60 
45 

60 
14 

66 

17 

68 
37 

70 

50 

70 
46 

70 
35 

70 
14 

66 
15 

65 

33 

67 
45 

67 
15 

76 
55 

70.0 
47.1 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

44 

46 

49 

74 

79 
49 

70 

69 

69 

46 

76 

70 
50 

34 

42 

14 

67 
3B 

69 
36 

70 

69 

70 
39 

15 

67 
11 

39 

59 

44 

41 

44 

7S 

4T 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

66 
59 

65 

57 

61 
54 

67 
49 

73 
40 

76 
41 

73 
48 

72 
32 

77 
40 

78 
63 

79 

64 

79 
56 

72 
55 

79 
62 

68 

61 

63 

54 

56 
52 

37 
54 

61 

49 

69 
15 

73 
14 

74 
32 

7B 

45 

67 
57 

62 

42 

47 
39 

67 
44 

62 
54 

70 
57 

75 
54 

78 

41 

44.6 
12.6 

OILTON 

MAX 

Mm 

65 
46 

66 
55 

72 
54 

59 

49 

61 
42 

73 
43 

75 

46 

71 
47 

73 
31 

75 
53 

80 
56 

76 
53 

70 
36 

70 
56 

76 
60 

63 
55 

58 
53 

60 
51 

57 
45 

61 
16 

66 
42 

72 
51 

74 
61 

76 
58 

66 
41 

57 
38 

64 
40 

65 

43 

66 
46 

71 

57 

71 
61 

66.1 
44.9 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

63 

49 

58 

50 

63 
52 

67 

44 

74 
36 

76 
40 

76 
47 

72 

44 

75 
54 

74 
64 

76 
63 

77 
33 

68 
52 

71 
57 

67 
52 

61 
49 

60 
49 

55 

SO 

57 
43 

66 
12 

72 
35 

71 

48 

7! 

64 

72 
54 

62 
35 

64 
13 

47 
44 

38 

47 

72 
51 

77 
52 

60 
56 

46.6 
48.  5 

POTEET 

MAX 

Mm 

60 
".8 

56 

49 

60 
52 

66 

43 

71 
38 

73 
38 

65 
44 

70 
42 

70 
51 

73 
63 

73 
67 

74 
32 

70 
49 

69 
59 

65 
52 

57 
49 

55 

49 

55 

49 

53 

43 

64 
31 

66 
33 

69 
42 

73 
61 

71 
63 

67 
35 

60 
34 

56 
14 

57 

44 

70 
52 

76 
56 

76 
41 

45.4 
47.4 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

Mm 

71 

42 

70 
62 

80 
59 

62 
54 

56 

48 

73 

44 

72 
44 

74 
46 

73 
56 

70 
62 

61 
66 

79 

60 

76 
59 

79 
65 

80 
63 

66 
61 

66 

59 

63 

57 

59 

53 

63 
14 

70 
34 

73 

36 

79 
55 

81 

59 

71 

43 

65 
36 

67 
16 

44 

41 

66 
56 

72 
60 

74 
61 

71.7 
52.0 

TILOEN 

MAX 

Mm 

69 
35 

62 
53 

59 
52 

62 

50 

68 
39 

72 
38 

77 

-.3 

68 
42 

72 
42 

75 
36 

76 
67 

78 
57 

75 
51 

71 
53 

71 
60 

63 
50 

57 

50 

SB 
52 

54 
48 

55 

31 

67 
34 

72 
40 

74 
55 

74 
58 

63 
36 

56 
15 

64 
41 

64 

45 

62 

50 

75 

56 

78 

43 

47.6 

47.4 

ZAPATA 

•    •    « 

MAX 

Mm 

44 

80 

13 

45 

83 

44 

80 
45 

84 
43 

86 
43 

86 
64 

84 
43 

83 

66 

83 

83 

44 

75 
SO 

41 

43 

48 

46 

60 
60 

82 
54 

80 
56 

75 

60 

79 

30 

35 

15 

81 

82 

LONER  VALLEY        10 

SROuNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

P4 

6". 

71 
64 

65 
58 

59 

52 

70 
52 

73 
48 

7? 
54 

76 
59 

76 
64 

78 
69 

78 
69 

77 
64 

79 
66 

75 
67 

72 
42 

69 
60 

72 
65 

75 
54 

60 
46 

67 
42 

72 
44 

75 

56 

77 
66 

73 
51 

61 
44 

64 
44 

7! 

51 

66 
60 

76 
62 

78 
56 

77 
44 

72.1 
57.5 

MARLINGEN 

MAX 

Mm 

T3 

49 

72 
65 

60 
59 

62 
52 

56 

51 

71 
46 

75 
46 

75 
52 

76 
32 

79 
62 

80 
68 

81 
64 

80 
64 

81 
65 

74 
61 

74 
60 

70 
61 

73 
65 

76 
51 

65 
39 

70 
39 

75 
44 

77 
56 

79 
66 

73 

44 

61 

41 

71 
41 

70 
49 

71 
59 

75 
59 

61 
59 

71.6 
54.5 

»C  ALLEN 

MAX 

Mm 

T4 

47 

73 
63 

78 
59 

71 

54 

62 

51 

73 
47 

72 

47 

72 
52 

77 
55 

78 
61 

80 
67 

81 
63 

77 
63 

81 
66 

76 
62 

63 

60 

69 
61 

71 
60 

63 
32 

64 
41 

71 
41 

74 

44 

79 
54 

80 
66 

73 
43 

45 

42 

69 
42 

71 
48 

47 
56 

75 

62 

61 
62 

72.9 
54.7 

«C  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

72 

62 

77 
63 

63 
59 

61 
52 

72 
51 

73 
49 

74 
54 

75 
55 

76 
56 

81 
66 

81 

6T 

76 
64 

80 
65 

75 
69 

70 
62 

66 
60 

72 
61 

71 
56 

63 
44 

48 

40 

74 
45 

76 

56 

79 
67 

73 
56 

63 

44 

69 
41 

70 
44 

67 

59 

74 

61 

BO 
62 

61 
67 

72.6 
57.0 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

72 

43 

72 
43 

79 
58 

61 

52 

58 

50 

71 
47 

75 
48 

74 
50 

76 
54 

77 
59 

80 
66 

80 
61 

78 
59 

80 
63 

80 
62 

65 
60 

69 
56 

68 
56 

69 
30 

40 
19 

46 

40 

72 
41 

77 
51 

79 
64 

75 
45 

61 
40 

68 

40 

70 
45 

70 
56 

75 

60 

60 
60 

72.2 
33.1 

MISSION 

MAX 

Mm 

74 
47 

73 
62 

76 
58 

63 
34 

56 

SO 

72 
45 

76 
46 

76 
51 

77 
54 

76 

60 

81 
66 

81 
62 

77 
62 

81 
64 

76 
62 

66 

60 

69 
61 

70 
SB 

60 
51 

63 
39 

70 
19 

71 
44 

74 
52 

75 

61 

69 
43 

62 

40 

64 
46 

69 
47 

67 
57 

T3 
37 

60 
37 

71.7 
51.6 

PORT  ISABEL 

MAX 

Mm 

74 

66 

73 

47 

72 
59 

63 

32 

66 
53 

69 
52 

75 
59 

77 
66 

75 

47 

76 

69 

79 

67 

74 
49 

74 
43 

71 
61 

72 

66 

75 

44 

71 
44 

76 

78 

47 

73 

60 

70 
52 

73 

32 

75 
65 

71 

61 

77 
62 

71.3 

60.3 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

70 
14 

70 
59 

73 

61 

63 

33 

60 
30 

67 
44 

49 
50 

70 
57 

72 
45 

74 
66 

73 
69 

78 
66 

74 
66 

76 
66 

74 
61 

71 
63 

69 
62 

73 
66 

73 
50 

59 

40 

48 
41 

76 
52 

71 
45 

7B 

61 

71 
44 

56 

44 

66 
45 

70 
58 

66 
62 

70 
62 

73 

64 

70.4 
57.6 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

5  0 

73 
45 

80 
60 

63 
33 

38 

31 

70 
46 

75 
4  6 

75 
51 

77 
52 

ri 

62 

78 
66 

80 
64 

7  8 
60 

60 
65 

76 
60 

71 
60 

69 

60 

72 
63 

72 

50 

40 
40 

68 

41 

73 

43 

77 
54 

77 
68 

72 
45 

61 
41 

70 
41 

75 
50 

67 
56 

75 
58 

82 
36 

72.9 
34.3 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

74 

51 

72 
63 

79 
59 

6  5 

6  0 

60 
32 

71 
50 

75 

31 

73 
55 

79 
58 

78 
61 

79 
69 

79 
66 

77 

6  5 

80 
66 

75 
63 

72 
60 

70 
61 

73 
63 

70 
51 

61 
42 

70 
44 

75 

47 

78 
52 

79 
57 

77 
46 

64 
66 

72 
60 

75 
53 

70 
56 

75 

60 

60 

60 

73.7 
36.1 

&••  RoUrsnc*  Nolo*  Following  SUUod  IncU; 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

DECEMBER 

rEXAS 
1965 

Day  of  Month 

• 
01 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

< 

WE5LAC0    2    E 

MAX 

Mm 

TJ 
62 

Tl 

65 

7J 

58 

61 

53 

70 

92 

74 
47 

73 
SI 

77 
5k 

7« 
61 

(1 
66 

79 
67 

76 
63 

«2 

64 

76 
66 

73 
62 

64 

60 

73 
64 

74 
62 

62 
32 

69 
40 

7J 
45 

77 
93 

77 
66 

TS 

61 

67 
44 

69 
41 

TO 

4a 

41 
91 

74 
61 

7* 
39 

11 

64 

73.4 
97,2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day   of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       •       • 

MI6H   PLAINS                     01 

ANARILLO    «B    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

T 

O.T 

T 
1 

T 

T 

O.T 
T 

T 

T 

0ALMART    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

1.0 
1 

2.2 

2 

1.0 

1.0 
2 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

HEREFORD 

SNOWFALL   | 

SN   ON    GND 

1.0 

1 

1.0 
1 

LUBBOCK    »B    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND; 
WTR    EOUIV 

O.T 
T 

T 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

1 

3.3 

3 

1.2 

4 

* 

. 

MIDLAND   MB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

MULESMOE    1 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

1.0 

SEMINOLE 

SNOWFALL   1 
SN   ON    GND! 

T 
T 

T 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.3 

4 

. 

• 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1.9 

1 

T 

2.0 

1 

1.0 
1 

TUL1* 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2 

2 

VEGA 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.5 

1 

1.0 

2 

T 
T 

T 

2.9 
2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

•        •        • 

LOW    ROLLING    PLAINS   02 

CHILDRESS   FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

SNYOER 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

MICMITA    FALLS   MB   AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

•        •        • 
TRANS    PECOS                     05 

EL    PASO    MB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

T 

MOUNT    LOCKE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 
1 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
DECEMBER  1965 


Day  Ol  Month 


8    9   10   11   12   13 


I  |  15   16  !  17   18   19   20   21   22   23   24   25  '  26  '  27   26   29   30   31  ^  °< 


LOW  ROLLINS  PLAINS  02 
HORDS  CREEK  DAM 

ft   •   « 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDwELL  DAM 

BELTON  DAM 
9ENBROOK  DAM 
DEN  I  SON  DAM 

8RAPEVINE  DAM 

LAVON  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  OAM 

WHITNEY  DAM 

•   •   • 
EAST  TEXAS         O* 

DAINOERFIELO  9  S 
SPUR«ER  DAM  I 


EVAP 

.IT 

.02 

.06 

.04 

.12 

.17 

WIND 

SO 

125 

60 

72 

74 

95 

EVAP 

.1* 

.09 

.02 

.02 

.08 

.08 

WIND 

51 

63 

64   62 

38 

51 

MAX 

73 

«e    46    si 

63 

68 

MIN 

39 

33   «5   »0 

40 

45 

EVAP 

.09 

.00 

.03 

.04 

.10 

.10 

.13  .16  .06  .04  .01 
81   68  123  126   80 


.10  .06  .05 
32   71  134 


.07  .04  .01  .02  .11 
90   32  100  169   90 


09  .13  .07  .20   • 
59   78  136  216  148 


•   .30 
43   91 


EVAP  .10 
WIND   32 


EVAP  .10  .02 


WIND  49 
MAX  56 
MIN    39 


00  .04  ,11 
51   37   41 

05  ,08  .10 

45   92  99 

55   60  65 

44,  41  «3i 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.13  .06 

54  84 

71  63 

38  39 

.12  .09 

68  92 

.11  .07 

23  69 

62  31 

40  41 

.13  .06 

35  6* 

60  51 

39  42 

.10  .02 

17  65 

.10  .07 

34  87 

62  51 

44  41 

.01  .00 

92  47 

68  48 

47  47 


.00  .01  .13 

34  91  97 

96  96  71 

49  40  40 


02  .02 
62   65 

00  .02 
S3 

50 


.14  .18 

70  80 

76  72 

42  37 

.08  .15 

69  86 


441   40   41   45   36 


10  .19!  .09 

50  49   28 

47  95   62 

45  40  40i 


66   •    • 

00  .02  ,09 

81  88  97 

47  91  62 

44  41  41 

,02  .10  .09 
35   27   41 

34   66   67 
46   43   41 


,08  .13 
31  47 
66  62 
43   41 


.11  .06  .11  .04  .11  .12 

60  71  134  134  160  45 

59  60  67  66  79  67 

38  38  45  60  51  45 

,09  .08  .00  .00  .09  .10 

24  43  76  107  82  17 

.10  .05  .05  •  .11  .14 

59  101  125  132  T5  41 

.08  .07  .04  ,11  .16  .05 

58  86  129  22T  130  30 

58  67  63  72  71  68 
38  43  56  62  49  42 

,12  .08  .06  .01  .14  .02 

76  83  141  160  132  48 

66  69  71  65  60  70 

36  36  46  62  .  • 

.11  .09  ,09  .02  .15  .06 

69  97  148  171  196  42 

.12  .06  .10  .00  .13  .12 

30  61  134  132  130  62 

38  60  67  74  74  66 
32  36  48  61  32  44< 

.15  .04  .04  ,08  .23  .04 

50  80  109  81  110  29 

59  61  64  66  71  65 

39  39  51  59  47  45 


.10  .07  .06 
31   34   94 


.21 
i  226| 


EVAP  .13  .09  .11  .03  .02 

WIND   85   73   61  41   49 

MAX    54   30   30  63   67 

MIN    37   43   43  38   42 


,12  .14 
38   90 

66   69 
42   38 

,13  .09 

65  32 

66  60 
42   37 


.14  .19 
57   85 


EVAP  .10  ,06 

WIND  29   29 

MAX  64   55 

MIN  38   40 


.05  .11 

51  27 
63 

48  32 


r  66 

64 

44 

37 

.09 

.10 

1   33 

27 

68 

69 

41 

41 

.11  .07  .09  .00  .13  .13 

62  105  131  146  131   47 

39  61  72  64   74   67 

35  39  51  60   30   45 

.07  .03  .00  .13  .10  .05 

30  93  101  114   27   26 

61  66,  76  74   68   56 

37  30  66  31   46   46 


,14  .06  .08  .00  .16  .12  ,04  .05  .021 

31  73  96  116  87  29  66   32  55! 

56  64  65  67  67  64  63   55  50 

36  40  37  61  54  42  48   49  46 

,09  .05  .07  .06  .00  ,11  ,05  .03  .07 

25  32  62  73  104  25  25   28  31 

62  62  67  71  71  62  76   63  64 

38  36  48  54  59  49  48   39,  94 


07 

.03 

.03 

.04 

.02 

.01 

.04 

.10 

.11 

.10 

.06 

.17 

• 

.14 

64 

8". 

93 

45 

93 

139 

72 

42 

79 

137 

182 

134 

49 

77 

97 

62 

48 

52 

50 

46 

53 

59 

61 

63 

65 

57 

■ 

57 

45 

47 

43 

41 

34 

40 

36 

39 

34 

43 

34 

35 

• 

35 

01 

.04 

.00 

.05 

.00 

.00 

.12 

.06 

.07 

.03 

.04 

.21 

.08 

.07 

59 

47 

73 

38 

42 

118 

38 

29 

39 

85 

147 

102 

19 

31 

07 

.06 

.03 

.02 

.05 

.01 

.03 

.10 

.12 

.08 

,08 

.15 

.06 

.09 

75 

89 

64 

24 

67 

93 

69 

42 

83 

160 

166 

146 

53 

67 

02 

.06 

.03 

.03 

.07 

.06 

.08 

.12 

.09 

.07 

.10 

.06 

.04 

.05 

55 

96 

32 

28 

52 

88 

114 

59 

132 

122 

184 

122 

40 

44 

53 

47 

S3 

34 

50 

53 

99 

57 

60 

62 

62 

50 

30 

52 

47 

42 

39 

38 

44 

38 

36 

39 

41 

35 

44 

34 

30 

38 

18 

.04 

.04 

.04 

.06 

.03 

.07 

.12 

.13 

.11 

.07 

.16 

, 

.12 

66 

98 

90 

34 

70 

114 

62 

46 

107 

181 

194 

194 

47 

66 

40 

65 

53 

63 

53 

45 

53 

• 

56 

42 

45 

41 

38 

37 

36 

37 

36 

38 

42 

51 

34 

• 

- 

06 

.02 

.04 

.0*1 

4  2 

.09 

.01 

.07 

.07 

.13 

.10 

.09 

. 

ft 

.24 

56 

61 

96 

75 

104 

73 

39 

110 

156 

200 

158 

32 

84 

06 

.05 

.06 

.02 

.00 

.00 

.12 

.08 

.10 

.10 

.04 

.18 

ft 

.14 

64 

94 

103 

63 

123 

144 

82 

61 

68 

132 

209 

155 

56 

67 

36 

63 

47 

51 

36 

47 

53 

57 

59 

60 

67 

56 

54 

56 

44 

47 

42 

4 11 

41 

40 

37 

36 

38 

44 

51 

32 

32 

33 

07 

.09 

.03 

.05 

.06 

.17 

.10 

.11 

.11 

.01 

.10 

. 

. 

.35 

68 

86 

681 

33 

72' 

131 

45 

29 

58 

122 

173 

132 

39 

70 

64 

61 

43 

62 

48 

47 

49 

58 

59 

59 

62 

• 

■ 

55 

45 

42 

4  0 

40 

40 

38 

37 

36 

" 

41 

♦3 

- 

- 

37 

04 

.06 

.01 

.02 

. 

.07 

.05 

.03 

4 

• 

ft 

.51 

44 

44 

»♦ 

39 

• 

* 

225 

38 

39 

101 

ft  ' 

ft 

ft 

334 

OS 

.05 

.04 

.041 

.20 

.00 

.08 

.10 

.06 

.OS 

.11 

. 

.26 

.05 

52 

85 

101 

64 

96 

144 

102 

63 

85 

128 

207 

155 

41 

68 

56 

62 

47 

52 

61 

46 

54 

60 

53 

61 

63 

62 

35 

57 

44 

46 

43 

42 

44 

39 

39 

36 

39 

45 

50 

35 

34 

36 

03 

.03 

.04 

.36 

.07 

.00 

.09 

.09 

.03 

.14 

.19 

.04 

.06 

.01 

36 

73 

34 

92 

86 

52 

30 

54 

91 

136 

120 

22 

39 

24 

61 

48 

3*! 

«! 

52 

38 

60 

60 

63 

63 

63 

60 

63 

46 

47 

44 

41 

41 

43 

37 

35 

39 

36 

52 

38 

36 

36 

40 

.02  .03  .09  .09  2.73 
71  126   82  255  3171 


.05  .09  .10  .06  2.40 

39   70  140  161  2766 

31   55  65  67  60.0 

36   36  43  56  42.1 


.01 
2C 


05  .07  1.83 
71  100  1710 


04 

.01 

.02 

58 

99 

86 

53 

51 

54 

42 

43 

38 

.01 
26 
61 
63 


•  .20 
S3  64 
31  52 
46   36 


07  .06  .07  2.22 
77  130  167  2467 


.07  .13  .08  .08  2.41 

66  138  196  233  2884 

32   37  63  72  58.5 

36  43  33  63  43.3 

.05  .11  .07  .11  2.59 

37  102  145  110  2855 
54  52  61  70  62.8 
37   37  52  55  41.4 

.07  .11  .13  .11  2.50 

49  114  191  234  3111 

.05  .08  .07  .03  2.28 

28   65  138  152  2781 

49   52  62  60  58.2 

34   34  45  55  41,5 

.02    .06  .01  .07   2,73 

47  76  82  104  2236 
44  51  56  68  57.8 
43      40  41  35   42.3 

.03    .07  .09  .16   2.3TB 

21      35  94  114    1894 

.05    .05  .09  .02   2.39 

48  71  122  148  2897 
42  54  62  68  58.8 
37       42  45  55    42.6 

.06    .05  .09  .07   2.29 

31      9T  124  92    1985 

55,     39  71  70   61.0 

39      44  35  63  44. T 


,10    .11!  ,08  .18  .11  .08  .08    .07  .07  .04,  ,031  2.52 

271     69  112  185  125  7a  57      68  57  64      9ol  2328 

61      62  62  62  55  59  94      94  94  66      68!  99.9 

38      41  53  48  37  36  36      37  37  49     60   43.5 

.09    .11  .04  .10  .11  .11  .03    .03  .10  .05    .03   2.2TB 

52      29  69  125  94  34  22      20  IT  36      83|  1411 

60      61  63  72  64  60  59      95  64  75      73   64.6 

33      40  43  55  40  37  39      39  37  43      41   44.0 


•        •        • 
TRANS    PECOS 


RED    6LUFF    DAM 


•         •        • 
'■•is--    PLATEAU  04 


»«liTAD    0»M 


MM    1N«(L0    OAM 


•  ft  ft 

SOUTH    CIMTPtL  OT 


Austin  .•  »iftpi»' 


•IC'llLt  3  48      '*! 

HHiillll  DAM 


EVAP  .11  .06  .14  .11  .11 

WIND   42  73  95  47  36 

max    60  36  60  39  39 

MIN    43  30  38  37  37 

EVAP  .04  .12  .26  .16  .16 

WIND   37  32  33  6  6 

MAX    35  60  60  60  60 

"IN    43  40  42  38  38 


12 

.09 

.10 

.09 

.12 

.25 

.13 

.11 

.18 

.04 

.07 

.03 

.03 

.05 

.09 

.09 

6  8 

11 

33 

60 

63 

161 

70 

39 

138 

76 

39 

31  120 

66 

77 

39 

58 

37 

61 

63 

71 

61 

59 

97 

39 

53 

99 

52   49 

53 

54 

■•4 

37 

36 

39 

30 

54 

48 

40 

42 

44 

36 

36 

41 

44 

34 

34 

36 

14 

.17 

.16 

.02 

.07 

.09 

.17 

.08 

.07 

.10 

.06 

.07 

.08 

.05 

.08 

.08 

26 

31 

23 

7 

19 

55 

107 

24 

98 

25 

96 

22 

27 

18 

46 

24 

58 

36 

38 

53 

60 

62 

39 

96 

53 

96 

68 

54 

54 

50 

49 

II 

36 

37 

39 

40 

47 

48 

38 

39 

36 

39 

36 

38 

36 

36 

33 

II 

EVAP 

.27 

. 

.03 

.17 

.06 

.13 

.13 

WIND 

136 

103 

61 

61 

43 

45 

62 

»A« 

40 

33 

36 

63 

63 

6  8 

67 

M|N 

36 

46 

92 

43 

43 

42 

44 

EVAP 

.11 

,01 

.11 

.1) 

.14 

.17 

.14 

WIND 

36 

'2 

30 

M 

44 

61 

73 

"AX 

36 

M 

35 

64 

62 

64 

41 

"IN 

i6 

43 

48 

61 

40 

44 

40 

.13  .09  .10  .11  .06 

86  113  130  108  29 

67  38  71  66  73 

64  47  33  62  49 

.11  .06  .11  .07  .34 

32  96  114  144  191 

60  37  67  64  70 

40  44  32  5  9 


10  .04 
34  108 


EVAP  .13  .00   .  .07  .12 

WIND   32   62  141  144   49 

-tl           61   34   94  34   44 

"IN     40   34   4«  4  J   44 

EVAP  .14  .14  ,01  .30  .12 
WIND   40  130  140  120   40 

,06  .12  .   •   • 
WIND   II   41   33   42   16 


6', 

49 

39 
30 

14 

.07 

32 

89 

64 

94 

43 

49 

.15  .  .10 
86  69  159 
67 
66 


06 

.21 

.11 

.04 

.05 

.01 

,10 

.12 

.06 

II 

140 

42 

40 

74 

120 

19 

60 

36 

67 

67 

42 

64 

47 

67 

44 

70 

TO 

45 

44 

42 

41 

59 

A3 

56 

90 

49 

',', 

.09 

.1  1 

.',5 

■01 

.09 

,01 

.10 

.09 

20 

40 

40 

70 

9  0 

160 

too 

60 

74 

• 

.24 

.10 

.09 

.12 

.04 

.07 

- 

24 

24 

>■> 

74 

u  I 

149 

111 

'♦ 

»« 

06 

.03 

90 

49 

•.«. 

46 

4  0 

39 

90 

44 

37 

.10 

.03 

.14 

102 

131 

43 

47 

46 

14 

36 

39 

37 

.••■• 

06 

...,.,. 

|  . 

EV»P 

.11 

. 

. 

.11 

.12 

.16 

.14 

.04 

.04 

.11 

.09 

.0* 

WIND 

46 

7> 

130 

110 

90 

73 

93 

90 

74 

104 

131 

106 

«»» 

61 

■-■ 

41 

64 

5  1 

73 

47 

43 

76 

71 

73 

72 

•IN 

64 

49 

94 

SO 

43 

47 

41 

45 

94 

4) 

64 

46 

62   92 


.13 
116 
36 


.06  .01  .03  .00  .00  .03 

39  191  119  121  222  96 

64  94  93  92   30  36 

B4  46  49  46   42  42 

.03  .13  ,06  .02  .23  .12 

55  120  110  125  263  70 

.04  -  •    •  .11 

27  60  34  43   61  61 


.04  .07  .06  .03  .10  .  •  .10 

37  32  44  90   71  46  169  80 

70  74  41  61   61  61  31  44 

31  42  40  54   91  91  49  40 


10 

34 

32 

49 

36 

63 

.13 

.02 

76 

127 

62 

61 

36 

42 

.16 

.09 

73 

92 

36 

60 

36 

.03 

62 

.09 

61  65  35  33  36  121  2237 

37  35  46  31  63  63  57.2 

35  37  37  39  41  51  40.  T 

,10  .04  .11  .01  .11  .16  3.0' 

15  19  26  5  17  91  1237 

52  55  55  56  56  62  59.1 

33  3T  37  37  3T  62  36.5 


.30  .06 

264   44 

63   36 

37 


.11  .-•' 

80  98 

58  39 

36  34 


ft  .06  .02  .05 

52  123  102  144 

51  31  37  65 

39  46  46  33 


68  102  126  99  200 
60  66  63  66  36 
37   40   56   40   37 


15  .10 

40   50 


.07  .10 
41   41 


.14  .10  .04  .04  .04 

66  45   84  12   76 

96  60   37  361  66 

36  IB   42  42   44 


.06  .16  .07 
70   60  100 


.   .04 
374   16 


.041 .03 
90   10 


,06  .06 
24   35 


.07  .01  .14  .14  .17 

75  26  121  159  116 

71  66  72  M  61 

44  49  99  56  40 


.04     .07  .11  .14  .07 

49      67  49  •  121 

61       72  70  '4  77 

19      46  41  51  51 


1.926 
267* 

61.) 

45.0 

1.96 

2949 
57.0 
41.4 


2.478 
2IT) 
61.4 
46.1 

1.21 

114) 


114' 


2110 
47.9 
91.4 


'.•*  MfefMM  BOlM  lol)'iv/|    nu  fttHOH  IfldM 
484 


TEXAS 

NTINUED 

DECEMBER  1965 

Day  01  Month 

Station 

i1u» 

1 

2 

3 

4 

'1 

6  ' 

7 

8 

9 

10 

» 

12 

" 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

20 

27  j 

28 

29 

30 

31   K  < 

THOMPSONS  3  wsw 

EVAP 

.13 

.05 

.13 

.04 

.09 

.09 

.18 

.13 

.06 

.05 

.08 

.10 

.08 

.12 

.05 

.00 

.08! 

.00 

.05 

„ 

. 

. 

m 

m 

.02 

.07 

.04 

.01 

•  10 

WIND 

>1 

129 

124 

42 

102 

16 

67 

61 

76 

76 

107 

91 

59 

74 

36 

69 

81 

131 

42 

215 

51 

29 

69 

166 

170 

85 

85 

56 

44 

50 

MAX 

A* 

64 

56 

54 

66 

67 

66 

59 

60 

68 

72 

62 

75 

74 

68 

64 

62 

54 

52 

59 

62 

62 

60 

hft 

61 

52 

58 

6  0 

55 

66 

70  62.6 

"IN 

»5 

40 

♦2 

48 

40 

1 

40 

40 

34 

36 

34> 

58 

62 

48 

46 

58 

62 

52! 

51 

40 

34 

33 

38 

44 

52 

34 

32 

35 

36 

36 

44 

54  43.2 

•   •   » 
SOUTHERN           09 

01LLEY 

EVAP 

.68 

.00 

. 

.00 

.09 

.11 

.07 

.10 

. 

.05 

.04 

.09 

.06 

» 

• 

.15 

.00 

. 

.08 

.09 

.07 

.05 

.12 

.17 

.05 

.09 

.05 

.05 

.04 

.09  2.063 

WIND 

16 

27 

33 

25 

17 

12 

16 

13 

24 

47 

50 

22 

14 

34 

* 

• 

149 

52 

74 

37 

26 

20 

66 

85 

53 

11 

20 

51 

25 

30 

MAX 

AT 

58 

61 

63 

74 

72 

74 

70 

70 

72 

74 

76 

74 

67 

* 

75 

76 

53 

64 

65 

69 

64 

73 

67 

63 

65 

61 

58 

70 

MIN 

♦  1 

54 

56 

36 

50 

48 

49 

50 

50 

58 

57 

61 

56 

'7 

- 

- 

53 

53 

49 

42 

44 

44 

33 

57 

45 

43 

48 

49 

31 

54 

58  51.4 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.08 

.00 

.05 

.08 

.04 

.08 

.07 

.09 

.06 

.06 

.10 

.07 

.07 

.01 

.05 

.04 

• 

« 

.09 

.07 

.07 

.07 

.10 

.18 

.08 

.08 

.03 

.04 

.0? 

.05 

WINO 

32 

21 

13 

T 

2 

4 

10 

22 

27 

35 

31 

6 

10 

3, 

36 

23 

16 

13 

32 

10 

13 

35 

74 

58 

9 

13 

13 

31 

12 

?0 

30   661 

MAX 

*6 

64 

64 

68 

72 

75 

74 

71 

72 

85 

80 

79 

76 

7b 

74 

64 

*l[ 

59 

68 

69 

71 

7  0 

77 

74 

66 

72 

64 

61 

70 

75 

78  70.8 

MIN 

•7 

59 

« 

35 

49 

50 

53 

58 

61 

64 

64 

62 

60 

64 

62 

59 

55 

36 

51 

44 

46 

54 

64 

57 

47 

44 

47 

55 

57 

58 

61  55.8 

RIO  SRANDE  CITY  1  H 

EVAP 

.09 

.01 

. 

.07 

.16 

.01 

.00 

.04 

.07 

.07 

.10 

.07 

.08 

.03 

.05 

. 

„ 

. 

-.06 

.06 

.07 

.06 

.07 

.11 

.21 

.07 

.06 

.05 

.01 

.02 

WIND 

23 

30 

59 

72 

30 

9 

6 

1» 

24 

38 

45 

11 

24 

13 

28 

26 

28 

35 

67 

53 

7 

17 

61 

57 

60 

19 

11 

30 

21 

16 

33   972 

*   *   * 

LONER  VALLEY        10 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 


.16  .15  .25  .18  .U  .12  .12  .11  .13  .09  .14  .10  .08  .04  .IS  .14  .04  .10  .04  .10  .08  .10  .21  .04  .33  .17  .03  .08  .09  .07  .13  3.73 

98  128  142  180  100  30  42  91  60  88  157  63  68  56  116  68  98  81  180  130  32  46  152  159  165  62  43  113  106  TT  102  3053 

69  65  78  63  57  76  78  74  75  75  78  79  78  77  79  65  69  67  62  60  67  73  75  77  69  63  71  68  66  72  80  71.1 

43  57  60  54  52  52  51  51  56  59  63  65  57  63  62  59  61  60  5)  41  42  40  53  65  65  43  43  48  56  59  61  54.0 

.10  .13  .05  .10  .11  .07  .14  .09  .11  .14  .14  .05  .05  .05  .03  .06  .00  .  .10  .10  .12  .09  .16  .19  .17  .09  .10  .06  .06  .10  .13  2.998 

51  52  75  84  16  13  25  28  41  80  97  27  29  33  40  45  30  66  86  25  40  50  112  118  43  20  22  54  36  37  82  1557 

71  78  76  66  74  77  76  78  77  78  79  76  SO  78  75  70  71  72  67  71  73  75  76  74  68  68  70  76  72  80  83  74.4 

60  65  61  51  32  53  36  58  57  61  67  67  66  70  64  6l  65  66  53  46  49  57  65  65  58  47  53  59  61  61  67  59.4 


(A)   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
(F)   ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

■ 

1 

2 

3 

4  1  S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

» 

IS   16 

17 

18 

19 

20 

21  1  22  23 

24   2S  26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

40 

39 

37 

37  i  40 

37 

37 

41 

44 

48 

43 

39 

37 

36 

35 

34 

33 

38 

30 

32 

32   32 

42 

36 !  32 

32 

33 

32 

32 

37 

41 

36.7 

6  INCHES 

8  AM 

43 

43 

42 

41  |  44 

43 

42 

43 

46 

48 

46 

43 

42 

40 

36 

37 

36 

38 

35 

34 

34 

34 

40 

38 

34 

34 

35 

33 

33 

37 

41 

39.3 

12  INCHES 

8  AM 

18  INCHES 

8  AM 

43 

2  FEET 

8  AM 

4, 

-   - 

51.0 

3  FEET 

8  AM 

51.8 

4  FEET 

8  AM 

" 

57.3 

6  FEET 

8  AM 

- 

61.0 

8  FEET 

8  AM 

- 

63.0 

BUSHLAND  1  WSW  -  SOIL  PULLMAN  S1LTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.    VEGETATION  SHORT  GRASS  SOO,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 
SLOPE  1  *  TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
DELAYED   DATA 


Temperature 

Precipitation 

•  3 
D)  a 

>  a 

•i 
Ol  g 

1  a 
>  a 

n 
5 
< 

J 

II 

5? 

Q 

g 

Q 

K 

o 

o 

■ 

& 

No.  of  Days 

-a 

o 

H 

o  E 

Is 
S.s 

o  9 

o£ 

> 
6 

9 
I 

u 

a 

Snow.  Slft.1 

No.  ol  Dart 

SUUon 

Max. 

Mto. 

3 

■S-, 

A 

ft 

& 

I 

z 
s 

1 

8 

J 

8 
8 

u 

5  5 

hi 

■li 

ft          ft          ft 
AUGUST    1964 

SHAMROCK    RADIO    KBYP 

97.2 

68.2 

82.7 

110 

6 

57 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

.90 

.60 

15 

.0 

0 

2 

0 

ft         ft         ft 
JANUARY    1965 

SCMERVILLE    DAM 

67. Of 

41. 3f 

54.21- 

81 

1 

28 

10 

341 

0 

0 

11 

0 

2.03 

1.01 

22 

.0 

0 

5 

1    1 

•         *         ft 
FEBRUARY    1965 

SCMERVILLE    DAM 

60.8*1 

38.  1* 

49. 5^ 

74 

28 

22 

24 

437 

0 

0 

9 

0 

6.34 

1.60 

11 

.0 

0 

■; 

« 

3 

ft         ft         ft 

MARCH    1965 

SCMERVILLE   DAM 

6A.8I< 

42.  8M 

53.  8M! 

84 

11 

24 

4 

357 

0 

0 

6 

0 

1.47 

.33 

17 

.0 

0 

t 

c    o 

ft         ft         ft 
APRIL    1965 

SCMERVILLE    DAM 

80.2* 

60.  3M 

70. 3M 

66 

19ft 

44 

30* 

27 

0 

0 

0 

0 

2.42 

.84 

20 

.0 

0 

1 

2     0 

ft         ft         * 
MAY    1965 

SCMERVILLE    DAM 

83. U 

67. 1M 

75. 1M 

89 

28 

52 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

12.37 

5.05 

11 

.0 

0 

< 

• 

4 

ft         ft         ft 
JUNE    1965 

LA    PRYOR 
MCUNT    PLEASANT 
SCMERVILLE    DAM 
TURKEY 

95.6 
88.8 
89.  6M 
90. 1M 

70.5 
67.3 

70. 7M 
64. 8M 

83.1 

78.1 
80.  2M 
77. 5M 

•    1.6 

103 
93 
93 
97 

15* 
30« 
29 
24 

65 

59 
63 
57 

27. 

20 

7 
11 

0 
0 
0 
0 

27 
12 

20 
17 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.00 
2.64 
1.82 
5.00 

.00 
1.31 
1,77 
1.53 

23 
6 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

■> 
1 

9 

0 

: 
1 

5 

0 

1 
1 

2 

ft         ft         ft 
JULY    1965 

EMORY   3   ESE 
JACKSONVILLE 
SILVERTON 
SCMERVILLE   DAM 

M 
M 
92.0 
95. 5M 

M 
M 
63.6 
71. 8M 

M 
M 
77.8 
83. 7M 

97 
101 

9. 
29 

54 
67 

30 
31 

0 
0 

23 
31 

a 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

.33 

.96 

.97 

.33 

,56 
.55 

26 

26 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

3 

2 

0 

1 

1 

0 

0 
0 

•        •        • 
AUGUST    1965 

SCMERVILLE    DAM 
JAPATA 

9*.  5M 
102. 1M 

71.  OM 
73. 9M 

82.  8M 
88.  OM 

100 
106 

9 
22 

65 

68 

12 

12 

0 
0 

30 
31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.21 
.75 

3.24 
.75 

9 
11 

.0 
.0 

0 

0 

T 

I 

3 

1 

2 
0 

•         ft         ft 

SEPTEMBER    1965 

SILVERTON 
SC»ERvILLF    DAM 

84.0 
90. 5M 

53.1 

67. 4M 

68.6 
79. OM 

97 
98 

IS 

17. 

41 
55 

18. 
28. 

56 
0 

15 

Z2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.27 
2.46 

2.07 
1,08 

20 
23 

.0 
.0 

0 
0 

* 

4 

2 
7 

1 
1 

•         •         • 
CCTOBFR    19*5 

CCLU"iUS 
L»«F5»     1    SSE 

SHAXBCC    RADIO    rBYP 

83.0 
79.3 

77.5 

55.3 

47.9 
43.6 

69.2 
63.6 
60.6 

.7 

96 
97 
(6 

11 
10 
1* 

39 
41 
14 

26 

22. 

24 

33 

107 
135 

7 
5 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.22 

.00 

3.29 

1.11 

-   2.01 

2.88 

.00 

2.30 

19 
17 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

0 

1 

1 

I 

2 

I 

0 

1 

•         •         • 

NOVEMBER    1965 

«*TES^ILLF 
PfCC« 

SfA»BCC«    RADIO    KBYP 

72.1 

M 
71.2 
74.5 

50.7 

M 
42.3 
42.4 

61.4 

M 
60.3 
58.5 

86 

90 
85 

25 

26* 
25 

29 

25 

23 

30 

30 
29 

134 

134 
195 

0 
2 

0 

0 
0 

0 

2 

2 
3 

0 

0 
0 

1.80 
4.62 

.00 

T 

1.19 

4.00 
.00 

T 

4 
9 

26. 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

* 

1 
1 
0 
0| 

1 
1 

0 
0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    |    5    1    6 

7    1    8    |    9 

10    [   11    [ 

12 

13  [   14   |  15 

16  1   17  |   18 

19  |  20[ 

21 

22  |  23   |  24 

25  |  26  |   27 

28   i   29    |  30 

31 

ausust  1966 

SHAMROCK    RID  10    KBVP 

,90 

.06      .60 

.01 

.01                 ,11 

. 

jANU«av    1969 

SOHEavILLE  dam 

2.01 

•  66 

.20 

.20 

.It 

1.01 

. 

FEBaUARY    1969 

SONEBVILLE    DAM 

6.5* 

.01      .IS      .01 

.36      .36 

,16    1.60 

1.20   1.6S      .20 

.70 

. 

6       6       6 

MARCH    IMS 

SOMERVILLE   dam 

l.*T 

.01      ,23 

.29 

•ss 

.09     .IS 

.01                 .17 

•1*  . 

•          •          A 
APRIL    l»»> 

somcrvule  dam 

2.A2 

.09      .09 

.37 

.07 

.01 

T 

.71      .A* 

•OS     .IS 

. 

•          A          • 
MAT    1«A5 

ALII  SON   RANCH 
CALLAN 
SOMERVILLE    DAM 

9. IB 

MB 

12. JT 

.17 

.29 

■OS      .99 
•  OS   S.OS 

.09 

.19 

.27      .66 

.10 

2.21                .62 

1.17    1.77      .S6 

1.69      .06 

.59 

LIS 
1.S2     .07 

•OS     .01 

.01 

•60      .17 
.06 
3.20      .06 

•  SO  . 

.70    . 

■         •          A 
JVM    HAS 

ELDORADO    19    SB 

HXKABAT 

JAWS   RIVER    RANCH 

JOHNSON    RANCH 

LA  BRVOB 

2.3A 

l.*0 
.96 

I.A9 
.00 

.OS 

.62 

1.60 

1.16      ,03 

.79 

■II 

1.17 
.66 

.letRTT   HILL 
•EMARD    11   MN» 
•ILLER  RANCH 
<0uNT    PLEASANT 

iovicc  i  e 

2.16 
.99 

■  *A 

2.6* 
1.37 

.96    1.93 

.93 

.66 

.23 

.79 

.IS 

.19 

.02       .60 

.30 

1.91      T 
.96      ,22 

'LACID 
'ONTOTOC 

CD  SLuFF    CROSStNS 

OSS 

OUNO    MOUNTAIN    A    HNH 

1.32 

1.10 
.2T 

.'6 

1.29 

1.22 

.17      .10 

.69 

.90 

.70 

.20 

.10 
.20 

.07 

.99 

ANOT   2    S 

OMERVILLE    DAM 
RUM 

UHKIY 
INNSBORO    A    S» 

1.A9 
1.B2 

1.'6 
9.00 
1.1B 

.66 

.92 

1.77 
.97      ,97 
T          ,9B 

.06 

.66 

.02 

1.01      7 

.11      .91 

7 
.62 

.SS 

.22 

.06 

.16 

1.99      .02 

.01 

.        .        . 
M.T  IMS 

.LISON   RANCH 
ILDHATER 
i'TON»000 
0»T   )  ESE 
«T  NCRAVETT    1A   NH 

.02 
2.29 
.30 
.33 
.91 

.23 

.21 

.79 

•SO 

.19 

.06 

.02 

.SI 
.23 

1.10 

.07 

CKS0NV1LLE 
<E   VICTOR    3    H 
UN  A  ENC 

0S4VELT    2    E 
LVERTON 

1.90 
.62 
.21 
.96 

.16 

.07 

.66 
.St 

1.90 

.21 
.12     .21 

«E«»ILLE   DAM 
•NT  SON 

.9T 
2.33 

.06      .SB 
1.S7 

.99 

.66 

MUST    19A9 

ISON  RANCH 
LAN 

»  MCUVETT    IA    NH 

Lia  Ranch 

TOTOC 

1.29 
1.93 
1.12 
1.16 
.90 

1.01 

•AS      .32 

.70 

.39      .22 

.67 
.66 

.IS 
•  20 

.22 

.12 

.22 

.21 

.91 

K.L#f   crossins 

'JEVEIT    2    E 
ERVILLE  dam 
>tA 

1.92 
.26 
6.21 

.'9 

.30 
.12               3.26 

.20 

.66 

.79 

.»1 

.10                     .16 

.22 

.12 

1.06 

.16 
•  SS 

1.17 

'TENSER   19AS 

'   SON  RANCH 
B  10 

0 

'     NCItAVETT    IA   NH 

J  SON  RANCH 

1.06 
3.33 
5.A5 
,6B 
.96 

.16 

.29 
.26 

.69 
.32 

.17 

2.A0 

.28 
.61 

.12 

6.90      .72 
.23     .20 
.30 

.ss 

a 

■   9..FF    CROSSINS 
»  EVELT   2  E 
S  ERTON 
SEVILLE  0AM 
"'«  VALCEr    10  NNE 

6.12 
I. TO 
3.27 
2.66 
3.79 

.IS                 .97 
l.SS 

.02 

T 

.09 

•  OS      .92      .A2 

.09 
T          T 

.07 

.99 

.20  2.07 

.22 

.20 

.60 

6.00 

.6S   l.OS      .OS 
.60 

•IT      .06 

.70 

• 

|                      A          « 
1         <>BER    19A9 

1       Hi 
1      CI  LI 

1      CC ISUS 

1    M   I  a 

1      EL  ADO    11    NH 

3.21 
1.96 
6.22 
1.36 
3.92 

T            .10      .69 

T 

.99      .21 

.32      T 

.21      .31 
2.90 

.»' 

2.09 
1.69 

•OS 

.06 

.09 
2.SS 

.76 
.96 

1      »D  MCKAVETT    IA   NH 

1      -'     RIVER   RANCH 
1      LA' A    I    SSE 

I     "ED  |S  hnh 

.61 
3. BO 

1.69 
.00 
.90 

.IB 

1.97      .16 

.69 

.SI 
1.63 
•  SS 

.29 

.66 
.09 

.25 

1     '">  RANCH 

1     ,ol:IELD 

1     »»'OC 
I     »KiN0   SPRINGS 

1  !2E*' '  e 

■     W»  «  RADIO   KBVP 

1.23 

3.60 

1.20 
2.66 
.60 
3.29 

.17 

1.37      .16 

.35      .55 

1.20 
1.3B 

.16      .66 

.OB      .10 

1.62 
2.50 

1.11 
2.90      .60 

.OS 
.01 

1      '•'■  BEa    1969 

1   *iL  <  aANCH 
H  "TL<  k 

■  !'.»■, 

■  tONI 

■  CRO. 

.91 

1.7B 
2.02 

i.ao 

.12 

.21 

.12 

.11    1.97      .09 
.9S 

1.19      .61 

.31 

.69      .71 

.09 

t 
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ElDM*0O   11   KW 
FOKT    "OUVIM    1»   DM 
SATESVILLt 

«UIII 

PW08 

JtUMOCK   UDIO   UTP 

■lnxseoao  »  s« 


2.02 
».«2 


DAILY  PRECIPITATION 


1,54      .(8       .01 


10   I  11   I  12 


Day  of  Month 

13      14   |   15 

16  |   17  |    18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29      X 

31 

T           .27 

.09      .10 

T 

T 

•H 

Station 
and  Depth 


NOVEMBER  1965 
BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

6  INCHES 
12  INCHES 
IB  INCHES 

2  FEET 

3  FEET 

4  FEET 
6  FEET 
8   FEET 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


1    2  I  3   4   S  i  6  i  7   8 


8  AM  45   46 

8  AM  50   51 

8  AM  52 

8  AM  54 

B  AM  55 

B  AM  57 

8  AM  59 

8  AM  61 

8  AM  62 


46      48 
51      50 


46      48 
50      51 


9       10      11      12      13      14      15  !  16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


48 
48      50 


41      47 

46  J     49 
-1     56 


57 


49|     51 
52      53 


BUSHLAND   -   SOIL    PULLMAN   S.LTV    CLAV    LOAM.    CHESTNUT   GREAT   SOIL   GROUP.      VEGETATION   SHORT   GRASS    SOD.    MIXTURE   OF   BUFFALO   AND   BLUE   GRAMA  GRASS. 
SLOPE    1    *   TOWARD   SOUTH   -    SOUTHEAST. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 


NOVtHBCS  19*5 
FOREST  SLEN 


12   13   14 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


I     I 


45.8 
49.6 


58.6 
60.2 
62.2 
63.8 
64.8 


T   ».d  1.0  T 

*    »   4   I  T 


-  tn  - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

► 
< 

«   »   • 
AUGUST  1964 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 
•   •    • 

MAX 

Mm 

102 
97 

101 
TS 

105 
72 

105 
73 

108 
72 

110 
71 

106 
78 

97 

70 

104 
72 

107 
70 

95 

74 

87 
63 

98 
64 

102 
71 

77 

64 

82 
62 

89 

62 

92 

66 

96 
68 

98 
72 

94 
64 

87 
63 

92 

97 

46 
68 

94 
65 

95 

66 

99 
63 

90 
59 

103 
63 

102 
67 

101 
64 

97.2 
66,2 

JANUARY  1965 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

91 
60 

78 

60 

78 

41 

65 
18 

65 
45 

78 

60 

79 
63 

60 
42 

44 
28 

44 

30 

53 
32 

63 
34 

64 
40 

66 

41 

68 
29 

30 

52 

62 

29 

67 
32 

78 

47 

69 
58 

74 
31 

64 
93 

63 

38 

76 
45 

97 
31 

61 
11 

67 
43 

73 
46 

67.0 
61.3 

<    *    • 

MAX 

Mm 

FEBRUARY  1965 

MAX 

Mm 

SOMERVILLE  DAM 
*   •    * 

MAX 

Mm 

59 
35 

96 

28 

92 

32 

54 
41 

46 
40 

36 
43 

43 

69 

68 
49 

66 
46 

68 

47 

69 
30 

56 
28 

99 

29 

57 
39 

52 

46 

53 

46 

64 

44 

66 
42 

TJ 
49 

73 
13 

62 
38 

64 
22 

37 
24 

60 
31 

67 
62 

74 
92 

60.6 
36.1 

MARCH  1*69 

SOMERVILLE  DAM 
•   *   • 

MAX 

Mm 

71 

5a 

70 

36 

64 
33 

42 
24 

53 
30 

62 
35 

65 
35 

38 

30 

68 
43 

78 
52 

84 
55 

74 
57 

71 
50 

76 
44 

77 
60 

77 
54 

78 
39 

51 
31 

43 
25 

47 
28 

61 
37 

71 
58 

78 
46 

46 
43 

46 
35 

36 
33 

63 

46 

60 
57 

11 

56 

72 
54 

64.1 
M.I 

APRIL  1*69 

SOMERVILLE  DAM 

•     A     • 

MAX 

Mm 

69 
52 

TO 
99 

86 
99 

83 

68 

76 
68 

80 
72 

83 

68 

84 
68 

82 

70 

84 
70 

83 

69 

89 

68 

82 

47 

77 
39 

86 
60 

61 
96 

84 

39 

81 
36 

84 

63 

63 

63 

84 
59 

85 

60 

77 
37 

70 
50 

70 

44 

76 
44 

80.2 

60.3 

MAY  1965 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

80 
52 

81 
96 

83 
68 

79 
68 

83 
68 

84 
70 

87 

56 

85 
69 

83 

69 

80 
68 

84 
70 

63 

70 

81 
70 

87 
64 

82 

71 

73 

65 

77 
69 

81 
66 

85 
69 

62 

63 

86 
70 

68 

73 

87 

74 

87 
74 

89 
75 

88 
65 

79 
67 

83 

69 

83.1 
67.1 

JUNE  1969 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

85 

70 

90 
70 

89 

69 

91 

72 

93 

73 

41 
71 

92 
73 

93 
68 

92 
69 

89 
68 

93 
66 

93 

67 

96 
68 

103 
67 

103 
70 

102 
78 

98 
72 

100 
74 

100 
72 

99 
72 

98 

72 

96 
74 

98 
72 

48 

72 

98 
72 

99 
73 

99 
65 

99 

70 

92 

69 

96 

70 

93.6 

70.5 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

85 

70 

89 
69 

89 

67 

89 
49 

89 

69 

82 

63 

88 

64 

89 
6* 

91 
68 

92 

68 

91 
66 

93 
69 

92 
67 

66 
69 

84 
65 

87 
64 

87 

64 

85 
65 

85 
64 

86 
99 

89 
63 

92 
71 

63 

70 

40 
64 

69 

70 

92 
71 

93 

66 

92 
71 

92 

71 

93 

Tl 

86.1 
67.! 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

86 
71 

88 
71 

80 
70 

87 
70 

85 

71 

83 
63 

90 

71 

92 

70 

91 
70 

89 
69 

90 

70 

91 
72 

91 
70 

92 
72 

92 
70 

92 
74 

41 
64 

89 
68 

91 

74 

91 

74 

67 
72 

90 
72 

92 
71 

92 

72 

92 
70 

93 

71 

92 

71 

89.6 

70,1 

TURKEY 

•     •     A 

MAX 

Mm 

87 
66 

92 

67 

99 

60 

92 
65 

85 

65 

45 

64 

95 

67 

89 
57 

80 
60 

85 

61 

92 
66 

89 

64 

79 
63 

•  0 
69 

88 
65 

87 
59 

91 
67 

96 

71 

93 

60 

92 

67 

97 
69 

93 

60 

81 
65 

92 
66 

92 

68 

95 
67 

95 

67 

90.1 
64,1 

JULY  1469 

EMORY  )  ESE 

MAX 

Mm 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

92 

70 

91 
71 

90 
72 

90 
73 

91 
72 

91 
73 

90 
72 

40 
72 

43 

73 

92 

72 

95 

72 

94 

71 

95 
74 

93 
T3 

93 

72 

93 

69 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

89 
62 

91 
99 

95 

61 

91 
62 

93 
65 

93 

68 

97 
70 

43 

67 

47 
61 

94 
65 

95 

6« 

95 
65 

95 

60 

96 
64 

84 
62 

65 

63 

93 

64 

9* 
65 

93 
69 

96 
68 

93 
62 

92 

44 

93 
62 

93 

69 

96 

65 

87 

65 

88 
64 

92 
65 

82 

64 

82 
34 

87 

59 

92. C 
63. ( 

IOMERVILLE  DAM 
•   •   • 

MAX 

Mm 

93 

71 

93 

70 

93 

69 

93 

71 

95 
73 

93 

74 

45 

72 

97 

70 

97 
72 

96 
78 

96 
74 

98 

70 

48 

70 

90 
70 

96 
72 

97 
72 

95 

70 

97 
69 

96 
72 

98 
73 

98 

72 

95 

73 

92 

72 

96 

73 

100 
73 

101 
76 

91 
72 

93 

67 

95.  S 

71.1 

•U6UST  1969 

'OMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

96 

68 

95 
69 

97 

68 

96 
70 

94 

70 

93 

71 

96 
79 

100 
68 

97 
70 

92 
69 

92 
65 

91 
68 

90 
71 

94 
73 

87 
72 

92 

71 

94 
71 

95 
72 

96 

71 

97 
72 

96 
71 

96 

74 

96 

73 

94 
71 

92 

73 

96 

74 

96 
72 

96 

70 

94 
78 

94.! 

71. e 

•  PATA 

MAX 

Mm 

100 
70 

103 
73 

101 
72 

105 
75 

100 
75 

103 
73 

99 

70 

109 
75 

104 
74 

103 
80 

100 
75 

103 
68 

100 

70 

102 
69 

100 
TO 

104 

74 

103 
72 

100 
75 

104 
85 

102 
86 

105 
73 

106 

72 

105 
70 

109 
72 

104 
70 

93 
71 

99 

70 

103 
88 

100 
80 

99 
70 

102.) 
73.  <i 

SEPTEMBER  1969 

ILVERTON 

MAX 

Mm 

90 
56 

81 
91 

86 

54 

92 
56 

4* 
59 

95 
62 

92 

59 

90 
60 

90 
61 

92 

62 

90 
61 

90 
61 

93 
61 

99 

64 

97 
54 

90 
51 

96 

41 

60 
41 

75 
57 

75 
60 

60 
42 

69 
43 

73 
49 

70 
42 

73 
42 

73 

30 

77 
52 

75 
49 

82 
53 

84 

43 

64.C 
33.1 

3"ERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

95 
73 

90 
69 

92 

70 

95 

71 

96 

71 

91 
72 

94 
69 

4* 

68 

94 
63 

9* 

68 

98 
68 

98 
74 

98 

73 

96 
71 

98 
71 

96 
72 

90 
72 

92 

73 

92 
73 

91 

69 

79 
69 

79 
64 

83 
59 

75 
96 

79 
55 

81 
55 

86 
39 

68 

64 

90.9 
67.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    429    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DELAYED  DATA 


OCTOBER  1**3 
COLUMBUS 
LAMESA  1  SSE 
SHAMROCK  RADIO  KBYP 
•    •    • 

NOVEMBER  1**3 
BONHAM 
SATESVILLE 
PECOS 
SHAMROCK  RADIO  KBYP 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


TO  69 

tO  SI 

T*  T8 

41  42 


78   10   T* 
49   44   5» 


69   6! 
ST   SB 


T»   T9   69 
44   43   4S 


72  49  TS 
12   SO   46 


90   T6   6T   68   64   T4 
46   SO   S6   SS   61 


T6   T4 
46   42 


TB  78  Bl 

39   40   42 


92   92 

56  60 


91   92 
32   SO 


ai  as 

36   44 


71 

T2 

T3 

45 

40 

3T 

»1 

T6 

74 

5* 

46 

40 

T2   68   Tl 
36   36   30 


77   T2   77 
32   35   34 


93  9*  BB 

61  63  39 

97  94  71 

32  38  31 

81  78  76 

51  46  39 


TO   66   Tl 
32   51   59 


TO   TT   85 
42   41   39 


T5   II   74   78   77   75 
33   SI   44   40   SB   39 


85   87 

39   63 


88   87 
34   52 


82   84 

39  39 


90   B9 
72   ?0 


93  IS   S3 

It  47   S3 


86  83 
41   46 


69   73   77   79   69   67 
SO   36   38   63   40   43 


84  B3   78 

34   36   38 


76  T»  12 

39   42   SO 


82   80 
40   38 


»0  77 

47  51 

72  69   64 

44  42   40 


64   83 

42   42 


67   77   79 


79   7S 
42   34 


72   73   69   72   75   60   86   81   79 
43   60   32   42   42   6l   60   59   42 


62  74 

48  42 

76  79 

39  37 


88 

82 

70 

40 

42 

37 

76 

71 

73 

49 

40 

42 

7a  86  as 

40   40   46 


6B  Bl  79 

44   41   42 


80  ao  90 

43  45  49 

76  79  81 

59  48  54 


29  30 


80  ao  ao  ao 

44   44   44 


78   75   7S   74 

42   46   43  42 


78   TT   T4   80 
44   41   34 


6T   63   39 

36   30   29 


87  90  T5  T5  63  62 

46  60  35  52  26  25 

85  68  61  33  39  64 

48  43  30  38  23  31 


ai.o 

53,1 

7*.> 

4T.9 

TT,S 
4>,4 


T2.1 

50.7 


TI.2 
42.3 

74,1 
♦«.♦ 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

hi 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H     < 

■      •      a 

JANUARY    1963 

SOMERVILLE    0AM 

evAP 

MIND 

2 

.01 

• 

.14 

,04 

.OS 

.04 

.16 

.01 

•  00 

.03 

•  OS 

.03 

.07 

.06 

.14 

■ 

.21 

.09 

.11 

.07 

• 

.10 

.21 

.It 

.20 

.12 

.27 

.11 

,14 

,14 

1,141 

•        •        • 

FEBRUARY    1963 

SOMERVILLE   DAM 

EVAP 

.14 

.21 

•  OS 

.07 

.00 

. 

. 

. 

. 

• 

• 

.OS 

.10 

6 

.34 

- 

- 

.03 

.13 

.12 

ft 

• 

.42 

« 

.23 

.09 

.13 

.12 

" 

NINO      - 

■ 

• 

" 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

™ 

m 

•        *        • 

MARCH    1963 

SOMERVILLE    DAM 

EVAP 

.10 

.1* 

.0* 

.OS 

.20 

.24 

.IS 

.21 

.13 

.IS 

.20 

.03 

.32 

» 

•II 

.03 

- 

- 

.22 

• 

.23 

.OS 

.02 

•  OS 

.12 

.03 

ft 

ft 

.23 

• 

.23 

4,011 

HIM 

- 

" 

* 

• 

• 

• 

™ 

" 

™ 

•        •        • 

APRIL    1*63 

SOMERVILLE    OAM 

EVAP    .0*    .05      • 

• 

.5* 

. 

.16 

.13 

.14 

•  19 

• 

.23 

.07 

.14 

.20 

.24 

.1* 

• 

.74 

- 

.21 

.28 

.22 

.21 

.26 

.24 

.17 

.17 

.21 

.25 

l.llt 

■ 

MIND     - 

• 

• 

" 

• 

• 

" 

" 

• 

• 

" 

* 

•       •        • 

MAY    1943 
SOMERVILLE    OAM 

EVAP 

.11 

• 

.44 

.24 

.16 

.1* 

.24 

.31 

• 

.31 

■ 

.0* 

.2* 

•  20 

.11 

• 

• 

•  If 

• 

.04 

.13 

.18 

.21 

.tl 

• 

.11 

.11 

.13 

• 

.1* 

.11 

4.128 

• 

MINO 

• 

* 

" 

• 

* 

" 

* 

■ 

" 

• 

•         •         • 

JUNE    1*43 

7.MI 

SOMERVILLE    OAM 

EVAP 

MINO 

.24    .12 

-        • 

.30 

.32    .17 

m 

; 

'« 

.24 

.01 

•»» 

.17 

.34 

.24 

.35 

.31 

•M 

* 

.to 

•  II 

: 

•i* 

.21 

.31 

ft 

.3* 

.10 

.'i 

•         •         ft 

JULY    1*43 

SOMERVILLE    OAM 

EVAI 

.»« 

.36 

.14 

• 

• 

.74 

.33 

.37 

.31 

.26 

.« 

.21 

.11 

.27 

.40 

.24 

.1* 

• 

.to 

.41 

.40 

.12 

•II 

.40 

.22 

.20 

.43 

.14 

.11 

.2) 

.53 

• 

10.14 

• 

MlNC 

- 

" 

M 

• 

' 

• 

• 

• 

•         •         • 

AU4UST    1443 

v.-r».:      '   OAM 

EVAI 

>     • 

.4« 

.SC 

.4 

.51 

.11 

.22 

- 

„ 

,11 

.21 

.21 

.11 

.tl 

.21 

.2* 

.30 

.tl 

.21 

.11 

.11 

.23 

.10 

.24 

.23 

.2* 

.30 

ft 

.75 

.H 

• 

*.4» 

• 

MINC 

1      - 

• 

• 

* 

" 

" 

• 

* 

• 

•         •         • 

Sf»te"*t»    1*43 

.,, 

VOMIXlLLl     OAM 

EVAI 

■     .4 

l    .1 

•II 

>    .»< 

>      • 

.6 

.31 

.11    .21 

.21 

.ac 

»      • 

.31 

.11 

.43 

.11 

.*> 

•V 

.!( 

.11 

.11 

.80 

.03 

• 

.20 

.0* 

.05 

.20 

.11 

.11 

DIN 

1       - 

|       . 

* 

" 

* 

" 

' 

•        •        • 

*  1     " 

ft*.  Hof«f*>n'«  No**«  r»ILfrw1*HJ  •*•«'*»  lr^« 
4.  10 


STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

d 

Z 

u 

w 

Z 

o 

TIME  AND 

Z 

0 

O 

& 

P 

p 

TABLES 

STATION 

g 

1 

COUNTY 

< 

p 

0 

3 

OBSERVER 

a 

i 

3 

I 

§ 

1 

1 

i 

|E 

a 

3 

B 

£ 

& 

9ERNATHY 

0012 

01 

HALE 

33  50 

101  50 

3359 

M 

M.  0<  HOOO 

SKENE  wB  AIRPORT 

0016 

02 

TAYLOR 

32  26 

99  41 

1762 

Mil 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CKERLY  3  SE 

0034 

HOWARD 

32  31 

101  40 

2760 

6P 

LEONARD  COLEMAN 

3AMSVILLE 

00  50 

06 

31  18 

98  10 

1072 

LUTHER  D  MIGG1NS 

IBM* 

0120 

03 

SHACKELFORD 

32  ** 

99  18 

1*38 

7A 

7A 

JOHN  D.  WILLETT,  JR. 

.EDO  *  SE 

0129 

1! 

32  39 

790 

7A 

CHESTER  WILEY 

-ICE 

09 

JIM  WELLS 

98  0* 

201 

66 

e* 

LEONARD  M.  MAHONEY 

A  I  SON  RANCH 

06 

COWARDS 

30  05 

100  Z3 

2275 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

.PINE 

on* 

05 

BREWSTER 

30  21 

103  40 

4455 

WILLIAM  H.  HUDGINS 

.TO  3  SW 

0190 

0* 

CHEROKEE 

31  36 

95  09 

280 

7A 

MRS.  0.  LURLINE  FELDER 

.VIM 

020* 

08 

BRAZORIA 

29  25 

95  15 

5* 

fit 

M 

CITY  OF  ALV1N 

vO«D  *  NE 

0  2  06 

03 

WISE 

15 

33  23 

97  39 

eoo 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

URILLO  MB  AIRPORT 

0211 

01 

POTTER 

35  1* 

101  42 

360* 

HID 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

USTAO  OAM 

0225 

06 

VAL  VERDE 

11 

Z9  28 

101  02 

1157 

BA 

INT  BOUNDRY  +  WATER  CO" 

lAMyAC  TBCD 

0235 

0  3 

CHAMBERS 

94  40 

24 

OA 

BA 

lOERSON 

0* 

GRIMES 

30  29 

93  59 

350 

3P 

5P 

WILLIAM  J.  BARGER 

10RE«S 

B26B 

ANDREWS 

32  19 

102  32 

3172 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

■GLETON 

0257 

oe 

BRAZORIA 

29  11 

95  26 

29 

ea 

CITY  OF  ANGLETON 

0262 

03 

COLLIN 

13 

33  21 

96  33 

685 

c 

WILLIAM  T.  ASMMORE 

SON 

02  68 

02 

JONES 

32  *5 

99  54 

1705 

5P 

C.  M.  RICE 

TELOPE 

0271 

03 

JACK 

15 

33  26 

98  22 

1012 

7A 

MACK  W.  ROBERTS 

ANSAS  PASS  Z 

03C2 

SAN  PATRICIO 

27  55 

97  08 

18 

ROBERT  L.  HERNOON 

CMfR  CITT 

03  13 

03 

ARCHER 

10 

98  38 

1032 

6P 

JOHN  V.  LONGAN 

LING  TON 

0337 

03 

I* 

32  A3 

97  oa 

623 

7A 

CHARLES  T.  HAWKES 

(•STRONG 

03*2 

KENEDY 

26  56 

97  48 

23 

HAZEL  W.  PELHAM 

TMUR  CITY 

0367 

03 

10 

33  53 

95  30 

*11 

7A 

VOLNEY  WOMACK 

PERNONT 

039<- 

02 

STONEWALL 

33  09 

100  13 

1765 

ALBERT  BAUGH 

«CNS 

0*0* 

0* 

HENDERSON 

15 

32  12 

95  51 

49C 

5P 

3P 

RADIO  STA  KBUD 

LAMTA 

C<-OB 

0* 

CASS 

10 

33  07 

9*  11 

2*5 

7A 

BILL  LOvlL 

ST1N  WQ  AIRPORT 

0*20 

07 

TRAVIS 

30  IB 

97  *2 

597 

M|C 

MID 

6A 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ST|N  DAM 

MM 

07 

TRAVIS 

30  18 

97  47 

530 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

STwELL  «L  REFUGE 

0437 

07 

ARANSAS 

20  16 

96  48 

15 

5P 

SP 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

ALON 

0**0 

03 

ELLIS 

19 

32  12 

533 

7A 

HERSCHEL  H.  SMITH 

1MB 

0*78 

03 

CALLAHAN 

32  2* 

99  25 

1760 

7A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

<ERSFIELD 

0*02 

05 

PECOS 

30  53 

10Z  IS 

2530 

9A 

IfiVIN  0.  SMITH 

LLINGER  1  SW 

0*93 

02 

31  ** 

99  58 

1575 

6P 

RADIO  STATION  PCRUN 

L<*ORHEA 

0498 

0^ 

REEVES 

30  59 

103  45 

3220 

RICHARO  F.  HAGELSTEIN 

«ERSMITm 

0509 

06 

KENDALL 

30  OB 

98  49 

17*0 

c 

ELROY  SCHNELLE 

'DWELL  DAM 

03 

ELLIS 

32  16 

96  38 

461 

U 

BA 

OA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JNKABT 

0521 

06 

IRION 

31  oa 

101  10 

2560 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

TESVILLE  3  S 

09*0 

09 

ZAVALA 

28  55 

99  37 

755 

7A 

7A 

BROWN  HAMLIN 

f  CITY  WATERWORKS 

0969 

MATAGORDA 

2B  68 

95  57 

48 

OA 

M 

CHARLES  SLATER 

I  CITY  2  N 

0572 

03 

MATAGORDA 

29  00 

95  58 

53 

c 

CLOSED  10/25/65 

fTOWN 

08 

HARRIS 

1* 

95  01 

30 

6P 

CHESTER  P.  ROGERS 

'TOWN  1  H 

0507 

00 

HARRIS 

29  *5 

95  01 

30 

c 

HUMBLE  OIL  AND  REFININC 

UJMMT 

0611 

08  JEFFERSON 

30  05 

9*  06 

IB 

ROBERT  E.  WILSON 

>I«S 

0699 

0* 

GRIMES 

15 

30  46 

95  57 

33B 

OA 

JOE  A.  HALL 

fVILLE  5  NE 

0639 

07 

BEE 

28  27 

97  42 

240 

OA 

BA 

BA, 

c 

TEXAS  AGR|  EXP  STATION 

TON  DAM 

1669 

03 

BELL 

31  07 

97  2B 

664 

OA 

BA 

W 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UVIDES 

06B9 

09 

DUVAL 

27  36 

98  25 
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CORRECTIONS 


DECEMBER    1962  DAILY    PRECIPITATION    TABLE 


MARTIN    RANCH 


1963 
1965 


DAILY    PRECIPITATION    TABLE 
DAILY   PRECIPITATION   TABLE 


LUBBOCK    WB    AIRPORT 
HORGER 


AMOUNT    ON    21ST    1.92 

AMOUNT    ON    15TH    .13,    TOTAL    ■ 


SEPTEMBER    1965  TEMPERATURE    ANO    PRECIPITATION   EXTREMES 


GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL    TRACE    AT    VEGA 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,    3600  Manor  Road 
Austin,   Texas  78723,    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement'in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  ui  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometer*  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  t 


srlng  in  the  Index,  but  for  which  data  arc  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

G«n»ral  weather  conditions  In  the  U.    S.    for  «ach  month  sr«  described  In  the  publications    MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   sll  of 
ftj  b«  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,    D.    C.    20402. 

Informal  too  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  105ft  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1,  00.         Similar 

regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annus)  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  16  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  st 
the  address  shown  above. 

VsbsrrlpUon  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    12.  SO  per  ysar.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
R*mlttanf  *  snd  'orrespondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superlntendsnt  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Wsshlngton,    D.    C.    20402. J 
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44.1 

71.1 

67. IM 


92. 6M 
69.0 


50.6 
91.9 


90.6 

90. a 

90.6 

91. a 


94. OM 
49.9 
90.7 
94.  9M 
69. 2M 

44.6 
90.2 
92.0 

46. AM 

44.01 

44.9 
49. 4 


49.2 
91.9 
99.4 

55.0 


54.4 

51.4 
53.0 
30.' 
51.9 

52.6 
51.9 
30.1 
I 
51.' 

32.2 
49.9 
52.0 
30.6 
92. IM 

91.9 

91.0 
94.0 


92.1 

90.6 

6.4 

90.0 
11.6 

90.0 
91.9 
90.4 

92.6 

41. 1 

99. A 
41. AM 

9.1 

91.1 

9.1 

6.4 

96.0 
61. 2M 
91.9 
99.4 

- 

7.1 

41.7 
96.1 
61,7 
A!. I 
97, A 

».4 

96.1 
47,4 
97,7 

67.  OM 
63.9 
69.6 
64.6 
67,7 

69,9 


2.1 
2.1 


61.911 

61.2 


iu.  b.i.,.,...  K»i4.  roii»-»>a  m.n«»  iiui~ 


bl«  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


"iTTa" 
99.1 


9a. 9      .   6.0 


April 


73.9 

76.9 


70.  6 

71.0 


July 


August  September  October  November  Decembe: 


ltto 

■M.ES 

SZI.E5    2 
LllTTSVILlE    1    N 

M 

MM 

USSVILLE 
SBANGE 
FINSTON 
LIM 

THIS 
TALIA 

.   BRAUNFELS 

rON 

D  BOCK 

FuGIO 

SSTOaN 

CKPORT 

N   ANTONIO    KB    AIRPORT 

1   NARCOS 

ALV 
WIN 

NTON 

1THVILLE 
"ERVILLE  0»x 

5H1N6T0N  STATE  PARK 

utua 


>MUAC    TBCO 
.LETON 
CITY    "ATERHORKS 

'T01SN 

U»0NT 

./ELAND 

BESS    1    SW 

EVANS   2   ]E 
.CANPO 
IEP0BT   2   Nv. 

■  i/ESTON  t>e  cm 

ISTON   KB   CITY 
>ST0N   KB    AIBPOBT 
IERTY 
MGORDA  NO   2 

waw 

»  GULF 

CtGE  A  NW 

F.CIOS  FAA    AIBPOBT 

PtCI  I  E 

P  II  CONFORT 

P     ARTHUR 

P     ABTHUfl    KB    AIBPOBT 

P     LAVACA   NO    2 

P     0  CONNOR 

9  R    LAND 
T'PSONS    3    aSk 

V  ORIA    KB    AIRPORT 


AS   RONG 
"'■VILLE   3   S 
BE 'IDES  7    S 

CA  20   SPRINGS 
CA   |NA 

C»  OTTE  3  NNH 

CO  LA  FAA  AIRPORT 

«  AL  CITY 

01  Y 

£■     PASS 
EN  AL   3    N. 
FAiN   DAN 
FA   5BI»S 

FODTON 
F»l 

"EtJNVILLE 
"I;    OANCH 

LI    fOB 

IM!  as  AIBPOBT 
UUty   NO.    2 

HI  I 

"EA,LL 

FOT 

BIO  ANOE   CITY   3   a 

t!L 

2AP 


0  SION 


ILLE    KB    AIBPOBT 
iEN 


96.  6 
96,1 
96. • 

99.6 

33.  6 


96.8 

98.6 


50.*"    -    6.2 


36,1 
97.1 
69.6 


96,0      -    2.7 


96,6 
9*.? 
96,6 
99,6 


96.2 

99,  6M! 
96,9 


■  ABEL 
■NSF1EL0 


97.9 

39.6 
9S.6 


39.3 

H 

99,2 

61.6 

60.3 
39.6 
56.7 

61.1 
36,3 

61.1 


63,0 
61.8 
62,7 


62.1 

66,9 
61, 7M 


69.6 
56.7 


52,  6M 
93,6 
36.1 
39.2 


53.3 

55.0 
56.1 
55.1 
53.0 

56.7 

69. 1M 
59.7 
92.2 
56,  T 
92,6 

56,6 
32.3 
96.6 
96.6 
56,9 

33.2 

92.9 
56.5 


55.7 

,6  56,0 
55,7 
56,7 

56.0 
56.9 

.7    51.6 

>.6    52.0 

■9    53,6 

57.6 

O.T    55.9 

53.9 


56, t       .    6,6 


5a. 7      •    6,5 


60.1 

60,7 

59,2 

56,9      •    6,1 

53,6      -    6.2 


53. an 
59,7 

5a, a 

57.1      •   5.2 


57,2      .    6.6 


59.5      . 

59.6 
57.6 

57.0      •    6,6 


57,7   I  .   3,9 


57,5  .    J. 6 

60,9 

56, a  - 

97,1  . 


57.5  • 

57.7 

3a. 3  •    6,9 

57,9  .    6.0 


59.9      •    6,6 

62,0 

59,8 

59,2 

60.0 


63.6 
59.1 


73.0 

3 

6 

72,6 

1 

1 

76.0    | 

71. 6H 

2 

8 

70.3M| 

71.3 

73.6   ; 

76.6 

76. 5M 
76,SMi 
76, a 
75.9 
75,  5M 

73.7 
76.5 
76,6 
76,9 

76.0 

73.0 
79.7 


73.2 
75.6 
73.5 

7..0 
75.7 
78.0 


76.1   i  •   0.2 


77,3 
75.0 


76.8 
76.3 

77.3 


76. 6M    •     1,2 

77,6      -    1, 

79.6  0. 

81.9 

78.0      .    2. 


78,9 
76.9 
75.2 

82.1 

78.7 
81.8 


66.8 
66.7 
61.1 


0.0 
0,1 


81.3    |         0.8 


82.1 

63.3 

82.2 

81.6    ,  • 

0 

1 

78,6      • 

2 

7 

81.1    ,  - 

1 

0 

61.2 

a. 

0 

8 

82. 9 

79,  9M 

a 

t 

1 

80. in 

82.7 
83.1 


86,6 
86,0 

82. OM 


81.7 
83.2 
83.7 


83.8 
82.0 
83.0 


86.3 

86.2m 
87. 1M 
85.9 
86,9 
86,5 

85.8MI 
87,0 


81,6      •    0,7 


81.9 

81.0 


62.9 
66.3 
82.2 


61,9    I  •    1.1 


62.1 
60.3 
83,3 
62.7 

66.6 
83.3 

82.6 

66.0 
83.0 

63.3 

81.6 
66.7 


83.5 

62. 9M 
83.6 

63.0 

65.2MI 
86. 2M 


86.6      .    1,2 


85.1       .    1.3 


82.6      .    2.8 


86,9       •    0,9 


80,7 
80,2 
80.6 


81.9 
83.7 
81.9 
80.7 
79.2 

80.1 


80.7 
61.7 


67.3 

66.6 


66*6 
63.6 
66. a 

70.1 
66.3 
63.8 
67.2 
63.8 


6.8    66.9 
3.7    66,1 


6.6    63.0 
65.  8H 


68.2    I  •    6.1    67,6 


70.2    I  •    2,2 
69.6    I  •    2.0 


69.3    I  -   3.9 


60.7 

68,9 

79.9 

68.6 

7B.1 

66.2 

61. 6 

69.0 

80.1 

1.2 

68.5 

62.  a 

70.7 

80.6 

0.9 

69.2 

60.7 

2.9 

66,6 

62.5 

71.0 

63.3 

72,1 

82.6 

70.1 

82.  6M 

71. 5M 

82.0    1 

67.9 

83.3 

70.1 

83.7 

2 

2 

69. in 

63.  6u 

69.  5M 

82,9 

69,0 

83.3 

69.5 

82.7    | 

69.6 

82.9MI 

1 

1 

68.3 

83.2 

1 

6 

69.6 

86.0 

2 

7 

69.6 

83.9 

71.6 

61.7    !  • 

0 

6 

68. J 

63.1 

69.9 

62,5 

69.2 

81.5 

82.9 


61.6 
81.9 
83.3 

83,6 
82.9 

83.6 


69.8 
72.2 

71.6 


71. 1M 
68.7 
68.1 
70.0 


70.5 

72.3M 

66,6 


66.3 

65.  SH 

66.6 
66.6 
71. an 
70.6 

66.2 


72.1 
71. a 


72.6 
71.6 


57.5 
53,6   I 
58.1 
93.6 

61.6 

61.5 
61.7 
95.5 

56.0 

56.9 
56,9 

»l. a 

56.1 

56.7MI 

■*.• 

56. a 


56.6 
56.9 
58.6 


56.0 
52.9 


59,9 
56.9    [ 

56.1 

60.8FII 


61.6 

56.7 
57,6    . 
59.5 

61.1* 

57.6 


67. 6M 
36.8 

60.0 


58.6 
56.6 

56.  *M 

56.  7M 

56.2 

58.5 


61.2 
59.0 
58.6 
56,9 

61.9 


66,9 
66,1 
63.8 
6*.9 
62.7 

62.6 


71.2 

70. IN 

69. IM   •    0.9 

69.8 


2.7 

O.A 


71.6 
72.7 
71.6 
66.6      a    0.1 


72.6 

67. aN    -    1. 
6a. OH 


69.  6H 
70.2 
70.0 

69.6 
67.3 

70.  9M 
70. 9N 
70. ON 

70.6 
71.3 
70.9 
69.2 

71.  7M. 


69.6 

72. 3N 
70.0 
69,9 
71,3 


TO.l  0,1 

69, 3N 

70.9      i     0,7 


71. 6N    ■   0.1 


1, 
3, 
2.5 


69, 8M    -    0,9 
0,3 


72.2 

76.2N 
71.7 

71. BN 

72. ON 


71.  IN 

71.5 

69.9 

76,1 
71.9 


2.0 
1.5 


73,9      -    0.2 

I. 
76.2 
76,6 
73.6 


76.  2M 
76. 6M 
72, 6H 


0.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


RtvMONDVILLE 

sin  at'.i-: 

-ESL*C0   2   E 


January 


April 


7T7T 
78.6 
7'.° 


luly 


August 


Include   delayed   and 


(3.6  0,2    94.7      .    0,1 

acted   data   and   may   dlff 


83.*      .    1.6 

83.' 
83.0 

83.3      •    1. 

"slightly   f 


September 


83.0 
83,6 

62,7 


T1.2      -    ».t 


published    In 


73.6 
73.1 


6T76- 


73.1      .  0.1 


A   Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1965  was  included  in  March,  May,   and  November  issues  of 
this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


May 


July 


August 


September 


MI6H    PL«INS 

8EHNATMY 
CKERLY    3    5E 

"«SlLL0    HB    AIRPORT 

MODEMS 

10   SPUING 

OOKER 
0R6ER   3   « 

:ys  ranch 
UNO 
JOkNFIELD   NO   2 

AER   2   NE 
JNKER  hIlL 
INAOIAN    1    ENE 
INYON 
.AUOE 

>LO»ATER 

IM.EN 

•OSBYTON 

,L»ART    FAA    AIRPORT 

9R0UZETT 

"HITT    6   E 

PU4ITT 

HAS 

CYOAOA 

:«DAOA    9    SE 

I.  LETT 

RSAN 

10NA 

ICIA    LAKE    12    ENE 

JOEN  CITY    1    E 

JVER 

IT 

ITLtY 

IEFORO 

KINS 

CHLAND 
ESi  1  SSE 

IORAH 
ELL  AND 
5C0«B 

TLEflELO 
P 

BOO 

BOCK    •    N 

BOCK   MB  AIRPORT 


>:sHOt  i 

«.«    3    SE 

CM 

"A   HO.    2 

'  IANDLE 

>  YTON 

'  YTON    10    HNH 

P  45 

•  »VIE« 

0  «OUE  2   SE 

s  nole 

S  ERTON 

si  on  s  st 

SI  WAN 

I'  TFOtO 
H>Y  »    in 

Tl<A 
TIJJA 

m 


ISEfl 


I-  ROLLINS  PLAINS   02 

•B  NE   «B    AIRPORT      //R 

»S  »ONT 

J*  NGER   1    St. 

n  nh 

BUItT 

J  'ESS  FAA   AIRPORT 
°*  I  CO  THE    2    NE 
tl' 100N 

COIIN 

COHOO  CITY 

pidu 

llf  IA 

M      |    H 

JA1 


.11 

T 

.59U 


.01, 
.071 


.o: 

.IBf 


.32p 
.21.1 

.12 

•  10i 

.52 

.36] 

.3* 

•  36| 

:•! 

.a 

:J 

:2L 

•  Ml 


.001 

.10 


.0*1 
•!' 
.TBI 

.*«r 


.oo| 


T 
.01 


.IT 
.2*. 


2.30! 

g- 


,474. 

.70! 

l.ssl 


.AO 

.OB 
.30 
■*3.       .33 

.»»  "" 

.A3 

•  60| 
.56 

.391 


.48-  .11 
1.T1  1.11 
1.601 


.27] 


.38- 
.62. 


.1*1 
T 

.72L 


.69, 

•  0]|. 

.BTJ 
.91! 

lot! 

.93 

.991 


•  39r 
.39 

.17- 
.36- 


•  00( 
.4  2- 

.♦II- 


.10         .23-    1.09       1.88-    1.49    10.7 
.99j 

.J 

| 

!b9-       .121      3, AS         .98)      3.59       1,39 


.62 
.06- 


.22. 

•  96 

1.06 

.06- 
.08 
1.12 

•  OB 


.00 
1.21 

■*! 

.671 

.091 

.« 
2.19         .57 

.11-    1.10 
1.08 

.85- 
.6) 
.16 
1,99 

1.89 


1.30 
.33 
,2« 

l.*3! 


ift 


l.«6 
.91- 
.33- 
.63 

.00 

,91 

•  9»- 

1.02 
.79 
.93- 

.*B 

.19. 

.06 

.17 

.37- 

1.1.1 

,:? 


.26 
1.23 


2.78 
1.93 


3.29 
1.67. 
2.19 
3.20 
1.63 

1.T7 


2.92 

1.691 
2.79 
1.661 
1,69 

2. IT 
3.33 

2.691. 
2.  60 
3,73 

1.79- 

2.01 

3,61 

1.67 

3.27 

4.36 
3,23 

2.31 


3.62 

1,22 

6,10 


2.28 
2.73 
3.021 


2.00 
3.02- 
3.0AJ 
6,961 
9.99 

.63 

1.22- 
2.9* 

1.69 


6.03 
3.74 
.69 

1.631.    1.7J 

1.491 

1.10 

1 

2,44 

7,03 

3.B4 

3,00 
4,94 
1.94 
1.29 

2.00 
,99-    1.B9 


9.04 
9.22 
6.93 
6.29 
3,13 


2.74-  1,37 

2.70-  1 
2.04 

11.21  ( 


2.17.    2. BO 
2,96 


11.07 

10.67 

4,62 
T.B1 
1.74. 


7,60 
7.19 
10.21 


2.86      1.10 


10.77 
9.7B 

.90- 
1.91 

10.84 

6.16 
9.36 


9.67 

6.26 
12.81 
2.43 
9.6B 

13.21 


2.89 

2.29J 

I.  791 
.38- 

2.2  6- 
.87 


1.311 
1.13J 


.97 

2.61 


.94.    2.27 
.39 


.74.     1,1« 
,37(.    1.49 


2.02J 
1.711. 
3.621 


4.09 
1,67 


.61 

3.62 
6.99 
1.32 
1.21 
1.9B 

2.76 
.69 

1,60 
1.11, 
2.27! 

Lii 

4.20 
2.39 

2,27 


2.47 
1.99- 
3.23 
2.97 
3.23 

3.49 

1.88- 
3.431 
1.34! 
3.38 

.91 
9.63 

3.71 

1.68 
1.19. 

1.63 


3.02 
2.50 


.794.    1.10       1.02k 


1.70 

2.92 
.99 


1,39      4,961      2.19 


2.411 
4.23 
1.12 


4.06 

l-Xb 

.91 


.86 

.99.    1.58 


5.68       3.32 


3.61 

.78- 
1.17 


1.11 
1.11 


1.30 
1 


1.92 

.82- 


9.21 

9.22 


2.93 

1.27 
1.76 


.70. 
.73 


3.46 

1.96 


1 

3.77| 


1.30 
2.94 
3.49 

1.48 
.00.   2.01 


1.41 
1.11 


1.61 

1.48 
•  26 


l.»*| 
1 


1.90 
2.  89 


2.90 
1.91 


.Od 

.00. 


.00 
.00 


T 
.10 


.00 

.00 

.02- 

.00 

.10. 

.2«> 

.41 

.00 

.09 

.20. 

.00 

T 

.09- 


.00- 
.00 


2.92 

1.44 


•70| 

.9*1 


1.39I 

.37*. 
.97 
.62 


13.11 
12.23 
20,09 
11.99 
15,39 

22.87 
21.43 
16.56 
22,97 
17.11 

27.03 

E    14.22 

22.*] 

21.94 

E   23, 771 


1,34 
.21. 


,22 

.50- 


.42. 

•  00 


1.27 
.69 


9.44 

1.8. 


20.23       2.87 
IB. 99 
E  22.13 
12.12 
13.60 

E  24.96 
26,39 
17.33 

17. T4|     l.*T 


21.28 

19.69 
22.21 

it.ttJ 

7.56 

19.0* 

13.63 

20.30 


7.03! 
E    11.65 

14.15.   3.93 


.15 


29.11 
21.49 
12.16 
13.93 
24,69 

19.12 

17.07. 

23.39 

13.64 

20.19 


17.93 
24.23 

20.30 
9.29 

.34£    15.40- 

1B.99 
12.09 
16. IB 
13.37 

26.87 

23.26 
23.12 
16,26 


.30 
2.  OS 


.97 
.01 
3.63 
3.96 


1.09 
1.21 


24.35 
28.95 
24.76 
23.90 
16.62 

23.49 

20.65- 
26,40 
19.39 
26.14. 


See  Heterence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2—  Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


s    ' 


April 


Augutt 


S«pt»mb»i 


GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  0AM 

JAYTON 

KNAPP  6  5k 

KNOX  CITY 

LAKE  ABILENE 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KEMP 

LAMN 
LEAOAY 
MATADOR 
MEMPHIS 
MOBEETIE  2  S 

munday 
northfielD 

NOVICE  1  E 
NUGENT  *  NW 
PAOUCAH 

POLAR 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROBY  1  ESE 
ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

Shamrock 

Shamrock  radio  kbyp 

SNY0ER 

STAMFORD  1 
TALPA 
TAMPICO 
TESCO 
TRENT  2  ENE 

TRICKHAM 
TRUBY  3  ESE 
TRUSCOTT 
TURKEY 
VERNON 

VOSS 

WELLINGTON 

WICHITA  PALLS  wB  AP 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

•INCHELL  1  «N« 

WINTERS  9  NNE 


NORTH  CENTRAL 

ALBANY 
ALEOO 
ANNA 

ANTELOPE 
ARCHER  CITY 

ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AvALON 
9AIRD 
BARDwELL  DAM 

selton  dam 
senbrcok  dam 
Blanket 

g^NHAW 
SC-IE 

BOYD    3    SE 

BRAZOS 

BRECKENRICGE 

BRIDGEPORT 
BPC-NpOOO 

BlRlESON    2    SSW 
BuPlINGTON    3    wS. 
BYROS    1    NNE 
CAMERON 
CAPROLLTON 

ClLlNA 
a*'€R    CITY 

'..».»     »'...NYA|* 
-     .»     -..( 
CLlfTCN    8    E 

eomxm 

^CPPERAS    COVE 
•  ...» 

CRANOALl 

'b',55   Plains 

5ALLAJ    ••    A|»»OPT 

•  .  . 

,  I  - .  ■  - 

:<■■■:■■ 


1.31 
1,69 
.32 

,00 
1.2T 
1.54 


.11 

,U 


i,3« 

1.32 

.38 


.45. 

1.05. 
,38. 


SE 


1.30- 
2,31 


2.02 

2.9T 

.39 


.05 
.60 


1.'3 
1,93 
2. SB 


1.T5 
3. 21 
2.00 
1.66 
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27.19k     .6 
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.85 

.       .63 
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,62- 

.87 
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3.28 

3.51 

1.04 

2.34 

5.53 
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.52 

2.56 

6.32 
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.54 

1,16 
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.00 
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1.79 

1.61 

27.63 
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6.0A 

1.79 
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3.41 
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3.55 

62.86 

ESTBURG    *    5 
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.16, 

6.13 

5.65 

2.33 

.79 
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1.92 

5.01 

1.22 

.41-    1.97 
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1.64 

6,07 

1.76 

1.221.   2.66 

11.34 

7,03 

2.02. 

.66 

.36.    1.65 

2.20        .99 

7.1* 

4.30 

3.23 

.79 

3.22 

2.96 

.06 

66.56    14.33 

K    NNEY 

2,62 

5.7«i 

.72 
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2.19 

3.30 

* 

"01 1   BILL 

1.70 

3.28 

.91 

I. 01 

9.31 

1.231 

.02 

.76 

3.32 

2.36 

1.31 

2.J 

23.43 

"Ui'ER 

2.68 

2,60 

2.36 

.99 

1.421 

1,40 
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3.6T 

.38 

7.29 

.701 

1.39 

.66 

.37 

3.301 

4,46 

1.691 

26,03 

•MM   "ILLS   OAM 

3.48 

6.70 

2.39 

1.01 

10.66 

1.42 

.05 

2.37 

9.92 

1.34| 

3.30 

2.09! 

36,69 

Wall 

2.33 

1.40 

1.00 

2.02 

4,09 

2.40 

.00 

3.42 

3.  00 

2.15 

.53 

.90] 

23,22 

OIK 

2.17 

1.21 

.76 

2.63 

4,26 

l.*1 

•  02 

2.32 

2.82 

3.16 

.17 

.79 

21,32 

0L«  5    NNN 

1,99 

.90 

.77 

6.02 

4,27 

.54 

.25' 

2.33 

1.93 

3.00 

.20 

.92! 

20,92 

»AL  INTO 

2,58 

1.60! 

.79 

4.76i 

7,19 

1.36 

•  27| 

5.57| 

2.8* 

2.00 

.94 

1.52 
1.4  6- 

31,26 

MR 

2.6* 

•      .26 

7.641 

4,19 

2.66 

•      .61 

1.47-    3,72 

7,09 

1.65 

3.39- 

,67 

.79-    2.66 

3.63         .90 

3.66 

2.14 

1.22 

-   2.00 

1.72 

-    2.06 

1.90 

39.33 

-   5.58 

»IL  POINT 

2.76 

3.61' 

.96 

1.31! 

7.06 

4.521 

•  »2[ 

2.12 

3,63 

1,48 

2.17 

l.*T 

33.69 

»0S     K1NG00M    TrAM 

1.19 

1.68 

1.38 

2.96 

5.32 

1.20 

,00 

4.4* 

2,16 

1.79 

.57 

1.57] 

23.14 

"OR   RESERVOIR 

3.02 

3.07 

1.00 

.59 

10,83 

■  82! 

.35 

1.46 

1,66 

3,7l! 

2.66 

2.19 

31.19 

PUTI 

1.60 

.96 

1.72 

,64 

.39 

•      .60 

1.30-    1.39 

5,94 

I.  »i 

2.061. 
2.1« 

•  41 

.00.   2.04 

.54.    1.33 

.95! 

4,04 

1.69 

2.66        .13 

1.30 

.09 

1.42 

.16 

23.33 

>      .96 

OWIBN 

3.13 

6.11 

2.09 

1.39 

10,61 

1.32 

5,85 

.99 

2.66 

2.12 

41.44 

Ullln 

3,66 

*.13 

.26 

'     1 

10,02 

,78 

.24 

1.341 

1.66 

2.19 

1.66 

2.23 

29.17 

•AW    PUMP    STATION 

2.25 

2.27 

.90 

1.39| 

7,70 

1.66 

.03 

2.00! 

2.90 

3.16 

1.36 

1.60 

27.46 

•  EO    1 

2.86 

6.39 

6.021 

1.09 

2.31 

5.63 

3.291 

.661 

3.31| 

3.66 

1.36 

3.61 

2.29 

36.66 

UCtbiM 

2.06 

1.27 

1.78! 

10.56 

3.35 

.36 

1.21 

4,76 

1.63 

1.63 

1.63 

36,16 

9INI.C 
•IS1    STAR 

:    1,90 
1.77 

.86! 

.62 

3.06 

9,02 

4.08 

.60 

4.29 

2.49 

2.30 

1.30 

.34 

E    31,26 

1.69 

.15 

E    1.01 

7,64 

.92 

T 

.40 

2.35 

3.64 

2.64 

2.15 

E    25,16 

SOAK' 

3.51 

<J 

1.03 

1.92 

6,92 

2.471 

•  Hi 

5.35 

6.32 

1.70 

1.53 

1.71 

36,83 

90CK  E 

2,96 

3.53 

1.22 

3.56 

10,66 

wit! 

1.17; 

1.72 

3,58 

3.66 

6.19 

4.67 

65.61 

E9A 

2.69 

6.29 

1.09 

2.07 

10,76 

2.73! 

.67' 

.43 

6.96 

.63 

2.45 

1.50 

36,51 

'CSE 

m 

m 

m 

m 

.    1 

.92! 

2.47 

2.55 

3.80 

4.76 

2.36 

■ 

•OSS| 

3.38 

5.35 

1.66 

1.361 

16,62 

.76! 

T 

4.0l! 

6,56 

2.67! 

5.55 

2.6  6 

51.00 

'OSS  I    SE 

2.32 

4.16 

2.63 

1.37] 

7.05 

1.92 

.67 

.70 

3,65 

1.15 

3.70 

2.331 

31.69 

SANG 

2.29 

3.21 

.82 

1,02! 

6,80 

3.12! 

.641 

2.65 

9,19 

1.91 

1.55 

1.91 

30.37 

5HEB     POMP    STATION 

2.32 

•       .15 

3.90 

.13 

.91 

-    2.01 

1.17-    3.21 

9.19 

3.99 

3.66] 

1.131 

.13 

.35-    2.43 

1.25-    1.36 
3.93! 

7.96 

4. 67 

1.91.    1,32 

2.47 

•       .23 

1.18k 

1.46 

35,76 

•   3.29 

slid 

2.61 

2.41 

.72 

1.53 

5,70 

1.691 

9,62 

1.41 

1.20 

1.91 

31.68 

S»I  0«N 

3.12 

2.66 

1.02 

3. Of 

6,97 

.30 

2.93 

6.61 

1.39 

.67 

1.61 

32.06 

noiviiu  »  sw 

1,96 

3.31 

.57 

1.71 

7,01 

.62J 

1.93 

1.66 

1,66 

2.73 

2.97 

1.90 

27,69 

"ILIJSE  HOLLOW    OAM 

4,49 

3.64 

1.30 

1.38 

12,63 

2.63 

.33 

.47 

4,42 

1.74 

3.50 

3.94 

40.69 

»»»•)   NNE 

2.97 

2,06 

.68 

5.25 

7.70 

1.96! 

.17 

2.07 

2.02 

2.95 

.78 

2.03 

30.06 

inu 

3.97 

3.61 

6.28 

3.4T 

1.93 

»      .27 

1.561.    1.96 

7.55 

3.66 

1.93- 

1.99 

.64U    1,19 

1.66 

-      .44 

6.23 

2.92 

4.58 

1.86 

4,16 

1.36 

4.96 

1.65 

46.87 

12.86 

TEMPI 

5.90 

3. 66 

4.22 

1.57 

1.97 

•      .27 

1.60'    2.01 

11.26 

6,63 

1.06- 

2.02 

.:—  1.70 

1.17-       .66 

4.40 

1.57 

2.48 

.      .22 

4.41 

1.61 

4.76 

2.01 

43.71 

9.77 

'DUE 

2.68 

6,87 

1.99 

,67 

7,40 

1.93; 

2.71! 

3,60 

9.17 

1.64 

3.93 

1.79 

41.18 

THORNm 

'"»0C ,BT0N 
Twu»8  5  NE 
'RENT 

7.66 

6.92 

3.93 

3,98 

14.74 

l.Ol; 

.31, 
1.01-       .96 

2.*0 

3.37 

1.44 

4.66 

3.36 

31.76 

1.77 
E    2.60 

.67 

1.18 

■       .16 

.99 

-      .72 

2,67'         .03 

6,65 

2.43 

3.52 

.33 

2,96 

.97 

4.25 

2.04 

2.69 

-       .04 

.16 

•   1.26 

1.02 

■ 

.35 

27,63 

3.00 

2.13 

2.01 

2.21 

6,59 

1.29 

.001 

3.82 

2.73 

.89 

1.76 

2.92 

E    26,97 

2.29 

6,26 

.88 

2.16 

5.57 

2.93 

2.36 

1,68 

7.30 

1.08 

2.92 

1.99 

33.02 

mot 

3,96 

3.60 

2.76 
1.03 

!:. 

12.40 

1.03 

.32 

2. Ill 

3.52 

2.29 

4.75 

3.67 

41,74 

'ALLE   IEw 
"•CO  | 

"<■<>     AIRPORT                 R 
«ALNU  PRINGS   A    £SE 

2,60 

2.86 

5.34 

3.52 

.15 

2.29 

6,90 

2.02 

2.01 

1.29 

30.49 

* 

a 

3.37 

1.18 

14,08 

.69 

•  26 

.62 

4,10 

2.96 

4.39 

2.59 

. 

2.97 

.70 

4.41 

1.99 

3.13 

.76 

1.35-    2.53 

15,00 

10.43 

•  82 

. 

1.63 

.12-    1.67 

,64.    1,04 

3.80 

1.03 

2.91 

.36 

4.64 

2.69 

2.31 

■ 

.43 

42.10 

10.02 

3. *3 

5.79 

.46 

1.21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TE«( 

ins 


Table  2-Conbnu»d 


April 


rtAKAHACHIE 
MEATHERFORO 
WHITNEY  DAM 
40LFE  CITY 


ALTO  5  SM 

ANOERSON 

ATHENS 

ATLANTA 

3E0MS 

SON  -  I  EC  2  E 

BOXELDER 

BREMOND 

BRONSON 

BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
ClARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  5  SSM 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

OACUS 

DAINGERFIELD  9  S 
DEKALB 
DE1EYV1LLE 
DlALVILLE  2  N 
EDO"  1  Nil 

EMORY  3  ESE 
EVADALE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
FRANKSTON  2  5H 

GILMER  2  - 

glaoe»ater 
grapeland 
groveton 
hagansport 

harleton 
hamkins  i  e 
hempsteao 
henderson 

HORGER 

HUNTSV1LLE 

JACKSON  MILL  GUARD  5TA 
JACKSONVILLE 
JASPER  3  SM 
JEFFERSON 

JEMETT 

KARNACK 

KIRByvILLE  FOR  SERVICE 

LINOALE  5  SE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE 

LONGvlEa 

LOVELADY 

LuFKIN  FAA  AIRPORT 

MAOISONVlLlE 

MAGNOLIA 

•ARSHALL 

•  »,:. 

MILAM  6  ENE 

"T.ECLA  '  ss« 
minEOlA  no  2 

MONTGOMERY 

MOUNT  PLEASANT 

NACOGOOCHES 
MAPLES  I  SM 
NEGLlv  4  SSm 
SE  WlLLE 
•.(«  CANf*  A  NM 

NCGALuS  GUARD  STATION 

-ill- 

PALES'INE 

PINELANG 

P|TTS(vPG  5  S 

»'.  ".',- 
PPICl 

•.  2  > 
»frLA.  )  HE 

IfOtMM 
IIVfUlM 

MO    I    ■ 

>  mm* 

SP,6G!»     ,<•    | 
VA>»/»    SPRINGS 


3,86      I, TO 

2,6! 
1.T3 


1,"" 

|M 

6.70 

3,66 

5,67 

4.44 

6.22 

3. OS 

6.03 

3.02s 

■9S 

4.64 

2.21 

6,38 

6. ST 

4.66 

2.73 

6.01 

2.56 

1.0* 


3.33 

3.83 

3.19 
3,39 
3,32 
3,99 


3,9* 
3,36 


4,93 
3.2( 


4,7» 
2.1' 


2,32 

A, 27 

1.77 
3,77 

3,02 

4,86 

1.11. 
3.36. 
A. '6 


7,05 
5.07 
1,*A 


A. 14 

1.07 


1.65 
2.54 


5. '3 

6, '3 

6. IS 


7.54 

7,50 


4,33 

E    6,32 
3.03 

6.64 
6.56 
5.79 


6.23 

6,63 


5,27 

7,06 
6,03 
3,03 
3.05 
6,63 


4.37 
lr«4M    1.33 
1.59 
S.1T 

2.26 


3.11* 

2.01 

2.59 


1.33 


2.57.    1.70 

1.66 

1,95 


.13-    5,31 
2.07 
2.73 


2.71 
2.51 


2.21 

1.02 


.26 

1.'2 
2.53 

1.34 
1.94 

1.06 

2.46 

.94 

1.51 

i.ai 


Augurt 


1.33 
.54 


.51 

1. 1' 


5.71 


6,30 
6,51 

5,68 
4,60 
7.16 
6,23 

5.19 

6,37 
6,76 
6.71 
10.36 
6.01 


4.10 
6.00 
9,19 

6.61 

6,19      4.»1     2 


4.70i         . 

6,62 

4,67 
7.S0       3. 
2.36.    1. 

3,06 

4.25 
7.46 
4.14       1. 


2.16 
6.13 


2.03 

1.11 

3.41. 

2.31 

4.19 


2.4> 

4.T7 

3.76 

4.62 

4,16 

3.(9 

1.23 

[    4.76 

3.12 

6.67 

7,»r 

6.31 

1,04 

.       ,94 

6.61 

2,35 

.    2.66 

6.22 

1.62 
1.13 

6.61 
6.30 

2.47 

2.71 

1.20 

3.63      2.23 

6.00 

1.75 


1. 1* 

1.73 
1,22 

.40 
1.32-    3.10 

.10 

,6T.    3,93 

•*3 
|,M 

T 
1.20-    3.42 

1,90 
1.49 

.14-   4.52 
1.61. 
1,22 

.09 
2.63 
1.33- 

.62 

.73 

.56 

1.31 

1.71- 
1.69 


1.17-    2.61 
1.10-     1.(6 


6.93 
6.07 


4.69-    1.13 
7,96 
12,66 

4. AS 
16,07 

9,02 

10.52 
11.93 

10,66 
6,01, 

4,68 


7,97 
6.99 

7,47 
6.67 
2.69 
10,59 
9.60 

10.48 
3.16 

14,76 
9,45 
7.43 

6.46 
11.81 
9.89 
5,02 
(.50 

10,33 
10,03 
10,41 
10.28 
4,45 

6,67 
4,02 
10,33 
6,69 


,40-    4, 
3,92 
1.13 
2.34 
lt«« 

2.JT 
3,32 
3,(3 

1.59 
3.371 

1.421 

2.20 

2.76J 
I.'* 

i.oo! 

2.86 
2.31 


September 


.86-    2.45 
.19 


8.06      2.78      2.91 


14.34 
7.24 
3.92 

10.30 
6.07 

5,53 


.11 


7,32 


1.03 
1.23 


2.24- 

.06 
1.25 


2.69 

2,36 

3.69 

1.68 

2.14 

1.74 

7.26 

1.14 

2.79 

.47 

4.63 

1.27 

.63- 

4.10 

.61 

.11- 

7.73 

1.55 

1.96 

2.16 

3.73 

.07 

2.17 

1.50 

4,04 

1.31 

1.(1 

6.37 

.67.    3.66 
2,071.    1,20 

4,06 

1.43] 
4.12 
3.021      1.66 


2.66 

9.(7       4,54.       3, 26 

7.13       2.02]      2.33-    1.00 

3.22 

9.90 

6.01 


9,21 

7.03 
(.49 

11.74 
5.37 


3.03 
1.78.    1. 
1.(3 
1.65 
2,18 

2.32.    I 


1.22 
1.34 
2,(4 
1.30 

1.1! 
1.77 
3.01 
1.42 
1.36 

3.26 


4.26        1.69 


,96^  4.67 
3.56 
3,47 


4,72 


3.(6 
4,34 
3.93 
5,37 
3.15 

6.(3 


.88r 

1.78 


1.271 
.17.    3.09 


oL    4, 


.094 


1.42 
J. 39 
3.33 


1.(0 
1.35 


1.20 
,6( 

6.7(1 


2.094 

1.0  6 

1.3>l 

Will 
6.491 


1.101 
1.03 
3.66 


1.27E    1.43-    1.47 


1.911 

1.24 

1.9  3 
2.77, 
2.37 
2.65 
2.24 

.51 


2.01 
1.62 


3.13| 
I.** 


4.76       1.6S 


3.02. 


2.601 

.66.    1.96 
6,02; 


3.44 

'.83 

E    4. IT 


1.80 
4.64 
5.06 


2.94 
1.67 
3.35 

3.80 

6.93] 

4.56 
4.8(i 
3.43 
3,93 
4,39 

6.45 

3.21 

3." 


4.12!      1.(7 


1.(8 

1.62 
1.31 


2.39 

4.06 


.12- 
.26. 


1.11 
1.03 


W'7 
6.(7 
4.32 


3.43 

4.03 
3.43 


6.69 
1.13 
6.52 

6.44 


2.30 
W3« 


3.47 

1.901 


W271 
2.04 
.15.    3.16 

'I 
1.60-    W6T 

•H 

1.48' 


1.60 

.32 

2.47 


1.61 
2.47 

.69 


1.98 

3.60. 
1.68 
1.7( 
6.14 

3.10-    1.(2 

1.76 

6.01 


2.36 
6.35 

w 

3.10 
6.06 
3.92 
2,(1 
3.15 

won 

,(T; 
2.92 
1.79 
1.39 

2.45) 
3.61 
2.69 
6.70 

1.64, 


19.25 
.40      31,06. 


I.V6 

.21 

2.33 


3.67 

4.13- 

1.211 
2.  3» 


2.29 
.80 
2.72 


1.76 

.60 
1 


.-.«6      2.35k   2.16 

1.66 

1.13 

2.78 

4.46 

2.77 
1.12 
2.21 
1.93 
1.61 

1.60 
1.03 
W»9 
1.71 


,65k       .61 
,40k    2.66 


1.52 

.9(1 


2.71 


5,(0 

1.10U 


2.12 

l.»l| 


7.66 
1.23 
4.30 


6.93 
(.66 
6.49 


l.J' 
7.36 

6.79 
2.91 

1.69 
7.06. 
l.Ul 

4.16 

>.*a 

2.63 
2.671 
6.61 

9.1TI 

1.06 

2.7(1 

2.51 

5.76 

6.56f. 

(.1* 

6.61 
(.97 


6.19 
1.44 
(.10 


3,(1 

(.92 
1.28 


15.27      2.34 


49.66 

36.37.  6.19 
36.63 

37,61 
61.6* 

3S.03-K.7t 
39.46 
66.37 
64,96 

49.00 

36.32 
52.10 
47.59 
44.12 
14. 96 

39.97 
49.31 

42.46 
43,37 

44.31 

19.57 
3  8.04 
35.57 
45,60 
39.46 

62.1(1 
61.7V 
30.92 
66.10 
16.6' 

19.01 

40.04 

50.69 

E    46.04 

12,71 
40.24 

16.  t» 

E   61.36^ 

.6.75        .1' 
43.19 

.2.7V  1.61 

69, (« 

[     40,09 

■    18.02 

1B.T4J.  7.21 

43.02 
•  2.24 
.V.3A-  4.7 

15.19 

61.66 
36.12 
67.19     !•■ 
61,19 
44,31 

61.97 

66.01 
11.06.  (.' 
69,11 

61.99 


T.43 
3.41 
1.27 

9.57 
1.65 


2.91 

1.71 

1.99 

7.39 

6.96 

.'« 

(.29 

51 

(.43 

(.16 

2.09 

7.90 

1.97 

2.21 

41.42 

>7 

11.11 


75- 


,71  1.47      10.11 

1.(9.  1.54      16     " 

2.20  A0.81 

6.66  A1.91 

5.11  »0.71 


4.11 


•  2.  It 
I  41.40 
F    91.40 

13.11 

E  11.11 
L  60.11 
!  11.61 
[  67.41 
".17 


10.41 

32.3* 

41.01 
62.60 

61.09 
19.91 


||.  II 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ibl*  2-Conbnued 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

o 

a 

0 

a 

Q 

a 

a     1 

0 

Q 

g 

. 

0 

. 

° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Station 

'■°            £ 

■a 

5 

a 

• 

a 

0 
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3,01         ,09 

4,93       1.99 

1.71-    1,39 

1.14.    3.02 

11,28      6.07 

.771.    2.36 

,31-    1.53 

1.45-       .83 

3.40         .71 

2.14.       ,89 

2.27.       .89 

2.49 

p    1.01 

36,97k    3,06 

.ER    3    NE 

3,06 

6,01 

3,03 

1,52 

12,14 

1.35 

.61 

.98 

3.55 

.86 

1.02 

2.73 

98.681 

.LEY   JUNCTION 

3.32         .67 

6,92       3,98 

1.47.     1,01 

1.96.    1.92 

8,27      6,31 

1,27.    1,75 

.03-    2.48 

1.26-       .90 

2.78         .16 

2.41.       ,62 

6.42 

1.26 

4.79 

1.60 

39.10      3.30 

LED    2    SS» 

2.73 

6,26 

,88 

1.61 

8,17| 
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2.08 

1.66 

1.92 

6.74] 

2.98 

4.96 

9.81 

42.68) 
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4.  27' 

4.001 

.33 

4,81 
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3.29 
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2,**| 

6.65 

2.58 

2.501 

10.00 

1.67) 

.60 

1.91 
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1.61 

2.79 
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2,39 

7.31 

2.96) 

1.61 

9,901 

1.18) 

.26 

1.22 

3.35 

1.61 
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33.98 
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3.33b       .19 

6.08       2.26 

3.81         ,23 

1.33-   3.23 

B.18J      >,06 

2.44-      .89 

1.39-   2.03 

2.44.       .47 

4.61       1.66 

1.27-    1.8S 

2.73 
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,.„ 

.67 

62,92k    3,04 

•           4           • 
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.47 
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1.49k    1.29 

1.97k      .32 
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.39 
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.00 

2.56 

.17 

.10 

1.38 

1,98 

.12 
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1.65 

.78 

.00 

.15 

9.86 

HORHEA 

.02.       ,73 

1.68       1.10 

E       .37         .01 

T     <•      .71 

2.87      1,46 

.38-    1.09 

.53-    1.02 

1.03^      .32 

.69-    1.26 
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.19 

•      .32 

.56 
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E      8.32-    4.36 

".ILLAS   DANGER    ST  A 
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.661 

.02 
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T 

1.25 

.87 
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1.70 
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.0* 

2.64 
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.00 

2.92 

.92! 

.03 

2.85 
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1.56 
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1.81 
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2.69 
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4.10 
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1.32J 

1.62) 
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1.90 

29.01 
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MM  ALL6V 

.661 
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.09 

2.16 
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1.91 

3.44 

1.971 

1.61 

.27 
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COTTt  >oo 

.68' 
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8,80 
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.30 
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3.90 
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.73 

2.26 
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1.4  3 
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1.26 
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1.09 
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■  >1. 
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eloorI  ,,  ., 
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3.86 
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1.19 
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2.11 
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2.60 

■  31 
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1.27 

2.38 

1.25 

.69 

,91| 

1.62 

1.18 
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.68 

2.63 
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3.29 

1.88 
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3.32 

.33 
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2.691 

2.36 
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. 

. 
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.87 

3.21 
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7.94 

2.11 

.20 
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2.64] 

1.96 

3.38 
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3.03 
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.38) 

4.24 

1.39 

.20 

2.21 

1.911 

1.3  0 

.79 

.63 
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6.16 
4,36 

E       .83 
,83 

2.62 
2.02 

6,68 
S.7f 

':.! 

■     1.37 
.96 

.65 
1.04 

6.19 
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E   2.98 

2.20 

2.63 
.99 

3.16 
1.66 

I    36,16 
25.11 

HJ}"'*'   5,*T!ON 

-»E 

•'"-s    'ER   RANCH 

.83 

E   3.20 

.0, 

.50 

7.071 

2.60 

.60 

1.10 

.70] 

1.40 

1.20 

E    1.68 

I   20.99 

2,03 

6.21 

E    1.13) 

2.59 

5.38 

1.69 

.22! 

.22 

6,69 

1.B4] 

.94 
2.33 

2.60 

:   27.36 

1.61 

5.60 

1.12 

2.9? 

6.13 

E    6.08 

.96 

1.18 

6.41 

3.80] 

6.70 

E    37,69 

2,681 

3.39 

.39 

2.32 

6.66 

.36 

1.32 

.81 

2.09 

1.69 

.39 

1.33 

23.37 

See  Reference  Note.  Following  Station  Index 
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JOHNSON  CITY 
JOHNSON  RANCH 
JONES  CB  RANCH 
JUNCTION  FAA  AIRPORT 
JUNO 

KEMPNER 

KERRVILLE 

LAKE  VICTOR  3  1 

LAMPASAS 

LANGTRV  NO  2 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

LOHETA 

LYNXHAVEN  RANCH 

MARCO 

MARTIN  RANCH 

MASON 

MC  CAHEY 

MC  INTOSH  RANCH 

MENARD 

MENARD  13  WNM 
MERTZON 
MILLER  RANCH 
MOSS  RANCH 
MURR  RANCH 

NELSON  RANCH 

NIX  STORE 

OAK  CREEK  LAKE 

OZONA 

PAINT  ROCK 

PANDALE 
PLACID 
PONTOTOC 
PRADE  RANCH 
RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 
RICHLAND  SPRINGS 
RILEY  BEN  RANCH 
ROBERT  LEE 
ROCKSPR1NGS 

ROCKSPRINC-S  22  SH 
ROOSEVELT  2  E 

ROUND  MOUNTAIN  *  MNN 
SABINAL  1  »SM 
SAN  ANGELO  OAK 


.B  AIRPORT 


SAN  ANGELO 
SAN  SABA 
SANDY  2  S 
SEGOVIA 
SHERmOOO 

SLOAN 
SONORA 

SPINKS  RANCH 
STERLING  CITY 
TARPLEY  1  E 

TELEGRAPH 
TENNYSON 
UVALDE 
VANCOuRT 
MATER  VALLEY 


MATER  VALLEY  10  NNE 


SOUTH  CENTRAL 

ARANSAS  PASS  2 
AUSTIN  .9  AIRPOPT 
AUSTIN  OAM 
AUSTaELL  ML  REFUGE 
BEEVlLLE  S  NE 

Blue 

1RENMAM 
»UL<E»OE 

CAl'—Ell 

I  DAM 

CHAPMAN  RANCH 

'Hit 

Classens  ranch 

--MSTI 

'-H  ST  |     pB    AP 

I     N» 

5»»l»    • 

Elgin 

PAIR    BtiCI    RANCH 
FALLS    (l'<    •    »S» 

S'ORI 

»LAT-.hlA 

•  ILL! 

ligOIMI 

::    :»:. 
«c«.|ao  i  se 

:■.-/•-<: 
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February 


April 


August 


September 


:do  2  nne 

INES  CIIY 

IE0Y 

IGSVILLE 

GRANGE 
UNGTON 


UGERVILLE 
ft  OAK   SCHOOL 
VIDENT    CITY 

DOCK 

Mil 

MM 

MEDINA    2    N 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2.79 
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3.66 

6.00 

2.66 
1.69 
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3.63      2.3C 
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28.9* 
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16.69 
26,69 
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30.26 
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21.11-  < 
22,31 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


TEXAS 
1965 


s 
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98 

9.1** 
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7.  9. 

100 

9.15. 

101 

7.23. 

101 

7-23 

98 

7-2* 

103 

9.15. 

103 

7.19. 

96 

9.1*. 

99 

7.13 

102 

7-  9 

101 

7-  8 

98 

7-20. 

99 

8-27 

100 

7.10 

100 

9-17. 

97 

7-20 

102 

7-  6 

100 

T-l» 

97 

7-20. 

104 

7-10 

100 

9-15. 

10* 

7.  8 

99 

7-19. 

. 

101 

7-  e 

103 

9.1* 

102 

9.15. 

101 

7.  9 

101 

9-15. 

100 

6-  9 

101 

7-  J 

99 

7-  9. 

99 

7.20 

102 

8-25 

101 

7-20 

100 

7.  3. 

100 

7.  8 

101 

7.10. 

97 

9.15. 

103 

7.19 

100 

7.  9 

100 

*>22 

103 

7-10 

99 

»-23 

95 

7.20. 

10* 

9.19 

10* 

9.15. 

106 

9-15 

10* 

9-15 

103 

9-1*. 

103 

9-15 

102 

9-15 

102 

9-16. 

107 

9-15 

102 

7.  9 

107 

7-1J 

10* 

9-1* 

100 

9-16 

105 

7-10 

105 

9-16. 

103 

9-15 

106 

9-15. 

105 

9-1* 

105 

9-1*. 

106 

7.  9 

105 

7-  9 

102 

7.  9 

105 

9-16. 

101 

9-16. 

10* 

9-15 

105 

9-16. 

10* 

9-1* 

103 

9-16 

107 

9-16 

105 

8-  8. 

106 

9-15 

10* 

8.27. 

107 

9-1* 

10* 

9-16 

Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


»ARILL0   KB   AIRPORT 

10REK5 

16   SPRIN6 

:rser  3  u 

ITS   RANCH 

1AV0 

!0»NFIELD   NO    2 

NADtAN     1     ENE 
,NY0N 

AUDE 

OSBYTON 

LHART   FAA    AIRPORT 

HMITT 

1*5 

0YDA0A 

LLETT 

10NA 

P.C1A   LAKE    12    ENE 

50EN  CITY    1    E 

JVER 

JEF0RD 
<ESA    1    SSE 

'ELLAND 

>SC0MS 

■TlEftElO 

.I90CK    9    N 

I  .BOCK   MB   AIRPORT 

>  LEAN 

I  MI 

I  LAND   KB    AIRPORT 

HAND   *    ENE 

>T0N 

'ESHOE    1 

CON 

(PA  NO.    2 

P HANDLE 

P5YT0N 

PINS 

PtNVIEK 

SINOLE 


S IERT0N 
ISNAN 
TFORD 
AY    *    SKI 


L( ROLLINS   PLAINS   02 


»S  ENE   KB   AIRPORT 

AM 

ASS10NT 

8»!NCER    1    SM 

CNJRESS   FAA   AIRPORT 

CL  iNDON 
CO  IAN 
COlAOO  CITY 

ot:ns 

EL'RA 

u 

OU    IE 

MA;LL 

"01    CREEK   DAK 

JA'N 

«"<CITY 

L"  COLORADO   CITY 

lAXENP 

"Mis 

KUNf 
PAD  in 
POS 
OUAi   ,   SE 

»os: 

ROT 

SEYir 

jj*'«  RADIO   KBYP 

!9U    TT 

TJRI 

VERI, 

ELISION 

"''*»   FALLS   V.B   AP 

*IN,S    9   NNE 


2.2* 

3.20 

3.20. 

2.2* 

2.2* 

2.2* 

3.21. 

2.2* 

2.2* 

2.2* 

3.20 

2.2* 

3.21. 

2.2* 

3.20. 

2.2* 


3.2t< 
2.24 


2.2*i 

3.20. 

3.20 
3.20i 
2.24 
2-24 
2.24 

2.24 


3.20 

2.24 
2.24 
3-20 
3.  3 
2.24 

2-24 


3.20 
3.20 
3.20 
3.20 
2.24 

2.24 
2.24 

3.20 
2.24 

3.20, 

3.20 
3.21< 
3.20 
2.24 
3.21. 

3.20. 
2.25. 
3.20 
3.20 
2-24 

3.20. 
2*24 
2.24 
3.20 
2.24 

3-20 
3.20 
2.24 
3.21 
3.20 

3.20 
3.20 
2.24 

3.20 
3.20 


3.26 
3-20 
3-20 
3.20 

3-20 

3-26 
3.21 
3.24 
3.26 
3.26 

3.21 
3-25 

3-26 
3-26 
3-21 

3-27 
3.26 

3-21 
3-26 


3-27 
3.26 
3.26 


3-26 
3.20 
3-27 

3-20 

3-20 
3-26 
3.26 


3.26 
3-26 
3-21 

3.20 

3.27 
3.26 
3-26 
3-26 
3-27 

3-27 
3.26 


3.20 

3.20 
3.20 
NONE 
3.20 

3-27 
2-24 
3.20 
2.25 
3.21 

3.20 
3-21 
3.20 
3.20 
3-21 

3-20 
NONE 
3-20 
3.26 
3-20 

3.20 
3.20 
3.21 
3-21 
3-20 

3-20 
3-21 
3-21 
3-21 
3-21 

3.26 
3-20 
3.20 
3-20 
3.21 


3.26 
3.21 
3.20 
3-26 
3.26 

3-26 
3.27 
3.26 
3.26 
3.26 

3.27 
3-30 
3.27 
3-27 
3.25 

3.27 
3.26 

3.26 
3.26 

3.27 
3-26 
3-27 
3.27 
3.26 


3-26 
3.26 

3.27 
3.26 

3.26 
3.27 
3.26 
3.27 
3.26 

3.26 
3-27 
3-27 

3-27 

3.27 

3.26 
3>26 
3.26 
3.27 

3-27 
3.27 


3.20 
3.20 
3.26 

3-20 
3.26 

3.27 
3.20 
3.20 
3-26 
3.21 

3.20 
3-27 
3-21 
3.21 
3.27 

3.20 
3.21 
3.20 
3.26 
3.26 

3.20 
3.20 
3.26 
3-26 
3-26 

3-26 
3-21 
3-26 
3.26 
3.26 

3.26 

3.20 
3.26 
3-20 
3-21 


3.26 

3.27 
3-30 
3.27 
3.27 
3.25 

3-27 


3-27 
3.27 
3.26 


3.26 
3.26 
3.27 
3.26 

3-26 
3.27 
3-27 
3-27 
3.26 

3.26 

3-27 


3.27 

3-27 
3.26 
3-31 
3-26 
3.27 

3-27 
3-27 


3.20 
3.26 
3-26 
3.20 
3.26 

3.27 
3.26 
3.26 


3.26 
3-27 


3-21 
3-27 


3-26 
3.26 
3.26 

3-26 
3.26 
3.26 
3-26 
3-26 

3.26 
3-27 
3-27 
3.27 
3.27 

3.27 
3-26 
3.26 
3-26 
3-27 


3.26 
3-26 
3-26 
3.26 
3.26 

3-30 
3.27 
3*26 
3.26 
3-27 

3-27 
3-30 
3.30 
3.27 
3.25 

3.27 
3.30 

3.27 
4.28 

3.27 
3-27 
3-27 

4.28 
3.27 


3.26 
3.27 
3.28 
3.26 

3-26 

3-31 
3-30 
3-30 
3-27 

3-27 
3-31 
3.27 

3-27 

3-27 

3.30 
4.28 
3.27 
3.27 

3.27 
3.30 


3.26 
3.26 
3-26 
3.26 

3.27 

3.28 
3-26 
3.26 
3-27 
3.27 

3.26 
3-28 
3-27 
3-27 
3.27 

3*26 
3.26 
3'26 
3.27 
3-29 

3.26 
3-27 
3.27 
3*28 
3-26 

3.26 
3-27 
3.27 
3-27 
3.27 

3.27 
3-26 
3-27 
3-26 
3.27 


3-29 
3.26 
3.26 
3.29 
3.26 

3-30 
3-28 
3-29 


4-2  8 
3-30 


3-30 
3.31 


3-30 
3-27 
3-28 


3-26 

3.26 
3-31 
3-30 
3-31 
4-29 


3-27 

3.30 
4.28 
4.28 
3-29 
3-28 

3-30 
3-31 


3.26 
3-26 
3-27 
3.26 
3-27 

3.31 
3.27 

3-26 


3-27 
3-29 
3-27 
3.27 
3-29 

3-27 


3.27 
3-27 
3.28 


3.27 
3-27 


3.27 
3.27 


11.22 
11-29 
11-29 
11-22 
11-20 

11-  1 
11-27 
11-27 
11.14 
11-13 

11-27 
11-  5 
11-  1 
11-  1 
11-27 


11-27 
11-29 
12-19 


16 


11-27 
11-29   25 
11-27 
11-27 
11-27 


11.27 

NONE 
NONE 
11.29 


11.27  1 

11-30  2 

11.27  2 

11.27  2 

11.29  2 


12.19 
NONE 
NONF 
12.19 
12-18 


19 


16 


11.27 
NONE 
11.30  20 
11.29  1 
12.18  1 


11-16  32 

11.  1  32 

10.27  32 

11.29  24 

11.  1  30 


11.14    32 


11-29 
11-22 
11.22 
11-27 
11-29 

11.27 
11-27 
11-27 
11.29 
11.14 


271 


12.19   20    12-191  20 


11-27 
11.27 
11.27  21 
12.19  20 


16 


11-22 

11-27  28 

11.14  30 

11-27  31 


11.27 
11-29 
11-29  22 
11-14  27 
11-29  24 


32]  11.29  26 
11-27 
11.27 
11.29  27 


11-27  31 
11-29  27 
10.22 
11.22 


25 


11.14  31 


11*29 
11-29  27 
11-29  20 
11.29  25 
11.27 


11.14  31 
11-14  30 
11-27 
11-27 
11-28 


11.18 
11.  1 


II 

32 
32 

IT]  32 

11-27  29 

11-22  31 
11-1*  32 


11-29  30 

11-29  30 

11-29  30 

11-29  26 
U-27 


11-14 
11-29 
11-29 
11-29 
11-29 

12-15 

11-30 
11-29 
12-17 


11-29  30 

11-29  32 

11-29  29 

11-27  29 

11-29  28 


11-30 
12-  3 
11-27 
11-29 

11-29 
11-27 
U-27 
11-29 
11-29 

11-27 
11-29 
11-27 
11-27 
11.28 


11.27 
11.27 
11.27 
11-29 
11-29 

U-27 
11.14 
11.14 
U-27 

11-28 

11.27 
11.22 


12.23 
12.29 
12-17 
11.29 
11.30 

11.27 
NONE 
U-29 
12-17 
12-25 

12-19 
12-18 
12-17 

NONE 
12 


11-30 
NONE 
12-15 
U-29 

11-29 
12.16 
12.19 
U-29 
11.29 

U-29 
11.29 
11.29 
U-29 
11.29 

U-27 
U-29 
U-27 
U-29 
U-29 


12.15  2 

11.29  2C 

U-27  20 

11.29  24 

U-27  1 

11.27  2 

12.18  21 

11.29  2 

11.27  1 

11.29  24 


12.19  22 

12.15  2 

U.27  2 

NONE 

11.30  24 

11.30  2 

11.29  2C 
12.15 


23 

22  11-27  22 


U.27  2C 
11.27 
11.30 
12-19 


U-27 
12-19 
12.19  2C 
12.19  20 

12.26  18 

11.29  20 

11.27|  20 
12.24  20 

11-27  18 

11.29]  2C 
NONE 

11.30  20 
U.27  1 
12.19  2C 


NONE 
NONE 
11.29  1 
NONE 

NONE 

NONE 
11.29  20 
12.19  1 
12.19  16 

U.27  20 


18 


11.30  24 


12.17 
11.30  2C 

NONE 
12.19  19 


U.27 
11.29 
U-27 
U.27 
12.19 

11.29 
U.27 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11.27 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12.25 


NONE 
NONE 
12-19 
12.19 

NONE 
NONE 
NONE 
11.30 
12.19 

12.25 
11.29 
11.29 
12.20 
NONE 


NONE 
12-25 
12.26 
12.20 


12.17 
11.29 
U.27 
11.30  11 

NONE 


12.20 
12.19 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-30 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12.25 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12.19 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12.20 


NONE 
NONt 
NONE 
NONE 
12-19 

U-27 

NONE 
12-25 
12-19 
12-18 

NONE 
12>16 
12-19 
12-17 

NONE 

12-27 
12>19 

NONE 
NONE 
U-29 


12*20  16 

NONE 
NONE 
11-30  1 
NONE 


NONE 
NONE 
12.19 

NONE 


246|  242 
248 


I 
1 
16|  267]  267]  248 


249  246 
248  246 


238 
248 
248 
238 
239 

216 
Z64 
243 
230 
229 


242 

180 
215 

187 

269,  269|  249|  2*2 


267  267 

242  242 

267  245 

263  245 


27*  263  249 
249  247  2*2 


231 
215 


273  2*7  2* 
2*6  2*6  200 

2*7]  2*5  2*9 

266  2* 
2*8]  2*7  2*7 
2*9  2*9  200 
268  2*9  2*7 


19  267  2*7  245 


18 


NONE 

NONE 
12.19 

NONE 
12.19 

NONE 
12.25 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-16 
11.29  1« 
12-16  15 

NONE 

NONE 
12.19  16 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


2»!  247 

267  263 

268  246 

246  246 

265  249 


247 
176 

229 
249 

244 
176 
2*2 


2*0 
2*3 
199 
2*6 

246 
2*3 

206 
236 

199 

200 
200 
249 


267  2*1 


2*5 
241 

246]  241 
2491  246 
267 


233 

187 
187 
233 
244 

237 

228 


274  248 

274  248 

266  247 

248  248 


228 
247 
248 
247 
247 

263 
247 
247 
269 
245 


245 

2*7 
247 
243 

247 
248 
251 
244 
248 

**7 
2** 
2*9 
2*7 
2*6 

2*9 

2*7 
2*9 
2*5 
2*6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    451    - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


Table  3— Continued 

J            .      1 

TEXAS 

1969 

Number  of  davs 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of                                              between  dates 

16 :  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32'  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20  s  or 

16°  or          J 

» 

* 

* 

* 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

1    o> 

0 

e 
.a 

o 

3 

0 

t 

0 

JS 

0 

o 

s 

d. 

d 

d 

1  6, 

d 

d. 

a. 

1    d. 

1   ci. 

■  1  "2 

0.      s 

— 

£ 

s 

o 

£      1  E 

o 

E 

® 

E 

£      .  E 

0 

£ 

£ 

E 

£ 

s 

£       S 

•      1  E 

■2        E      ° 

r° 

0 

0 

X 

Q 

o 

a 

<d       1  a, 

a      h 

Q 

H 

O 

0 

E- 

Q       'h 

O 

3 
H 

a 

V 

H 

a 

& 

jO        1    o 

«          l    S         So 

o 

s 

s 

a 

•     •     • 
NOSTH   CENTRAL                03 

ALBANY 

105 

9-16 

13 

3.20 

3.20 

13 

3.21 

17 

3.27 

2* 

3.27 

2* 

3.28 

32 

11-29 

28 

11.29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2*7    2*6 

ARCHER    CITY 

105 

9-15. 

12 

3.20 

3.20    12 

3.20    12 

3.20 

12 

3.26    23 

3.27 

32 

11.29 

31 

12.17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

26t|  247 

BARDkELL    DAM 

102 

8-10 

• 

. 

.       | 

■ 

• 

. 

12-25 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BELTON    0AM 

105 

7-    6 

20 

2.2* 

NONE 

2.2*   20 

3.20 

23 

3*21 

25 

1-27 

31 

12-26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

27* 

BENBROOK.    0AM 

102 

8-22. 

18 

2.25. 

NONE 

3.20 

19 

3.21 

23 

3.26 

28 

3.27 

30 

12-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

BONHAM 

105 

9-1* 

12 

2.2* 

3-20    16 

3.20 

16 

3.21 

21 

3.27 

28 

3.27 

28 

11-29 

30 

12.25 

28 

NONEI 

NONfj 

NONE 

27s|  247 

BOM  IE 

10* 

9-1* 

12 

3.20 

3.20    12 

3.20 

12 

3.26 

2* 

3.26 

2* 

3.27 

32 

12-25 

27 

12.25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

27*   273 

BOYD    3    SE 

102 

9-15 

16 

2.2* 

2.2*    16 

3.21 

18 

3.21 

18 

3.27 

27 

3.28 

29 

11-27 

32 

11.29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

2*7   2*« 

BRECKENRIME 

102 

9-15* 

1* 

3.20. 

3-20 j 1* 

3.20 

1* 

3.26 

23 

3.26 

23 

3.26 

23 

11-29 

25 

11.29 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

2*1   2*6 

BRIDGEPORT 

105 

9-16. 

15 

3.20. 

3-20     13 

3.21 

20 

3.21 

20 

3-27 

26 

3-27 

26 

11-29 

31 

12.23 

28 

NONE 

NONE, 

NONE 

271   2*7 

BROHNHOOD 

105 

8-    9 

16 

2.2* 

2-24    16 

3.20 

18 

3.21 

23 

3-21    23 

3-27 

31 

11.29 

32 

12.26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

280J  2*7 

CAMERON 

100 

8-23. 

20 

2.2* 

NONE 

2.2* 

20 

3.20 

2* 

3-20    24 

3-26 

32 

11.30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*9 

CLEBURNE 

105 

8-    9 

17 

2.2* 

NONE 

3.20 

19 

3.20 

19 

3.26    28 

3-27 

31 

11.29 

32 

12.20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

269|  2« 

CORSICANA 

102 

8-22 

17 

2.25. 

NONE 

2.23 

17 

3.21 

21 

3.27    28 

3-27 

26 

12.    8 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

DALLAS    *B    AIRPORT 

102 

9.1* 

ie 

2.2* 

NONE 

3.20 

20 

3.20 

20 

3.26|28 

3.26 

28 

12.21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

OENISON    DAM 

101 

9-15. 

15 

2.2* 

2.2*    13 

3.20 

18 

3.26 

24 

3.26 

2* 

3.27 

29 

11.30 

32 

12.26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

279J  2*6 

DENTON    2    SE 

102 

7.10 

15 

2.2* 

2-2*1 13 

3.21 

18 

3-21 

18 

3.26 

26 

3.27 

31 

12.    7 

32 

12*26 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

279   299 

DUBLIN 

99 

9-16. 

15 

2.25. 

2.25 

15 

3.21 

20 

3.21 

20 

3.27 

27 

3.27 

27 

11.29 

32 

12.23 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

271   2*7 

EASTLAND 

. 

1* 

2.23. 

3.20 

13 

3.20 

15 

3.21 

21 

3-27 

28 

3.27 

26 

11.27 

31 

11.29 

25 

12.25 

2* 

NONE 

NONE 

17 

I    2*7   2*9 

EVANT 

102 

S.    9. 

16 

2.2* 

2.2* 

16 

3.20 

16 

3.20 

18 

3-26 

28 

3.27 

31 

11.29 

32 

12.26 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

279   2*7 

FERRIS 

10* 

8.19 

IT 

2.2*. 

NONE! 

3.20 

19 

3.20 

19 

3.26 

28 

3.26 

28 

12-    8 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

FORT    NORTH    WB    AIRPORT 

103 

8-19 

18 

2.2* 

NONE 

3-20 

19 

3.20 

19 

3-26 

26 

3.26 

28 

12.25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

27* 

FORT    »0RTH    VICKERY    BLV 

102 

9-15. 

18 

2.2* 

NONE 

3.20 

20 

3.21 

24 

3.26 

28 

3.27 

30 

12.26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

27* 

GAINESVILLE 

101 

9-15 

13 

3.20 

3.21 

15 

3.21 

15 

3.21 

15 

3.27 

25 

3.26 

32 

11.27 

32 

12.    7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299|  2» 

OATESVILLE 

10* 

8-    9 

19 

1.17 

- 

- 

- 

• 

• 

12.    5 

3  2 

12.20 

26 

12.25 

21 

NONE 

NONE 

GEORGETOWN 

102 

8-  e 

20 

2.2* 

NONE 

2.2* 

20 

3.20 

22 

3.21 

26 

3.26 

11 

12.20 

32 

12.26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

28 

269 

GLEN    ROSE 

10* 

9-1* 

18 

3.20. 

NONE 

3.20 

16 

3.21 

21 

3.27 

fS 

3.27 

25 

11.29 

29 

11.30 

26 

12.26 

23 

NONE 

NONE 

28 

i  2* 

2*7 

GOLDTHnAITE 

106 

7.12 

16 

2.2* 

2.2* 

16 

3.20 

17 

3.21 

2* 

3.26 

27 

3.26 

27 

12.20 

30 

12.25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

27< 

269 

GRAHAM 

10* 

9-16 

1* 

3.20 

3.20 

1* 

3.21 

18 

3.21 

18 

3.27 

26 

3-27 

26 

11-27 

31 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

2* 

249 

GRAN3URY 

103 

7-13 

17 

2.2* 

NONE 

3.20 

19 

3.20 

19 

3.21 

26 

3-27 

30 

11-29 

31 

12.20 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

27< 

2*7 

GRAPEVINE    DAM 

102 

8.20 

16 

2.2* 

2.2* 

16 

3.20 

20 

3.21 

23 

3.26 

27 

3.27 

29 

12-    8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

GREENVILLE    T   Nh 

101 

9.15. 

1* 

1.17 

3.20 

16 

3.21 

20 

3.26 

2* 

3.27 

25 

3.28 

31 

11-29 

31 

12.    8 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

296|  2* 

GROESBECK 

101 

6.15 

lfl 

2.2* 

NONE 

2.25 

19 

3.21 

22 

3.22 

28 

3.27 

30 

12-20 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

HAMILTON 

102 

8-10 

IT 

2.2* 

NONE 

3.21 

20 

3.21 

20 

3-27 

28 

3-27 

26 

12-    7 

32 

12.25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

273]  29 

HENRIETTA 

106 

9-15 

10 

3.20 

3-21 

11 

3.21 

11 

3.26 

24 

3-27 

25 

3.27 

25 

11-29 

30 

12.    7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293   2*7 

HICO 

101 

9.1*. 

16 

2.24 

2.2* 

16 

3.20 

16 

3.20 

18 

3.26 

28 

3.27 

29 

11-27 

32 

12.26 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

27) 

249 

HIU.SBORC 

102 

8-10 

18 

1*18. 

NONE 

3-20 

20 

3.21 

21 

3-21 

21 

3-27 

29 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*1 

JACKSBORC 

101 

9-15. 

1* 

3.20 

3-20 

1* 

3.20 

1* 

3.26 

2* 

3.26 

2* 

3-27 

31 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

KAuFMAN 

103 

8-21. 

IT 

2.23. 

NONE 

3.21 

20 

3.21 

20 

3-27 

27 

3.27 

27 

12-    8 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

KlLLEEN 

100 

8*10. 

20 

3.20. 

NONE 

3.20 

20 

3.21 

2* 

3-21 

24 

3-27 

31 

12.20 

10 

12.26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2«t 

246 

LAvON    DAM 

101 

9"15. 

18 

2.23. 

NONE 

2-25 

18 

3-21 

24 

3-27 

27 

3.27 

27 

12-    8 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

KAOLIN 

102 

9-13. 

19 

2.2*. 

NONE 

2.2* 

19 

3-20 

22 

3-21 

27 

3.28 

32 

11-30 

J2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*7 

"C    GREGOR 

102 

8.    9 

18 

2.25. 

NONE 

3.21 

20 

3.21 

20 

3.21 

20 

3.27 

31 

12-    7 

32 

12*26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2»C 

295 

MC    KINNEY 

102 

9-1*. 

16 

3.20. 

3.20 

16 

3.20 

16 

3.21 

2* 

3.26 

26 

3.27 

31 

12.    7 

32 

12-25 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

27< 

235 

mExIA 

100 

9.1*. 

18 

2.25. 

NONE 

2.23 

IB 

3.20 

21 

3.21 

27 

3-27 

30 

12.25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

27) 

"INERAl    »ELLS    FAA    AP 

10* 

7.    9 

18 

3.20. 

NONE 

3.20 

16 

3.20 

18 

3.26 

28 

3.2  7 

12 

11.30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

NAVARRO    MILLS    CAM 

100 

8.10. 

la 

2.25. 

NONE 

2.23 

18 

3.21 

2* 

3.21 

2* 

3.27 

10 

11-30 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

248 
246 

2*7 

CLNEY 

103 

7-1*. 

n 

3.20 

3.20 

11 

3.20 

11 

3.26 

2* 

3.26 

2* 

3.26 

2* 

U-29 

31 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

27* 

PARIS 

101 

9-15. 

15 

1.17 

3-20 

16 

3.21 

2  0 

3.21 

20 

3-27 

26 

3-27 

26 

11-29 

12 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

PILOT    POINT 

103 

9-15 

15 

3.20. 

3.20 

13 

3.21 

17 

3.21 

17 

3-27 

26 

3.26 

32 

11-30 

12 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

27! 

247 

PROCTOR    FESERvCIB 

101 

9-16. 

IT 

2.2* 

NONE 

3.20 

19 

3.21 

23 

3-26 

28 

3.27 

29 

12-20 

28 

12-20 

21 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

268 
266 
241 
2*1 
241 

p  ,"-*" 

102 

9.15. 

1* 

3.20 

3-20     1* 

3.20 

14 

3.26 

2* 

3-26 

2* 

3.26 

2* 

12.17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

O'jINLAN 

105 

8-21 

15 

2.2* 

3.20 

16 

3.20 

16 

3.26 

2* 

3.26 

2'. 

3-27 

30 

12-20 

32 

12-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

BANGER    PuHP     STATION 

100 

9-15. 

15 

3.21. 

3-21 

15 

3-21 

15 

3.22 

23 

3-27 

2  5 

3-27 

23 

11-28 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

BISING    STAR 

101 

7-2*. 

13 

2.23. 

2.23 

li 

3.21 

19 

3-21 

19 

3.21 

19 

3.27 

31 

11-30 

28 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

BCSEBUD 

101 

8-    9. 

m 

. 

m 

_ 

. 

. 

12-26 

31 

. 

NONE 

NONE 

NONt 

247 
249 
241 
269 

SHEBvAh   PUMP    STATION 

101 

9-15. 

15 

2.23. 

3-20    16 

3.20 

16 

3.21 

21 

3.27 

28 

3-27 

26 

11.29 

3C 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

247 
27) 
210 

SPBII.GTO.N 

103 

7-11. 

15 

2.25. 

3-21 

16 

3.21 

16 

3-22 

2* 

3-27 

25 

3-27 

25 

11-27 

12 

U-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

STCPMCNVILLf    6    S» 

101 

9-16 

15 

2.2* 

2.25 

16 

3.20 

17 

3.21 

11 

3.27 

28 

3.27 

26 

12-20 

32 

12.23 

2  8 

NONE 

NONE 

NONt 

STILLHOuSE  hollo,  oam 

102 

•  -20 

18 

2.2* 

- 

2.2* 

18 

3.20 

11 

3-20 

12 

3.26 

29 

12-19 

10 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

• 

■  1 ' . '. » 

101 

1-10 

20 

2.2* 

NONE 

2.2* 

2  0 

3-20 

11 

3-21 

25 

3.27 

)2 

12-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

261 

260 
2*7 
27) 
241 

'E»PLE 

10  1 

8.    9 

18 

2.25. 

NONE 

2.25 

11 

3.21 

21 

3.21 

21 

3.26 

JO 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

26! 

210 
211 

•'.1.TON 

105 

9-16. 

I* 

3.20 

3-20 

I* 

3-21 

20 

3.26 

2* 

3.27 

26 

3-2  7 

If, 

11-29 

10 

12.17 

27 

NONE 

NONE 

NONt 

.»C,    0»- 

101 

1-16 

B 

m 

• 

3.21 

24 

3.21 

2* 

3.27 

10 

12-25 

12 

12.26 

II 

NONE 

NONE 

NONt 

• 

• 

-B    AIBPOPT 

10? 

•  -20 

20 

2.2* 

NONEJ 

2-2* 

20 

3-20 

22 

3>20 

21 

3-27 

12 

12-20 

11 

12-26 

?n 

NONE 

NONE 

NONt 

■AMNMNII 

10] 

8*21. 

15 

2.2k 

2.2* 

13 

3.20i 16 

3.20 

11 

3.26 

27 

3.27 

10 

12-    8 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

111 

256 
2*1 

29) 

.C»'-'  -■ 

I  ,•. 

9.15. 

12 

3.21 

3-21 

12 

3.21    12 

3.21 

12 

3.27 

25 

3-27 

25 

11-30 

12 

12.19 

26 

NONE 

NONE 

NONt 

■    _»■• 

102 

8-11 

11 

2.25. 

NONE 

2.23 

IS 

1-20 

21 

3-21 

29 

3-27 

11 

12-    7 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

1*37     Tf,»l                            94 

-SO* 

102 

7-28 

21 

2-2t. 

NONE 

NONE 

1-20 

21 

1-20 

II 

1.26 

il 

12-20 

1? 

NONE 

NONE 

NONr 

NONt 

274 

101 

8.   9 

1' 

2.2* 

NONE 

i. ii.   n 

1.20    21 

3-20    21 

1.26 

29 

12-23 

11 

NONE 

NONl 

NONE 

NONt 

■  /  > 

N 

•■!0« 

15 

1.17 

1.17    13 

1.16    16 

1.21    22 

1-21    12 

1-21 

12 

■ 

. 

. 

- 

- 

• 

• 

21*. 

211 
Ml 

211 

t/yiti 

101 

6.21 

15 

1.17 

1-17    IS 

3.20    20 

1.21    2* 

3.21    24 

3.27 

II 

10-23 

29 

12.    1 

21 

12.    6 

21 

NONr 

NONl 

2» 

104 

6-20 

18 

1.17 

NONE 

1.18    20 

1-21    2* 

1-21     2* 

3-22 

10 

11-10 

1? 

12-   6 

|| 

NONE 

NONE 

NONt 

-    iLLl 

101 

9.15 

1  7 

2.23. 

NONE 

2.23    17 

1.20    21 

1-21     ?5 

1-27 

.0 

11-30 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

257 

241 

240 

•    »-'•., ULl    2    « 

101 

9> 15 

1* 

1.18. 

1-20 

15 

3.20    14 

1.21    23 

3-26    27 

1-27 

29 

11-10 

10 

12.    8 

11 

NONE 

NONF 

NONt 

260 

' 

8-21. 

1  ' 

1-17 

NONE 

2-23    20 

3-20    2k 

3-21    29 

1-22 

10 

12-    7j   12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

'  •»    AP 

101 

'-26 

/I 

1-17 

NONE 

NONE 

1.    *    2* 

3.20    23 

1.21 

11 

NONE 

NONE 

NONl 

NONE 

NONt 

1,4 

too 

8-21. 

11 

1-17 

NONC 

3-20    20 

1.20    20 

3-20 

20 

1.21 

2V 

11-10    12 

NONE 

NONl 

NONE 

NONt 

Iffl 

101 

4-21. 

1* 

1-H. 

NONE 

2-23    20 

1.21 

2* 

1-22 

27 

3-22 

27 

11-10 

1? 

NONE 

none; 

NONEl 
NONf 

NONt 

' -»l»lO    1    1 

•  -20. 

1* 

1. 17 

1-17 

|| 

a 

• 

• 

- 

12.    8 

11 

12.27 

?H 

NONl 
NONl 

NONl 

• 

2  7. 

!>t*i<lt.'    1    • 

100 

•  -26 

1'. 

1-1! 

1.17 

1* 

1.20    20 

1-20 

<<, 

1-20    20 

3-24 

10 

12.23 

12 

NONE 

NONr] 

NONl 

24! 

21. 

• 

1' 

/-/*. 

2-/3 

!« 

1.20 

l» 

1-21 

21 

1-2  T 

23 

1-27 

23 

10.26 

12 

11.10 

IX 

NONl 

NONl 

NONt 

%—   fUUrom*   N'/Im   following   RUIlon    \..-U, 
1 ',/. 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


TEXAS 
19*1 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32    or 
below 


32°  or 
below 


Q 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


EVADale 
FAIRFIELD 

FRANKLIN 
FRANK5T0N  2  SW 
GILMER  2  H 

GLAOE.ATER 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  S» 

KARNACK 

KIRBWILLE  FOR  SERVICE 

LINDALE  5  SE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGvIE* 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 
MINEOLA  NO  2 
MOUNT  PLEASANT 
NACOGDOCHES 
PALESTINE 

PINELANO 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNN 

SPURGER  DAM  B 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
«ARREN 
-ILLS  POINT 


ALPINE 

BAKERSFIELO 

8AL"ORHEA 

CANOELARIA 

CA5T0L0N 

CMISOS   BASIN 

CORNUDAS    SERVICE    STA 

CRANE 

EL   PASO   WB    AIRPORT 

FABENS 

FT   STOCKTON   KFST    RADIO 

GRANDFALLS    3    SSE 

KENT 

LA   TUNA    1    S 

MARATHON 

MARFA    NO    2 
MAVERICK    RS 
MENTONE 
MONAHANS 
MOUNT   LOCKE 

PANTHER    JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED   BLUFF   DAM 

SALT   FLAT    10   ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA   BLANCA 
YAN   HORN 

.INK   FAA    AIRPORT 
'SLETA 


0.AR05   PLATEAU 


■"1STA0   DAM 
IC-   LAKE   *   2 
iLANCO 
CERNE 
SACKETTVILLE 

RADY 
URNET 
AMP   WOOC 
ARTA    VALLEY 
'OPE   RANCH 

EL  RIO   >B   AP 
OEN    I 

'EDERICKSBURG 
>NSON   CITY 
JNCTION   FAA    AIRPORT 

JNO 


9-14. 
9-14. 

8.21. 
8-20. 

8-21 

8-21 

7.29 

8-21 

9-15. 

8-21 


8-22 
8-19 
7-13 


8-2W 

8-21 

8-20 

8-20 

9-13* 

8-21. 

8-21. 

8-20 

8-20 

8-10 

9. IS. 

9-14 

8-21 

8-21. 

7.22. 

8-22. 

9-15. 

8-21 

9-1*. 

8.22 


9-16. 

6-14. 
6-14 


8-  8. 

6-15 

6-15 

7-21. 

8.29. 

9-15. 

6-14 


7. 


7-13 
6-15 
9-15 
8.  7. 

7-  9. 


9-U 

9.16 


9-U 

9.16. 

7.28 

9-10 

9-12. 

9-16 

9-10 
7.  9. 
9-13. 
8-  9 

6-1* 


1-17 
2-2* 

1.17 
1.18. 

1-ls. 
1.16 
1.18 
2.25. 
1-18. 

2.24. 
1.17 
1-17 
1-17 

1-18. 

1.18. 
1-17 
1-17 
1.17 
1-17 

1-17 

1-18. 
1-17 
1-17 


1.17 
2-25 
1.17 
3.  8. 

1.18. 
1-17 
1.17 
1.17 
1.17 


3.  3 
3.20 
3.  4 

3-  4 

3.21. 
3.21. 
3.18. 


3.  4. 

2.1J 
2.24 
3.20 
3.19. 

3-  3 

3.20. 
3.20 
2.14 
2.24 


3.20 
3.  4 


2-14 
2.24 
3.21. 
3.  4 
3.  4 

2.24 
2.24 
2-14 
2.14 
3.21. 

2.14 
3.20 
2.24 
1-17 


4. 


NONE 
NONE 
NONE 
1-17 
1.18 

1.18 

NONE 
1.18 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-17 
NONE 
NONE 

1.18 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


1.18 

NONE 
1.17 


1.17 
2.25 

3-21 

NONE 

2.25 

NONE 
1-18 
1-17 
1-17 


3-20 
NONE 
3-20 


3-  3 

3-20 
3-20 


NONE 
NONE 
3-20 
3-  5 
3-19 

3-19 
NONE 
3.  6 

3.20 
3-20 

NONE 
3.20 
3-20 


3-20 
2-23 


3.  5 

3.20 


NONE 
3.20 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
3-21 

NONE 
3.20 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


1.17 
2.24 

2.24 
3.21 

3-20 
1.16 
3-20 
2.25 
2.26 

2.24 
2.23 
3.21 
1-17 

3-20 

2.25 
2.25 

1.18 
1.17 
1.17 

3.20 

3.21 
2-25 

3-20 

2.23 
3.  4 
2.25 

3.21 

NONE 

3.21 
3.20 
3.20 
2.23 

3.20 


3.20 
3.20 
3.20 
3.  5 

NONE 

3.19 
3.20 
3.20 
3-  5 
3.  5 

3.21 
3.21 
3.21 
3-  3 
3.19 

3.20 
NONE 
3.20 
3.20 
3-20 


3. 


3.20 

3-21 
3-  3 

3.20 
3-20 
3.20 

3.20 
3.  3 


NONE 
3.21 
3.21 
3-  4 
3-  4 

3.21 
2.24 
3.  4 
3.  4 

3.21 

NONE 
3-20 
3.20 
1-17 
3-20 

3.  5 


2.25 
3-20 
3-20 
3-20 
3-21 


3-20  20 
3.20123 
3-21  22 
3-20  24 
3-21 | 22 

2.25121 
3.  8  22 
3.21 
2.25 
3.21 

3.21 

3.20 
3.21 
2.25 
3.20 

3-21 


3.20 
3.21 

3.20 
3.21 
3.20 
3.21 
3.  8 

3.21 
3.21 
3.21 
3-21 
3.21 


3-19 
3.21 
3.26 
3-19 
3.20 

3.21 
3.21 
3.21 

3.20 
3.20 

3.20 
3.  4 

3.21 

3.20 
3-20 

3.21 
3.21 
3-26 

3.20 

3-21 
3-20 
3-20 
3.21 
3.20 

3.20 
3-19 


NONE 
3.26 
3.21 
3.21 
3.  4 

3.21 

3-20 
3-20 
3-20 
3-27 

NONE 
3-20 
3.21 
3-21 
3-20 

3.21 


3.21 
3-21 
3.21 
3-20 
3.21 


3-22  28 
3.21  25 
3.21  22 
3-21 j 26 
3-22 j 28 

3-21  28 

3-21  25 

3.21  20 

3.21  26 

3.21  21 

3-21 ! 24 

3-21 

3-22 

3-20 

3-20 

3-22 

3-22 
3-21 
3-21 

3-21 
3.21 
3.21 
3.21 
3.21 

3.28 
3-22 
3-21 
3-21 
3.27 


3.20 
3.26 
3-21 
3.  6 
3.18 

3.20 
3.26 
3*26 
3-20 

3.20 

3.21 
3.21 
3.21 
3.21 
3.27 

3.26 
3.19 
3.21 
3.26 
3*20 

3.21 

3.21 
3.26 

3.26 

3-21 

3-20 
3.26 
3.21 

3.20 

3.20 
3.20 


3.20 
3.27 
3-22 
3-21 

3.20 

3-27 
3.20 
3.20 
3.20 
3-27 

3-20 
3.26 
3.21 
3-21 
3-21 

3-21 


3-21 
3-26 
3-26 
3-27 
3.27 


3-27 
3-24 
3-26 
3.22 
3-22 


3-21  2 
3-21  2! 

3.27  32 
3.21:2 
3-27 ; 2 

3-22 '30 
3-26 | 3 
3-22 
3.21 
3-21 


3.27 

3.22 
3.21 
3.27 

3-27 
3.22 

3.30 
3-27 
3.27 
3-21 
3.27 


3.26 

3.26 
3.25 

3.20 
3.20 

3.20 

4.16 
3-27 
3-20 
3-21 

3.26 
3-27 
3.26 
3-21 
3-28 

3-26 
3-19 
3-21 
3-26 
3-20 

3-26 
3-27 


3-27 

3-26 
3-25 

3-26 
3-26 
3-26 

3-26 

3-20 


3-21 
3-26 

3-27 

3-20 
3-26 
3-26 
3-27 
3-27 

3-26 


11-30 
11-30 
12-20 

11-30 
10-25 

10-25 
U-30 
10.25 
NONE 
U-30 

12-25 

10-23 
10-25 
U-30 


10-25 
10-25 
U-30 
U-30 
12 

10-25 
10-25 
10.25 
11.30 
12.20 


12.  8 
NONE 
NONE 
12-  7 
U-30 

12 
NONE 

12-28 
NONE 
NONE 

NONE 
10-26 
12-  1 
12 


12-  1 
12 

12 
12 
NONE 


10.25 
10.23 
12.23 
10.25  29 
U-30  31 


11.30  31 


10.25 
10.25 
10.23 

12-20 


12. 
12. 
11.29 
12 

NONE 

U-30 
10-23 
NONE 
U-30 
12- 

12.26 
10.25 
11.30 
11.30  28 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-  8 
12.  8 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12.  e 

NONE 

12 
NONE 
NONE 


11-2?  2*1  11-29  24 
11-29 
11-29 

12 


12 
12 

NONE 
12- 
NONE 


NONE 
12.  8 

NONE 
NONE 
NONE 


11-29  24 
NONE 
11-29 
12-25 


12-19  30 

10.18  31 

11.29  26 

U-27  32 

11-  5  32 

11-29  26 


U-27 
11-  5 
U-27  32 
10-22  31 


NONE 
11.29 
11-29 
12-  5 
U-27 

11-29 
11-29 
11-29 
U-30 

11-29 


10-22    32|    11.29 

11.29 
U-27  32)  12-20 
11.29    28    11-29 


12-25 

11-29 
11-29 
12- 


U-29  23 

11-29  30 

11-29  29 
11-29 

10.18  32 

11.29  3C 

U-27  31 


NONE 
11.29 
11.29 
12*20 
U-29 

U-30 
12.24 
11.29 
11.29 
12 

U-29 


11-13    32    U-27 


12-20 
U-29 


U-30 
12-20 
U-30 
U-30 

11-26 

12-20 
U-29 
U-30 
U-30 
10.28 

11.30 


NONE 
12-23 
12-20 
U-30 

NONE 

11.30 
12*20 
12.20 
12.20 
U-29 

NONE 
12-17 
12-26 
U-30 
U-30 

12-20 


NONE 
U-29 
12.25 

NONE 
12 

12.25 
12.25 

11.29 

NONE 
U-29 


U-29 
NONE 
12-19 

NONE 
12.25 
12.19 
12.26 

NONE 

12.21 
12.25 
11.30 
12-  3 
12-25 

12-25 
12 


NONE 
12.25 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
11.30 

NONE 
12.25 

NONE 
NONE 
11.30 

12-20 


23 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE] 
U-29  19 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12.  3  20 

12.25  15 

NONE 
NONE 
12.19  19 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
12-25  20 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12*26  20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12-25 

12-23 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


273  219 
262  255 


254 

249 
269 
248 
212 

212 
231 
213 


279 
216 
212 
254 


217 
213 
233 

234 
262 


212 
233 

266 


263  254  217 
262J  218  216 
273 
262|  234J  212 
262  253 

273  245 

262j  217  212 

254  212 

25*(  216 
268 


254|  254  248 

248  248 

254)  253  249 

294  274  234 


254|  253|  2*e 
248 

260 
252 


274 
185 
.47 
232 
229 

248 
245 

224 

231 

208 


246 
254 

274 

247 
246 
261 
247 

246 
249 
2*8 
206 
246 

246 
238 


274 
2*6 
2*8 
2*9 
2*9 

2*7 
268 
25* 
2*9 
2*6 

273 
2*8 

2*9 
2*6 
215 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    453    - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


Table  3 — Continued 

TEXAS 

Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

* 

S 

* 

| 

« 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

A 

0 

o 
J3 

o 

i 

0 

I 

o 
i 

I 

w 

I  d 

1  o. 

Q. 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d. 

*s 

© 

t 

« 

2        S 

2        6 

1     S 

£ 

E 

2       S 

2 

S 

2 

e 

2 

£ 

2 

E 

© 

E 

o 

3 

G 

o 

0 

X 

Q 

O 

-J 

Q 

O    H 

Q    H 

Q 

«   © 

13 

a 

© 

n 

O 

© 

t- 

Q 

a 

0 

13 

a 

« 

CO 

o 

m 

a: 

3 

KERRVILLE 

9  9 

9-U. 

IS 

3-  6 

3-  4  13 

3.20 

20 

3-21 

22 

3-21 

22 

3-28  32 

10.25 

32 

11.30 

22 

11.30 

221 

NONe 

NONE 

25* 

254  211 

LAMPASAS 

101 

B-  9* 

19 

2-23. 

NONE 

2-25 

19 

3-21 

22 

3-22 

25 

3-28  31 

11.30 

28 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293  267 

LANGTRY  NO  2 

103 

9-17. 

23 

2.16 

NONE 

NONE 

3-  5 

2* 

3-19 

27 

3-21 

32 

12-  1 

28 

12'  1 

28 

NONE 

nonc 

NONE 

257  253 

LEAKEY  NO  2 

102 

9-10. 

17 

3.  6 

NONE 

3.  4 

17 

3.20 

23 

3.21 

25 

3.27 

32 

11.30 

25 

11-30 

25 

NONE 

NONe 

NONE 

2  5*  268 

LL»NO 

103 

9-1* 

20 

2.2* 

NONE 

2-24 

20 

3.20 

22 

3.21 

25 

3-26 

31 

11.30 

28 

11.30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

23*  269 

MASON 

102 

6-15 

18 

1-29 

NONE 

3-20 

20 

3.21 

21 

3.27 

28 

3-27 

28 

11-30 

23 

11-30 

23 

11-30 

23H 

NONE 

NONE 

25* 

2681  248 

MC  CAMEY 

105 

6.14 

17 

3.20 

NONE 

3.20 

17 

3.26 

2* 

3.26 

2* 

3-26 

2* 

11.29 

30 

12.20 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

26« 

268 

MENARD 

102 

6-15. 

12 

3.  6 

1-  4 

12 

3-20 

17 

3.20 

17 

3.26 

27 

3-27 

30 

10.22 

32 

11-30 

20 

11-30 

201 

11.30 

2C 

NONE 

255 

255 

269 

209 

MERTZON 

• 

17 

3.20 

NONE 

3.20 

17 

3.20 

17 

3-26 

25 

3-26 

25 

11-29 

26 

11-29 

26 

12-25 

21 

NONE 

NONE 

28C 

2*6  268 

OZONA 

102 

7-25 

16 

3-21 

3-21 

16 

3.22 

20 

3.22 

20 

3-27 

25 

3-28 

30 

11-29 

31 

11.30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

2*8  246 

PAINT  ROCK 

105 

9-15 

16 

3.20 

3-20 

16 

1.20 

16 

3.26 

2* 

3»26 

2* 

3-26 

26  11-29 

28 

11.29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

268J  266 

PANDALE 

102 

7-29 

■ 

. 

. 

. 

. 

- 

|  11-30 

29 

12.20 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

PRADE  RANCH 

98 

9-13. 

IS 

1-  6 

3-  4 

15 

1-21 

20 

3-21 

20 

3.26 

28 

3-28 

32  11-30 

2* 

11-30 

2*. 

11-30 

2* 

NONE 

NONE 

25* 

269!  267 

RANKIN 

101 

7-  9 

15 

3.20 

3.20 

15 

3.20 

15 

3.26 

23 

3.26 

23 

3-26 

23   11-29 

26 

11.29 

26 

NONE 

NONE 

NONt 

268|  268 

ROBERT  LEE 

103 

9.15 

18 

2-23. 

- 

- 

• 

• 

- 

11-29 

28 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

ROCKSPRINGS 

100 

9-10 

la 

2-26 

none! 

3.20 

19 

3-20 

19 

3.26 

28 

3-26 

2a!  12-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

SAN  ANGELO  DAM 

100 

9-17. 

16 

3.20 

3.20  16 

3.21 

19 

3.26 

2* 

3.27 

28 

3-27 

28   11.30 

30 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

27*  261 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 

103 

9-15. 

17 

3-20 

NONE 

3.20 

17 

3.20 

17 

3.26 

26 

3-27 

32  11.29 

26 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

268  267 

SAN  SABA 

102 

9-19. 

19 

2-2* 

NONE 

3.  4 

20 

3.20 

21 

3-21 

26 

3-27 

30;  11.29 

32 

11.30 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

25*  267 

SONORA 

99 

6.29. 

15 

3.  4 

3-  4 

13 

3.20 

18 

1.20 

18 

3.26 

27 

3.26 

27|  11*29 

30 

11.30 

23 

11.30 

23 

NONE 

NONE 

25! 

24«  248 

STERLING  CITY 

105 

9-17 

10 

3-20 

3-21 

11 

3-27 

20 

1-27 

20 

3-27 

20 

3-28 

12!  11.27 

30 

11.28 

27 

11.29 

23 

12.25 

19 

NONE 

273 

2*1 

26t|  266 

TARPLEY  1  E 

104, 

9.10 

11 

3.  6 

3-  4 

11 

3.  4 

11 

3.21 

21 

3.27 

27 

3-27 

27! 

w 

* 

■ 

m 

- 

« 

. 

. 

. 

UVALDE 

105 

9.11 

21 

3.  6 

NONE 

NONE 

1-  5 

2* 

3.21 

27 

3-21 

27;  11.30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

23* 

WATER  VALLEY 
•   •   • 

SOUTH  CENTRAL       07 

102 

9-16 

16 

3-20 

3-20 

1* 

1-21 

17 

1-26 

22 

1-27 

25 

3-27 

25;  11.29 

i 

26 

11.29 

26 

11.30 

23 

NONE 

NONE 

2*5 

267!  267 

i 
! 
| 

AUSTIN  «6  AIRPORT 

101 

7-28 

23 

2-24 

NONE 

NONE 

1.20 

2* 

1.20 

2* 

3.21 

31 1  12-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

27* 

AUST.ELL  WL  REFUGE 

96 

9-10 

22 

3.  4 

NONE 

NONE 

1.  4 

22 

1.  6 

22 

3.20 

29   NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BEEVILLE  5  NE 

103 

7.29 

26 

1.17 

NONE 

NONE 

NONE 

1.20 

2  8 

3.21 

29  ]  NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BRENHAM 

103 

7.29 

21 

1.17 

NONE 

NONE 

1.20 

2* 

1.21 

25 

3.21 

25!  NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CANYON  DAM 

100 

7.29 

21 

2.24 

NONE 

NONe 

1.20 

23 

1.21 

26 

3.21 

261  NONE 

j 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CHAPMAN  RANCH 

99 

9-10 

27 

3.  4 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  * 

27 

3-20 

32   NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

COLUMBUS 

102 

9-U 

23 

1-17 

NONE 

NONE 

2-24 

2* 

3-20 

26 

3-20 

26!  12"21 

32 

NONE 

NONE 

NONe 

NONE 

276 

CORPUS  CHRISTI 

100 

9.10 

28 

3.  4 

NONE 

NONe 

NONE 

1.  4 

28 

3-20 

32   NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CORPUS  CHRISTI  MB  AP 

100 

9.10. 

29 

3.  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUERO  3  NM 

101 

9-  6. 

26 

1.17 

NONE 

NONE 

1.1T 

2* 

1.20 

27 

3-21 

29 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

25* 

ELGIN 

10* 

S.  9. 

21 

2.24 

NONE 

NONE 

3.20 

22 

1.20 

22 

3-26 

32 

NONE 

NONC 

NONE 

NONE 

NONE 

FLATONIA 

98 

9-16. 

21 

3-19 

NONE 

NONE 

3-20 

2* 

3-20 

2* 

3.26 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FLORESVlLLE 

101 

9-10. 

23 

3-  4 

NONE 

NONE 

3.20 

2* 

1-20 

2* 

3.21 

30 

11-30 

30 

12.20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

273]  <3 

GOLIAD 

101 

9-  1. 

23 

3-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

25 

3-20 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GONZALES 

98 

9-17. 

26 

1.18. 

NONE 

NONE 

1-16 

2* 

3.20 

26 

3-21 

29 

12-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

27* 

GONZALES  2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

• 

• 

MALLETTSvlLLE  1  N 

103 

9-1*. 

23 

1.17 

NONE 

NONE 

2.24 

2* 

3.20 

26 

3-21 

12 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

23* 

HONDO 

105 

9-U 

22 

3.  4 

NONE 

NONE 

3.  4 

22 

3-21 

26 

3.22 

31 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

29! 

kEnEOy 

102 

a-  9 

23 

3.  4 

NONE 

NONE 

3.  4 

23 

3-20 

26 

3.21 

29 

11-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

29* 

KINGSVILLE 

101 

9-10 

2a 

3-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

28 

3-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LA  GRANGE 

99 

9-16. 

21 

1.17 

NONE 

NONE 

3.20 

2* 

3-20 

2* 

3-21 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LEXINGTON 

99 

9-12. 

21 

2-24 

NONE 

NONE 

3-20 

23 

3-20 

23 

3-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LULlNG 

100 

9-12. 

26 

3.20. 

NONE 

NONE 

3.20 

2* 

3-21 

27 

3.21 

27 

11-30 

30 

NONE 

NONE 

NONe 

NONE 

29* 

MATHIS 

102 

9.11 

26 

2.25 

NONE 

NONE 

NONE 

2>23 

26 

3.21 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NATALIA 

103 

9-10 

22 

J-  4 

NONE 

NONE 

3.  4 

22 

3.20 

26 

3-21 

32 

11-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

29* 

NE.  BRAUNFELS 

102 

9> 16. 

22 

2.24 

NONE 

NONE 

2.25 

2* 

3-21 

25 

3-22 

11 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

NIXON 

101 

7-28 

26 

2.24. 

NONE 

NONE 

2.2* 

2* 

3-20 

25 

3.21 

11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

RED  ROCK 

100 

9.  6. 

m 

a 

■ 

• 

11-30 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

REFUGIO 

102 

9-10 

26 

1.17 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

2T 

3-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ROoSTC.N 

105 

9-11 

29 

LIT 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.20 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RCCKPORT 

96 

9-10 

27 

3-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

3.20 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

29* 
29* 

JAN  ANTONIO  "B  AIRPORT 

99 

9.11. 

23 

3.  4 

NONE 

NONE 

3-  4 

23 

1-21 

28 

3.21 

28 

11-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

SAN  MARCOS 

98 

9-  2 

22 

3-  4. 

NONE 

NONE 

3-20 

2) 

1-21 

25 

3>21 

23 

11-30 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

SEALY 

101 

7-28 

22 

2.23. 

NONE 

NONE 

2-23 

21 

1.20 

26 

3.21 

11!   NONE 

NONC 

NONE 

NONE 

NONt 

19* 

SE Ml  ID 

100 

9-1*. 

26 

3.20. 

NONE 

NONE 

3-20 

24 

3.20 

2* 

3.21 

29!  11.30 

32 

NONC 

NONE 

NONE 

NONE 

SINTCN 

10* 

9-10 

26 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

28 

3.20 

31;   NONE 

NONe 

NONE 

NONE 

NONt 

29' 

S"I'h<ILLE 

101 

9-  1. 

2* 

3.20. 

NONE 

NONE 

3.20 

2* 

3.21 

27 

3.21 

27|  11.30 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

- . ILLE  DA- 

101 

7-29 

22 

2.24 

NONE 

NONE 

3-  4 

2* 

3.21 

28 

3-21 

2a ;  NONE 

NONe 

NONE 

NONE 

NONE 

-AJHINGTCN  STATE  PAR* 

102 

7-29 

21 

1-18 

NONE 

NONe 

2.23 

22 

3.21 

25 

3.22 

11    NONE 

NONe 

NONE 

NONE 

NONE 

<-.»»  m 

102 

9-1*. 

23 

2.2*. 

NONE 

NONE 

3.20 

24 

3-20 

24 

3.21 

11    NONE 

NONe 

NONE 

NONE 

NONt 

,PP»»  COAST         Of 

•4V II 

_ 

_ 

_ 

_ 

m 

. 

. 

NONE 

NONe 

NONE 

NONE 

NONE 

■<» 

7-21 

26 

2.23. 

NONE 

NONE 

NONE 

3*20 

28 

3.21 

10 

NONE 

NONC 

NONE 

NONE 

NONt 

»NGL>  ' 

:i 

7-29 

19 

1-17 

NONE 

1-17  19 

l-l" 

'\ 

3-20 

28 

3-20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

NONt 

•  ■  ' 

100 

7-29 

23 

i.ia. 

NONE 

NONE 

NONE 

2.23 

27 

3-21  10 

NONt 

NONE 

NONt 

NONE 

NONt 

-.* 

7-21 

23 

1.17 

NONE 

NONE 

1-17 

2! 

3.20 

28 

3-20  21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

8>»  ,»ONT 

v. 

7-11 

21 

1.17 

NONE 

NONE 

1-18 

2* 

3-20 

28 

3-21 

24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Ml 

117 

»•* 

-.-« 

9-1*. 

13 

1.17 

1.17  13 

3.  4  20 

>-  5  21 

1.21  23 

3-22 

10 

10-23 

II 

12.  1 

21 

NONE 

NONf 

NONt 

1  S. 

• 

• 

NONE 

NONe 

2-231  23 

3-  41  27 

3-19 

31 

• 

- 

- 

•   j 

- 

- 

" 

100 

»-2l 

22 

1.17 

NONE 

NONE 

1-17  21 

3.  4  27 

1-20 

>•> 

NONE 

NONE 

NONE 

noneJ 

NONt 

IL  C** 

101 

9-12. 

22 

1.17 

NONE    '   NONE 

1-17  22 

3*20  28 

3-20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

•  ,     :. 

97 

7-29 

23 

1.11. 

NOME     '   NONE 

NONE 

2.23 

27 

3-21 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE! 

NONt 

.  '   CITY 

ir 

•  ■12 

21 

2.24 

NONE    ,  NONE 

NONE 

2.24 

28 

3-20 

J2 

NONE 

NONE 

m.m 

NONfl 

NONt 

•  '*.     '   1'  ' 

v. 

7-26 

27 

2.2* 

NONE       NONE 

NONE 

2.24 

27 

3.20  10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE! 

NONt 

.8  »|»»1»T 

■  00 

'-28 

21 

1.17 

NOME      NONE 

1-17  23 

3.  4 

It 

1.20  29 

NONE 

NONC 

NONE 

NONe 

NONt 

2t> 

lIMP'y 

»t 

8-21. 

20 

1-17 

NONE       1-17  20 

1-16  2* 

1-20  II 

3-21 

2* 

12-  1 

1] 

nonc 

NONE 

NONe! 

NONt 

MtNOtN  00  1 

>» 

•  -  1 

2* 

1-17 

NONE       NONF 

MONt 

2.2K     1% 

3.20 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

|   NONej 

NONE 

-A  .»i»' 

100 

'./v. 

2* 

i-ia 

NOME       NONE 

1-11  2* 

2.23  26 

1-21 

in 

- 

NONE 

NONE 

NONFl 

NONt 

27* 

• 

100 

7-29 

/' 

1-17 

NOME       MONf 

1-17  21 

1-20  27 

3-21 

12 

12-20 

11 

NONC 

NONE 

1   NONFl 

NONt 

29* 
* 

OtUMM 

-.  I 

7-22 

tl 

1.18. 

■torn 

NONE 

1-18 

'1 

1-21 

't 

1-21 

28 

11-10 

>2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

';•*    n*>l*r*n<  •   N'.ftM   Following   Illation    Iwlai 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


Table  3 — Continued 

TEXAS 
1969 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

N umber  of  days 
between  dates 

Station 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 

below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

ft 
o 
3 

0 
0 

0 
Q 

0 

o 

ft 

o 
3 
ja 

0 

o 
■ 

-Q 
0 
CD 

s 

o 

d 

o 

S 

A 

X 

Q 

1 
Q 

Q 

o 
Q 

d  1   .. 
S       2 

®      Id 

E-  |  Q 

d 

E 

2 
Q 

d 

§ 

2 
a 

d 

i 

3 

H 

d 

2     a 

J3         a. 

2 
a 

a 
E 

2 
a 

d 

1 
Ei 

2 

Q 

a 
E 
3 

E- 

2 
a 

d 

E 

0 

H 

2 

a 

d 

E 

0 

H 

PALACIOS  FA*  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  »B  AIRPORT 

97 
100 
98 
97 
9B 

9-10 

9-11. 

9.12. 

7-1* 

7.28 

2* 
21 

26 
23 

20 

1.17 
1-17 
1-17 
1.18 
1.17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1.17 

20 

1.17 
1-17 
NONE 
1-18 
1-17 

24 
21 

23 

20 

3.  * 

3-20 
1.17 
3-21 
3.20 

28 
27 
26 

28 

3-20 
3-21 
3-20 
3-21 
3-21 

29 
31 
30 
28 
31 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WS* 
VICTORIA  we  AIRPORT 

105 
99 
98 
99 

100 

9-11 
9.  8 
9-1*. 
7.29 
7.28 

28 
29 
23 
26 
25 

3.  * 

1-17 
1.17 
3.  *. 
1-17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
2-25 

NONE 
NONE 

2* 

3.  * 

NONE 
3-20 
3.  * 
3.20 

28 

28 
26 
28 

3.21 

3-20 
3-21 
3-21 
3-20 

32 

32 
32 
32 
28 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

SOUTHERN           09 

AGUA  NUEVA 
ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE  3  S 
BENAVIOES  T  S 

105 
102 
105 
103 

9.11 

9-10 
9-11 
7-11 

29 
22 

3.  *. 
3.  * 

: 

NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
3.  * 

NONE 

22 

NONE 
3"  5 

27 

3-20 
3-20 

3.20 

31 

30 

30 

NONE 
NONE 
11-30 
NONE 

30 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

' 

CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NN* 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 

105 
106 

10* 
105 
102 

6.15 
6-15 
9-10 

6*1* 
9-10» 

27 
28 
2* 
26 
26 

2.1*. 
3.  * 
1.17 
3.  * 
3-  * 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-17 

NONE 
NONE 

2* 

3-20 
3.  * 
3-20 
3-  * 
3-  » 

26 
28 
28 
26 
26 

3-21 

3.21 
3-21 
3.21 

3-20 

30 
32 
30 
32 
31 

12-20 

11.30 
12.20 

NONE 

32 

30 
32 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

27* 

25* 

27* 

OILLET 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  OAM 
FALFuRRIAS 

105 
105 
10B 
109 
107 

9>11 
6-16 
6.16 

7.20 
7-20 

25 

26 
23 
33 
23 

1.17 
3.  *. 
3.  * 

3.20. 
2.25 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
3.  5 
NONE 
2.25 

2* 
23 

3-21 
3-  5 
3.  5 

NONE 
2.26 

28 
28 
2* 

27 

3-22 
3-20 
3.22 
NONE 
3.  5 

31 
2« 
32 

31 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NON£ 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

FOwLERTON 
FREER 

HEBBRONVILLE 
kaffie  RANCH 
LA  PRYOR 

107 
10* 

102 

9-  6 
6.15 

9. U. 

26 
30 

2* 

3.  * 
3.21. 

3.  * 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
3.  * 

2* 

3.  * 

NONE 
NONE 
NONE 
3'20 

26 
27 

3.21 
3-21 
3.22 
3.  6 
3.21 

32 
30 
32 

29 
29 

11.30 
12.20 

NONE 

30 
32 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

• 

- 

- 

- 

25* 

27* 

LAREDO  KB  AIRPORT 

LAREDO  NO.  2 

OILTON 

PEAR5ALL 

POTEET 

106 
107 
103 
105 
103 

6-15 

6«15. 

9.11. 

9.10 

9-10 

30 

26 
27 
25 

3.  * 

1-17 
3.  *. 
3.  *• 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

3.20 
3.20 
3-20 

28 
28 
27 

3.20 

3.21 

3.21 

3-21 

32 

30 
32 
32 

NONE 
NONE 
NONE 
12*20 
11.30 

32 
31 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

27* 
25* 

RIO  GRANDE  CITY  3  N 

TILDEN 

ZAPATA 

•  •   • 

LONER  VALLEY        10 

105 
103 

6.15 

7-29 

25 

26 
22 

2.26. 

1.17 

3.20 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
3.20 

22 

3>  6 

3.  * 

3.20 

28 
27 
22 

3.  7 
3*21 

3.22 

31 
31 

32 

NONE 
11.30 
NONE 

31 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

25* 

SROwNSVlLLE  *6  AIRPORT 

■lARLINGEN 

«C  ALLEN 

"C  ALLEN  FAA  AP 

'C  COOK 

97 

100 
102 
105 
101 

9.10 

9-15. 

7.30 

*-ll 

9-11. 

36 

32 
3* 
33 

30 

1.17 
2.26. 
2.26. 
3.  4. 

1*18. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
2.26 
NONE 
NONE 
3-  5 

32 
32 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

■ISSION 
>ORT  ISABEL 
'ORT  MANSFIELD 
AYMONOVILLE 
■AN  BENITO 

102 
96 
97 
103 
100 

7-30 
9-10 
5-30 

*. 12 
9-1*. 

30 
38 
33 
31 
35 

2-25 
3.  5 
3.  * 
3.  * 
3.  5. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONe 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

3*  6 

NONE 
NONE 
3.  5 

NONE 

31 
32 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONe 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

ESLACO  2  E 

101 

*-ll 

31 

2.25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    455    - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 


TEXAS 
1965 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

LOW    ROLLING    PLAINS    02 

HORDS    CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

4.18 
3469 

3.81 
3858 

6.01 
4540 

8.61 
3372 

B    7.77 
3739 

11.25 
3381 

14.85 
2670 

12.40 
2745 

11.09 
3112 

B   6.52 
2465 

4.21 
2392 

2.73 
3171 

93.43 
38914 

NORTH   CENTRAL    03 

BARDWELL    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

OPENE 

D    4/1/6S 

B    3246 

B    7.33 
2956 
85.1 
66.9 

10.16 
2919 
93.4 
70.6 

12.99 

2501 
97.4 
72.7 

11.79 
2655 
95.5 
71.3 

B    9.34 
2490 
91.1 
66.8 

B    5.61 
2010 
77.9 
55.8 

B    3.61 

2305 
74.3 
53.7 

2.40 
2766 
60.0 
42.1 

: 

BELTON    DAM 

EVAP 
WIND 

B    3.40 
2551 

B    3.21 
2409 

4.19 
2962 

5.99 
1991 

B    5.56 
2250 

7.86 
1636 

11.82 
1597 

10.47 
1821 

8.00 
1892 

4.42 
1383 

B    3.09 
1160 

1.83 
1710 

69.84 

23362 

6EN6ROOK    DAM 

EVAP 
WIND 

B    3.19 
3031 

B    3.30 
2922 

4.31 
3586 

B    7.32 
2721 

B    5.90 
2878 

B    9.24 
2476 

B13.ll 
1981 

B11.34 
2044 

BIO. 18 
2289 

5.57 
1692 

B    3.36 
1720 

2.22 

2467 

79.04 
29607 

DEN I SON    DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.72 

.11 
3784 
60.3 
41.2 

3.05 
-    .31 
3207 
59.6 
42.5 

3.94 
-1.69 
3955 
59.9 
40.8 

8.19 

.95 

B    3601 

81.0 

58.2 

7.38 
-    .78 
3049 
83.4 
65.5 

B    8.05 

-2.23 

2162 

93.1 

70.2 

11.77 

.92 

2217 

97.2 

74.1 

10.95 

.18 

2144 

94.5 

71.6 

B    9.55 
1.66 

2655 
88.9 
67.0 

5.20 
-    .28 
1940 
77.7 
56.2 

B    3.09 

-    .76 

2068 

69.8 

53.3 

2.41 
-    .22 
2884 
58.5 
43.5 

76.30 

-   2.47 

33666 

77.0 

57.0 

GRAPEVINE    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B    3.37 
3579 
59.8 

40.1 

B    3.43 
3510 
59.4 
39.5 

4.37 
4263 
61.8 
39.7 

7.64 
3457 
81.8 
58.4 

B   6.65 

84.1 
64.8 

9.78 

B    2870 

93.3 

69.7 

12.94 
2278 
98.3 
72.7 

B12.30 
2537 
94.9 
70.3 

BIO. 30 
2918 
90.0 
67.0 

6    5.68 
2217 
79.6 

54.3 

E    3.55 
2119 
71.0 
51.4 

2.59 
2855 
62.8 
41.4 

82.60 

78.1 
55.8 

LAVON    DAM 

EVAP 

WIND 

3.45 
3983 

B   4.18 
3610 

4.22 
4240 

7.54 
3669 

6   6.98 
3495 

8.77 
3080 

11.60 
2589 

10.90 
2612 

B    9.82 
3136 

5.54 
2393 

B    3.34 
2478 

2.50 
3111 

78.64 
38396 

NAVARRO   MILLS    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

3.75 
3578 
61.3 
42.2 

3.96 
3165 
57.9 
39.9 

5.33 
4208 

7.44 
3059 
80.9 
58.5 

B   6.88 

B    3110 

82.5 

64.5 

8.71 

91.9 
70.5 

12.75 
2306 
96.4 
72.8 

11.39 
2285 
94.3 
71.6 

8.59 
2179 
91.1 
68.2 

5.53 
1908 
79.1 
54.7 

B    3.60 
1920 
71.5 
53.2 

2.28 
2781 

58.2 
41.5 

80.21 

PROCTOR    RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B    3.84 
2935 
60.7 

41.0 

B    3.34 
3054 
55.2 
37.0 

5.23 
3818 
63.9 
40.3 

7.85 
2758 
79.7 
56.4 

B    6.95 
3006 
80.8 
63.8 

10.66 
3003 
91.0 
69.3 

13.63 
1976 
95.6 

71.0 

11.42 
2013 
93.7 
69.1 

10.10 
2421 
89.2 

66.4 

B    5.59 
1877 
75.7 
53.7 

3.98 
1784 
69.6 
51.7 

2.73 
2236 
57.8 
42.3 

85.32 
30881 
76.1 
55.2 

STILLHOUSE    HOLLOW    DAM 

EVAP 
WIND 

B    3.30 
2460 

B    2239 

B  4.56 
B    2789 

6.85 
2295 

B    5.71 
2342 

B    9.31 
2009 

B12.84 
1635 

11.92 
2073 

B    8.93 
1863 

B   5.29 
1356 

B    3.20 
1338 

B    2.37 
1894 

24293 

WACO    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

OPENED 
1/8/65 

: 

B   5.31 
4168 
64.5 
41.2 

B   6.92 
3487 
82.0 
59.6 

B   6.89 
3387 
81.3 
65.0 

10.08 
3389 
92.4 
70.6 

14.06 
3335 
97.0 
71.9 

611.89 
3380 
95.4 
70.3 

10.42 
3205 
89.0 
67.2 

B    6.07 
2511 
76.0 
54.2 

B    3.54 
2405 
70.6 
52.8 

2.39 
2897 
58.8 
42.6 

: 

WHITNEY    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.31 
2778 
63.3 
41.6 

B   2.80 
2494 
61.8 
40.7 

3.63 
2907 
70.9 
43.0 

6.96 
2052 
86.3 
60.3 

B    5.56 
2283 
85.7 
66.7 

9.96 
2073 
98.2 
71.8 

12.92 
1773 

101.2 
73.7 

10.91 
1734 
96.8 
71.9 

8.25 
1794 
92.5 

70.3 

B    5.44 
1662 
78.4 
56.0 

2.95 

1418 
71.7 
54.6 

2.29 
1985 
61.0 
44.7 

74.98 
24953 
80.7 
57.9 

EAST    TEXAS    04 

DAINGERFIELD    9   S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B   3.03 
2546 
58.4 
42.5 

B    3.31 
2518 
59.7 
41.6 

4.13 
3183 
64.1 
43.5 

7.61 

83.1 
60.8 

B    7.25 
2743 
86.5 
65.9 

B    8.72 
2198 
93.0 
69.7 

11.43 
1752 
99.6 
73.8 

9.94 
1899 
95.7 
71.5 

B    7.85 
2233 
87.5 
67.6 

5.27 

B    1490 

76.7 

55.9 

3.09 
1849 
70.2 
54.2 

2.52 
2328 
59.5 
43.5 

74.15 

77.8 
57.5 

LINDALE    5    SE 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLOSE 

D   6/30/f 

5 

SPURGER    DAM   6 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.04 
1982 
66.0 
42.6 

B    2.72 

1407 
63.8 
41.7 

4.46 
2022 
69.7 
46.7 

5.55 

889 

84.9 

61.5 

B   6.12 

87.8 
66.1 

7.52 

96.7 
69.9 

8.43 

99.1 
72.4 

7.01 

95.2 
70.5 

B   6.49 

89.8 
68.3 

4.47 
1107 
82.1 
57.6 

B    2.97 
1331 
76.3 
56.7 

B    2.27 
1411 
64.6 
44.0 

61.05 

81.3 
58.2 

TRANS   PECOS  05 

RED    BLUFF    DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B   4.77 

.95 

2717 

58.5 

38.5 

4.64 
-    .52 
2670 
58.6 
37.1 

7.53 
-1.31 
3289 
64.1 
39.5 

12.19 

.78 

2952 

79.8 

52.1 

B13.61 

-    .14 

3288 

84.2 

58.7 

B14.87 

-    .05 

3501 

92.6 

65.3 

17.31 
3.32 
2493 
94.5 
67.3 

11.48 

-1.33 

2911 

92.1 

67.1 

9.96 
-    .33 

2050 

6.84 
.38 
1558 
75.2 
51.6 

5.08 
.43 
1895 
67.2 
47.7 

3.01 
-    .60 
2237 
57.2 
40.7 

111.29 

1.58 

31561 

r„LETi 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

45.2 
.96 
1744 
57.1 
40.2 

5.04 
.13 
1884 
58.6 
37.9 

8.70 
.02 
2914 
65.8 
40.8 

11.78 

.43 

2275 

78.3 

49.5 

B15.01 
1.34 
2541 
84.3 
55.1 

14.66 

.17 

2107 

89.4 

62.4 

B16.15 
3.26 
1899 
94.2 
68.2 

13.22 

2.04 
1749 
92.1 
67.0 

B    9.47 

.27 

1556 

85.9 

62.5 

7.38 
.68 
1031 
76.1 
50.7 

5.54 
1.33 
1091 
67.3 
46.3 

3.05 
-    .16 
1237 
55.3 
38.5 

114.52 

10.47 

22038 

75.4 

51.6 

EDWARDS    PLATEAU    06 

-    0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

4.75 
2626 
64.0 
42.6 

6    4.21 
2990 
60.8 
39.3 

B    7.83 
3536 
70.1 
43.2 

611.33 
3341 
82.7 
60.0 

B    8.92 
4084 
85.5 
65.9 

12.19 
4175 
90.2 
69.8 

17.53 
3674 
94.5 
69.7 

15.09 
3430 
92.6 
69.7 

B12.81 
2997 
69.1 
67.2 

7.72 
2481 
79.7 
55.2 

t     5.18 
1924 
72.6 

53.2 

b    3.52 
2874 
61.3 
45.0 

111.08 
3B132 
76.6    t 
56.7 

ViELO   0AM 

EVAP 
WIND 

MIN 

5.21 
3611 
60.3 
40.1 

B    3.72 
3609 
56.3 
37.0 

6.65 
4070 
69.3 
42.7 

11.21 
3166 
81.2 
56.3 

B    9.69 
3415 
62.2 
62.7 

1:12.73 
3288 
89.9 
68.3 

16.88 
2636 
94.8 
69.6 

13.35 
2385 
92.8 
68.5 

10.82 
2658 
87.7 
65.6 

B    7.60 
2183 
77.5 
54.0 

5.53 
2247 
70.8 
49.4 

3.56 
2949 
57.0 
41.6 

76.1 

■ 

EVAP 
DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B   4.30 
1.J9 

64.2 

44.', 

3822 

5.11 

4MB 

1 
44.9 

6.03 
-    .17 
2784 
82.0 
59.3 

B  6.85 

-    .66 

3068 

83.7 

-    ,91 

B    240  ' 

1 

111.  ii'. 
1.94 
2536 
95.3 
71.8 

10.98 
1.17 
2385 

'.'.  .'. 

ro,  / 

B    9.15 
1.77 
2804 
10,  1 
68.3 

i.   3.39 

-    .13 
2533 
1  i.l 
56.8 

li    3.33 

-    .28 

2463 

73.1 

55.0 

-    .1  / 
2873 
61.4 

'.'..  1 

J565) 

1 

EVAP 

1 
3310 

3.5? 

1,1,1,1 

3730 

3650 

6,04 
2610 

2910 

i 

2790 

6.83 

3230 

4.70 

2450 

i   1 

I. 

EVAP 

.iv. 

MIN 

1      '..•'•/ 
2964 

U,  ' 

a  3.15 

2699 
36.7 

4.66 
3262 
66.6 

'•  i.l 

5.97 
2535 

rt.i 

B  6.14 

3066 

9.66 

12.60 

1 
94.3 
70.4 

11.25 
2429 
93.7 
70.1 

1)10.08 
2  384 
MM.'. 
68.8 

g    5.41 
1144 

n.\ 

•  i  .'■ 

1:       I.'.,' 

IB( 
73.0 
55.2 

■     ■.'•'■ 
i  161 
59.9 
'.'.1 

11,80 

77.1 

■■i.l 

-IV 

: 

S    4.01 

B    3.66 

B    6.22 

1    I.1.', 

10,  14 

|    ■,.;.■ 

ii    ii.  1   l 

■    »,7J 

i 

i   - 

1897 

'■ 

•  im\mrmtt':m  not**   I'.ll'.wir.'j  .'../.ti-.n   Ift'l*/ 

fM 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ble  4 Continued 


TEXAS 
1965 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

UPPER    COAST    08 

OINT    COMFORT    (F) 

EVAP 

3.83 

B    3.09 

4.69 

6.19 

B    7.37 

B    9.72 

BIO. 48 

9.85 

8.61 

6.60 

3.90 

B    2.97 

77.30 

WIND 

2937 

3164 

2963 

2675 

3922 

3006 

2523 

2488 

2820 

2554 

2559 

2580 

34191 

MAX 

68.6 

67.5 

72.9 

85.0 

87.6 

95.3 

96.6 

94.9 

91.4 

81.0 

78.4 

67.9 

82.3 

MIN 

48.1 

46.5 

49.9 

64.3 

70.0 

73.1 

74.4 

73.9 

71.5 

59.6 

61.7 

51.6 

62.1 

OMPSONS    3    WSW 

EVAP 

3.44 

3.32 

8    4.72 

B    5.57 

8    6.51 

B    7.69 

8.21 

B    7.12 

6.49 

B    5.33 

- 

B    2.29 

WIND 

2859 

3135 

3368 

2332 

2561 

1600 

1239 

1115 

1683 

1910 

179  2 

2492 

26086 

MAX 

62.8 

56.7 

67.3 

84.7 

84.6 

93.9 

95.9 

93.9 

89.4 

77.8 

75.3 

62.6 

78.7 

MIN 

41.2 

39.7 

43.6 

62.0 

67.0 

70.9 

72.1 

71.5 

68.5 

55.1 

56.2 

43.2 

57.5 

SOUTHERN    09 

LLEY 

EVAP 

- 

B    2.89 

4.79 

B    6.57 

B    6.23 

B    9.28 

811.55 

BIO. 33 

B    9.58 

B    4.29 

2.49 

B    2.06 

- 

DEP 

- 

-    .71 

-1.35 

-    .75 

-2.31 

-    .82 

.42 

-    .62 

1.67 

-1.59 

-1.27 

-    .74 

- 

WIND 

- 

1295 

1581 

- 

- 

1117 

8    1129 

1095 

1267 

670 

438 

1093 

- 

MAX 

69.5 

68.4 

75.7 

90.5 

91.2 

101.2 

103.4 

101.4 

97.1 

83.7 

79.1 

68.0 

85.8 

MIN 

43.7 

45.8 

50.3 

66.6 

70.4 

75.1 

75.4 

75.4 

73.0 

61.7 

59.8 

51.4 

62.4 

(REDO   WB    AIRPORT 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

6.27 
1.86 
2986 
72.0 
50.5 

5.01 
-.62 
3059 
71.0 
48.0 

7.44 
-1.24 
3362 
75.5 
51.7 

: 

CLOSEC 

4/20/65 

»REDO   NO.    2 

EVAP 

_ 

8.29 

11.69 

13.29 

11.37 

9.52 

5.03 

3.16 

1.91 

_ 

WIND 

OPENEC 

4/20/65 

1833 

1983 

1863 

1701 

1567 

757 

482 

661 

- 

MAX 

- 

93.4 

99.9 

101.2 

99.0 

96.3 

85.9 

82.3 

70.8 

- 

MIN 

- 

71.2 

73.5 

73.7 

74.0 

71.8 

63.6 

63.6 

55.8 

- 

0  GRANDE    CITY    3    W 

EVAP 

4.01 

B    4.33 

B    5.96 

B    7.34 

B    9.41 

811.23 

B13.20 

BIO. 85 

BIO. 26 

B    4.98 

B    3.50 

B    2.14 

87.21 

WIND 

1006 

1332 

1436 

1197 

1851 

1761 

1757 

1543 

1559 

852 

691 

972 

15957 

LOWER    VALLEY    10 

:  cook 

EVAP 

5.30 

4.93 

7.76 

9.20 

BIO. 00 

11.49 

14.72 

11.11 

10.73 

B    6.53 

4.68 

3.73 

100.18 

WIND 

3126 

3381 

3850 

3363 

3612 

3015 

3416 

- 

3437 

2472 

2006 

3053 

- 

MAX 

76.5 

73.1 

79.0 

91.7 

94.1 

98.2 

98.5 

97.5 

96.7 

89.0 

82.3 

71.1 

87.3 

MIN 

50.0 

47.1 

51.4 

66.3 

71.7 

73.7 

72.7 

73.6 

72.3 

63.0 

62.8 

54.0 

63.2 

SLACO   2    E 

EVAP 

4.55 

B    4.05 

6.46 

9.26 

B    9.44 

BIO. 36 

11.74 

9.73 

9.05 

B    6.03 

B    4.16 

B    2.99 

87.82 

WIND 

1886 

1922 

2453 

2405 

2690 

2037 

1969 

1609 

1696 

1256 

B1151 

1557 

22631 

MAX 

76.1 

75.5 

80.2 

91.8 

94.4 

100.4 

97.8 

97.4 

95.0 

86.2 

84.2 

74.4 

87.8 

MIN 

55.9 

54.1 

56.4 

69.2 

72.4 

75.2 

75.4 

74.9 

73.8 

64.6 

66.2 

59.4 

66.5 

(A) 
<F) 


EVAPORATION   MEASURED    IN    A   SUNKEN   SCREENED    PAN   OF    24-INCH    DIAMETER. 
ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION    PAN. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-    457    - 


PLANT-AVAILABLE  WATER  IN  SOIL,  DEFICIT;  AND  PRECIPITATION  (Inches) 


TEXAS 

1965 


Location  and  date 

Depth 
(inf.) 

0-6 

6-12 

12-24 

24-36 

36-46 

48-60 

Total 

Precip- 

it.^on 

SOUTHWESTERN  GREAT 
PLAINS   RESEARCH  CENTER 
8USHLAN0,    TEXAS 

JUNE    24,    1964 

Deii- 
cit 

0.38 
0.74 

0.46 
0.79 

0.40 
1.66 

0.26 
1.58 

0.47 
0.89 

0.72 
0.48 

2.71 
6.14 

JUNE    30,    1965 

Avail- 
able 
Defi- 
cit 

0.44 
0.68 

0.73 
0.54 

0.53 
1.53 

0.32 
1.52 

0.01 
1.35 

0.46 
0.74 

2.49 
6.36 

Location  and  date 

Depth 
(In..) 

0-6 

6-12 

12-24 

24-36 

36-48 

48-60 

Pieop- 

itaKoa 

J 

SOUTHWESTERN  GREAT 
PLAINS   RESEARCH   CENTER 
BUSHLAND,    TEXAS 

(A)    OCTOBER  6,    1965 

Avail- 
able 
Defi- 
cit 

0.64 
0.48 

1.00 
0.27 

1.36 
0.70 

1.14 
0.70 

0.86 
0.50 

0.86 

0.34 

5.66 
2.99 

(A)   SAMPLING  DATES  FROM  WHEAT  HARVEST  1964  TO  WHEAT  SEEDING  1965.   PRECIPITATION  DURING  PERIOD  -  27.81  INCHES. 


DESCRIPTION  OF  SOIL  MOISTURE  SITES 


Location 

Soil 

Slope 

Method  oi 
Measurement 

Field  Capacity  (inches)  ior 
Depth  Increments  Reported 

Remarks 

Type                 |     Cover 

Per-    j        Direction 
cent    |         (facing) 

Top  |   2nd  |   3rd    j    4th    '    5th   |    6th 
Layer  j  Layer .  Layer  i  Layer  I  Layer  j  Layer 

Southwestern  C-reat  Plains 
Research  Center, 
Bushland,  Texas 

Pullman  Clay  Loam|    Subtilled 
|   wheat 
,    stubble 

.25        Southeast 

Gravimetric 

2.0  |2.3     ]  U.6     jli.l     |  3-7    [3.1* 

Cooperator:     USDA  -  AftS 

1.  Erosion:     None  to  slight;  wind  removal  predominates. 

2.  Data  are  from  wheat  plots  in  a  controlled,  longterm 
experiment  initiated  in  1957. 

3-      Reporting  sequence  will  normally  begin  in  July 

(following  wheat  harvest  in  June),  and  continue  on 
same  fallowed  plots  until  new  plots  are  available 
in  July  of  following  year,      i.e.,  the  plots  reported 
on  will  be  fallow  from  harvest  of  one  year  to  harvest 
of  succeeding  year. 

u.     Soil  moisture:     determined  by  standard  oven  drying. 
107-110°C. 

CHANGES  IN  STATION  NAME 


NEW    NAME 

ANAHUAC  TBCO 
BENAVIDES  7  S 
BROWNFIELD  NO  2 
CLARKSVILLE  1  w 
COLDSPRING  5  5SW 


CROSS  PLAINS 

EAGLE  LAKE 

FRANKSTON 

FREEPORT 

FT  MC  KAVETT 


NW 


4  N 


GARCIA  LAKE  12  ENE 
GARDEN  CITY  20  E 
JASPER  3  SW 
LANGTRY 
LITTLEFIELD  *  2 

MATTHEWS 

MERCURY 

MORGAN  3  WNW 

MOSCOW 

MINERAL  WELLS  4  ENE 

PAMPA  NO  2 
QUITAQUE  2  SE 
ROSSER  1  SE 
SANDERSON  5  NNW 
SHERMAN  PUMP  ST A 

STERLING  CITY  10  E 
TARPLEY 


FORMER  NAME 

ANAHUAC  NAV  OFF 
BENAVIDES  4  S 
BROWNFIELD  2  E 
CLARKSVILLE  2  W 
COLDSPRING  5  S 

CROSS  PLAINS  #1 
MATTHEWS 
FRANKSTON  2  SW 
FREEPORT  5  NW 
FT  MC  KAVETT 

GARCIA  LAKE  8  NE 
GARDEN  CITY  16  E 
JASPER 
LANGTRY  NO  2 
LITTLEFIELD 

CALHOUN 

WINCHELL 

WALNUT  SPRINGS  4  ESE 

MOSCOW  1  SE 

MINERAL  WELLS 

PAMPA  WTR  WKS 
QUITAQUE 
ROSSER 

SANDERSON  1  NW 
SHERMAN  »2 

STERLING  CITY  8  NE 
TARPLEY  1  E 


DATE    -    1965 

FEBRUARY    18 
JANUARY    27 
FEBRUARY    26 
JANUARY    19 
MARCH    19 

MARCH  18 
OCTOBER  28 
SEPTEMBER  25 
JULY  1 
SEPTEMBER  15 

JUNE  29 
MARCH  5 
FEBRUARY  16 
OCTOBER  20 
DECEMBER  1 

MARCH  17 
FEBRUARY  2 
MAY  2  7 
JANUARY  1 
NOVEMBER  24 

AUGUST  11 
JANUARY  19 

JANUARY  26,  1945 
JUNE  24 

AUGUST  17,  1962 

SEPTEMBER  15 
OCTOBER  8 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 
ANSON 

BAKERSFIELD 
8AKERSFIELD 


RAIN  GAGE  MOVED  .6  MILE  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  1.5  MILES  E 

EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  NNE 

EQUIPMENT  MOVED  140  FEET  WSW 

RAIN  GAGE  MOVED  100  FEET  NNW 


AUGUST  18 
FEBRUARY  18 
MAY  1 

JANUARY  28 
DECEMBER  1 


3ATESVILLE  3  S 
3EEVILLE  5  NE 
3ENAVIDES  7  S 
30N  WIER  2  E 
SOW  IE 


RAIN  GAGE  MOVED  175  FEET  SSE,  AND  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  8  FEET  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  3.1  MILES  S 

EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  W 

EQUIPMENT  MOVED  80  FEET  W 


MAY  18 
MARCH  5 
JANUARY  27 
OCTOBER  23 
MAY  18 


iOXELDER 
iRENHAM 

1r0wnfield  no 

:alowell 

:amp  san  saba 


EQUIPMENT  MOVED  160  FEET  NE 

EQUIPMENT  MOVED  50  FEET  W 

EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  SW 

EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  W 

RAIN  GAGE  MOVED  120  FEET  WNW 


NOVEMBER  9 
NOVEMBER  15 
FEBRUARY  26 
JULY  12 
MAY  18 


ANYON  DAM  6 
ARRIZO  SPRINGS 
LARKSVILLE  1  W 
LAUDE 
LAUDE 


EQUIPMENT  MOVED  3  FEET  N 
RAIN  GAGE  MOVED  60  FEET  SSE 
NO  MOVE  -  NAME  CORRECTION 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  SE 


JANUARY    12 
APRIL    21 
JANUARY    19 
MAY    1 
MAY    29 


LAUDE 

OLDSPRING    5    SSW 

3LUMBUS 

3LUMBUS 

DMANCHE 

3X    RANCH    (LCRA    122) 
RANDALL 
'ANFILLS    GAP 
<OSS    PLAINS 
fPRESS    1    SW 


WILLA 

:nton 

MMITT  6  E 
>EN  NO  2 
■CLE  LAKE 

OM  1  NW 

ECTRA 
LFURRIAS 
ATONIA 
LLETT 

ANKSTON 

MC  KAVETT 

MC  KAVETT 

EPORT    2    NW 
3CIA   LAKE    12    ENE 

"<DEN   CITY    20    E 

WALES 

iDONVILLE 

1VET0N 

!PER 


"ITT    1    SE 

in 

JlES    RIVER    RCH 

■  PER   3    SW 

•NSON    RANCH    (LCRA    104) 


EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  WNW 

NO  MOVE  -  NAME  CORRECTION 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  SSW,  AND  RAIN  GAGE  MOVED 

EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILE  NNE 

RAIN  GAGE  MOVED  .2  MILE  E 

RAIN  GAGE  MOVED  100  FEET  E 
RAIN  GAGE  MOVED  35  FEET  S 
RAIN  GAGE  MOVED  165  FEET  NNW 
RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  NNE 
TEMPERATURE  DATA  DISCONTINUED 

RAIN  GAGE  MOVED  8  FEET  S 
DISCONTINUE  PUBLICATION 
RAIN  GAGE  MOVED  .5  MILE  SSW 
RAIN  GAGE  MOVED  .2  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  5.0  MILES  N 

NO  MOVE  -  NAME  CORRECTION 
EQUIPMENT  MOVED  220  FEET  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  E 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  120  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  E 

EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  NE 

EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  NNE 

RAIN  GAGE  MOVED  3.3  MILES  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  NNW 

RAIN  GAGE  MOVED  5.2  MILES  ESE  AND  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  3.6  MILES  ENE 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 
RAIN  GAGE  MOVED  325  FEET  E 
RAIN  GAGE  MOVED  90  FEET  N 
RAIN  GAGE  MOVED  .1  MILE  WNW 

RAIN  GAGE  MOVED  .5  MILE  ESE 
RAIN  GAGE  MOVED  .4  MILE  ESE 
lQUIPMENT  MOVED  100  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVEO  3.5  MILES  SW 
RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  S 


5  MILE  SSE 


SEPTEMBER  2 
MARCH  19 
AUGUST  20 
NOVEMBER  19 
MAY  20 

JANUARY  30 
SEPTEMBER  2 
APRIL  16 
MARCH  18 
MARCH  20 

APRIL  6 
FEBRUARY  1 
APRIL  28 
JANUARY  30 
OCTOBER  28 

JUNE  8 
JULY  10 
JANUARY  2  6 
SEPTEMBER  16 
FEBRUARY  13 

SEPTEMBER  25 
JULY  28 
SEPTEMBER  15 
JULY  1 
JUNE  29 

MARCH  5 
JANUARY  11 
AUGUST  3 
DECEMBER  15 
DECEMBER  14 

SEPTEMBER  21 
MAY  20 
DECEMBER  15 
FEBRUARY  16 
JANUARY  30 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


JUNCTION 
KARNES    CITY 
KINGSVILLE 
KOPPERL 

LANGTRY 

LA  PRYOR 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO  2 
LEVELLANO 
LITTLE  ELM 
LITTLE  ELM 

LITTLEFIELD  *  2 

LLANO 

LONDON 

LUBBOCK  WB  AP 

MATTHEWS 


FISCHER  i    PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  E 
RAIN  GAGE  MOVED  110  FEET  WSW 
NO  MOVE  -  NAME  CHANGE  ONLY 

EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  350  FEET  NNW 

EVAPORATION  EQUIPMENT  RELOCATED  FROM  LAREDO  AFB  1.5  MILES  S 

RAIN  GAGE  MOVED  80  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  S 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  N 

NO  MOVE  -  NAME  CHANGE  ONLY 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  125  FEET  S 
RAIN  GAGE  MOVED  .3  MILE  WNW 
RECORDING  GAGE  MOVED  1  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  SSE 


MAY  21 
JUNE  8 
JULY  28 
FEBRUARY  5 
OCTOBER  20 

SEPTEMBER  24, 
DECEMBER  6 
APRIL  20 
MARCH  17 
JANUARY  18 
MARCH  24 

DECEMBER  1 
SEPTEMBER  3 
MAY  28 
SEPTEMBER  2 
MARCH  17 


MC  COOK 
MERCURY 
MIDLAND  WBAS 
MINERAL  WELLS 
MINERAL  WELLS  4  ENE 


SIX'S  THERMOMETERS  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  4.1  MILES  S 
RAIN  GAGE  MOVED  175  FEET  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  4.6  MILES  E 


DECEMBER  10,  1964 
FEBRUARY  2 
MAY  11 
MARCH  8 
NOVEMBER  24 


WNW 


MISSION 
MORGAN  3 
MOSCOW 
MUNDAY 
NACOGDOCHES 


EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  ENE 

EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  ESE 

EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  NE 

EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  140  FEET  NW 


JUNE  12 
MAY  27 
JANUARY  1 
OCTOBER  1 
FEBRUARY  5 


NEW  SUMMERFIELD 

NEWTON 

NIXON 

NORTHFIELD 

NOVICE  1  E 


EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  ESE 

EQUIPMENT  MOVED  10.5  MILES  NW 

EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  E 

RAIN  GAGE  MOVED  1.1  MILE  ESE 

RAIN  GAGE  MOVED  60  FEET  NE 


DECEMBER  7 
OCTOBER  23 

SEPTEMBER  1,  196* 
JULY  2  4 
MAY  14 


PAMPA  NO  2 
PANDALE 
PANDALE 
PANHANDLE 
PIERCE  1  E 


EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  NNW 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLEO  120  FEET  S  OF  RAIN  GAGE 

RAIN  GAGE  MOVED  125  FEET  S 

EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  E 


AUGUST  11 
JUNE  25 
JULY  30 
DECEMBER  8 
NOVEMBER  17 


PLAINS 

PLAINVIEW 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

QUITAQUE  2  SE 

RISING  STAR 


EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  2.1  MILES  E 

TEMPERATURE  DATA  PUBLICATION  DISCONTINUED 

EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  SE 

EQUIPMENT  MOVED  170  FEET  WSW 


FEBRUARY  25 
APRIL  1 

JULY  22,  1964 
JANUARY  19 
MARCH  18 


RIVERSIDE 
ROCKWELL 
ROCKWELL 
ROSCOE 
ROSSER  1  SE 


RAIN  GAGE  MOVED  .3  MILE  SW 
RAIN  GAGE  MOVED  .5  MILE  ESE 
RAIN  GAGE  MOVED  .8  MILE  WNW 
RAIN  GAGE  MOVED  28  FEET  NNW 
NO  MOVE  -  NAME  CORRECTION 


JULY  1 
MARCH  3 
JUNE  12 
NOVEMBER  19 

JANUARY    26, 


1945 


SAN  ANTONIO  NUR 

SANDERSON  5  NNW 

SANTA  ANNA 

SEOUIN 

SHERMAN  PUMP  STA 


EQUIPMENT  MOVED  3  MILES  S 

EQUIPMENT  MOVED  4.6  MILES  N 

EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  N 

EQUIPMENT  MOVED  25  FEET  W 

EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  NW 


AUGUST  2,  1962 
JUNE  24 
MAY  12 
NOVEMBER  20 

AUGUST  17,  1962 


SOMERVILLE  DAM 

STERLING  CITY  10  E 

STINNETT 

TARPLEY 

TELEPHONE 

TELEGRAPH  (LGRA  18) 

TEMPLE 

TILDEN 

T INN  IN  RANCH 

TRENT  2  ENE 


PUBLICATION  OF  TEMPERATURE,  PRECIPITATION, 
EQUIPMENT  MOVED  5.1  MILES  SE 
RAIN  GAGE  MOVED  400  FEET  E 
RAIN  GAGE  MOVED  1.3  MILES  W 
RAIN  GAGE  MOVED  35  FEET  S 

RAIN  GAGE  MOVED  60  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  70  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  1.5  MILES  NE 
RAIN  GAGE  MOVED  440  FEET  NW 


AND  EVAPORATION  DATA  RESUMED 


JANUARY  1 
SEPTEMBER  15 
MAY  26 
OCTOBER  8 
AUGUST  4 

AUGUST  25 
APRIL  29 
APRIL  22 

SEPTEMBER  26,  1962 
MARCH  19 


WACO  DAM 
WHAPTON 


RECORDING  PRECIPITATION  AND  EVAPORATION  EQUIPMENT  INSTALLED 
RAIN  GAGE  MOVED  .4  MILE  NW 


JANUARY  6 
OCTOBER  25 
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10    34    26 

100    17 

1951 

90 
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1701    02    HARDEMAN 

101   34    16 

99    30 

1385 

60 
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1715,  05|  BREWSTER 
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CIBOLO   CREEK 

1741 

07 

KARNES 

13 

29    01 

97    56 

302 

19 

2 

CLARENDON 

1761 

02   OONLEY 

10 

34    56 

100    53 

2  700 

10 

14 

12    3 

CLARKSVILLE    2    E 

1772    0*.  RED   RIVER 

10|  33    37 

95   01 

420 

62 

71 

1    2    3 

CLARKSV1LLE    1    W 

17731  0*1  RED   RIVER 

101  33    37 

95    Oft 

465 

C 

CLASSENS   RANCH 

1777    07    BEXAR 

13,  29    39 

98    22 

1000 

2 

CLAUDE 

1778    Ol1  ARMSTRONG 

10    35    06 

101    22 

3390 

4 

21 

1    2    3 

CLEBURNE 

1800    03,  JOHNSON 

32    20 

97    23 

783 

56 

62 

1    2    3 

CLEVELAND 

1810    06    LIBERTY 

14 

30   21 

95   06 

164 

4 

11 

1    2    3 

CLIFTON   9   E 

1823,  03,  BOSOUE 

1 

31    46 

97    26 

671 

54 

2 

CL0D1NE 

1838    08    FORT    BEND 

14 

29   43 

93   41 

90 

14 

2 

COLOSPRING   5    SSW 

1870    04   SAN   JACINTO 

14 

30    32 

95    09 

354 

3 

11 

1    2    3 

COLDWATER 

187*   01    DALLAM 

2 

36    24 

102    31 

6110 

22 

2 

COLEMAN 

1875    02'  COLEMAN 

3 

31    50 

99    26 

1710 

7* 

81 

1    2    3 

COLLEGE    STATION   FAA   AP 

1869:  04'  BRAZOS 

1 

30    35 

96   21 

314 

14 

14 

12    3 

COLORADO   CITY 

1903    02   MITCHELL 

3 

32    23 

100    52 

2071 

45 

61 

1    2    3 

COLUMBUS 

1911    07   COLORADO 

3 

29    43 

96    32 

199 

4 

61 

1    2    3 

COMANCHE 

1914,  03    COMANCHE 

1 

31      5ft 

96    36 

1376 

30 

2 

COMMERCE 

1921    03,  HUNT 

10    33    15 

95    53 

548 

C 

COMSTOCK 

1925 

06   VAL   VERDE 

11    29    41 

101    11 

1590 

8 

2 

CONCORD    1    N 

1937 

04   RUSK 

7    31    36 

9*    36 

556 

C 

CONLEN 

1946 

Oli DALLAM 

2 

36    14 

102    15 

3620 

21 

2 

CONROE 

1956 

04>l  MONTGOMERY 

14 

30    19 

95    27 

245 

45 

45 

1    2    3   C 

COOPER 

1970    03   DELTA 

10 

33    23 

99    *2 

495 

21 

2 

COPE    RANCH 

19741  061  STERLING 

3 

31    34 

101    15 

2570 

2 

25 

12    3 

COPPERAS   COVE 

196*    03,  CORYELL 

1    31    07 

97    54 

1094 

49 

DEC 

2 

COPPERAS   COVE    *   2 

1966   03^  CORYELL 

1    31    07 

97    35 

1235 

DEC 

2 

CORNUDAS   SERVICE    STA 

2012,  0*|  HUDSPETH 

9|  31    47 

105    28 

4480 

* 

25 

1    2    3 

CORPUS   CMRIST1 

201*    07   NUECES 

3,  27    46 

97    24 

14 

18 

18 

12    3 

CORPUS   CHRISTI    WB    AP 

20151  07!  NUECES 

91  27   46 

97    30 

41 

78 

7t 

1    2    3   C 

CORSICANA 

2019    03   NAVARRO 

15|  32    05 

96    26 

425 

•6 

89 

1    2    3 

CORYELL   CITY 

202*   03   CORYELL 

1    31    33 

97    37 

950 

C 

COTTONWOOD 

2040    06'  GILLESPIE 

X  30    09 

99   08 

2230 

44 

2 

COTULLA 

2046    09    LA    SALLE 

el  26  26 

99    16 

425 

52 

2         C 

COTULLA    FAA   AIRPORT 

2050    09    LA   SALLE 

8    28    27 

99    13 

459 

16 

16 

1    2    3 

COTULLA   HILLJE    RANCH 

2051    09. LA    SALLE 

e|  26    14 

99   0* 

325 

9 

JAN 

2 

COX   RANCH 

2066    06   CONCHO 

31  31    21 

99    53 

1900 

25 

DEC 

2 

CRANOALL 

2080    03'  KAUFMAN 

15    32    38 

96   28 

370 

5 

2 

CRANE 

2082    05    CRANE 

9    31    24 

102    20 

2600 

4 

4 

1    2    3   C 

CRANF1LLS    GAP 

2066    0  3    BOSQUE 

1    31    46 

97    50 

980 

C 

CRESSON 

2096   03   HOOD 

15    32    32 

97    37 

1047 

19 

2         C 

CRIDER    RANCH 

2104    06]  REAL 

8    30   04 

99   44 

2320 

25 

2 

CROCKETT 

2114    04   HOUSTON 

15  31   ie 

93    27 

345 

U 

53 

12   3 

CROSBYTON 

2121.  Oli  CROSBY 

1'    33     40 

101     14 

3021 

54 

78 

12   3 

CROSS    PLAINS 

2126   03   CALLAHAN 

3    32    07 

99    10 

1737 

29 

2 

CROSS    PLAINS    3    NNE 

213I1  03'  CALLAHAN 

3    32    10 

99    08 

1805 

C 

CROWELL 

2142    02    FOARD 

10    33    59 

99   43 

1451 

49 

2 

CRYSTAL   CITY 

2160    09    ZAVALA 

6    26    41 

99    30 

581 

11 

2* 

1    2    3 

CUERO    3   NW 

2173    07    OEWITT 

4    29    08 

97    19 

176 

12 

21 

1    2    3 

CYPRESS    1    SW 

2206    08    HARRIS 

14   29    58 

93    43 

150 

3 

22 

2 

DACUS 

2218.  04,  MONTGOMERY 

14;  30    27 

95    48 

236 

11 

2 

DAINGERF1ELD   9    S 

2225    04   MORRIS 

10J  32    53 

94   43 

300 

6 

21 

6 

1    2    3* 

DALHART    FAA   AIRPORT 

2240    01    HARTLEY 

2    36    01 

102    33 

3989 

18 

18 

1    2    3 

DALLAS   WB   AIRPORT 

2244|  03!  DALLAS 

IS!  32    31 

96    51 

461 

85 

85 

1    2    3    C 

OANEVANG   2    SE 

2266    06    WHARTON 

5   29    03 

96    11 

70 

69 

69 

1    2    3 

OARROUZETT 

2262    Ol1  LIPSCOMB 

2    36    26 

100    19 

2540 

24 

2 

DAV1LLA 

2295    03,  MILAM 

1    30    47 

97    16 

520 

22 

2 

DECATUR 

2334    03    WISE 

15    33    15 

97    36 

1077 

21 

MAY 

2 

OECATUR    2    SSW 

2338,  03,  WISE 

15:  33  12 

97    36 

921 

1 

MAY  | 

2 

DEKALB 

2352    04   BOWIE 

10    33    31 

94    37 

407 

16 

2 

DEL   RIO   WB   AP 

2360    06    VAL   VERDE 

11    29    22 

100    55 

1026 

3 

a 

1    2    3 

DEN  1  SON   DAM 

2394|  03    GRAYSON 

10|  33   49 

96    34 

613 

25 

23 

21 

1    2    34C 

OENTON 

2*03    03   DENTON 

15    33    14 

97    08 

655 

15 

FEB 

2 

DENTON    2    SE 

2404    03   DENTON 

15;  33    12 

97    06 

630 

51 

91 

8 

1    2    3    C 

DEPORT 

2415    03   LAMAR 

10!  33    31 

93    19 

420 

C 

DEWEYVILLE 

2436    04   NEWTON 

12    30    18 

93   45 

30 

11 

2 

DIALVILLE    2   W 

244*!  0*   CHEROKEE 

71  31    32 

95    16 

575 

62 

62 

1    2    3 

DICKENS 

2448    02    DICKENS 

l!  33    37 

100    50 

254S 

a 

2 

12    3 

DILLEY 

24561  09    FRIO 

8|  26    40 

99    10 

569 

41 

95 

31 

1    2    34 

DIME   BOX 

2462    07   LEE 

1 

30    21 

96   49 

330 

24 

2 

DIMMITT    6    E 

2463 

01 

CASTRO 

10 

3*    33 

102    13 

3610 

42 

2 

DIMM1TT 

2*64 

01 

CASTRO 

10 

34    33 

102    19 

3855 

4 

6 

1    2    3 

OOOLE    2    N 

2527 

06 

MCCULLOCH 

3 

31    26 

99    36 

1540 

25 

2 

DOSS 

2541 

06 

GILLESPIE 

3 

30    27 

99    08 

1600 

25 

DEC 

2 

DRYER    1    NW 

2595    07    GONZALES 

4 

29    23 

97    17 

310 

24 

2 

DUBLIN 

2596   03    ERATH 

1    32    05 

98    21 

1460 

64 

68 

12   3 

DUMAS 

2617    01    HOORE 

Z\  35    52 

101    58 

3655 

26 

2  8 

1    2    3 

DUNDEE    6   NNW 

2633    03   ARCHER 

10    33    *9 

98    56 

1015 

43 

2 

EAGLE    LAKE 

2675    07   COLORADO 

3 

29    35 

96    20 

174 

OCT 

C 

EAGLE    MTN   LAKE    DAM 

2678,  03i  TARRANT 

15 

32    53 

97    28 

675 

25 

2 

EAGLE    PASS 

26791  09   MAVERICK 

11 

26   42 

100    29 

815 

72 

89 

1    2    3    C 

EASTLAND 

2715   03 

EASTLAND 

1 

32    24 

98    49 

1430 

56 

58 

1    2    3    C 

EOEN    1 

2741 

06 

CONCHO 

3 

31    13 

99    51 

2060 

26 

35 

1    2    3 

EDEN   NO   2 

2744 

06 

CONCHO 

3 

31    13 

99    50 

2076 

C 

EONA    3   SW 

2769 

08 

JACKSON 

6 

26    57 

96    *1 

71 

96 

2 

EDOM    1    NW 

2772 

04 

VAN   2ANDT 

7 
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95    36 

490 

25 

2 

EL    CAMPO 

2766 

08 
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9 

29    12 

96    17 

106 

23 

24 

1    2    3 

EL    PASO   WB   AIRPORT 

2797    05    EL    PASO 

Hi   31    46 

106    2* 

3916 

88 

66 

1    2    3   C 

ELDORADO 

2811    06'  SCHLEICHER 

U    30    51 

100    35 

2*32 

C 

ELDORADO    11    NW 

2612,  06    SCHLEICHER 

31   30    38 

100    *2 

2*90 

29 

2 

ELDORADO   19    SW 

2814!  06,  SCHLEICHER 

11    30   43 

100    52 

2360 

" 

2 

ELECTRA 

28181  02j  WICHITA 

10    34    02 

96    55 

1222 

10 

20 

1    2    3 

ELGIN 

2820    07    BASTROP 

3    30    21 

97    22 

579 

3 

4 

12    3 

EMORY    3    ESE 

2902    04|  RAINS 

12    32    31 

95    *3 

468 

3 

19 

12    3 

ENC1NAL    3   NW 

29061  09    LA    SALLE 

8    26    0* 

99   ZZ 

562 

94 

55 

12    3 

ENGELMAN   GARDEN 

2917    10,  HIDALGO 

51  26    20 

98    02 

70 

19 

2 

ENNIS 

2925    03!  ELLIS 

15    32    19 

96    37 

317 

25 

2 

EVADALE 

3000,  04|  JASPER 

71  30    21 

9*   05 

35 

3 

21 

12    3 

EVANT 

3005    03|  CORYELL 

l!  31    29 

98    09 
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3 

5 

1    2    3   C 

FABENS 

3033    05   EL    PASO 

11    31    30 

106    09 

3610 

a 

25 

1    2    3    C 

FAIR   OAKS    RANCH 

3038    07   COMAL 

13    29   43 

98    38 

1292 

18 

2 

FAIRFIELD 

3047,  04!  FREESTONE 

15    31    4* 

96    10 

*76 

« 

24 

1    2    3 

FALCON   DAM 

3O601  09'   STARR 

111  26    33 

99    08 

323 

4 

4 

12    3 

FALFURRIAS 

3063,  09,  BROOKS 

5!  27    14 
13!  26    57 

96    08 

118 

5E 

58 

12    3 

FALLS   CITY    4   WSW 

3065   07'  KARNES 

98    0* 

300 

19 

2 

FARMERSVILLE 

3080    03,  COLLIN 

1*|  33    10 

96    21 

626 

19 

2 

FEDOR 

3112    07   LEE 

ll   30    19 

97    03 

463 

a 

2 

FERRIS 

3133    03j  ELLIS 

151   32    32 

96   40 

*75 

4 

25 

1    2    3    C 

FIFE 

3142    06   MCCULLOCH 

3    31    23 

99    22 

1365 

25 

2 

FISCHERS    STORE 

3156|  07   COMAL 

*\  29    59 
1    31    19 

98    16 

1060 

24 

2 

FLAT 

3171    03   CORYELL 

97    38 

835 

C 

FLAT ONI A 

3183    07    FAYETTE 

61  29    41 

97    06 

465 

31 

51 

1    2    3 

FLOMOT     1    N 

3196   02l  MOTLEY 

10    34    14 

100    59 

2450 

19 

2 

FLORENCE 

31991  03|  WILLIAMSON 

1    30    51 

97    47 

961 

a 

2 

FLORESV1LLE 

32011   07    WILSON 

13   29    06 

98    10 

390 

4 

*9 

12    3 

FLOYOAOA 

3214,  01    FLOYD 

1    33    59 

101    20 

3161 

26 

18 

12    3 

FLOYDADA   9    SE 

3215    01    FLOYD 

ll  33    52 

101    IS 

3125 

16 

2 

FOLLETT 

32251  01|  LIPSCOMB 

2|  36    26 

100    08 

2780 

30 

35 

1    2    3 

FORESTBURG   4    S 

3247    03   MONTAGUE 

15 

33    29 

97    34 

1000 

25 

2 

FOR SAN 

32531  01    HOWARD 

3 

32    06 

101    ZZ 

2  7*0 

17 

2 

FORT    DAVIS 

3262    05    JEFF   DAVIS 

9 

30    36 

103    53 

4800 

85 

2 

FORT    MCKAVETT    4    N 

3270    06   MENARD 

3 

30    52 

100   07 

2090 

C 

FORT    MCKAVETT    1*   NW 

3271    06    SCHLEICHER 

3 

30    57 
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25 
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2 

FORT    STOCKTON    35    SSW 

3278    05    PECOS 

9 

30    23 
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C 
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3280   05   PECOS 

9 

30    52 
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11 

11 
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*FORT    WORTH   WB    AIRPORT 

3283    03    TARRANT 

19 

32    50 

97   03 
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70 

78 
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FORT    WORTH   MEACHAM   FLO 

328ft1  03'  TARRANT 

15 

32    49 

97    21 
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C 

FORT    WORTH    FEDERAL   BLG 

3285!  03l  TARRANT 

15 

32    45 

97    20 
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c 

•FORT    WORTH   VICKERY   BLV 

3286    03;   TARRANT 

15 

32    44 
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12 

12 
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32991   09    LA    SALLE 

8 

26    28 
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6 

52 
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04 
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1 
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4 

4 

12    3 
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04 
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7 
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a 

a 

1    2    3 

FREDERICKSBURG 
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06 
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a 
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5 
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98    37 
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4 

25 
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FRIO    TOWN 

33661  09l  FRIO 

6 

29    00 

99    18 

625 

25 

2 

FRIONA 

3368    OL  PARMER 

10 

3ft    36 

102    43 
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4 

38 

12    3 

FROST 

3379    03    NAVARRO 

15 

32    05 

96   46 

516 

19 

2 

FUNK   RANCH 

3401,  06    IRION 

3 

31    30 

100   46 
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25 

2 

GAGEBY    1    W 

3410l  01    HEMPHILL 
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35    37 
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GAINESVILLE 

3*15     03 

COOKE 

15 

33   38 

97   OS 

738 

75 

75 

1   2   3  C 

•GALVESTON   WB   CITY 

34301  oe 

GALVESTON 

5 

29    18 

94   48 

7 

9* 

9* 

1    2   3   C 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

3442,  01    DEAF    SMITH 

10 

3»   53 

102    44 

4130 

1    2    3   C 

GARDEN   CITY    I    E 

3*45    01    GLASSCOCK 

3 

31    32 

101    28 

2634 

2 

52 

12   3 

GARDEN   CITY    20   E 

3446    06    STERLING 

3 

31    31 

101    08 

2360 

C 

GATESVILLE 

3485   03<  CORYELL 

1 

31    26 

97    45 

785 

49 

49 

12   3 

GEORGETOWN 

3504    031  WILLIAMSON 

1 

30    38 

97    41 

750 

6 

B 

1    2    3 

GEORGE    WEST 

3508    09'  LIVE   OAK 

B 

28    20 

98    08 

185 

6J 

2 

GIDDINGS 

3525    07   LEE 

3 

30   11 

96    56 

536 

25 

2 

GILMER    2   W 

3546   041  UPSHUR 

10 

32   M 

9*    59 

390 

49 

49 

1    2    3  c 

GIRVIN 

3557    05;  PECOS 

9 

31    03 

102    2* 

2302 

25 

2 

GLADEWATER 

3565    04   GREGG 

12 

32    32 

94    57 

325 

9 

21 

1    2    3 

GLEN    ROSE 

3591,  03,  SOMERVELL 

32    1* 

97    45 

622 

3 

3 

1    2    3 

GOLD 

3605   06'  GILLESPIE 

3 

30   21 

98   41 

1621 

25 

2 

GOLDTMWAITE 

3614,  03   MILLS 

3|  31    27 

98    3* 

1580 

S 

32 

12   3 

GOL1A0 

3618    07   GOLIAD 

13'  28    40 

97    23 

164 

27 

52 

12   3 

GOLIAD    1    SE 

3620    07   GOLIAD 

13    26    36 

97    23 

91 

16 

2 

GONZALES 

36221  07l  GONZALES 

41  29    30 

97    27 

299 

61 

1    2   3 

GON2ALES   2 

3623    07    GONZALES 

4 

29    30 

97    27 

300 

IB 

is 

J»M 

1    2    3 

GOROONVILLE 

3642    03    GRAYSON 

10 

33  *a 

96    51 

710 

C 

GORMAN 

3646J  03    EASTLAND 

1 

32    13 

98    40 

1400 

c 

GRAHAM 

3668.  03|  YOUNG 

1 

33    06 

98    35 

10*5 

59 

79 

1    2    3 

GR ANBURY 

3673    03i  HOOD 

1 

32    27 

97    48 

7*0 

22 

22 

12   3 

GRANOFALL5    3    SSE 

3680    05:  WARD 

9 

31    16 

102    50 

2**0 

3 

36 

1    2    3 

GRAPELANO 

3689,  04,  HOUSTON 

7 

31    29 

95    26 

480 

30 

2 

GRAPEVINE    DAM 

3691    03!  TARRANT 

15 

32    58 

97    03 

585 

12 

16 

12 

1    2    3*C 
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PONTOTOC 

71641  06    MASON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration 
Building,   3600  Manor  Road,   Austin,  Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  •F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      {The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data, ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 
the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals     shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,   exposures,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.    That 
publication  may  be  obtained  from  the    Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402,   for  $1.  00.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 

stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price    15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents,     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,  Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402. 
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si 

>  3 

01 

i 

< 

14.8 

27.8 

26.0 

39.0 

28.2 

*0.* 

19.0 

31.8 

13.6 

30.3 

16.3 

31.  2m 

21.5 

33.5 

18.0 

31.* 

17.3 

32.2 

12. 3M 

27.4m 

20.0 

32.* 

13.5 

29.2 

15.1 

30.8 

MP 

27.9 

orf/** 

29.7M 

17.0 

29.5 

15.5 

30.* 

13. 7M 

29. 3M 

22.0 

36.0 

14.7 

29.6 

U. 5 

29.6 

23.3 

35.6 

17.8 

32.6 

16.1 

29.6 

19.6 

3*. 2 

21.1 

3*. 2 

20.0 

32.1 

15.0 

29.0 

25.3 

38.0 

24.7 

38.7 

19.6 

33.7 

14.2 

30.7 

16.9 

30.6 

17.* 

30.6 

16.7 

30.3 

14.5 

28.0 

19.9 

34. 9M 

18.7 

31.6 

20.5 

35.1 

15.* 

29.2 

11.8 

26.9 

17.* 

31.0 

22.0 

3*. 5 

16.6 

30.5 

l*.l 

28.2 

31.8 

28.7 

39.3 

29.0 

*0.7 

27.3 

39.2 

28.6 

M.2 

21.* 

33.0 

17.0 

30.3 

30.0 

*1.1 

28.0 

*0.9 

26.3 

38.  2 

22.9 

35.7 

26.9 

38.9 

2*.* 

36.1 

23.5 

35.5 

28.* 

39.0 

22. 1M 

3*.8M 

25. 0M 

37. 9M 

26.  5M 

37. 3M 

2*. 5 

36.* 

21.0 

3*. 5 

25.* 

37.1 

2*. 7 

35.1 

2*. 5 

36.1 

21.2 

33.0 

26.* 

38.2 

26.7 

38.3 

21.0 

3*.* 

Precipitation 


2  % 


HIGH    PLAINS 

ANARILL0    MB    AIRPORT 

ANDREmS 

310    SPRING 

8CRGER    3    '« 

BCY5    RANCH 

BRAVO 

BR0MNFIELD   NO   2 
CANADIAN    1    ENE 
CANYON 
CLAUDE 


CR0SBYTON 
0AIHART    FAA 

DI«N|TT 

OUMAS 

FLOYDADA 

PClLETT 
FRICNA 

garcia  lake 
garden  city 
gRuver 


mEREFOPO 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LiTTLEFIELt)  *  2 

LLBBCCK  9  N 

LLBBOCK    WB    AIRPORT 

»C    LEAN 

"UNI 

MIDLAND   MB    AIRPORT 

MIDLAND    *    ENE 

MORTON 

"LLESNOE    1 

OLTON 

PAMP»    NO.    2 

MANHANDLE 

BERRYTON 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 
SPEARMAN 
STRATFORD 
StNRAY   *    SH 
TAMOKA 

'ILIA 
/EGA 


DIVISION 


LOM   ROLLING   PLAINS    02 

8ILENE    «8    AIRPORT  / 

NSON 

SPERMONT 

ALLINGER    1    SW 

MILDRESS   FAA    AIRPORT 

URENDON 

ClEman 

CLORAOC   CITY 
ICKENS 
.ECTRA 

»1L 

-THRtE 

>S«ELL 

IROS   CREEK    DAM 

'YTON 

'OK   CITY 

<E   COLORADO   CITY 
KE  (EXP 

TAOOR 
MPMtS 

NDAv 

OUCAM 

ST 

ANAM    9    SE 

SCOE 


TAN 

fMOUR 


*7.3 
**.l 
*2.9 
50.7 

52.6 
*7.8 
*7.2 
**.2 
*3.8 

*3.9 

*1.5 

*9.9M 

**.* 

*9.7 


*2.9 

*1.9 


**.3 
*2.3 


*9.9 
52.3 
51.0 
53.7 

**.5 

*3.6 
52.1 
53.7 
50.0 
*8.5 

50.8 

*7.7 
*7.5 
*9.5 
*7.*M 


50.  8M 
*8.0M 
*8.2 

48.0 

*8.7 
*5.* 


*9.8 
*7.7 


5.0 


6.2 
6.0 


5.3 


23 
23 
23 
22 

*)  23 

23 

*    22 

7|   23 

30 

3    23 


11*5 
802 
757 
1025 
1071 

1034 
969 
1032 
1010 
1160 

1006 
1105 
1056 
11** 
1072 

1093 
1066 
11*3 
893 
1092 

1090 
905 
995 

1089 
9*8 


9*6 
101* 
1108 

831 

811 
965 
1060 
1060 
1059 

1069 
1138 

917 
1029 

922 


110* 
1176 
10*9 
939 

1066 
1132 


791 
7*7 
793 
731 
985 

1069 
735 
7*0 
825 
899 

802 
889 
906 
800 
929 


847 
817 
880 
936 


920 
892 
986 
82 

823 

94 


27 
21 
26 
27 

24 
24 
25 
9{  26 
22 

21 
24 


.43 
.68 
1.02 
.93 
.27 

.24 
1.01 
.36 
.81 
.55 

.79 
.4* 
.52 

.75 

.30 

.83 
.34 
.35 
.46 
.42 

.3* 

.60 
.2* 
.3* 

•  *0 


.52 

.86 
.6* 

.48 

D  1.08 
.3* 

D  .95 
•  *7 
.68 

.*7 

D   .65 

.22 

.28 

.70 


.32 
.26 
.21 
.59 

.70 
.77 


.85 

1.42 

1.72 

.65 

.68 

.87 

.58 

.87 

D   .60 

1.26 

.61 

1.50 

1.15 

.60 

.77 


.79 
1.29 

.83 
.90 

1.83 
.97 
1.21 
1.03 
1.09 

1.90 
1.95 


.87 

.** 
.17 


1.03 
.84 


.29 
.35 
.35 
.35 

.10 

.16 
.60 
.2C 
.56 

.*0 

.48 
.27 
.37 
.24 
.1 

.26 
.23 
.20 
.12 
.20 

.29 
.25 

.13 
.24 
.25 


.22 
.22 


.17  19 

.09  21 

.14  21 

.34  21 

.31  21 


.28  21 

.76  21 

.50  19 

.19  19 


.4C 
.27 


23  21 
0   .40  22 
.42  21 


1.20  21 

.35  19 

.24  19 

.35  19 


.25  21 
.34  22 


.53  22 

.32  22 

.56  21 

.46  19 


.47  21 
.76  22 


7.2 
3.0 


12.7 

8.0 


7.5 


6.0 

7.9 
4.3 
7.5 

7.0 


8.2 
8.0 
3.5 

5.1 

5.2 

4.8 
3.4 


4.9 
8.0 
7.2 
3.6 

3.5 

6.0 
12.0 
7.0 
7.2 

7,7 

5.0 

7.6 

9.0 


5.0 
3.1 


10.1 
6.6 


6.6 
14.3 
15.6 

10.0 

10.5 

6.2 

6.0 

4.0 
12.8 
12.3 


3.5 

12.0 
11.5 
9.0 

19.5 
9.2 
5.5 

10.6 
10 

13.5 


7  22 
7  22 


6  22 
4  19 


22 
22 

5|  22 


8  22 
6  22 


*  25 
3  21 


3  25 
6  21 


6  22 
3  22 


3  21 
2  21 


6  21 

7  22 


5  21 
5  22 


5  23 

2  23 


a  22 

3  21 


8  21 
8  22 


9  21 
9  21 


10  22 
8  22 


7  22 
«  21 


6  22.   2   C 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  6 
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SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRuSCOTT 

TLRKEY 

vERNCN 


-ELLINGTON 

«ICHITA  FALLS  WB  AP 

.INTERS  9  NNE 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARO.ELL  DAM 
3ELTCN  oam 
3ENBRC0K  DAM 

3CNHAM 
BCMIE 

BCYD  5  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROkNkiOOO 

CA»ERO,J 

CLEBuRNE 

CCRSICANA 

DALLAS  »B  AIRPORT      li 

OENISCN  DAM 
OENTCN  2  SE 
OlBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

FERRIS 

FCRT  WORTH  »B  AIRPORT 

FCRT  »CRTH  VICKERY  BLV 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GECRGETCXN 
GLEN  ROSE 
GCLDTH.AITE 
GRAhaw 
GRANBLRY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE     7    NW 

GROESBEC* 

MA«ILTCN 

-ESRIETTA 

HlCC 

HlLLSBCRO 

jAC'SBCPO 

<IL    ; 

LAVC    C»" 
■MUM 
»C    GRC.CR 
--    »'>.».Ey 
•>E<IA 

"INERAL    «ELLS    FAA    AP 
NA/AO&r     -ILLS    DAM 

PARIS 

•IlCT     POINT 

MQCTM   »FSE»vOi« 

•ANCIB     Py»P     STATION 
■ISIHC    S'A» 

\, (•-»..     »  .MP     STATION 
S»B  1 

•      <.« 

•  .     '  »  - 

>HtCC"C«TM 

..  Jt.l'-'l 
.1   • 


Temperature 


4?.s 

45.6 

51.0 


IS. 5 
20.1 
23.0 


19.* 
24.0 
2*. 5 


51.0 

-8.8 
51.1 
52.1 

"•8.6 

49.  3 
47.8 
49.7 
48.9 
49.  * 

50.4 
55.3 
50.6 
52.2 
48.9 

48.9 
50.6 
49.4 
49.5 
52.6 

50.7 
49.0 
50.0 
47.9 

51. 7M 

55.8 
53.3 

51.3 
49.6 
52.3 

49.4 
48.9 
51.9 
51.1 
49.3 

52.1 

50.8 
50.3 
51. 9M 
55.1 

49.7 
53.4 
51.8 
49.4 
51.3 


31.4 
33.8 
35.0 

36. 1M 

31.6 

34.8 
37.8 


li 


8.0 
6.2 


25.2 
27.4 
30.9 
34.1 
30.2 

29.4 
29.3 
26.7 
26.2 
27.6 

29.5 

33.8 
31.6 
33.4 
32.4 

30.3 

30.8 
28.9 
25.7 
32.3 

32.4 
31.5 
32.1 
26.3 
33. 2M 

35.3 

30.6 
31.9 
25.3 
31. » 

30.4 
26.4 
33.5 
29.2 
23.7 

31.7 
31.3 
29.5 
30. 2M 
34.1 

30.5 
35.2 
31.1 
31.2 
33.6 


49.0 

51.6 

47.9" 

48.5 

46.4 

50.5 
49.9 
52.6 
48.4 
47.2 

54.6 
48.1 
49.1 
47.6 
33.1 

ltd 

30.6 
4».4 

31.5 
31.1 


29.9 
32.2 

23. 4M 

27.9 
28.6 

29.5 
28.7 
11.7 
26.7 
25.7 

»4.» 

28.0 
26.9 
28.) 
31.6 

33.6 
11.9 

24.1 

12.1 

II.  I 


38.1 
38.1 
41.0 
43.1 

39.4 

39.4 
38.6 
38.2 
37.6 
38.5 

40.0 
44.6 
41.1 
42.8 
40.7 

39.6 

40.7 
39.2 
37.6 
42.5 

41.6 
40.3 
41.1 
37.1 
42.  5M 

45.6 
42.0 
41.6 
37.5 
41.9 

39.9 
37.7 
42.7 
40.2 
36.5 

41.9 
41.1 
39.9 

41. 1M 
44.6 

40.1 
44.3 
41.5 

40.3 
42.5 

39.3 

41.9 
36.7M 
38.2 
38.3 

40.0 
39.3 
42.2 
17.6 
36.5 

44.7 

38.1 
3A.0 
38.0 
4?. 3 

43.6 
42.) 
36.6 
41.9 
42.1 


■././  1/.", 
4».3  /■,.! 
30. 3M 


5.7 
5.7 
6.1 
4.2 
5.2 


4.7 
5.9 


5.2 

6.9 


-  6.0 


23 
23 
30 
14|  30 
30 


No.  of  Days 


1034 
961 
92 


1028 
929 
836 


0(  11 
6 
9 


42.4 
18.9 
60.  " 


75 
71 

73 
73 

67 
76 

70 

73 

72 
79 
72 
T3 

70 
75 

'3 
70 
73 

74 

n 

73 
68 
75 

rl 

73 

n 

r* 


10 


10  30 
9  23 
9  30 
0  24 

11  30 


1 

1 
11 

1 
11. 

1 

1 

2 
1 
1 

7. 
1 
1 

8 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

11 

3. 

9 
1 
1 


1 

II 

1 

1 

69  12 


74 
72 

75 

7  0 

ri 

3.3   78 

3.6 

7.7    73 
7) 

3.9|   70 

7  0 

72 

70 


830 
829 
739 
677 
787 

790 
814 
828 
843 
817 

769 
631 
733 

688 
746 

777 
751 
793 
844 
692 

723 

760 
740 
861 
692 

600 
712 
719 
848 
709 

776 

841 
690 
765 
878 

710 
736 
773 
733 

630 


767 
640 
726 
737 
692 

786 
713 
870 
825 
820 


27 
20 
19 
12 
21 

21 
19 
24 

25 
23 

21 
1 

16 
12 
16 

3  21 
3  19 
3  2 
2  2 
1  1 


Precipitation 


5         1.17 

0  .72 

1  1.19 


30 

(0 
10 

31. 
It 

10 

10 

/<■ 
10 

10 

10 
10 
/> 
30. 


10  30 
6  30 
10    31 


766 
788 
701 
843 
876 

626 

82 

83 

8)0 
696 

663 
702 
877 
711 

706 

691 

801 
73 


2  19 

3  24 


1.7* 

.97 

1.10 
.74 

1.08 


1.76 
1.40 
1.85 
1.49 
1.42 

1.13 
3.28 
1.67 
1.16 
2.10 

)  .65 
2.63 
1.01 
2.29 

1.78 

1.77 
1.57 
1.05 
1.35 
1.27 

1.66 
1.68 
1.57 
2.05 
1.39 


1.91 

1.27 

.74 

1.82 

0   D    1.45 


13 
20 
24 

18 
15 

2  0 

ie 

13 

16 

■) 

18 
20 
10 

to 

1 1 

2> 

24 

22 

3  21 
2  20 
3 


,69 


.04 
.39 

1.18 
.27 

1.03 
.57 
.54 


1.87 
2.08 
2.35 
.64 
1.86 

.98 
1.29 
1.17 
2.25 
1.79 

1.76 

g  i.B7 

1.67 
1.14 
2.47 

1.44 
1.92 
1.38 
1.66 
1.68 

.92 

.83 

2.04 

0    1.34 

.80 

2.91 
.91 

1.48 

.94 

1.98 

1.64 
2.01 
1.32 
1.23 
1.13 

1.16 
1.33 
1.09 


.       .81 


-    1.42 


R.l.r.n*.  NolM  Following  SUIIon  lnd»x 


.72 
.43 
.42 


.51 

.30 
.45 


.52 

.45 
.48 


At 

h 

6  o 


.38  19 
.46  19 
.80  29 
.43    19 

.30      2 


.52 
1.57 
.61 
.45 
.62 

.35 

.59 

.50 
.85 
.74 

.63 

.70 
.36 


.79    28 
2 


.50 
.95 
.38 

.40 
.43 
.25 
.40 
.51 

.78  2 

1.10  29 

.53  2 

.16  19 

.88  22 


.22 

.40 
.31 
.97 

.65 

.96 
.46 
.42 
.30 
.73 

.48 
.70 
.5 

.74 
.6 


.16    19 


•  )0 

1.22 

D      .30 

.37 

.82 
.18 
.31 
.37 
.36 

.39 


.37 

.18 

.  I  I  29 

.49  28 

.7C  29 

.40  20 

.11  19 


12. C 
9.5 


12.0 
11.9 


12.0 

14.0 


7.6 
14.0 


3.0 
2.0 
3.1 


4.8 
7.0 
2.0 

1.6 

4.4 

T 


3.2 

2.0 
11.0 


3.0 
5.3 

T 

1.0 


5.4 
3.5 


.4 
3.0 
7.6 

1.0 

8.4 


T 
2. 

14.6 
2.0 
2 


21 
22 
23 

19 
22 

<■   22 

22 

A  2l 

3    22 
T    19. 
5    22 
2    21 


T   21 
3    22 
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TEXAS 
JANUARY    1966 


Temperature 

Precipitation 

ll 

oi  jj 

CTl 
< 

•3 
gf 

|z 

If 

e 

s 

• 
Q 

1 

2 

* 

Q 
1 

No.  of  Days 

g 

0 

1 

«  c 
az 

ll 

a 

« 

o 

© 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

SUUou 

Max. 

Min. 

3 
H 

■3 -a 

a  o 
xO 

is 

ft 

a 

i 

o 

2 
8 

ft 
o 

s 

sl 

sl 

o  | 

3  * 

ft         •         * 
EAST    TEXAS                         0* 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTuAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

55.8 
S3. 6 
51.1 
51.8 
52.  * 

36.9 
35.2 

31.8 
33.3 
34,4 

46.4 
44.4 
41.5 
42.6 
43.4 

76 
73 
76 
75 
78 

14 
11 
10 
11 
13 

30 
30 
30 
30 

30 

578 
635 
724 
694 
668 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

8 

12 
18 
15 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

3,96 
2.51 
4.35 

4,46 
4.17 

.23 

1.08 
.66 

1.18 
.94 
.74 

24 
28 
5 
29 
25 

.0 

T 

T 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 

9 
9 
8 

2 
2 
3 
5 
5 

l 

0 
2 

0 
0 

CLARKSVILLE   2   E 
CCLDSPRING   5   SSu 

college  station  faa  ap 

ccnroe 

crockett 

49.3 
53.* 
53.3 

55.6 
52.9 

29.6 
34.6 
37.4 
35.1 

34,0 

39.5 

44.0 
45.4 
45.4 
43.5 

71 
76 
74 
78 
78 

5 
13 
17 
15 
13 

30 
30 
30 
30 
31 

784 
651 
610 
612 
668 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 

1 

0 

1 

21 
12 
8 
13 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.94 
4.24 
3.82 
4,56 
4.16 

1.34 
.85 

.72 

1.13 

.95 

29 
25 
24 
25 
5 

.0 
T 

.0 
.0 

0 
0 
T 
0 
0 

21 

4 
9 
1C 
8 
8 

2 
3 

1 
3 

3 

2 

0 
0 

1 

0 

OAINGERFIELD   9   s 
DIALVILLE    2    w 
EP0RY   3   ESE 
■VADAi E 
AIRFIELD 

53.2 

51.4 

53.0 
54.0 

34.7 
35.6 

35.8 
34.5 

44.0 
43.5 

44.4 
44.3 

74 

70 

75 

75 

2. 

ll 
10 

12 
12 

30 
30 

30 
30 

65C 
657 

636 
641 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

16 

13 

9 

10 

0 
0 

0 
0 

2.74 
3.90 

7.33 
1.95 

1.30 
.92 

1.29 

.50 

28 

28 

25 

2 

T 
3.0 

.0 

.0 

0 
T 

0 
0 

23. 

t 
8 

12 
6 

1 
4 

8 

1 

1 

0 

2 

0 

:»ANKLtN 
•B4NKST0N    2    SW 
SILMER    2    W 
ILADEwATER 
.E-PSTEAD 

53.1 

52.  2M 
50.6 
50.5 
55.2 

33.9 

32. 4M 
30.6 
31.5 
32.9 

43.5 

42.  3M 
40.6 
41.0 
44.1 

77 
77 
75 
76 
78 

11 

12 

9 

10 
13 

30 

30. 
31* 
30 
30 

664 
695 

754, 
738 
645 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

0 

11 

16 
19 
16 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2,96 

2.80 
4.15 

4.00 

.73 

1.22 
1.55 

.77 

2 

29 
2 

5 

T 

T 

T 

.0 

.0 

C 
0 
T 
0 
0 

22 

8 

5 

6 

a 

2 

1 

3 
4 

0 

1 

2 

0 

ENDERSON 

LNTSVILLE 

ACKSON    HILL    GUARD    STA 

ACKSONVILLE 

ASPER    3    SW 

50.3 
53.4 
52.4 
54. 7M 
53.2 

32.5 

36.6 
34.0 
35. 4M 
32.8 

41.4 
45.0 
43.2 
45. 1M 
43.0 

-    5.8 

74 
77 
75 
76 
72 

12* 

10 
13 
13 
13 
12 

30 

30 

31ft 

29 

30 

728 
622 
672 

610 
676 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 

1 

0 

17 
12 
12 
12 

16 

0 

c 

0 
0 
0 

4.25 
3.25 
5.48 

5.39 

.01 
-       .65 

1.35 
.82 

1.21 
.92 

1.32 

29 
5 
2 
2 

25 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

10 

12 

4 
2 
5 

4 

1 

0 
2 

0 

1 

•MUCK 

irbvville  for  service 
ivingston  2  nne 
:ngview 
:velady 

51.1 
54.8 
54.0 
52.1 
53.6 

33.5 

36.6 
34.1 
33.8 
34.1 

42.3 
45.7 
44,1 

43.0 
43.9 

-  6.2 

-  4.7 

74 
75 
78 
76 
78 

2ft 

12 
15 
14 
11 
10 

30 

30 

31* 

30 

30 

701 
597 
652 
683 
650 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

19 
8 
13 
16 
13 

0 
0 

0 
0 
0 

3.85 
7,30 
4,48 
4.42 
4.03 

2.57 
.15 

1.27 

1.28 

.96 

1.39 

.90 

29 
25 
25 
29 
25 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 

11 
9 
7 
9 

3 
t 
3 
S 

3 

1 

2 

0 
1 
0 

.FUN    FAA    AIRPORT 
fOISONVILLE 

■RSHALL 
NEOLA    NO    2 
JNT    PLEASANT 

53.2 
55.9 
50.3 
50.8 
50.0 

35.7 

36.9 
32.2 
29.9 
28.8 

44.5 
46.4 
41.3 

40.4 

39.4 

-  5.4 

-  5.8 

-  5.6 

74 
75 
75 
75 
75 

15 

15 

10 

9 

8 

30 
30 
30 
30 
31ft 

634 

576 
733 
761 
792 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

2 

1 

8 

8 
17 
19 
23 

c 

0 

0 
0 
0 

4.32 
3.65 
3.33 
2.44 
3.34 

-    1.42 

1.15 
.86 
1.17 
1.12 
2.06 

24 
25 
29 
29 
29 

T 
T 
T 

T 

T 
0 
T 
0 
T 

22ft 
22. 
25ft 

10 
9 
5 
5 
5 

3 
2 
2 

1 
1 

1 

0 

I 
1 
1 

COGDOCHES 

KTCN 

lEstine 

neland 
Ckland  1  N 

52. 7M 
53.0 
51.0 
53.2 

56.1 

33. 7M 
33.0 
33.4 
33.5 

34.9 

43.  2M 

43.0 

42.2 

43.4 

45.5 

-  5.2 

-  6.4 

72 
76 
75 
7« 

12. 
10 

13 

13 
9 

14 

12 

31 
30 
30 
30 

30 

669 
675 
699 
666 

602 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

11 

15 
14 

14 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

7.54 
5.84 
3.99 
4.34 
4.33 

3.08 

.47 

-    1.06 

4.12 
1.32 

.77 
1.07 

1.30 

2 
25 

4 
25 
25 

T 

.0 

.5 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
12 

8 
9 

10 

4 
4 
4 
4 
2 

1 
1 

0 

1 
1 

H 

<»S    2    NNW 
JRGER  OAM   B 
.PhuR   SPRINGS 
(ARKANA    OAM 

51.1 
52.6 
52.4 
49.5 
48.9 

34.5 
30.7 
35.3 

29.7 
29.7 

42.8 
41.7 
43.9 
39.6 
39.3 

75 
72 
74 
74 
72 

9 
7 
16 
7 
B 

30 

30 

30 

31. 

30 

686 
721 
653 
782 

790 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

1 

0 
2 
4 

12 
22 
9 
23 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

4,84 
3.70 
5.51 
3.20 
3.05 

1.17 
1.71 
1.35 
1.62 

1.40 

5 

29 
25 
29 
29 

T 
1.5 

.0 

.0 

0 
0 
0 

8 
5 

10 
4 
6 

; 

2 

4 
2 
2 

1 

1 
1 
1 
1 

ER   5   NE 
MREN 
1  LS    POINT 

49.9 
55.8 
50.9 

31.2 
35.3 
32.3 

40.6 
45.6 
41.6 

75 
75 
74 

9 

15 
10 

30 
30 

30» 

754 
602 
719 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

18 
12 
17 

0 
0 
0 

3.20 

•  5.59 

3.19 

1.06 
1.18 
1.25 

29 
19 
29 

1.2 

.0 
4.0 

T 

0 

1 

29* 

29* 

8 

10 

4 

2 
4 
3 

1 

2 
2 

DIVISION 

43.1 

-    5.6 

4.15 

-      .07 

.2 

Ift        ft        . 
ANS  PECOS                   05 

*  ise 
bersfielo 

B»0RHEA 
C3ELARIA 
CSOS   BASIN 

54.8 
54.5 
58.3 

62.6 
55.4 

27.5 
29.2 
27.7 
29.1 
34.0 

41.2 
41.9 
43.0 
45.9 
44.7 

-  5,5 

-  4.3 

69 
72 
74 
75 
65 

1 

12. 

11 
9ft 
9. 

16 
14 

16 

15 
18 

7 
22 
29 
27 
22 

729 

711 
675 
586 
620 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
I 

0 
0 

25 
23 
23 

19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.53 
.55 

D      .51 
.21 

.45 

-  .28 

-  .24 

.49 
.45 
.33 

.10 
.28 

13 
13 
13 
21 
13 

T 
.3 

.0 

4 
0 
0 
0 
2 

13 
13 

1 
1 
1 
1 
2 

a 
a 

0 

a 
a 

0 
0 
0 
0 
0 

C  <UDA5    SERvICF    STA 

Cl|| 

El'ASO    MB    AIRPORT                 R 

"Hi 

F''TO«TON    KFST    RADIO 

53.7 

52.9 
52.5 
56.2 
55.3 

22.2 

26.7 
27.6 
22.0 
27.6 

38.0 
39.8 
40.1 
39.1 
41.5 

•    2.8 

72 
72 
67 
72 

73 

30 
2 

30 
31 
31ft 

12 
10 
20 
13 
15 

23 
22 

26ft 

26 

29 

829 

774 
769 
794 
724 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 

1 

29 
25 
27 
29 
25 

0 
0 

s 

0 

.30 
.44 
.38 
.18 
.55 

-      .08 

.21 
.27 
.13 
.18 
.25 

19 
13 
18 
19 
13 

2.5 

.0 
.4 

T 
T 

0 

c 

T 
0 
C 

18 

1 
1 
2 
1 
3 

0 

a 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

W  OFALLS    3   SSE 
KE 

t-'UNA    1    S 
"'  THON 
"»A    NO    2 

54.6 
52.7 
53.6 

55. OM 
55.9 

25.4 
21.9 
26.3 
23. 9M 
23.6 

40.0 
37.3 

40.0 
39. 5M 
39.8 

74 
71 
69 
72 
67 

12* 

1 
31 

1 
30ft 

15 
9 
19 
12 
11 

23ft 

23 

26 

23 

26 

768 
850 
771 
782 
775 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
0 
0 

27 

30 
28 
28 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

.44 

1.06 

.28 

.64 
.38 

.27 
.34 
.23 
.34 
.28 

13 
13 
19 
14 
13 

T 
T 
T 

0 

0 
2 
T 

14 
21 

1 
5 
1 
2 
2 

a 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

"EjNE 
"C -ANS 
*C  r  LOCKE 
"♦.••ER    JUNCTION 
PE  •, 

52.  8M 

54.7 

46.9 

59.2 

55.6 

24.  9M 

27.5 

28.1 

34.0 

25.2 

38. 9M 

41.1 

37.5 

46.6 

40.4 

73 
62 

74 
76 

9 

30 
1 

1 

16 
10 
13 
23 

16 

23ft 

22 

22 

23 

23 

807 
733 
843 
567 
755 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

25 
26 
21 
17 

28 

0 
0 
0 
0 

0 

.51 

.45 

D       .46 

.55 

.52 

.42 
.33 

D      .45 
.30 
.27 

19 

21 
13 
13 
13 

3.5 

4.5 

.0 
.0 

3 
3 
5 

0 

0 

20 
21 
13 

1 
1 
1 
2 
2 

a 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

»E':ll 

Ml  DIO 
«I  LUFF    OAM 
S'l  FLAT    10    ENE 
•»'  «SON 

53.2 

64.3 
54.0 
52.6 
55.1 

27.8 

31.5 
26.4 
23.0 
27.1 

40,5 
47.9 
40.2 
37.8 
41.1 

-    1.9 

72 
80 
72 
67 
74 

9 

1 

9 

31 

7 

3 

21 
16 
12 

20 

22 
27 
22 
24 

750 
529 
762 
834 
734 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

24 

18 
28 
30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

.35 

.11 
.30 
.21 
.76 

-       .38 

.30 
.11 
.15 
.11 
.36 

21 

13 
18 

19 
14 

4.5 

.0 

2.0 

.0 

3 

c 

0 

21 

1 

1 
2 

2 
3 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  3   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Te 

nperature 

Precipitation 

•  I 

•I 

«  a 

■ 
Bj 

> 

< 

■s 

•§ 

|z 

1 1 

•a 
a 
S 

• 

% 

S 

• 
Q 

* 
■ 
a 

1 

No.  of  Days 

3 

.1 

11 

Du. 

m 

a 

• 

• 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  D.yi 

Station 

Max. 

Mm. 

H 

a  e 

•  3 

a  o 
*o 

.3  c 
Z  o 

a 

• 
o 
E 

o 

■ 

i 

B 

a 

I 
Z 
I 

S 

■A 

H  * 

1  * 

o« 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

.INK  FAA  AIRPORT 

VSLETA 

57.3 

54.1 
5*. 3 
52.9 
55.2 

29.5 
25.9 
27.8 
25.0 
24.2 

43.4 
40.0 
41.1 
39.0 
39.7 

72 
68 
68 
72 
71 

9 
31. 

9 

9 
31 

17 
15 
18 
10 
15 

22. 

26 

26. 

22 

26. 

663 
767 
733 
802 
777 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

21 
27 
25 
29 

30 

C 
0 

a 

0 
0 

.3! 

.32 

.88 
.17 
.24 

.25 

.20 
.56 

.06 

.16 

13 

19 

13 

19. 

19 

.0 

1.0 

2.0 

.5 

( 
1 

! 

21 
21 

i      C   0 
1   C   0 
I      1  0 
]   C   0 

i  c  o 

DIVISION 

40.9 

-  5.1 

.44 

-   .2* 

.9 

•    •    * 

EDkARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  •  2 
BLANCO 
BCERNE 
BRACKETTVILLE 

55.9 
51.* 
53.2 
54.7 
56.3 

34.4 
26.5 
31.2 
33.7 
35.5 

45.2 

39.0 
42.2 
44.2 
45.9 

.  6.5 

-  5.7 

71 
71 
79 
68 
71 

12 
8 
1 
1 

11 

22 
12 
13 
13 
23 

30 

30. 

31. 

30 

30 

608 
802 
706 
637 
583 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
0 
0 
0 

10 

24 

15 
12 
14 

0 

0 
0 

0 

0 

.94 

.92 

1.93 

1.82 

.93 

-   .43 

•   .40 

.64 
.30 
.56 

.46 
.*C 

1* 
18 
1* 
1* 
1* 

.0 

T 

.0 

T 

.0 

c 
c 
c 
c 
c 

zj  l|  0 

4   0   0 
8   1   0 
6   C   0 
3   C   0 

BRADY 
9LRNET 
CAMP  HOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

52.7 
53.2 
57.0 
57.2 
52.3 

25.5 

32.5 
33.7 
32.9 
24.7 

39.1 

42.9 
45.4 
45.1 
38.5 

73 
70 
69 
72 
72 

1 

1 

10 

11 

10 

9 
11 
11 
20 

8 

30. 

23 

23 

30 

23 

797 
680 
601 
609 
817 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
2 

29 

14 
15 
14 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 
l.*7 
1.26 

.91 

D   .17 

.23 
.31 
.*0 
.55 

D   .15 

19 

19 

* 

13 

22 

2.0 

2.0 

.0 

.0 

1.5 

1 

c 
c 

21 

1   C   0 
6   C   0 

<•      C   0 
3   1   0 
1   (   0 

DEL  RIO  W8  AP 
EDEN  1 

FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION  FAA  AIRPORT 

57.5 
55.2 

53.6 
52.8 
53.7 

36.1 

29.7 
32.6 
30.6 
30.0 

46.8 
42.5 
43.1 
41.7 
41.9 

-  4.5 

71 
73 
71 

74 

71 

10 

11 

7 

1 

12 

23 
9 
13 
14 
14 

30 

30 
30 
30 
30 

554 

690 
671 
715 
708 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
22 
16 
21 

20 

0 

0 
0 
0 
0 

.94 
.73 

D  1.20 
1.5* 
1.14 

.05 

.65 
.26 

.49 
.35 

.22 

13 

19 

* 

5 

* 

T 
3.0 
1.5 

.0 
T 

c 
1 
c 
c 
c 

IT 

2  1  0 

3  C   0 

i  «   ° 

4j   (   0 
3   C   0 

JUNO 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LAN6TRY  NO  2 
LEAKEY  NO  2 

57.5 

55.1 
52.5 
57.5 
57.1 

30.5 
29.4 
30.1 
31.8 
31.4 

44.0 
42.3 
41.3 
44.7 
44.3 

-  4.5 

-  6.0 

72 
70 
75 
74 
69 

13. 

1 

1 
13. 
10 

18 
11 
12 
24 
13 

30 
23 

30 
28. 

30. 

646 
699 
731 
623 
636 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

20 
19 
19 
17 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

.96 
1.58 
1.09 

.T2 
1.64 

-  .28 

-  .81 

.38 
.*5 

.24 

.60 
1.11 

1* 
5 

18 
1* 

* 

.0 
T 
T 
.0 

.0 

c 
c 
( 
c 
c 

'   '   ° 

;  c  o 

5  c  0 

2   1   0 
2   1   1 

LLANC 
MASON 
MC  CAMEY 

MEDINA 
mEOIna 

54.7 
52.  IM 
55.4 

56.4 

30.5 
25. 3M 
29.6 
30.9 

42.6 
38. 7M 
42.5 
43.7 

.  4.6 

77 

75 
76 

1 

9 
10 

15 
12 
12 

13 

30 
27. 
22 
30 

690 
819 
688 
655 

0 
0 
0 
0 

0 

l 

0 
0 

17 
24 
21 

16 

0 
0 
0 
0 

1.14 
.78 
.47 

1.76 

-   .48 

.35 
.38 

.20 
.37 

IB 

18 

13 

5 

1.0 
T 
.0 

c 
c 
c 

4   (   0 
4   (   0 

1  C   0 

7   (   0 

ME  NAM 

MERTZON 
OZONA 

PAINT  RCCK 
PANDALE 

54.0 
55. OM 
56.2 
53.4 

58.1 

27.6 

28.  3M 
27.9 
29.1 
30.9 

40.8 
41. 7M 
42.1 
41.3 
44.5 

72 
72 
70 
70 
74 

7 

1 
13. 
11 
13. 

11 
12 

12 

10 
19 

30. 

29 

23 

29 

30* 

741 
715 
704 
729 
628 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

23 

24 
24 
21 

19 

c 

0 
0 
0 

0 

.52 
D   .25 

D   .64 
.73 

.07 

•   .66 
-   .56 

.15 

.15 
.26 

.17 

.0* 

18 
4 
13 
21 
23 

T 
1.0 

.3 
2.9 

.0 

( 

c 
c 
c 

1  c 

2  C 

3  C 

3  e 

0  0 

0 
0 
0 
0 
0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
RCBERT  LEE 
RCCMPPINGS 
SAN  ANGELC  DAM 

54.5 

M 
52.0 
53.3 
51.2 

29.5 

M 
26.0 
32.3 
28.1 

42.0 

M 
39.0 
42.8 
39.7 

69 

73 
72 

71 

12. 

10 
12 

12. 

13 
10 
10 
15 
12 

23 

22 

30 
30 
30 

703 

799 
680 

781 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
3 

21 

26 
17 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
•  *5 

.74 
1.39 

.47 

.96 
.21 
.23 
.65 

.14 

4 
13 
18 

4 
18 

.0 

.0 

.0 
.0 

c 
c 

c 

0 

3   1 

2  a 

3  0 
3   1 

2   0 

0 
0 
0 
0 

0| 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT    R 
SAN  SAM 

SCNCfiA 

STERLING  CITY 
UVALDE 

52.2 
53.6 
55.7 

51.9 
57.6 

29.1 

29.5 
29.5 
22.7 
34.7 
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Precipitation 

if 

i  a 

>  j£ 
<2 

.1 

nl 
9  ■§ 

■ 
* 
8 
> 
< 

si 

s  a 

•  2 

Ok 

1 

s 
Q 

8 
1 

• 

a 

\ 

i 

a 

No.  of  Days 

3 

•a 
ii 

f  2 
|o 

Q 
IS 

■ 

5 

■ 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Sutton 

Max. 

Min. 

•3 

0 
H 

■3-a 

is 

• 
Q 

0 

s 

0 

• 

5 
2 

0 

s 

2 

o 

\\ 

°  * 

I  | 

5  > 

lED  ROCK 

IEFUGI0 

iCBSTowN 

ICCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 
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58.1 
36.1 

33.9 
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35.4 

44.3 
47.4 
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77 
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30 
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7 

0 
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48.0 

•  6.6 

77 
7* 
80 
78 
75 

11. 

1 

1 

1 
10 

20 
19 

20 
20 

19 

30 
30 
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0 
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633 
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584 
506 
492 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

e 

7 
11 
11 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

3.02 
2.90 
1.22 
2.26 
1.25 

1.49 
.23 

.75 

1.50 
.67 
.67 

.45 

21 
21 

4 
21 
IS 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 

0 

0 
0 
0 

7 

i 

4 
8 
6 

3 
2 
1 
1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

TARINA 

ARLOTTE  5  NNW 
TULLA  FAA  AIRPORT 
Y5TAL  CITY 

LLEY 

61.9 

60.0 
38.0 
59.1 
58.1 

38.9 
38.7 
38.2 
38.3 
36.4 

50.4 
49.4 
48.1 
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Temperature 
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2.62 
2.24 
2.18 
3.42 

3.70 
2.14 
3.14 
3.18 

2.96 


1.23 

1.14 


.83 
1.76 


.31 
1.52 
1.39 


.56  21 

.54  22 

1.25  20 

1.05  22 
.79  21 

1.06  14 
1.40  21 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE.   83"  ON  THE  2D  AT  MISSION 

LOWEST  TEMPERATUREi  -12°  ON  THE  230  AT  LIPSCOMB 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   8.92  INCHES  AT  PORT  O'CONNOR 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:   .07  INCH  AT  PANDALE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  4.12  INCHES  ON  THE  2D  AT  NACOGDOCHES 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,  20.5  INCHES  AT  FORESTBURG  4  S 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  13  INCHES  ON  THE  21ST  AT  FORESTBURG  4  S 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Pleasantly  mild  weather  the  first  half  of  the 
month  was  followed  by  several  icy  blasts  of 
cold  arctic  air  that  sent  temperatures  plunging 
downward  during  the  latter  half.  The  coldest 
winter  storm  in  three  years  dropped  the  tem- 
perature to  -6°  F.  at  Amarillo  on  the  22d. 
Five  to  10  inches  of  snow  blanketed  most  of 
northwest  and  the  upper  portion  of  north-central 
Texas,  with  some  snow  cover  remaining  in  north- 
west Texas  as  long  as  10  days.  Snow  fell  as  far 
south  as  Austin.  Freezing  temperatures  of  short 
duration  occurred  in  the  Lower  Rio  Grande 
Valley   on    the    23d,    27th,    and  30th,   but  caused 


very  little,  if  any,  damage  to  citrus.  Mean 
monthly  temperatures  were  6°  to  9°  below 
January  normals  over  most  of  the  State  except 
the  Trans-Pecos. 

Precipitation  during  January  was  well  distributed 
throughout  the  month.  Amounts  were  above  normal 
along  the  coastal  plain,  but  generally  below 
normal  elsewhere. 

For  detailed  information,  the  reader  is  referred 
to  STORM  DATA  and  WEEKLY  WEATHER  AND 
CROP  BULLETINS  for  January. 

Robert  Orton 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Environmental  Data  Service,  ESSA 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 
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3.19 

.09 

1.21 

T 

.93 

T 

.13      T 

T        1.29 

T 

■laataoao  a  sa 

2. At 

.14 

.29 

.21 

.IC 

.19 

.9T 

•      •      • 

-BINS    PECOS                     0! 

alpine 

.93 

•  49 

.01 

H't'J'it.: 

.99 

.49 

T 

.01 

.04 

.09 

BAlnORhEA 

0      .91 

.33 

0 

.0! 

.01 

.01 

BOOulLLAS    RAB1ER    JTA 

.19 

T 

.04 

.0. 

.OT 

CANOELARIA 

.21 

.09 

.It 

.02 

CHI5C5    BASIR 

.♦9 

.04 

.29 

.13 

CORNuOAS    SERVICE    STA 

.90 
111 

.01 

.21 

CRANE 

•21 

.01 

.01 

.OS 

EL    PASO    BB    AiaPORT                R 

.04 

.11 

.09 

.11 

T 

■09 

MM 

•  It 

T 

.19 

T 

>:»•  Davis 

.2T 

.IT 

.04 

T 

.04 

••    STOOCTOB   BEST    RADIO 

.99 

..2 

.29      .12 

.09 

.K 

.09 

•  lavia 

.14 

.30 

T 

T 

T 

.1' 

.03 

OBAND'ALLS    3    SSE 

.AA 

. 

.2T 

.0. 

.01 

T 

.01 

T 

.05 

iaaE«lAL 

.19 

.90      .14 

.If 

.11 

CENT 

.  .:■» 

.34 

.20 

.2< 

.13      .09 

.10 

LA    TU«A    1    S 

.29 

T 

.23 

.0' 

BARATMOR 

*AA 

.23      .34 

.02 

.0' 

T 

BARPA  ao  2 

.91 

.29 

.it 

aeaTONE 

.91 

T 

.42 

.09 

aERRILL    PABCM 

.40 

.24 

T 

T 

.0; 

.10 

aONAMAas 

.49 

.01 

.0 

•  OT 

T 

.31 

.03 

BCXJBjT    LOCKE 

0        .At 

T 

0    .49 

.01 

T 

T 

OOfSSA 

o    .to 

T 

T 

T      0 

.sc 

T 

T 

»!«•-(•  junction 

.99 

.01 

.30      .01 

.01 

.03 

.01 

.19 

PECOS 

.91 

.2T 

.20 

.03 

■JHU 

.11 

T 

.09 

•  >c 

T 

PLATA 

.24 

.14 

.IC 

PRESIOIO 

.11 

.11 

•  to  Ku»P  OAa 

.30 

.1! 

.10 

.0! 

salt  plat  io  EaE 

.21 

.1C 

.11 

i»BO|B»oa 

.Tt 

.29      ,3t 

.11 

. 

SMEP'IELO 

.39 

.29 

T 

.10 

T 

•.!€••»    iLAaCA 

.92 

.09 

.20 

.0! 

.02 

TOY  AM 

.t4 

.39 

T 

.11 

.05 

.09 

.alEbtibe    10  ala 

.Tl 

.10 

.1! 

.11 

.»-   MOaa 

.91 

.02 

.94 

T 

.01 

.21 

.09                  T 

T       . 

■laa  paa  airport 

.01 

.04 

T 

.0. 

T 

.01 

TlLETA 

•W 

.01 

•  It 

.01 

ft       ft       ft 

EDbaboi   Plateau         OA 

A0A»S*ILL( 

AalSTAO  OAa 

.44 

.02 

.03      T 

.12 

T            T 

T 

.01       .44 

T 

.o« 

.02 

T 

.0. 

T       . 

•1*  LAXE    •   2 

.42 

.04 

.12 

.21 

T 

.K 

.03 

T 

.20 

MM 

1.91 

T 

.04 

.31 

T 

T 

.It 

.IC 

.3t 

.02 

.12 

.14 

.10 

.12 

T       « 

HaMfl 

1.44 

.99 

.29 

.29 

.1C 

.09 

.11 

" 

(M 

l.tl 

.01 

.21 

.91 

•  44 

.0! 

.21 

T 

ill 

.IT 

.01 

.01 

. 

•■■•.'••/ILL! 

.41 

.03 

.22 

•  OT 

■  40 

.IC 

.01 

.01 

. 

■E**t 

.91 

.OT 

.02 

.01 

.21 

T 

.01 

■  02 

T 

. 

t.»B«' 

1.4T 

.04 

.IT 

.11 

.01 

T 

.1 

.17 

.;« 

.01 

.11 

CAP*   aooe 

1.J4 

.40 

.31 

.20 

.IC 

.01 

• 

?u<>    .. 

.41 

.21 

.91 

.11 

T 

• 

'»l«  •»•'. 

.90 

.21 

.21 

• 

.Tt 

.12 

.11 

.44 

.ot : 

-•»l".'l 

.TO 

.04 

.12 

.04        .44 

.01 

.01 

■TH    PAaca 

»        .1' 

1 

T 

.01 

1 

D    .14 

* 

. 

1.90 

.90 

.40 

.40 

.20 

• 

'PIMP     PA^» 

1.21 

.90 

.99 

.12      .09 

• 

•  ft     •• 

.>• 

T 

1 

.10 

.49 

.09 

.09 

.01 

T 

.01 

T       t 

eoOLi  >  • 

.tl 

t 

.01 

.14 

.11 

T 

■  IT 

,01 

T 

T 

.04 

• 

-    ^v*   •*•,  - 

.41 

.24 

.22 

.10 

.OS 

.T9 

.01 

■  Mi 

.01 

.01 

.14 

.11 

.01 

.09 

* 

I.1SAKS.    II    aa 

.14 

.Ot 

T 

.01 

* 

ELJoaaw  it  a. 

.•4 

.11 

.11 

t 

.   ., 

.41 

.09 

.11 

.10 

T 

.11 

•  mm 

i  i.te 

.01 

.44 

.11 

.02 

.10 

.11 

T      0 

.11 

T 

.01 

.01 

• 

•  jm,     Urns. 

.Tl 

.11 

.14 

•  II 

.10 

.11 

• 

v.   : 

...... 

1.14 

.11 

.14 

.40 

.IT 

• 

***    '    ».»•    l'i'i» 

»*>• 

1.11 

.41 

.41 

.11 

.01 

.01 

.01 

' 

■  ■< 

1.4* 

.!• 

.•• 

.12 

.04 

.11 

.11 

.04 

.19 

.11 

* 

>-*m 

.Tt 

T 

9 

.10 

.10 

T 

.11 

.10 

T 

.01 

,01 

• 

•>«.v> 

.••' 

.11 

.22 

.01 

.10 

.01 

.01 

.12 

.01 

.04 

• 

,,—     |«ai    >,.    ■<»•'«• 

1.14 

T 

./) 

.11 

.21 

." 

.17 

.04 

.'.I 

T 

.01 

am 

■  •4 

.12       .19 

.1' 

.01 

.04 

■■■■1 

1.41 

.44 

.11 

.02 

." 

.11 

.01 

.11 

.'•> 

.10       .14 

T       . 

..4 

. 

.11 

.49      .01 

' 

1 

.10 

.01 

.11 

T 

.01 

.11 

T 

.01 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


9    I   10       11       12       13       14       IS 


19      20      21      22      23   '  24   I  25      26      27      28  I  29   '  30      31 


WtlSIS 
ANGTRY    NO    2 
.EAKEY    NO    2 

UNO 

.ynxhAvEn  ranch 

iMCO 
iASON 
IC  CANEY 
•COIN* 
MM 

IENAR0 
•ERTZON 
•ILLER    RANCH 
.ELSON   RANCH 
.].   STORE 

•At  CREEK  LAKE 
320NA 

SAINT    RCCK 
3AN0ALE 
»RADE   RANCH 

UHCIN 

i£0  BLU'F    CROSSING 
BICHLAND    SPRINGS 
BILET    BEN    RANCH 
J08ERT    LEE 

SOCK  SPRINGS 
!OCKSP8InGs    22    Sfc 
90UN0   MOUNTAIN    4    WNW 
SA8INAL    1    WSM 
us   ANGELO  0AM 

UN   ANGELO   MB   AIRPORT 

UN    SABA 

.LOAN 

iONORA 

.'ERLING   CITY 

ELEGRAPH 
iVALOE 

«TER   VALLEY 
ATER   VALLEY    10   NNE 


SOUTH  CENTRAL  0 

9ANSAS   PASS    2 
JSTIN  MB   AIRPORT 
JSTKELL   »L    REFUGE 
EEVILLE   S  NE 
..E 

IENHAM 
JLVERDE 
'LDnEll 

INYO"   DAN 
IAPNAN    RANCH 

BOLO    CREEK 
ASSENS   RANCH 

luaus 

RPUS   CMPISTI 

RPUS  CHRIST1    MB    AP 

ERO  3   Na 

".  BOX 

»E«    1    N» 

61*4 

IR  OAKS   RANCH 

.LS  CITY  a   »SW 


.93 
1.5S 
.89 


1.-' 
1.68 

■  A* 
I. 11 


JCMERS   STORE 

ITONIA 

1RESVILLE 


I«0    1    SE 
ZALES 

LET'SVILLE    1 


00  2   NNE 
NES  CITY 

EOY 
GSVILLE 

1  SRANGE 

I1NGTON 

I (HART    2    N. 

I1N« 


>.L|A 

>  BRAUNFELS 

HM 

'      OAK    SCHOOL 

"I DENT   CITY 

R  ROCK 
R  GIO 

»  ROO 

•  EOINA   2  n 

R  TOtrt 

R  PORT 

lie 

S' ANTONIO   KB   AIRPORT 

»'  «RCOS 

SI  .ENBURG 

SI' 

Sl!N 
SI  IN 
3"'VILLE 

VILLE    OAH 

SPG  BRANCH    2    5E 
"  ER    T    ss» 
"»  NGTON    STATE    PARK 
™  «   "ILOLIFE    FNOTN 


TO  :.1 


u"  COAST 

MAC    TBCO 
»■«  !ON 


3.) 


2 

62 

2 

71 

2 

82 

1 

83 

5 

08 

* 

06 

1 

.14 

.06 
.08 


i  " 


.1?      .03      .12 


.91 

.06 
.84 


1.68 

2.68 

T 

.93 

1.71 

2.4* 

.< 

2. IT 

2.12 

a. it 

3.01 

1.6* 
1.33 

T 

1.48 

2.02 

2.0! 

. 

1.36 

1.9C 

l.SS 

2.6* 

2.81 

2.7! 

.9C 

2.82 

. 

2.02 

2.31 

T 

I. TO 

1.71 

2.19 

2.28 

. 

1.41 

1.6- 

1.8? 

6.39 

a 

l.SO 

1.1! 

l.7< 

2.4i 

T 

2.81 

02      .08      .10 


3.6* 


2.07| 


.31      .11      .01 


.31       ,01       .32 


.33 

.13 


.Tf 

.02 

.21 

,61 

.3! 

.02 

.22 

.12 

.Je 

.77 

.2" 

.08 

.08 

.04 

.21 

,0i 

,5> 

.6! 

T 

.13 

.01 

.0! 

.13 

.11 

.  1« 

.23 

,0' 

.20 

T 

.5! 

1.06 

.1! 

■  11 

.04 

.!• 

T 

.08 

.3. 

.11 

.10      .06 
.04 


.19  .09 

T 

.06  .31 

.10  .01 
.21 

.04  .06 

.06  .14 
.23 
.12 


lowing  Station    Ind.i 


DAILY  PRECIPITATION 


— 

Day  of  M< 

>nth 

Station 

§ 

1    |    2    | 

3 

4     | 

S    |    6 

7    |    8    |    9 

10   [   11       12 

13 

14 

15 

16      17   |   18 

19 

20 

21 

22  J  23   1 

24 

25 

26   |  27 

28   1 

29      30 

31 

BAY   CITY   baTERBORKS 

»bM 

A. 09 

•01      .34 

.03 

•  19 

.72      .01 

.21 

.24 

.07 

.16 

.10 

.13 

.69 

.11 

.14 

.37 

GAYTOaN 

.30 

.70 

.30 

.30 

.60 

.60 

.20 

.69 

BEAUNONT 

A. 93 

.71 

.04 

1.06 

T 

.64 

.03 

T 

.14 

.04 

.12 

.61 

1.03 

Ct.CVEt.MD 

A, 42 

T         1.42 

.01 

,02 

.61 

.01 

.10 

.01 

.04 

.64 

.06 

.32      T 

.17 

.01 

T 

•  76 

CLOOIne 

4.01 

T          .32 

* 

.72 

• 

,40 

* 

.33 

.74 

.36 

c">«c»5  l   ;■ 

9.49 

T 

T 

.10 

T 

T           T 

T 

1.93 

,4| 

.31      .12 

.30 

.40 

.10      T 

T 

.73      T 

OANEyANG    2    SE 

4.T1 
9.91 

.TO 

.16 

.19 

.21 

.07 

.27 

.67 

,04 

1.19 

T 

.27 

EONA    1    3. 

.23 

.30 

.23 

.29 

.10 

.39 

•  27 

.03 

.60 

.03      .09 

.37 

.06 

EL  CAMPO 

2.T4 

•  94 

.19 

.04 

.'2 

.85 

.23 

PREEP0R7    2   Na 

1.47 

■44 

.11 

1.76       T 

.61 

.71 

T 

.11 

.09 

.73 

.25 

1.13 

.01 

.91 

GALVESTON   KB  CITT                 1! 

9.32 

.40 

.0»    1,14 

.11 

1.01 

.IT 

.32 

.6! 

.35 

.04 

.11 

T 

.01 

•HOUSTON  aB  CITT                     R 

4.41 

.01       .IT 

.71 

.06 

.17 

.14 

.22 

.30 

.70 

.60 

.03 

HOUSTON   aB   AIRPORT 

4.4A 

3.51 

.01      .23 

•  64 

.11 

.42 

.09 

T           .23 

•  26 

T 

.32 

.50 

T 

.94 

.11 

HOUSTON. SARAER 

.33 

.02 

.03 

.31 

.22 

.63 

.09 

.20 

.71 

.04 

.60 

HOU3T0N»0EER    PARI 

9.91 

.31 

.31 

.19 

.21 

.19 

.17 

.61 

.03 

.72 

T 

1.19 

HOUSTON-HEIGHTS 

4. TO 

.90      .21 

•  11 

.61 

.16 

.40 

.70 

.07 

.12 

1.09 

.46 

HOUSTON    INDEP   HEIGHTS 

3.00 

.90      T 

.02 

.20 

.10 

.09 

.03 

1.10 

.61 

.20 

.09 

.07 

hOUSTON-bESTBURY 

4.96 

•49 

.01 

.79 

.21 

.33 

.16 

.15 

.40 

.19 

.70 

HOUSTON-NORTH   HOUSTON 

4.90 

.43 

.11 

•  66 

.10 

.23 

.21 

.13 

.12 

.11 

T 

.31 

HOuSTON«SAN    JACINTO   ON 

4.49 

•02      ,T7 

T 

.04 

.33 

.20 

.33 

.02 

1.02 

.10 

.TT 

.69 

.09 

HOUSTON-SPRING    BRANCH 

4.40 

.01       ,14 

.07 

,30 

.16 

.20 

.14 

1.0* 

.03 

.13 

.29 

.93 

.91 

»^«BlE 

4.1T 

1.92 

.14 

.31 

.41 

.47 

.46 

.2! 

.90 

.91 

.11 

B.ATV    BOLF   HILL 

9.04 

.10      ,22 

.11 

.49 

.20 

.13 

.0* 

.14 

.31 

.97 

LIBERTY 

4.44 

.92 

.04 

,04 

.72 

.01 

.21 

.16 

.10 

•  34 

.93 

.74 

aATAGOROA   NO   2 

9. IS 

.17 

.11 

.71 

.40 

1.31 

.19 

.44 

.65 

.04 

.15 

.03 

.36 

aAURBRO 

. 

.11 

.17 

. 

. 

. 

. 

• 

. 

m 

. 

. 

. 

. 

„ 

. 

. 

ata  GULP 

4.0T 

.41 

T 

.11 

.72      T 

.03 

.23 

T 

.02 

.09 

.05 

.31 

.04 

1.19 

T 

.34 

.02 

ORANGE    4   Na 

T.Ol 

.02      .03 

1.02 

.14 

1.17 

.71 

.0? 

.17 

.09 

.79 

.10 

.03 

.74 

PALACIOS    PAA    AIRPORT 

9,94 

.04 

.04 

.67 

.01 

.01 

1.69 

.04 

T          .44 
.01 

.13 

T 

.90 

T 

.79 

.01 

.42 

T 

PIERCE   1   e 

9.14 

.22 

.13 

.91 

.01 

.01 

.01 

.13 

.23 

.IB 

.02 

.93 

.04 

.14 

T 

.11 

POINT    COMPORT 

.:;: 

T           .02 

.04 

•  64 

.14 

1.66 

.04 

.90 

.21 

.55 

.10 

.95 

T 

T 

.24 

PORT    ARTHUR 

T 

.44 

■  li 

1.41       T 

.03 

.71 

.11 

T                     T 

.37 

.13 

.T2 

.73 

.04 

T 

.69 

PORT   ARTHUR    >B    AIRPORT      R 

4.22 

.42 

T 

1.10 

.21 

.36 

.16 

T          .92 

T 

,a< 

.64 

.03 

.71 

T 

.03 

PORT    LAVACA   NO    2 

4,02 

■  03 

.01 

.11 

.60 

1.13 

.07 

.10 

.13 

.26 

.33 

.52 

.14 

7 

PORT    0   CONNOR 

1.42 

.47 

.85 

1.7! 

1.47 

1.10 

.22 

.61 

.49 

.96 

.04 

.11 

RICHMOND 

3.32 

.14 

.13 

.09 

.TO 

.16 

.32 

T 

.17 

.17 

•  2T 

.01 

.37 

.41 

SUGAR   LANO 

9,74 

.22 

.10 

•  74 

.14 

.27 

.20 

.  14 

.91 

.17 

.41 

THOMPSONS   S   asa 

4.23 

•  40 

.10 

.77 

.23 

.10 

.13 

.o« 

.43 

.16 

.44 

.10 

TDNGALL 

3.41 

.22 

.0* 

.33 

.23 

T           T 

.31 

.12 

.23 

T 

.70 

.90 

VICTORIA    aB    AIRPORT              R 

3.71 

T        1.03 

T 

•  47 

.06 

T 

.32 

.01 

T          .12 

!oi 

T 

.'0 

T 

.40 

T 

.07 

KMARTON 

9.41 

.17 

.10 

.70 

.1! 

.13 

T 

.24 

.17 

.04 

.92 

.09 

.90 

.43 

pa* 

SOUTHERN                            0* 

ALICE 

3.02 

.21 

.11 

.24      T 

T 

T           T 

.07 

.11 

.32 

T 

.75 

.90 

.05 

.04 

ARMSTRONG 

2.90 

■  10 

.10 

.40      .10 

1.50 

.90 

BATESVILLE    S    S 

1.22 

•  47 

.07 

.24 

.10 

.10 

T 

BENAvlDES   T   S 

2.24 

.02 

.1! 

■  )7 

.23 

.14 

.12 

.67 

.32 

BIG    BELLS 

bM 

.20 

.01 

.26 

.02 

.01 

.03 

.06 

T 

CARRIZO    SPRINGS 

1.23 

.20 

.10 

.01                   .02 

.11 

•  10 

T 

.10 

.OT 

CATARINA 

.42 

.13 

CHARLOTTE    S    NNa 

l.4» 

•  7B 

.04 

.12 

.26 

.12 

.24 

.0* 

COTULLA 

1.21 

.21 

.12 

.11 

.12 

.02 

■  If 

.04 

COTULLA    PAA    AIRPORT 

1.10 

T 

T 

.14 

.17 

.01      all 

.07 

T 

.19 

T 

CRYSTAL    CITY 

.44 

.14 

.03 

T 

.11 

.04 

.14 

.03 

MUff 

1.39 

.02 

.14 

.20 

.24 

.13 

.01 

.10 

■  11 

.04 

T 

T 

(A4X.E   PASS 

.«> 

T 

.10 

.20      .01 

I 

.27 

.0} 

.0. 

ENCINAL    1    .. 

1.2T 

.10 

.13 

.20 

.12 

.10 

.30 

•  It 

PALCON   DAN 

2.04 

•  07 

.22 

.01       .02 

.01 

.23 

.03 

.37 

.21 

.44 

.07 

PALPURRIAS 

2.41 

1.14 

.03 

.16 

.14 

.19 

.43 

.24 

.04 

.46 

.21 

.0" 

.10 

.01 

PObLERTOn 

.37 

.13 

.*0 

Hill 

1.03 

.11 

•  11 

.32 

.02 

.11 

.10 

PRIO    TOBN 

1.69 

T 

.17 

.04 

.23 

.03 

T          .10 

.12 

T 

.22 

.02 

.02 

GEORGE    rW 

1.74 

.11 

.12 

.16 

.04      .11 

.01 

.16 

.31 

•  09 

.0! 

JOU*OANTON 

1.4T 

.31 

.10 

.33 

.11 

.21 

IAPPIE     1AHC» 

2.34 

.11 

.23 

.40 

.33 

.70 

.07 

•  33 

LA    PRYOR 

1.0B 

T 

T 

.70 

.21 

T 

•  03 

T 

lAMDO   NO.    2 

1.11 

.01 

.04 

.03 

.03 

.09 

.09       !l 

.01 

.62 

T 

OILTOM 

2.01 

.01 

.20 

.27 

.14 

.38 

.14 

.01 

.01 

T       . 

PEABSALL 

1.14 

.14 

.03 

.01 

.13 

.04 

.11 

.04 

POTEET 

1.47 

.09 

.71 

.01 

.22 

.10 

.11 

.11 

.09 

BIO    MANOE    CITY    1    a 

2.27 

.01 

.11 

,12 

.01 

.37 

T 

.01 

.46 

.41 

.31 

.04 

.04 

>•»■••    T   E 

2.03 

T          T 

.13 

.11 

.09 

.04 

.16 

.03      .li 

.10 

.53 

.15 

.10 

'■a>EI    BIYEBS 

2. IB 

.11 

.20 

.10 

B              4 

.13 

.30 

I. 00 

.12 

'ItOfa 

1.71 

.21 

.IT 

.19 

.19 

■  02 

.36 

.24 

•09 

•"USE"   2   Sa 

1.34 

T 

.30 

T 

.11 

T 

.61 

;»►«•» 

1.34 

.34 

.10 

.70 

LOatB   yallEy                 10 

BMOaMl.lLLf    .«    AIBPOPT      R 

1.4) 

.10 

.01 

.02 

.01 

.04 

.47 

.11      .10 

.01 

.07 

1.73 

T 

.31 

7 

CbbhKb.b    UKf 

1.94 

.03 

.02 

,13 

.33 

.24 

•  11 

.31 

.74 

.02 

.13 

.27 

HABUNGta 

1.91 

.40 

.06 

.11 

.20 

.4" 

1.01 

.13 

.40 

.•   .     .. 

2.41 

.01 

.03      .0) 

.01 

.41 

.11 

.20 

•  03 

,01 

1.29      .02 

.04 

.41 

2.42 

T 

T 

.06 

.12 

,47 

.12      .11 

.04 

.04 

1.14 

.04 

.41 

T 

■'    COOB 

I.SR 

.01 

.04 

.04 

.44 

.02 

.21 

.09 

.01 

.34 

.12 

.01 

.17 

.01 

.01 

a»B'|H3    '    1 

1.41 

,M 

,01 

.07 

.19 

.17 

.22 

.04 

.01 

.47 

1.06 

T 

.14 

.91 

.01 

PIHIOR 

1.1B 

T 

.10 

.31 

7 

.21 

.01 

.02 

.>• 

■  36 

.13 

.11 

POP'    ISA**, 

1.42 

7 

T 

T 

.20      .20 

.02 

1.29 

1.13 

■  04 

.29 

.17 

POP'   aialPino 

1.70 

..« 

.01 

■  10 

.41 

.01 

T 

,11 

1.03 

.01 

.10 

.29 

BAYBOaOYlLAl 

1.14 

T 

.01 

.11       7 

T 

T 

,44 

.02 

.17 

.09 

•  01 

.71 

.01 

.11 

.22 

VAN    M"l"< 

1.14 

.04 

.02 

1.01 

.01 

.11 

.01 

.01 

.34 

.47 

T 

B 

.11 

afttXo   ;    f 

1.1R 

T 

.03 

T 

.11 

.02     .11 

.03 

T 

1.40 

.91 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY  1966 


Station 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


Mt«H  PLAtNS 
A«ARILL0  NS  AIRPORT 
ANDREWS 
IIS  SPRING 
BORSER  1  W 
BOYS  RANCH 
•RAVO 

BROnNPIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 
C»OSBYTON 

OALMART  FAA  AIRPORT 
DIMMITT 
DUMAS 
PLOYDADA 
POLLETT 
PR10NA 

BARCIA  LAKE  12  ENE 
BARDEN  CITY  1  C 
4RUVER 
NtREPORO 
LAMEJA  1  SSE 
LEVELLANO 
LIPJCONB 
LltTLWlKLD  «  2 
LU8B0CK  4  N 
LUBBOCK  KB  AIRPORT 
NC  LEAN 
11AMI 

•IDLAND  KB  AIRPORT 

•  IDLAND  A  ENE 

IORTON 

'ULESHOE  I 

I  TON 

ANPA  NO.  2 

ANHANDLE 

IRRVTON 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


41  31 

20  IT 

62  SO 

3*  26 

64  S3 

37  2T 


46  SI 

26  14 

55  40 

30  25 

60  54 

30  20 

53  52 

27  IT 

60  62 

36  21 

67  48 

28  2* 

63  51 

17  8 

60  67 

18  16 

57  40 

26  22 


64  64 

21  22 

56  44 

20  20 

56  44 

IS  11 

60  S3 

21  22 


5T  44 

24  16 

58  48 

34  23 

64  46 

24  14 

4T  55 

25  16 

53  51 

25  16 


44  53 

28  23 

58  51 

28  23 

62  43 
28  IT 

52  52 
31  21 

63  56 
3T  20 

60  46 

2T  14 

58  46 

25  10 

63  45 

25  16 

55  50 

25  14 

53  31 

25  IT 

60  47 

26  22 


60   65 
25   33 


54   62 
30   33 


ST  62 

24  31 

55  54 

25  28 

55  60 

31  30 

68  Tl 

24  33 

63  60 

2T  35 

54  54 

23  20 

54  54 

2T  28 

58  54 

23  23 

65  S4 

21  38 

58  64 

23  33 


60   72 
25   40 


58   60   66 
33  25   42 


62   60 
28   26 


63   60 
24   25 


58   58 

24   24 


65   58   54 


57 
20   20 


62  54  58 

23  24  24 

57  61  64 

24  30  40 

60  61  63 

24  26  35 

60  64  54 


55  64 

21  24 

63  66 

27  28 

64  70 

36  34 

57  67 

23  34 

66  S7 

21  24 

34  63 

22  24 

64  38 

31  31 

37  65 

24  30 

58  63 
18  33 

66  66 
14  18 

64  58 

34  34 

30  64 

20  20 

67  55 

18  18 

63  53 

20  20 

68  54 

25  25 

64  S5 

28  24 

65  55 

20  20 


64  70 

28  35 

54  64 

18  20 

63  55 

22  20 

72  54 

30  30 


60  70  58 

28  31  32 

56  67  66 

27  32  33 

64  55  68 

21  20  32 

60  70  62 

30  31  42 

63  70  63 

32  26  41 

68  37  67 

24  24  28 

63  55  65 

20  14  22 

66  57  67 

24  23  33 


34  65 

21  30 

63  63 

20  24 


36 


54  45 
20  22 

55  58 
27  32 

54  61 
27  32 

60  50 

24  20 

55  58 

20  30 

32  47 

13  23 

48  36 

27  27 

62  32 

21  27 

38  SO 

14  25 

51  S4 

20  14 

50  54 

24  24 

55  42 

16  18 

S3  56 

14  20 

50  55 

20  18 

52  58 

24  24 

53  57 

25  27 

50  55 

18  21 


54   64 
20   25 


61   48 
14   21 


50   56 
18   19 


53   58 

25   27 


51   58 
17   23 


58   53 

18   30 


56   53 

20   25 


S3  60  54 

28  21  28 

52  58  55 

28  27  25 

53  51  59 

22  22  22 

53  37  61 

32  26  23 

56  58  62 

38  22  30 

53  50  55 

27  22  25 

53  53  55 

23  IS  16 


S3   51 

25   20 


19 


56   36   61   52   53   57   46   28 
22   25   35   22   21   20   17   11 

Sm  R.f.r.nce  Not.,  Following  Station  Index 
-    13    - 


46   3 
32   1 


42   3 

24   20 


45 

27 


42  34 

31  24 

33  27 

24  24 


51   40 
31   32 


50   45 
30   34 


35   44 
27   25 


36   50 
22   27 


38   39 
23   28 


37   28 
24   24 


32   28 
25   24 


45   29 
12   23 


27   28 
.  4   13 


JO   36   47 


27   40 
6   11 


24   32 

.4-4 


20   35   35 

.7.7-5 


28   34 

.  5  -  1 


24   27 
1    1 


28   27 

.  6  .10 


28   31 

.8.3 


26   27 
.6.2 


35   33 

•  7    1 


31  34 

-  4  12 

30  32 

■  5  8 

20  27 

0  10 


21  35 
4-5 

49  47 

17  17 

38  48 

22  18 

26  41 

18  4 

30  26 

10  4 

24  46 

.  4  5 

30  41 
10  10 

24  42 

20  -  1 

24  42 

4  2 

22  26 
13  2 

31  24 

17  6 

30  48 

4  9 

28  35 

5  4 

23  22 

6  1 

27  26 
16  3 


8   27 
2.1 


30   30 
.5    7 


13   30 
5-2 


27   34 
.1.1 

25   30 

.  6    4 


36   30 

.2   11 


14   28 
.6.5 


28   34 
5    7 


28   25 
.10  .12 


30   32 
.  5    3 


29  45 

17  0 

24  26 

4  2 

34  41 

14  15 

33  40 

5  4 

28  37 

16  o  6 

36  47 


27 
.  3 

24 

2 

14 

-  5 

29 

2 

31 
2 

22 
0 

22 

-10 

20 

-  5 

26 

•  6 

23 
.  3 


30  30 

5  13 

23  24 

1  11 

25  28 

-5  6 

37  43 

7  27 

39  43 

4  4 


27   41 

10    7 

25   43 

20    5 

27   24 

14-5 


23   35 

.  4   11 


28   27 
0   14 


24 
5 

38 
0 

37 
1 


10 

-  6 

36 

10 

25 
11 

16 

-  2 


26 

10 


14 
-  4 


24 
-  3 


22 

6 


47   18   14 
16    4    4 

21 


14   10 
-  5  -  4 


40 

s 


13   16 
.3.3 


50 
18 


34 
26 


54 
20 


48 

5 


59 
31 

60 
13 

32 
15 

58 

14 

41 
9 


20 
9 


40.8 


51. ft 

26.0 


32.5 

28.2 


64.6 

19.0 


46.9 
13.6 


46.0 
,3 


46. 4 

21.5 


44.8 
.0 


67.0 
17.3 


42,4 
12.3 


.8 

20.0 


46.4 
15.1 

61.2 

14.5 

42.0 
17.4 

42.0 
.0 

45.3 
15.5 

44.6 
13.7 

50.0 
22.0 

44.4 
.7 

44.7 
14.5 

47.9 
23.3 

47.4 
.8 

43.1 
16.1 

48.7 
14.6 


47.3 
21.1 

44.1 

20.0 

42.4 

15.0 

50.7 
25.3 

52.6 
26,7 

47.8 
14.6 

47.2 
14.2 

44.2 
16.4 

43,8 
17.4 

43.4 
16,7 

41.5 

14.5 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY  1966 


Day  of  Month 


19   20   21 


25   2E   27 


29   30   31 


PLAINS 

BLAINVIEW 

SEKINOLE 

SHvERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  A  SM 

TAMOKA 

TULIA 

VESA 

•    •    « 
10m  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  MB  AIRPORT 
ANSON 
ASPERMONT 
BALLINSER  1  SM 
CMKORESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
C0LS«AN 

Colorado  city 
dickens 

ILECTRA 

«AU 

4L.TKR1E 

-ASKElL 

mOBOS  creek  DA» 

'-■I     CITY 
••  '  "..ORAOO  CITY 

l»  ""» 

■ATAOCA 

•E«»»n 

•  -•■-.»  • 
»»  -.. 

.... 
...  -1 


MAX 

min 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


62   47 
30   15 


69   43 
26   19 


66   48 
32   18 


*7   53 
25   22 


63   42 
25   15 


56 
32 


TO   37 
4*   3* 


TO   AS 
II   |I 


".   v. 

4>    15 


«.«   SO 
14   7 


AS   At 

N   i' 


SS   II 


si  n 


u  n 


50   50 
18   20 


5T   61 
20   20 


51   55   59 

19   13   19 


60   63 
30   2T 


63   62 
30   29 


60 

2e 


At 

27 


ST 

II 


II 

M 


M 
N 


M 


65   6A 
26   22 


63   62 
25   23 


58   63 
30   28 


62 

28 


58 
26 


63   6A 
29   29 


6A   6A 
SI   SO 


62   5T   59 
2*   27   30 


5T  62 

27  29 

62  62 

32  37 


Al  6A 

30  2S 

AO  61 

29  21 

S»  63 

ST  SO 

A2  61 

32  2* 

SI  SI 

21  21 

SI  AO 

3*  1% 

SI  At 

II  78 

AO  AO 

7  1  M 


23   26   35 


TO   39   6T 
26   26   28 


55   61   5T 
18   23   35 


60   50   65 
17   17   20 


5*   65   61 
21   29   36 


72   58   69 
30   28   33 


65   59   66 
23   23   30 


62   50   65 

19   20   31 


65 
35 

69 
36 

65 
34 

51 
31 

61 

22 

67 
39 

73 
36 

69 

17 

73 

63   70   70 
3*   Al   45 

74   64   73 
34   35   34 


55 
23 


65   72 
33   35 


63   76 
33   32 


74  63 

2T  32 

73  67 

33  49 

70  60 
IS  42 

AO  Al 

14  40 

39  70 

SI  SI 

71  fi- 
ll so 

II  41 

II  II 

AS  Tl 

11  13 


56   56 
28   18 


54   52 
2T   22 


59   50   57 
31   20   20 


49 
19 


A9   98   65 

30   20   35 


57  60 

39  20 

59  61 
36  28 

38  59 

44  20 

S3  60 

31  25 

55  53 

2A  21 

57  55 

42  26 

60  61 
Al  2A 

67  6A 
AO  33 

68  53 

34  27 

32  59 

33  30 

63  56 

36  39 

62  53 

34  23 

62  A6 

43  SO 

62 
S3 


32 
2A 


61   63 
26   36 


S3   62 

30   29 


35  62  53 

13  22  27 

59  62  62 

13  21  30 


62   34 
10   29 


4  1   34   AO 
14   10   29 


59   32 
11   21 


34   33 
20   20 


30   36 
28   17 


S3  39  A2 

II  21  10 

36  AO  62 

1A  21  13 

Al  32  AO 

78  It  II 

«•  r*a»wine  a*»n/*i  Mar 
m 


40 
21 


39   29 
21   21 


50   31   3 
31   27   2 


A 

61   47 

? 

r   23   23 

91 

1   32   37 

21 

)   29   23 

<• 

I   30   37 

2 

1   20   23 

A 

1   32   31 

2 

>   19   14 

5< 

>   34   36 

3 

)   24   24 

4 

1   29   99 

> 

r   71   20 

3 

r  41   14 

1 

71   77 

3 

1   39   29 

7 

I   72   16 

3 

11   32 

I 

1   21   21 

3 

1   14   13 

1 

ii      /<■ 

A 

1   45   12 

21 

74   27 

39   28 
25   24 


35   38 

29   30 


21   26 
2-1 


30   27 
24    3 


35  35 

31  S3 

39  39 

32  36 

35  30 

29  27 

40  30 
14  24 

40  56 

30  33 


A2 

7  7 


A2 

78 

32 
29 

31 

21 

41 
26 

34 
30 

32 

It 

40 
SO 

31 

1* 

40 
II 

II 

1! 

13 
|| 


33   30 
-7    2 


31   32   31 

.3    0    9 


29   32 

10    0 


36   29 

28   20 


24   31 
2    2 


21   26 

■4-6 


39   39 

16   26 


AO   AO   3 
34   32   1 


38   39   40 
33   34   2 


29   40 
1A   1 


38   40 
10 


24   28 
1    2 


21 
11 

A2 

12 

34 

33 

21 

14 

31 
11 

27 

31 
12 

10 

32 
22 

27 

31 
IS 

30 

30 

14 

21 

21 

1 

II 

SI 

10 

II 

Al 

10 

II 

11 

.  7 

26   23 

10    0 


24   A2 

16    5 


24   2T 
14    3 


12 

-  4 


47   23 
22    8 


45 
10 


55 

42 

11 

40 

58 

27 

17 

1 

7 

16 

55 

*9 

20 

34 

54 

26 

20 

7 

A 

33 

53 

91 

22 

31 

50 

26 

18 

5 

3 

17 

55 

92 

26 

50 

61 

19 

22 

10 

12 

27 

47 

19 

15 

22 

43 

16 

8 

S 

5 

11 

42 

*8 

16 

17 

22 

14 

10 

.  1 

.  1 

9 

54 

90 

29 

42 

58 

75 

21 

10 

9 

26 

54 

93 

22 

46 

tl 

2A 

21 

9 

10 

11 

45 

AS 

19 

21 

55 

25 

11 

11 

1 

14 

35 

41 

33 

16 

26 

11 

22 

A 

1 

1 

92 

40 

22 

42 

60 

29 

18 

9 

I 

30 

A2 

30 

20 

70 

JO 

10 

17 

5 

1 

1 

Al 

50 

21 

11 

13 

11 

20 

5 

9 

1 

44 

53 

SI 

26 

44 

21 

52 

8 

I 

11 

44 

32 

21 

21 

34 

11 

19 

8 

6 

6 

40   22 
20   12 


19  11 

5  I  II 

12  22  Al 

A  5  11 


AT  50.1 

12   2S.0 

A2  AI.O 
2A.S 

99 


19   10 
A    1 


II   26 

6    T 


23   2A 
9   • 


20   13 
3    3 


19   40 


19 

20 

19 

|| 

A 

9 

A9 

2A 

19 

22 

4 

2 

34 
II 

S3  ♦•• 

23  7». 

10   AT. 7 
III 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

M] 

?E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

JANUAR-i 

TEXAS 
1966 

Station 

Day 

of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

it 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

SHAMROCK  RAO  10  KBYP 

MAX 

Mm 

59 

3* 

61 
29 

58 

24 

51 
22 

59 
28 

58 
23 

61 
29 

63 
28 

67 
29 

64 
27 

69 
33 

64 
28 

66 
27 

57 
27 

49 
23 

40 
22 

32 

15 

39 

19 

33 

26 

32 
21 

24 

9 

26 
.  5 

22 
.  6 

22 

11 

25 

16 

31 

-16 

46 
19 

29 
10 

15 
.  2 

13 
.  8 

36 
.  2 

44.2 
18.5 

SNYDER 

MAX 

Mm 

6a 
37 

70 
22 

52 
22 

52 
25 

42 
24 

60 
24 

58 

29 

60 
28 

73 
28 

72 

30 

60 
29 

61 
32 

59 
23 

52 
22 

61 
25 

43 
23 

44 
22 

28 
21 

33 

21 

37 
21 

38 

21 

28 
5 

29 
2 

39 
2 

38 

23 

31 

14 

47 
15 

52 
15 

21 
6 

20 
5 

42 
6 

47,4 
20.1 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

68 
57 

71 
38 

51 
23 

53 

23 

50 
27 

37 
29 

60 
32 

58 
28 

62 
28 

72 
36 

59 
34 

72 

36 

61 
34 

53 

22 

60 
24 

59 
31 

59 

23 

30 
21 

37 
23 

34 
29 

31 

26 

28 

14 

30 
.  2 

25 

4 

32 

21 

34 

11 

38 

11 

44 

21 
5 

17 

4 

27 

4 

46.9 
23.0 

TURKEY 

MAX 

Mm 

VERNON 

MAX 

Mm 

69 
55 

66 
38 

32 
23 

30 
24 

57 
30 

56 
31 

62 
29 

61 
26 

71 
45 

61 
33 

71 
38 

70 
45 

68 
11 

38 
22 

59 
33 

38 

27 

35 

24 

34 
18 

34 
31 

31 
28 

31 

19 

23 
3 

26 

4 

30 
16 

38 
21 

33 

9 

42 

11 

37 

17 

IS 
5 

21 
5 

47.4 
24.8 

.ELLINGTON 

MAX 

Mm 

63 

38 

67 
34 

49 
23 

53 

22 

52 
23 

58 

24 

62 
35 

68 
33 

SB 

30 

70 
32 

58 

32 

61 
28 

59 

29 

32 
29 

56 
26 

52 
29 

33 

18 

30 
15 

40 
18 

30 
24 

30 
18 

19 
.  4 

30 
.  4 

22 

2 

29 

14 

30 
5 

35 

5 

38 
12 

18 
2 

17 
3 

19 
5 

43.8 
19.4 

«  tCNl T*  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

68 
51 

33 

32 

51 
23 

48 
24 

39 
37 

57 
31 

61 
32 

61 
26 

72 

44 

66 
34 

70 
34 

62 
36 

49 
29 

57 
20 

61 

30 

44 
28 

32 

26 

36 

17 

36 
29 

32 
28 

30 
18 

21 

1 

24 
.  3 

35 

20 

34 
29 

33 

16 

49 
19 

23 

10 

17 

6 

23 
2 

43 
16 

45.6 
24,0 

NINTERS  9  NNE 
•    ft    ft 

MAX 

Mm 

Tl 
55 

69 

40 

32 
21 

52 

20 

45 
24 

58 
26 

60 
25 

66 
21 

72 

30 

70 
40 

61 
31 

73 

43 

62 
41 

50 
23 

39 
22 

63 
28 

49 
28 

49 
22 

34 
28 

35 
22 

38 

24 

35 

11 

33 
12 

42 

14 

43 
24 

34 
17 

47 
17 

53 

22 

29 

6 

32 

6 

45 

10 

51.0 
24.5 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

T6 
59 

70 
40 

54 
21 

57 
23 

47 
27 

67 
28 

66 
32 

64 
28 

67 
28 

76 

34 

65 
32 

76 
32 

63 

41 

*9 
22 

62 
22 

67 
32 

30 
28 

31 

26 

35 
29 

35 

32 

33 

29 

33 

10 

29 

4 

40 
8 

41 
23 

34 
20 

48 
20 

35 
28 

26 

7 

23 
5 

38 

12 

51.0 
25.2 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

70 
59 

65 

39 

54 
25 

50 
27 

60 
36 

63 
33 

61 
35 

61 
29 

71 

45 

65 

36 

71 
39 

63 
52 

57 
33 

60 
21 

62 

34 

55 

27 

37 
27 

37 
26 

35 

31 

33 

29 

32 
21 

26 

8 

31 
.  5 

38 

21 

36 
28 

38 
17 

50 
26 

45 
17 

18 

6 

26 
5 

43 
21 

48.8 
27.4 

BAROWELL  DAM 

MAX 

Mm 

7* 
66 

69 
50 

58 
31 

52 

32 

46 
36 

59 
34 

65 
35 

70 
35 

62 
36 

65 

40 

65 

40 

69 
40 

66 
44 

51 
30 

54 
25 

59 
25 

57 
32 

42 
32 

43 
34 

38 

31 

35 

32 

35 

20 

33 

13 

39 

14 

37 
32 

37 
31 

45 
26 

51 
28 

43 
12 

29 

11 

35 

13 

31.1 

30.9 

BtLTON  CAM 

MAX 

Mm 

77 
65 

70 
54 

60 
37 

52 
38 

45 
40 

60 
39 

63 

37 

68 
41 

62 
42 

67 
43 

64 

40 

68 
63 

69 
47 

51 
35 

55 

28 

61 
30 

61 
34 

42 
35 

39 
35 

41 
34 

38 

31 

41 
24 

35 

19 

37 
20 

38 
33 

39 

31 

47 
25 

53 

30 

46 
16 

28 

14 

38 

15 

32.1 
34.1 

BeNBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

70 
62 

66 
44 

30 
30 

50 
30 

45 

34 

58 

36 

64 
38 

67 
32 

61 
34 

64 
42 

63 

43 

68 
47 

66 

41 

49 
28 

54 
30 

59 

30 

45 
31 

39 
31 

37 
32 

35 

30 

35 

30 

32 

16 

29 

8 

35 

11 

35 

32 

37 
30 

44 
27 

53 

31 

40 
10 

22 

6 

36 
10 

48.6 
30.2 

BONHAM 

MAX 

Mm 

69 
62 

64 
43 

53 

25 

45 

29 

60 
40 

37 
37 

61 
30 

63 
29 

65 

34 

67 
38 

64 
43 

68 
34 

37 
37 

56 
27 

38 

22 

55 
35 

48 
27 

42 

30 

39 
29 

36 
23 

34 
27 

31 

17 

39 

9 

35 

27 

37 
30 

42 
30 

54 
24 

40 
22 

22 

7 

28 
5 

39 
19 

69.3 
29.4 

BOH  IE 

MAX 

Mm 

69 

57 

62 
38 

52 

30 

50 
30 

60 
38 

60 
35 

61 
39 

61 
30 

66 
44 

65 

40 

68 
45 

64 
54 

54 
36 

56 
24 

58 
33 

52 

33 

37 
28 

37 
24 

36 

30 

33 
28 

33 

23 

25 
9 

30 

a 

34 
20 

36 

30 

38 
25 

52 
27 

45 
17 

18 
6 

27 

4 

43 
21 

47.8 
29.3 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

75 
62 

69 
42 

57 
23 

52 

23 

49 
28 

59 
30 

64 
29 

66 
29 

60 
33 

67 
40 

66 
37 

70 
46 

65 
39 

48 
23 

56 
22 

59 
29 

54 
31 

39 
31 

3B 

31 

36 

30 

34 

30 

32 

14 

27 
1 

3* 
2 

33 

32 

39 

30 

42 
22 

54 
22 

39 

9 

21 
3 

34 

4 

49.7 
26.7 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

70 
56 

37 
29 

54 

21 

47 
25 

62 
33 

61 
28 

62 

30 

62 
26 

69 

44 

63 
35 

69 
35 

62 

44 

48 
25 

56 

18 

64 
32 

49 
30 

34 
26 

35 

26 

36 
31 

35 

29 

32 

28 

26 

7 

37 

0 

40 
30 

36 
21 

39 
22 

54 
24 

40 
15 

21 

7 

35 
5 

58 

31 

48.9 
26.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

76 
62 

68 

41 

54 
25 

53 
23 

47 
30 

59 
34 

63 

34 

64 
31 

63 
31 

67 
39 

65 
39 

70 
46 

63 

40 

65 
25 

56 
25 

59 
30 

S3 

30 

37 
30 

37 
30 

35 

29 

34 

30 

31 

14 

21 

1 

32 

6 

35 

31 

36 
29 

42 
23 

53 

26 

39 
9 

19 
5 

34 

7 

♦9.4 

27,6 

BRONNWOOD 

MAX 

Mm 

TO 
59 

68 
46 

53 
28 

50 
30 

50 
34 

56 
26 

60 
30 

66 
31 

64 
39 

65 

44 

62 
33 

70 
34 

66 

46 

49 
27 

55 

27 

59 
38 

51 
30 

35 

30 

37 
32 

42 
33 

38 

29 

33 

19 

31 

16 

47 
17 

43 
28 

39 
27 

44 
20 

54 
24 

41 
10 

25 

13 

38 
13 

50.4 
29.5 

CAMERON 

MAX 

Mm 

T5 
63 

72 
32 

59 
33 

51 
38 

58 
38 

64 
31 

69 
34 

66 

36 

70 
42 

69 
42 

72 

46 

70 
30 

66 
45 

56 
32 

63 
24 

64 
33 

60 
33 

42 
33 

40 
35 

40 
31 

36 

29 

35 

22 

41 
16 

41 
31 

38 

32 

47 
31 

55 

22 

54 
35 

35 

15 

39 

11 

66 

30 

55.3 

33.6 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

66 
63 

65 
45 

52 

28 

46 
33 

60 
41 

66 
33 

69 
33 

62 

34 

65 

43 

62 

41 

70 
39 

65 
S3 

58 

45 

55 

28 

60 
24 

55 

29 

49 
31 

37 
32 

37 
32 

35 

31 

34 
29 

30 
17 

37 
9 

36 
29 

36 
33 

45 
30 

55 

22 

47 
25 

25 

11 

32 

10 

37 
25 

50,6 
31.6 

C0R31CANA 

MAX 

Mm 

75 
66 

75 
52 

71 
35 

31 
35 

46 
37 

58 

39 

66 
39 

70 
37 

65 

37 

67 
44 

66 

45 

70 
48 

66 
46 

52 

34 

54 

28 

60 
28 

59 
33 

43 
33 

41 

34 

38 

32 

37 
32 

34 
25 

34 

17 

41 
19 

38 

33 

37 
33 

45 
27 

53 

27 

45 

14 

25 

12 

35 

13 

52.2 
33,4 

DALLAS  «B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
38 

60 
40 

50 
30 

46 
34 

57 

42 

62 

37 

65 

36 

59 
33 

66 

47 

64 
43 

69 
47 

66 
47 

49 

37 

54 
29 

57 
29 

54 
36 

40 
31 

39 
33 

39 
32 

35 

32 

34 
29 

30 
17 

36 
11 

36 
34 

36 
32 

43 
31 

53 

26 

42 

20 

20 
11 

31 

10 

55 

31 

48.9 
32.4 

DEN I SON  DAM 

MAX 

Mm 

72 
57 

65 

43 

34 

29 

49 
27 

56 

39 

56 

37 

39 
35 

39 
30 

68 
42 

63 
43 

63 

40 

64 
55 

58 
29 

54 
27 

57 
23 

57 
36 

30 
29 

40 
27 

39 
29 

34 
27 

34 
28 

31 
20 

36 
13 

36 

27 

36 
31 

41 
32 

53 

24 

52 

21 

21 
8 

24 

6 

34 
24 

48.9 
30.3 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

74 
62 

66 
43 

54 

30 

49 
30 

39 

39 

62 
36 

64 
34 

62 
30 

67 
45 

65 

43 

6S 
40 

67 
55 

62 
38 

55 

29 

58 

26 

55 

34 

53 

30 

40 
34 

39 
31 

35 
30 

34 
28 

31 
15 

33 

4 

34 
25 

36 
32 

41 
30 

54 
23 

50 
23 

24 

8 

32 

6 

43 

23 

50.6 
30,8 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

70 
61 

66 
43 

54 
30 

50 
30 

43 
36 

60 
34 

64 
35 

68 
33 

61 
33 

62 
41 

63 
35 

68 
37 

64 
46 

57 
26 

55 

26 

62 

31 

51 

30 

34 

30 

35 

30 

36 
30 

34 
28 

31 

16 

30 

10 

36 
16 

36 
25 

39 
25 

46 
25 

51 
28 

39 

8 

24 
8 

39 

11 

*9.* 
26.9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

70 
59 

67 
41 

54 
21 

53 

21 

45 
31 

60 
29 

63 
28 

66 
28 

61 
31 

63 
36 

63 
30 

6B 
33 

62 

41 

47 
19 

57 
19 

63 

30 

52 
28 

34 
28 

35 

29 

36 
31 

36 
28 

33 

15 

27 

4 

38 
22 

39 
24 

36 
24 

46 
20 

52 
22 

39 

7 

22 

7 

42 

10 

49.5 
25.7 

EVANT 

MAX 

Mm 

68 
63 

65 
48 

54 
30 

49 
35 

61 

37 

65 
33 

70 
38 

70 
40 

64 
33 

66 

43 

68 
37 

68 
30 

54 
41 

59 

30 

63 
29 

60 
33 

50 
33 

39 
32 

39 
31 

36 
31 

33 
29 

34 
20 

38 

13 

37 
31 

45 
31 

49 
25 

53 

28 

48 
25 

30 
11 

36 
10 

61 
29 

52.6 
32.3 

mrris 

MAX 

Mm 

70 
64 

66 
46 

54 
30 

48 
34 

58 
41 

63 

36 

67 
35 

63 
34 

65 
42 

64 

40 

68 
44 

67 
53 

62 

42 

52 

29 

38 

25 

37 
34 

51 
31 

39 
32 

37 
32 

35 

31 

34 

30 

30 

20 

39 
11 

37 

30 

35 

31 

43 
32 

52 
23 

47 
27 

27 
11 

32 

10 

52 
24 

50.7 
32.4 

PORT  WORTH  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
37 

60 
39 

50 
29 

47 
33 

57 
39 

63 
34 

66 
35 

60 
35 

68 
46 

64 
41 

68 

40 

66 
46 

48 
38 

54 
30 

SB 

24 

54 
35 

40 
32 

39 
33 

39 
33 

35 

32 

34 
28 

28 

16 

36 
9 

36 
34 

36 
33 

43 
27 

52 
25 

41 
21 

22 

12 

32 

10 

55 

32 

49.0 
31.5 

PORT  NORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

74 
65 

68 

47 

56 
34 

51 
34 

47 
35 

59 

39 

64 
41 

69 
35 

61 
35 

66 
44 

64 
43 

69 
46 

66 

44 

49 
32 

56 

30 

59 
32 

55 

31 

40 
32 

39 
33 

36 
31 

35 

31 

32 

18 

30 
13 

37 
14 

36 
33 

37 
32 

44 
29 

52 

31 

42 
11 

21 

9 

36 

10 

50.0 
32.1 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

75 
60 

66 
42 

54 
24 

51 
24 

46 
26 

56 

32 

58 

34 

62 
30 

60 
30 

65 
42 

64 
40 

65 
46 

62 

37 

45 
25 

55 

23 

58 
23 

54 
28 

37 
28 

39 
27 

37 
29 

34 
29 

32 

14 

28 

0 

32 

0 

33 
32 

36 
31 

39 
22 

52 
23 

38 

7 

19 

4 

32 

4 

47.9 
26.3 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

70 
64 

67 

50 

58 
35 

47 
38 

62 
42 

68 
35 

71 
33 

64 
38 

66 
43 

66 
43 

70 
47 

59 
23 

61 
25 

58 

33 

37 
35 

41 
36 

38 
32 

32 

30 

32 
22 

37 

14 

37 
32 

39 
34 

47 
36 

55 

27 

44 
29 

29 
14 

34 
11 

SB 

29 

51.7 
33.2 

4E0R6ETONN 

MAX 

Mm 

73 
63 

71 
51 

59 

36 

51 
39 

64 
40 

66 
34 

70 
36 

66 
38 

66 
44 

66 
45 

68 
38 

70 
54 

66 
43 

66 

34 

63 

27 

67 
34 

58 
35 

42 
33 

42 
37 

40 
34 

37 
31 

37 
24 

39 

17 

38 
33 

38 

35 

49 
29 

54 
24 

53 

40 

45 
17 

40 
13 

66 
33 

55.8 
35.3 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

73 
62 

68 

46 

55 

25 

50 
30 

60 
41 

64 
30 

71 
29 

69 
29 

66 
40 

64 
42 

70 
35 

70 
56 

64 
42 

57 
25 

62 
20 

60 
29 

54 
33 

38 

32 

39 
33 

38 
32 

36 

30 

32 

18 

35 

8 

37 
29 

39 

32 

47 
30 

56 
20 

57 
25 

27 
12 

32 

10 

62 
25 

53.3 

30.6 

MLOTHNAITE 

MAX 

Mm 

67 

60 

65 
43 

54 
32 

47 
36 

37 
34 

65 
33 

65 
35 

62 
33 

63 
42 

65 

39 

67 
39 

64 
53 

59 
45 

55 

25 

61 
34 

36 

32 

48 
30 

35 

31 

39 

34 

38 

32 

33 

28 

32 
18 

40 
16 

39 
31 

44 
23 

44 
24 

53 

28 

49 
25 

28 

10 

36 
9 

59 
32 

51.3 

31.9 

IRAHAM 

MAX 

Mm 

76 

60 

66 

41 

54 
22 

55 

23 

48 

29 

61 
30 

64 
28 

63 
28 

62 

30 

70 
39 

66 
35 

72 

37 

62 

38 

47 
21 

39 
21 

63 
28 

49 

30 

33 

28 

36 
29 

36 
31 

34 
29 

32 
11 

31 

-  1 

34 
3 

40 
28 

35 

23 

45 
20 

54 
22 

33 

8 

20 

6 

36 

8 

49.6 
25.3 

s  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1966 


Station 

Day 

of  Month 

• 

a 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
1 
< 

SRAMaURV 

MAX 

Mm 

70 
62 

68 
46 

56 
27 

52 
31 

62 

41 

64 
32 

68 
32 

62   65 

34   44 

65   70 
42   38 

68 
37 

58 
44 

58 

27 

61 
25 

59 
29 

52   37 
33   32 

38   36   35 

32   32   30 

31   36   37 
IT    6   29 

39   47 
32   30 

55 

21 

53 

24 

26 

11 

32 

9 

61 
26 

92.1 
11.9 

SRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

75 
6* 

68 
45 

56 
31 

51 
32 

45 
33 

58 
36 

63 
37 

65   60 
34   35 

67   65 
43   42 

69 

47 

65 
42 

48 
32 

56 
28 

58 
33 

34   40 

30   31 

33   28   36 
18   10   12 

35   36 

23   32 

43 
26 

53 
25 

40 
10 

20 

7 

34 

11 

49.4 

10,4 

4REENVILLE  7  NM 

MAX 

min 

72 
61 

67 
43 

56 
26 

50 
27 

45 
29 

59 
33 

63 
28 

67   59 

30   30 

64   63 
36   38 

65 
46 

67 
38 

49 
27 

54 
20 

36 
22 

54   40 
25   25 

31   31   3T 
18   11   13 

33   37 
28   28 

43 

20 

52 

20 

41 

6 

18 

4 

33 
9 

41.9 

26.4 

SROESBECK 

MAX 

Mm 

76 
65 

79 
50 

53 

34 

53 

36 

46 
40 

58 
37 

65 

40 

69   66 
39   44 

68   69 
46   42 

70 
42 

68 
46 

51 
34 

56 
28 

60 
30 

60   43 
33   33 

35   33   3T 

25   IT   IT 

37   36 
34   32 

46 
26 

27 

46 
14 

26 

11 

36 
16 

91.9 
11.5 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

72 

60 

68 
46 

57 
30 

32 

22 

45 
40 

62 
34 

65 
35 

69   63 
31   32 

64   64 
39   36 

69 
36 

66 
47 

49 
28 

56 
26 

64 
29 

37   38 
33   32 

32   33   3T 

19   10   11 

37   42 
31   27 

47 
22 

55 

23 

42 
11 

26 

9 

40 

10 

51.1 
29.2 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

73 
59 

68 
37 

54 
24 

56 
25 

52 

26 

60 
32 

TO 

33 

62   63 
29   29 

69   68 
35   35 

69 
43 

63 
34 

50 
22 

59 
22 

60 
26 

45   36 
28   24 

29   22   33 

10  .  5  .  3 

31   36 

6   22 

41 
22 

H 

25 

36 

6 

19 
3 

34 

4 

49.1 
21.7 

MICO 

MAX 

Mm 

TO 

62 

66 
43 

55 

28 

48 
33 

60 
40 

65 
33 

70 
34 

66   63 
35   43 

65   68 
43   35 

68 
55 

62 

45 

36 

26 

63 
25 

59 
32 

30   37 

32   31 

32   36   3T 
16    8   29 

38   46 

29   29 

54 

26 

52 

24 

29 

10 

32 

10 

60 
29 

52.1 
11.7 

HILLSBOM 

MAX 

Mm 

75 
58 

68 

51 

58 
31 

53 

31 

46 
36 

60 
34 

65 
34 

71   62 
34   34 

66   65 
41   41 

68 
45 

67 
45 

31 
30 

55 

26 

59 
31 

37   41 
33   33 

33   32   3T 

22   11   11 

37   S3 

34   34 

66 
28 

52 
29 

44 
14 

2* 

10 

37 

10 

10. 1 

11.1 

JACKSBORO 

MAX 

Mm 

73 
61 

66 

40 

52 
27 

49 
30 

60 
39 

63 
36 

62 

37 

60   62 
32   42 

65   69 
38   41 

68 
55 

61 
38 

37 
24 

60 
34 

60 
29 

49   36 

29   28 

28   33   38 

10    0   23 

38   40 
30   24 

53 

27 

53 

20 

32 
8 

29 

4 

48 
22 

90.3 

29.5 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

68 
47 

62 
36 

52 
31 

52 
34 

37 
34 

58 
35 

66 
35 

70   62 
34   34 

65   65 

40   40 

69 

47 

67 
42 

63 

31 

55 

27 

59 
27 

59   42 

30   30 

34   32   40 
24   12   12 

36   31 

31   31 

45 
24 

51 
24 

43 

11 

39 

10 

51.9 
30,2 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

T3 
6* 

72 
51 

58 
34 

56 
38 

60 
41 

69 
36 

68 
34 

68   66 
40   40 

66   67 
43   36 

69 
32 

70 
48 

56 
32 

63 
25 

61 
32 

36   41 
34   33 

35   38   3T 
24   14   32 

48   47 
35   31 

55 

22 

51 
33 

43 
14 

37 
11 

62 

30 

55.1 
14.1 

LAVON  DAM 

MAX 

Mm 

74 
6- 

68 

46 

55 

33 

51 
33 

46 
35 

58 

38 

64 
33 

65   61 
33   34 

63   63 

40   40 

67 
48 

67 
42 

50 
33 

55 

25 

58 
29 

33   41 

30   30 

32   30   39 

20   13   14 

36   3| 
31   32 

43 
22 

34 
24 

41 
11 

20 

9 

33 

9 

44.  T 

30,3 

MARLIN 

MAX 

Mm 

75 
62 

71 
49 

52 

38 

47 
38 

60 
42 

55 

37 

70 
37 

66   69 
38   42 

67   71 
44   41 

68 
52 

62 
43 

56 
35 

60 
26 

62 
3* 

52   42 

34   36 

33   41   3T 

25   IT   34 

39   4| 

34   34 

53 

26 

47 

27 

34 

13 

39 

13 

65 
31 

33,4 
13,2 

W  GSEGOB 

MAX 

Mm 

75 

62 

70 
49 

57 
33 

32 
33 

45 
37 

60 
35 

67 
34 

69   62 
36   36 

67   67 
41   39 

70 
39 

68 
46 

62 
31 

54 
26 

62 
26 

59   41 
32   32 

32   32   37 

21   12   14 

36   37 
32   32 

47 
26 

52 

30 

49 

13 

26 
10 

37 
12 

51,1 
31.1 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

69 
6  4 

65 
43 

52 
27 

45 
32 

60 
41 

63 
35 

65 
38 

60   64 
31   40 

67   65 

40   41 

66 
33 

55 

40 

55 

29 

57 
24 

55 

36 

47   42 
28   32 

30   36   35 

17   12   30 

35   43 
31   32 

92 
23 

'5 
22 

23 

8 

21 

7 

63 

24 

49.4 
11.2 

nu 

MAX 

Mm 

TS 

61 

70 
50 

60 
35 

52 

36 

45 
38 

56 
39 

65 
38 

68   68 
37   42 

66   66 
45   43 

69 
43 

65 
45 

51 
34 

95 

30 

59 
32 

60   43 
33   33 

39   33   41 

24   16   19 

37   35 
33   33 

40 
28 

92 

33 

43 

14 

27 
11 

38 
19 

31.1 
11.6 

MINERAL  MELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

66 

56 

60 
31 

51 
27 

4T 

30 

58 
39 

63 
34 

66 
36 

60   67 
34   44 

65   71 
43   41 

63 

47 

48 
S7 

38 
26 

61 
30 

55 

32 

36   37 

30   30 

21   32   37 

13    4   30 

37   44 
31   21 

93 
29 

40 
l| 

22 

10 

31 

6 

55 

26 

49,0 
29,9 

NAVARRO  "ILLS  OAM 

MAX 

Mm 

75 
65 

75 

50 

75 
34 

31 
35 

46 
36 

57 
35 

64 

37 

68   63 
36   36 

66   64 
42   42 

68 
43 

67 

45 

51 
33 

54 
26 

59 
26 

56   43 
33   33 

34   33   40 

23   14   16 

37   36 
32   33 

49 

27 

92 

2e 

49 

14 

23 

12 

37 
13 

51,6 
32.2 

OLNEV 

MAX 

Mm 

67 
26 

41 
27 

39 
34 

61 
33 

60 

32 

62   72 

28   40 

66   71 
37   37 

63 
31 

36 

35 

99 

21 

61 
31 

56 
27 

35   36 
26   23 

30   30   31 

8  .  9   24 

33   37 

24   11 

93 

26 

40 
lfl 

18 
6 

30 
3 

4« 
2! 

47.9 
25.4 

PARIS 

MAX 

Mm 

70 
63 

68 

44 

52 

26 

50 
26 

43 
28 

58 

35 

58 
31 

62   65 
29   31 

65   65 
38   42 

65 
46 

65 

36 

51 
28 

54 
24 

58 
26 

54   39 
27   27 

31   33   39 

24   12   14 

33   39 

28   28 

41 
29 

40 
6 

17 
3 

29 
11 

41.5 

27.9 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

7". 
63 

67 
42 

55 

28 

51 
27 

46 
30 

56 
36 

60 
37 

62   60 
31   30 

67   65 
41   43 

67 
48 

64 

39 

45 

27 

55 

27 

58 
28 

34   39 

28   30 

32   21   31 

13    4    9 

34   36 

31   32 

40 
29 

39 

7 

19 
5 

12 

7 

4I.« 
21.4 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

Tl 
39 

68 

43 

55 

28 

31 
28 

41 
36 

60 
32 

64 

33 

68   62 
34   36 

63   64 
40   34 

69 
35 

65 

45 

49 

27 

95 

28 

63 
30 

33   36 

32   31 

32   29   38 

19   14   17 

39   40 
27   26 

46 
24 

40 
11 

25 

10 

42 
12 

30.5 
24.' 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

67 

63 
41 

52 
26 

45 

30 

60 
33 

63 
32 

62 

IB 

61   69 

30   44 

64   70 
34   39 

65 
49 

4  0 

56 
25 

63 
33 

56 

33 

31   33 

27   26 

38   39   37 

11   11   21 

40   43 
21   21 

93 

27 

20 

6 

35 

6 

57 
29 

44.9 
21. T 

OL1NLAN 

MAX 

Mm 

72 
62 

68 
46 

34 
29 

31 
33 

39 

40 

63 

36 

M 

15 

63   67 
33   31 

63   66 
42   43 

67 
34 

41 

40 

97 
31 

34 
25 

58 
27 

32   44 
29   32 

32   39   41 
22   11   30 

37   43 

31   32 

32 
24 

31 

9 

12 

9 

57 
29 

52.6 
11.  T 

•ANSEP  PUMP  STATION 

MAX 

MDf 

72 
10 

67 
43 

32 

26 

30 
25 

43 
32 

39 
33 

6  1 
16 

64   60 
33   32 

63   62 
40   34 

61 

34 

44 
41 

46 
23 

99 

22 

6  2 

34 

32   33 

29   28 

32   23   33 

14    7    8 

39   36 

26   23 

44 
24 

37 

7 

19 

6 

II 

6 

41, « 
26.  T 

PIS|N«  STAR 

MAX 
MIN 

41 
43 

60 
36 

52 
26 

33 
26 

31 
26 

30 
34 

31 

34 

36   60 
33   31 

31   61 
39   33 

69 
36 

67 

4  0 

46 
26 

95 

29 

61 

10 

41   32 
24   26 

30   30   31 

16   11   14 

40   36 

14   21 

44 

23 

14 

2 

21 

6 

41 
12 

47.2 

23.7 

■MM 

MAX 

Mm 

74 

61 

64 
32 

60 
37 

33 

43 

39 
39 

63 
37 

4H 

67   67 
39   42 

67   71 
42   39 

70 
40 

45 

6". 

36 
35 

60 
21 

63 

39 

38   43 
33   13 

33   39   19 
23   18   31 

39   41 
33   34 

47 
16 

31 

16 

41 

13 

64 
!» 

94,6 
14.1 

MMM  P-MP  STATION 

MAX 

Mm 

72 

64 

64 
42 

53 
26 

31 
26 

43 
30 

39 

32 

|| 
II 

60   60 
30   31 

63   64 
40   43 

62 

47 

46 
17 

45 
25 

55 

23 

9T 

25 

94   31 

29   29 

32   31   39 

17    9   12 

33   37 

31   31 

42 
23 

31 

7 

20 
3 

11 

7 

41.1 

21.0 

IPPI6'. 

MAX 

Mm 

T3 
»1 

61 

42 

54 

22 

32 
22 

47 
30 

3* 

31 

44 

11 

63   61 
29   30 

63   69 
33   43 

63 

40 

45 

42 

44 
24 

55 

24 

6  0 
25 

93   31 

23   30 

31   27   35 
13    6    3 

35   33 

31   29 

43 
23 

40 
1 

21 

9 

)4 

9 

44.1 
24.4 

mnanriuj  4  s. 

MAX 

Mm 

4  5 
»2 

TO 
42 

53 
21 

47 
12 

43 
33 

37 
37 

u 

11 

66   39 
34   36 

62   61 
40   37 

67 
16 

M 

42 

46 
26 

53 

21 

60 

12 

30   34 
29   29 

29   27   21 

14   10   14 

36   36 
24   25 

42 
25 

46 

8 

21 

8 

II 

9 

4T.4 
21. 1 

ITHLMOl/lt  KOtlCi  OAM 

MAX 

Mm 

7T 

44 

TO 
49 

Tl 

16 

32 
IT 

43 

40 

61 
34 

65 
34 

70   66 
31   44 

61   63 

42   38 

44 
19 

70 
43 

31 
32 

56 

24 

62 
|| 

61   43 
21   33 

31   33   31 

23   14   13 

31  40 

32  21 

41 
21 

42 

11 

31 

9 

47 
12 

11.1 
11. » 

• 

MAX 

Mm 

76 

•• 

74 
34 

42 
34 

33 
37 

43 

40 

41 
33 

46 

41   44 
19   19 

47   63 
42   11 

70 
41 

II 

46 

32 
33 

55 
21 

42 
30 

62   44 
16   13 

33   37   41 
29   11   19 

31   40 
34   29 

41 
23 

92 

20 

32 

13 

41 
15 

11.3 
31.1 

.  ..... 

MAI 

Mm 

'4 

61 

70 
43 

40 
IT 

31 
II 

44 

39 

40 
40 

61 
II 

49   42 
19   41 

43   64 

46   42 

66 
42 

4  7 
4.. 

41 

36 

54 
II 

58 
34 

61   41 
14   34 

32   32   35 

21   17   17 

36   36 
34   31 

46 
10 

49 

17 

27 

11 

16 

12 

10.4 
ll.l 

MoCMOMtW 

MAI 

Ma 

'5 
II 

49 

40 

49 
24 

31 

21 

41 
23 

42 

10 

M 

39   42 
29   34 

72   61 
37   17 

72 

18 

4  0 

16 

30 
21 

31 

24 

4  1 

47   11 
27   26 

31   22   32 

7    0    3 

31   33 

21   17 

41 

17 

27 

6 

IT 

3 

11 

4 

41.4 
14.1 

MAX 

m;» 

'1 

4  2 

49 

31 

40 
34 

12 
14 

47 
17 

37 
34 

46 

13 

70   44 
14   14 

66   63 

42   44 

47 

44 

|| 

44 

32 
12 

40 
24 

4  0 
27 

39   44 
11   13 

34   32   11 

22   12   14 

17   17 
11   II 

47 
11 

41 

14 

2T 

12 

14 

14 

11(1 

12.1 

.'  IMMM 

MAX 

MB 

•4 

43 
14 

31 
II 

47 
IT 

14 

17 

41 

<» 

•■■• 

14 

42   41 
17    44 

43   44 

41   43 

44 

47 

II 

4  1 

37 

12 

60 
26 

60 
14 

4]   40 
II   14 

12   17   14 
16   U   11 

17   47 
14   21 

31 

26 

27 
13 

14 

12 

II 

11 

ll.l 
ll.l 

...... 

u.l 

44 

44 
41 

31 

W 

4« 
14 

40 
4| 

43 
14 

7  0 
37 

13  IT 

14  44 

43   70 
41   44 

64 
41 

'  1 

41 

33 

24 

60 
27 

37 
12 

31   43 
11   31 

12   19   17 

19   11   U 

16   44 
11    12 

31 

26 

29 

12 

II 

10 

64 
26 

11.2 
11,1 

M.J 

M.M 

•  1 

44 
4/ 

34 

4» 

!» 

47 

12 

31 

3' 

41 
II 

...    /  | 
14   13 

44   41 

42    4' 

49 

43 

61 
42 

47 
21 

34 
II 

32   17 

10   SO 

36   14   1? 
10   29   29 

11   27   11 

14   10   II 

13   34 

30   29 

42 
27 

90 
10 

31 

6 

21 

4 

14 

7 

41.* 

H.I 

- 

"1 

mm 

49 

34 

>• 

II 

IT 

44 
37 

34 

>4 

41 

M 

TO 
>• 

44 
42 

49 

44 

4* 
41 

31 
14 

33 

74 

40 

«5 

37 
14 

40 
14 

40 
12 

14 

14 
11 

36 
II 

46 
22 

91 

24 

44 
14 

24 

II 

16 

10 

10.1 

I0.» 

*••  fMtwprn.  •  »<***•  rftil/rtrl/Kj  ItlflM  IMlH 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1966 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


•   •   • 


E4ST  TEXAS 


0* 


ANDERSON 
ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 
CINTERVtlLE 
CLARKSVILLE  2  E 
C0L0SPR1NS  3  SSN 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 
OAtNGERFlELD  9  S 

DIALVtlLE  2  W 

IHORV  J  ESE 

EVAOALE 

•airfield 

FRANKLIN 

RRANKSTON  2  SH 

(ILNER  2  N 

•LAOEHATER 

NtNPlTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HRL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  »  Sw 

KIRiYVtLLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGV1EN 

LOVELADY 

LUfKIN  FAA  AIRPORT 

NADISONVILLE 

MARSHALL 

NINEOLA  NO  2 

NOUNT  PLEASANT 

NACOGDOCHES 

NEVTON 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MD) 


MAX 

MD) 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAI 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAI 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAI 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


76  73 

66  35 

73  70 

65  91 

76  70 

60  55 

75  72 

6*  36 

78  72 

65  55 


63 
48 


76   75 
66   57 


7*   69 
67   49 


78   77 
66   56 


78   72 
63   59 


7*   70 
65   55 


70   68 
65   51 


75   7 
57   5 


7*   7 
55   58 


74   6 
65   5 


75 

65   50 


57   66 
40   34 


56 
39 


42   51 
38   35 


45   57 
40   33 


47   34   65 
33   40   38 

44   53   64 


33 

47   5 

42 

42   3 

49 

56   6 

36 

36   3 

51 

45   5 

36 

39   3 

51 

44   6 

35 

S7   3 

50 

43   5 

33 

33   3 

49 

44   S 

35 

35   3 

51 

45   5 

38 

38   3 

50 

43   3 

32 

33   3 

50 

42   5 

40 

39   4 

33 

45   5 

40 

39   3 

58 

66   5 

35 

SS   3 

53 

46   5 

39 

39   3 

46 

48   6 

32 

40   3 

49 

51   6 

41 

43   3 

52 

44   5 

42 

60   3 

51 

44   6 

33 

37  3 

52 

43   6 

39 

3«   3 

43 

S3   6 

39 

38   3 

50 

56   6 

40 

40   3 

49 

42   5 

33 

33   4 

53 

45   5 

33 

34   3 

51 

44   5 

31 

33   3 

50 

43   3 

38 

35   3 

53 

46   5 

39 

39   3 

68   62   69 

38   40   43 


70   6 
37   3 


66   64 
34   34 


71   66 
39   36 


65   69 
36   36 


68  70 

30  31 

67  69 

33  33 

65  68 

34  35 

65  68 

36  34 

65  69 
42  39 

67  69 

35  33 

66  70 

40  40 

66  68 

29  32 

67  62 

30  32 

67  65 
34  39 

68  68 
32  32 

67  70 

32  34 

69  65 
38  38 

68  65 

34  40 

68  66 

38  41 

65  68 

31  33 

67  70 

31  31 

63  68 

27  28 

.  62  69 

33  34 

66  68 
29  32 


70  72  70 

30  50  51 

66  71  68 

47  49  54 

65  70  68 

35  40  45 


71   70 
45   45 


74   71 
47   48 


70   69 
47   55 


67   68 
45   42 


65   72 

40   42 


63   68 

42   44 


67   66 
45   46 


66   62 

30   44 


67   63   70 
48   42   53 


65   64 

38   46 


65   60   71 
49   46   47 


74   72 
53   52 


66   72   71 
36   46   46 


67   68   67 


74   72   69 
47   44   43 


70  73  67 

40  46  49 

73  72  69 

47  49  47 

72  72  72 

46  43  54 

65  64  71 

34  46  46 


65   54   60 
44   39   28 


6*   57   6 

44   37   2 


65   54   4 
44   36   3 


64   58 
45   36 


66   49 
48   37 


66   55 
40   33 


69   54 

50   40 


58   56 
44   38 


37   44 
44   36 


65   56 
39   35 


68   56 
48   42 


64   53 

43   39 


62   50 
45   39 


60  34 

32  40  3 

66  32  60 

44  35  2 

67  53  5 
48  35  2 

65  60  5 

45  34  Z 

65  55  50 

42  39  2 


65   54 
44   40 


71   55 

48   38 


64   51   4 
43   36   3 


66   55 

49   40 


64   56 
47   38   3 


68   52 

46   44 


66  55  4 

48  37  3 

62  30  5 
43  39  3 

63  51  5 

30  38  3 

69  55  4 

52  41  2 


65   54   46 

44   41   3i 


68   55   SO 

49   41   30 


67-  55  60 

46  36  2 

65  94  4 

43  40  3 

63  56  4 

43  36  1 


40   48 


47 


65  59  50 

37  39  36 

60  30  42 

37  32  33 

59  59  47 

27  30  30 


61   48 
29   33 


63   48 
37   37 


61  65 

29  37 

60  59 

31  32 

39  65 

35  39 

34  62 

32  32 

36  56 

44  40 

60  63 

2*  33 

35  51 

28  31 

64  S3 

30  37 

60  64 

28  28 

39  66 

31  31 

59  64 

30  31 

63  47 
30  37 

64  60 

33  36 

56  55 

30  30 

30  58 

15  29 

40  56 
23  28 

43  37 

34  29 


37   63 
24   37 

63   38 

34  33 

60   61 

35  35 

60 
29 

39   55 

27   29 


65   72   72   68   55   40   60   63 
40   42   41   48   37   35   24   35 

Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    17    - 


40  39 

34  34 

35  35 

32  31 

40  38 

33  31 

36  36 
31  31 


35  34 

29  29 

45  40 

32  30 

33  33 

29  30 

40  38 

32  32 

37  33 

32  32 


30   30 

36   3 

3 

40   3 

3 


43  40 

18  3* 

42  36 

15  32 

36  42 

17  27 

35  44 

19  20 

36  42 

17  21 

36  40 

13  16 

36  45 

20  20 

41  40 

21  36 

38  46 

19  22 

36  44 

19  19 

42  40 
19  32 

42  35 

16  32 


38  40 

33  22 

ST  *1 

26  IS 

46  36 

25  16 

37 
15 

36  36 

29  13 

36  36 

30  16 

38  38 

26  17 

33  32 

30  15 

36  37 
30  19 

37  35 

33  20 

S3  33 

30  19 

37  36 

32  22 

34  39 
32  17 

36  44 
34  26 

37  36 

34  19 

35  35 

31  16 

36  36 
30  16 

36  43 

25  20 

38  43 

26  19 

35  34 

32  19 

35  36 

28  13 

33  37 

28  13 

36  37 
32  32 

37  38 

32  22 


30 
45 


33 
31 

35 

30 

38 
33 

35 
31 

40 
32 


42 
25 


42 
32 


42 
32 


34 
30   30 


it 

30   30 


40 
27 

33 
31 

37 
31 

36 
32 


40 

32 


38 

34 

39 
31 

36 
32 


47 
31 

34 
30 

36 
31 

34 
29 


47 

38 

66 

19 

14 

33 

43 

35 

60 

12 

11 

26 

43 

29 

36 

lo 

10 

15 

44 

33 

3D 

22 

11 

14 

47 

27 

39 

16 

13 

21 

40 

20 

29 

10 

55 

33 

40 

23 

13 

14 

31 

36 

65 

21 

17 

36 

53 

36 

44 

23 

15 

16 

47 

30 

36 

21 

14 

13 

40 

35 

51 

14 

11 

29 

42   37 
13   10 


50 

34   39 

33.0 

29 

12   22 

35.6 

45 

34   63 

54.0 

13 

12   28 

34.5 

46 

28  40 

53.1 

16 

11   16 

33,9 

45 

31   46 

32.2 

12 

12   18 

32.4 

42 

23   34 

30.6 

12 

30.6 

43 

23   35 

50.5 

14 

10   11 

31.3 

57 

34   47 

55.2 

18 

13   16 

32.9 

42 

28   35 

30.3 

14 

10   11 

32.5 

53 

31   42 

53.4 

20 

13   14 

36.6 

46 

33   38 

32.4 

24 

13   13 

34.0 

47 

32   40 

34.7 

13 

15   17 

35.4 

49 

34   36 

33.2 

24 

12   17 

32,8 

39 

34   50 

Sl.l 

19 

12   27 

33.5 

49 

38   65 

54.8 

26 

15   29 

36.6 

51 

35   40 

54.0 

25 

14   14 

34,1 

42 

26   38 

32.1 

14 

11   24 

33.8 

50 

31   36 

53.6 

18 

10   14 

34.1 

36 

38   63 

53.2 

20 

15   34 

35.7 

47 

36   66 

55.9 

19 

13   37 

36.9 

42 

26   34 

SO. 3 

19 

10   11 

32.2 

42 

22   32 

30.6 

II 

29.9 

41 

21   33 

so.o 

11 

28.8 

53 

47   33 

32.7 

22 

20   13 

33.7 

44 

34   38 

53.0 

28 

13   17 

33.0 

Continued 

Di 

UL 

Y 

TE 

Ml 

3E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

JANUARY 

TEXAS 
1966 

Station 

Day  oi  Month 

• 
0) 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 

< 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

76 

60 

69 
52 

60 
37 

50 
35 

42 
35 

54 
39 

65 
38 

69 
39 

64 
39 

65 

43 

67 
48 

69 
48 

64 
45 

51 
38 

51 
32 

59 
92 

61 
99 

46 
34 

44 
36 

37 
30 

39 

30 

34 
28 

35 

16 

49 
16 

35 

32 

37 
32 

43 
2T 

91 
24 

45 

12 

29 

9 

36 
10 

91.0 
33.4 

PMtLAND 

MAX 

Mm 

75 
63 

7* 
55 

64 
41 

52 

40 

44 
39 

51 

33 

68 

31 

68 
33 

64 
29 

65 
34 

72 

47 

T2 
47 

66 
48 

59 

38 

40 
35 

54 

27 

62 
2T 

47 
36 

46 
35 

39 
32 

97 
32 

46 

33 

38 
22 

47 
23 

41 

34 

37 
31 

45 
19 

53 

21 

48 

24 

99 

14 

40 

15 

93.2 
33.5 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

Mm 

T3 
65 

72 
57 

60 
42 

49 
39 

54 
41 

67 
31 

69 
30 

68 
31 

66 
30 

74 
47 

73 

46 

72 

46 

63 

49 

99 

99 

54 
31 

64 
25 

96 
35 

47 
36 

4, 

35 

37 
33 

37 
33 

38 
33 

4T 

17 

45 
29 

40 

34 

45 
99 

55 

18 

52 
31 

50 
22 

44 
12 

66 
32 

56,1 
34.9 

RUSK 

MAX 

Mm 

T5 

64 

73 
53 

63 
37 

30 
34 

41 
33 

52 

40 

60 

42 

68 
40 

62 
39 

61 
42 

63 

49 

66 
45 

69 
44 

51 
99 

48 
34 

57 
36 

58 

34 

46 
34 

42 
33 

43 
30 

42 
29 

33 

30 

32 

19 

42 
21 

37 

28 

44 

92 

43 
25 

53 

30 

45 
13 

90 
9 

36 

30 

91.1 
34.5 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

Mm 

72 

64 

68 
30 

58 
30 

49 
31 

58 

38 

66 
35 

67 
27 

66 
31 

64 
32 

64 
45 

68 

46 

64 
52 

62 

37 

94 
94 

39 
25 

58 

30 

54 
28 

47 
92 

43 
28 

40 
27 

40 
23 

37 
30 

40 
12 

41 
26 

33 

27 

42 

90 

S3 

17 

51 
20 

36 
12 

92 

T 

45 

23 

52.6 

30.7 

9PUR6ER  0AM  a 

MAX 

Mm 

74 
65 

73 
55 

63 
43 

51 
40 

46 
41 

SI 
37 

65 
34 

68 
36 

62 
34 

65 
36 

70 
46 

71 
47 

67 

50 

95 

40 

41 
36 

53 
29 

60 
31 

90 
99 

43 
36 

39 
34 

39 
33 

38 
34 

98 

29 

46 
24 

41 
35 

99 

94 

43 
21 

53 

24 

50 
27 

99 

It 

19 
17 

92.4 
39.3 

SULRMUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

74 
65 

69 
50 

54 
30 

33 

30 

45 
32 

57 
37 

63 
32 

68 
32 

60 
31 

65 

40 

36 
43 

68 
40 

65 
41 

99 

94 

33 

24 

59 
24 

99 

29 

45 
26 

43 
32 

34 
30 

35 

29 

32 

28 

34 
15 

40 
15 

94 

30 

99 

90 

44 
23 

52 
29 

40 

9 

19 

T 

34 

7 

49.9 

29.  T 

TEXARKANA  DAM 

MAX 

Mm 

7? 
32 

70 
55 

61 
32 

47 
33 

43 
33 

51 

40 

62 
28 

62 
28 

35 

30 

*1 

31 

62 

46 

65 
45 

63 
42 

94 
97 

46 
32 

57 
32 

52 
29 

44 
29 

44 
30 

33 

26 

39 
25 

42 

28 

95 

17 

42 
18 

32 

28 

92 

28 

44 

17 

99 

19 

40 
15 

22 

8 

31 

9 

48,9 

19.7 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

75 
63 

70 
51 

59 
34 

49 
33 

43 
33 

54 
34 

65 
30 

68 
32 

59 
34 

65 

40 

39 
42 

66 
69 

64 
43 

99 

97 

51 
26 

58 
27 

57 
31 

45 
32 

44 
33 

39 

29 

33 
28 

35 

29 

95 

14 

39 
18 

34 
30 

39 

31 

44 
20 

94 

28 

43 
12 

22 

9 

33 

13 

♦9.9 
91.2 

MMHKN 

MAX 

Mm 

75 

66 

70 
55 

60 
43 

49 
41 

33 

42 

66 
31 

68 
31 

65 
33 

68 
29 

73 

47 

T2 

40 

69 
61 

65 

49 

92 

40 

99 

30 

64 
26 

39 

99 

68 
96 

40 
37 

3T 
39 

37 
33 

41 
34 

47 
20 

43 

90 

41 

36 

44 
33 

99 

19 

51 
31 

50 
24 

41 
19 

67 
31 

99.1 
39.3 

KILLS  POINT 
•    »    • 

MAX 

Mm 

74 
54 

6B 
53 

55 

40 

55 

40 

55 

39 

57 
34 

64 
36 

65 
35 

66 

40 

67 
43 

67 
52 

67 
54 

66 
43 

92 

94 

52 
29 

60 
30 

92 

30 

42 

30 

42 
32 

42 
29 

39 

29 

33 

25 

99 

14 

42 

14 

35 

29 

40 
31 

42 
29 

92 
26 

42 

10 

22 

10 

34 

11 

90.9 
32.3 

TRANS  PECOS         09 

ALPINE 

MAX 

Mm 

69 
47 

SO 
23 

52 

17 

58 

29 

62 
29 

64 
24 

66 
16 

65 

24 

60 
26 

65 
30 

59 
48 

48 
32 

45 
18 

96 
99 

39 
26 

29 
22 

55 

26 

41 
19 

90 
29 

52 

94 

53 

24 

39 

18 

96 

23 

54 

92 

69 

92 

65 
43 

94.1 

2T.9 

tAKERSFlELO 

MAX 

Mm 

72 
S3 

68 
37 

55 

26 

54 
32 

33 

25 

68 
25 

65 
29 

68 
27 

72 
32 

60 
33 

72 
35 

66 
36 

49 
29 

99 

39 

64 
32 

69 
28 

35 

14 

96 

19 

37 
29 

46 
22 

44 
24 

52 
27 

53 

34 

69 
22 

50 
27 

94,9 

29.2 

8ALM0RHEA 

MAX 

Mm 

72 
SO 

70 
34 

56 

17 

37 
24 

67 
26 

66 
29 

69 
32 

70 
34 

68 
28 

T4 
28 

68 

44 

60 
35 

97 
90 

62 
94 

39 
26 

43 
27 

34 

20 

39 

19 

44 
27 

51 

20 

96 

17 

65 
21 

62 
60 

61 
IT 

63 
33 

98.3 

*T, 7 

CANOELARIA 

MAX 

Mm 

75 
52 

67 
34 

60 
24 

62 
26 

65 
25 

6T 

29 

68 
25 

68 
33 

TO 
24 

71 
40 

64 
42 

97 
22 

64 
20 

56 

34 

48 

94 

46 
25 

51 
17 

96 

92 

60 
23 

60 
16 

64 
15 

60 
34 

Tl 
29 

70 
41 

62.6 
29.1 

CISCS  BASIN 

MAX 

Mm 

65 
56 

65 
34 

50 
31 

54 

36 

55 

36 

58 
35 

59 

36 

61 
37 

62 
43 

64 
51 

62 

2  9 

44 
29 

59 

92 

43 

29 

40 
28 

90 

18 

50 
24 

41 

99 

50 
30 

90 
29 

54 

91 

54 
35 

61 
99 

64 
49 

99.4 

34.0 

CORNuDAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

51 

29 

50 
19 

48 
14 

59 
18 

60 
21 

65 
20 

62 
21 

60 
21 

6T 
23 

39 
33 

53 

33 

96 
29 

56 
21 

42 
27 

99 

26 

38 
19 

44 
12 

52 
20 

53 

19 

99 

19 

99 

17 

54 

90 

T2 
29 

51 
23 

99. T 

22.2 

CRANE 

MAX 

Mm 

66 

49 

72 
34 

32 
26 

52 
26 

53 

20 

65 

22 

60 
24 

63 
27 

61 
27 

71 
99 

19 
41 

69 
27 

59 

29 

60 
27 

44 
27 

U 

10 

99 

14 

42 
29 

44 
22 

49 
19 

49 
20 

99 
29 

40 
11 

55 

32 

92.4 

26. T 

El  PASO  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56 

60 

47 
28 

51 

27 

53 

28 

36 
22 

58 
22 

60 
24 

56 
28 

61 
29 

59 
36 

52 

30 

90 
21 

99 

24 

46 
30 

49 

91 

36 
20 

44 
22 

51 
24 

49 

29 

49 

20 

99 

2T 

94 

90 

47 
91 

54 
37 

92.5 

27.4 

FMCM 

MAX 

Mm 

61 
36 

61 
22 

49 

16 

53 

14 

36 
18 

5T 
18 

60 
19 

61 
19 

67 
24 

63 
28 

62 

17 

62 

17 

59 

20 

57 
21 

46 
22 

45 
15 

45 

15 

41 
21 

52 
17 

91 

13 

54 
19 

61 
29 

99 
29 

72 
31 

56.2 
22.0 

»T  STOCKTON  KE3T  RADIO 

MAX 

Mm 

T3 
S3 

71 
34 

53 

20 

34 
22 

36 
32 

6T 
31 

68 
37 

66 
24 

60 
30 

73 
38 

41 
II 

46 

90 

96 
31 

63 
27 

49 
29 

35 

17 

99 
19 

39 
24 

46 
24 

47 
29 

99 

29 

92 

93 

90 
14 

73 
25 

55.9 

2T.6 

SRAnOFAlLS  s  sse 

MAX 

Mm 

T2 

74 
36 

34 
20 

33 

20 

36 
21 

68 
21 

62 
22 

67 
22 

61 
26 

74 
27 

66 
40 

92 

26 

37 
26 

62 
26 

49 
29 

33 

15 

37 
19 

42 
23 

46 
22 

92 

20 

90 
19 

94 

27 

42 

20 

57 
24 

54,6 
29.4 

«|NT 

MAX 

mm 

71 
44 

64 
19 

50 
19 

32 

14 

55 

18 

39 
20 

61 

19 

62 

21 

60 
26 

66 
12 

61 
31 

42 
24 

94 
24 

54 
21 

40 
20 

91 

to 

39 

9 

46 
19 

42 
19 

49 
19 

92 
19 

39 
21 

99 
21 

58 

20 

92. T 

21.9 

>  1  s 

MAX 

Mm 

61 
36 

50 
22 

49 
24 

30 
24 

54 
22 

5  6 
21 

24 

63 
30 

64 
30 

SI 

32 

60 
35 

94 
26 

94 

29 

54 
29 

46 

90 

48 

20 

40 
20 

44 
22 

42 

2  0 

48 

19 

92 

22 

38 

34 

42 
22 

69 
29 

99.6 
26.9 

»»•»•• 

MAX 

Mm 

72 
43 

55 

34 

50 
14 

34 
23 

64 

IT 

65 
18 

tl 

LI 

63 
22 

6T 
19 

63 
42 

52 
32 

49 
18 

97 
24 

4T 

12 

ST 
27 

19 

20 

49 

12 

99 
29 

56 
18 

91 
19 

99 

14 

37 
23 

62 
19 

99.0 
19.9 

■MM  no  2 

MAX 

Mm 

6* 
41 

62 
23 

55 

17 

3T 
23 

55 

20 

65 

15 

63 
II 

64 
26 

63 
20 

64 
38 

55 
32 

47 
19 

99 

20 

11 
II 

34 
29 

40 
20 

49 

19 

49 
29 

51 
19 

92 

11 

9T 
IT 

92 

27 

67 
20 

61 
17 

99.9 
29.6 

mmm 

MAX 

Mm 

24 

14 

22 

26 

56 

IT 

69 
18 

63 

21 

68 
24 

60 
24 

67 
29 

62 

40 

94 
19 

99 

19 

14 

22 

91 

29 

92 

IS 

96 

16 

43 

26 

44 
16 

92 

19 

90 
22 

96 
94 

10 
34 

92.1 
24,4 

-  •-ill 

MAX 

MX 

T2 
H 

61 
32 

34 
23 

33 

30 

66 

21 

61 

21 

67 
18 

61 
27 

TO 
28 

67 
47 

36 

41 

99 

21 

63 
23 

54 

28 

37 

29 

34 
10 

41 
21 

44 
30 

92 
22 

90 
17 

99 
29 

91 
29 

40 
1  ' 

94 

20 

61 
28 

94. T 
2T.9 

•»J»T 

MAX 

Mm 

57 

42 

47 
24 

47 
24 

31 
24 

4T 
32 

H 

14 

38 
|| 

39 
13 

38 

38 

33 

40 

40 

24 

40 
20 

43 
26 

It 

29 

19 

34 

1 1 

44 
19 

40 
31 

40 

28 

44 
21 

90 
21 

40 
27 

48 

21 

62 
37 

48 
11 

46.9 

21.1 

MAI 

Mm 

'4 

7> 

44 

55 

11 

•■•■ 
34 

42 
16 

H 

36 

14 

63 
17 

68 

3T 

70 
31 

tc 
II 

44 
27 

99 

31 

59 

14 

45 
29 

49 
|| 

44 
29 

49 
31 

57 

in 

9T 
29 

60 
2T 

60 
90 

37 

29 

66 
29 

72 
41 

94.2 
94.0 

»f--l 

MAX 

Ma 

'4 

H 

73 
34 

35 

16 

33 

24 

34 

PI 

21 

41 
21 

6T 
23 

61 
23 

TO 
23 

tl 

4  0 

99 

24 

37 
24 

.... 
29 

50 
10 

93 

20 

99 

16 

44 
20 

41 
20 

94 
19 

99 

20 

94 

20 

55 

17 

49 

17 

11 

71 

99.6 
29,2 

MAX 

'■ 
•i 

40 

M 

52 
27 

31 
31 

44 

22 

41 

23 

34 

31 

63 

34 

42 
40 

97 
24 

62 
26 

15 
24 

99 

27 

29 

97 

IT 

49 

28 

90 
22 

41 

IT 

91 
21 

47 
27 

14 

11 

92 

17 

41 

11 

99.2 
2T.I 

.... 

MAI 

•  ■ 
•• 

44 

38 

41 

13 

.4 

48 

24 

67 
24 

PI 

2/ 

64 
26 

Tl 
12 

77 
44 

60 
40 

97 
29 

67 
29 

94 

14 

44 
99 

91 

2  7 

94 

74 

36 
96 

64 
24 

40 
24 

67 
21 

64 
91 

47 
25 

T4 
2T 

'1 
44 

64,9 
11,1 

MO  HI0 

MAI 

4  ' 

39 

32 
17 

•■4 

21 

49 

19 

61 

21 

64 
24 

31 

24 

TO 
32 

41 
42 

II 

44 

99 

29 

60 
10 

48 
2  4 

96 

76 

11 

16 

94 

11 

44 
26 

90 
72 

44 
21 

99 

22 

92 

92 

41 

IT 

96 

IT 

II 

27 

94.0 
14.4 

11  ■  >   . 

N  » 

>4 

39 

23 

24 

•■-■ 
II 

31 

>> 

N 
If 

••4 
24 

39 

>> 

62 
2T 

34 

IT 

|| 

14 

99 

12 

96 

2T 

90 
22 

99 

72 

91 

72 

42 
20 

41 
12 

33 

17 

91 
It 

49 
20 

40 
22 

42 
29 

61 
20 

47 

20 

91.6 
29.0 

4M0f*KM 

fll 

4' 
21 

12 

4* 

IT 

12 
2' 

43 

u 

'4 
2« 

43 
29 

49 

11 

64 
IT 

42 
28 

95 

29 

69 

90 

49 
29 

49 

26 

42 

20 

94 

21 

41 

29 

32 

90 
22 

44 
78 

60 
21 

4  7 
21 

69 

21 

46 

10 

93.1 
IT.I 

Mm 

1  ' 

4' 

M 

54 

IT 

4'. 

TO 
24 

•4 

II 

pi 

14 

4T 
21 

69 

24 

TO 
11 

43 

18 

40 
24 

66 

-•4 

42 
11 

90 
77 

19 
17 

41 
It 

47 
91 

44 

24 

92 
24 

32 
21 

94 

33 

46 
21 

66 
19 

42 

10 

9T.» 
14.1 

II    - 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

JYH 

?E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

JANUARY 

TEXAS 
1966 

Station 

Day  of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

o 

> 

< 

SIERRA  BianCa 

MAX 

min 

SB 
42 

56 
26 

52 

18 

57 
19 

54 
26 

62 
28 

60 
31 

60 
23 

63 
28 

61 
26 

63 
25 

39 

40 

56 
37 

49 
18 

53 

30 

30 
25 

37 
26 

39 
27 

50 
29 

53 

26 

45 
30 

42 
22 

48 

17 

49 
26 

47 
21 

52 

15 

56 
20 

54 
34 

38 

18 

68 
32 

68 
18 

54.1 
25.9 

VAN  MORN 

MAX 

Mm 

64 
47 

53 

30 

S3 

22 

59 
22 

60 
25 

60 
21 

63 
23 

63 
28 

68 
34 

63 
32 

63 
29 

61 
45 

45 
34 

51 
21 

57 
28 

42 
29 

31 
25 

36 
25 

54 
25 

51 
26 

38 

32 

39 
20 

48 

18 

54 
29 

54 
22 

53 

18 

60 
25 

57 
35 

60 
21 

67 
29 

55 

43 

54.3 

27.8 

«IN«  PA*  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
»5 

51 
31 

S3 

22 

54 
28 

67 
18 

62 
26 

63 
22 

61 
25 

72 
25 

60 
30 

67 
23 

63 
44 

33 

29 

58 

19 

62 
22 

45 
26 

34 
28 

33 

27 

56 

32 

43 
31 

35 

19 

32 

10 

42 

20 

44 
28 

52 

20 

51 
17 

53 

24 

45 
23 

4S 
14 

53 

19 

61 
29 

32.9 
25.0 

YSLBTA 

*   <   < 

MAX 

Mm 

61 
32 

58 
21 

49 
23 

54 
23 

56 
19 

56 
19 

62 

20 

61 
24 

59 
23 

66 

24 

67 
23 

63 

30 

62 

37 

53 

18 

52 
22 

56 
32 

47 
30 

45 
30 

48 
32 

52 
25 

51 
28 

44 
15 

43 

19 

46 
22 

52 

18 

51 
15 

50 
25 

60 
30 

56 
19 

39 
23 

71 
29 

55.2 

24.2 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

MAX 

Mm 

65 

57 

65 

43 

63 

34 

55 

34 

47 
39 

64 
34 

66 

33 

66 
32 

62 
36 

68 
33 

69 
41 

71 
44 

69 

47 

48 
35 

52 
31 

64 
34 

57 
37 

38 
35 

41 
37 

56 
39 

45 

34 

45 
26 

43 

26 

43 
26 

45 

34 

56 
28 

53 

29 

56 
34 

67 
28 

48 
22 

55.9 

34.4 

"IS  LAKE  «  2 

MAX 

Mm 

68 
56 

70 
3* 

S3 

24 

34 
27 

46 
26 

65 
25 

63 
28 

71 
29 

65 
29 

70 
35 

61 
33 

63 
35 

63 
38 

46 
25 

34 
26 

60 
30 

46 
26 

28 

24 

35 
28 

34 
34 

40 
29 

34 

12 

29 

14 

40 
18 

44 
26 

38 
18 

49 

18 

50 
30 

55 

17 

35 

12 

51.4 
26.5 

BUNCO 

MAX 

Mm 

79 
62 

69 
52 

60 
35 

52 
35 

44 
36 

64 
33 

65 
31 

69 
33 

6S 
35 

65 

44 

64 
35 

65 
36 

67 
47 

49 
34 

S5 
25 

60 
25 

58 

31 

42 
33 

38 

34 

43 
3S 

38 

30 

34 
23 

33 

15 

41 
15 

39 
32 

47 
26 

49 
20 

53 

29 

57 
19 

35 

13 

53.2 

31.2 

newe 

MAX 

Mm 

6B 
62 

67 
51 

55 

32 

47 
38 

64 
38 

64 
34 

66 

34 

64 
34 

64 
35 

67 
45 

63 
37 

67 
35 

62 
39 

56 
33 

60 
24 

60 
30 

55 

36 

40 
34 

47 
36 

43 
36 

43 
30 

37 
24 

40 
15 

42 
31 

30 
35 

51 
26 

52 

20 

61 
36 

38 

20 

43 

13 

34.7 
33.7 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

69 
•59 

66 
50 

65 
39 

53 

40 

46 
33 

63 
32 

66 
33 

64 
33 

68 
41 

67 
45 

71 
44 

67 
46 

67 
53 

37 
32 

SB 
28 

65 
30 

61 
40 

41 
37 

42 

38 

54 
38 

44 
33 

46 
26 

43 
27 

42 
32 

46 

30 

50 
27 

52 
28 

56 
31 

6S 

28 

48 
23 

56.3 
33.5 

BRADY 

MAX 

Mm 

73 
53 

68 
26 

65 
26 

S3 

26 

46 
32 

64 
28 

65 
27 

70 
27 

67 
28 

67 
31 

66 
31 

71 
31 

69 

41 

48 
23 

58 

24 

65 
26 

30 
24 

34 
24 

36 
29 

41 
32 

34 
24 

32 
IB 

34 
14 

44 
21 

42 
27 

44 
21 

49 
21 

54 
26 

45 

9 

31 

52.7 
25.5 

BURNET 

MAX 

Mm 

70 
62 

65 

49 

56 
35 

48 
39 

56 
38 

65 
32 

67 
30 

66 
33 

62 
35 

65 
42 

68 
34 

68 
34 

66 
43 

56 

30 

62 
22 

60 
29 

53 

33 

36 
33 

41 
35 

39 
32 

34 

30 

35 

22 

40 
11 

38 
31 

45 
33 

46 
26 

54 
20 

51 
34 

34 
14 

40 
12 

53.2 
32.5 

CAMP  MOOD 

MAX 

Mm 

65 
56 

64 
48 

56 
33 

54 
37 

68 
40 

68 
32 

65 
32 

68 

36 

66 
45 

69 
40 

64 
33 

68 
52 

S8 

40 

57 
31 

62 
25 

59 
31 

53 

36 

45 
34 

53 
38 

31 
36 

42 
32 

41 
24 

42 

11 

47 
32 

36 
31 

55 

25 

55 
20 

63 

43 

47 
23 

46 
17 

57.0 
33.7 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

65 
59 

64 

45 

60 
33 

SO 
33 

66 
35 

67 
27 

69 
26 

66 
31 

65 

44 

71 
37 

72 
36 

71 
S3 

68 
38 

37 
28 

62 
26 

56 
35 

51 
25 

36 
31 

56 
37 

36 
37 

42 
33 

42 
22 

41 

22 

45 
27 

55 
33 

55 

26 

53 

24 

63 

41 

49 
22 

44 
20 

57,2 
32.9 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

68 
56 

71 
33 

54 
24 

S3 

23 

48 
26 

65 

27 

62 
24 

71 
26 

65 
27 

72 
36 

64 
27 

70 
28 

65 
43 

51 
23 

59 
21 

64 
27 

49 
26 

28 
24 

34 
27 

52 

33 

40 
28 

32 

10 

35 

8 

43 
19 

46 
24 

38 
16 

49 
16 

53 

27 

40 
16 

33 

11 

32.3 

24.7 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

67 
56 

65 

44 

55 

35 

50 

40 

65 
40 

68 
33 

67 
34 

6B 
35 

68 
43 

71 
43 

70 
40 

70 
34 

61 
40 

59 
34 

65 

34 

57 
39 

47 
36 

42 
37 

57 
38 

46 
37 

46 

34 

44 
26 

43 
26 

45 
35 

37 
34 

55 

27 

55 

30 

67 

31 

51 
28 

46 
23 

37.5 

36.1 

EBEN  1 

MAX 

Mm 

TO 
56 

60 
45 

56 

20 

54 
32 

66 
31 

67 
28 

72 
28 

67 
27 

68 
35 

70 
37 

73 
32 

68 
33 

61 
42 

58 
21 

65 
30 

60 
31 

43 
27 

42 
27 

40 
31 

40 
35 

35 

29 

35 

19 

46 
15 

44 
33 

43 
28 

50 
22 

55 

25 

50 
30 

42 
10 

SO 

55.2 

29.7 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

67 
61 

62 

47 

51 
33 

45 

37 

64 
38 

65 
33 

71 
31 

65 
34 

64 
42 

65 
43 

63 
35 

70 
31 

64 
40 

64 
30 

61 
26 

58 

31 

52 
33 

37 
32 

42 

32 

40 
34 

36 
29 

35 

22 

41 
16 

39 

31 

48 
31 

50 
25 

53 
21 

56 
31 

33 

15 

44 
13 

53.6 
32.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

T* 
62 

68 

SO 

39 

28 

32 
35 

51 
30 

61 
32 

64 
31 

69 

30 

62 
35 

6S 
42 

65 
32 

67 
32 

69 
46 

4B 
30 

5S 

22 

60 
25 

58 
35 

41 
34 

37 
33 

41 
35 

37 
30 

33 

23 

36 
15 

40 
30 

37 
32 

47 
27 

47 
19 

32 
25 

58 

16 

35 

14 

52.8 

30.6 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
58 

60 
38 

51 

24 

44 
38 

65 
34 

63 
27 

TO 
26 

67 
28 

66 
38 

66 
39 

69 

30 

71 

34 

54 
33 

56 
26 

63 
22 

56 
29 

36 
31 

38 

32 

44 
35 

40 

33 

35 
25 

37 
22 

44 
16 

45 
32 

48 
29 

51 
25 

55 

19 

57 
24 

37 
17 

47 

14 

53.7 

30.0 

JUNO 

MAX 

Mm 

66 
56 

6S 
65 

62 
27 

58 

36 

54 

27 

68 
25 

68 
22 

72 
22 

68 
34 

69 

36 

72 
28 

72 
46 

72 
42 

45 

25 

69 

30 

64 
29 

37 
32 

35 

30 

43 
33 

54 
36 

45 
35 

41 
22 

41 
21 

43 
26 

48 
32 

54 
24 

52 
22 

54 
36 

63 
24 

66 
18 

57. 5 
30.5 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

TO 
60 

64 
66 

65 
30 

56 

32 

49 
38 

65 
28 

66 
26 

67 
29 

65 
31 

66 
35 

68 
35 

68 
40 

68 

46 

57 
28 

56 

21 

62 
23 

59 

35 

42 

33 

39 
36 

47 
35 

40 
32 

35 
20 

42 
11 

42 
20 

43 
35 

56 
25 

54 
15 

53 

21 

62 
18 

36 

12 

55.1 

29.4 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

75 
66 

68 
50 

39 
32 

51 
32 

45 
38 

61 
31 

65 

31 

69 
31 

63 
33 

65 
44 

65 
34 

70 
34 

68 
46 

SO 
32 

56 

23 

63 
22 

59 

34 

40 
34 

38 

34 

42 
33 

37 
30 

34 
24 

36 
15 

39 

15 

38 
32 

44 
27 

48 

18 

55 

18 

47 
16 

30 
12 

52.5 

30.1 

LANSTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

63 
36 

67 
38 

67 
28 

61 
29 

42 
32 

74 
32 

69 
26 

70 
31 

69 
39 

71 
40 

70 
34 

74 
40 

74 
41 

45 

33 

61 
30 

65 
34 

63 
34 

35 

33 

51 
34 

61 
40 

49 
32 

50 
24 

41 
24 

42 
29 

43 

30 

45 
2T 

44 
24 

52 

24 

49 
26 

59 
25 

57,5 
31,8 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

67 
53 

68 

47 

38 
31 

32 

3S 

67 
37 

67 
30 

68 
30 

67 
32 

63 
33 

69 
36 

66 
32 

66 

30 

65 
36 

64 
32 

61 
21 

59 

28 

37 
34 

42 
32 

52 
35 

51 
36 

42 
30 

41 
21 

39 

13 

46 

30 

34 
31 

55 

24 

53 

17 

64 
44 

49 

19 

43 
13 

57.1 
31.4 

LLANO 

MAX 

Mm 

77 
ST 

69 

69 

60 
32 

56 
33 

so 

37 

63 
31 

63 

31 

70 
32 

63 
33 

69 
41 

66 
34 

70 
34 

70 
49 

50 
28 

37 
23 

66 
25 

59 
33 

42 

34 

39 
34 

44 
37 

39 

31 

36 
25 

38 

17 

45 
19 

40 
33 

47 
27 

49 
20 

57 
20 

54 

16 

33 

15 

34.7 
30,5 

MASON 

MAX 

Mm 

72 

24 

52 
25 

42 
36 

63 

27 

63 
27 

70 
29 

68 
28 

64 
29 

63 
30 

70 
31 

69 

43 

44 
28 

55 

21 

63 
21 

63 
23 

37 
33 

37 
34 

42 
36 

37 
30 

34 
22 

35 

12 

45 
15 

40 
30 

47 
24 

49 
12 

55 

23 

52 

13 

32 

13 

52.1 
25.3 

»C  CAMEY 

MAX 

Mm 

TO 
51 

65 

32 

56 
25 

52 
35 

66 
22 

61 
23 

6T 
26 

63 
28 

75 
40 

60 
37 

72 
35 

66 
32 

64 
39 

57 
28 

62 
29 

58 

28 

41 
26 

35 

28 

37 
33 

34 
36 

42 
29 

35 

12 

39 

16 

44 
21 

47 
30 

45 
25 

51 
21 

53 

29 

54 
29 

44 
19 

55.4 

29.6 

MEDINA 

MAX 

Mm 

Tl 
59 

66 

SO 

62 
34 

34 
38 

44 

38 

68 
29 

68 

30 

70 
31 

67 
32 

76 
36 

70 
33 

64 
40 

70 
48 

53 

34 

56 

18 

61 
25 

62 
36 

43 
35 

43 
34 

52 

37 

43 

31 

38 

24 

40 
15 

43 
18 

45 
34 

54 

27 

57 
18 

56 
24 

62 

21 

42 
13 

48 
15 

56.4 

30,9 

MEDINA 

MAX 

Mm 

MENARD 

MAX 

Mm 

69 

56 

63 
36 

51 

20 

46 
34 

65 
32 

66 
23 

T2 
21 

66 

24 

68 
35 

66 
35 

70 
25 

69 

34 

59 
40 

57 

19 

65 
18 

58 

27 

45 
29 

36 
28 

42 
34 

42 
32 

35 
28 

34 
20 

44 
11 

45 
31 

44 
28 

51 
24 

54 
16 

52 

24 

32 
12 

48 
11 

60 
32 

54,0 
27,6 

MERT20N 

MAX 

Mm 

T2 
58 

66 

40 

45 
22 

65 
31 

65 
20 

70 
30 

66 
25 

71 
23 

63 
34 

71 
35 

69 
42 

69 
4S 

51 
26 

63 
26 

49 
32 

42 
29 

49 
32 

69 
28 

35 

28 

44 
28 

43 
23 

42 
19 

42 
29 

51 
18 

53 

26 

47 
24 

40 
16 

46 
12 

S3 

21 

56 

27 

55.0 
28.3 

020NA 

MAX 

Mm 

65 
5T 

68 
35 

58 

23 

58 

24 

48 
30 

67 
28 

66 
25 

70 
29 

6B 

30 

69 
34 

67 
35 

69 
39 

70 
37 

60 
26 

59 

26 

65 

31 

56 

28 

45 

27 

38 

29 

58 

34 

49 

30 

40 

17 

39 
12 

41 
25 

46 
29 

SO 
20 

52 
22 

S3 

31 

58 

19 

SO 
13 

43 

19 

36.2 
27.9 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

68 
S3 

57 
39 

52 
23 

45 

32 

62 
25 

62 
24 

66 

27 

64 
26 

69 
36 

63 

38 

70 
29 

66 
56 

60 
44 

64 

20 

66 
22 

54 

36 

46 
29 

35 

28 

40 
33 

40 
33 

34 
29 

35 

19 

46 
18 

45 

31 

44 
26 

49 
21 

56 
21 

50 
22 

38 
10 

SO 

11 

60 
40 

53.4 

29.1 

PANOALE 

MAX 

Mm 

65 

60 

65 
43 

64 
25 

62 
25 

50 
29 

73 
22 

68 
22 

74 
32 

69 
41 

69 

38 

70 
37 

70 
37 

74 
41 

46 
26 

59 
25 

66 
30 

57 
34 

36 

31 

40 
34 

60 
37 

45 
34 

45 
23 

42 

19 

47 
27 

47 
28 

56 
29 

52 
22 

54 
34 

65 

25 

59 
19 

51 
26 

58.1 
30,9 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

65 
56 

62 
43 

S3 

29 

4S 
35 

65 
37 

66 
25 

69 
25 

68 
28 

63 
28 

68 
34 

63 
29 

69 
52 

58 

37 

55 

28 

60 
20 

ST 
27 

SO 
33 

40 
32 

50 
36 

43 
32 

39 
30 

40 
21 

40 
13 

45 

30 

51 
32 

53 

24 

52 

16 

62 

19 

42 

19 

41 
15 

55 

33 

54.5 

29.5 

RANKIN 

MAX 

Mm 

30 
34 

56 
26 

62 

30 

54 
27 

38 
25 

33 

24 

SS 

32 

47 
35 

37 

28 

38 

10 

40 

12 

48 
30 

41 
24 

SO 

18 

51 

30 

40 
24 

38 

13 

47 
17 

61 
23 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

72 

5a 

72 
36 

52 

22 

S3 

24 

47 
28 

63 
26 

63 

24 

69 

24 

64 
32 

73 
36 

65 
32 

72 
32 

68 

43 

52 

24 

61 
22 

63 
25 

52 
28 

29 
27 

35 

29 

40 
33 

39 
30 

33 

13 

34 
13 

45 

17 

45 
27 

39 

19 

51 
19 

54 
30 

33 

11 

29 

10 

44 
12 

52.0 
26.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1966 


Station 

Day 

of  Month 

6 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

6 
4 

< 

ROCK SPRINGS 

MAX 

min 

62 

52 

62 

41 

59 
28 

47 
30 

63 
35 

64 
33 

66 
35 

65 
35 

62 

41 

66 
41 

65 

41 

72 

53 

36 
36 

95 

27 

60 
31 

55 

33 

47 
29 

38 

30 

53   45 

34   34 

40 
31 

37 

30 

37 
19 

37 
21 

48   41 
32   28 

46 
23 

91   91 
29   22 

40 

15 

57 
31 

99.9 

32.3 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

MIN 

TO 

58 

Tl 
37 

53 

25 

50 
25 

45 
33 

63 
29 

62 
30 

68 
31 

64 
34 

70 

36 

63 
34 

71 

40 

65 
45 

57 
23 

58 
23 

64 

31 

50 
28 

29 
26 

34   40 
28   34 

37 
29 

31 
17 

33 

17 

43 
20 

43   34 
28   20 

49 
21 

93   43 

11   13 

27 
12 

47 
13 

91.2 

28.1 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

72 
94 

56 
29 

53 

22 

47 
35 

65 
33 

63 
25 

69 
28 

65 
29 

71 
46 

63 
32 

72 
31 

67 
52 

52 
11 

58 

24 

66 
32 

52 
33 

33 

27 

39 

28 

43   40 
32   33 

33 

22 

34 

18 

45 
18 

45 
32 

35   50 
29   21 

55 

23 

40  2a 

21   14 

41 

12 

63 
35 

92.2 
2*.l 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

T3 

59 

T8 
44 

58 
27 

53 
33 

45 
33 

62 
28 

65 
27 

68 
28 

64 
37 

66 
40 

65 
32 

70 
37 

68 
45 

59 

27 

57 
22 

65 
30 

37 
33 

39 
32 

39   42 
34   34 

39 

30 

35 

22 

36 
15 

43 
25 

40   45 
27   24 

47 
19 

55   45 

28   12 

11 
12 

52 

19 

93.6 

29.9 

SONORA 

MAX 

MIN 

67 

55 

63 
36 

55 

21 

50 
40 

66 
30 

65 
20 

70 

20 

67 
29 

67 
37 

66 
15 

69 
29 

72 

54 

63 
36 

57 
24 

61 
22 

58 
30 

48 
29 

39 
29 

52   51 

36   36 

37 
30 

40 

21 

43 

16 

46 
31 

48   50 
33   22 

54 

17 

99   41 
26   20 

46 
14 

56 
31 

99.7 

29.9 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

TO 
40 

T2 
41 

61 
16 

48 
20 

44 
27 

66 
21 

68 

22 

70 
24 

74 
25 

63 
24 

65 
25 

72 
26 

64 
41 

51 
19 

61 
20 

64 
27 

48 
26 

30 
29 

34   44 
29   33 

39 

28 

12 

10 

34 
11 

43 

16 

45   40 
25   15 

52 

11 

51   24 
22   11 

10 
11 

48 
14 

91.9 
22.7 

UVAlOE 

MAX 

Mm 

50 

70 
52 

69 
35 

56 

38 

43 

40 

64 
34 

67 
34 

63 
37 

69 

40 

68 
43 

73 
42 

67 
48 

66 
51 

53 
33 

61 

27 

65 
26 

64 
40 

44 
40 

43   55 

39   39 

43 
34 

44 

24 

44 
21 

45 
23 

46   56 
34   23 

54 
24 

58   66 

25   28 

41 

19 

46 

20 

97.6 
34.7 

■ATER  VALLEY 
•    •    • 

MAX 

Mm 

68 
41 

67 

27 

62 

20 

53 
21 

52 

29 

66 

30 

61 
25 

62 

24 

67 
27 

62 
35 

66 
26 

72 
26 

66 
44 

30 
22 

60 
22 

65 
27 

49 
27 

30 
26 

35   42 

29   31 

38 

20 

32 
15 

32 

15 

43 

19 

46   45 

21   17 

51 

17 

54   39 
31   12 

30 
10 

42 
12 

91.8 
24.1 

SOUTH  CENTRAl       01 

AUSTtN  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

T4 

65 

69 
46 

56 

40 

47 

41 

62 

40 

66 
37 

67 

38 

65 
42 

68 
42 

70 

30 

56 
43 

97 
36 

62 

30 

46 
36 

39 
36 

44   38 

38   34 

36 
32 

38 
26 

41 
20 

40 
34 

44   49 

30   30 

55 

26 

57   35 

28   20 

42 

14 

61 
36 

54.5 

36.0 

AUSThELL  ML  refuge 

MAX 

Mm 

T5 
48 

Tl 
42 

64 
46 

32 
46 

62 
42 

62 
37 

64 

44 

65 
41 

72 
53 

73 

61 

77 
48 

38 
49 

64 
30 

61 
69 

51 
42 

48   48 
43   39 

61 
37 

41 
54 

44 
27 

49 
41 

58 

27 

71   66 
51   29 

42 

23 

67 
36 

60.0 
61.1 

BEEvlLLE  5  NE 

MAX 

Mm 

T8 
66 

77 
60 

76 
4T 

54 

43 

47 

40 

58 

40 

64 
42 

65 
40 

73 
49 

73 
33 

70 
50 

92 
42 

57 
32 

69 
40 

50 

40 

42   46 
39   40 

42 
36 

40 

31 

41 
24 

45 

24 

SO 
26 

59   68 
30   28 

40 
18 

53 

20 

37.4 
38.3 

namM 

MAX 

Mm 

78 
66 

75 
58 

65 
42 

54 

42 

44 
40 

60 
39 

68 

40 

66 
41 

70 
48 

73 
49 

69 
31 

99 

40 

56 
30 

66 

37 

39 
33 

38 
29 

40 

20 

43 
20 

50 
30 

56   58 

30   21 

33 

16 

39 

16 

39.0 

36.6 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

74 
64 

72 

57 

61 
39 

34 

39 

45 
40 

62 

41 

61 
19 

66 

40 

63 
41 

66 
41 

67 
49 

52 

17 

55 

30 

60 
38 

39 

32 

33 

26 

36 

20 

40 
21 

49 

27 

54   59 
31   29 

60 

14 

44 

13 

91.7 
39.9 

CHAP'AN  RANCH 

MAX 

Mm 

T6 
66 

71 
61 

64 

48 

51 
45 

57 
44 

61 
39 

67 

41 

66 
41 

74 
52 

73 
55 

66 

50 

58 

44 

65 

32 

63 
49 

49 

37 

42 
32 

47 
27 

30 
44 

60 
29 

70   69 
49   93 

45 
25 

71 
18 

60.9 
42.2 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

81 
66 

77 
58 

65 
44 

33 
42 

46 
42 

61 
36 

69 

36 

68 
37 

72 

4T 

77 
43 

73 
52 

54 
41 

96 
29 

67 
39 

39 
34 

19 

30 

40 
22 

45 
22 

49 
24 

98   63 

26  22 

34 

16 

40 
17 

94.9 
96.9 

CORPUS  CHRIST  I 

MAX 

Mm 

T6 
69 

72 
58 

58 

49 

30 
45 

56 
46 

60 
46 

65 
46 

67 
68 

T2 
58 

75 
62 

64 

46 

59 
45 

67 
38 

58 

48 

43 
38 

44 
34 

45 

31 

50 
44 

37 
33 

74   42 
60   30 

65 

26 

71 
44 

98.4 

44.9 

CORPUS  CHRIST  I  IB  AP 

MAX 

Mm 

TT 

68 

71 
58 

58 
48 

50 

45 

56 

44 

62 

40 

66 
43 

66 
43 

76 
52 

74 
53 

64 
45 

59 
38 

67 
32 

56 

48 

41 
38 

43 
33 

46 
29 

50 
44 

62 
29 

71   44 
40   30 

64 
26 

72 

40 

94.2 

41.7 

CUERO  3  N» 

MAX 

Mm 

T9 

68 

77 
60 

67 
45 

54 

43 

47 
40 

61 
37 

66 
37 

68 
35 

71 
45 

75 
48 

72 
53 

34 
42 

36 
29 

67 
42 

41 
39 

40 
31 

60 
22 

45 
24 

30 
24 

60   69 
25   25 

38 

11 

40 
20 

97.0 
37.2 

(HI* 

MAX 

Mm 

TS 
SS 

66 

54 

57 
39 

91 

41 

62 
41 

66 
38 

69 
38 

68 

40 

70 
41 

70 
53 

66 
46 

55 

36 

64 
31 

64 
36 

31 

32 

37 
26 

60 
20 

40 

35 

95 

26 

55   46 

44   20 

44 
15 

67 
16 

94.2 
96.9 

PLATO*!* 

MAX 

Mm 

TT 

6? 

70 
53 

35 

42 

48 

41 

62 

41 

66 

40 

6T 

44 

66 
39 

72 

48 

TO 

93 

60 
40 

62 

40 

63 
33 

66 
38 

31 
33 

38 

26 

62 

21 

43 
36 

58 

30 

60   46 
43   21 

43 

16 

69 
10 

97.1 
37.9 

PL04ESVILLE 

MAX 

Mm 

72 

H 

76 
32 

56 
41 

62 

M 

57 
36 

63 
33 

66 

3  6 

68 
33 

70 
40 

72 

44 

71 
49 

6  5 
41 

39 
35 

64 
29 

62 
38 

39 
32 

39 
27 

42 

18 

43 
34 

37 
19 

64   60 
40   23 

63 

15 

61 

13 

58.6 

33,0 

4CLIA0 

MAX 

Mm 

TS 

72 
59 

62 

46 

52 
43 

63 
40 

66 
38 

M 
II 

68 
38 

75 
50 

73 

54 

68 
49 

58 

43 

66 
29 

69 

60 

40 
36 

43 

32 

43 

23 

46 
40 

60 
26 

70   62 
49   28 

49 

20 

70 
16 

60,4 
99.9 

■MMtfl 

MAX 

Mm 

T8 
66 

77 
58 

65 
43 

M 

41 

55 

41 

62 
3T 

IT 

60 
39 

TO 
45 

73 

46 

70 

53 

65 

43 

99 

90 

61 
31 

41 
39 

39 

30 

40 
20 

41 
19 

50 
25 

36   60 
27   21 

17 
11 

4! 

20 

34.9 

96.7 

MAtLtTTSYIlLe  1  N 

MAX 

Mm 

TT 

»  ' 

73 
53 

61 
43 

51 
41 

62 

41 

67 
36 

66 
17 

69 

37 

T5 
44 

71 
31 

63 

46 

36 

40 

64 
29 

60 
41 

39 
34 

40 

30 

41 
22 

44 
37 

60 
29 

63   66 
46   22 

44 
17 

70 
12 

98.9 
17.8 

-'.'-.- 

MAX 

Mm 

T4 
44 

71 
56 

68 
38 

II 

!6 

47 
39 

62 
35 

6T 

if 

62 
31 

72 
43 

61 

47 

4  9 
31 

93 

40 

99 
28 

69 

37 

44 
34 

41 
?5 

43 

19 

41 
23 

99 

23 

55   66 

25   26 

42 

17 

46 

18 

96.9 

13,0 

■ 

MAX 

Mm 

T8 

4  6 

75 
60 

64 
43 

35 

41 

59 
3T 

64 
36 

64 

II 

67 
33 

74 
47 

T2 
55 

66 
48 

97 
40 

69 
27 

64 
47 

40 

39 

42 

30 

46 
22 

44 
31 

99 

29 

67   64 
47   27 

44 

19 

71 
38 

94.1 

ia.9 

MflUJ 

MAX 

Mm 

•  ■ 

ST 

18 

61 

45 
48 

11 

45 

40 
41 

62 

41 

TO 
42 

68 

41 

75 
54 

71 
5T 

11 
11 

60 
49 

67 
93 

64 

41 

44 
91 

45 
34 

47 
27 

90 

41 

62 
27 

71   49 

49   14 

90 
29 

72 
41 

41.7 
42.1 

It   «*A««r 

MAX 

Mm 

T4 

Tl 
88 

60 
61 

52 

42 

59 

41 

63 
33 

46 
37 

66 

3a 

72 

43 

70 
52 

64 
44 

94 

40 

60 
29 

60 
39 

39 
34 

19 
29 

44 
20 

43 
37 

99 
29 

99   47 
49   21 

19 

17 

6) 
34 

96.9 
11.1 

LlflN4T0» 

MAX 

Mm 

71 
33 

66 

40 

41 

18 

40 

41 

63 
36 

67 
17 

63 
34 

70 
4! 

61 
92 

46 
45 

94 
37 

61 
29 

61 
16 

31 
32 

37 
27 

40 
11 

39 
33 

96 
29 

90   44 
41   19 

19 

19 

67 
14 

99.6 
16.9 

L0ll*4 

MAX 

Mm 

ri 

76 
37 

41 

41 

54 

41 

44 
40 

62 
13 

47 
14 

63 
13 

67 
44 

70 
45 

PI 

90 

32 
39 

95 

27 

49 

17 

40 
94 

18 

40 
19 

41 
22 

90 
21 

94   90 
24  29 

17 

16 

47 

19 

94.4 
13.2 

Utl 

N 

73 
32 

7« 

49 

4< 

41 

41 

5T 
41 

M 

41 

66 

4| 

76 
48 

75 

94 

6  7 

91 

91 

44 

59 

99 

70 
49 

44 
91 

41 
11 

4) 
23 

44 
32 

91 
29 

41   61 

29   1! 

61 

22 

12 

23 

9l.» 
14.1 

,.-.   . 

U,l 

•• 

T2 
38 

41 
43 

51 

4', 

42 

40 

44 

17 

II 

19 

6T 
14 

70 
43 

Tl 
44 

II 

41 

40 
39 

67 
12 

12 

40 

42 
14 

44 
2S 

41 

19 

43 
34 

99 

22 

67  62 

68  26 

61 

17 

44 
14 

99.1 
94.4 

.f.  •». 

Ull 

M 

73 
60 

74 

42 

•  • 

4/ 

47 
14 

42 
16 

4  V 
1' 

67 
18 

71 
42 

70 
41 

71 

■■1 

94 

94 

60 
2* 

61 
19 

41 
14 

in 
28 

42 
22 

44 
21 

94 
24 

60   61 
29   26 

42 

17 

43 
IT 

97.1 
99.1 

*  * 

'7 

4> 
33 

37 

42 

41 

37 

40 

64 
18 

M 

63 

40 

71 
4« 

10 
91 

4/ 

45 

98 

39 

64 
21 

44 

94 

99 
14 

41 

94 

42 
21 

41 

16 

97 
24 

62   99 

42   24 

44 
11 

76 
15 

97.8 
11. » 

•»•  »0<« 

*>l 

74 

93 

41 
»4 

34 

4' 

43 

40 

42 

14 

46 
14 

43 

4' 

70 
43 

.0 
4» 

90 
94 

54 
24 

41 

16 

•  1 

12 

14 

2  6 

94 

16 

41 
29 

42 
22 

99   94 
14   20 

12 

14 

40 
20 

99.1 
II. • 

*n 

■' 
60 

M 

44 

30 
4  5 

44 

4' 

47 
18 

Tl 

4  1 

7| 

14 

77 
3  0 

T3 
32 

45 

•■', 

41 
49 

61 

10 

44 
41 

61 
14 

45 
11 

48 

tl 

44 
62 

64 
21 

71   40 
49   11 

91 

71 

T7 

16 

41.0 

40.7 

*>I 

4  • 

60 

44 
44 

10 
44 

30 

M 

37 
41 

4/ 

TO 
44 

71 

90 

78 

31 

74 
33 

71 

94 

33 

44 

60 
11 

70 
47 

46 
17 

42 

II 

41 

27 

64 
91 

5fi 
41 

91 
29 

41   71 
11   11 

44 
24 

il 

If 

91.» 

41.1 

M  H'Aam  folLvwIng  fh«llot>  I, 

N 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY  1966 


Station 

Day  ol  Month 

0 
a 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

T3 
66 

69 

57 

63 

48 

51 
45 

60 
44 

59 
42 

62 

45 

64   67 
44   50 

69 
52 

71 
53 

70 

61 

65 
31 

58 

45 

60 
35 

63 
42 

60 

50 

52 

44 

50 
44 

48 

40 

43 
37 

42 
33 

45 
27 

48 
42 

47 
41 

51 
33 

58 

27 

68 
52 

62 
31 

63 
24 

61 
37 

56.1 
43.3 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 

MAX 

MD) 

7* 
67 

70 
44 

57 
39 

47 
41 

60 

37 

64 
33 

66 
31 

65   68 
36   35 

69 

41 

68 
40 

67 
33 

39 

42 

59 

30 

61 
26 

66 
33 

50 
39 

40 
38 

49 
38 

42 
36 

38 
33 

42 
23 

41 

17 

43 
33 

52 
31. 

52 

26 

56 
21 

65 

30 

40 
24 

44 
16 

65 
39 

56.1 
34.6 

SAN  MARCOS 

MAX 

71 
S3 

77 
52 

60 

40 

56 
41 

47 
37 

63 
33 

65 
34 

67   63 
37   36 

67 
35 

67 
38 

69 

40 

70 
45 

63 

37 

58 
26 

63 
30 

60 
38 

43 
36 

41 
37 

45 
36 

39 
32 

37 
27 

6] 

17 

41 
19 

42 
36 

50 
28 

51 

19 

56 
21 

63 
24 

39 

15 

43 

22 

55.6 
32.9 

SEALY 

MAX 

Mm 

75 

65 

72 
55 

58 

42 

50 

40 

58 

42 

65 
37 

66 
39 

66   71 
40   42 

73 
46 

74 

47 

71 
53 

68 

49 

54 

40 

60 
29 

66 
33 

61 
42 

46 
38 

45 
37 

44 
34 

39 
33 

39 
28 

<.2 
21 

42 
33 

42 

37 

48 
29 

56 
25 

60 

46 

50 
21 

38 

16 

66 
34 

56.9 

37.8 

muiN 

MAX 

Mm 

77 
66 

71 
55 

59 
42 

54 

41 

57 
3B 

67 
36 

61 
35 

67   69 
35   41 

69 

41 

71 
45 

72 
52 

65 
42 

58 
38 

58 

28 

66 

34 

32 
39 

40 
38 

45 
38 

42 
37 

37 
34 

41 
28 

42 
21 

41 
35 

49 
38 

31 
28 

57 
22 

61 
47 

47 
24 

45 

17 

68 
40 

36.7 
37.3 

9INT0N 

MAX 

MD) 

77 
66 

72 
59 

59 
47 

50 
44 

54 
42 

63 

40 

66 
44 

68   74 
41   43 

76 
49 

77 
52 

72 
55 

66 

49 

61 
45 

66 
33 

72 
38 

60 
50 

51 
42 

49 
42 

48 
40 

41 
38 

43 

33 

49 
24 

51 
41 

48 

41 

55 

30 

62 
27 

70 
49 

63 
33 

45 
22 

74 
37 

60.7 
41,8 

SMITHVtLLE 

MAX 

Mm 

78 
54 

79 
66 

78 
51 

63 
42 

56 
42 

65 

41 

62 

36 

67   67 
35   35 

67 
39 

69 
43 

72 
43 

72 
50 

37 
39 

55 

29 

62 
29 

66 
35 

44 
38 

41 
38 

44 
36 

39 

34 

38 

29 

39 
21 

43 
21 

41 
36 

42 
31 

49 
24 

55 

25 

57 
21 

31 
17 

40 
18 

56.1 
35.4 

SOMERVILLE  0AM 

MAX 

Mm 

77 
66 

76 
56 

63 

42 

54 
41 

54 

40 

59 
35 

66 
3S 

67   66 
37   39 

68 
45 

67 
45 

71 
46 

69 

50 

35 
38 

54 
28 

61 
31 

64 
37 

43 
37 

41 
37 

43 
35 

39 
33 

38 

28 

36 
19 

41 
21 

41 
36 

39 
30 

47 
25 

53 

30 

54 

20 

31 
16 

41 
18 

34.2 
33.5 

MASM1N6T0N  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

79 
65 

77 
59 

63 
44 

52 

42 

44 
40 

56 
35 

65 
35 

67   68 
37   39 

70 
44 

70 
45 

73 
48 

72 
52 

55 

42 

54 
29 

60 
28 

65 
34 

48 
39 

40 
37 

43 
35 

39 
33 

37 
30 

38 
21 

43 
20 

41 
35 

40 
31 

47 
25 

55 

25 

55 

24 

32 

16 

40 
12 

54.5 
35.5 

YOAKUM 

•    *    * 

MAX 

Mm 

78 
66 

74 
55 

62 
42 

51 
40 

62 
39 

68 
35 

66 
36 

71   72 
35   44 

71 
43 

76 
44 

72 
50 

66 
46 

57 
38 

64 
28 

67 
34 

61 
40 

46 
3T 

47 
38 

46 
33 

39 
34 

41 
28 

43 
20 

44 
36 

43 
37 

31 
28 

61 
22 

66 
45 

45 
20 

44 
17 

71 
33 

58.9 

36.9 

UPPER  COAST         06 

ALVtN 

MAX 

Mm 

77 
62 

77 
54 

63 
47 

53 

43 

51 
43 

56 
38 

65 

40 

65   63 
41   42 

70 
51 

77 
52 

72 
53 

74 
53 

55 

44 

47 
32 

59 
S3 

67 
42 

35 

42 

46 
41 

45 
36 

41 
35 

42 
35 

40 
24 

43 
28 

44 
40 

43 

31 

50 
26 

57 
29 

61 
26 

36 

20 

54 

21 

56.5 
38.6 

ANAUUAC  TBCO 

MAX 

Mm 

7* 
52 

68 
56 

66 
46 

53 
43 

50 
43 

53 
41 

65 

41 

68   69 

38   41 

70 
41 

73 

46 

7S 
45 

72 
43 

60 
41 

S3 
33 

64 
34 

64 

35 

56 
40 

44 
38 

42 
34 

41 
34 

40 
33 

41 

24 

39 
24 

40 
39 

41 
33 

41 
24 

53 

27 

57 
26 

36 

19 

52 

23 

55.4 

36.7 

ANSLETON 

MAX 

Mm 

10 
62 

78 
52 

67 
47 

53 

44 

52 
44 

56 

37 

63 

41 

65   65 
42   44 

71 
50 

75 
48 

73 
32 

74 
53 

54 
44 

49 
31 

68 
36 

53 

41 

44 
41 

45 
36 

40 
34 

40 
24 

47 
25 

48 
28 

30 
41 

43 
31 

50 
26 

57 
33 

68 
28 

36 
20 

61 
23 

57.5 

38.6 

BAY  CITY  MATERMORKS 

MAX 

Mm 

78 
63 

76 
56 

63 

46 

52 

43 

49 

43 

60 
39 

65 
39 

67   71 
42   44 

72 
52 

76 
49 

70 
30 

74 
52 

56 
42 

57 
33 

62 
36 

71 
41 

55 

41 

45 
40 

47 
37 

41 
35 

40 
31 

42 
24 

49 
25 

49 

44 

44 

30 

51 
27 

59 
29 

69 
26 

37 
20 

55 

21 

58.1 
36.7 

BAYTOMN 

MAX 

Mm 

7* 
63 

69 
54 

62 

46 

53 

43 

55 

44 

65 

40 

65 

40 

65   68 
42   42 

T5 
45 

72 
48 

73 
34 

66 

47 

49 
40 

59 

34 

65 
36 

57 
43 

52 

40 

44 
39 

42 
35 

40 
35 

42 
29 

43 
24 

44 
33 

43 

39 

48 
33 

55 

26 

57 
41 

49 

27 

40 
19 

64 
36 

56.6 
39.3 

BEAUMONT 

MAX 

Mm 

73 
65 

75 
69 

70 
47 

53 

44 

50 
43 

53 
43 

65 
42 

63   63 
43   39 

66 
39 

72 
48 

71 
48 

71 
58 

60 
42 

45 

37 

57 
38 

65 
38 

54 

39 

43 
38 

42 
35 

40 
33 

40 
35 

40 

26 

44 
25 

43 

39 

42 
34 

43 
27 

53 

27 

53 

32 

35 

19 

43 

20 

34,4 
39.2 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

78 
66 

76 
56 

63 
44 

54 
41 

45 

40 

57 
33 

67 
32 

70   68 
32   33 

TO 
35 

76 
47 

74 
43 

72 
48 

54 
41 

44 
29 

59 
29 

67 
30 

53 
38 

42 

37 

40 
34 

39 
33 

37 
34 

39 
\9 

46 
23 

40 
37 

39 
32 

47 
19 

55 

19 

55 

24 

35 

14 

42 

13 

54.9 
34,1 

OANEVANS  2  SE 

MAX 

Mm 

76 
67 

72 

58 

60 
48 

50 
44 

59 
45 

64 

40 

66 
43 

68   70 
43   49 

T5 
52 

73 
52 

T* 
55 

69 
48 

55 
45 

61 
32 

69 

40 

38 
48 

30 
42 

46 
42 

45 
38 

40 
37 

40 
34 

44 
26 

46 

40 

44 
41 

49 
32 

36 
30 

69 

47 

57 
26 

43 
21 

67 
38 

38,6 
42,0 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

76 
66 

71 
58 

59 

47 

57 
43 

60 
43 

65 
38 

67 
43 

68   71 
41   48 

75 
50 

76 
52 

75 
55 

67 
48 

56 

44 

62 

30 

68 

40 

61 
46 

50 
42 

47 
40 

45 
37 

40 
36 

42 
32 

45 
25 

46 
39 

47 
40 

30 
30 

60 
26 

69 
42 

57 
25 

43 

20 

69 
ST 

39.5 

40.7 

PREEPORT  2  NH 

MAX 

Mm 

76 
65 

77 
66 

70 
49 

60 
45 

52 

45 

51 
43 

62 
45 

66   63 
46   47 

74 
54 

73 
55 

72 
55 

75 

59 

62 

44 

50 
36 

60 
36 

63 

41 

52 

44 

68 
40 

50 
37 

42 
36 

41 
36 

40 
27 

so 

26 

34 
41 

44 
36 

48 
31 

60 
31 

68 
29 

38 

22 

58 

21 

38.1 
41.5 

•ALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

TO 
66 

69 
55 

56 

48 

54 
45 

54 
47 

61 
49 

61 
SO 

59   65 

51   56 

68 
60 

66 

60 

71 

61 

64 
48 

49 
45 

58 
41 

62 
31 

58 

47 

50 
43 

68 
38 

42 

37 

43 
37 

40 
36 

46 
29 

32 
43 

44 
39 

45 

37 

36 
39 

61 
40 

40 
29 

32 

23 

62 
52 

53.7 

43.2 

HOUSTON  MB  CITY 

MAX 

Mm 

75 
67 

71 
55 

55 
48 

52 

44 

56 
46 

67 
45 

67 
50 

65   69 
47   49 

73 
57 

72 
57 

72 
58 

63 
48 

49 
42 

59 

38 

66 
46 

54 

46 

48 
40 

44 
38 

41 
37 

40 
36 

40 
32 

45 
26 

44 
40 

42 

40 

49 
35 

55 

37 

58 
35 

37 
26 

40 
21 

66 
40 

36.0 
42.8 

HOUSTON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
66 

72 
56 

56 
49 

52 

45 

56 
45 

67 
40 

66 
43 

64   72 
41   42 

74 
32 

73 
49 

76 
52 

60 
48 

48 
38 

39 
33 

67 
39 

36 
46 

48 
41 

45 
38 

41 
37 

40 
36 

41 
29 

42 
25 

44 
39 

43 
36 

69 
32 

56 
25 

59 
36 

38 
25 

40 
20 

70 
40 

36.5 

40.2 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

T6 
56 

75 
55 

63 
45 

54 

43 

49 
42 

58 
37 

69 

37 

67   6T 
38   37 

70 
48 

75 
47 

73 
49 

72 
31 

59 
42 

44 
32 

61 
32 

6T 
39 

56 
39 

43 
39 

44 
35 

40 
34 

43 
35 

42 
22 

44 
25 

42 
38 

41 
33 

48 
23 

34 

30 

53 

27 

38 

18 

46 
23 

56.0 
3T.1 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

75 
67 

70 
58 

60 
48 

51 
46 

59 
46 

64 
42 

68   72 
45   52 

74 
55 

71 
32 

75 
60 

65 

47 

54 
45 

59 
35 

65 
42 

58 
49 

51 
42 

51 
43 

46 
39 

40 
38 

40 

34 

41 
29 

52 

41 

48 
42 

48 
32 

58 
29 

66 
51 

37 
29 

44 
22 

66 
42 

58.3 
43.4 

MUMM 

MAX 

Mm 

43 

49 
43 

60 
41 

63 
42 

60   75 
41   51 

32 

48 
27 

58 
27 

58 
21 

MEM  GULF 

MAX 

Mm 

78 
65 

76 
56 

63 
46 

52 

42 

49 
42 

56 
34 

64 
38 

67   67 
37   39 

71 
50 

75 
47 

73 
50 

74 
51 

52 

42 

53 

29 

62 
32 

68 
39 

51 
40 

42 
38 

45 
35 

37 
34 

37 
30 

40 
23 

42 
23 

43 
36 

39 
29 

48 
23 

58 
33 

66 
24 

34 

16 

60 
20 

56.3 

3T.0 

ORAN«E  A  nm 

MAX 

Mm 

76 
58 

75 
64 

68 
45 

53 

43 

54 
46 

52 

48 

65 
44 

64   65 
46   49 

66 
♦9 

73 
36 

72 
55 

70 
56 

60 
41 

43 
39 

56 
33 

64 
33 

54 
39 

42 
38 

41 
35 

40 
35 

39 
35 

40 
25 

45 

25 

43 
39 

43 
34 

44 
25 

52 
25 

54 

31 

34 
19 

42 
19 

54.5 

39.6 

PALAC10S  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
66 

70 
54 

55 

47 

49 

44 

60 
44 

60 
41 

64 
43 

68   70 
43   52 

73 
52 

73 
51 

73 
56 

64 
45 

56 

40 

58 

34 

67 
40 

34 

48 

49 

40 

47 
42 

42 
38 

40 

37 

40 
30 

46 
27 

50 
42 

43 

37 

48 
31 

57 
30 

67 
36 

37 
27 

50 
21 

65 

47 

37.1 
41.5 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

T9 
66 

76 
58 

63 

46 

53 

42 

48 
42 

60 
37 

65 

37 

68   68 
39   42 

71 
69 

74 
48 

73 

51 

75 
53 

54 
63 

58 

40 

62 
37 

68 
45 

31 

41 

43 

40 

46 
37 

40 
33 

42 
31 

41 
24 

45 

26 

46 
39 

42 

30 

49 
24 

58 

28 

69 
25 

36 

19 

52 

23 

57.3 

38.6 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

75 
65 

73 
59 

64 
48 

54 

44 

63 

45 

61 
43 

66 

50 

67   71 
43   31 

75 
52 

72 
52 

75 
59 

69 

48 

58 

48 

60 
36 

65 

44 

63 
48 

53 

42 

49 

41 

49 
39 

43 

39 

42 

34 

44 
26 

48 

41 

48 
41 

SO 
33 

60 
30 

72 
51 

62 
30 

43 

20 

66 
33 

60.0 
43.1 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

76 
59 

73 
65 

68 
46 

S3 

43 

51 
42 

54 
44 

64 
44 

63   63 

46   46 

66 
46 

75 
54 

73 

54 

70 
39 

61 
42 

44 
38 

59 
39 

65 
38 

S3 

41 

44 
39 

42 
35 

42 
35 

40 
34 

40 
26 

45 
26 

44 
39 

44 
33 

43 

31 

56 
35 

56 

32 

35 

19 

43 

19 

55.0 
40.3 

PORT  ARTHUR  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

7i 
66 

71 
55 

56 
48 

53 

45 

53 

47 

65 
39 

64 
39 

65   67 
43   38 

73 
52 

72 

68 

72 
51 

61 

47 

47 
41 

59 

37 

64 
37 

56 
43 

46 
41 

43 
37 

43 
37 

41 
37 

42 

30 

44 
25 

45 
36 

44 
38 

45 
29 

54 
25 

39 

45 

46 
26 

36 

20 

66 
38 

56.0 
40.0 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

77 
61 

77 
60 

65 
48 

49 
42 

4« 

43 

63 

39 

63 

43 

68   67 
41   45 

71 
52 

72 
53 

73 
58 

76 
33 

56 

44 

59 
32 

65 
38 

66 
48 

34 

42 

47 
41 

48 
40 

42 
37 

38 
S3 

42 
28 

47 
30 

49 

41 

44 

30 

51 

30 

59 
35 

71 
29 

45 
22 

51 

28 

58.2 

40.8 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

59 

46 

56 

47 

55 

46 

56 

47 

58 

47 

57 
46 

55 

43 

64   66 
43   52 

63 
59 

71 
55 

72 
59 

73 
34 

55 

44 

57 
34 

59 
39 

64 
50 

35 

42 

52 

43 

53 

39 

42 
37 

41 
33 

41 
29 

46 
33 

49 

40 

43 
33 

50 
35 

64 
42 

55 

29 

39 
23 

48 
25 

55.5 

41,7 

SU6AR  LAND 

MAX 

Mm 

79 
64 

77 
56 

63 

47 

54 
43 

49 
43 

55 

40 

64 
43 

65   65 
43   44 

72 
48 

73 
51 

74 
51 

73 
31 

S3 

44 

32 
S3 

58 

35 

65 

43 

34 
42 

44 
40 

47 
36 

44 
35 

39 
33 

38 
24 

43 
25 

44 
39 

41 
32 

48 
29 

57 
33 

59 
26 

35 

19 

50 
20 

55.9 

39.1 

THOMPSONS  3  MSM 

MAX 

Mm 

79 
56 

78 
55 

63 

47 

54 
43 

53 
43 

56 
38 

63 

41 

65 
38 

72 
51 

73 
49 

73 
53 

74 
31 

56 

44 

51 
36 

58 

33 

66 
35 

33 

42 

44 

39 

45 
36 

40 
35 

40 
33 

38 
25 

43 

25 

45 
40 

42 
33 

47 
24 

37 
33 

60 
27 

35 

19 

54 

22 

56.2 
38.5 

3—  R*l«r«nc«  Noltw  Following  Station  tnde: 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1966 


Station 

Day  ol  Month 

4 

a 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

VICTORIA  *8  AIRPORT 
«    •    • 

MAX 

Mm 

T6 
67 

73 
56 

56 
47 

49 
43 

61 
43 

63 
42 

66 
45 

68 

41 

71 
47 

74 

47 

74 

50 

72 
54 

62 
45 

57 
40 

63 
34 

67 

40 

53 

44 

45 
41 

47 
41 

43 

38 

40 
36 

40 
28 

43 
25 

47 

40 

45 

36 

50 
30 

59 

29 

69 
15 

38 

27 

42 

20 

69 
16 

57.5 

60.2 

SOUTHERN             09 

ALICE 

MAX 

MIN 

81 
65 

80 
63 

67 
46 

50 

43 

49 
39 

62 
39 

62 

41 

70 
41 

66 
40 

73 

47 

78 
47 

75 
54 

66 
52 

55 

43 

61 
32 

67 

36 

70 
40 

51 

39 

44 
40 

49 

40 

46 
36 

41 
31 

45 
26 

46 
35 

49 

39 

48 

30 

53 

28 

60 
31 

71 
31 

46 
23 

90 
94 

99.1 
39.7 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

82 
H 

76 

54 

40 

56 

60 
50 

68 

75 

74 

80 

38 

82 
39 

78 
51 

77 
56 

69 

48 

62 

61 
30 

30 

55 

50 
40 

54 

41 

50 

40 

44 
38 

42 
32 

48 
27 

50 
37 

50 
42 

52 

31 

65 

32 

72 
47 

65 
34 

64 
26 

76 
42 

63,0 
60.0 

9ATESVILLE  3  S 

MAX 

MIN 

T5 
56 

71 
50 

69 
34 

56 
34 

46 
33 

61 
33 

66 
36 

65 
36 

68 
39 

71 
41 

75 
40 

76 
43 

71 

51 

55 

33 

60 
27 

65 
29 

67 
34 

46 
37 

42 
37 

56 

39 

44 
33 

43 
24 

44 
21 

43 
22 

47 
35 

56 
24 

55 
23 

68 
25 

65 
24 

48 

18 

44 
19 

56.6 

33.2 

8.ENAVI0ES  T  S 

MAX 
MIN 

79 
65 

78 
64 

66 
47 

50 

45 

50 
40 

60 
39 

63 

40 

69 
42 

66 

40 

71 

45 

75 
51 

72 
55 

65 

58 

62 
43 

39 
30 

65 

36 

68 
49 

50 
40 

43 

40 

50 
41 

47 
37 

41 
32 

44 
25 

42 
27 

41 
29 

46 
30 

51 

26 

61 

30 

67 
31 

46 
23 

52 

26 

38.0 
34.5 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

76 
62 

73 

56 

69 
44 

54 

41 

46 
41 

61 

40 

58 
42 

67 
36 

69 
38 

71 

43 

74 

50 

72 

51 

72 

56 

57 
39 

62 

30 

69 
38 

64 

46 

49 
38 

42 

40 

51 
41 

47 
36 

45 
28 

47 

24 

47 
38 

50 
40 

58 

28 

56 
26 

k0 
36 

70 
31 

49 
21 

52 

20 

59.3 

36.7 

CATARINA. 

MAX 

Mm 

75 
64 

72 

54 

65 

40 

58 
44 

60 
38 

62 
38 

64 
40 

67 
36 

72 
42 

74 
44 

74 
50 

72 
52 

TO 

44 

60 
40 

68 
34 

68 
16 

62 
40 

55 

38 

54 
36 

50 
36 

45 
35 

45 
29 

45 
26 

50 
38 

61 
41 

60 
34 

60 
31 

68 

40 

63 

31 

54 

22 

69 

91 

61,9 
38.9 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

77 
64 

74 
60 

64 
45 

55 
41 

60 
41 

64 
37 

60 
40 

66 
39 

71 

37 

73 
45 

74 
46 

71 
53 

67 
45 

59 
37 

65 

30 

66 
15 

63 
42 

45 

39 

50 
39 

50 

40 

42 
35 

44 
29 

44 
22 

45 
35 

55 

40 

54 
25 

58 

23 

67 
50 

67 
28 

45 

20 

65 

39 

60.0 
38.7 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
61 

69 

51 

56 

45 

47 
42 

59 
37 

60 
37 

60 
41 

66 
37 

72 

41 

73 

48 

75 
51 

69 

44 

58 
43 

58 
34 

68 
29 

65 
38 

53 

40 

43 
39 

51 
38 

46 
37 

44 
36 

44 
29 

43 
25 

48 
36 

54 
38 

54 
27 

60 

26 

66 
17 

46 
28 

49 
20 

65 

40 

38.0 
38.2 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

72 
62 

68 
53 

57 
40 

48 
41 

60 
37 

63 
38 

62 
38 

67 
37 

71 

40 

72 

45 

73 
47 

69 
54 

63 

44 

66 
36 

67 

30 

65 
38 

57 

41 

43 
39 

52 

40 

46 

40 

46 
36 

45 
27 

45 
26 

48 
36 

56 
37 

55 

29 

59 

26 

66 
39 

57 
32 

49 
22 

62 
36 

59.1 
38.3 

3ULFY 

MAX 

Mm 

78 
56 

76 
60 

68 
43 

58 
62 

45 
36 

59 
37 

64 
38 

64 
40 

67 
38 

71 

40 

74 
45 

74 
52 

69 
52 

55 

41 

38 
31 

66 

30 

65 
37 

49 
39 

41 
39 

51 

40 

44 
36 

44 
28 

45 

11 

45 
23 

46 
ST 

55 

29 

50 
25 

60 
25 

68 
28 

46 

19 

46 
19 

58.1 

36.4 

EAOLE  PASS 

MAX 

Mm 

71 
57 

66 
51 

64 

41 

53 
41 

46 

40 

59 
39 

65 

35 

66 
35 

66 

40 

70 
45 

69 
43 

71 
44 

69 
52 

53 
37 

68 
33 

69 
37 

68 
41 

43 
36 

42 
38 

52 

40 

45 
35 

45 
28 

43 
27 

44 
27 

44 
36 

56 
32 

54 
30 

57 
32 

65 
32 

43 
22 

52 

27 

37.4 
37.3 

ENCINAl  J  '.. 

MAX 

Mm 

tl 

67 

78 
58 

67 
47 

59 

43 

45 
36 

61 
38 

61 

38 

66 
36 

70 

36 

72 
38 

75 
41 

78 
36 

72 
40 

56 
42 

60 
30 

68 
30 

65 
31 

48 
38 

41 
38 

48 
39 

45 
36 

46 
29 

49 

24 

48 
24 

49 
37 

57 
27 

55 

27 

61 
27 

62 
29 

48 

20 

55 

20 

59.6 
35.2 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

SI 
62 

78 
61 

67 
50 

52 
47 

53 

46 

57 
46 

61 

44 

64 
46 

67 
44 

74 
45 

69 
47 

77 
54 

77 
55 

62 

45 

61 
29 

67 
3  5 

63 
42 

52 

42 

45 

41 

49 
43 

90 

40 

46 
39 

48 
31 

47 
32 

47 
43 

48 
34 

51 

31 

63 
33 

66 
37 

92 

27 

56 

27 

59.7 
41.9 

FALFURRIAS 

MAX 

Mm 

61 
63 

81 
68 

69 
49 

50 
46 

52 
42 

61 

40 

61 

42 

71 
42 

70 

40 

75 
41 

80 
49 

77 
55 

73 

56 

63 
44 

60 

30 

67 
30 

70 
36 

50 
42 

44 
42 

45 
42 

48 
38 

38 
33 

38 
27 

46 
29 

42 

38 

47 
34 

54 
26 

55 

26 

73 
35 

50 
26 

55 

26 

59.5 

39.9 

FOmlERTON 

MAX 

Mm 

90 

60 

75 
61 

65 
45 

56 

41 

60 
35 

64 
36 

63 
39 

68 
36 

72 
35 

70 
50 

71 
51 

70 
53 

67 
43 

59 
39 

67 
26 

66 
32 

62 
42 

48 
37 

50 
38 

50 
40 

42 
35 

44 
22 

43 
22 

46 
35 

54 
39 

54 
32 

60 

24 

65 

45 

64 
25 

51 
19 

69 
35 

60.3 
37.9 

FREER 

MAX 

Mm 

78 
65 

69 
65 

77 
47 

65 

44 

65 

40 

68 
38 

65 
39 

68 
35 

70 

38 

75 
37 

75 

37 

72 
42 

64 
64 

34 
42 

63 
34 

67 
35 

70 
45 

48 
38 

42 
38 

48 

40 

45 
38 

44 
30 

45 
26 

45 
30 

45 

78 

30 
28 

52 
27 

60 
30 

65 
28 

45 
22 

52 

29 

59.6 

39.0 

«AFF|E  RANCH 

MAX 

Mm 

80 
62 

80 
62 

68 

47 

59 

43 

49 
36 

59 
37 

60 

70 
38 

72 
38 

72 

38 

76 

46 

76 
49 

75 
53 

96 
43 

39 
31 

67 
35 

67 
45 

51 
39 

44 

40 

49 
41 

48 

37 

42 
92 

45 

24 

46 

28 

45 

40 

46 
30 

52 
26 

61 

32 

68 
32 

50 
23 

59 
25 

59.7 
38.9 

LA  RRYOR 

MAX 

Mm 

84 
52 

72 

42 

56 
30 

45 
37 

63 
33 

67 
36 

65 
37 

39 

70 
42 

42 

73 

50 

50 

56 
35 

62 
27 

66 
15 

67 
36 

46 
39 

34 

56 
39 

44 
35 

43 

26 

46 

22 

47 
33 

27 

55 
25 

61 
27 

69 
28 

49 

19 

51 

20 

36.9 
34,4 

laofo:  no.  2 

MAX 

Mm 

78 

62 

68 
62 

62 
49 

6(j 
45 

57 
40 

62 
38 

66 
42 

70 
38 

71 

44 

76 
47 

73 
54 

69 
55 

57 
46 

60 
43 

69 
31 

68 
41 

56 
42 

42 
39 

*9 

40 

49 
43 

44 
17 

48 

32 

48 
28 

46 
39 

5T 

42 

34 
31 

61 
32 

68 
39 

48 

31 

35 

25 

63 
39 

39.5 

61.1 

OtLTON 

MAX 

Mm 

7* 
64 

78 
63 

65 
49 

50 

42 

46 
39 

51 

40 

65 

40 

70 
40 

69 
42 

7  0 

46 

74 
46 

74 
56 

66 
53 

55 

42 

59 
32 

67 
29 

64 
39 

30 
38 

44 
38 

47 
39 

46 
36 

41 
31 

43 

27 

45 
28 

44 

18 

45 
29 

62 

30 

49 
3  2 

65 
29 

49 
22 

S3 
23 

57.6 
16.7 

»EA»SALL 

MAX 

Mm 

T4 
62 

71 
59 

65 
41 

55 

40 

62 
39 

66 
34 

65 

41 

68 
40 

72 

40 

75 
45 

73 
48 

71 
53 

68 
43 

63 
36 

66 
31 

66 
17 

61 
41 

44 
16 

31 
38 

52 

34 

48 
34 

44 
26 

44 
23 

45 
34 

65 
18 

34 
26 

69 
28 

67 
65 

68 
26 

47 
19 

61 
39 

60.7 
36.1 

»OT|ET 

MAX 

Mm 

75 
69 

73 
60 

60 
44 

52 

41 

59 

19 

59 
36 

6  0 

37 

64 
37 

69 

36 

68 
43 

70 
44 

68 
34 

64 
46 

59 

35 

62 
29 

64 
33 

57 
39 

43 
38 

46 
39 

48 
40 

40 
33 

44 
28 

40 
22 

43 
35 

62 
40 

31 
27 

56 
23 

64 

48 

54 
26 

45 
19 

65 
39 

37.2 
36.0 

RIO  ORANOE  CITY  )  a 

MAX 

MDf 

92 

64 

82 

63 

70 
50 

53 
69 

55 

41 

61 
41 

6  2 
42 

70 
40 

71 

38 

75 
37 

77 
47 

77 
55 

71 
"3 

62 

45 

61 

30 

68 
29 

67 
35 

54 
42 

45 
42 

50 

43 

30 
41 

45 
38 

49 
29 

49 
31 

64 
44 

49 
35 

53 

2  9 

63 
27 

66 
36 

54 

26 

39 
25 

61.4 

40.3 

'iLOFh 

MAX 

Mm 

•  ■ 

79 

63 

70 
47 

59 

44 

47 

19 

59 
36 

6  4 
37 

64 
33 

67 

31 

71 

45 

74 
49 

74 
55 

91 

54 

54 
40 

59 
27 

66 
31 

65 
44 

49 
39 

42 
39 

50 

41 

44 
36 

42 

30 

44 

23 

43 

26 

45 
19 

51 

29 

32 

24 

69 
27 

66 
28 

44 
20 

51 
27 

96.1 
37.4 

;a5«'» 

•   •   t 

MAX 

MDf 

75 

93 

41 

59 

42 

63 
13 

68 
44 

73 
38 

75 

37 

73 
46 

73 

49 

49 

73 
33 

75 

30 

38 

19 

43 

38 

39 

38 

29 

35 

29 

10 

30 

79 
31 

55 

27 

67 
49 

17.6 

'."  •'   '•        10 

•«0«<«»YILLF  .4  AlRRORT 

MAX 

Mm 

7« 

74 
99 

54 

50 

94 
44 

65 

47 

64 
47 

7  0 
5  0 

69 
47 

71 

44 

74 
52 

76 
51 

75 
53 

7  5 

46 

59 

42 

63 
33 

70 

43 

6) 

40 

50 
44 

50 
44 

51 

46 

36 
41 

46 
14 

99 

14 

51 

47 

4  r 
46 

31 
36 

62 

34 

74 

66 

36 

37 

61 
19 

71 
55 

62.9 

43.9 

•UN 

MAX 

Mm 

91 
49 

74 
51 

f| 

4? 

51 

44 

66 
45 

4  5 
4  5 

72 

4] 

72 
41 

41 

80 
49 

79 
49 

8  0 

91 

70 
44 

39 
33 

68 
33 

73 

42 

59 
41 

47 
43 

50 

41 

30 
44 

31 
38 

48 

31 

53 
S3 

60 
44 

46 
16 

31 
30 

6.. 

10 

73 
33 

91 
11 

44 
94 

61.4 
42,9 

•C  ALlfN 

MAX 

Mm 

92 

47 

74 
51 

99 
44 

94 

44 

46 

45 

49 

70 
49 

72 
43 

76 

41 

74 
50 

79 
52 

79 
54 

64 
44 

61 
1! 

68 
II 

71 

40 

59 

41 

46 
42 

50 
43 

50 

41 

44 
38 

90 
90 

49 
33 

90 
49 

47 
15 

33 

90 

66 

10 

72 
17 

94 
27 

42 

27 

42.7 
42.2 

•«  t$ 

Mm 

12 

71 
59 

54 

44 

55 

48 

44 
45 

41 

45 

M 
42 

72 
45 

75 
41 

79 

•1 

77 
51 

77 
52 

4) 

4> 

62 
40 

69 

11 

72 
42 

60 
46 

47 
41 

49 
41 

30 
43 

43 

40 

49 
16 

4  9 

29 

30 
49 

4  1 

91 

52 
15 

62 

10 

n 

47 

36 
36 

62 
29 

76 
11 

42.3 
43.9 

«// 

42 

4T 

70 
44 

•  1 

4.. 

54 
47 

44 
42 

M 

41 

71 
42 

70 

4/ 

75 
43 

79 
49 

79 

92 

'5 

19 

61 
45 

40 
15 

4  8 
II 

70 
40 

54 
42 

43 

40 

50 

4! 

48 
99 

41 
59 

46 

30 

49 

11 

6', 
64 

46 
14 

52 
29 

29 

66 

94 

91 
29 

60 
25 

61,0 
41.0 

MM 

< 
•• 

•  1 
44 

7> 

91 

54 

4' 

14 
41 

45 
41 

4/ 

72 

41 

71 

40 

74 

4'. 

74 
90 

78 
11 

77 

64 

62 

44 

61 
11 

..8 
11 

72 

40 

57 

41 

45 
42 

41 

42 

44 
45 

49 
17 

30 

28 

49 
12 

90 

44 

47 
14 

56 

28 

31 
29 

72 
17 

94 
29 

62 
29 

61.4 
41.0 

■ 

'4 
51 

M 

•■■■ 

41 
47 

61 

4» 

.... 

5  1 

7  5 

M 

74 
94 

79 

61 

74 
41 

45 

41 

59 

40 

6'. 

46 

71 
61 

64 
44 

44 
44 

51 

44 

40 
44 

60 
19 

47 

99 

94 
41 

41 

46 

48 
42 

51 

14 

61 

4(. 

72 
17 

90 
99 

41 
49 

41.9 
46.1 

.   .|to 

W/I 

79 

51 

•■•■ 

4". 

91 

41 

40 
44 

4/ 
47 

44 
44 

.... 
45 

•• 

72 
91 

72 
34 

81 

47 
44 

54 
15 

94 
»7 

44 
94 

41 
45 

50 
44 

49 
41 

56 
45 

99 

16 

4". 

99 

94 
19 

90 

44 

47 
14 

49 
31 

59 
15 

72 
19 

47 
94 

99 

19 

60.6 
44.1 

•.y-O-OvUlI 

*>> 

tnrn 

4  ' 

•  / 
44 

74 
11 

•••• 
4» 

12 
49 

44 

44 

4  1 
** 

41 
44 

41 

'i 

40 
11 

74 

51 

4* 

45 

59 

11 

|1 

12 

71 
41 

96 
44 

46 

41 

90 

41 

41 
94 

92 
96 

47 
10 

91 
12 

44 
44 

44 
14 

91 
11 

64 
11 

71 
94 

40 
29 

62 
29 

42.1 
41.9 

fa  Ho4*M  r*.IPn*t»*g  ftrafl/m  ltvl*9 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY  1966 


Day  of  Month 

9 
01 

Station 

1   |   2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 
< 

SAN   BENITO 

MAX 

90 

80 

75 

58 

5* 

66 

67 

72 

74 

77 

82 

80 

78 

71 

60 

70      75 

59 

48 

50 

53 

50 

50 

54 

50 

47 

52 

65 

73 

56 

65 

64.2 

Mm 

65 

65 

52 

49 

47 

46 

48 

48 

66 

47 

54 

53 

55 

64 

36 

36      45 

44 

43 

43 

45 

39 

34 

35 

45 

37 

34 

35 

36 

36 

36 

44.5 

KEJLACO   2    E 

MAX 

80 

75 

68 

5* 

65 

6* 

71 

71 

75 

79 

77 

77 

74 

60 

68 

71      68 

53 

51 

51 

48 

49 

49 

49 

49 

33 

63 

72 

69 

62 

TS 

64.2 

Mm 

66 

62 

51 

48 

44 

45 

45 

44 

42 

51 

51 

5* 

51 

44 

33 

41 

53 

43 

43 

45 

39 

37 

32 

46 

44 

35 

31 

48 

36 

28 

48 

44.5 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3 .  s 
fas 

-S3 

£  ii 

i 

1 

III 
<  -a  i 

Station 

+j  a 
a  o 

rH    O 

3    Q) 

(0  t- 

4>  -H 

«  Q 

c 

rt  -o 
+»   0) 
fH    O 

3  a 

CO  Cj 

B 

M 

• 

> 

< 

Il 

« 
§        1 

a    1 

c 

-1 

il 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

8 

« 

s 
s 

A 

i 

8 

1 

• 

1 
1 

ABILENE    WB    AIRPORT 

21 

0.7 

10.9 

39 

w 

31 

68 

74 

59 

54 

2 

2 

5 

0 

0 

0 

9 

58 

5.2 

4MARILL0    WB    AIRPORT 

25 

2.9 

13.6 

32 

NE 

16 

69 

76 

56 

57 

9 

3 

2 

0 

0 

0 

14 

66 

5.0 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

1 

4.5 

9.5 

31 

NW 

29  + 

78 

61 

64 

63 

3 

3 

7 

0 

0 

0 

13 

47 

6.3 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

34 

4.1 

11.1 

35 

N 

29 

90 

93 

73 

79 

2 

6 

4 

1 

1 

0 

14 

50 

7.0 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

2 

5.6 

12.0 

40 

S 

31 

90 

93 

73 

74 

2 

7 

4 

1 

0 

0 

14 

31 

7.4 

DALLAS    WB    AIRPORT 

5 

2.7 

11.4 

50 

W 

01 

74 

81 

67 

62 

7 

3 

3 

1 

0 

0 

14 

50 

6.2 

DEL    RIO   WB   AP 

7 

1.5 

7.9 

21++ 

1 

26 

76 

84 

65 

56 

4 

4 

1 

1 

0 

0 

10 

_ 

5.5 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

35 

2.1 

7.4 

44 

w 

31 

51 

60 

43 

33 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

84 

3.4 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

2 

2.2 

9.9 

44+  + 

26 

01 

75 

80 

68 

62 

7 

4 

3 

1 

0 

0 

15 

- 

6.3 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

32 

NW 

28 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

4 

3 

2 

0 

14 

39 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

0 

3 

5 

4 

0 

0 

12 

- 

- 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

2 

4.6 

11.3 

30  +  + 

15 

31 

63 

85 

66 

71 

3 

2 

6 

4 

0 

0 

15 

37 

7.6 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

29 

1.6 

11.5 

32++ 

26 

01 

66 

71 

52 

49 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

- 

4.9 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

16 

0.4 

9.6 

40++ 

28 

31 

75 

84 

59 

53 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

- 

4.5 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

3 

4.6 

11.3 

39 

NW 

02 

89 

91 

74 

83 

4 

2 

3 

6 

1 

0 

16 

37 

7.6 

SAN   ANGELO   WB    AIRPORT 

21 

0.5 

9.4 

32++ 

28 

31 

75 

85 

64 

55 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

13 

- 

5.5 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

2 

4.4 

9.1 

28 

NW 

29  + 

87 

88 

67 

67 

7 

3 

4 

0 

0 

0 

14 

49 

6.5 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

1 

5.2 

9.6 

38    % 

N 

29 

86 

90 

71 

73 

7 

4 

3 

2 

1 

0 

17 

- 

7.1 

WACO   WB    AIRPORT 

35 

2.9 

10.7 

28  +  + 

34 

28 

77 

80 

62 

63 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

- 

6.1 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

* 

0.6 

10.9 

30++ 

30 

31  + 

84 

89 

66 

69 

6 

3 

3 

0 

0 

0 

12 

- 

5.7 

%   PEAK   GUST 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


TEXAS 
JANUARY    1966 


Day 

of  month 

Station 

1 

2 

3 

4       5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  |   12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26      27      28 

1         1 

29 

30      31 

HIGH    PLAINS                      01 

AMARILLO    W8    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 
mTR  eolmv 

T 

T 

0.1 

l.T 
2 

0.2    4.«|     T 

2'        *        6 

Tl      .9      .9 

T 
9 
.3 

7 

A 

.2 

7                  T      0.3 
4        4        3        2 
.2      .2      .2      .2 

1 
.1 

T        T 

2        2 
.2      .2 

OALHART  faa  airport 

SNOWFALL 

SN   ON   GNO 

0.1 

1.0 

1 

T 

T 

0.2|   1.0    2.0 
T                   2        2 

1 

T 
1 

T 
1 

T 

T         T 
T 

7 

T 
T 

FOLlETT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 

2.9    2.0    1.0 

9        7]       | 

4 

0.1 
9 

0.2 
4        9 

0.1    0.2 
9        3 

0. 
3 

2       2 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T       t 

1.2 
1 

T 

4.C 
4 

T 
4 

* 

* 

A 

T 
2        2        1 

T 
1 

1      T 

LUBBOCK    KB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR   EOUIV 

T 

0.5    0.6 
1 

T 

9.9 
1        4 
.3      .4 

i 
.1 

2 
.2 

2 

.2 

T 
1      T        T 

7 
7 

7 

7        T 

HUH] 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

2.9 

9 

0.4 
9 

2.1   2.2 

9        « 

T 

9 

9 

T 
5        9        ) 

T 
9       9       9 

MIDLAND   MB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

WTR    EQU1V 

T        T 

T 

0.9             9.1 
1                  2        9 
.2      .2 

1 

.2 

T 

T 
T 

T 

"UlESHOE    1 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1 

I 

1.0             9.0   6.0 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

u! 

2.9      T 
2 

4 

0.9 

9 

T 
3 

2 

T 

T         7 

T 

T 
7 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

9.9 

4)        * 

1.0 

9 

0.9 
3 

9i       4 

4 

4 

9 

] 

3 

2        1 

5TRATFOR0 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

1 

1 

i 

0.8 

2        * 

M 

0.4 

2 

2       1 

1 

1 

T 

T 

T 

T        T 

TULIA 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

* 

- 

VESA 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

! 

2.0 
2 

T 
2 

T 

2.4 

5 

T 

5.6 
4 

0.6 

4 

* 

T 
* 

T 
* 

4 

2 

1.0      T 
1         1 

1     T 
T 

7 

•        •        • 

LOm    ROLLING   PLAINS   02 

ABILENE    *B   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

1.9 

1.0 
2 
.2 

T 

T 

5.7 
1 

T 

9 
.3 

1 

0.4 

, 

1 

T 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

9.0 
9 

T 
3 

5.0 

5 

0 

T 
7 

T 

T 

4 

9 

9 

7 
2 

' 

2 

2 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

4.0 

4 

T 

4 

5.0 
R 

T 
1 

T 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

1 

7 

SNYDER 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

1.9 
2 

2.9 

2 

. 

». 5 

5 

4 

4 

2 

1 

1.0 

1 

.ICHITA    FALLS   «B    AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

MTR  eouiv 

T 

T 

9.0 
1 

T 
1 

5.9 
1 

0.1 
7 
.3 

9 

• 

4 

T 
1 

1 

T 

1.0 

7 

9 

2 

1 

•        •        • 
MOUTH    CENTRAL                   09 

MOMMaOOD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

1.0 

DALLAS    MB    AIRPORT 

SNOmFALL 
SN   ON   GND 
■TO    EOUIV 

T 

0.1 

0.9 

2.5 

T 

T 
1 
.2 

2 

.2 

T 

T 

0.4 

7 
T 

7 

OENISON    DAM 

SNOmFALL 
SN   ON   GND 

4 

. 

2 

. 

• 

FORT     WORTH    MB    AIRPORT 

SNOMFALL 
SN   ON   GND 

mTR  tour/ 

0.7 

0.2 
T 

0.2 

2.5 

T 

0.4 

9 

.2 

T 
1 

T 

T 

0.4 

7 

7 

7 

■l*m*t    WELLS   faa   »P 

SNOmFALL 
SN   ON   GND 

T 

0.4 
1 

T 

9.0 

1 

T 

4 

2 

1 

2.0 

2 

PARIS 

SNOmPALI 
SN   ON   GND 

0.1 
1 

2.9 

9 

T 
T 

9.0 
2 

T 

T 

T 

0.9 

T 

7 
T 

2 

2 

I 

..'•     .1    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GNO 

mTR    EOUIV 

T 

T 

2.4 

T 
2 
.2 

T 

T 

7 

7 

7 

•          •          • 

>»• •      "I..-                               OA 

»•-«»» 

SNOWFALL 

MMM 

T 

T 

UMVMH 

M 

-».  ..»'•• 

.»      ... 

V  On  vo 

T 

T 
T 

T 
T 

7 

• 

'•"I 

r       * »  v-     .4    At»FOPT 

MOV/4 

•»    CM    I-.-, 
mTR    EOUI* 

T 

0,4 

T 

T 

T 

T 

M  ... 

M  M  oaf 

T 

">/••    lOCM 

•AVXfALl 

•.-      -M      -.,-/ 

4,1 

1 

• 

T 

T 

'■••  fUUran'a  N-vIrm  F  -.11'. winy  HialLon  ln4onr 
24 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Continued 

TEXAS 
JANUARY  1966 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  UNO 

T 

T 

1.0 
1 

•   •   • 
EDWAROS  PLATEAU     06 

i 

DEL  RIO  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

i 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  SnD 

T 

SAN  ANSELO  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EQUIV 

I 

1 

1.8 

1 

T 

0.1 

T 

Tj 

T 
1 

T 

T 

i 

•   •   • 

SOUTH  CENTRAL       OT 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

SNOWFALL  i 
SN  ON  SN0 

WTR  E0U1V 

1 

! 

i 

T 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JANUARY   1966 


Day  Ol  Month 


5 

6 

7 

B 

9 

10 

• 

.08 

.08 

.IS 

.12 

.16 

41 

ST 

69 

111 

116 

1S2 

.06  .OS 

.0* 

.1* 

.12 

.12 

ST   32   ** 

90   T6 

131 

*5   59   59 

63   60 

61 

37   39   38 

40;  3S 

42 

.00  .09  .06  .111.0* 

.12 

42 

IT 

11 

34 

49 

69 

19      20 


28      29      30      31 


3u6 

o  o  y 


LOW    ROLLING   PLAINS   02 
-CODS    CREEK   OUt 

•    44 

NORTH  CENTRAL       03 

BAROwELL  OAN 

BELTON  DAM 
BENBROOX  OAN 
DEN  I  SON  DAM 

SRAPCVlNE  DAM 

LAVO"  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

3TILLHOUSE  HOLLON  DAM 
WACO  DAM 

•HITNET  DAM 


CAST  TEIA3  04 

DAIN«ERFIELD  9  S 


SPURSER  DAM  B 


TPANS  PECOS        03 
RCO  ■   "  DAM 


•   •    • 
'•.«•■•  PLATEAU     04 


AMISTAD  0AM 


l«N  AMWLO  DAM 


SOUTH  ««••». 
A6/9M*  .1  AIPPOCT 


rim 

-.-■-«  .. 


.21 
38 


.19  .07 
116  39 
61   SS 

34 1  35 


EVAP  .09 

MIND! 104 


EVAP  .03 
NINO  1S6 
MAX  Tl 
MIN    62 


EVAP  .09  .04  .It  .08 

MIND  10T|  Tl  10T  30 

EVAP  .08  .09  .IS  .09 

MIND  10T   96  86  28 

EVAP  .11  .12  .11  .05 

MIND  20S  ISO  66  12 

MAX  6T   62  ST.  51 

MIN  62   54  36  36 

EVAP  .15   •  .14  .06 

MIND  24T  138  113  34 

MAX  Tl   6T  60  54 

MIN  64   43  36  35 

EVAP  .01  .03 | .131.09, 

WIND1  1921  144  140  66 

EVAP  .03  .IS  .IT  .10 

HIND  149  124  148  68 

MAX  TO   T2  60 I  31 

MIN  I  63  92|  33  33 

EVAP  .09  .09  .23  .06 

MIND  TO   93  89  27 

MAX  68   45  59  32 

MIN  38   44  94  35 


.10 
141 

63 
43 


.06  .02 
29   16 

.04  .06 

38  45 
58   38 

40   40 

.05  .06 
46   33 

46   60 
3T   40 

.03  ,0T 

39  40 

.05  .04 
64   45 

441  96 

36  j  39 

.05  .08 

25  31 

45  60 

38  39 


,06  .1*  .08  .10 
30   60   95  126 

,05  .11  .14:. 10 
34   76  170  122 

38  56   59   63 

39 l  S3 |  42   44 

,04  .14  .09  .14 
3*  91 1  116  150 
62 j  63   59   63 

39  37   31   44 

08  .11  .09  .IT 
36  HOT!  95  182 

,09  .10  .09  .11 
48   81   71  123 

621  64 1  59 1  61 
391  38   36!  43 

.02  .08  .11  .12 

30   48   80  132 

60   62   60  62 

38   39   39  43 


,07  .08  .06  .10 

32 |  TTJ  89  92 

,08  .11  .14  • 

53  152   90 '  TO 

,06  .08  .12  .04 

46  222   96  45 

62  62   62  52 
45 |  52   40;  95 

,09  .10  .13  .07 

66  183  129  112 

66   65   64  49 

46   45   42  36 

.07  .11  .12  .07 

T2  178  153  128 

,12  .10  .12  .10 

T9  132  138  126 

65   65   62  4B 

44   »6   43  33 

,09  .13  .16,. 06 

41  147   97  tl 

63  63   62  46 
40   41   42  33 


12 


185 


.13  .06 
141  108 

38 

36 

.19  , 

96   TO   41 


.02 
133 
38 

» 

.00 

49 


,01 
39  119 


EVAP 
MIND 


•   .19 
304   38 


EVAP  .10  .071 .18  .05 

MIND  141  106  129   60 

MAX  69   63   60   31 

MIN  61   48   33   33 


EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 


.09  .10 
21   48 


60  40 

45  60 

17  39 

.03  .03 

41  27 

43  60 

39  40 


.08 
48 

68   69 
19   41 


16  .08 
63  106 

61 

38 


,10  .07 
43   96 


.10  .10 
84   70 


,08  .07  .14  .12 

31  43  75  HI 

63  75  62  63 

40  42  47  41 


EVAPi .00  .17  .11  .06  •  .09 

WIND   87  119  80  83  71  92 

MAX    67   66  98  46  50  60 

MIN    62   54  37  36  39  37 

EVAP  .04  .07  .10  .08  .00  .02 

WIND   90  133  61  35  50  50 

max    72   70  73  38  49  31 

MIN    63   53  37  43  49  41 


09  .10  .12 
34   32  115 


,12;. 02 i. 18, .12 

72  137  101  109 

65  63 i  61  47 

43  47 [  43  IS 

,09  .10  .10  .08 

46  113   72  77 

63  67   64  49 

45  48   46  36 


.07 


,06  .10 

88  61 

62   61   38   61   60   60  37 
37   40   18   48 


.10  .16 

26  27 

63  63 

42  42 


(VAP  .21  .16  .09  .03  .08  .13  .16  .07  .14  .12  .13  .20  .14  .11 

MIND  119  101  30  30  31  98  96  32  66  47  61  94   75   97 

MAX    62  33  49  30  50  55  56  55  36  37  39  38   35   54 

M|N    46  37  32  35  34  33  35  33  37  34  42  44 1  41   34 


,11 

87 

91 

47  j  48   42   38 


EVAP  .11  .17 
WIND   27  104 
MAX    40   5T   49 
M|N    40   33   32 


02  .23 

44   20 


09 


.IT  .16  .21  .09 
23   11   10   15 


04  .24 
16   11 


EVAP  .02  .09  .20  .12  •  .10  .10  .10  »  .30  .13  .13 

■|ND   39   46  80   62  30  41   40   40  47  SO   39  114 

»AI    62   42  40   32  43  44   41   42  47  69   63   67 

M|M    33   44  IT   33  40  31   IT   39  32  33   4)   43 

(VAP  .08  .11  •   .27  .01  4   .22  .13  .12  .22  .16  .20 

WIND  101   17  4T   36  30  61   16   74  81  141   42  144 

MAI    48   46  .    ST  4T  .    37   40  67  62   62   64 

M|N    31   13  .    IT  97  •    17   17  99  41   40   40 


,26  .03 
27   34 


.01 

40  as 

68  47 

47  |  96 


(VAP  .11  .07  ./I  .11  .01  .09  .16 

•INC  141  116  111  113  103   41  24 

Ml    7]   tl   i|   36   31   64  44 

■IN    44   41    14   40   41   41  42 


.20  .12  .0?  .13  .09  .1) 

IT  74  69  1ST  171   44 

43  47  43  43  32   37 

32  44  43  44  98  j  94 


(»>  (*»►   • 


.14  .20  .04  .09  .04  .04  .04  .10  .03  .03  .02  .13  .14 


■  INO  |T0  190  no  120  100   40   20   40   30   40   40   30 


»<»►  .01  .98  .11  .06  .04 
•  INO  104   71  104   92   17 


II  .04 
II   41 


.11  .01  .03  .10  .04 


(VAP 

.10 

.-.4 

.14 

W|«0 

* 

,;> 

71 

72   4|   64   10 
43 

45 

,14  .04  .01  .07  .07  .04  .11  .14  .03  .14  .11 
14   90   21   14   II   41   74   14  101   T3 


»•'     M   47   II   14   44   41   47   43   43   43   43   41 
42   II   40   IT   14   19   41   40   41   41   4|   43 


.13  .13i 

4T  141 

.101  • 
68  116 

53   -  I 

»•:  - 1 

.12  .13 

T8  1T4 

ST  36 

33  33 


3288 


4  4  .09  2.07 
247  156  120  3211 
•    •  I  -   54.2 


.00  .03 

3Tl  SS 


88  154  104  101  2109 


00  .01  .01;  .03   •    4    .    •    .    «   .23   .  j, i|8 

S3   41   87!  74  135   74   60   46   63   60   78   30  110  136  2394 


,09  »  - 

47  58  61  91 

90]  44i  41  . 

32  32  32  . 


80   53   50   8T  109   5T  1ST   84 

-       -  !    -  I    -       Ml    -       -       - 
32      . 


.031  .  !     -J  .  .  I    .       .        .1.1. 

41  57    107  87  163    105      50      56      85      71 

49  4!        40  40  -----  . 

33  32       J3  32  


.01    .03 
62      69 


108 


93      79    171    114      34      63      96 


.39      .        .        .     2.308 
66    122    210    149    108    3343 


.05    .00  .02    .03!     .   I     •  I 

115      82  110    117   1771  104 

43      42  41      44      . 

32!      35  33!     32;     •        • 


I 

«  i     •      .02 

59      64    108 

•  35       45 

32      32 


4       .13      •    ! 
68'  123   272    lTO 
-        5l'     -  | 
.        32     • 


.11    .01  .01  •  •  .07 

64      T9  103  131  Tl  114 

40     41  40  -  -  43 

33      35  12  .  .  32 


.07  .02 

37  113 
49 

37  99 


.07  .05 

29  33 

60  66 

sa  42 


• 

"   * 

• 

73 

49   71 

• 

.02 

.03   4 

• 

49 

114  198 

99 

41   40   . 

. 

39 

991  . 

.03' 

80      78      63      42 
41 
33 


.06  .00 
79  82 
42 
31      32 


.05    .07 
37      15 


100 


.10  .12 

62    114!     55  102   206    133 

47      31 

32      33 


40      41 


32 


.11 

.22 

131 

64 

41 

41 

11 

12 

.00 

■  11 

140 

110 

• 

.12 

II 

32 

. 

40 

- 

20 

4 

.13 

42 

42 

34   109     4 

•  .191     4 
89  132    260!  13* 

.  641     • 

•  41       . 

•  .15  . 

40      76  151      66 

.        331  . 

34  . 


81    130      12 
91      . 
96 


.12 
901  64 
.  <  99 
97 


.02    .91 

69      97 


.16   2.518 
112   3371 

-  54.6 

•  !  37.4 

•  2.4TB 
126    2T63 

•  53.0 

-  IT. 2 

2.198 
300   20TT 


2.26 
32T0 
55.3 
38.9 


2068 
53.3 

38. T 


2.166 
2603 
93.1 
36.8 

1.396 
1829 
55.9 
42.6 


2.82 

2174 
51.0 
36.1 

4.04 
1231 


2.468 
2744 
34. T 
16.2 

2.61 
2464 


l.ll 
1714 
36.0 
40.6 

2.32 

1300 

2.11 

2461 
33.1 
II. I 

2.2T6 
1411 


,  ri'.lM  f'.llr.wl    nil  Bl.llon  InH.x. 

an 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

JANUARY    1966 


Day  Oi  Month 


10      11      12      13      14      IS 


24      25       26       27 


28     29  '  30  'si 


POINT  COMFORT 


THOMPSONS  3  WSW 


SOUTHERN 
D1LLEY 


UREDO  NO.  2 


RIO  GRANDE  CITY  3  W 


LOWER  VALLEY 
MC  COOK 


HESLACO  2  E 


EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 


43 


.06  .02  .0*  .11  .09  .08 

130   SI  46   69   56   63 

62!  63  661  69,  69 <  73 

631  63  67 I  66,  4«   S3 


.15  .06  .15  .08 i.lO 
65  72  99  166 I  78 
75  72  1  68,  63  60 
S3   56   681  64   36 


EVAP  .07  .17  .16  .05   -  •   .03  .09  .  09 1. 05  .20  .05  .00. 10 

WIND   90  125  120   70 I 133  73  39   32  60;  53  1  16  65   64  103   S3 

MAX    73   71   60   70   44  54  60   62  62   61   68  68   76   SO   45 

MIN  :  61 j  60   44   40   40  40  38!  42  411  42!  50  SO,  49 1  60!  33 


I 


EVAP  .10  .06  .17  .08  .03  .04  .02  .05 

WIND   S2j  42   56   44   33   22  17  13 

MAX    78   74   67   63   SO   61  65  75 

MIN    61  j  63   41   46   42   42  43  45 

EVAP  .11  .12  .08  .01  .03  .03  .03  .03 
WIND   34   24   19   11   12 


MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


67   72 
47   45 


-   .04  .03  .04  .04 
28   32   IS    3    6 


EVAP  .19  .13  .19  .15  .05  .09  .06  .05 

WIND  157  113  162  US  113  51  25  24 

MAX    80   79   69   53  55  69  61  71 

MIN    65   63   50   46  45  44  46  45 

EVAP  .10  .12  .16  .05  .06  .07  .07  ,14 

WIND  100   81   64   49  53  13  12  29 

MAX    79 1  77   64   64  71  69  72  72 

MIN    67   66   32   49  67  50  49  51 


08  .08  .09  .09 

19  38   17   45 

69  71   76   77 

44  46   50   57 

11  .06  .08  .05 
32    7   24   33 

73   771  70   71 
47   58   56   58 

,05  .09  .04  .09 
9   21   11   32 


10  .IS  .13  .17 

46   66  36  72 

72   73  79  78 

48   47  51  55 


56   63 

44,  41 


,07  .10 
32  29 
67   62 

SO   44 


,07  .08  .10 
14   89   44 


.22  .12 

30  44 

81  79 

59  57 


,07  .24  .16 

55  220   93 

71  62   64 

SS  45   36 

,09  .171.12  I 

41  92   30  j 
76:  70!  68 

55  65   39 


.04!  .  I  .03!  .09  .01  .12  .03  .11  .04  .20  .04  .03  2.42B 

176  126  204   87   75  118  136  40  90  210  100  1001  3103 

54   62   63   68   S3   67  SI  SS  62  58  39   64'  59.3 

39   40   42   29   40   40  30  31  58  32  29   35  43.3 


.03  .13 
73  133 

48!  40 
>8   36 


I    .11,   •  ; 

101   94  184  165 
40j  36   35   51, 

32J   30   29'  241 


. 

. 

. 

.02 

92 

109 

144 

104 

59 

60 

38 

48 

48 

36 

34 

26 

■  10   .  .  -  i   - 

75  263  212  68  3067 

56   56  .  56  55.4 

29   26  .  24  38.3 


.10  .14  .07  -  .00,  .03|  *  •   .16 

27  60   75  69  36   61  79  33   48 

64  63   SO  4S  52   48  54 

40  43'  43  42  42   40  .  .    38 


.06 
5 

67 


.08  ,03 
12   21 


.14  .10 
38   81 

69   68 
37;  42 


•  •   .04  .02  .07  .05  .03 

13  10   24  38  33  17  20 

49  50   50  48  60  53  SO 

42  42   43  63  38  36  42 

-  I  •   .06,  .00  .06  .06  .04 

65  36   42  30  79  46  19 


.09  .05  .08  .09  .09  .13  .03! 

174  130  126  160  236  112  97 

SS,  68   SI   47  6*1  S3  47 

44   43   44   40  37   35  32 


02 

.08 

.07 

.12 

.16 

• 

.15 

2.  STB 

2* 

32 

19 

63 

73 

42 

44 

134g 

53 

61 

60 

62 

68 

m 

36 

62.5 

41 

40 

38 

42 

39 

• 

36 

64.3 

03 

.07 

.10 

.08 

.12 

.10 

.03 

1.87 

6 

11 

37, 

29 

33 

42 

34 

666 

60 

63 

64' 

67 

54 

60 

62 

62.3 

*J 

38 

38 

44 

38 

J6 

43 

45.6 

00 

.01 

.16 

.0* 

.16 

.09 

.00 

1.908 

26 

23 

» 

47 

S7 

34 

36 

1059 

.03  .12  .00  .02  .01  •   .20  .13  .02 

24  40  73  65   60  76   80   32   50 

67  68  58  51   S3  32   38   63   31 

37  39  46  64   51  43   38   38   38 


04  .02,  .14  .10  .17  .17  .06  3.43 

86  109   Tl  UT  126  161  100  3277 

48   47   60   64  70  58  63  62.3 

43   39   35   33  36  29  30  63.4 

•   .07  .11  .15  .21  .09  .18  3. 288 

26   55   36   71  |2  SO  158  1676 

51   61   65   73  72  64  70  66.6 

46   40   40   51  43  38i  48J  67. 5 


(A)   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
<F)   ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

■ 
? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

34 

33 

30 

30   30 

31 

32 

31 

34 

32 

32 

36 

32 

30 

30 

31 

29 

28 

30 

31 

30 

30 

28 

29 

29 

26 

29 

29 

28 

25 

28 

30.2 

6  INCHES 

8  AM 

38 

36 

33 

33  |  33 

33 

34 

34 

37 

36 

35 

38 

36 

34 

35 

35 

32 

31 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

28 

29 

29 

28 

25 

28 

32.5 

12  INCHES 

8  AM 

18  INCHES 

8  AM 

2  FEET 

8  AM 

41.3 

3  FEET 

8  AM 

47.3 

4  FEET 

8  AM 

49.3 

6  FEET 

8  AM 

54.8 

8  FEET 

8  AM 

58.3 

BUSHLAND   1   WSW  -   SOIL   PULLMAN   SILTY    CLAY   LOAM,    CHESTNUT   GREAT   SOIL   GROUP.         VEGETATION  SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF  BUFFALO   AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 
SLOPE    1   »  TOWARD  SOUTH   -  SOUTHEAST. 


See  reference  notes  followi   ng  Station  Index. 
-   27    - 


STATION  INDEX 


bl 

g 

OBSERVATION 

d 

2 

b 

2 

TIME  AND 

2 

O 

I 

e 

P 

p 

TABLES 

STATION 

I 

S 

COUNTY     \ 

E 

5 

< 

OBSERVER 

5 

c 

3 

2 

2 

§ 

i 

£5 

Si 

A9ERHATKV 

coi; 

01 

HALE 

1    33    50 

101    50 

3359 

6A 

M,    0.    HOOO 

ABILENE    -6    AIRPORT 

MM 

02 

TAYLOR 

1    32    26 

99    *1 

1762 

M1L> 

•-It: 

U    S    WEATHER    BUREAU 

ACKERLY    3    SE 

DOS* 

01 

HOWARD 

3    32    31 

101    *0 

2760 

t,P 

LEONARD    COLEMAN 

AOAMSVlLLE 

co*: 

06 

LAMPASAS 

1    31    18 

98    10 

1072 

7A 

LUTHER    D    HIGGINS 

ALBANY 

D12D 

SHACKELFORD 

1    32    ** 

99    IB 

1*36 

7A 

JOHN    0.    WILLETT.    JR. 

ALEOO   *    SE 

Cl29 

03 

PARKER                      1 

5    32    39 

97    3* 

790 

7A 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

01** 

09 

JIM    WELLS 

5    27    ** 

98    0* 

201 

6A 

B* 

LEONARD    M.    MAHONET 

ALL ISO*    RANCH 

C160 

06 

EDWARDS 

3    30   05 

100   23 

2275 

7» 

CLOSED    12/31/65 

ALPINE 

017*. 

09 

BREWSTER 

9    30    21 

4*55 

WILLIAM    H.    MUDGINS 

ALTO    5    SW 

oi9; 

H 

CHEROKEE 

7    31    36 

95    09 

280 

7A 

MRS.    0.    LURLINE    FELDER 

ALVIN 

::o* 

.18 

BRAZORIA 

5    29    29 

95    15 

5* 

BA 

MA 

CITY    OF    ALVIN 

ALVORD    A    NE 

0206 

03 

WISE                            1 

5    33    23 

97    39 

600 

U    S    FOREST    SERVICE 

AMARILLO  w9   airport 

D  111 

POTTER 

2    39   1* 

101    *2 

MIL, 

KIT' 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AN1STAO    DAM 

ZZZb 

06   VAL   VERDE             1 

1    29   26 

101    02 

1157 

8A 

6A 

BA 

INT    BOUNDRY    ♦    WATER    COmI 

AMAHUAC    TBCO 

tan 

OS    CHAMBERS 

5    29    A7 

94    *0 

84 

6A 

ANAHUAC    TBCD 

ANDERSON 

02**| 0*| GRIMES 

1    30    29 

95    59 

350 

3P 

WILLIAM    J.    BARGER 

A NOR EMS 

02*8    01    ANDREWS 

3    32    19 

102    32 

3172 

6P 

6P 

ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 

ANGLE TON 

0257|0Bi BRAZORIA 

5    29    11 

95    26 

29 

8A 

BA 

CITY    OF    ANGLETON 

0262   0)   COLLIN                    1 

5    33    21 

96    33 

685 

7A 

WILLIAM    T.     ASHMORE 

ANSON 

0268   02   JONES 

1    32   49 

99    5* 

1700 

3P 

»P 

C.    H.    RICE 

ANTELOPE 

02T1   03   JACK                         1 

5    33    26 

98    22 

1012 

TA 

MACK    W.    ROBERTS 

ARANSAS    PASS    2 

O3O2J0T    SAN    PATRICIO 

5   27   55 

97    06 

IB 

6P 

ROBERT    L.    HERNDON 

ARCHER    CITY 

0313    03    ARCHER                      1 

0   33   36 

98    36 

1032 

6P 

ftp 

JOHN    V.    LONGAN 

ARLINGTON 

0337     03,   TARRANT                       1 

3    32   *3 

97    06 

623 

7A 

CHARLES    T.    HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2     09    KENEDY 

5    26    56 

97    *8 

23 

6P 

AP 

HAZEL    W.     PELHAM 

ARTHUR    CITY 

0367,03] LAMAR                             J 

0    33    33 

95    30 

411 

VOLNEY    WOMACK 

ASPERNONT 

039*1 021  STONEWALL 

1     33    09 

100    13 

1765 

ftp 

ALBERT    BAuGH 

ATHCNS 

0*0* 

0*   HENDERSON             1 

5    32    12 

93    91 

*90 

5P 

SP 

RADIO    STA    K8UD 

ATLANTA 

0*08 

0*   CASS                        1 

0    33    07 

9*    11 

2*5 

7A 

BILL    LOV1L 

AUSTIN    MS    AIRPORT 

0*?' 

07    TRAVIS 

3    30    IB 

97    42 

597 

HID 

HID 

6A 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AUSTIN    DAM 

MX 

07    TRAVIS 

3    30    16 

97    *7 

530 

6A 

CLOSED    12/31/65 

KUSTWCLL   hl    REFUGE 

0*3  7 

07] ARANSAS 

5    26    16 

96    *B 

19 

5P 

SP 

U    S    WILDLIFE    REFUGE 

.:.-: 

03l ELLIS                         1 

5    32    12 

96    *8 

933 

7A 

HERSCHEL    H.    SMITH 

Mint 

0-76 

03    CALLAHAN 

1    32    2* 

99    25 

1760 

8.    C.    CHRISMAN 

BAKERSFIElD 

0*62 

05    PECOS 

9    30    53 

102    18 

2530 

9A 

CLYDE   GRAVES 

BALLINGER    1    SH 

0*93    02    RUNNELS 

3    31    ** 

99    58 

1575 

60 

6P 

RADIO    STATION    KRUN 

BA(.<AORHEA 

0*98, 051  REEVES 

9    30   99 

103    65 

3220 

5P 

RICHARD    F.    MAGELSTE1N 

BANMCRSM1TM 

0309    06    KENDALL 

3    30    08 

98    *9 

1740 

ELROT    SCHNELLE 

SAtOwELL    DAM 

03161 03    ELLIS 

1     32    16 

96    38 

8A 

BA 

BA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BARNHART 

0526    06] IRION 

3    31    06 

101    10 

2560 

6A 

CLOSED    12/31/69 

BATESVlLLE     1    S 

0560   09   Zavala 

6   26   99 

99    37 

753 

7A 

7A 

BROWN    HAMLIN 

SAT     CITY    W*TERMO»*S 

0569    08 1  MATAGORDA 

3    28    59 

99    38 

ea 

BA 

CHARLES    SLATER 

BAY    CITY    2    N 

03T2     08, MATAGORDA 

3    29    00 

95    98 

93 

CLOSED    10/25/65 

SayTOMN 

05S6| 081  HARRIS                       1 

99   01 

30 

ftp 

CHESTER    P.    ROGERS 

BAYTOMN    1    N 

0587    08    HARRIS                      1 

*    29    A3 

99    01 

30 

: 

HUMBLE    OIL    AND    REFINING 

0611    0B    JEFFERSON 

7    30    05 

9*    06 

18 

7A 

ROBERT    E*    WILSON 

BED  I  AS 

0633    0* 

GRIMES                    1 

9    30    *6 

95    57 

336 

BA 

JOE    A.    HALL 

BEEVULE    3   NE 

0639 

07 

BEE 

9    28    27 

97    *2 

2*0 

8A 

8A 

BA 

: 

TEXAS    AGRI    £XP    STATION    ] 

BEL  TON   DAM 

0669 

93 

BELL 

1    31    07 

97    28 

66* 

B« 

BA 

6A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

eENAvlDCS 

BftBf 

09 

DUVAL 

9    27    36 

96    25 

360 

RUBERTA    R.    BAZAN 

BENAvlDE^    1    S 

MM 

09   DUVAL 

9    27    30 

96    25 

39* 

M 

9A 

WILLIAM    S.    KLEMCKE 

B£MB»OOK    DAM 

0691 

03     TARRANT                       1 

9    32    39 

97    27 

770 

BA 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENJAMIN 

070* 

02    KNOx 

1     33    39 

1*95 

JOE    W,    008 Y 

079ft 

06    REA&AN 

3    31    12 

101    26 

2660 

RICHARD    W.    KANNADV 

BIG    LAAE     b    t 

JTT9 

Oft    REAGAN 

3    31    12 

101    26 

268* 

6fc 

M 

DWAIN    CARR 

BIG   SPRING   FIELD   STA 

:t«* 

Oil  HOWARD 

3    32    16 

101     29 

2*7* 

U    S    D    A    BIG    SPRG    F    STA 

•IG   SPRING 

0T66 

01     HOWARD 

3    32    13 

101    27 

2500 

*P 

SP 

CITY    OF    BIG    SPRING 

BIG   VCLLS 

078?    09    DIMMIT 

8    28    39 

99    33 

510 

6A 

HERBERT    STANF1EL0 

BLANCO 

0632 

06    BLANCO 

*    30    09 

98    25 

1330 

7A 

7A 

W.    A.    BYARS 

BLANKET 

»l»1 

0  3    BROMN 

3    31    69 

96    *7 

1600 

6A 

CLOSEO    12/31/65 

»..(•(" 

0S3)1 

06! UVALOt 

8    29    11 

100    02 

960 

BA 

MRS.    HENRY    FOSHEE 

•cue 

;*t6 

07    LEE 

1     30    2* 

97   09 

476 

7A 

MRS    VERNICE    A    MUTZ 

•OfRNC 

0902 

06    KENDALL                    1 

3    29    *9 

96    45 

1*12 

7A 

DORA    WOLLSCHLAEGCR 

•on  «ur  i  e 

0911 

0*    kCmTON                       1 

2    30   *3 

93    37 

91 

7A 

IVY    E.     HARE 

,-.-*- 

0921     0)    FANKIN                          J 

0     33    36 

96    11 

566 

6P 

7A 

R.    M.     CANTRELL 

MNITA 

0926    03    MONTAGUE               1  1 

0    13    *6 

97     16 

9*0 

NELLIE    D.    MARSHALL 

BOOKED 

0964    01    LIPSCOMB 

2     36    27 

100     32 

2  760 

6P 

DWIGHT    F.    SPIES 

»»JIili;    RANGER    STA 

0950    03   BR£wS'E»                1 

1     Z9    12 

102    97 

5P 

BIG    BEND    NATL    PARK    SERV 

BO*-m:»    )    ■ 

0991     01     HUTCHINSON 

2    39    39 

101    27 

31*0 

ftP 

ARTHUR    W.    MORGAN 

towic 

MM   03   MOMtAGUE                1 

3    33    3* 

97    31 

111* 

ftp 

7A 

ORAN    C.    STOVALL 

BOfCiOM 

099)     0*    BCD    RIVER               1 

0    33   29 

94   93 

350 

7A 

0T|S     L*      DANIEL 

ROTO   I   U 

0996    'i\   «1SC                         1 

9    3)    0* 

731 

7A 

7A 

MRS.    FRANCIS    WlLLBANKS 

BOYS   RANCm 

OL0HAM 

2     19    32 

102     13 

3176 

B* 

BA 

BOYS    RANCH 

MACAlTT^lLLC 

MNNEV                          1 

1     2»    19 

100   2* 

1120 

8* 

BA 

FREDDIE    L.    FRERICH 

!»*-• 

JLLOCH 

1    31    08 

99    20 

1T20 

7* 

?A 

MPS*    J.    COCHRAN 

BmUVjO 

.",»»     01      KA«lLlY 

2    35    19 

*150 

6P 

ftP 

JOSEPH    E.     HUGHS 

.'-11     03 

PALO    PINTO 

1     >?    *0 

94    07 

619 

VIVIAN    ALLEN 

•RlCclNRiDU 

106]    0) 

STC.PMCNS 

1    32   *6 

96    93 

120* 

me 

MID 

ECTOR    a.    FIELDS 

MfNONG 

10*9    0* 

ROBERTSON 

1     31     10 

44    *0 

*70 

BA 

LAWERFNCE     M.     KOTCM 

WWW 

10*6 1 07 

WASHINGTON 

J     30    09 

♦4   24 

353 

7A 

7A 

If.      '..      STL    |N 

Ml'.f 

1091   02 

HALL                                I 

0    3*   41 

100    9* 

22*0 

CHARLES    V.    MURFF 

MIX4R0RT 

-'*»    01 

Wilt                                1 

3    33    13 

47    *9 

•  19 

TA 

W.    E.    HEM6REE 

•  •IV.'.     -     .-. 

1066|o4l»U*NtT 

1     90    9* 

67    97 

1109 

BEATRICE    R.   MOORE 

ill  L  L  1  S                                  1 

5     12     31 

996 

MA2LE    DOLLAR 

•  •ONV-N 

•  •INI 

7    11     21 

9*    00 

333 

BA 

MRS.    OORA    E.    MARSH&URN 

1126   01    TIPPr 

3    3)   10 

102    19 

1130 

u 

ROBERT    C.    SCWELL 

.1     ••    AI*»0*T 

-■•ON                    1 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


GEORGETOWN 
GEORGE  VEST 
6I001N&S 
GILMER   2   w 

44.ADEWATER 

■H.EN   ROSE 

Imlo 

GOLOTHWAITE 

aoLUD 

1XIID    1    SE 

MNZALES 

GOftDOMVILLE 

GORMAN 
graham 
G8ANBURY 

iSA-IDFALLS    3    SSE 
G* A PEL  AND 
GBAPEvIlE    DAM 
GREENVILLE    7    NW 

5ROES8EC* 
WOVE  TON 
GRUVER 

GUWTER 
GUTNftlE 
•UCANSPORT 
MAIL   RANCH 
KAlLETTSVILLE    1    I 
.  I  HAMILTON 
HAMLIN 

i    hMLETON 
nARLINGEN 
HARPER 
HART 
HARTLEY 
HASKELL 
HAWKINS    1    E 

HEeanoNviLLE 

HEMPSTEAD 

<N0ERSO« 

HENLV 

■HENRIETTA 
HEREFORD 
-E-ITT    1    SE 

HICO 

MIGG1N5 
HILLSBORO 
HINGES 
MITCHLAND 
1  HONDO 

HONET   GROVE 
HOftOS    CREEK    DAM 
HORSES 

•HOUSTON   KB    CITY 
HOUSTON   we    AIRPOf 
-OUSTON-ADDICKS 
NOUST0N-AL1EF 
hOUSTON-BABheo 
HOUSTON-DEER    PARI 
HOUSTON-HEIGHTS 


3557 
3565 
3591    ' 
3605    I 


3620  i 
3622  I 
3642    I 


HE  1C 


HOUSTON    INDE 

hOuSTON-wESTBUR 
■OJSTON-NORTM  HO 
HOUSTON-SAN  JACI 
hOUSTON-SATSUMA 

houSTon-sp^ing  e 

HUCKABAY 

HUMBLE 

HUMBLE    PUHP    STAT 

HUNT 


IMPERIAL 
INDIAN   GAP 

IDEDELL 

J*CKS60RO 

JACKSON    HILL    GUARD 
JACKSONVILLE 
JAMES   RIVER    RANCH 

JARRfLL 
JASPER    3   SW 
J<YTOH 
JEDOO  2    NNE 
JEFFERSON 

E*ETT 
JDmSON  CITY 
JOHNSON  RANCH 

:e  ranch 

-.  IMKTOH 

JJNCTION 

JUNCTION    FAA    AJRPO< 
JUNO 

AISTIN  *    S 
A'FJ£    R*HCM 

f  l—l  CI 


.  cm 


Hit 


iSH 


LEE 

■  UPSHUft 

■  PECOS 
i    GREGG 

SOMERVELL 
GILLESPIE 
HILLS 
GOLIAD 


YOUNG 
MOOD 
HARD 
HOUSTON 


LIMESTONE 
TRINITY 
HANSFORD 
GRAYSON 


PI  SON 
i  CAMERON 
ilLLESPIE 
ASTRO 


■    SMITH 
MCLENNAN 
HAMILTON 
LIPSCOMB 
HILL 

ATASCOSA 
HANSFORD 
'  MEDINA 


i    KERR 

<  WALKER 

I  CORYELL 
i  BLANCO 
.    PECOS 

IAM1LTON 

IACK 

SAN    AUGUST  IN 
i    CHEROKEE 

<  MA50N 


i    MCCULLOCH 


KIMBLE 

KIMBLE 
VAL    VEROE 
■    DENTON 

I    HOGG 


I  SON 


KARNES 


EM 

ERRviLLE 

ILLEEN 

1NGSVILLE 

IRSYVlLLE    FOR    SERVICE 

«PP   6    Sw 

NOI   CITY 

ORRE»L 


1  Tun*  i  s 

"£   ABILENE 

»*£    BRIDGEPORT    OAH 

«E    COLORADO    CITY 

«E   VICTOR    3   W 

«E    KEMP 

**ES*  I  SSE 
*MRASAS 

AJiGTRy 

»*GTRy  no  2 
"EDO  MO.  2 
AVON  DAM 

Eton 

Eakey 
E«Ey  NO  2 

ENQRAN 
EVE  LLANO 
E'lSVJLLE    Daw 
EUNGTON 
IBERTY 
IBERTt  MILL 
INOCN 
I  PAN 


52*3 
52*7 
5258 


MITCHELI 
■    BURNET 
BAYLOR 


i  VAL  VERDE 
.  VERDE 
1    WEBB 

I    COLLIN 


l    CASS 
i    MOOD 

LIPSCOMB 
i    DENTON 


30  11 
32    44 

31  05 
12  12 
II  14 
30     2  1 

SI    27 

n  to 


29  30 

33  4B 

32  13 

33  06 
32  27 
31  18 

31  29 

32  58 

33  12 

31  32 
31    03 

36    15 


31  27 

31  59 
36  07 

32  01 


33    35 

31    51 

31     00 


30 

15 

,, 

40 

31 

59 

13 

14 

31 

IB 

31 

58 

30 

32 

3  0 

49 

30 

33 

15 

29 

50 

30  30 
30  30 
30  09 
33    02 


30    37 

32  37 

33  25 

32    04 


28    57 

31  59 

32  1* 


33    02 

32    08 
31    34 


96    32 

95    08 
101    24 


98  13 
98  12 
102    28 

97  11 

98  02 
01 


97    07 


95 
95 

08 
26 

95 

25 

95 
95 

95 

31 
08 

37 

33 

01 

94 

?? 

32 

31 

98 

03 

36 

14 

17 

33 

10 

96 

56 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


HERBERT    L    SULLIVAN 
BROOKS    M.    SCHLEY 
HERBERT    G.    KOEHLEfl 
CHARLES    F.    STILL 
PAUL    J.    ZEITLER 
O.    M.    ODOM 
THOMAS    J.    DAVIS 
LOWER    COLO   RIV    AUTM 
HARRY    ALLEN 
EMIL    H.    WEBER 

POLO    PEREZ 

CARL    J.    HAGEN 

MISS    EMMA    JEAN    CECIL 

DAISY    L.    SLATON 

DAVID  H.  BAKER 

JOHN  G.  LITTLE.  H.D. 

CHARLES  W.  POTTS 

F.  M.  THOMAS 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

HAL    W.    ENGLISH 

ALVA    J.    SHREVE 
VERNON  H,    LOFTIN 
ARTHUR    W.    EVANS 

FRANK    BROOKS 

RUTH    B.    HUMPHREYS 

MRS.    H.    MARGARET    POOLE 

THOMAS  C.  HALL 

LEO  BRIER 

W.    CLYDE    RAIBOURN 

W.  G.  ROUNTREE 

JOHN  H.  POPE 

MRS.  JEWELL  S.  CASEY 

OTTO  RAHE 

HORTIE  E.  LOMAN 

HOWARD  E.  BAKER 

JARVIS  CHRISTIAN  COL 

INACTIVE  4/19/65 
J.  D.  SARTAIN 
WESLEY  R.  DEAN 

CLOSED  12/31/65 
HENRIETTA  FIRE  DEPT 
HOLLY  SUGAR  CORP 
DEWITT  C  CHAPMAN 
W.  ft.  HAMPTON 
JOHNNY  H.  STEINLE 
RADIO  STATION  KHBft 
MAZIE  HlNDES 
H.  J.  DONOLINGER 
WALTER  H.  KNORR 

RICHARD  M.  MCCLEARY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  JEAN  OATES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  CORPS  OF  ENGINEEPS 

GILBEI 


LlLLlE  i 
SHELL  0 


COMPANY 


LBORN 


ALTON  I 
ELIZABETH  HEMM1 
ANDREW  F.  CRANDALL 
JAMES  0.  GRANBERRY 
TOMMIE  0.  KEEPERS. 
ETHEL  C.  POWELL 
WILLI  A! 


1P£>    \ 


NIX 
BROWNING 


GEORGE    W.    BA1SD0N 
LYMON    L    HOLLINGSwORTi 
LEVI   A.DEIKE 
PECOS    COUNTY    WATER    D 
LOIS    \ 


MRS    I 
BERTR. 


MONA    I 
I    FOX 


ILDRED    E.    I 
RADIO    STATION    KEBE 
CLARENCE    MCDOUGALL 


NING 


SMI 


BUD  JOHNSON 
ROBERT  C.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E.  LEAZER 
PENICK  BROS.  LBR.  CO. 
CLOSED  12/31/65 
CLOSED  1/18/66 
ALBERT  H.  JUNGERMAN 

HELEN  S.  COLEMAN 

u  s  fed  aviation  agenc 

GEORGE  A.  CHERRY 


LEROY  WILKINSON 

LILLIAN  A.  HUBBARD 
J  MORGAN  PICKETT 

CITY  OF  KENEDY 
MAURICE  C.  ARCHER 
MRS.  NORA  M.  BOYD 
ELVA  J.  HARRIS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEER 
TEXAS  COLL  ARTS  AND  I 
RICHARD  A.  LANHAM 
MRS.  CLIFFORD  JAMES 

CLOSED   11/22/65 
C.  M.  RIDDLE 


CARL  LOSSON 

MRS.  LENA  s.  CERNOSEK 

MRS  MITTIE  E  TEMPLETON 

FED  CORRECTIONAL  INST 

OTIS  H,  SEABOLT 

W.  G.  MASSINGILL 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

CLOSED  12/31/65 
SHIRLEY  J.  BANKS 

RADIO  STATION  KPET 
RECTOR  A.  WOLF 
NEAL  E.  BILLINGS 
WtLDON  C.  CHAMBERLAIN 
JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
CLOSED  12/31/65 


S.  COX 


JOHN  I 


ICKS 


GROVER  SPRINGER 
LOUIS  L.  DUNLAP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EWALD  P.  LERCHE 
THOMAS  E.  LEWIS 

CLOSED  12/31/65 
PAUL  F.  GAMMILL 
BUTLER  B.  IVES 
ROSCOE  H.  COWAN 
MRS.  THELMA  JO  LEGENDRE 


_ 

u 

Z 

o 

1 

OBSERVATION 

0 

Z 

| 

5 

W 

u 

TIME  AND 

STATION 

0 

COUNTY 

0 
< 

1 

0 

TABLES 

OBSERVER 

1 

a 

a 

3 

z 
o 

1 

1 

l 

i 

LITTLEFJELD  *2 

5265 

01 

LAMB 

33  56 

102  20 

3470 

6P 

6P 

JOHN  D.  HARMON 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271 

0* 

0  6 

lla"no 

30  44 
30  45 

94  56 

17B 
1040 

BA 

BA 

BA 
BA 

HAROLD  J.  HALEY 
ERwIN  W.  LIGHT 

LOCKHART  2  NW 

52  8* 

CALDWELL 

97  42 

518 

EMIL  F.  WILLMS 

CLOSED  12/31/65 
jack  c.  Dayton 

LOMETA 

5  308 

0  6 

LAMPASAS 

31  13 

98  2* 

1460 

6A 

LONDON 

53i; 

06 

KIMBLE 

30  40 

99  35 

1695 

LONG  LAKE 

5327 

ANDERSON 

95  45 

240 

BA 

T.  V.  ROBINSON 

LONGVIEW 

53*] 

0* 

GREGG 

32  29 

94  43 

345 

8A 

BA 

LOOP 

5351 

0] 

GAINES 

32  54 

102  25 

3245 

6P 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

535B 

02 

MITCHELL 

32  24 

100  43 

2285 

JOHN  W.  KING 

LORENZO 

5363 

01 

CROSBY 

33  40 

101  32 

3170 

BA 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELADY 

5398 

0* 

HOUSTON 

31  07 

95  27 

295 

JAMES  H.  CLICK 

LUBBOCK  9  N 

5410 

01 

33  42 

101  50 

3245 

5P 

TEXAS  AGRl  EXP  STATION 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

Mil 

01 

LUBBOCK 

33  39 

101  49 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

5424 

04 

ANGELINA 

31  14 

94  45 

281 

MID 

MID 

5429 

07 

CALDWELL 

29  *I 

97  40 

405 

ea 

u 

IVAN  J.  MERRITT 

LYNXHAVEN  RANCH 

5449 

KERR 

29  58 

99  27 

2000 

7A 

MA8ANK 

5*6] 

32  22 

96  06 

W.  M.  COVEY 

MADISONVILLE 

0* 

MADISON 

30  57 

95  54 

230 

5P 

7A 

ROSS  MADOLE 

MAGNOLIA 

5496 

04 

MONTGOMERY 

30  13 

95  45 

275 

7A 

GftADY  E.  ADAMS 

MANCMACA 

5538 

07 

TRAVIS 

30  OB 

97  50 

697 

7A 

CLOSED  12/31/65 

5 '-79 

05 

BREWSTER 

30  13 

103  15 

4025 

7P 

8A 

ALBERTO  U.  GARCIA 

5583 

Of- 

CONCMO 

31  09 

99  35 

2000 

6A 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

MARFA  CHARCO  MAftNE  RCH 

5591 

JEFF  DAVIS 

30  29 

104  07 

5300 

eona  g.  Smith 

55  92 

PRESIDIO 

30  18 

104  10 

4750 

PRESIDIO 

30  18 

104  01 

4706 

SP 

5F 

HAflRY  w  FIRSTBROOK 

5611 

03 

FALLS 

31  19 

96  53 

408 

JOE  SPADORA 

3618 

HARRISON 

32  32 

94  21 

352 

7A 

7A 

1  CITY  OF  MARSHALL 

3626 

D6 

MASON 

30  38 

99  10 

1325 

CLOSED  12/31/65 

MARYS  CREEK 

56*6 

D3 

PARKER 

32  45 

97  32 

700 

BA 

MASON 

5650 

06 

MASON 

3D  44 

99  13 

1586 

8A 

BA 

MASON  VETERINARY  HOSP   | 

03 

MOTLEY 

34  01 

100  49 

2369 

6P 

ODIS  W  K1LLINGSWORTH    ; 

MATAGORDA  NO  2 

5  (,5-5 

08 

MATAGORDA 

28  42 

95  58 

10 

6P 

bP 

R.  R.  TRAVLOR 

MATHIS 

566] 

0? 

SAN  PATRICIO 

84 

t.  e.  woodall 

MATTHEWS 

5666 

COLORADO 

29  31 

96  20 

147 

:     |    CLOSED  10/28/65 

MAUD 

5t>67 

BOWIE 

33  20 

94  21 

307 

7A 

1  HAZEL  M,  RACHEL 

MAURBRO 

'.6  70 

08 

JACKSON 

28  55 

96  28 

30 

7A 

HUMBLE  OR  CO 
C      MADISON  G.  WILSON 
CITY  WATER  PLANT 

MAYPEARL 

5695 

03 

ELLIS 

32  19 

97  01 

532 

MC  ALLEN 

5701 

10 

HIDALGO 

26  12 

98  13 

122 

6A 

MC  ALLEN  FAA  AP 

5702 

10 

HIDALGO 

26  11 

9B  14 

100 

NIC 

MID 

|U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

5707 

06 

UPTON 

31  08 

102  12 

2454 

7p 

7P 

|wEST  TEXAS  UTIL  CO 

MC  COOK 

5721 

10 

HIDALGO 

26  30 

98  2  3 

7A 

7A|       T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

5742 

BANDERA 

99  15 

1625 

8A 

8A 

ALLEN  A.  KEESE 

MC  GREGOR 

5757 

03 

MCLENNAN 

31  26 

97  25 

71B 

8A   8A 

1  OLIN  J.  TIPP1T 

mc  intosh  ranch 

5761 

06 

SCHLEICHER 

100  30 

2350 

AR 

CLOSED  12/31/65 

MC  KINNEY 

5766 

03 

COLLIN 

33  12 

96  37 

612 

6P 

7A 

!  HOY  F.  MALL 

MC  LEAN 

GRAY 

35  14 

100  36 

2860 

SP 

5P 

C    1  ROBERT  E.  GLENN 

MEMPHIS 

1121 

02 

34  43 

100  32 

6P 

6P  l 

MENARD 

5822 

06 

MENARD 

30  55 

99  47 

1951 

6P 

' DENNIS  C.  DECKER 

MENARD  13  WNW 

5825 

06 

MENARD 

31  03 

99  57 

2195 

7*1 

'    CLOSED  12/31/65 

MENTONE 

5829 

05 

LOVING 

31  43 

103  36 

2668 

8^ 

8A 

E.  F.  DAVIS 

MERCEDES  7  S 

5836 

10 

HI  DA LOO 

26  04 

97  54 

75 

C.  0.  WILLIAMS 

MERCURY 

be-o 

06 

MC  CULLOCH 

31  25 

99  10 

1440 

1 

: 

LANNIE  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

58*7 

03 

BOSQUE 

31  53 

97  42 

1028 

MRS.  CLARA  E.  COLE 

MERRILL  RANCH 

585* 

05 

JEFF  OAVIS 

30  32 

104  03 

5470 

7a| 

R.  D.  SWARTZ 

MERTZON 

5859 

IRION 

31  15 

100  49 

2170 

8A 

j  TROY  GAM8ILL 

MEXIA 

5669 

03 

LIMESTONE 

31  41 

96  29 

529 

8, 

8A, 

|  JOSEPHINE  NEWMAN 

5875 

01 

ROBERTS 

35  42 

100  38 

7A 

H   LAURENCE  R.  BERRY 

MIDLAND  WB  AIPPORI 

'■6  90 

01 

MIDLAND 

31  56 

102  12 

2851 

MID 

Mioj 

C  HJ   U  S  WEATHER  BUREAU 

MIDLAND  4  ENE 

5891 

01 

MIDLAND 

32  01 

102  01 

27.0 

7P 

7A| 

GULF  REFINING  CO 

MILAM  6  ENE 

5915 

04 

SABINE 

31  28 

93  45 

195 

8* 

CHARLIE  N.  MC  GOWN 

MILLER  RANCH 

5930 

06 

SAN  SABA 

30  58 

9S  57 

6A 

!  LOWER  COLO  RIV  AUTH 

MINEOLA  7  SSW 

9954 

04 

SMITH 

32  35 

95  33 

430 

1  ANDREW  J.  SULLIVAN 

MINEOLA  NO  2 

5955 

WOOD 

32  40 

95  29 

410 

7A 

7A 

i DAN  H.  L1N0LEY 

MINERAL  WELLS  4  ENE 

'957 

03 

32  49 

9B  03 

905 

:      1  A.  F.  WEAVER 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

5958 

03 

PALO  PINTO 

32  47 

98  04 

934 

MID 

MIO 

h   u  s  fed  aviation  agency 

MISSION 

5972 

10 

HIDALGO 

26  14 

9B  20 

146 

7A 

7A 

MRS.  CAROLYN  CAMPBELL 

MOBEETIE  2  S 

5987 

02 

WHEELER 

35  31 

100  26 

3615 

E.  E.  GRAY 

MOLINE 

(996 

06 

LAMPASAS 

31  23 

9B  19 

1400 

C      ANGUS  P.  LEE 

MONAHANS 

5999 

05 

WARD 

31  35 

102  53 

2620 

6P 

6P 

JOHN  W.  ROGERS 

MONTGOMERY 

B024 

04 

MONTGOMERY 

30  23 

95  42 

3,; 

7A 

NORMAN  0.  BRANCH 

MORGAN  3  WNW 

(.058 

03 

BOSOUE 

32  01 

97  39 

756 

MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MILL 

6060 

03 

ERATH 

32  23 

98  10 

1100 

7A 

MRS  M  MAX|NE  KNIGHT 

MORSE 

6070 

01 

HANSFORD 

36  03 

101  28 

3200 

8A 

1  G.  G.  MINER 

MORTON 

6Q74 

01 

33  43 

102  46 

3770 

7A 

7A 

1 U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

6079 

POLK 

30  55 

255 

MOSS  RANCH 

t.C'8  5 

0  6 

LLANO 

30  33 

98  41 

1160 

CLOSED  12/31/65 

MOUNT  LOCKE 

6  1  H 

05 

JEFF  DAVIS 

30  40 

104  00 

6790 

:  h 

MCDONALD  OBSERVATORY    , 

MOUNT  PLEASANT 

610B 

04 

TITUS 

33  10 

95  00 

416 

7A 

7A 

: 

•CLARENCE  C.  TAYLOft 

MUFNSTEft 

6130 

03 

COOKE 

33  39 

97  23 

1005 

SA 

STEVE  J.  MOSTER 

MULE SHOE  1 

6135 

01 

BAILEY 

34  13 

102  43 

3790 

7A 

7* 

H 

R.  J.  KLUMP 

MULE SHOE  2 

6136 

01 

BAILEY 

102  43 

3785 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MULL  IN 

6143 

03 

MILLS 

31  33 

98  40 

1430 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

MUNDAY 

6146 

02 

KNOX 

33  27 

99  38 

1461 

7A 

GLYNN  0.  WEAVER 

MUftR  RANCH 

6158 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,    3600  Manor  Road 
Austin,   Texas  78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table.   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DI VISION S,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IX  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

»      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  00.         Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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1 

0 
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13 
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'1 
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.59 
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1.10 
1,43 

9 
8 
9 
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9 
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.6 

T 
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9 
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I 

T 

T 

6.3 

3 

0 
0 
0 

23 
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3 
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II 
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'1 

0 
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3.90 

.39 
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1.25 

-  .73 
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l.Ot 
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.22 

.88 
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27 
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27 

26 
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4.8 

0 
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23 

■ 
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* 
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0 
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'1 
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INDERSON 

61.8 

39.0 

50.4 

73 

7 

24 

3. 

400 

0 

0 

8 

0 

k,10 

.81 

1,05 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

UNCUS 

59.9 

38.6 

49.3 

71 

7 

22 

2 

437 

0 

0 

9 

0 

3.11 

1.28 

23 

7 

1 

SMTM6E 

57,6 

33.5 

k5.6 

72 

8 

20 

3 

536 

0 

0 

19 

0 

2.90 

1,36 

10 

T 

0 

8 

1 

•ENTER 

59.1 

35.3 

k7.2 

72 

8 

22 

19* 

493 

0 

0 

14 

0 

5.69 

3.43 

10 

.0 

0 

E 

1 

:enterville 

57.6 

36.3 

k7.0 

73 

8 

24 

4 

502 

0 

0 

12 

0 

3.15 

.70 

23 

2.5 

0 

6 

0 

1*RkSV!llE   2   E 

53.9 

3k. 1 

kk.O 

68 

20. 

22 

2k 

583 

0 

0 

16 

0 

4,92 

2.19 

9 

T 

0 

7 

2 

0LD5PRING   3   SSW 

59.  * 

35.9 

k7.7 

71 

8 

22 

4. 

479 

0 

0 

10 

0 

5.40 

2.80 

10 

.0 

0 

8 

1 

■CULE6E   STATION   FAA   AP 

59.0 

k0.2 

k9,6 

7* 

7 

25 

3 

428 

0 

0 

7 

0 

4,97 

1.99 

26 

T 

T 

23 

8 

1 

:onroe 

60.9 

37.8 

49.4 

72 

21* 

2k 

4 

432 

0 

0 

7 

0 

4.73 

2.37 

10 

.0 

0 

8 

1 

:rockett 

58.  4 

36.0 

47.2 

71 

21* 

24 

5* 

491 

0 

0 

11 

0 

3.32 

1.50 

10 

.0 

0 

7 

1 

AINGERFIELD    9    S 

59.0 

37.5 

48.3 

70 

7 

22 

3 

461 

0 

0 

10 

0 

3.11 

.76 

9 

T 

T 

23. 

6 

0 

MALVILLE    2    W 

58.2 

38.9 

48.6 

70 

7 

23 

3 
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0 

6 

0 

3.83 
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9 
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0 

0 

I 
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M 

M 

M 

18 

3 

0 

0 

0 

3.90 

1.50 

9 

4.5 

5 

2 
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60.8 

39.0 

49.9 

75 

8 

23 

4. 

419 

0 

0 

6 

0 

6.78 

2.87 

10 

.0 

0 

7 

3 

'AIRFIELD 

59.8 

37. k 

48,6 

73 

7 

21 

3 

438 

0 

0 

10 

0 

2.71 

.53 

13 

T 

0 

8 

0 

•MMKLIN 

57. 9M 
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47, 1M 

73 

8 

22 

4. 
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0 

0 

10 

0 

3,68 

2.12 

27 

3.5 

* 

1 
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71 
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21 

4. 
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0 
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0 
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.87 
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2.0 
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0 
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56.0 

32.8 
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70 

8 

20 

17. 
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0 

0 

17 

0 

2.55 

.64 

10 

3.5 

3 

23 

7 

0 

iLADEMATER 

56.7 

33.0 

44.9 

71 

8 

20 

3 

557 

0 

0 

16 

0 
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1.10 

1 

3.4 

7 

1 

<EMPSTEAD 

60.0 

36.6 

48.3 

73 

a 

23 

3. 

463 

0 

0 

12 

0 

3.92 

1.45 

10 

•  0 

0 

7 

1 

■  ENOERSON 

57.1 

34.6 

45.9 

71 

8 

21 

3 

531 

0 

0 

14 

0 

3.82 
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1.80 

10 

.8 

1 

23 

9 

1 

<UNTSVlLLE 

59.1 

39. k 

49.3 

-    4.2 

72 

21 

24 

2 

437 

0 

0 

8 

0 

4.34 

.37 

1,60 

10 

.0 

0 

7 

1 
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58.9 

36.5 

47.7 

73 

8 

25 

5* 
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0 
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8 

0 

6.88 

4,65 

10 

.0 

0 

6 

1 

JACKSONVILLE 

58.  2 

37.0 

47.6 

72 

9* 

25 

3* 
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0 

0 

10 

0 

3.39 

1.69 

10 

.0 

0 

6 

1 

JASPER   J   SW 

60.0 

35.0 

k7,5 

76 

8 

17 

4. 

48k 

0 

0 

10 

0 

13.05 

9.60 

10 

.0 

0 

8 

2 

CARNACK 

57.7 

36.0 

46.9 

70 

7 

19 

3 

502 

0 

0 

15 

0 

2.85 

1.36 

10 

T 

0 

8 

1 

(IRBYVILLE   FOR   SERVICE 

62.5 

39.9 

51.2 

-    3.7 

75 

7 

23 

3 

383 

0 

0 

7 

0 

6,82 

2.25 

3.02 

10 

.0 

0 

7 

3 

.IVINGSTON    2    NNE 

59.9 

35.0 

47,5 

72 

8 

19 

4. 
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0 

0 

11 

0 

5.41 

3.24 

10 

•  0 

0 

5 

1 

.CNGVIEw 

57.1 

35,9 

46.5 

-    4,3 

72 

9 

20 

3 

512 

0 

0 

12 

0 

3.62 
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1.43 

10 

7 

1 

.CVELADY 

59.2 

35.8 

47.5 

70 
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24 

2 

484 

0 

0 

12 

0 

2.84 

.70 
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.0 

0 

6 

0 
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60.5 

37.9 

49.2 
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72 
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0 

4.17 

1.90 

9 
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0 
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61.6 

39.5 

50.6 

73 

7 

24 

4* 
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9 

0 
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0 
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5* 
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0 
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55.8 

32.3 

44.1 

71 

14 

20 
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0 

0 

14 

0 

4,76 

2.63 

9 
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1 
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55.1 
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70 
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20 
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0 
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0 

5.36 

2.52 
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60.1 

35. k 

47,8 
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72 

8 

22 

4 
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0 

0 

12 

0 

4.44 
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1.98 

10 

.0 

0 

6 

1 
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56.6 

36.4 

46.5 

-    5.2 

70 

21* 

22 

3. 

514 

0 

0 

10 

0 

3.09 

-      .12 

.74 

27 

1.5 

2 

23 

7 

0 

'INELAND 

59.3 

35.9 

47.6 

73 

8 

20 

4 

480 

0 

0 

11 

0 

8.18 

5.17 

10 

T 

0 

6 

2 

ICCKLAND    1    N 

62.  9M 

39. 8M 

51.  4M 

7* 

7 

19 

4* 

379 

0 

0 

0 

6.19 

10 

2 

L5K 

56,0 

37.5 

46.8 

72 

9 

23 

3 

501 

0 

0 

8 

0 

3.18 

1.20 

10 

.0 

0 

5 

2 
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57. 6M 

33. 9M 

45,  8M 

69 

8 

19 

k* 
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0 

0 

16 

0 

4,49 

1.32 

9 

T 

0 

7 

2 

PURGER   DAM   6 

59,5 

37,3 

48,  4 

7k 

8 

23 

3 

459 

0 

0 

10 

0 

10.96 

8.11 

10 

.0 

0 

8 

2 

ILPHUR   SPRINGS 

53.9 

33.0 

43.5 

69 

20 

20 

19* 

596 

0 

1 

16 

0 

4,53 

1.60 

9 

T 

0 

7 

2 

EXARKANA   DAM 

53.5 

33.4 

43.5 

69 

8 

19 

3 

597 

0 

1 

16 

0 

2.96 

1.02 

10 

.0 

0 

8 

1 

TLER   J   NE 

55.8 

33.8 

44,8 

70 

8 

19 

3 

561 

0 

0 

13 

0 

2.31 

.56 

10 

4.2 

4 

23 

6 

0 

ARREN 

62.6 

38.9 

50.8 

75 

7 

21 

4 

396 

0 

0 

7 

0 

11.50 

5.75 

9 

.0 

0 

7 

3 

ILLS  POINT 

52.4 

33.8 

43.1 

75 

20 

22 

24. 

605 

0 

0 

10 

0 

3.65 

1.55 

9 

5.0 

1 

24. 

6 

1 

DIVISION 

47.3 

-    4.4 

4.65 

.83 

.9 
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LP1NE 

56.9 

29.9 

43.4 

-    7.3 

74 

6 

16 

24 

598 

0 

2 

17 

0 

,04 

-        .41 

.02 

22 

3.0 

0 

0 

0 

'KERSFIELO 

58.8 

31.2 

45.0 

78 

7 

13 

23 

556 

0 

0 

19 

0 

.11 

.05 

23 

4.0 

0 

0 

0 

■LMORHEA 

63. k 

29.4 

46.4 

-    5.1 

78 

5 

16 

24. 

516 

0 

0 

16 

0 

.06 

-       .52 

.06 

22 

T 

0 

0 

0 

0 

•ndelaria 

66.3 

30.9 

48.6 

79 

6 

20 

4 

k53 

0 

0 

20 

0 

.22 

.12 

8 

T 

0 

2 

0 

0 

"ISOS  BASIN 

58.2 

34.4 

46.3 

70 

6 

17 

22 

517 

0 

1 

9 

0 

.37 

.20 

15 

4.0 

3 

22 

2 

0 

0 

:rnuoas  service  sta 

58.0 

23.6 

40.8 

75 

20 

12 

24 

670 

0 

0 

25 

0 

,13 

.13 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

UNI 

57. k 

28.2 

42.8 

7k 

7 

14 

24. 

616 

0 

0 

23 

0 

.18 

.18 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

.    PASO   MB    AIRPORT                 R 

55.3 

30.4 

42.9 

•    6,2 

68 

20« 

18 

17 

612 

0 

0 

IS 

0 

.20 

-       .21 

.17 

8 

T 

T 

11 

1 

0 

0 

'BENS 

58.0 

23.4 

40.7 

73 

7 

11 

17 

676 

0 

0 

25 

0 

.12 

.12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

f   STOCKTON   KFST   RADIO 

60.0 

28.4 

kk.2 

79 

7 

16 

23 

57k 

0 

0 

20 

0 

.15 

.10 

23 

1.0 

1 

0 

0 

IANDFALLS   3   SSE 

59.8 

26.0 

k2,9 

77 

7 

13 

24 

611 

0 

0 

24 

0 

.19 

.13 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

'NT 

57.7 

24.7 

kl.2 

75 

7 

12 

23 

658 

0 

1 

25 

0 

.25 

.20 

22 

1.0 

0 

1 

0 

0 

1    TUNA    1    S 

57. k 

26.4 

kl.9 

7k 

21 

18 

17 

642 

0 

0 

24 

0 

.72 

.40 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

•RATMON 

57.7 

23.6 

40.7 

75 

6 

11 

19 

67k 

0 

2 

24 

0 

.36 

.19 

22 

3.5 

3 

22 

2 

0 

0 

RFA  NO   2 

58.5 

23.8 

41.2 

7k 

6 

13 

17 

661 

0 

0 

24 

0 

.14 

.12 

8 

2.0 

T 

22 

1 

0 

0 

NTONE 

59.9 

26.8 

43.4 

76 

7 

14 

23. 

601 

0 

0 

20 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iNAHANS 

60.7 

30.9 

45,8 

76 

6 

15 

23 

528 

0 

0 

20 

0 

.13 

.06 

26. 

.1 

0 

0 

0 

0 

UNT    LOCKE 

k9.k 

27.8 

38.6 

66 

20 

14 

23. 

731 

0 

2 

21 

0 

D       .07 

D       .07 

22 

,7 

1 

22 

0 

0 

0 

NTHER    JUNCTION 

63.0 

34,9 

49.0 

75 

7 

17 

12 

445 

0 

1 

9 

0 

.55 

.37 

22 

2.0 

2 

0 

0 

COS 

61.1 

26.8 

44.0 

77 

21. 

Ik 

17 

581 

0 

0 

20 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SWELL 

59.6 

29.5 

44.6 

75 

6 

12 

23 

566 

0 

0 

22 

0 

.20 

.20 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

ESIDIO 

67.6 

33.7 

50.7 

-    5.2 

82 

7 

25 

18* 

395 

0 

0 

15 

0 

.75 

.55 

.62 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

d  bluff  dam 

60.3 

29.0 

kk.7 

75 

6 

15 

24 

563 

0 

0 

18 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IT    FLAT    10    ENE 

56.0 

24.4 

40.2 

70 

21* 

12 

17 

688 

0 

0 

23 

0 

.03 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

NDERSON 

60.5 

28.7 

44.6 

76 

7 

18 

25. 

566 

0 

0 

20 

0 

.20 

.20 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 
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hi 
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s 

D 

z 

3 

i 

c 
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SHEFFIELD 

61.5 

30,5 

46.0 

74 

19. 

9 

23 

522 

0 

1 

19 

0 

.42 

.*2 

23 

0 

SIERRA  BLANCA 

56.1 

26.1 

*1.2 

71 

20 

13 

17 

661 

0 

0 

22 

0 

.22 

.20 

8 

.2 

0 

1 

0  ( 

VAN  HORN 

58.6 

28.3 

*3.5 

75 

20 

12 

18. 

596 

0 

0 

18 

0 

.05 

.05 

8 

T 

0 

0  0  ( 

«INK  FAA  AIRPORT 

59.1 

28.8 

**.o 

75 

6 

14 

2*. 

584 

0 

0 

19 

0 

.08 

.06 

11 

T 

T 

21 

o    ol   I 

YSLETA 

56.6 

26.5 

*1.6 

71 

21 

12 

17 

652 

0 

0 

23 

0 

.22 

.1* 

8 

.0 

0 

1 

0|  I 

DIVISION 

43.7 

-  6,7 

.21 

-   .20 

.8 

•    •    • 

EDVlARDS  PLATEAU     06 

AMSTAD  DAM 

62.8M 

37. 6M 

50.2M 

76 

9 

26 

23 

402 

0 

0 

7 

0 

.81 

T 

0 

C  ( 

BIG  LAKE  *  2 

54.1 

29.0 

*1.6 

72 

7 

12 

23 

648 

0 

1 

16 

0 

.*1 

.20 

9 

T 

0 

ol   ( 

Blanco 

58.0 

33.4 

*5.7 

-  6.0 

70 

28. 

20 

*. 

53* 

0 

1 

14 

0 

2.8* 

.30 

.66 

27 

5.0 

5 

23 

BCERNE 

60,4 

36.0 

<-8.2 

-  4,9 

69 

28. 

19 

3 

*63 

0 

0 

13 

0 

2.12 

-   .23 

.52 

12 

5.0 

5 

21 

( 

3RACKETTVILLE 

61.8 

*1.  0 

51.* 

76 

9 

29 

2*. 

379 

0 

0 

7 

0 

1.51 

.50 

12 

* 

23 

( 

BRADY 

57,8 

27.8 

42.8 

75 

7 

12 

3 

617 

0 

1 

22 

0 

1.52 

.80 

9 

8.6 

9 

23 

( 

BURNET 

60.3 

34,4 

47.4 

71 

13. 

19 

*. 

*90 

0 

0 

15 

0 

2.68 

1.31 

9 

7.0 

1 

CAMP  WOOD 

63.2 

35.7 

49.5 

75 

8 

22 

3 

431 

0 

0 

13 

0 

.7* 

.30 

23 

5.0 

( 

CARTA  VALLEY 

62.3 

35.1 

48.7 

75 

19. 

20 

3 

452 

0 

0 

u 

0 

.75 

.59 

23 

*.5 

e 

CCPE  RANCH 

57.* 

26.0 

41.7 

75 

7 

8 

23 

644 

0 

I 

22 

0 

D   ,*9 

D   .30 

22 

1.0 

e 

DEL  RIO  WB  AP 

62.9 

39.0 

51.0 

-  5.2 

78 

28 

26 

22 

388 

0 

0 

6 

0 

1.11 

.23 

.62 

21 

2.2 

2 

23 

e 

EDEN  1 

62.1 

33.3 

*7.7 

77 

8* 

15 

2*. 

479 

0 

1 

13 

0 

1.5* 

.69 

9 

8.0 

8 

22 

( 

FREDERICKSBURG 

59.* 

35.1 

*7.3 

71 

19 

21 

4. 

491 

0 

0 

10 

0 

D  1.26 

.42 

9 

*.* 

e 

JOHNSON  CITY 

59.4 

34.3 

46.9 

71 

7 

19 

4. 

501 

0 

1 

15 

0 

2.70 

.85 

9 

8.0 

c 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

59.1 

31.2 

45.2 

78 

6 

14 

24 

548 

0 

1 

17 

0 

1.82 

.6* 

22 

6.8 

7 

23 

c 

JUNO 

60.2 

32.5 

*6.* 

7* 

14. 

19 

24. 

513 

0 

1 

15 

0 

1.36 

.50 

23 

5.5 

c 

KERRVILLE 

58.1 

31.6 

**.9 

-  5.2 

70 

20. 

19 

4. 

558 

0 

1 

17 

0 

2.01 

-   .06 

.50 

23. 

6.0 

6 

23 

e 

LAMPASAS 

57.5 

31.9 

44,7 

-  5.8 

72 

20. 

19 

4. 

56* 

0 

1 

19 

0 

1.53 

-   .67 

.57 

23 

8.0 

8 

23 

c 

LANGTRY  NO  2 

M 

37. 9M 

M 

79 

14 

25 

23. 

0 

1 

9 

0 

,88 

.40 

23 

c 

LEAKEY  NO  2 

63. *M 

33.6 

48. 6M 

72 

9. 

19 

4. 

438 

0 

0 

13 

0 

D  1.72 

.67 

9 

6.0 

c 

LLANO 

59.8 

32.5 

46.2 

.  4.6 

75 

9. 

21 

24. 

522 

0 

0 

16 

0 

1.01 

-   .90 

.51 

23 

12.0 

c 

"ASCN 

58.2 

28.6 

*3.* 

79 

8 

16 

24. 

604 

0 

1 

22 

0 

2.18 

.60 

22 

12.0 

8 

22 

e 

YC  CAMEY 

60.3 

31.3 

*5.8 

77 

6 

18 

23 

531 

0 

0 

le 

0 

.07 

.05 

22 

T 

0 

c 

■ED  II  A 

60.9 

33.9 

*7.* 

72 

9. 

20 

4. 

*87 

0 

I 

lb 

0 

1.37 

.*3 

12 

5.0 

c 

MFNAPD 

61.1 

30.0 

*5.6 

77 

6 

10 

24 

542 

0 

1 

15 

0 

1.17 

.00 

.80 

22 

9.0 

9 

22 

e 

ufST^C'. 

;zcsa 

59.6 

29,9 

44.8 

7* 

7 

10 

23 

560 

0 

0 

18 

0 

0    1.58 

.90 

27 

8.0 

c 

PAINT  RCCK 

61.6 

32.* 

47,0 

77 

6 

16 

2* 

500 

0 

1 

15 

0 

.79 

-   .25 

.33 

22 

4.3 

* 

22 

c 

PANDAlE 

60.6 

34.4 

47.5 

7* 

13 

21 

24. 

485 

0 

0 

12 

0 

1.29 

.75 

23 

8.0 

c 

PRACE  RANCH 

60.2 

32.6 

*6.* 

71 

8 

18 

?4. 

515 

0 

0 

13 

0 

1.33 

.57 

22 

6.0 

c 

RANKIN 

58.0 

31.3 

46.1 

73 

19 

17 

23 

550 

0 

1 

lb 

0 

.48 

.22 

22 

( 

ROBERT  LEE 

57.3 

28.3 

42.8 

73 

20 

1* 

24. 

613 

0 

1 

18 

0 

.53 

.35 

22 

T 

0 

( 

RrCKSPRINGS 

61.  6M 

34. 2M 

47. 9M 

73 

7 

20 

24. 

435 

0 

0 

14 

0 

.9* 

.53 

23 

5.1 

( 

SAN  ANGELC  DAM 

56.6 

29.9 

43.3 

75 

7 

12 

23 

603 

0 

2 

19 

0 

.19 

.10 

9 

( 

SAN  ANGELO  KB  AIRPORT    R 

58.8 

32.2 

*5.5 

-  5.0 

77 

6 

14 

24 

538 

D 

1 

15 

0 

.58 

-   .32 

.32 

22 

4.1 

* 

23 

1 

5A'<  SABA 

58.7 

32.7 

*5.7 

73 

9 

18 

17. 

534 

0 

1 

IS 

0 

0  1.65 

.65 

27 

6.0 

* 

21 

1 

SCNCRA 

61.0 

31.6 

*6.3 

74 

8 

10 

23 

519 

0 

1 

15 

0 

1.98 

1.10 

22 

6.0 

STERLING  CITY 

56.6 

25.* 

41. n 

73 

20 

13 

24. 

666 

0 

2 

22 

0 

.25 

-   .69 

.12 

21 

UVALDE 

63.0 

38.1 

50.6 

77 

9 

24 

2 

403 

0 

0 

10 

0 

1.51 

.5* 

12 

5.5 

3 

21 

■l'!»  VALLEY 

58.1 

26.8 

42.5 

75 

7 

10 

23 

62* 

D 

1 

20 

0 

.38 

.10 

27. 

2.0 

2 

DIVISION 

46.2 

-  6.3 

1.26 

-   .33 

5.5 

•    •    • 

*RAL       07 

AlS'V.  .»  Alt.:           R 

59.* 

38.3 

48.9 

-  4.9 

73 

7. 

25 

2 

449 

0 

0 

11 

0 

3.23 

.65 

1.06 

26 

6.0 

6 

21 

-L  BCFlGE 

62.5 

*2.0M 

52. 3M 

7? 

28 

28 

4 

367 

0 

0 

3 

0 

3.2* 

1.67 

12 

.0 

0 

ILLl  5  NE 

62.1 

41.0 

51.6 

-  6,9 

76 

7 

29 

4. 

378 

0 

0 

6 

0 

2,19 

i*3 

.63 

12 

.0 

0 

"REN.'A" 

40.5 

38.5 

49.5 

-  4,4 

74 

8 

2* 

3. 

429 

e 

0 

8 

0 

*.70 

1.59 

l.*7 

10 

.0 

0 

".»" 

60.5 

37.6 

49.1 

74 

14 

25 

3. 

442 

0 

0 

11 

0 

2.29 

.73 

27 

4.0 

4 

21 

ChAR»»>.  RANCH 

64.1 

44.3 

54.2 

75 

28 

30 

4 

299 

0 

0 

1 

0 

1.29 

.50 

15 

.0 

0 

W  s 

61.5 

)8.8 

50.2 

75 

8. 

27 

4. 

413 

0 

0 

9 

0 

4.10 

.69 

1.25 

27 

.0 

0 

-  :sti 

62.4 

48.1 

55.3 

76 

28 

33 

2 

272 

0 

0 

0 

0 

1.5* 

.70 

15 

.0 

0 

I'.SP.S  CMHISTI  .8  AP     R 

64.1 

44.  I 

54.4 

-  6.0 

76 

28. 

32 

4 

JOO 

0 

0 

1 

0 

1.15 

-   .55 

.36 

15 

.0 

0 

1  ■ . 

62.8 

39.6 

51.2 

75 

7 

25 

4 

388 

0 

0 

7 

0 

2.67 

.71 

27 

T 

0 

62.2 

39.7 

51.0 

74 

7 

23 

2 

loO 

0 

0 

8 

0 

3.19 

.85 

27. 

6.0 

6 

23 

t  I-- 

61.9 

40.9 

51.4 

-  4.9 

7* 

6 

26 

3. 

379 

0 

0 

6 

0 

4.08 

1.30 

1.4.' 

27 

.0 

0 

6*. 3 

38,4 

51.* 

78 

9 

22 

4 

385 

0 

0 

10 

0 

2.52 

.65 

15. 

1.0 

1 

21 

64.4 

43.4 

51.9 

7* 

6 

26 

4 

Ml 

0 

0 

* 

0 

2.92 

.49 

.91 

12 

T 

0 

61.1 

38.8 

50.0 

75 

7 

27 

4 

417 

0 

0 

8 

0 

3.37 

1.05 

.97 

27 

.0 

0 

< 

"..'. 

52.0 

-  4.7 

75 

6 

25 

4. 

341 

0 

0 

4 

0 

3.11 

.77 

26 

T 

0 

■   . 

U.I 

50.1 

.  4,8 

71 

10. 

25 

4 

415 

0 

0 

8 

0 

2.41 

.56 

.72 

21 

1.8 

65.1 

41.6 

43.4 

77 

9. 

2* 

4 

336 

0 

0 

* 

0 

1.09 

.93 

15 

T 

0 

44.1 

54. *M 

\r 

9. 

31 

4 

21b 

' 

0 

1 

0 

1.16 

.40 

12 

.0 

0 

61.7 

40.2 

51.0 

f- 

7 

26 

4. 

|«J 

0 

0 

6 

0 

4.08 

1.46 

27 

T 

0 

If. 2 

49.2 

73 

7 

2* 

4. 

442 

0 

0 

10 

0 

1.7* 

1.69 

27 

6.0 

5 

21 

60.5 

49.1 

-  5.3 

7» 

7 

1  i 

4 

446 

0 

0 

■i 

0 

3.66 

1.25 

1.02 

27 

1.0 

1 

23 

44.1 

41.6 

62.8 

79 

7 

11 

1 

319 

0 

0 

4 

a 

3.22 

1.35 

12 

.0 

0 

»•»     » 

■ 

■ 

/  l 

9 

4 

Hf 

a 

0 

8 

0 

1.72 

.42 

12 

1.0 

■ 

60.4 

.  6.0 

7* 

7 

27 

4. 

401 

a 

0 

9 

'• 

2.78 

.36 

.77 

27 

1.5 

1 

23 

■ 

. 

tn 

9. 

26 

} 

167 

0 

0 

1 

0 

0  2.** 

.65 

10 

2.1 

0 

* 

2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ntinued 


TEXAS 
FEBRUARY    1966 


Temperature 


<S 


No.  of  Days 


Precipitation 


;o  rock 

:FuGIO 

;9ST0WN 
1CKP0RT 

in  antcnio  wb  airport 

in  marcos 
;alv 

:«U!N 

:nton 
'ithville 

:merv;lle  dam 
islington  state  park 

MKUN 
DIVISION 


,PPER  COAST  08 

.VIN 

.AHUAC    TBCD 

IGIETON 

IY    CITY    WATERWORKS 

IYT0WN 

iAUMONT 
.EVELAND 
INEVANG   2   SE 
.    CAMPO 
1EEP0RT   2   NW 

'LVESTON   WB   CITY 
!UST0N   WB   CITY 
luSTON   WB   AIRPORT 
[BERTY 
1TA50RDA    NO    2 

kURBRO 

:.W   GULF 
iANGE    4    NW 
'LACIOS    FAA    AIRPORT 
ERCE    1    E 

:int  COMFORT 

:RT  ARTHUR 

•RT   ARTHUR    WB    AIRPORT 

:RT    LAVACA    NO    2 

'RT    0    CONNOR 

GAR    LANO 
'OMPSONS    3    WSW 
CTORIA    wB    AIRPORT 

DIVISION 


OUTHERN 

ICE 

"5TR0NG 
TESvILLE    3    S 
NAvtDES   7   s 
RPI20    SPRINGS 

TARINA 

ARLOTTE  5  NNW 
TlLLA  FAA  AIRPORT 
»STAL  CITY 
-LEY 

oLE  PASS 
CtNAl  3  Nw 

-CCN  DAM 
-FURRIAS 
HLERTCN 

:"E° 

:FIE  RANCH 
PRYCR 
'EDO  NO.  2 
.TON 

;>RSALL 

'EET 

I  GRANDE  CITY  3  W 

.DEN 

<tu 

DIVISION 


WER  VALLEY        10 

WNSVILLE  WB  AIRPORT   R 
LINGEN 


64.2 

61.1 
61.8 

60,8 
62.1 
63.8 
65.7 
60.7 

59.0 
60.0 
6*. 5 


60.9 
60.6 
61.0 
61.8 
61. A 

60.5 
60.8 
61.9 
62.5 
60.9 

58.0 
61.1 
62.0 
62.0 
60.  8M 


60.5 
6U3 
60.6 
61.5 

62. 7M 

59.8 

62.* 

61.0 

59.2 

60.7 
60.4 
61.8 


63.9 
70. 1M 
63.0 
63.3 
65.3 

67.8 
65.7 
64.1 
64.9 
63.5 

62.6 
65.3 
65.2 
64.9 
65.9 

63.6 
64.7 
64.5 
66.4 
62. 4M 

66,5 
62.6 
66.6 
63.4 
67.6 


64.8 
65.6 


36.5 

43.6 
45.4 
37.7 

35.2 

40.9 
40.0 
44.8 
36.8 

38,4 
37.8 
41.2 


42.1 
42.5 
42.7 
41.8 
42,8 

42.4 
36.5 
44.5 
43.5 
44,3 

48,5 
45.8 
43.6 
41.9 

45. 4M 


41.8 
40.2 
44,3 
42.0 

45. 9M 

43.5 

43.3 

43.4 

44.6 

42.9 
41.6 
43.4 


42.3 

44, 2M 
37.1 
42,8 
41,8 

43.0 
41,4 
41.8 
42.2 
39.3 

59.7 
39.0 
44.6 
43.3 
40.4 

41,1 
41,4 
39.1 
44.4 
41.5 

42.3 

40,0 
42.0 
40.9 
46.1 


48.6 
44.9 


47.7 

53.9 
53.3 

49.8 

48.0 
51.5 
51,9 
55.3 

48.8 

48.7 

48.9 
52.9 


51.5 
51.6 
51.9 
51.8 
52.1 

51.5 
48.7 
53.2 
53.0 
52.6 

53.3 
53,5 

52.8 
52.0 
53. 1M 


51.2 
50.8 
52.5 
51.8 

54, 3M 

51.7 

52.9 

52.2 

51.9 

51.8 
51.0 
52.6 

52.1 


53.1 
57. 2M 
50.1 
53.1 
53.6 

55,4 
53.6 

53.0 
53.6 
51.4 

51.2 
52.2 
54.9 
54,1 
53.2 

52.4 
53.1 
51.8 
55.4 

52. OM 

54.4 
51.3 
54.3 
52.2 
56,9 

53,3 


56,7 
55.3 


5.4 
5.2 

3.7 


3.5 
3.6 
3.0 
*.5 
5.6 


-  4,1 


-  7,3 

-  9.0 


311 
319 
426 

470 
371 
367 

280 
454 

451 
452 
342 


371 
370 
360 
362 
353 

374 
454 
330 
331 
342 

320 
316 
334 
364 
339 


381 
394 
347 
367 

285 

369 
336 
354 
359 

364 
385 
341 


333 
234 
412 
342 
326 

278 
329 
342 
323 

382 

383 
361 
288 
310 
338 

352 
337 

368 
279 
367 

301 
3e7 
303 
364 
234 


239 
282 


4.01 

1,24 

2.40 
2.30 

3,40 

3, 

3.46 

1.95 

4.28 

4.15 
4.75 
3.18 

2.97 


5.44 
6.15 
5.88 
4,77 
4,25 

5,16 
6.96 
3.72 
3.67 
5.04 

4,50 
5,65 

7.75 
6.97 
2.89 


4,74 
5.94 
3.45 

3.96 

2.92 
6.32 
5.68 

3.20 
3.06 

4,81 
4,98 
2.30 

4.82 


1.35 
1.38 

D    1.16 

.73 

1.10 

.T3 
2.03 
1.33 
1.29 
1.46 

1.33 
1.39 
1.70 
1.20 

D    1.66 

1,62 

1,14 

u    1.61 

,84 

1.49 

1.32 
2.11 
2.02 
3.13 

.73 

1.43 


.83 
.92 


.68 

.65 

1.22 

1.52 


2.04 

,03 
,66 
.70 


1.62 
2,44 
4.31 
2.76 
.IT 


.80 


2.14 
1.23 


1.26 

-       .04 
1.25 

.      ,02 
.07 


.41 
.12 


-      .03 


.90 

.48 
.96 
.73 

,76 

1.03 
.89 
.93 


1.43 

1.34 

,80 


1.95 
2.56 
2.22 
1.25 
1.85 

1.80 
4.33 
1,20 
1.30 
1.53 

1.26 

1.44 
3.71 
4.21 


2.29 

1.92 

.92 

1.30 

,96 
2.31 

1.72 
1.20 
1.62 

2.36 
2.23 

.50 


.48 
.T9 
.58 
.28 
.42 

.40 
.75 
.29 
.45 
.38 

.51 

.65 

1.16 

.50 

.74 

,89 

.57 
.60 
.22 
.50 

.47 

.50 

1.64 

1.75 

.21 


.0 

•  0 

3.5 

4,0 
.0 

2.0 
.0 

T 

.0 

•o 

T 


.0 

.0 

3.0 

.0 

T 

•  0 
T 

2.9 
2.7 

.8 

.8 

•  0 

•  0 
.0 
.3 

.0 

.0 

1.5 

T 
T 

3.3 
3.5 

•  0 

.0 
.0 

.8 


.26    22 

.40    15 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
FEBRUARY    1966 


Temperature 

Precipitation 

•a 
si 

!g 

$ 

No.  of  Days 

, 

h 
■ 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Dayt 

Station 

Max. 

Mm. 

■S-a 

2 

i 

o 

IS 

•1 
■  ^ 

o 

> 

< 

I 
A 

s 

a 

■a 

o 

1 

.3 

Q 

n 

9 

■ 

| 

3 

■ 

• 
Q 

3 

it 

a  j> 

-° 

So 

• 

I 

0 

0 

2 

0 

z 
a 

o 

hi 

5  * 

si 

S  b 

-C    ALLEN 

66.7 

45.2 

56.0 

68 

10 

33 

4 

268 

0 

0 

0 

0 

1.72 

1.13 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

*C    ALLEN    FAA    AP 

66.5 

46.8 

56.7 

86 

9 

35 

23. 

250 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.87 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

"C  ccqk 

65.3 

43.9 

54.6 

85 

10 

30 

4 

303 

0 

0 

2 

0 

1.02 

.41 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

"IS5I0N 

67.3 

44,7 

56.0 

-    7.2 

89 

10 

31 

4 

265 

0 

0 

2 

0 

2.03 

1.03 

1,00 

23. 

.0 

0 

2 

2 

2 

PCRT    ISABEL 

63.7 

52.0 

57.9 

-    6.4 

72 

21. 

36 

24. 

198 

0 

0 

0 

0 

.83 

-       .52 

.29 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

PC«T    MANSFIELD 

62.0 

<>e.3 

55.2 

78 

10 

34 

24 

278 

0 

0 

0 

0 

.T3 

•  *5 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

9AVK0NDVILLE 

65.0 

44,8 

54.9 

-    8,3 

83 

10 

33 

23. 

293 

0 

0 

0 

0 

.65 

-       .50 

.19 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN    BENITO 

65.6 

48.3 

57.0 

80 

10 

35 

24. 

240 

0 

0 

0 

0 

.84 

.46 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

"ESLACC   2    E 

67.* 

47.2 

57.3 

86 

9 

33 

23. 

234 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.02 

.46 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

56.1 

-    7,6 

1.07 

-       .12 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,  89-  ON  THE  10TH  AT  MISSION 

LOWEST  TEMPERATURE,   0'  ON  THE  14+  AT  LIPSCOMB 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  13.05  INCHES  AT  JASPER  3  SW 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:  .00  INCH  AT  3  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  9.60  INCHES  ON  THE  10TH  AT  JASPER  3  SW 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,  12.0  INCHES  AT  3  STATIONS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  10  INCHES  ON  THE  23+  AT  2  STATIONS 


H~   FULrin,  •  Nolo*  following  Station  Indax 
1H 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9        10       11       12       13      14       15 


16       17       18 


22       23      24       25      26       27       28       29      30       31 


NliH    PLAINS 

9ERNATHY 
CIESLY    3    SE 
JURILLO    MB   AIRPORT 
NDREaS 
0   SPRING 

OOAES 
OMeR  J  a 

0YS   RANCH 
RAVO 
RO»N»IEL0    NO   I 

LlES    i    NC 
UMUR   KILL 

ANAOIAN    1    ENE 

ARYO" 

LAUOE 

OlOaATER 

ONLEN 

ROSRYTON 

ALHART   FAA   AIRPORT 

ARR0U2ETT 

IRRITT    6   E 

IMITT 

MM 

LOTOADA 
L0Y0ADA    9    SE 


ARTLEY 
EREPORO 

ISGINS 

ITCHLANO 
ANESA    1    SSE 
ENORAH 
EVEllAND 
1PSCONB 

ITTlEPlELO  NO.    2 

OOP 

0RENZO 

UMOCK  9   N 

UMOCK  al   AIRPORT 

C  LEAN 

1ARI 

IOLANO  a9   AIRPORT 

ISLAND  A    ENE 

ORSE 

0RTON 
JLE3HOE    1 

9TLA  )   SE 

.TON 

UFA  NO.    2 

ARHANOLE 
ERRTTON 

ERRYTON  10  -N. 
LAIRS 
LAIRVIIa 

J1TAOUC  2  SE 
ENINOLE 

ILVERTON 
LATON  S  SE 
•EARHAN 

TRATPORO 
JNRAV  A  Sa 
ANOKA 
ISCOSA 

IavM 

«AR«ER 


■OR  ROLLING    PLAINS   02 
SILENE   BS   AIRPORT  / 

MM 

tPERHONT 

■  U.INAVER   1   sa 

!NJAHIN 

Milt 

<ILO«ESS  FAA   AIRPORT 

'ILLICOTHE    2   NE 

.ARENOON 

KENAN 

lLORAOO   CITY 
IOAELL 
CAENS 
.ECTRA 
.0«OT   1  N 

III 

iTMRIE 

MLM 

SAELL 

•OS  CREEK  OAN 

YTOR 

AP»  «  Sa 

AE  AJH.ENE 

*E  COLORADO   CITY 

AE   UNP 


aPNIS 
METIE  2  S 

NOAV 

RTNPtELO 
VICE    I   £ 

SENT    A   NB 
DUCAN 


,*6 

1.91 

1,01 
.St 

«.»T 


I. It 

>    1.10 

.1' 

•  S2 

.5v 

•  »T 

.It 

1.05 

•  It 

1.02 

." 
.10 


.11 

:  1.02 


•  >i 

.29 

1.1A 


.0*      .20 
1.39 


.02      .OS      T 


1.10 

.1" 
1.22 

1.00 


.2A      .1 
T  .2 

.12      T 


.31 
1.19 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


OUANAH  5  SE 

ROSY  1  ESE 

ROSCOE 
ROT  AM 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

SNYOER 

STAMFORD  I 

TAMPICO 

TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRuBY  J  ESE 
TRuSCOTT 
TURKEY 

VERNON 

VOSS 

.ELLINGTON 

.ICHITA  FAILS  .6  AP 

.ICHITA  VALLEY  FARM  29 

.INTERS  9  NNE 


NORTH  CENTRAL 

ALBANY 
ALEDC  a  SE 
ANNA 

ANTELOPE 
ARCHER  CITY 

ARLINGTON 
ARTHuR  CITY 
AVALOM 

BA1RD 
BARD.ELL  DAM 

BELTON  DAM 
BEN8R0CK  DAM 
BONHAM 
BO. IE 
BOYD  3  SE 

6RA2CS 
BRECKENR1DGE 

BRIDGEPORT 
BRC.N.000 
BURLESON  2  SS« 

BJRLINGTCN  3  -S- 
CAMERON 

carrcllton 
celina 
center  city 

Chalk  "OunTAIN 

Cleburne 

ClI'TCN  9  E 

C--ASCF 

COOPER 

copperas  cove  «  2 
corsicana 

c»»s;».l 

CRESS-'. 
CROSS    PLAINS 


13      14      15 


29      30      31 


.79 
1.9' 
2. A 
1.3' 
1.63; 

3.51 
2.92 
3.A9 
1.55 

2.18 

2.73 
2.33 

2.6B 
1.59 
2.66 


2.97 
3.65 


1.50 
2.52 
3.06 
2.27 


1:11 


IRPQRT 


DALLAS 
DAvlLLA 
DECAT.A    2    S5. 
0ENI5CN    DAM 
OfNTON    2    SE 

DHL!* 

OlayOCE  a  mm 

(AGlC    mtn    lAKE    DAM 

(AS'. AND 

IWIt 


F«»"l»!,|.L[ 

»E«.|1 
FL'.tlMCl 
'Wl'LC    A    S 

rOMT    aOI'M    .1    AIPPC.T 
-    -    ,1'reRY   BLv 

'.»!•.(!,  IllI 
MTItVIU.1 


Haul  row 

U.I*    *0M 


-...-.A  .:■ 

tU*Tfl 

.    M 

-UL«*0»C 
•KM*'    WCvt 

IMIMI 
l«l<A    tA> 

■ 

klMa 

.  .  . 


■  »»  •• 


2.92 

2.32 
2. AS 

■..  I 
3.21 
3.0* 

la** 

2.01 
2.11 
6.16 
3.16 

I. '2 
C    2.AI 


2.32 
1.51 

2.1A 
1.62 


D    I. It 

l.Af 

I.5A 

•.A' 


.05 

1.0* 


1.02  1.1* 
1.15|  ,S6 
.10      ,55 


1.30 

.13 

1.15 

1.70 

■  SO 

.82 

01 

2.32 

.35 

.63     1.07 

1.31 

1.66 

.19      .37 

.16 

.60    2.2* 

.13    1.70 

... 

•  91 

.29      ,5« 

7 

.02    3.5C 

.31 

.20 

1.10 

.*3 

.06 

91 

.■<■, 

.03 

... 

,|| 

1.32 

.1' 

.3* 

13 

.66 

,0  > 

.52 

.1  ' 

.01 

1 

,10 

2 

,|C 

.1* 

1 

■  01 

.3. 

2 

10 

.11 

.03 

fO 

1.00 

.20 
,06 
.17      T 


.15 

.07 


.01 
,01 


.02 

.1! 

.02 

.3! 

.07 

• 

.36 

,21 

.20 

.03 

.3! 

.12 

.01 

." 

.16 

.0* 

.50 

.01 

.10 

.01 

.«• 

.11 

.06 

.(.I 

T 

.0. 

•  It 

i    pMMMM   M'.Im    T '.II', winy    M.  i. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10   11   12   13  |  14  I  15 


16   17   18 


25   26   27  i  28  I  29   30   31 


MORGAN  "ILL 

NuENSTEB 

HULL  IN 

navarrc  KILLS  DAM 

MtMPORT 

OLNEY 

OLNEY  5  NNW 
PALO  PINTO 

par  is 

PILOT  POINT 

POSSUM  KINGDOM  0AM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RAINSOw 

RANGER  PUMP  STATION 
RED  OAK 
RICMARCSON 
RINGGOLD 
RISING  STAR 

ROANOKE 
ROCKDALE 
ROCKmALL 
ROSEBUD 
ROSS 

ROSSER  I  SE 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SL1DELL 

SPRINGTOWN 

STEPMENVILLE  6  S. 

STILLHOUSE  HOLLO*  DAM 

STRAMN  6  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 
THORNTON 
THROCKMORTON 
--,RBER  5  NE 
TRENTON 

TROY 

VALLEY  VIEW 

-»C0  DAM 

•ACO  MB  AIRPORT 

■AIAMACH1E 

■EATMERPORD 
6N1TNEY  DAM 

*X»I  CITY 


ALTO  5  Sw 

1NOERSON 

ATMENS 

«TLANTA 

BED1AS 

SON  .IE»  2  E 

BOlELDER 

BREMONO 

BRDNSON 

BlaTMU 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

:larksville  2  E 

:olospring  5  5sw 
::ll£ge  station  faa  ap 

'-.ROE 

:rcckett 

MS 

;«ingerfielo  9  s 

:e<«lb 

>e«£yville 

HALVILLE   2    a 
:0ON   1   Na 

"CRT    !    EJE 
iVftMU 

AIRFIELD 
UMU.IN 

RAWSTON 

ilhu  2  . 

L'DExATER 
'APELANO 
ROVETON 
"GANSPORT 

ASLETON 
A.K|NS    1    E 

!»»S'EAD 
EMERSON 
■■Mi 

UNTSVILLE 

ACKSON  MILL  GUARD  5TA 

ACKSONVILLE 

•  SPER  5  S» 

efferscn 

E.ETT 
•iNACK 
IRBTVILLE  FOR  SERVICE 

:>oen 

KINGSTON  2  NNE 


1NG  LAKE 
MGVIEN 

:vEladt 

JFKIN  F66   liRRORT 
>BISONVILLE 


•GNOLIA 
»RShALL 

110 

LAM  «  £NE 
NEOLA  7  SSM 

XEOLA  NO  2 
'NTGOMERY 

sco» 


4.55 

1.77 
2.41 
2,04 


1.02 
2.1A 
3,74 


1,42 
3.45 
2.77 

1.51 
1.7B 

2.14 


3.37 

1.61 

D    4,04 

1.10 

3,01 

3.10 

*,  37 

|      2,9* 

.59 


3,65 
3.23 

2.57 


5.40 
4.97 
4,73 


D  4,04  1,10 
4,21  .25 
4,43  ,40 
4.96      .31 


3.92 
3.62 


6,66 
3,39 

13.06 
3,62 


2. IT 

4,02 
10.47 


.32      .IT 

.05    2.B5 


T  .79 

3.00 
2.45 

1.06 

.06    1.46 

.66 


1.22 

.37 
.07 


.32 

2.30 


.At! 


i.ul 


1 

.57 

.04 
.IT 

.66 
1.36 
3.63 

.68 

.26 

.04 

:. 

.65 

2 

.19 

1.45 

AH 

2. BO 

.60 

.80 

•  05 

.10 

.56 

.U 

2.3T 

.64 

.12 

1.50 

.11 

.*; 

1.95 

.46 

.18    1,02       „*T 


Z.»T 

1.221 

.44 

.19 
,76 

.12: 

1 

.40 

.71 

.101 

.35 

.64 

T 

.4? 

.96 

.05 

1.05 

■  55 

.56 

.10 

2.00 

.29 

•  40 

1.43 

.52 

.40 

.10 

1.60 

.31 

.11 

.22 

.07 

6.08 

l.U 

.25 

.02 

.45 

1.60 

.38 

.41 

T 

4,65 

.65 

.18 

.04 

.64 

1,69 

■  36 

.40 

9.60 

1.25 

.25 

T 

.04 

1.62 

•  IT 

.15 

.15 

.05 

,T6 

.60 

.02 

•  39 

.03 

1.36 

.12 

.12 

.12 

T 

3.02 

1.42 

.11 

.11 

.44 

1.10 

.06 

.13 

.05 

.04 

3.24 

.56 

.32 

.06 

.19 

.73 

.28 

.32 

.16 

1.43 

,25 

.08 

•  05 

.17 

.51 

.25 

.03 

.20 

' 

1.90 

.76      .02      .32 

.48 

.51 

.92 

.48 

.35 

.30 

1.42 

.58 

.10 

.32 

.01 

.04 

1.35 

1.73 

.05. 

.27 

.10 

7.20 

.90 

.24 

T 

2.00 

.60 

T 

2.63 

.56 

.05 

T 

.21 

1.60 
6.30 

.55 

T 

.36 

1.18 

See  Reference  Holes  Following  Station  Index 


.01 

.05 

.06 

.12 

.35 

T 

.20 

.150 

.05 

.29 
.75      .19 


1.11 
.11 


.20 
1.61 
.42 


DAILY  PRECIPITATION 


— 

Day  o(  Month 

Station 

1 

1    |    2    |    3 

4    |    S    |    6 

7    |    8    |    9 

10 

11 

12 

13   |    14    |    15 

16      17  |   18 

19  [  20  |  21 

22  | 

23  | 

24 

25      26 

27 

28      29      30 

3. 

MOUNT    PLEASANT 

9.96 

.o» 

ipsa 

1.23 

.ot 

.30      T 

.70 

.32 

.17 

NACOSDOChES 

4.64 

.91 

,04 

1.96 

.171 

.36      T 

.09 

.01 

T 

.67 

NAPLES    1    S- 

••13 

.24 

1.95 

l.Ot 

.10 

.26 

T 

.99 

T 

.30 

.21 

xceiCT  t  ss. 

9.11 

2.l< 

1.27 

.21 

.12 

.23 

.22 

NEuvlLLE 

T.31 

.TT 

4, TO 

.591      .08 

.42 

.16 

.61 

NEa  CAnet  ■   s« 

9.RR 

.11 

.21 

2.S4 

T 

1.20J      T           T            .32 

.10      .09 

7 

.03 

.61 

NEaTON 

NOSALUS   GUARD    STATION 

3,»T 

.3T 

.33 

1.14 

,J 

.52 

.07 

.10 

.80 

T 

OVERTON 

2.99 

.OR 

.31 

1.19 

.2 

.06                 .19 

.IB      T 

T 

.04 

.60 

T 

PALESTINE 

1.09 

.30 

•  71 

.2 

.03                   .29 

.17 

,44 

T 

T 

.74 

T 

MWP.n1 

9.19 

.to 

T                    T 

5. IT 

.01 

1.1 

»      .06                   .01 

.38 

•  IT 

•  01 

.65 

T 

PITTSSURC    5    S 

B   3.1* 

■a 

,63 

.74 

.0 

.05 

.36 

D 

.23 

.76 

.OT 

MMH 

D   2.12 

.29 

,03      .13 

T 

.73 

.04 

9    .090 

.26 

.41 

.22 

T 

PRICE 

3.2R 

.40 

T            ,09       ,9C 

.30 

.5 

.26 

.02 

.09 

.01 

.09 

.51 

0U1TNAN    2    S 

4. It 

.01 

2.92 

.70 

.0 

'\      .10                   .10 

.10 

.29 

.22 

.42 

REKLAB    3    NNE 

3.9* 

•  2t 

.21 

1.61 

.20 

.36 

.21 

.»« 

MCKMM 

4. 56 

,21 

T            .25 

1,70 

T 

.5 

T           .45 

.19      .04 

.04 

1.05 

RIVERSIDE 

9,92 

,90 

.41 

1.39 

.2 

.39 

•  39 

.09 

.7! 

ROCKLAKO   1   N 

,22 

6.19 

1.1 

>     .11                 .09 

war, 

•  pit 

.24 

1.20 

.» 

T           T            .23 

T 

1.00 

SINKS    2    NNk 

4.4. 

.3T 

1.32 

1.10 

.03 

•  34 

.91 

.26 

.36 

SPuROER    DAM    5 

10,  <t 

.14 

.10 

a. u 

1.0 

•21                   ,04 

.30      .04 

.11 

T 

T 

."! 

T 

SULPHUR    SPRINGS 

♦.93 

.35 

l.to 

1.3B 

.17 

T 

.99 

•  60 

.10 

•i'lscsi  ;<« 

J. 96 

•  33 

.02                   .20 

1.02 

.0 

.12                   .06 

•37                   .04 

.26 

.24 

.21 

TRINIDAO    1    Sa 

9.26 

T 

2.90 

.36 

■  U 

.12 

.16 

T 

.93 

T 

.43 

TTLCR   S   ne 

2.31 

,0t                   T 

.25 

.96 

,01 

T                        .IT 

.19 

.42 

.02 

.01 

.34 

.01 

VALLEV    JUNCTION 

6.61 

.39 

T           T            .16 

.64 

.5< 

.03                   ,49 

.09 

.66 

T 

1.10 

T 

aALLER   I   SSa 

6,41 

.22 

1.29 

.0 

.39 

1.09 

.91 

PARPEN 

11.90 

.22 

T 

3.T3 

2.8R 

T 

1.3C 

T           .2T 

.09 

.03 

.02 

.62 

.30 

.02 

■ILLS  POINT 

3.69 

T        1.59 

.63 

T 

T 

T 

.27      T 

.10 

.60 

T 

.TO 

•1NNSSORO  4   Sa 

9,01 

.11 

2.40 

1.19 

.11 

.0! 

.07 

.21 

.3T 

.49 

•        •        • 

TRANS    PECOS                     09 

ALPINE 

.06 

.01       .01 

.02 

SAKERSP1EL0 

.11 

.02 

.04 

.09 

OALNORHEA 

.06 

T 

•  Ot 

lOOUILLAS    RANC-ER    STA 

.06 

T 

T 

•  04 

CANOELARIA 

,22 

.12 

T 

.10 

CNISOS   BASIN 

ill 

T            .02 

•o< 

.20 

.10 

.01 

CORNUOAS    SERVICE    STA 

.13 

.13 

CRANE 

.It 

.18 

EL    RASO   B6    AIRPORT                R 

.20 

ill      T 

T 

.03 

T           T 

PASEN3 

.12 

T 

.12      T 

T 

T 

T 

FORT    DAVIS 

.0. 

.01 

.ot 

PT    STOCKTON    KPST    RADIO 

.19 

.0} 

.10 

.02 

(IRVIN 

,13 

T 

T 

.02 

.09 

.02 

6RANDPALLS   s    sse 

.It 

.0] 

.09 

.13 

IWERIAl 

.13 

.19 

KENT 

.25 

T 

.20 

T           .09 

LA    TUNA    1    S 

.T2 

.22 

.10 

.40 

T 

HARATHO 

•  >» 

T 

T 

.IT 

.19 

T 

IURPA    NO    I 

.141 

.12      T 

T 

•  02 

■INTONE 

aERPILL    RANCH 

D     .10 

>   ,01 

T      0 

.09 

aONAMANS 

.13 

.Ot 

.01 

T 

T 

T 

.06 

■OuNT    LOCKE 

D     .07 
.3T 

T           T 

T 

T 

T 

3    .OT 

T 

OOfSSA 

•  24 

T 

.19 

7 

PANTHER    JUNCTION 

.39 

.10 

.01 

.9T 

PECOS 

.00 

PE-.E.^ 

.20 

T 

.20 

Plata 

.It 

.09 

.10 

RUSIDIO 

.T9 

.09 

•  02 

.62 

.06 

RED   tLUPP    DAN 

' 

T 

Htl    ».»•    10   ENE 

.09 

.03 

lAaOlPSOa 

.20 

.20 

3««'1IEl0 

.62 

T 

.42 

T 

3IIPPA    (LANCA 

.11 

.20 

.02 

TOT  AH 

.0* 

T 

.04 

MfcMTM    10   aSa 

.46 

.ST 

.02 

.02 

.09 

VAN    aXJRN 

,09 

.09 

T 

T 

7 

T 

aINK    PAR    AIRPORT 

.OR 

.01 

.Ot 

T 

.01 

"».(•» 

.12 

.02 

.14 

7 

,01 

ISaAPSI    IWTIMI            Ot 

»--«■). iLLl 

2... 

.31 

.90 

.40 

.20 

.74 

AalSTAD   DAH 

.91 

T 

T                      T 

.19 

T           T 

T 

a 

.*l 

T 

•  It   ..WE    P   1 

.61 

.20 

T 

T 

.12 

T 

.ov 

«.»-". 

2.16 

.Ot      .09      .61 

.27 

,16 

.09                   .27 

.90 

.03 

.66 

IvEal'T 

3    1.29 

.11 

.40 

.03 

.14 

a       0 

.99 

MM 

2.12 

.09      .20 

.23 

•  •2 

.16 

.91 

.09 

.40 

i'i:'t'Mui 

1.31 

.14 

.03 

.90 

.11 

.21 

.48 

!•«-..• 

1.32 

T                        .90 

.11 

1 

T 

a 

.49 

.11 

R4/RNR' 

2.61 

.01    l.BI 

•  01 

.14 

.12 

T 

•  46 

.42 

.01 

...»  tarn 

.T» 

.09 

•  Ot 

,1( 

.10 

.90 

.01 

T 

cam  .AtLi» 

.T3 

.02 

.07 

.OT 

.34 

■lit    Mac* 

1.00 

.50 

.40 

U*T|u 

1.6T 

.10 

1.29 

.12 

1. 10 

1  ... 

.02 

.90 

.21 

.30 

...c« 

.It 

D    .90 

.09 

1.4. 

.99 

.40 

.50 

'tr-tt  •»»'- 

1.09 

.24 

.ot 

.04 

■17 

■  i  ip 

l.ll 

1            T            T            T 

.10 

.09 

7             ,05 

T 

■  II 

.11 

T 

T 

T 

1.99 

.11 

.32 

.04 

.T4 

T 

•         .ILION    PAJ» 

1.14 

.9T 

.09 

• 

* 

.91 

•  Ot 

1.94 

.20      ,tt 

.02 

.40 

.03 

I.'/"/.     II     NIP 

.       .41 

.21 

D    .40 

iLtoR'Qe  it  »> 

1.10 

.16 

.2t 

■  to 

.  ., 

l.RR 

.'* 

,90 

.It 

>    1,14 

.01      .62 

.<• 

T 

3    .200 

.24 

.11 

i  jm   HRJpl 

,14 

.10 

.Ot 

.01 

v..: 

..i  ' 

.11 

.21 

.'1 

.11 

.01 

a 

.44 

,11 

-»»»i» 

.'♦ 

.19 

.... 

• 

.49 

.04 

1    ap    I'i'ra 

"•*' 

1.49 

.0. 

.49 

■"■ 

.09 

.79 

-•1 

l.tl 

.19 

.21 

.-. 

.40 

.41 

.»*•!    »[ ,f»     » . 

l.ll 

.11 

T 

T 

.49 

.11 

•*-«ai 

T            .19 

.14 

... 

•  OT 

.01 

.40 

.4" 

'..    .    .»-•• 

• 

,14        .!> 

T 

,M 

.It 

.94 

.It 

."• 

/f 

.14 

.... 

.09 

.92 

.90 

.OT 

,r,» 

■M 

1.4t 

1.90 

•  14 

.It 

.44 

■ 

l.tl 

1 

'            .09       .11 

.90 

... 

.19 

.02 

I             7 

.10 

.90 

T 

.03 

.19 

.01 

.11 

... 

.10 

.01 

.09 

.9T 

.02 

.40 

fW*     rUltWtT/T.'*     N-.14VR.     l'<.ll».Wll-.'J     HUH 


DAILY  PRECIPITATION 


rEXAS 

Continued 

FEBRUARY    1966 

— 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

12        3 

4    |    5    |    6 

7        8 

9 

10    |    11    | 

12 

13       14   |   15 

16  | 

17  [   18 

19      20  J   21 

22 

23      24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

LANBTRY   NO  I 

.88 

.!< 

.10 

.26 

.40 

LEAKEY   NO   2 

>    1.T2 

.67 

,21 

T 

.05 

>    .30 

.42 

T           T 

LLANO 

1.01 

T 

T 

.17 

T 

.06 

.19 

.51 

.10 

LYNAHAvEN    RANCH 

1.49 

T 

.20 

.99 

.35 

.61 

MM 

all 

.32 

,05 

.18 

.20 

.06 

«A(ON 

i.is 

.90 

,29 

.10 

.03 

.04 

.60 

.38 

T           .26 

■C  CAMEY 

.OT 

T 

.05 

.02 

■III 

I. J' 

.10 

.21 

,10 

.-3 

.13 

T 

.91 

.08      .01 

»(naro 

HIT 

T 

.35 

.80 

.02 

ajRT20N 

MILLER   RANCH 

laU 

.31 

•  22 

.03 

T 

ft 

.32 

.67 

NELSON   RANCH 

.•A 

.33 

.27 

T 

T 

.19 

.08 

T           .05 

Nil   1T0RE 

atO 

.20 

.60 

T 

J«   CRICK   LAKE 

• 

.17 

.19 

020HA 

)   1,M 

,01 

T 

.200 

.40 

T           .40 

HINT    ROCK 

.79 

.16 

.29 

.03 

T 

.39 

T 

PANOALE 

>.I* 

.27 

.25 

.02 

.79 

PAAOE    RANCH 

1.13 

.20 

.14 

.05 

■  OS 

.ST 

.30      .02 

RANKIN 

e»l 

.20 

T 

.22 

.06 

RIO   BLUFF   CROSSING 

1.13 

.05 

■  65 

.09 

. 

.64 

.60 

RICHLANO    SPRINGS 

)   1,91 

.33 

>    ,20 

.67 

.31 

RILEY   BEN   RANCH 

ROBERT   LEE 

.53 

.35 

.18 

RXKSPRINOS 

a<* 

.17 

.11 

.11 

.53 

.02 

R0CKSPRIN6.S   22    SH 

.91 

all 

.09 

T 

T 

.70      7 

ROUNO  MOUNTAIN    A   HNM 

2.31 

.39 

.69 

.25 

T           .18 

T 

.70 

T           .30 

SASINAL    1    »Sa 

1.66 

.56 

.OS 

■  »7 

.09 

.43 

.05 

SAN  ANBELO    DAN 

.1« 

.10 

.06 

.01 

T 

SAN  AN4CL0   KB   AIRPORT         R 

aBB 

T 

.07 

T 

.16 

.32 

.01 

SAN   SABA 

D    1,(9 

.17 

.16 

.02 

)     .220 

.38 

.05      ,65 

SLOAN 

2.59 

.76 

.05 

.05 

.69 

a  15 

,95 

SONORA 

1.96 

.67 

.10 

.10 

.10 

1.10 

.03 

,08 

STERLINO   CITY 

.29 

.12 

•06      .05 

TClEMAPH 

UVALOE 

1.91 

T 

.10 

.10 

.54 

.12 

.02 

.33      .05 

.03 

•ATER    VALLEY 

.11 

.0» 

.10      .07 

.07      .10 

MATER   VALLEY    10    NNE 

SOUTH  CENTRAL                OT 

ARANSAS  PASS   2 

2, AT 

.10 

.07 

.60 

.30    1,10 

.10 

.15      .05 

AUSTIN   B6   AIRPORT                  R 

3.29 

T           .09 

.67 

.37 

.26 

T           .28 

T 

,40 

.10 

T         1.06      .02 

•USTmElL  XL   REFUSE 

3.2- 

.20 

.18      T 

1.67 

.05      .47 

.19 

.47      ,01 

3EEVILLE    S   NE 

2.19 

.03 

.37 

.63 

.03      .99 

.09 

.10      .16 

.39 

SLUE 

3.79 

.12 

.70 

.53 

•  A3 

.10 

.69 

1.42 

9RENHAN 

A, 70 

.09 

.IB 

1.67 

.70 

.03       .02      ,59 

.26 

.06 

.30 

.98 

.02 

SULVERDE 

2.S* 

.79 

.25 

.52 

.16 

.53 

.06      .53 

UIMEU 

S.69 

.OS 

T           T 

.18 

,80 

.77 

.03                   .69 

.20 

.82 

2.32 

T 

:anyon  oan 

2.29 

T 

.07 

.06 

.36 

,42 

.15 

.02 

•  40 

.08      .73 

:hap«*n  ranch 

1.29 

T 

.36 

T           .26      .90 

T 

T 

.17      T 

T 

:iBOL0  CREEK 

2.15 

.(5 

1.00 

.50 

:lasscns  ranch 

1.22 

.46 

a  21 

.50 

.33 

.35 

T 

.9* 

.73      .03 

lOUMM 

A. 10 

.10 

.15 

.9* 

.78 

T            .31 

.09 

.06 

.18      .02 

1.25 

:0RPUS  CHRISTI 

1.5A 

.13 

.03      .15 

.25       ,70 

.08 

.17      .03 

'ORPUS  CHRISTI    MB   AP           R 

1.19 

T 

T 

•01       .16 

.26 

a!8      .38 

T 

T 

.07 

.12      .01 

'.UERO   3    ha 

2.87 

.01 

•  38 

.-6 

.04      .67 

.13 

.03 

.10      .07 

T           .71 

'IRE  BOX 

A.90 

.26 

•  90 

.67 

.71 

.10 

.61 

1.27 

>RYU   1   Na 

*.1A 

T           T 

.10 

,90 

.60 

1.24 

.12 

.20 

.98 

:l«in 

9.19 

.30 

•  89 

.55 

T           .32 

.32 

.89 

AIR  OAKS  RANCH 

2.2* 

1.65 

.17 

.*5 

.IT 

T 

T 

ALLS  CITY  A    NSN 

1.99 

.05 

.35 

.36 

.09      .47 

.12 

.15      .10 

.06      .20 

T 

EOOR 

A.OB 

1.05 

.63 

.83 

.10 

1.39 

.32 

ISCHCRS  store 

9,99 

T           T 

1.73 

.28 

.45 

7            .24 

.50 

.09      .66 

LATONIA 

A, OS 

.12 

.92 

.53 

•  69 

.16 

.26 

1.62 

-CRESVIllE 

2.92 

T 

.AS 

.35 

•  85 

.05 

T 

.29 

.97 

WW 

A.9A 

T 

.30 

■  66 

.59 

.63 

.36 

.61 

1.19 

OLlAO 

2,92 

.07 

.07 

.62 

.93 

.06      .43 

.10 

.25 

.96      .09 

OLIAS   1    SE 

1.10 

.50 

■10      .30 

•  10 

.80 

M2ALES 

1.17 

.02 

.23 

.57 

.57 

.01       .66 

.08 

.23 

.97 

ALLETTSVILLE    1    N 

1.11 

•  02 

T           T 

.11 

.81      T 

.54 

T            .65 

•  09 

T 

.26 

.77      ,05 

.01 

ON00 

2,*l 

T 

.32 

.14 

.59 

■16                   .14 

.72 

.05      ,09 

E000  2  NNE 

1,01 

T 

.13 

.82 

.51 

.03                   .58 

•  21 

T 

.27 

•  *9 

ARNES  CITY 

2.42 

.53 

.42 

.77 

.17 

.61      .12 

E4EDY 

1,09 

,65      .02 

.52 

.16      ,93 

.16 

.02 

.15      .04 

.44      ,02 

InmSvillE 

1.36 

T 

.40 

.37      ,27 

.02 

.01 

T 

.06 

.19 

A   «RAN(E 

A, OR 

.09 

.27 

.73 

.-3 

.01       .63 

.19 

.39 

1.4* 

U1MTOR 

>. 76 

.92 

.55 

.60 

1.69 

OCKHART   2    NX 

1,17 

.37 

.76 

.52 

.37 

.02 

.46 

.67 

Ala* 

3.66 

.22 

.80 

.61 

.64 

.06 

.25 

.06    1.02 

ATHIS 

1,22 

.72 

1.35 

T           .43 

.05 

.17      .21 

.19      .14 

ITALIA 

1,72 

.42 

.52 

.12 

.02 

.36 

.29      .09 

!a   IRAUNKELS 

2.71 

T 

.31 

.53 

.15 

.09 

.39 

.56      .77 

T 

iron 

8  2.AA 

T 

.23 

.43      T 

.34 

.59 

.04 

D 

.23      .03 

.31 

)ST  OAK    SCHOOL 

9.15 

T 

1.40 

.55 

1.10 

•  10 

.70 

1.30 

WJVIOENT   CITY 

2,(5 

T 

.93 

.53 

.48 

T 

.91 

T 

!0  ROCK 

A, 01 

.69 

.75 

.55 

.75 

.18 

.35 

.90 

.10 

[•MM 

a 

•          •          - 

■             m             m 

a          . 

a           m 

a               a               a 

a 

,            a 

a               ■               ■ 

ICAROO 

,97 

ft 

,22 

•           .60 

.07      .06 

SNEOINA   2   N 

1,71 

1.91 

.07 

.45 

.13 

.55 

.18 

.22      .15 

xstonn 

1,26 

T 

.35 

•12      .48 

.05 

.02 

.10      .02 

.06      .02 

1CKPORT 

2,60 

.09 

.03 

.60 

.13      .96 

.02 

T 

T 

.13      T 

.40      .04 

J4I(E 

3.62 

.06 

.74 

.48 

.28    1.00 

.15 

.18 

.51 

*  ANTONIO   >B   AIRPORT      R 

2.30 

T 

T          .06 

.73 

•  92 

.14 

T            .10 

.02 

7 

.41 

.05 

.01       ,46      .02 

•«  "ARCOS 

3,60 

T          T 

.11 

.61 

.56 

T                        .19 

•  04 

.60 

•73      .76 

HULIMUK 

3,90 

.01 

.25 

.88 

.57 

•  66 

.10 

.20 

1.16 

ALT 

1.77 

.33 

•97      ,04 

.39 

.38 

.08 

.07 

1.03      .08 

6UIN 

3, At 

.01 

.33 

.89 

.56 

T            .60 

.01 

.47 

.32      .03 

NTON 

1.95 

.05 

.04 

.93 

.20      .26 

.31 

.16 

1THVILLE 

6.2B 

T 

.20 

,76 

.60 

T            T            .68 

•  86 

.36 

.60 

•ERV1LLE  OAN 

A. 19 

.02 

.26 

,49 

.66 

.32 

•  31 

.46 

1.63 

T 

A1NB  BRANCH   2    SE 

A, 01 

1.93 

.29 

.50 

•  16 

.59 

.60 

ELOER  T  SSN 

A,l» 

1.29 

.45 

•20                   .48 

•  44 

7 

1.36 

SHIJSTON  state  park 

6,79 

.99 

T 

.17 

1.34 

.43 

.08                   .41 

•  49 

.05 

.10      .03 

1.10 

T 

loer  N1L0LIFE  fndtn 

2,09 

.34 

1.04 

.26 

•  04 

.26 

.13 

AJOJR 

1.1R 

T 

T           T 

.10 

.53      T 

.56 

T            .77 

.10 

T 

.27 

.80      ,03 

T 

AKTONN 

2.A1 

T 

.1* 

•  46 

.33 

.61 

.19 

T 

.06      .12 

T          .50 

a        •        a 
►PER  COAST                    0« 

/Ih 

9.AA 

.06 

.09 

1.95 

1.26 

.06                   .20 

.IT 

.05 

.10 

1.53 

.03 

AHUAC  TBCO 
SLETON 

A, 15 

.25 

1.75 

.95 

.17 

.26 

.17 

2.56 

.02 

9.BB 

,H 

.17 

2.22      ,03 

1.30 

•  03 

•  03 

.05 

.29 

1.70 

'    LITY    aATERMORKS 

A, 77 

.0* 

all 

•  92 

1.10 

.01                   .11 

.13 

7         1.25 

1.04 

See  Reference  Nolet)  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15       16      17      IB 


19   20   21 


22   23  !  24   25  '  26   27   28   29   30 


BAYTOaN 

».23 

BEAUMONT 

5,16 

.25 

CLEVELAND 

6.96 

.19 

CL00INE 

*,26 

•  0* 

CYPRESS  1  Sa 

6,94 

I 

DANEVANG  2  SE 

3.72 

.01 

EDNA  3  Sa 

3,01 

EL  canpo 

3,67 

FREEPORT  2  NH 

5,0* 

■  11 

GALVESTON  aB  CITY        P. 

*.50 

.23 

HOUSTON  -3  CITY          R 

5.63 

HOUSTON  *S  AIRPORT 

7.75 

HOUSTON-BARKER 

5.37 

.08 

HOuSTON-DEER  PARK 

7, IB 

.22 

HOUSTON-HEIGHTS 

5.6* 

,09 

HOUSTON  INDEP  HEIGHTS 
HOuSTON-wESTBURY 
mOlSTON-NORTH  HOUSTON 
HOuSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 

H„«9lE 

*ATY  HOLF  HILL 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

HAURBRC 

NE«    GULF 


6,*» 


ORANGE  *  Na 

5.9* 

PAlACIOS  FAA  AIRPORT 

3,«3 

PIERCE  1  E 

3.96 

POINT  COMFORT 

2.92 

PORT  ARTHUR 

6,32 

PORT  ARTHUR  aB  AIRPORT   R 

5,68 

PORT  LAVACA  NO  2 

3,20 

PORT  0  CONNOR 
R1CHH0N0 

Sugar  lano 

3,06 

*••! 

TmCHPSCNS  3  aSa 

*.9a 

TOMBAIL 

»,|7 

VICTORIA  nB  AIRPORT      R 

2.30 

■HARTON 

*«09 

•    •    t 

SOUTHERN            09 

ALICE 

1.33 

ARMSTRONG 

1.38 

BATESVILLE  3  S 

3  1,16 

BCNAVIOES  7  S 

,73 

•IG  »ElLS 

1,0* 

CARRIZO  SPRINGS 

1.10 

CATARINA 

.73 

CHARLOTTE  5  NNa 

2,03 

COTULLA 

1.13 

COTULLA  fU    AIRPORT 

1,33 

CRYSTAL  CITY 

1.29 

OILLEY 

l.*6 

EAGLE  PASS 

1.33 

ENCINAl  3  Na 

1.39 

FA.CON  0A» 

1,70 

PALP.RR|A5 

1.20 

FOaLERTON 

3  1.66 

HEER 

1.62 

FRIO  TOaN 

2,*3 

GEORGE  -EST 

2.02 

JOU*D«*TON 

2,*0 

KAFFIE  RANCH 

1.1* 

LA  PRYCH 

3  1.61 

LM0O  nc.  2 

.'* 

OlL'CW 

l.*9 

PEARSAll 

1.32 

>'.'((• 

2,11 

PIC  GRANDE  C|TY  3  a 

2,02 

uei'A  •  e 

1.17 

tm»m  umat 

3,13 

tilOEn 

l.ll 

.<!•«•'  2  Sa 

l.ll 

2ARATA 

.73 

a    •    ■ 

LOafR  VALLEY        10 

.1  aB  AIRPORt   R 

.13 

(•'.«.-»•■  4AR0JN 

li*l 

hArlINGEn 

.92 

' 

1,72 

1,1* 

«  COW 

1.02 

It  »  1 

!.(,■> 

RIMIOH 

1.01 

»»'  i»a»El 

.•) 

'Hi; 

.  n 

.*' 

1  •  :•-. 

»•* 

.II.W  1  1 

1.03 

l.SO 
.09,  *,33 
.0*!  2.13 
T         2.20 


1.7, 
1.01 
1.201 


1.19 


1.92       .0*    l,*0 


.30      ,97  l.OO 

,11      ,88      ,02    1.3* 
.11    1.23      .06 


.01    3.71  1.3* 

.80      .08  1.65 

.02    2.82  1,11 

.07  2.81 


.16  2.15 

.08  1,62 

.12  5.10 

.19  2.3* 


1.73 
■  60 


1,17 
1.37 


.10 

.07 


1.1' 
.9? 
1.2) 


:!! 

.2. 
.12 


.20 

.08 

T   0 

.30 

.0* 

.05 

.23 

,07 

.10 

T 

.27 

.*1 

.01 

.01 

1.36 

.1* 

.0; 

1.00 

.00 

.11 

.02 

.10 

.01 

■  01 

.08 

.11 

.0! 

.2) 

.09 

.01 

RtM  UmtM   "-,!..   l-.H-.w1nu  *'•' 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1966 


Station 


Day  ot  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27      28      29      30      31 


HIGH   PLAINS 
AMARILLO    WB    AIRPORT 
ANDREWS 
BIG    SPRING 
BORGER    3    W 
BCVS    RANCH 
BRAVO 

BROWNFIELO    NO    2 
CANADIAN    1    ENE 
CANYON 
CLAUDE 
CROSBYTON 

OALHART    FAA    AIRPORT 
D1HMITT 
BUMS 
FLOYDADA 
F01LETT 
FR10NA 

GARCIA    LAKE    12    ENE 
GARDEN    CITY    1    E 
GRUVER 
HEREFORD 
LAHESA    1    SSE 

LEVELLAND 

LIPSCCHB 

LlTTLEFIELD   NO.    2 

LUBBOCK    9    N 

LUBBOCK    UB   AIRPORT 

«C   LEAS 

MIAMI 

"IDLAXD  »b  airport 

"IDlAnO  *  ENE 

MORTON 

"ULESHOE  1 

OLTON 

PAMPA  NO.  2 

PANHANDLE 

RERRYTON 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MM 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


mi 

MIM 


23   36   43 


10  9  20 

56  32  44 

10  12  15 

36  46  47 

5  10  14 

55  34  44 

18  18  13 

34  34  44 

12  5  19 

48  48  47 

10  14  20 

47  30  32 


18  19 

36  50 

3  14 

30  45 

10  19 

36  45 

20  22 

36  51 

15  18 


52   49 

19   19 


34   30   44 


22   21   20 


62   69   72 


48   56   60 


58   64 
22   33 


46   53   56 


22   27   30 


25   30   31 


50 

57 

60 

24 

32 

30 

43 

50 

58 

16 

20 

27 

61   69   73 
24   31   30 


62   69   73 
24   31   31 


52 

50 

59 

18 

20 

26 

50 

49 

61 

16 

IB 

21 

44 

47 

56 

la 

21 

24 

50  57  60 

22  33  25 

53  61  60 

22  31  25 


42   51 
14   21 


59  58  52 

34  35  27 

70  67  60 

37  47  32 

7  1  64  63 

51 


52  39 

66   60  57 

37   48  32 

66   67  65 

24  28 

64   60  52 


70  63  59 

35  40  32 

61  64  63 

33  47  33 

64  59  58 

34  47  29 

60  58  59 


65 
42 


40   44   34 


63 

48 

61 


56  59  59 

35  48  35 

59  58  61 

29  32  35 

66  63  59 

42  4f  31 

67  64  59 

43  54  31 

70  60  60 

35  40  30 

66  61  59 

26  43  32 


37 


60  52 

33  29 

57  54 

36  32 

50  49 

25  21 


47   44 
21   17 


54   49 
28   28 


57   55 
29   28 


54   41 
22   23 


55   46 
27   24 


62   52 
32   32 


43   48 
24   18 


59  53 

31  34 

58  49 

26  25 


51   50 
23   25 


51   47 
25   22 


50   45   54 
23   20   26 


23   26   27 


24   22   ?7 


28   16   19 
58   52   66 


38   20   27 


55  30  46 

25  9  10 

53  30  40 

22  5  14 

51  38  46 

26  14  15 


55   30   43 
20    8   13 

59   51   52 


24   13   16 


55   46   50 


IB 

19 

37 

49 

12 

12 

35 

49 

0 

16 

48 

60 

25  13  19 

45  47  64 
23  16  23 

46  42  52 
21  7  21 

52  31  38 

26  4  2 


55  48  65 

29  19  26 

57  49  64 

37  18  26 

55  37  49 

26  11  12 

59  32  49 

22  11  11 

54  33  46 

27  13  15 

51  43  56 


41  52  58 

15  19  23 

63  60  56 

23  24  22 


65  58  68 

26  29  32 

47  57  60 

17  27  25 

57  54 

15  20  28 

49  58  63 

10  13  20 

60  56  56 


16   15   23 


50   56 
19   20 


17  17  22 

59  46  56 

17  17  20 

55  53  61 

16  22  20 

52  53  61 

15  19  21 

51  42  52 

14  15  21 


66   68   69 
31   28   27 


67   69   67 
32   31   26 


23   20   20 


50  45 

22  19 

66  65 

24  25 


•,1 
20 


57   55   44 
21   19   21 


61   50 
20   23 


24   23   23 


41  34 

22  21 

64  64 

17  17 

57  44 

22  19 

63 
21 

57  40 

17  18 

60  61 

20  18 

59  58 

14  17 

70  72 

25  25 


21   23   23 


67   68   64 


69  60 

21  22 

66  58 

19  19 


19   18   20 


36  36  45 
15   11  13 

37  37  46 
17   11  15 

31  40 

11  14 


31 
19 

40   49  61 

10   17  17 

36   35  45 

14  11  10 

29   35  45 

15  15  17 

38  44 

10  12 

41  58 


13   U   19 
35   43   59 


34   43 

11   13 


35  42  52 

19  14  18 

32  41  54 

19  13  16 

37  39  45 

14  11  12 

35  40  47 

15  10  11 

32  35  45 

11  11  13 

36  43  59 
12  20 


58   56   41 
24   33   32 


60  65 

29  41 

60  58 

30  36 

58 

25  21 

60  62 

22  27 

56  56 
24  33 

61  58 
2*  37 

61  59 

27  31 

57  57 
24  33 

57  55 

20  30 

57  57 

23  28 

57  60 

16  28 

56  61 

24  30 

55  54 

11  28 

60  59 

24  25 


55  60 

22  31 

53  58 
16  33 

62  61 

20  31 

55  60 

18  31 

54  60 
20  30 

58  55 
20  25 

60  55 

19  38 

59  63 
29  33 


55  65 

30  35 

57 
35 

59  57 
24  29 

60  65 
30  40 

60  65 

30  40 

55  58 

19  28 

56  62 
16  28 


33 

55   56   62 

19  27   31 

57   56   46 

20  36   34 


60   58 
20   32 


46,9 
21.3 

58.1 
26,7 

59.3 

30.8 

51.2 
24.1 


51.6 
19,3 

54.4 
23.5 

51.4 
23,4 

53.5 

23.0 

48.5 
21.0 

51.8 
23.1 

48.1 
19,4 

52,0 
19.2 

47,0 
19.9 

50.1 
21.5 

43.9 
20.3 

50.3 
20.9 

49.8 
18.3 

56.7 
26.1 

51.1 
19,9 

49,6 

20,4 

55,5 

25.7 

54,0 
21.5 

47.8 
20.7 

56. a 
24.1 


55.0 
26.0 

50.1 
23.7 

46.4 
19.6 

57.0 
28.3 

59.0 
28.3 

53.6 
22.4 

52.8 
20,6 

51.3 
21.2 

50,4 
21.9 

50.0 
21.9 

45.0 
19.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  lr.de 
-    45    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1966 


Station 

Day  of  Month 

• 
a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PLAINS 

MAX 

MLN 

PLMNVIEW 

MAX 

S3 

26 

-2 

48 

58 

62 

65 

60 

60 

56 

48 

41 

53 

34 

46 

48 

45 

56 

66 

63 

44 

32 

34 

45 

92 

54 

62 

47 

90.0 

Mm 

13 

12 

18 

19 

19 

19 

39 

41 

32 

27 

31 

27 

22 

14 

18 

21 

21 

23 

29 

24 

21 

13 

14 

18 

26 

31 

33 

29 

23.4 

SEWINCIE 

MAX 

56 

40 

50 

50 

60 

71 

71 

65 

60 

55 

52 

44 

55 

49 

50 

62 

46 

57 

67 

67 

70 

31 

41 

42 

54 

60 

65 

55 

35,3 

Mm 

18 

18 

IB 

20 

22 

27 

33 

39 

30 

28 

28 

28 

29 

16 

16 

21 

19 

20 

26 

25 

26 

16 

12 

12 

17 

31 

35 

28 

23,4 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

SPEARMAN 

MAX 

20 

34 

45 

50 

58 

59 

60 

60 

55 

44 

46 

53 

45 

37 

55 

63 

53 

59 

50 

38 

40 

35 

43 

60 

59 

57 

52 

57 

41,1 

Mm 

6 

4 

5 

18 

26 

28 

35 

44 

30 

24 

20 

20 

20 

4 

20 

14 

21 

20 

18 

20 

19 

12 

19 

20 

22 

33 

33 

28 

20.1 

STRATFORD 

MAX 

29 

22 

40 

47 

53 

59 

60 

65 

5* 

50 

38 

46 

52 

25 

39 

S3 

52 

53 

59 

46 

28 

35 

47 

60 

60 

57 

40 

47,0 

Mm 

5 

4 

12 

13 

14 

21 

26 

35 

27 

23 

17 

18 

23 

11 

13 

10 

18 

23 

11 

17 

13 

15 

17 

20 

27 

26 

30 

18.2 

SUNRAV  A  s- 

MAX 

23 

39 

46 

51 

61 

61 

67 

63 

55 

46 

45 

53 

52 

40 

54 

53 

52 

58 

56 

40 

33 

35 

45 

57 

61 

59 

54 

54 

50,5 

Mm 

a 

9 

20 

21 

31 

28 

34 

41 

30 

23 

22 

21 

22 

10 

21 

15 

21 

25 

20 

19 

20 

10 

17 

18 

28 

33 

32 

25 

22.3 

TAHOKA 

MAX 

56 

35 

42 

50 

59 

73 

67 

65 

62 

68 

53 

47 

52 

40 

49 

63 

47 

67 

67 

64 

63 

30 

37 

46 

98 

53 

67 

68 

54,2 

Mm 

18 

18 

18 

20 

If. 

20 

35 

43 

33 

29 

28 

28 

28 

16 

16 

20 

19 

19 

25 

27 

29 

12 

12 

12 

16 

29 

35 

27 

23.2 

TUL1A 

MAX 

50 

29 

43 

48 

47 

68 

63 

60 

60 

56 

45 

42 

55 

32 

46 

59 

47 

57 

63 

60 

53 

32 

34 

43 

98 

59 

61 

64 

50.9 

Mm 

11 

11 

18 

21 

25 

29 

29 

36 

31 

27 

25 

29 

25 

14 

16 

16 

IB 

18 

22 

19 

20 

11 

11 

13 

17 

29 

30 

28 

21,4 

VESA 

MAX 

52 

28 

40 

45 

54 

64 

59 

64 

55 

50 

38 

42 

51 

27 

40 

51 

41 

52 

58 

49 

38 

32 

32 

44 

94 

57 

57 

36 

46,8 

•    •    • 

Mm 

7 

7 

12 

18 

20 

24 

27 

44 

29 

20 

18 

20 

20 

9 

13 

13 

13 

14 

20 

18 

18 

11 

12 

15 

19 

30 

33 

25 

18,9 

LOU  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT 

MAX 

50 

40 

48 

61 

66 

75 

70 

73 

67 

60 

55 

60 

63 

43 

60 

46 

54 

68 

62 

68 

40 

27 

39 

52 

57 

60 

63 

60 

56.8 

Mm 

2* 

21 

19 

23 

43 

50 

53 

53 

50 

39 

31 

37 

33 

25 

33 

26 

17 

32 

30 

28 

25 

22 

16 

15 

28 

42 

44 

36 

32.0 

ANSON 

MAX 

52 

3a 

47 

60 

66 

71 

70 

73 

70 

65 

56 

60 

57 

44 

62 

60 

56 

70 

68 

65 

59 

26 

40 

54 

60 

60 

62 

63 

58.» 

Mm 

22 

19 

19 

29 

39 

41 

46 

54 

48 

40 

29 

38 

40 

23 

32 

33 

18 

33 

30 

29 

26 

20 

15 

16 

28 

40 

45 

36 

31.7 

A5PERX0NT 

MAX 

50 

39 

47 

61 

69 

67 

71 

69 

64 

62 

55 

58 

56 

44 

64 

65 

59 

69 

60 

56 

54 

30 

42 

55 

62 

55 

61 

63 

57.4 

ML  J 

20 

18 

20 

29 

33 

41 

40 

53 

41 

34 

31 

32 

35 

20 

28 

31 

22 

29 

28 

28 

25 

18 

17 

20 

28 

38 

43 

34 

29,9 

BALL1NGER  1  H 

MAX 

60 

44 

53 

64 

68 

74 

71 

7* 

68 

64 

58 

61 

67 

54 

61 

59 

58 

72 

72 

73 

67 

27 

41 

51 

58 

60 

67 

66 

61.1 

Mm 

25 

18 

19 

17 

26 

37 

42 

57 

43 

36 

30 

39 

31 

25 

36 

32 

16 

24 

26 

33 

27 

22 

15 

17 

24 

42 

40 

34 

29,9 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

27 

34 

43 

55 

66 

59 

66 

65 

65 

51 

47 

56 

42 

45 

56 

45 

55 

59 

49 

43 

32 

31 

39 

59 

60 

53 

53 

62 

50.6 

Mm 

16 

12 

20 

26 

31 

31 

36 

47 

38 

33 

32 

29 

25 

18 

24 

26 

22 

28 

25 

24 

20 

16 

16 

20 

28 

36 

39 

35 

26,9 

CLARENDON 

MAX 

41 

24 

32 

45 

51 

61 

60 

60 

61 

58 

47 

47 

52 

34 

43 

5B 

47 

55 

63 

50 

43 

34 

35 

42 

58 

57 

53 

45 

41.4 

Mm 

11 

9 

12 

20 

22 

31 

35 

36 

33 

29 

26 

25 

26 

12 

16 

21 

20 

20 

20 

21 

23 

15 

13 

14 

23 

30 

34 

33 

22.9 

COLEMAN 

MAX 

53 

42 

50 

61 

46 

73 

69 

71 

65 

61 

54 

59 

65 

53 

53 

50 

53 

70 

69 

65 

59 

41 

48 

50 

58 

59 

63 

63 

58.1 

MIN 

24 

20 

20 

21 

30 

39 

44 

54 

49 

49 

34 

39 

38 

22 

33 

33 

21 

27 

32 

29 

21 

19 

22 

30 

34 

35 

43 

36 

32,1 

COLORADO  CITY 

MAX 

58 

45 

51 

63 

70 

72 

69 

68 

65 

62 

56 

58 

58 

47 

68 

68 

59 

71 

70 

71 

70 

27 

41 

55 

59 

67 

65 

65 

60,6 

Mm 

22 

19 

21 

21 

36 

38 

43 

55 

39 

39 

35 

36 

35 

21 

31 

29 

23 

29 

29 

32 

26 

20 

15 

18 

27 

42 

46 

33 

30,7 

DICKENS 

MAX 

49 

49 

59 

68 

64 

66 

64 

62 

62 

60 

54 

64 

51 

60 

58 

63 

68 

58 

53 

50 

31 

49 

59 

62 

58 

57 

57,6 

MIN 

14 

29 

33 

34 

37 

47 

39 

34 

38 

28 

32 

19 

22 

26 

30 

21 

27 

26 

23 

15 

17 

19 

31 

33 

42 

33 

28.8 

ELECTRA 

MAX 

38 

29 

32 

42 

53 

66 

69 

70 

68 

65 

59 

54 

58 

56 

43 

57 

47 

54 

65 

57 

57 

31 

33 

43 

58 

66 

63 

49 

92.9 

Mm 

20 

17 

16 

21 

29 

33 

34 

45 

40 

36 

33 

34 

32 

23 

24 

28 

24 

24 

25 

26 

25 

22 

IB 

21 

24 

30 

41 

36 

27,9 

SAU 

MAX 

45 

42 

51 

60 

72 

69 

67 

64 

60 

55 

50 

55 

60 

47 

65 

58 

5» 

68 

62 

68 

68 

36 

41 

54 

63 

70 

62 

65 

3T.» 

Mm 

19 

1  1 

20 

30 

36 

37 

50 

55 

42 

40 

33 

28 

31 

IB 

28 

23 

28 

26 

30 

28 

24 

13 

15 

23 

38 

44 

43 

32 

90,4 

MAX 

50 

31 

36 

49 

50 

69 

68 

69 

66 

63 

54 

58 

63 

35 

58 

53 

65 

30 

34 

45 

53 

59 

59 

92.9 

Mm 

17 

14 

15 

20 

28 

30 

29 

38 

39 

39 

34 

34 

28 

31 

25 

29 

20 

25 

22 

22 

20 

18 

17 

17 

18 

23 

38 

60 

26.1 

MAS«ELL 

MAX 

48 

33 

36 

47 

61 

68 

42 

69 

69 

66 

58 

65 

59 

53 

44 

61 

48 

58 

70 

57 

58 

29 

31 

42 

55 

61 

52 

61 

94.0 

MIR 

20 

18 

19 

23 

29 

37 

40 

49 

44 

36 

30 

32 

34 

22 

24 

33 

23 

24 

29 

28 

29 

20 

17 

21 

23 

29 

40 

34 

28.1 

«0»D9  CPEE*  0A» 

MAX 

56 

36 

43 

50 

62 

66 

'1 

68 

n 

65 

SI 

61 

68 

64 

41 

53 

47 

53 

69 

69 

68 

34 

25 

40 

50 

55 

55 

64 

99.1 

Mm 

23 

IS 

18 

20 

20 

38 

49 

58 

48 

39 

34 

36 

35 

25 

25 

32 

20 

27 

28 

39 

32 

21 

19 

19 

21 

31 

35 

34 

30,1 

MAX 

53 

32 

39 

49 

61 

68 

65 

69 

66 

62 

56 

60 

57 

50 

45 

65 

47 

58 

68 

57 

68 

30 

30 

41 

55 

39 

60 

93. 7 

Mm 

22 

It 

1  7 

21 

26 

36 

35 

41 

35 

32 

30 

10 

20 

20 

29 

23 

23 

28 

27 

29 

16 

16 

IB 

20 

29 

32 

26.4 

■JUADO  CITY 

MAX 

60 

36 

45 

50 

71 

70 

72 

•1 

66 

63 

45 

64 

48 

5/ 

47 

6B 

4B 

61 

66 

68 

72 

40 

27 

40 

55 

59 

68 

60 

57.4 

MM 

21 

■ 

20 

it 

24 

18 

36 

63 

40 

39 

31 

16 

38 

23 

23 

29 

21 

25 

10 

30 

31 

20 

17 

IB 

24 

28 

42 

36 

29.1 

MAX 

40 

42 

69 

68 

59 

70 

46 

61 

56 

65 

43 

58 

48 

57 

6B 

55 

5  7 

53 

33 

44 

56 

63 

55 

54 

63 

99.» 

Mm 

23 

22 

24 

13 

38 

52 

46 

40 

16 

32 

25 

30 

30 

27 

32 

30 

29 

26 

23 

19 

23 

32 

40 

41 

39 

31.9 

MAX 

5| 

11 

41 

68 

'/ 

47 

67 

66 

63 

67 

49 

56 

60 

48 

60 

58 

45 

63 

60 

49 

41 

32 

42 

60 

57 

58 

55 

62 

99,1 

Mm 

15 

14 

21 

31 

II 

31 

39 

52 

61 

1  < 

13 

28 

30 

18 

24 

24 

27 

33 

29 

2) 

23 

16 

14 

22 

35 

16 

40 

33 

28,' 

•»»»»li 

MAI 

4| 

1/ 

44 

48 

62 

41 

'.4 

66 

42 

58 

•,  r 

66 

49 

42 

57 

43 

66 

62 

57 

46 

40 

39 

41 

61 

60 

53 

50 

62 

52,5 

MB 

15 

:<i 

21 

31 

30 

35 

53 

15 

)2 

11 

IK 

29 

IB 

22 

/I 

19 

24 

25 

24 

24 

14 

IB 

19 

29 

36 

42 

34 

26.4 

■IMCAY 

MAI 

4/ 

15 

45 

60 

47 

10 

70 

66 

■  | 

66 

43 

60 

58 

67 

71 

66 

55 

62 

32 

41 

65 

hi 

59 

63 

64 

56.9 

MM 

I  7 

21 

1  • 

11 

50 

4  1 

17 

10 

14 

12 

23 

30 

11 

23 

30 

29 

29 

24 

22 

19 

22 

29 

39 

64 

93 

10.3 

>«•.  '.. 

MAI 

)5 

41 

45 

41 

68 

:> 

64 

65 

42 

•. ; 

46 

49 

47 

55 

61 

52 

51 

43 

12 

42 

57 

67 

58 

56 

64 

92.7 
24.9 

KOI 

1  1 

16 

37 

4'( 

49 

61 

14 

If 

19 

24 

2  7 

2» 

17 

26 

28 

25 

16 

17 

21 

34 

38 

43 

36 

MAI 

50 

■ 

68 

14 

1 

64 

69 

55 

49 

50 

64 

47 

6B 

67 

69 

60 

31 

)4 

42 

55 

58 

60 

59 

94.2 

MSI 

1« 

l- 

11 

14 

36 

4« 

34 

1/ 

1] 

23 

2  4 

IB 

16 

II 

24 

It. 

32 

2B 

28 

15 

16 

18 

24 

32 

37 

32 

24.1 

'.  ' 

1,1 

•  • 

60 

6  1 

4  1 

41 

67 

44 

54 

60 

50 

48 

30 

32 

39 

57 

39 

93 

48 

49.' 

27.0 

MM 

>2 

14 

4  1 

14 

29 

11 

It 

21 

in 

25 

26 

27 

27 

25 

21 

IB 

11 

21 

32 

60 

13 

66 

'  • 

■4 

•  1 

43 

I  > 

65 

■■/ 

69 

t.l 

6V 

66 

68 

4  9 

25 

IK 

53 

17 

63 

60 

61 

97.2 
21.' 

Mm 

20 

' 

'* 

14 

60 

41 

40 

11 

/•, 

1) 

)5 

1    ' 

/'/ 

I  1 

1  ' 

11 

24 

26 

II 

1  7 

B 

17 

26 

39 

42 

31 

»>t 

•1 

41 

49 

68 

64 

6X 

•.  1 

65 

>.4 

41 

1  1 

69 

69 

19 

43 

28 

40 

54 

"•'< 

59 

62 

63 

37.0 
10.1 

tm 

■ 

66 

' 

1/ 

11 

10 

30 

11 

14 

l« 

21 

24 

18 

19 

19 

29 

18 

64 

13 

xm 

I* 

41 

59 

'  1 

' 

70 

4  9 

41 

58 

43 

54 

•.  1 

5' 

10 

:i. 

56 

1  1 

U 

43 

39 

62 

52 

35 

11.' 
27. • 

MM 

|| 

41 

11 

/► 

12 

26 

26 

W 

It 

24 

/•/ 

28 

28 

II 

18 

la 

LI 

/  1 

41 

■  1 

i  |  rp 

MM 

• 

•  1 

}l 

40 

51 

69 

56 

•,4 

44 

..  1 

60 

67 

50 

92 

41 

30 

57 

II 

92.' 

V  n 

<l 

14 

|4 

/' 

• 

/4 

24 

11 

II, 

20 

19 

1/ 

l\ 

24 

14 

4.. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  ol  Month 

a> 
01 
3 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  I 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

SNYDER 

MAX 

Mm 

52 
20 

34 

19 

41 
19 

49 
20 

61 
26 

69 
32 

79 
35 

68 
49 

64 
38 

62 
32 

56 
32 

62 
33 

66 
32 

58 
20 

44 
20 

65 
27 

66 
20 

57 
20 

68 
28 

60 
29 

67 
29 

31 
17 

25 

15 

40 
IS 

53 
17 

59 
29 

62 

36 

60 
33 

54,9 
26,5 

TRUSCCTT 

MAX 

Mm 

45 
19 

30 
16 

33 
16 

45 
22 

56 
31 

66 
33 

61 
33 

69 
39 

67 
43 

64 
36 

56 
33 

50 
32 

51 
31 

48 
22 

43 
22 

69 

30 

46 
24 

55 
26 

63 

28 

52 

26 

52 

26 

29 
22 

33 

18 

41 
18 

55 

19 

55 
33 

50 
39 

55 

37 

51.1 
27,6 

TURKEY 

MAX 

Mm 

44 
U 

27 
13 

36 
16 

••8 
27 

59 
33 

70 
30 

68 
34 

66 
31 

63 
31 

50 
29 

55 
27 

55 

24 

40 
1  7 

48 
21 

63 
23 

47 
18 

58 
22 

62 

62 
22 

34 

16 

14 

40 

62 
31 

60 
35 

55 

42 

55 
32 

53.1 
25,1 

VERNON 

MAX 

Mm 

30 
20 

31 
15 

39 
22 

64 
25 

64 
34 

59 
33 

69 
36 

67 
56 

63 
44 

62 
3b 

52 

34 

66 

31 

55 
33 

43 
24 

55 
27 

54 
29 

53 
25 

63 
30 

62 
28 

53 
27 

52 

26 

33 

23 

42 

17 

55 

19 

5B 

^8 

56 
41 

49 

43 

62 
36 

53,3 

30.1 

WELLINGTON 

MAX 

Mm 

38 
9 

26 
10 

32 
13 

46 
14 

50 
24 

62 
32 

53 

34 

60 
37 

66 
37 

62 
31 

58 
32 

47 
27 

55 
30 

38 
18 

45 
21 

55 
22 

55 
24 

58 
24 

57 
23 

41 

22 

43 
17 

34 

17 

42 

19 

48 
25 

60 
32 

57 
35 

46 
36 

47 
34 

49.6 
25.0 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

35 
21 

32 
15 

42 
22 

68 
21 

65 
33 

53 
39 

70 
35 

67 

51 

64 
45 

58 
37 

57 
31 

68 
35 

59 

31 

45 
26 

55 
30 

47 
30 

53 
22 

67 
25 

61 
31 

61 

30 

36 
23 

33 
24 

46 
21 

55 
21 

63 
27 

50 
42 

46 
43 

67 
37 

53.9 

30,3 

WINTERS  »  NNE 

■   •    # 

MAX 

Mm 

57 

17 

37 

19 

•.2 
20 

49 

16 

62 

20 

67 
30 

71 
42 

63 
60 

69 

47 

65 
30 

67 
32 

52 
35 

58 
26 

64 
23 

42 
24 

30 

47 
12 

55 
16 

70 
22 

68 
29 

71 
29 

34 
20 

27 
15 

41 
12 

52 

15 

56 
25 

62 
43 

64 
30 

55.5 

26.1 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

60 
22 

35 
13 

43 
20 

65 
21 

65 
30 

72 
31 

74 
38 

69 
50 

72 
48 

69 
39 

61 
30 

57 
33 

61 

28 

63 
25 

43 

26 

60 
30 

48 
16 

60 
22 

72 
30 

64 
27 

72 
21 

32 
23 

30 
19 

43 
19 

58 
23 

63 
33 

63 
34 

67 
30 

58.3 

26.1 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

43 
23 

37 
16 

43 

20 

41 
26 

66 
35 

63 
42 

72 

42 

69 

56 

66 
49 

60 
40 

56 
31 

58 
37 

59 
37 

43 
26 

55 
31 

47 
31 

53 
24 

68 
32 

63 
32 

62 
30 

57 
26 

31 
23 

43 
1? 

53 
21 

60 
29 

56 
42 

52 

41 

65 
37 

55.8 
32,1 

BARDWELL  DIM 

MAX 

Mm 

59 
30 

39 

20 

39 
20 

60 
21 

68 
24 

63 

33 

67 
50 

71 
62 

69 
57 

65 
50 

65 
37 

58 
38 

58 
36 

68 
34 

45 
34 

46 

37 

50 
24 

52 

26 

63 
32 

69 
39 

69 
36 

51 
28 

31 

27 

43 
22 

52 
27 

59 
33 

52 
42 

53 

43 

55,9 
34.4 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

45 
32 

44 

24 

43 
25 

63 
26 

61 

31 

62 
33 

70 
53 

71 
61 

67 
69 

66 
47 

64 
39 

61 

42 

60 
35 

70 
36 

45 
36 

45 
37 

56 

30 

53 
32 

65 
36 

69 
38 

68 

40 

62 
29 

30 
27 

41 
29 

51 

28 

56 
31 

49 
61 

59 

44 

57.4 
36.5 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

58 
28 

38 
22 

39 
22 

49 
25 

60 
28 

36 

71 
49 

72 

60 

67 
53 

62 

45 

61 
35 

55 

36 

59 

35 

65 
30 

42 
31 

46 
38 

48 
24 

51 
27 

65 
33 

67 
40 

68 
33 

40 

25 

31 
25 

45 
24 

5* 
30 

60 
39 

47 
41 

54 

40 

54.9 
34.1 

■Wham 

MAX 

ML1 

49 
28 

38 

20 

46 

21 

6o 

21 

62 
36 

65 
47 

68 
49 

67 
59 

63 
61 

65 

50 

61 
38 

57 
35 

65 

30 

61 
32 

44 
32 

46 
35 

52 

20 

63 
26 

67 
30 

66 
32 

64 
31 

31 
26 

45 
30 

52 

24 

62 

30 

57 
39 

52 
39 

63 
44 

56.7 
34.1 

BOWIE 

MAX 

Mm 

42 
24 

••0 
19 

41 

21 

4  2 
25 

34 

6  7 
42 

74 
46 

66 
53 

65 
49 

62 
41 

58 
33 

61 
36 

66 
36 

51 
26 

53 
27 

46 
27 

55 
26 

67 
27 

68 
28 

72 
29 

69 
26 

29 
22 

43 
20 

57 
22 

65 
30 

54 
42 

50 
40 

65 
36 

57.2 

31.7 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

55 
29 

37 

21 

41 
18 

49 
18 

60 
19 

65 

38 

73 
44 

71 
58 

67 
54 

62 
45 

62 
35 

56 
35 

59 
33 

67 
30 

45 
30 

45 
37 

50 
16 

52 

19 

65 
28 

69 
36 

68 
33 

38 
25 

31 
25 

46 
19 

53 

20 

63 
25 

46 
41 

53 

40 

55.4 

31.2 

SRECKENRI06E 

MAX 

Mm 

47 
21 

40 
14 

49 
19 

61 
22 

68 
36 

70 
42 

71 

70 
52 

66 
49 

60 
38 

55 
29 

68 
36 

64 
32 

42 
27 

53 
31 

47 
24 

51 
18 

70 
34 

63 
30 

70 
28 

41 

23 

30 
22 

43 
22 

55 

17 

61 
27 

53 

43 

65 
63 

65 
35 

56.7 
30,6 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

54 
18 

36 

20 

40 
20 

49 
22 

61 
22 

66 
34 

71 
43 

73 
56 

66 
53 

65 
44 

62 
34 

57 
36 

59 
35 

67 
29 

45 
29 

46 
37 

45 

20 

52 
22 

66 
32 

67 
38 

70 
35 

38 
25 

30 
25 

45 
21 

54 

25 

64 
31 

47 
42 

53 

38 

55.3 

31.6 

BROWNwOOO 

MAX 

Mm 

58 
27 

38 
21 

40 
21 

50 
20 

60 
21 

67 
29 

74 
36 

70 
59 

73 
49 

66 
43 

60 
36 

55 

40 

67 
35 

69 
29 

46 
31 

51 
35 

48 
21 

55 
25 

66 

30 

68 
37 

70 
38 

38 
23 

28 
25 

41 
19 

50 

23 

61 
29 

52 

46 

66 

40 

56.3 
31.7 

CAMERON 

MAX 

Mm 

62 

32 

21 

53 

21 

62 
20 

65 
29 

72 
49 

75 
59 

71 
62 

69 
55 

67 
45 

68 
36 

64 
41 

72 

36 

69 
35 

45 
34 

52 

40 

5b 
29 

68 
28 

72 
36 

72 
35 

72 

34 

52 
26 

41 

25 

52 
26 

61 
25 

59 
44 

57 
42 

65 

42 

62,7 

36.0 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

54 
23 

40 
21 

50 
19 

62 
19 

64 
31 

72 
46 

73 
59 

69 
65 

65 
52 

65 
43 

56 
37 

40 
42 

72 
35 

58 
31 

45 
36 

48 
37 

52 

20 

65 
26 

70 
39 

69 
36 

60 
32 

32 
25 

46 
27 

55 

21 

61 
26 

54 
43 

55 
42 

64 
40 

58.4 
34.9 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

62 
32 

40 
23 

40 
23 

50 

24 

59 
25 

65 

36 

67 

50 

72 

61 

69 
58 

67 
52 

67 
39 

40 
39 

65 
38 

68 
36 

45 
36 

47 
37 

62 
25 

53 

25 

63 
29 

69 
37 

70 
39 

54 
29 

30 
29 

41 
26 

51 

2b 

60 
29 

50 
39 

54 
43 

56.8 
35.2 

OALLAS  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

52 

27 

3b 
23 

48 
23 

67 
24 

63 
36 

70 
50 

72 
59 

66 
63 

65 
53 

64 
45 

54 
38 

58 

42 

68 
38 

41 
33 

45 
37 

47 
31 

50 
22 

62 
32 

67 
41 

68 
61 

51 
29 

30 
27 

44 

30 

51 
24 

6  0 

49 
44 

53 

42 

64 
43 

55.7 

36.6 

DEN  I  SON  DAM 

MAX 

Mm 

49 
29 

38 
21 

47 
25 

55 
23 

62 
36 

67 
46 

69 
49 

68 
59 

64 
51 

63 
47 

63 
36 

66 
43 

62 

30 

62 

32 

34 

4* 

33 

51 
20 

62 
26 

62 
32 

67 
33 

67 
29 

31 
25 

42 
30 

61 
26 

59 
33 

59 
36 

49 
41 

61 
44 

56.2 
34,5 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

45 
27 

37 
22 

48 
22 

53 
23 

62 
30 

73 
4  1 

7<, 
48 

70 
53 

65 

40 

63 
46 

62 
36 

44 
44 

68 
35 

67 
30 

54 
30 

48 
30 

50 
22 

64 
30 

65 
46 

68 
35 

67 
31 

41 

25 

44 
29 

52 
23 

64 

32 

59 

41 

51 
41 

64 
41 

56.8 
34.6 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

48 
24 

37 
19 

40 

18 

60 
21 

60 
29 

65 
34 

72 
50 

70 
57 

69 
49 

41 

61 
36 

50 

37 

66 
36 

69 
28 

43 
29 

47 
36 

42 

19 

53 
20 

66 
35 

69 
35 

69 
36 

38 
23 

27 
23 

42 
21 

54 
24 

59 
33 

46 
41 

66 
38 

55.1 

31.8 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

57 
23 

36 

19 

42 
19 

49 

1  7 

60 

20 

67 

40 

72 
47 

70 
56 

71 

60 

65 
41 

60 
31 

54 
33 

57 
32 

65 
28 

42 

28 

48 
35 

47 
16 

56 
16 

69 
28 

6b 
30 

68 
34 

35 
23 

28 
23 

43 
16 

55 

19 

59 
24 

62 
42 

66 
38 

56.0 
29.6 

EVANT 

MAX 

Mm 

59 
27 

45 

18 

56 

18 

4i 
23 

64 
3  6 

70 
66 

71 
56 

69 
61 

66 
53 

60 

58 
34 

41 

42 

72 

37 

64 
32 

46 
34 

54 
40 

54 
20 

68 
29 

71 
40 

69 
62 

61 
40 

40 

24 

43 
25 

52 
23 

58 
29 

58 
38 

66 
43 

66 
41 

60.0 
35,9 

FERRIS 

MAX 

Mm 

51 

30 

39 
21 

49 
21 

58 
22 

r>3 
3C 

68 
48 

71 

51 

66 
62 

65 
52 

63 
48 

60 
36 

58 
44 

69 
35 

67 
33 

45 

36 

49 
39 

53 
23 

64 
27 

69 
'6 

69 
38 

68 
37 

37 
27 

44 
26 

53 

25 

60 
27 

57 
42 

53 

42 

63 
43 

56.3 
35.6 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
29 

38 
24 

4R 
21 

57 

24 

62 

36 

7  0 
48 

71 
67 

07 
63 

64 
61 

61 
42 

54 
37 

58 
40 

67 
35 

61 
33 

45 
36 

48 
29 

49 
23 

63 
27 

66 
39 

67 
36 

50 
29 

32 
27 

44 
30 

51 
24 

59 
29 

48 
44 

52 
42 

63 
42 

55.2 

35.6 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

5t 

30 

39 
24 

39 
25 

60 
26 

61 
IP 

39 

n 

49 

71 
61 

67 

61 

49 

63 
39 

54 
40 

60 
38 

68 
32 

44 

32 

46 
37 

49 
27 

51 
29 

65 
34 

69 

61 

68 
35 

40 
26 

32 

26 

45 
28 

54 
30 

60 
36 

48 
41 

53 

42 

55,3 

35.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

47 
31 

33 

19 

38 

19 

t.  7 
22 

67 
21 

61 
33 

69 
40 

71 
56 

64 
53 

60 
4  7 

62 
34 

56 
34 

59 
32 

62 
30 

43 
29 

47 
36 

4b 

20 

50 
20 

62 
29 

67 
33 

67 
32 

35 
24 

30 
24 

44 
20 

53 

20 

60 
27 

46 
40 

49 

41 

53,0 
31,0 

SATESYILLE 

MAX 

Mm 

43 

30 

64 
36 

68 
61 

67 
54 

69 

40 

66 
48 

73 
35 

66 
33 

36 

78 
42 

62 

3b 

37 
26 

32 
22 

51 
29 

67 
64 

66 
43 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

65 
36 

47 
24 

55 
23 

62 
23 

63 
31 

72 
52 

72 

bO 

70 
63 

70 
56 

65 

46 

65 
35 

61 
43 

70 
36 

68 
37 

45 
37 

51 
42 

64 
26 

65 
30 

70 
35 

71 
35 

68 
35 

52 
28 

41 

27 

44 
26 

5B 

26 

58 
46 

63 
44 

66 
45 

61.5 
37.4 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

61 

26 

41 

21 

51 
17 

63 

1  7 

66 
27 

75 
42 

74 
54 

72 
61 

63 
52 

64 
43 

31 

60 
62 

72 

30 

70 
32 

47 
35 

60 
38 

52 

lb 

67 
22 

70 
30 

71 
30 

69 
34 

37 
26 

46 
27 

54 
19 

63 
22 

60 
42 

59 
43 

65 
41 

61.1 
33.0 

GOLOTHwAITE 

MAX 

Mm 

57 
25 

45 

17 

62 
21 

60 
34 

64 
34 

70 
4b 

68 

52 

6« 
60 

67 
50 

63 
40 

6e 

37 

47 
4C 

70 
41 

67 
30 

51 
34 

50 
37 

54 
25 

66 
32 

70 
39 

68 
41 

65 
33 

33 

24 

42 

22 

60 
20 

57 
27 

53 

42 

66 

41 

63 

37 

59.1 
35.0 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

55 

24 

36 

19 

40 
18 

47 
18 

43 
19 

68 
34 

09 
3b 

72 
56 

70 
50 

67 
41 

62 
34 

60 
35 

60 
35 

66 
28 

44 
29 

60 
36 

46 
1  7 

54 

17 

71 
29 

65 
30 

70 

32 

33 
24 

31 
22 

44 

17 

60 
18 

61 
22 

69 
44 

58 
47 

55.6 

29.7 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

61 

2a 

4  2 
22 

51 
21 

63 
20 

6  7 
31 

7<* 
4*. 

74 
60 

70 
60 

68 
52 

65 
46 

60 
Jb 

61 
43 

71 
37 

77 
31 

46 
37 

50 
39 

52 
20 

67 
26 

68 
35 

70 
3b 

69 

33 

34 

26 

46 
27 

21 

62 
25 

60 
42 

58 
43 

64 
41 

60.9 
34.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  lode: 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1966 


Station 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NW 

GRCESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICC 

HILUSBORO 

JACKS8CRO 

KAUFMAN 

KIllEEn 

LAUON  0AM 
MARLIN 
»C  GREGOR 
"C  KINNEY 
MEXIA 

mineral  -ELLS  faa  ap 

NAvARRC  MILLS  DAM 

OLNEV 

PARIS 

PlLCT  point 
PROCTOR  RESERVOIR 
PLTNAM 

«^»P  STATION 
RISING  STAR 

V-fi-i'.  PUMP  STATION 
}PP|4' 

.ILLE  *  S. 

■  '  - 

uu   I 

■ 


55  37  38 

30  23  22 

48  35  38 

31  20  20 

63  -3  -3 

33  22  23 


S3  38  46 

24  U  21 

55  38  39 

29  20  22 

59  <•<•  53 


42   52 
23   22 


35   ".2 
17   21 


II 


53   39   47 

22   17   19 


24 

33 
20 

.  / 


45    .4 

21   20 


24 
65 


52   40   64 


65   65 
25   35 


51   59   64 


21   30   SO 


5d   62    70 


50   59   hi 


62  67  74 

23  33  44 

50  59  64 

23  26  33 

60  62  43 

24  33  41 

45  53  62 

23  24  41 


19   24   34 


• 


54   66 
2'   36 


2! 

■ 


■ 

■ 


71   67 
52   51 


66   68 

47   57 


72    71    70 
51   60   53 


67  72  69 

51  60  64 

72  71  65 

44  61  50 

66  69  68 

45  60  56 

70  70  66 


69  71  67 

51  60  47 

73  70  67 

60  63  56 

68  70  68 
53  58  60 

69  67  64 

53  61  50 

68  72  68 

40  61  59 

73  68  65 

51  57  50 

68  72  68 

37  61  58 

71  69  65 

42  53  47 

63  67  66 

49  56  53 

71  70  65 

47  69  52 

73  71  72 

46  58  51 

71  71  65 
55  59  50 

70  69  65 

54  61  50 

72  70  rl 


75   71 
61   63 


45- 
52 


68  65  56 

48  35  35 

66  65  65 

51  39  41 


41  31  32 

64  63  58 
45  30  42 

65  64  5» 
48  38  36 


59   65   55 


68   65   59 


57  64  58 

49  36  37 

60  63  56 

48  35  35 

62  60  53 


'1    72   47 
4  7   56   52 


'  ■ 
42   5J 


I 


62   44 


'.  ,   4  6 
56   56 


}|    //    ',4 

•/    '/        64 

■  ■■     ' 


49   16 
63   6  1 


51   4/ 

66   •>- 

4  5   44 


45   62   57 


43   37   36 


4  l  1  7    4  J 


' 


37   37   37 


32   31   32 


36  30  35 

60  73  45 

38  34  34 

65  57  49 

38  29  33 

58  69  45 

35  35  34 

70  61  46 


39   38   37 


63 

58 

60 

70 

43 

35 

35 

38 

33 

33 

56 

68 

66 

59 

46 

37 

43 

33 

32 

33 

66 

64 

57 

68 

45 

40 

44 

37 

36 

37 

56 

59 

66 

44 

*5 

37 

42 

36 

31 

35 

64 

59 

58 

47 

44 

37 

40 

37 

35 

35 

55 

59 

52 

32 

37 

27 

31 

65   65 
33   33 


58   65 
35   30 


67   69 
35   31 


63   40 
31   27 


46   65 
39   29 


49  69 

'6  38 

68  62 

30  30 

56  66 

33  29 

55  46 

17  27 

M 

38  35 

60  68 

18  36 

42  36 

35  25 

40  6  7 

35  35 

1/  44 

-i  70 

■.  I  •   I 

■I  I| 


35   19   19 


33   24   24 


53   65 
26   29 


48   47   51 


50 
22 

53 

27 


47  52  70 
30  22  32 

42  46  63 

36  21  25 

45  46  50 

37  23  23 

49  48  52 

36  23  26 

48  54  69 


34  25  35 

48  53  66 

36  22  31 

61  46  52 

35  20  20 

52  65 

31  32 

63  55  66 

42  28  32 

44  45  60 

37  19  25 

45  49  62 
37  IB  20 


)6  26  27 

45  51  54 

18  29  30 

44  (.9  61 

17  )0  10 


W       /{       25 
46   50   54 


It   //        /I 


65  68  69 

32  38  35 

60  66  66 

25  32  32 

70  70  70 

40  40  39 

68  71  71 

27  32  35 

68  66  65 

32  32  30 

70  70  67 

35  37  33 

62  68  67 

28  42  36 

68  73  70 
34  37  27 

62  69  69 

30  38  38 

69  68  66 
34  44  35 

62  69  69 


70  70  61 

39  39  36 

64  70  68 

30  39  33 

68  70  61 

37  36  31 

64  69  70 

38  40  39 

66  69  49 

37  42  27 

62  68  69 

31  33  38 

60  64  58 

31  30  25 

62  67  61 

31  35  31 

62  68  66 

31  35  32 

67  66  70 
33  39  38 

63  66  63 

32  22  26 

68  69  64 

38  39  35 

68  66  68 

33  35  34 


69  69  67 

39  38  37 

62  66  67 

32  34  32 

66  67  6« 

31  32  34 

64  65  66 

34  38  35 

45  68  70 

31  40  37 

66  70  70 

33  34  35 

63  6  7  67 

34  46  43 


68   61 
31   23 


69   65 
39   12 


'.  1 

M 

ii, 

ti 

i  t 

1  ' 

1 1 

... 

■■/ 

'   I 

re 

<  i 

/4 

/  t 

1 i 

1  7 

49   31 
23   23 


50   27 
25   26 


33   33 
22   20 


33   44 
25   25 


49   28 
27   25 


29   43 
23   22 


53   31 

28   26 


50   33 
26   27 


48  32 
26  25 

32  45 

25  25 

60  32 

29  29 

30  45 

26  28 

67  34 

29  26 

30  42 

22  19 

49  33 

27  27 

40  32 

25  25 

40  29 

24  24 

27  40 

?2  16 

42  40 

27  27 

35  27 

23  23 


19   21   28 


65  41 

29  28 

41  32 

25  26 

37  36 

25  24 

37  27 

21  23 

59  >2 

27  26 


64  32  3d 

30  2  1  2  7 

58  28  40 

26  25  2» 

»2  30  41 

23  20  21 

65  >5  44 

27  26  25 

13  45  50 

11  IK  26 

42  45  63 

/I,  2H  ,-4 

18  30  43 

/ 1.  2  4  /  4 


||    |{ 


59 
25 


53 

21   31   37 

60   58   66 


59 
42 


52   55 

43   44 


60   48 
28   43 


59   55 
33   40 


61 

32 

59 

31 

50 
43 


67   58   56 

30   44   44 


60   49 
36   40 


56  45 

29  41 

60  63 

29  45 

55  50 

34  44 


47  55 

41  42 

53  5* 

41  41 

41  45 

30  41 


52   59   47 


r~.  n«f«t*r.<*  7('.i»«  r'liwwiny  ftu 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1966 


Day  oJ  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


EAST  TEXAS 


0' 


ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVtLLE 

CLARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  S  SSM 

COLLEGE  STATION  FAA  Af 

CONROE 

CROCKETT 

OAINGERFIELD  9  S 

OIALVILLE  2  W 

EMORY  3  ESE 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 

FRANKSTON 

GlLHER  2  w 

GLADEfcATER 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSV1LLE 

JACKSON  HILL  GUARD  ST 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

HINEOLA  NO  2 

MOUNT  PLEASANT 

NACOGDOCHES 

NEHTON 


MAX 
MB 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MM 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


33 

65 
36 

■•8 
28 

65   50   45 
40   25   22 


34   24   23 


45   42 
22   22 


61  49  45 

42  23  23 

60  50  40 

32  25  21 

65  48  42 

41  24  25 

63  47  44 

34  25  25 


65   55   45 


30   25   25 


46   43 
26   23 


25   25   49 


41 

49 

58 

64 

68 

22 

24 

25 

34 

<<8 

42 

41 

49 

57 

62 

25 

20 

21 

25 

30 

47 

43 

51 

61 

63 

25 

22 

23 

25 

29 

44 

42 

50 

61 

64 

25 

25 

24 

26 

38 

38 

41 

45 

54 

63 

24 

24 

23 

30 

31 

50  59  63 

22  23  28 

58  63  70 

28  34  52 

57  62  61 

24  25  28 

49  58  64 

25  24  28 

56  64  65 

26  29  46 

52  63  66 
28  34  46 

56 
21 

53  60  65 
23 


59  65  65 

21  30  30 

48  61  63 

20  23  36 


52  56  62 
17  20  32 

55  61  63 

23  24  46 

59  61  62 

24  25  37 

53  61  63 
19  20  25 


26   26   41 

50   59   64 
25   27   27 


23  25  45 

59  64  69 

24  31  50 

44  55  62 

20  20  28 

47  57  63 

21  21  28 

45  54  58 
20  20  21 


48   57   63 


71 

69 

67 

63 

69 

59 

49 

41 

44 

40 

66 

67 

65 

61 

69 

59 

50 

41 

45 

35 

69 

70 

67 

68 

52 

62 

52 

32 

34 

32 

74   68   70 
59   64   55 


68   72   68 

54   59   63 


50   59   62 
70   69   69 


58   59   54 


70   67   66 
58   61   55 


63   75 
45   53 


73   72 
61   63 


71   73 
55   60 


69  71 

60  62 

65  70 

47  59 

61  71 
42  59 

70  73 
50  55   59 

65  71   68 


62   76   70 


70  68  67 

56  59  56 

75  70  69 

50  62  64 

67  72  69 

50  58  64 

65  69  72 

56  59  59 

70  70  68 

50  60  60 

72  69  70 
58  64  55 

73  69  71 
61  63  59 

65  71  69 

46  57  61 


65  70  68 

40  61  56 

63  69  68 

42  57  52 

65  72  69 


68   68   70 
50   35   40 


67   67   66 


61 

63 

50 

35 

67 

68 

61 

63 

59 

56 

50 

32 

71 

69 

68 

68 

57 

53 

46 

36 

69   69   68 
50   39   39 


67   65   59 


56 

66 

50 

36 

69 

65 

52 

42 

50   36   44 


65  67  65 

49  32  45 

65  69  64 

49  32  32 

66  68  64 

50  33  34 

70  69  69 

45  41  43 

66  67  66 

50  35  34 


64 

69 

71 

67 

70 

39 

51 

60 

62 

49 

62 

63 

73 

68 

66 

32 

44 

54 

62 

51 

65 

68 

72 

72 

65 

33 

55 

59 

61 

49 

68  67  70 
47  33  33 

66  65  61 

50  31  46 

69  71  67 
52  41  50 

70  64  69 
50  34  33 


70  68  67 

50  36  40 

68  70  58 

42  36  40 

68  67  64 

52  37  45 

66  67  67 

50  34  36 

66  67  63 

50  36  37 


67   69 
35   35 


69 

40 


69   57   46 


54   69   48 


68   64   44 
33   38   40 


38   38   38 


57  68  57 

37  39  45 

69  67  45 

34  37  37 

67  68  49 

34  35  38 

66  69  45 

31  31  31 

55  68  45 

30  30  37 


66   47 
34   39 


62   70   48 


53 

66 

48 

35 

37 

36 

54 

69 

47 

42 

41 

40 

55 

68 

48 

36 

36 

43 

59 

64 

46 

3D 

38 

38 

66   45 

40   41 


68   66   51 


59  62  50 

33  33  42 

59  68  46 

31  39  38 

56  69  49 

34  36  40 

69  57  51 

36  44  41 

69  67  47 

38  40  39 

53  62  48 

31  32  39 

55  71  45 

30  34  36 


28   28   33 


68   68 
42   43 


46  54  55 

41  25  26 

48  55  58 

42  29  29 

47  49  57 
38  28  29 

42  48  52 


50   53   56 


56  55 

39  34 

50  55 

43  35 


50  54  62 

42  38  29 

54  54  62 

44  27  33 

29 

53  56  59 

47  43  39 

53  54  61 

44  25  29 

50  49  56 

40  26  29 

47  55  58 

40  24  25 


52   54   57 


49   66   57 


55   56   63 


20 

21 

55 

56 

3  0 

30 

71  68 

38  39 

70  68 

42  39 

69  66 

31  32 

69  68 

32  35 

70  70 
35  35 

68  60 

34  31 


66   65 
40   39 


34   36 
68   63 


68  62 
42  37 

67  65 

30  32 

69  70 
36  39 

70  67 
38  39 


70  70 

36  37 

68  71 
38  36 

66  65 
30  33 

65  61 

32  35 

70  70 

32  36 

70  71 
29  30 

69  66 

37  34 

69  70 
35  37 

72  69 

33  39 

71  69 
37  39 

67  62 

29  34 

70  67 
33  37 

70  69 

28  30 

69  '0 

30  36 


63  44  53 

33  31  30 

55  36  52 

32  29  26 


31   31   27 
68   49   37 


52 

53 

61 

69 

64 

55 

37 

20 

21 

27 

28 

34 

33 

29 

59 

54 

60 

66 

65 

56 

40 

25 

25 

27 

28 

35 

34 

29 

58 

58 

65 

66 

69 

66 

51 

31 

31 

37 

36 

39 

31 

30 

54 

56 

61 

68 

66 

61 

41 

24 

25 

27 

32 

35 

32 

29 

55 

56 

64 

71 

72 

66 

50 

31 

32 

40 

43 

39 

34 

32 

37  34  34 

66  45  38 

35  32  29 

54  36  50 

32  30  27 


69  53  43 

40  36  36 

54  35  47 

30  29  23 

69  48  41 


34  30  30 

70  64  42 

34  34  35 

65  38  49 

32  30  2/ 

66  51  57 
37  35  35 

70  53  41 

33  35  35 

59  41  40 

32  30  25 


65  35  37 

33  29  20 

54  34  35 

32  29  20 

68  48  40 

34  33  30 


61  59 
28  46 

60  58 

28  44 

54  62 

23  28 

58  65 

25  30 

51  60 

25  28 

51  58 

24  34 

54  61 

25  25 

60  55 

30  47 

56  64 

27  28 

53  61 

26  26 

62  60 

26  38 

55  50 
33  42 

50  51 

24  31 

56  69 
2T  35 

58  60 

25  41 

48  48 

33  36 


50   61 
21   28 


54   61   53 
27   29   46 


59  57 

23  32 

62  58 

25  43 

56  65 

23  23 


51  62  54 

24  36  42 

54  61  54 

25  27  43 


60  60  53 

28  45  44 

50  61  55 
23  25  41 

51  60  53 
20  24  33 

50  60  54 

20  24  32 

55  63  60 

29  32  36 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1966 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22     23      24      25      26     27      28      29      30     31 


PALESTINE 
PINELAND 
RCCieLAND    1    N 
RUSK 

simms  2  nnm 
spurc-er  dam  b 
sulphur  springs 
tExarkana  dam 

TYLER  5  NE 
DARREN 
KILLS  POINT 
«    •    • 

TRANS  PECOS 


B! 


ALPINE 
BAKE&SMELD 
BALMCRHEA 
CAnDElARIA 
CMISCS  BASIN 
CCRNLOAS  SERVICE  STA 
CRANE 

EL  PASO  «B  AIRPORT 
*»»£•  ll 

PT  JTCCXTON  KFST  RADIC 
;  »lLS  3  S5E 

i    ■  l  1  5 

nmu  n 

■CHUT  ,-'r( 

I  JuNCTiO* 

Mitieic 

i 


so  *i 

26   23 


35  22  22 

63  SI  ■<.<. 

36  26  21 

65  47  51 

45 

61 
32 

5*.  ".2  46 

32  25  19 

65  53  45 

27  27  23 

49  37  39 

30  24  22 

50  42  42 
29  26  19 


33   22   22 


53   52 


-5 
20 

6  5 
I  ) 

53 
21 


•.<• 


25  25  36 

50  Sf  62 

20  23  33 

59  64  64 

19  22  44 

39  53  57 

26  29  33 

55  62  61 

19  ?4  46 

50  58  60 

25  26  28 

46  55  63 

23  23  33 

45  55  63 

23  23 


27 

46   56   63 
20   23   33 


70   68 
60   62 


63  66  63 

48  60  59 

61  69  67 

46  55  60 

67  70  69 

49  59  61 

75  69  68 

48  63  64 

60  70  70 


70   62 

41    51 


37  39  26 

74  64  65 

34  52  31 

6 1  54  48 

46  41  35 

73  63  56 

34  30  28 


la 


ac 

it 


65   67 
49   41 


71 

69 

68 

69 

62 

58 

50 

33 

66 

72 

67 

66 

55 

58 

50 

49 

69 

65 

67 

66 

58 

55 

49 

31 

62   66 

50   38 


65   66 
48   33 


68   60 
51   34 


68   68   71 


59 
38 

62 
38 

65 
39 

69   65 


55  51 

35  26 

57  60 

26  30 

51  52 

28  35 

46  45 

25  29 

60  52 


59   55 
36   )4 


50  49  53 

29  28  23 

63  67  58 

31  29  37 


65   67   44 
40   37   37 


57   67   52 


67   51 
46   44 


29   35 

58   68 


52   65 

38   38 


63  50 

32  21 

4  7  46 

14  I   I 


67   45 
34   37 


69   65   52 


57   69 
35   43 


20   20 
65   60 


61 

37 


54  55  59 

25  15  16 

61  60  48 
34  21  25 

52  43  60 

36  23  26 

57  55  55 
20  18  18 

62  65  48 
?5  24  27 

62  63  48 
31  23  24 

63  52  52 

20  17  19 

58  50  54 
24  22  20 

63  50  65 

26  28  20 


34   20   20 


66  66  65 

40  39  31 

4  3  64  6  1 

||  21  II 

If.  54  66 

||  II  M 

70  59  73 


46  52  55 

37  27  27 

50  55  56 

44  36  35 

63 
48 

40  47  53 

36  28  34 

49  52  61 

40  26  23 

52  52  57 

45  39  37 

44  48  53 

37  20  20 

43  49  53 


35   27   27 


26  19  28 

68  51  60 

32  29  29 

66  64  71 

26  18  33 


54 
29 

62 

13 

51 
22 


62   49   56 
22       11   16 


21  22      27 

69   53   64 
26   16   19 


28  13  14 

67  52  62 

23  18  21 

57  61  70 

28  25  24 

47  53  53 

1U  25  31 

65  59  67 

17  Ifl  )i 

7U  54  64 

24  14  16 

62  58  68 


21  17  21 

6  1  48  66 

18  |J  18 

64  62  66 


63   69   70 


63   69   70 
28   30   37 


59   68 
35   39 


68   67 
21   33 


62   69   64 
20   32   35 


60   75   47 
31   35   36 


74  62 
34  32 

75  73 
34  30 

78  75 

27  28 

66  66 

40  38 

75  68 

22  29 

72  65 

32  30 

68  6 

31  3 


23   26 

76   7 
29   3 


70   70 

/  I   I 


63   39   34 
32   29   28 


63   44   37 
33   29   28 


52  36 

30  27 

68  53 

37  35 

53  32 

30  28 


37 
23 

52   31   35 

30   28   27 

59   38   36 
33   29  22 

66   49   55 
37   35   35 

42   37   37 
36   31  22 


46  30 

17  18 

40  43 

28  14 

33  35 


14 


34   33   35 


35   40   43 
27   14   13 

45   66   31 


42  45  54 

25  15  16 

23  31  45 

14  14  18 

46  27  48 

2<  II  26 


26   19   II 


50   61 
28   34 


55   61 
22   26 


51   61 
33   40 


55   60 

25   32 


65   57 
42   37 


56   68 
38   42 


72   71 
45   43 


62  64 

40  33 

65  57 

35  31 

58  66 

40  42 


H 

43 


62  71 

37  43 

65  66 

37  31 


57   65   39 
27   36   34 


65   62 
38   35 


18    >6    44 


31   48   45 


68 

)0 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  ol  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  I  31 

O 
> 
< 

SIERRA  BLANC* 

MAX 

Mm 

50 
25 

52 

22 

50 
20 

61 
18 

65 
21 

69 
31 

66 
40 

60 
41 

SO 

30 

43 
28 

47 
28 

52 

20 

52 

30 

52 

18 

59 
26 

67 

23 

63 
13 

59 
27 

68 
20 

71 
23 

66 

30 

40 

21 

37 
14 

49 
15 

59 
34 

62 
39 

57 

35 

61 
33 

56.3 

26.1 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

56 
31 

57 
21 

52 
26 

63 

26 

70 
30 

72 
31 

68 

44 

58 
42 

50 
35 

47 
29 

48 
26 

56 

19 

56 

36 

54 
21 

63 
29 

55 
25 

61 
12 

65 
12 

71 
23 

75 
33 

70 
34 

34 
26 

38 

15 

54 
17 

59 
36 

67 
42 

57 

36 

66 
35 

58.6 
28.3 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

47 
33 

53 
22 

52 
23 

63 
18 

73 
32 

75 
27 

64 
4  3 

63 

42 

56 
30 

54 
36 

49 
35 

61 
31 

59 
32 

51 
20 

67 
29 

50 
25 

60 
26 

69 

17 

70 
27 

73 
33 

48 

30 

40 
25 

44 
14 

53 
1* 

62 
35 

69 

41 

62 
38 

67 
27 

59.1 

28.8 

YSLETA 

•    •    ft 

MAX 

Mm 

52 
32 

52 
23 

57 
25 

55 
24 

63 
23 

68 
29 

70 
38 

63 
40 

55 
32 

43 
23 

46 
33 

48 

56 
24 

54 
16 

52 
22 

62 
24 

49 
12 

56 
20 

62 
22 

69 
26 

71 
31 

56 

26 

42 
20 

46 

20 

50 
31 

62 
39 

62 

36 

59 
25 

56.6 
26.5 

ED.AROS  PLATEAU     Ot 

AM15TAO  DAM 

MAX 

Mm 

55 
35 

61 
28 

53 
29 

60 
29 

62 
34 

63 
36 

67 
49 

68 
57 

76 
55 

74 
42 

67 

41 

70 
40 

69 

41 

70 
38 

52 

38 

57 

40 

60 
32 

58 
34 

70 
36 

72 
42 

73 
36 

58 

26 

36 
28 

52 
31 

57 
39 

63 
38 

72 
41 

62,8 
37.6 

BIG  LAKE  »  2 

MAX 

Mm 

59 
26 

40 
18 

49 
20 

54 
23 

56 

26 

60 
35 

72 
43 

59 
49 

62 

41 

59 
33 

53 

32 

52 
35 

57 

34 

60 
23 

43 
23 

62 
28 

48 
20 

56 
24 

65 
34 

70 
38 

62 
31 

39 
19 

23 

12 

34 

14 

47 
24 

52 
33 

63 
41 

60 
34 

54.1 
29.0 

BLANCO 

MAX 

Mm 

60 
31 

50 
21 

47 
20 

53 

20 

60 
21 

60 
39 

69 
53 

67 
58 

67 
57 

68 
44 

65 
33 

63 
35 

61 
33 

67 
35 

45 
35 

50 
36 

54 
27 

57 
27 

66 
28 

70 
31 

68 
36 

60 
28 

30 
24 

36 

25 

51 
26 

57 
26 

52 

44 

70 
43 

58.0 
33.4 

BOERNE 

MAX 

Mm 

58 
31 

53 
2» 

57 

19 

59 
22 

60 
33 

68 
52 

68 
57 

67 

60 

69 
54 

65 
40 

63 
32 

60 
42 

67 
34 

62 
37 

49 
37 

56 
37 

56 
25 

64 
28 

68 
31 

67 
31 

60 
44 

56 
26 

40 
25 

52 
29 

55 
26 

53 
43 

69 
46 

69 
43 

60.4 
36.0 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

57 
40 

64 
29 

51 

30 

60 
29 

62 
35 

61 
46 

65 
53 

72 
59 

76 
64 

75 
43 

67 
42 

70 
48 

61 
46 

70 
44 

55 
43 

58 
43 

62 
36 

57 
36 

68 
34 

70 
45 

69 
52 

61 
32 

33 

29 

38 
29 

54 
31 

58 

37 

63 
47 

72 

46 

61.8 
41.0 

BRADY 

MAX 

Mm 

60 
28 

43 
17 

45 
12 

53 

19 

63 
19 

69 
31 

75 
41 

68 
56 

74 

47 

67 
40 

60 
31 

54 
32 

67 
27 

70 
27 

42 
26 

55 

34 

52 

19 

55 

19 

70 
25 

70 
31 

70 
32 

44 
20 

26 
20 

37 
16 

47 
16 

57 
27 

59 
29 

66 
36 

57.8 
27.8 

BURNET 

MAX 

Mm 

60 
32 

46 
20 

54 

19 

60 
19 

62 
27 

71 

49 

67 
49 

69 

61 

67 
53 

62 

46 

62 
32 

60 
42 

71 
30 

69 
34 

*7 
35 

52 

40 

54 
24 

66 
26 

70 
32 

67 
31 

65 
34 

48 
26 

40 
25 

50 
24 

57 
23 

56 
45 

70 
43 

66 
41 

60.3 
34.4 

CAMP  MOOD 

MAX 

Mm 

59 
30 

55 
23 

61 
22 

61 
23 

58 
32 

70 
53 

72 

44 

75 
6l 

73 
55 

68 
37 

69 
33 

61 

41 

70 
31 

66 
38 

66 
41 

60 

41 

60 
27 

69 
26 

72 
31 

70 
41 

61 
42 

42 
24 

38 
24 

55 
25 

58 
28 

60 
43 

70 

48 

71 
36 

63.2 
35,7 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

58 
23 

57 
26 

60 

20 

60 
25 

59 
41 

68 
49 

68 
46 

75 
60 

71 

50 

65 
32 

67 
36 

62 

42 

72 
39 

59 
34 

60 

39 

58 
36 

57 
27 

70 
26 

75 
33 

68 
45 

66 
33 

59 
21 

34 
23 

53 

21 

54 
33 

54 

44 

63 
48 

'1 
31 

62.3 
35.1 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

62 
25 

42 
18 

49 
17 

52 

18 

62 

18 

67 
36 

75 
41 

66 
54 

64 
39 

64 
33 

56 
25 

54 
31 

59 
32 

63 
20 

47 
21 

68 
2' 

50 
16 

5B 
16 

68 
25 

73 
25 

69 
29 

36 
19 

25 
8 

39 
13 

52 

17 

57 
32 

66 
42 

65 
30 

57.4 
26.0 

DEL  RIO  wB  AP 

MAX 

Mm 

63 
34 

53 
28 

61 
29 

63 
34 

62 
35 

68 
46 

69 
50 

76 
58 

75 
56 

68 
41 

70 
40 

64 
45 

71 
40 

56 
39 

57 
41 

61 
40 

58 
30 

70 
33 

73 
42 

68 
47 

58 
34 

35 
26 

36 
27 

53 
29 

57 
35 

65 
45 

73 

48 

78 
40 

62,9 
39.0 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

57 
26 

47 
15 

53 
18 

63 
20 

65 
35 

77 
48 

75 
53 

77 
55 

68 
47 

67 
47 

61 
31 

61 
37 

69 
40 

62 
27 

64 
37 

63 
33 

59 
18 

72 
30 

75 
37 

73 
40 

67 
31 

31 
21 

38 

19 

47 
15 

57 
27 

60 
43 

66 
46 

66 
35 

62.1 
33.3 

FREOERICKSBURG 

MAX 

Mm 

53 
35 

52 
22 

52 
21 

60 
21 

55 
35 

69 

51 

69 
52 

68 
60 

68 
51 

64 
42 

63 
33 

61 
40 

70 
34 

61 
34 

53 
36 

52 
32 

58 
25 

68 
24 

71 
34 

67 
33 

60 
44 

44 
24 

34 
23 

49 
2i 

57 
26 

51 
43 

69 
45 

64 
41 

59.* 
35.1 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

62 
35 

60 
21 

48 
19 

54 
19 

62 

30 

70 
45 

71 
45 

69 
59 

70 
55 

68 
44 

66 
32 

62 
38 

61 
32 

70 
37 

47 
36 

49 
36 

55 
23 

55 
26 

65 

32 

70 
32 

68 
40 

64 
28 

30 
25 

38 
27 

51 
25 

58 
30 

50 
45 

70 
43 

59,4 
34.3 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
29 

49 

18 

54 

18 

61 
18 

61 
24 

78 
46 

70 
46 

74 
50 

68 

49 

61 
35 

58 
28 

59 

38 

70 
31 

46 
32 

63 

37 

55 
32 

60 
19 

71 
24 

73 
29 

70 
35 

53 

27 

26 
23 

35 
23 

46 
14 

56 
25 

53 

44 

66 
44 

68 
36 

59.1 
31.2 

JUNO 

MAX 

Mm 

57 
31 

58 
23 

53 

20 

59 
21 

52 
25 

63 

41 

68 

51 

67 
56 

7* 
50 

70 
39 

65 

30 

66 
34 

41 

38 

74 
33 

49 
33 

59 
32 

58 
25 

57 
26 

72 
25 

73 
33 

68 
49 

55 
25 

30 

19 

37 
19 

50 
21 

56 
35 

65 

44 

70 
31 

60.2 
32.5 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

55 
25 

53 
20 

51 
19 

55 
19 

60 
22 

58 
30 

68 
48 

67 
60 

67 
58 

70 
38 

65 
29 

6* 
35 

60 
28 

70 
33 

47 
38 

50 
37 

55 
21 

56 
27 

68 
29 

70 
28 

67 
33 

57 
26 

26 
20 

36 

21 

51 
25 

56 
31 

54 

46 

69 
39 

58.1 
31,6 

LAHPASAS 

MAX 

Mm 

63 
33 

45 

21 

44 
19 

54 
19 

62 
20 

60 
28 

72 
52 

69 
60 

69 
61 

64 
46 

63 
31 

59 
32 

51 
31 

72 
32 

44 
34 

47 
36 

52 
22 

55 
22 

68 
26 

72 
31 

70 
31 

59 
27 

29 
26 

42 
22 

51 
21 

58 
24 

47 

43 

69 
43 

57.5 
31.9 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

31 

30 

25 

65 
29 

41 

72 
48 

73 
55 

73 
5' 

74 
59 

73 
39 

73 
37 

73 
39 

74 
40 

79 

40 

40 

31 

33 

70 
39 

70 
40 

70 
40 

70 
40 

51 
26 

31 
25 

35 
26 

37,9 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

59 
32 

56 
23 

59 
19 

58 
19 

56 
33 

68 
49 

69 
44 

72 
58 

72 

52 

69 
41 

65 
29 

62 
39 

70 
29 

64 
35 

59 
36 

5B 
37 

59 
24 

68 
24 

69 
26 

6  7 
33 

64 
43 

23 

21 

54 

2  4 

54 
25 

56 

41 

70 

45 

71 
39 

63.4 
33.8 

LLANO 

MAX 

Mm 

62 
33 

46 
21 

48 
21 

54 
21 

64 
22 

65 
30 

75 

43 

70 
61 

75 
60 

66 
41 

64 
32 

61 
32 

61 
31 

73 
34 

45 
35 

53 
36 

54 
23 

57 
24 

72 
28 

73 
33 

71 
34 

57 
26 

33 
26 

41 
21 

50 
23 

61 
27 

52 

46 

70 
42 

59.8 
32.5 

MASON 

MAX 

Mm 

65 
32 

46 
16 

47 
17 

52 

17 

63 
23 

75 
23 

75 
35 

79 

60 

73 
51 

69 
39 

61 
29 

58 

30 

57 
30 

71 
33 

42 
32 

62 
31 

52 

16 

55 

20 

69 

21 

71 
26 

70 
31 

42 

24 

27 

24 

39 

16 

49 

20 

48 
29 

55 

42 

67 
31 

58.2 
26.6 

»C  CAHEY 

MAX 

Mm 

55 
29 

53 
21 

52 
24 

61 
27 

67 
37 

77 
31 

62 
53 

66 

54 

65 
3* 

56 
29 

56 
32 

62 
35 

65 
34 

60 
26 

68 
33 

61 
29 

61 

23 

70 
25 

72 
31 

63 
44 

56 

29 

33 

23 

42 
IB 

52 
22 

51 

30 

68 
35 

66 
39 

68 
30 

60,3 
31.3 

MEDINA 

MAX 

Mm 

60 
29 

57 
23 

57 
20 

59 

20 

60 
22 

56 
42 

71 

46 

72 
59 

72 
59 

70 
39 

64 
30 

65 
42 

63 
30 

71 
37 

51 

37 

59 
39 

58 
26 

59 
26 

68 
29 

70 
30 

70 
43 

61 
27 

29 
24 

40 
27 

56 
27 

59 
29 

55 
44 

71 
42 

60.9 
33.9 

MENARD 

MAX 

Mm 

55 
28 

48 
14 

5  2 
16 

62 
14 

64 
25 

77 
49 

71 
46 

76 
60 

66 
42 

68 
40 

60 
24 

60 
34 

71 
35 

65 
26 

63 
37 

61 
33 

69 
12 

71 
21 

74 
25 

70 
33 

65 
29 

30 
21 

37 
19 

47 

10 

55 
22 

51 
43 

66 
44 

66 
37 

61,1 
30.0 

MERT20N 

MAX 

Mm 

Bzoni 

MAX 

Mm 

49 
32 

50 
18 

53 

19 

55 
22 

60 
27 

63 
37 

74 
49 

63 
55 

67 
47 

65 
35 

69 
30 

60 
31 

62 
35 

67 
28 

59 
28 

67 
32 

58 
21 

60 
21 

71 
25 

73 
29 

67 
40 

52 

20 

40 

10 

38 
12 

49 
25 

56 
33 

68 

42 

64 
34 

59.6 
29.9 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

61 
25 

45 
18 

M 

19 

64 
19 

67 
38 

n 

50 

74 
56 

76 
56 

76 
58 

64 
35 

52 
29 

56 

33 

68 
37 

54 
27 

64 
36 

60 
32 

59 

17 

72 

26 

70 
30 

72 
42 

69 

28 

30 
22 

40 
17 

49 
16 

58 
21 

60 
41 

66 

45 

67 
33 

61.6 
32.4 

PANDALE 

MAX 

Mm 

62 
38 

58 
34 

21 

60 
24 

58 
33 

65 
!4 

69 

51 

65 
51 

7  3 
-7 

70 

40 

71 
42 

68 

36 

74 
34 

65 
32 

50 
3  2 

60 
35 

56 
24 

57 
27 

58 
28 

70 
29 

61 

61 

57 
25 

40 
21 

40 
21 

54 
31 

56 
42 

54 

45 

70 
34 

60.6 
34.4 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

55 
24 

54 
21 

56 
18 

58 
18 

55 
39 

6  9 
61 

68 
43 

71 
59 

70 
52 

64 
35 

64 
26 

69 
39 

70 
27 

61 
34 

6  3 
3  5 

56 
35 

59 
21 

6  8 
2i 

70 
26 

67 

36 

60 
38 

40 

23 

35 

22 

48 
18 

55 
25 

55 
43 

66 
45 

66 
34 

60.2 
32,6 

RANKIN 

MAX 

Mm 

48 
26 

51 
20 

54 

23 

60 
28 

67 
38 

72 
35 

62 

44 

64 
47 

66 

35 

57 
33 

49 
32 

55 

36 

66 
34 

48 
22 

67 

32 

60 
28 

59 
27 

68 
28 

73 
29 

63 
42 

60 

79 

29 

20 

40 
17 

53 

2  2 

58 
34 

67 
40 

64 

43 

68 
32 

58.9 
31.3 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

62 
25 

41 
19 

19 

53 

18 

62 
19 

64 

42 

45 
47 

70 
49 

70 
47 

66 
39 

58 
28 

it 

35 

60 
33 

63 
24 

*5 

24 

69 
31 

52 
17 

59 

16 

71 
23 

73 
30 

72 

33 

33 
21 

25 
1* 

43 

14 

54 
18 

53 

30 

64 
40 

63 
34 

57.3 
28.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    51 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY   1966 


Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

RCCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

53 

20 

55 
25 

57 
32 

65 

62 

40 

66 
51 

73 

58 

65 

64 
39 

65 
35 

63 
36 

63 
37 

70 
39 

61 
31 

62 
37 

65 
37 

60 

25 

30 

70 
32 

70 
40 

59 

36 
21 

20 

21 

46 

66 
42 

70 

36 

61,6 
36.2 

SAN  Sf.GELC  0AM 

MAX 

Mm 

62 
27 

41 

20 

43 
21 

51 
21 

41 
24 

64 
32 

75 
49 

68 
58 

71 
47 

65 
39 

57 
31 

50 
35 

58 
36 

65 
25 

42 
26 

67 

31 

50 
20 

5b 
22 

70 
31 

73 
34 

70 
32 

32 
21 

25 

12 

38 
13 

47 

23 

55 

30 

63 
42 

65 
34 

56.6 
29,9 

SAN  ANSELO  *B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

51 
26 

43 
IS 

52 
'  22 

62 
20 

65 
40 

77 
49 

70 
52 

73 
53 

67 
47 

59 
38 

51 
28 

59 
39 

67 
34 

43 

28 

69 
34 

52 
29 

59 
21 

71 
29 

74 
31 

71 
37 

50 
25 

26 
19 

37 
15 

47 
14 

56 
29 

65 
43 

65 
46 

66 
35 

58.8 

32,2 

SAN  SABA 

MAX 

Mm 

61 
27 

43 
19 

45 
18 

53 
18 

62 
26 

65 

36 

72 
55 

68 
60 

73 
53 

69 
43 

62 
29 

56 

4l 

60 
35 

72 
32 

44 
33 

53 
32 

52 

18 

64 
24 

69 
31 

71 
35 

70 
42 

49 
24 

30 
25 

42 
19 

51 
23 

68 
33 

52 

44 

67 
39 

58.7 
32.7 

SCNQRA 

MAX 

Mm 

67 
35 

51 

18 

55 

19 

60 
20 

61 
33 

72 
48 

68 
48 

74 
59 

67 
43 

62 
33 

58 
29 

59 
37 

72 

31 

63 
30 

62 
37 

59 
34 

57 
22 

70 
23 

72 
27 

68 
35 

44 
30 

32 
21 

36 

10 

47 
15 

56 
29 

63 
43 

64 
44 

69 
31 

61.0 
31.6 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

62 
22 

40 
19 

47 
19 

51 
16 

65 
22 

58 
26 

70 
35 

72 
42 

65 
60 

65 
36 

57 
25 

53 
35 

59 
30 

60 
21 

45 
23 

68 

28 

49 
15 

60 
15 

70 
22 

73 
25 

70 
30 

31 
20 

26 

13 

40 

13 

52 

17 

51 
32 

67 
35 

64 
32 

56,6 
25.6 

UVAuDE 

MAX 

Mm 

61 

30 

67 
24 

53 

26 

60 
23 

63 

30 

61 
43 

71 

51 

73 
59 

77 
60 

75 
45 

69 
39 

70 
43 

62 

37 

72 

42 

58 
41 

55 
40 

67 
32 

59 
31 

67 
33 

72 
38 

71 
49 

61 
34 

35 
27 

39 
30 

56 
31 

58 
36 

60 
49 

72 
38 

63,0 
38.1 

■ATER  VALLEV 

•    •    • 

MAX 

Mm 

62 
24 

41 

lb 

45 
18 

52 
16 

62 

1  7 

62 
42 

75 

47 

70 
54 

70 
43 

67 
34 

60 
28 

53 
38 

64 
32 

62 
23 

44 
23 

69 

30 

50 
16 

60 

19 

72 
23 

70 
21 

74 
24 

34 
20 

23 

10 

40 

11 

54 
17 

59 
30 

67 
38 

65 
33 

58.1 
26,8 

SCuTH  CENTRAL       01 

AUSTIN  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

52 
31 

4<j 
25 

57 
27 

62 
27 

66 
31 

73 
51 

73 

60 

68 
64 

69 

47 

67 
46 

63 
39 

61 
42 

69 
38 

51 
40 

46 
37 

55 

37 

55 
32 

64 
32 

69 
39 

69 
39 

65 
35 

36 

28 

39 
28 

52 

30 

58 

30 

51 

46 

56 
46 

68 
46 

39.4 
36,3 

AUSTV.ELL  ML  REFUGE 

MAX 

Mm 

68 
44 

60 
32 

55 
33 

56 
28 

62 
38 

70 

67 

65 

71 

69 
50 

64 

63 

67 
45 

65 

44 

48 
44 

63 

44 

59 
42 

61 
45 

63 
37 

66 
53 

66 
54 

61 
32 

50 
34 

56 
37 

57 
36 

65 
52 

62 
52 

72 
45 

62.5 

62,0 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

Mm 

72 
44 

66 
30 

50 
29 

55 
29 

65 
32 

63 
38 

76 
57 

74 
60 

71 
64 

75 
45 

69 

47 

64 
47 

60 
40 

70 
42 

49 
41 

49 

41 

62 

40 

57 

40 

65 
36 

70 
36 

70 
44 

66 
35 

46 
31 

38 
31 

54 
36 

55 

38 

60 
51 

65 
43 

62.1 
41.0 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

66 
39 

50 
24 

47 
24 

54 
26 

61 
30 

55 
35 

72 

50 

74 
60 

70 
63 

71 
49 

70 
42 

67 
42 

58 
43 

71 
42 

49 
40 

47 
40 

58 
33 

58 
33 

66 
37 

71 
37 

71 
38 

69 
33 

46 
31 

37 

31 

55 
32 

61 
32 

55 

46 

54 
47 

60,5 
38.5 

CANYON  CAM 

MAX 

Mm 

68 
38 

60 
25 

48 
25 

55 
28 

61 

30 

67 

41 

72 

54 

73 

59 

69 
62 

70 
47 

66 
41 

65 
42 

67 

4  0 

74 
39 

45 
37 

50 
32 

66 
32 

56 
33 

67 
37 

69 

37 

66 
39 

63 
31 

34 

26 

35 
27 

52 

31 

57 
31 

51 
46 

65 
42 

60.5 
37,6 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

70 
44 

65 
34 

58 
37 

60 
30 

62 
38 

73 
55 

74 
58 

68 
62 

71 
63 

69 
50 

63 
44 

63 
48 

69 
40 

64 
43 

49 
42 

61 
48 

60 
42 

64 
42 

68 
36 

71 
45 

69 
50 

60 
38 

45 
33 

55 
33 

56 
35 

68 
53 

66 
54 

75 
43 

66.1 
44,3 

CCLL-BuS 

MAX 

Mm 

68 
19 

52 
27 

48 
27 

64 
27 

63 
29 

69 
31 

75 
54 

75 
61 

69 
64 

72 
48 

68 
42 

69 
42 

58 
41 

72 

43 

48 
41 

46 

41 

58 
35 

59 
36 

67 
38 

71 
36 

72 

36 

71 
35 

50 
32 

38 
32 

55 

29 

63 
31 

65 

47 

55 
43 

61.5 
38.8 

CORPUS  CMRIST1 

MAX 

Mm 

72 
46 

52 
33 

58 
39 

58 
37 

60 
44 

74 
69 

71 
58 

69 

64 

71 
62 

66 
55 

61 
54 

64 
40 

70 
50 

63 
44 

49 
43 

63 

4  7 

56 

44 

62 

48 

65 
49 

66 
54 

65 
56 

56 
36 

40 
34 

57 
40 

56 
42 

65 
55 

63 

54 

76 
50 

62,6 

48.1 

CC0Pi,S  CHRI5TI  »e  «P 

MAX 

Mm 

71 
45 

52 
33 

59 
37 

60 
32 

64 
40 

76 
55 

76 
60 

70 
65 

75 

61 

68 

47 

64 
45 

64 
43 

71 

40 

63 

44 

49 
43 

65 
46 

56 
43 

64 
44 

69 
38 

71 
46 

68 
52 

58 
35 

40 
34 

57 
39 

57 
37 

65 
55 

67 
49 

76 

44 

64,1 

44,7 

CUERC  3  '.» 

MAX 

Mm 

71 
36 

59 
23 

51 
29 

55 
25 

65 
27 

65 
33 

75 
58 

74 
62 

71 
65 

73 

44 

70 
43 

6S 
46 

62 
39 

72 
43 

50 
41 

50 
42 

59 
36 

60 
38 

61 

36 

72 
37 

73 

42 

70 
34 

44 
31 

39 
32 

56 

30 

60 
35 

62 

50 

65 
42 

62,1 
39.6 

ELGI'. 

MAX 

Mm 

66 

3d 

46 
23 

55 
25 

64 
27 

64 
33 

73 
52 

74 
60 

69 

64 

68 
57 

68 

47 

68 

40 

64 
44 

69 
36 

65 

40 

44 
37 

52 

43 

56 
30 

69 
39 

68 
40 

69 
36 

65 
39 

71 
30 

38 

27 

51 
29 

61 
29 

59 
48 

58 
46 

67 
49 

62.2 

39.7 

FlATCMA 

MAX 

mdi 

63 

48 
26 

54 

26 

65 

30 

63 
31 

74 
45 

73 
60 

68 
63 

73 

61 

69 

47 

65 
44 

59 
45 

73 

63 

65 

40 

45 
39 

57 
45 

57 

34 

67 
37 

72 
41 

72 
38 

68 

43 

56 

30 

39 
29 

50 
34 

60 
35 

54 

49 

57 

48 

68 
44 

61.9 
40.9 

FLCRESvILLE 

MAX 

Mm 

6S 

53 
26 

57 
25 

44 
22 

64 
28 

77 
55 

72 
59 

68 
61 

76 
63 

71 
41 

71 

40 

63 

45 

73 
35 

63 

43 

58 
45 

62 
62 

58 
34 

66 
32 

71 
31 

71 
36 

70 
35 

60 
34 

39 
27 

56 
30 

58 

28 

54 
45 

66 
46 

72 
35 

64.3 

38.4 

«CLI»C 

MAX 

Mm 

67 

3  9 

57 

30 

57 
29 

46 
26 

65 
36 

74 

56 

73 

60 

68 
59 

72 
66 

72 

48 

67 
46 

64 

48 

M 
62 

67 
45 

49 
41 

66 

47 

60 
41 

67 
43 

72 
16 

72 

44 

68 
48 

63 
36 

40 

32 

57 
37 

57 

37 

57 
52 

65 
51 

72 
42 

64,4 
43,4 

'.-.'  2A;.ES 

MAX 

Mm 

70 

40 

55 
28 

49 

28 

54 
27 

63 
28 

63 

38 

75 
55 

73 
65 

70 
64 

74 
45 

70 

40 

45 
44 

62 
39 

70 
42 

50 
40 

40 
41 

56 
35 

57 
35 

65 
35 

70 
36 

70 
44 

69 
36 

41 
30 

40 
30 

54 
30 

60 
32 

55 

49 

61 
43 

61,1 
38.1 

mAllETTS/IllE  1  N 

MAX 

Mm 

61, 
21 

55 

26 

55 

27 

65 
25 

67 
30 

75 
62 

73 

49 

69 

64 

72 
59 

70 
45 

67 
41 

42 

46 

M 

64 
41 

46 

40 

58 
45 

59 
36 

67 
35 

72 
35 

72 
37 

71 
44 

63 
32 

41 
31 

56 
34 

62 
29 

56 
51 

58 
48 

68 
41 

64,0 
39,9 

-■■:■ 

MAX 

Mm 

62 
II 

43 
27 

53 
26 

60 
25 

61 

29 

61 
38 

73 
64 

73 
60 

73 

61 

'  73 

46 

69 
39 

71 
42 

62 

36 

70 
39 

63 

40 

53 
40 

62 
33 

59 
32 

66 
36 

71 
38 

70 
40 

66 
34 

40 
28 

41 

30 

50 
32 

55 

34 

55 

45 

71 
44 

62.0 
31.1 

■ 

MAX 

Mm 

69 

61 
39 

55 

25 

64 
24 

64 

34 

77 
56 

76 
62 

72 

66 

77 
65 

76 
45 

i.i, 

40 

43 
46 

F2 

40 

70 
40 

49 
40 

62 
46 

61 
38 

66 
37 

71 
36 

71 
36 

70 
42 

66 
35 

39 
11 

56 
35 

57 
32 

58 
50 

65 
50 

71 
39 

63.1 
41.6 

KIMWIkU 

MAX 

Mm 

61 

41 
14 

69 
38 

62 
31 

43 

14 

7| 

5} 

74 
69 

74 
4  1 

78 
41 

74 

52 

66 

43 

43 
49 

75 

4 1 

70 
44 

49 
43 

67 
49 

41 
63 

66 
41 

72 
40 

44 

48 
60 

60 
38 

46 
13 

55 

36 

56 
36 

65 
52 

68 
54 

76 
46 

65. a 

44,9 

LA  4»A',4« 

MAX 

Mm 

44 

5) 

40 

25 

'.4 

11 

'1 
52 

74 
41 

49 

72 

42 

47 
46 

47 
It 

•  1 

46 

70 

66 

40 

46 
39 

41 
46 

57 

14 

64 
34 

69 
36 

70 
35 

67 
19 

60 
33 

40 
10 

54 
34 

62 
28 

68 

50 

56 

48 

67 
42 

61.7 
40.2 

Ll»C'' 

MAX 

MM 

44 

><• 

•■I 
24 

24 

'1 
41 

41 

66 

64 

69 
46 

66 

44 

45 

14 

43 
45 

49 

|  7 
38 

44 
37 

60 
43 

57 
29 

61 
11 

65 
33 

69 
31 

66 
16 

58 
30 

18 
28 

49 
29 

58 
29 

56 
48 

58 

66 

62 

42 

60.2 
18.2 

IM.IM 

MAX 

• 

48 
24 

55 

'  1 

12 

75 

70 
44 

74 

45 

•  •• 
19 

i   1 
46 

42 
37 

70 
41 

4H 

39 

48 
»9 

48 

1  1 

59 

l  l 

66 
16 

69 
13 

69 
If 

49 

13 

17 
29 

19 

10 

52 

27 

59 
11 

51 
49 

63 

41 

60.3 
17.6 

MAX 

mm 

49 

61 
31 

51 

Mi 

79 
46 

1  I 
60 

PI 

60 

77 
51 

•  • 

4  7 

48 

71 
62 

45 

49 
42 

6  0 
42 

64 
42 

69 
62 

66 
|| 

70 
38 

72 

42 

61 
12 

59 

19 
11 

55 

38 

51 
19 

60 
51 

69 
43 

6«.l 
61.3 

..••   i 

MM 

54 

' 

2* 

') 

75 

'/ 

1  1 
4  4 

41 

• 
40 

62 

46 

'. 

71 
45 

52 

40 

63 

45 

69 
16 

6' 
12 

72 
16 

71 
18 

69 
46 

62 
31 

41 
28 

56 
14 

60 
11 

56 
46 

70 
50 

75 
41 

63.0 
40,7 

MM 

76 
54 

14 
•  1 

71 
'.4 

71 

4  1 

'  3 
41 

4/ 

It 
II 

6f 

■•' 

41 
34 

65 
|( 

1  1 

74 
36 

73 

16 

70 

1  1 

28 

40 
30 

58 
30 

62 
11 

52 
46 

67 
46 

61.2 
37.9 

MM 

46 

7* 
45 

i: 

78 

61 

4  / 

I  \ 

41 

'  1 
4  5 

M 
60 

64 

4 'J 

4  4 

19 

45 

67 

IS 

II 

70 

70 
3D 

69 

44 

61 

1  1 

4  7 
10 

34 
11 

61 

11 

65 
6| 

65 

44 

68 
41 

64.4 
40.4 

MOI 

60 

46 

46 

*1 

15 

40 

•  1 

38 

45 

17 

45 

40 

/ 1 

66 

14 

III 
10 

48 
35 

64 

■ 

14 

1  I 

16 

10 

61 

27 

60 
14 

52 

46 

62 

62 

31.1 
16.3 

m 

MM 

'  i 

1  < 

i 

,  -. 

'.  / 

4M 

4  3 

■.  1 

'./ 

67 

'  ■ 

7U 

16 

M 
50 

16 

43 
14 

41 
14 

66 
31 

67 
42 

4  7 
60 

61 

47 

44.2 
41.6 

M'.i*i»  following  »». 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day 

ol  Month 

0 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

> 
< 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

68 
47 

60 
33 

58 
37 

56 
31 

58 
39 

66 
54 

67 
57 

64 
60 

65 
60 

66 
52 

60 
47 

62 
49 

65 
43 

61 
44 

49 
43 

62 
47 

59 

42 

59 
44 

63 
38 

67 
54 

66 
55 

59 
36 

46 
34 

56 

37 

55 
36 

61 

62 

61 
52 

72 

45 

61,1 
45.4 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

60 
30 

52 
26 

58 
23 

60 
24 

61 
28 

73 
56 

75 
62 

71 
65 

72 
54 

69 
39 

66 
38 

64 
39 

71 
36 

58 
42 

51 

40 

61 
39 

55 
32 

65 
31 

69 
32 

68 
33 

65 
38 

39 
28 

39 
28 

54 
32 

57 
28 

55 

46 

69 
44 

73 
42 

61,6 

37.7 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

67 
34 

57 
25 

50 
26 

58 
23 

63 
28 

66 
31 

74 
45 

73 

60 

69 
59 

69 
40 

71 
34 

62 
43 

64 
33 

70 
36 

47 
38 

50 
38 

61 
31 

47 
30 

67 
32 

69 
32 

69 
38 

62 
32 

43 
2  7 

39 
29 

59 
26 

59 
29 

55 

47 

63 
39 

60.8 
35.2 

SEAlY 

MAX 

Mm 

63 
42 

47 
26 

52 
25 

60 
28 

66 
30 

70 
50 

75 

56 

70 
60 

70 
58 

68 

47 

67 
42 

61 

45 

70 
38 

66 
41 

58 
44 

58 
45 

55 
36 

63 
39 

68 
43 

69 
37 

67 
40 

64 
35 

40 
33 

54 
34 

61 
32 

58 
50 

54 
46 

65 
44 

62.1 
40,9 

3EGUIN 

MAX 

Mm 

65 

40 

50 
27 

57 
26 

64 
25 

64 

31 

77 
56 

73 
61 

70 
61 

73 
63 

70 
45 

68 
40 

63 
45 

72 
38 

65 

42 

47 
39 

60 
43 

59 
34 

68 
34 

72 
34 

71 
36 

67 
43 

63 
30 

40 
28 

55 

35 

61 
30 

55 
46 

64 
49 

?2 
39 

63.8 

40.0 

SINTON 

MAX 

Mm 

73 
44 

58 
32 

62 
35 

65 
31 

65 
39 

78 
57 

74 

61 

70 
63 

75 
63 

70 

50 

64 
46 

65 
48 

73 
43 

64 
44 

50 
42 

67 
48 

60 
43 

68 
42 

71 
38 

73 

45 

65 
50 

61 
37 

42 
32 

59 

37 

57 
36 

63 
53 

70 
52 

77 
43 

65.7 
44.6 

SMITHvILLE 

MAX 

Mm 

69 
38 

52 
26 

42 
26 

54 
25 

61 
25 

63 
25 

74 
45 

75 
62 

69 
65 

74 
46 

69 
39 

68 
39 

60 
40 

70 

40 

50 
39 

47 
39 

57 
34 

57 
34 

66 
34 

70 
35 

76 
34 

68 
33 

41 
29 

40 

30 

55 

28 

61 
29 

53 

48 

59 
44 

60.7 
36.8 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

65 

40 

49 
26 

44 
25 

53 
26 

60 
30 

63 
38 

71 
53 

72 

60 

69 
63 

73 

49 

67 
39 

62 
42 

57 
42 

67 
42 

47 
39 

48 
40 

56 
32 

56 
33 

66 
37 

69 
37 

68 
37 

66 
33 

43 
30 

38 
31 

53 

30 

59 
30 

55 

47 

55 
45 

59.0 

38.4 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

67 
39 

53 
27 

44 
26 

51 
25 

60 
25 

65 
29 

72 
53 

74 
59 

78 
63 

71 
52 

67 
42 

66 
39 

56 

39 

70 
39 

48 
40 

48 
40 

56 
34 

56 
33 

65 
35 

70 
37 

70 
36 

66 
34 

47 
32 

37 
31 

52 

26 

62 
28 

55 

46 

55 
46 

60.0 
37,8 

YOAKUM 

•    *    • 

MAX 

Mm 

66 
42 

51 
26 

56 
29 

67 
26 

66 
30 

76 
53 

74 

61 

71 
66 

72 
60 

71 
44 

6B 
40 

62 
47 

72 

41 

65 
42 

49 
41 

59 

47 

61 

37 

67 
35 

73 
35 

72 

38 

72 

46 

63 
31 

51 
31 

56 

34 

63 

31 

56 
51 

59 

46 

68 
42 

64,5 
41,2 

UPPER  COAST         08 

AlVIN 

MAX 

Mm 

70 
48 

58 
29 

49 
29 

54 
29 

61 
31 

62 
33 

69 
55 

72 
58 

68 
60 

69 
54 

66 
45 

70 
48 

58 
41 

69 
52 

56 
41 

53 

46 

57 
40 

56 

40 

64 
40 

66 
38 

68 
44 

68 
40 

53 
38 

41 
37 

5a 
34 

61 
35 

55 

47 

65 

48 

60.9 
42.1 

ANAHUAC  tbcd 

MAX 

Mm 

66 
46 

58 
29 

42 
29 

52 

30 

54 
30 

62 
48 

61 
52 

69 
59 

71 
58 

69 
53 

64 

46 

69 

47 

68 
46 

65 
42 

57 
46 

54 
46 

57 
40 

57 
41 

62 

44 

66 
45 

68 
46 

69 
42 

59 
37 

47 
36 

56 

31 

62 
33 

58 
40 

55 

48 

60,6 
42.5 

ANGLETON 

MAX 

Mm 

69 
52 

60 
28 

49 
29 

53 
29 

61 
31 

64 
40 

69 
56 

70 
58 

69 
60 

69 
53 

66 
45 

68 
49 

58 
44 

68 
49 

53 
46 

52 

46 

56 
41 

55 
42 

64 
39 

67 
38 

68 
43 

70 
39 

57 
38 

45 
37 

56 
33 

60 
35 

56 
46 

55 

47 

61.0 
42,7 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

70 
49 

62 
29 

50 
29 

55 
29 

62 
31 

64 
38 

69 
55 

72 
56 

61 
61 

70 
52 

67 
45 

68 
45 

58 
43 

69 
44 

52 
43 

50 
45 

61 

40 

59 
40 

66 
41 

71 
41 

70 
41 

72 
37 

57 
35 

43 

35 

56 
35 

62 
36 

57 

49 

58 
46 

61.8 

41. a 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

61 
46 

48 
28 

54 
29 

59 
30 

62 
32 

64 
47 

72 
54 

66 
58 

68 
59 

67 
50 

70 
45 

60 
49 

69 
40 

59 
48 

52 

46 

58 
47 

58 
39 

63 

41 

64 
39 

70 

41 

70 
43 

58 
41 

47 
37 

58 
37 

62 
32 

54 

46 

57 
45 

68 
49 

61.4 
42,8 

BEAUMONT 

MAX 

Mm 

65 
42 

61 
28 

48 
29 

54 
29 

60 
32 

60 
34 

65 
51 

73 
52 

70 
62 

70 
55 

70 
50 

70 
50 

52 

43 

69 
46 

60 
42 

55 
51 

55 
45 

57 
43 

63 
42 

68 
42 

68 
42 

65 
42 

45 
38 

45 
35 

55 
34 

60 
39 

55 

45 

55 

45 

60.5 
42,4 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

66 
40 

53 
25 

46 
22 

53 
21 

61 
21 

64 
27 

66 
53 

74 
55 

69 
64 

67 
49 

69 
39 

68 
39 

59 
35 

71 
35 

48 
43 

50 
43 

55 
36 

59 
35 

66 

31 

71 
31 

71 

31 

70 
37 

55 
35 

42 
35 

56 
25 

64 
25 

55 
45 

53 

45 

60.8 
36.5 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

62 
46 

51 

30 

52 

31 

61 
29 

66 
36 

70 
55 

72 
56 

69 
62 

71 
65 

70 
53 

65 
47 

62 
49 

67 
43 

62 
43 

48 
44 

59 

47 

57 
41 

64 
42 

68 
42 

69 
43 

69 
47 

64 
38 

43 

36 

54 
37 

60 
34 

56 
52 

56 
50 

66 
47 

61.9 
44,5 

EL  CAM  PC 

MAX 

Mm 

62 
47 

48 
29 

53 
30 

60 
28 

67 
35 

71 
54 

74 
58 

69 
62 

71 
62 

69 
50 

67 
45 

62 

49 

70 
<>2 

63 
43 

48 
44 

59 
46 

58 
39 

65 

41 

71 
39 

72 
41 

70 
45 

64 
36 

41 
34 

55 
36 

62 
33 

56 
52 

56 
49 

68 
49 

62.5 
43.5 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

68 
56 

63 
31 

49 
32 

54 
31 

58 
33 

62 
38 

69 
59 

71 
59 

69 
58 

62 
55 

67 
49 

68 
46 

58 
45 

68 
46 

60 
48 

54 
48 

59 
42 

54 
42 

62 
42 

64 
42 

65 
43 

66 
41 

58 
39 

46 
36 

58 
38 

58 
36 

57 
50 

57 
52 

60.9 
44,3 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

61 
40 

44 
33 

50 
36 

55 
42 

57 
46 

61 
56 

63 
57 

60 
57 

64 
58 

63 
55 

65 
54 

59 
51 

62 

51 

61 
50 

55 

50 

58 
51 

52 

44 

60 
47 

61 
51 

63 
51 

61 
52 

57 
46 

47 
41 

53 

40 

56 
45 

56 
51 

55 
50 

65 
53 

58.0 
46.5 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

62 

38 

50 
31 

54 
32 

62 
38 

61 

44 

68 

54 

70 
59 

68 
62 

70 
59 

66 
54 

67 
48 

57 

50 

68 
47 

59 

48 

52 

47 

56 

46 

56 
40 

67 
45 

68 
46 

67 
45 

69 
47 

57 
40 

45 
38 

56 
38 

61 
39 

55 

49 

55 

48 

64 
51 

61.1 
45. a 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

61 
38 

49 
30 

55 

30 

62 
30 

63 
32 

71 
51 

73 
56 

69 
60 

69 

61 

68 
52 

71 
46 

59 

46 

70 
40 

59 
49 

52 

47 

58 
46 

57 

41 

65 
43 

68 
42 

69 
41 

69 
44 

58 

41 

47 
38 

58 
38 

61 
35 

55 

48 

55 

48 

66 
47 

62.0 
43.6 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

67 

47 

59 
27 

50 

27 

55 
26 

62 
27 

62 
33 

68 
54 

73 
62 

72 

64 

69 
53 

66 

46 

71 
50 

60 
41 

68 
50 

52 

45 

53 

46 

57 

40 

60 
40 

66 
38 

69 
40 

70 
41 

70 
42 

58 
37 

48 
36 

56 
30 

62 
37 

66 
45 

56 

48 

62,0 
41,9 

HATAGOROA  NO  2 

MAX 

Mm 

62 

50 

50 
32 

53 

31 

58 
32 

64 
36 

69 
56 

71 
57 

66 
60 

62 

67 

60 
52 

66 
45 

64 
46 

50 
46 

61 
48 

56 
42 

61 
46 

65 
42 

64 
43 

68 
46 

60 
38 

47 
36 

55 
38 

56 

37 

57 
55 

60 
53 

67 
50 

60,8 
45,4 

HAURBRO 

MAX 

Mm 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

70 
50 

58 
27 

49 
28 

52 
28 

61 
30 

64 
38 

70 
58 

73 
58 

68 
63 

71 
52 

67 
45 

67 
47 

58 
42 

58 

48 

48 
43 

49 
44 

57 
38 

57 
39 

66 
38 

70 

39 

71 

44 

69 
36 

55 
36 

43 
35 

55 
34 

61 
36 

53 

48 

55 

46 

60.5 
41,8 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

65 
41 

63 
26 

49 
28 

54 
28 

59 
29 

60 
29 

65 
50 

74 
55 

70 
61 

69 
53 

67 
48 

70 
46 

59 

38 

67 
40 

61 
46 

55 
49 

57 
42 

57 
41 

64 
36 

68 
36 

67 
37 

69 

41 

54 
37 

46 
36 

57 

30 

59 
30 

56 
44 

54 
44 

61.3 
40.2 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
39 

46 
31 

52 

31 

57 
29 

63 
36 

70 
57 

71 
57 

67 
61 

69 
64 

68 
50 

66 
47 

56 
46 

66 
47 

61 
43 

49 

45 

60 
44 

56 
41 

63 

45 

66 
42 

66 
42 

69 

47 

53 
38 

41 
36 

54 
37 

59 
36 

58 
51 

58 
52 

67 
47 

60,6 
44,3 

PIERCE  I  E 

MAX 

Mm 

69 

44 

57 
28 

47 
29 

57 
27 

61 
30 

67 
52 

70 
56 

75 
59 

69 
63 

71 
50 

68 
45 

65 
46 

59 
41 

69 
44 

48 
43 

50 
43 

60 
39 

59 
39 

65 
41 

71 
49 

74 
44 

70 
36 

53 
34 

40 
34 

55 

31 

62 
36 

55 

48 

56 
44 

61.5 
42.0 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

62 

32 

55 
31 

56 
36 

63 
4C 

68 
55 

68 
57 

65 

60 

70 
61 

69 
52 

66 
46 

63 
50 

70 
50 

67 
46 

51 
45 

61 
46 

60 
41 

61 
45 

65 
42 

66 
44 

67 
49 

62 
38 

52 
3^ 

55 
38 

56 
36 

65 
53 

62 
52 

68 
57 

62.7 
45.9 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

61 
42 

61 
29 

47 
29 

56 
30 

58 
34 

62 
40 

62 
52 

69 
56 

67 
58 

64 
54 

66 
52 

67 
51 

58 
46 

66 
49 

59 
48 

56 

50 

58 
43 

55 
43 

61 
43 

65 
44 

69 
44 

66 
42 

65 

37 

46 
37 

56 
36 

58 
36 

53 
45 

54 

47 

59. a 

43,5 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 
36 

49 
30 

54 
29 

60 
28 

61 
29 

67 
49 

74 
58 

71 
61 

69 
63 

67 
51 

72 

48 

62 
47 

68 
41 

63 
50 

55 

48 

59 
46 

58 
44 

64 
43 

67 
39 

70 
39 

70 
43 

56 
43 

49 
39 

59 
38 

61 
32 

56 
47 

55 
46 

68 
46 

62.4 
43,3 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

68 
45 

67 
32 

56 
33 

55 
30 

57 
39 

65 
41 

72 
56 

71 
56 

69 
59 

72 
52 

65 
48 

66 
49 

62 
47 

69 
47 

56 
44 

52 

45 

51 

41 

56 
42 

62 
38 

61 
43 

65 
40 

63 
37 

53 
35 

43 
35 

56 
36 

57 
45 

57 
52 

61 
45 

61.0 
43,4 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

62 

48 

64 
32 

53 
32 

50 
33 

59 
42 

61 
53 

62 
54 

63 
52 

65 
57 

67 
52 

58 
51 

63 
48 

61 

46 

69 
45 

64 
42 

52 
41 

54 
41 

58 
42 

60 
42 

62 
52 

64 
53 

65 
39 

54 
35 

41 
36 

55 
39 

56 
45 

56 
51 

59 
46 

59.2 
44,6 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

69 
50 

55 
29 

47 
28 

52 
32 

60 
35 

65 

41 

69 

55 

73 

58 

68 
61 

70 
52 

67 
46 

67 
46 

55 
43 

70 
49 

49 
45 

51 
45 

56 
39 

58 
40 

63 
41 

68 
41 

69 

44 

70 
38 

57 
37 

44 
36 

56 
34 

62 
39 

54 
47 

55 
48 

60.7 
42,9 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

69 

47 

55 
29 

47 
30 

52 

27 

58 
30 

65 
36 

70 
56 

73 
58 

68 
61 

70 
52 

65 

47 

66 
49 

56 

40 

69 
48 

53 
45 

52 
45 

56 
39 

57 
40 

62 
38 

67 
36 

68 
42 

69 
39 

56 
37 

44 
37 

55 
33 

61 
38 

54 
38 

55 

48 

60.4 
41.6 

»  Reference  Noiea  Following  S 
-    53    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY   1966 


Station 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


VICTORIA    hB    AIRPORT 

•  •         • 
SOUTHERN 

ALICE 

ARMSTRONG 

BATESVILLE    3    S 

BENAvlDES    I    S 

CARRI20    SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

CCTULLA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 

OlLLEY 

EAOLE  PASS 

ENCINAL  3  Nh 

FALCON  DAM 

FALFuRRIAS 

FC.lERTON 

FREER 

ICAFFIE  RANCH 

LA  PPYOR 

lASEOC  NO.  2 

OILTCN 

PEARSALL 

PC'EFT 

i'.DE  CITY  J  a 

•  •    • 

- 
••C.1WIL  > 

•   -4f» 
K  A 

'»  AP 

••••'ItLC 


MAX 

■on 


MAX 
MDJ 


MM 

MIN 


MAX 

MDJ 


MAX 

win 


62   50   55 
39   31   31 


66  51   58 

36  29   31 

69  55   58 

35  29   30 

64  69   52 

40  27   27 

60  68   53 

37  30   30 

61  71   53 
37  30   26 

75  64 

48  39 

71  72 

48  3  7 

67  64 
34  29 


a 

27 


•. 

H 

4 

'.. 

I 

M 

1 

7  0   64   6  7 


60   65   72 


63   69 
34   44 


30   38   45 


62   63 
25   39 


61   62 
33   49 


65   65 
28   49 


63   75 
36   49 


57  60  62 

29  30  47 

63  66  76 

31  36  54 

60  62  74 

25  30  54 

56  62  69 

30  29  47 


65   63 
29   42 


65   65 

32   37 


64   77 
33   50 


61  68 

30  52 

64  66 

32  48 

67  76 

45  61 


63   66 
26   42 


63   66   76 


73   71 
58   61 


62   81   65 
52   56   64 


71   74 
52   55 


76   77   75 
56   56   63 


49  59  56 

76  76  77 

52  52  63 

79  82  77 


75   7d   73 


78   75   79 


76   75   73 


78  76  79 

59  65  62 

77  76  70 

57  59  63 

75  74  78 

58  63  62 

73  70  76 

61  65  64 

P2  82  '6 

46  56  59 

78  75  74, 

59  64  65 

79  76  80 
59  59  63 


69   67   60 
»8   46   49 


80   73 
54   43 


77   71 
43   40 


46  43 

80  74 

44  40 

78  69 
46  43 

75  69 

44  42 

71  65 

43  43 

71  69 

41  44 

79  71 


76   69 
44   43 


43  38  38 

83  71  70 

51  46  49 

81  69  66 


80   68   66 


78   68 
51   43 


78   69 
45   42 


73   67 
43   40 


76   69 
46   44 


M 


70   61   46 


7*. 

48 

45 

41 

70 

56 

48 

46 

73 

55 

37   40   40 
61   74   49 


41   47   42 


68   77   57 


37   36   41 


42   44 
64   73 


6  0 

IS 

•  ' 

II 

M 

" 

•  1 

'■■■■ 

II 

'/ 

71   61   48 
37   47   40 

65   75   60 


46   53   43 


60   56   62 
44   41   43 


65 

41 


52   42   48 


52  65  58 

42  42  38 

52  68  60 

47  39  32 

68  65  69 

46  38  36 

65  63  67 
45  37  35 

66  56  66 


66   58   69 
47   36   34 


63 

i3 


42 

65 

44 

63 
36 

65 


65 
42 


65 

40 


II 
II 


II   57 
45    4« 


60   59   60 


68   69   69 
40   42   46 


37   47 
71   72 


35   48   53 


' 


71   72   69 


75   75 
34   47 


71  73  72 
35  44  50 

75  73  66 

42  44  58 

67  71  71 

38  40  45 

72  71  67 

39  48  51 

69  68  65 

32  33  46 


70   71 
39   48 


78 

65 

52 

40 

</ 

47 

.1, 

60 

6* 

69 

M 

44 

51   39 
34   34 


63  47  41 

37  32  31 

63  49  50 
34  36  30 

64  35  36 
34  27  29 

61  44  39 

39  31  32 

69  38  38 
37  29  36 

65  37  56 
33  29  36 

65  37  55 

33  28  35 

47  39  55 

32  29  37 

53  36  55 

30  29  35 

70  39  36 

39  29  30 

65  32  36 

31  28  29 

70  55  38 

40  29  29 

61  46  41 

44  33  34 

66  60  40 
40  37  34 


63  37 
33  28 

64  54 
36  28 

65  45 
40  31 


58  36 

34  30 

62  43 

39  30 

64  44 

28  36 

56  39 

32  29 

62  47 

46  34 

68  41 

39  31 

60  37 

36  32 


39   51 
36   37 


70   44   39 
4  1    34   34 


17   15   16 

64   45   3« 
41   13   13 


57   58   60 
36   50   46 


56   61 
39   51 


70 
48 


67    44    40 


32   34   47 

55   55   63 
35   38   53 


56  60 
33   48 

57  64 


33 

5* 

34   36   47 

56   68   64 
33   35   46 


57  66 

39  50 

56  66 

40  54 

59  65 

45  49 


55  70 

39  52 

60  63 

14  66 

66  71 

49  52 


56   71 
45   49 


33  31  50 

56  57  59 

33  36  51 

56  70  71 

38  50  56 


Mh  r  '.ll*ww»g  tuton  IndM 


Di 

\TT 

v 

TF 

Ml 

">F 

3  A 

TT1 

■DZ 

■c. 

TEXAS 

Continued 

1  XL 

i»ij 

CiJ 

n/\  i  v/iu. 

•■J 

FEBRUARY    1966 

Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 
> 
< 

SAN    BENITO 

MAX 

73 

71 

55 

55 

65 

68 

78 

78 

72 

80 

72 

72 

64 

73 

68 

50       59 

60 

70 

75 

78 

70 

45 

40 

52 

55 

70 

70 

65.6 

min 

55 

45 

45 

39 

40 

46 

56 

61 

67 

61 

53 

57 

43 

52 

45 

47       47 

47 

44 

44 

62 

43 

35 

35 

39 

47 

48 

49 

48.3 

WESLACO    2    E 

MAX 

71 

67 

53 

65 

66 

80 

76 

72 

86 

77 

73 

67 

72 

67 

50 

59       61 

69 

76 

75 

69 

63 

45 

54 

56 

70 

70 

78 

67.4 

min 

51 

41 

45 

33 

41 

52 

61 

66 

66 

59 

46 

50 

43 

47 

45 

48 

4  5 

49 

39 

43 

55 

39 

33 

36 

43 

52 

48 

45 

47,2 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1j»  3 

8:9  3 

ft.   a.  i 

j 

Station 

*>  a 

85 
**  +> 

r4    O 

3  © 
ceo 

c 

M  -O 

+»   © 
rH    © 
3    D. 
01  CO 

© 

• 

■ 

> 
< 

1     . 

ft.     8 

• 
0         1 

f -si 
<§    1 

J 

11 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

8 

i 

8 

3 

0> 

A 

8! 
A 

to 

8! 
1 

• 

<N   5 

1 

0 
H 

o  9 

ill 

<  -S  i 

ABILENE    WB    AIRPORT 

22 

2.0 

12.0 

38 

s 

07 

68 

75 

51 

43 

2 

4 

i 

0 

0 

0 

7 

73 

4.3 

AMARILLO   WB    AIRPORT 

23 

2.5 

13.4 

32 

N 

13 

76 

85 

60 

47 

5 

3 

0 

1 

0 

0 

9 

72 

4.6 

AUSTIN   WB    AIRPORT 

2 

2.2 

9.5 

26 

NW 

16+ 

75 

81 

60 

55 

4 

2 

5 

1 

1 

0 

13 

63 

5.4 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

3 

2.6 

11.9 

35 

N 

12 

92 

92 

72 

78 

7 

5 

3 

0 

0 

0 

15 

40 

8.1 

CORPUS   CHRIST  I    WB    AIRPORT 

6 

4.6 

12.7 

34 

N 

14+ 

90 

93 

69 

71 

4 

3 

5 

0 

0 

0 

12 

32 

7.1 

DALLAS   WB   AIRPORT 

17 

1.3 

12.6 

34 

SW 

09 

73 

80 

61 

56 

3 

3 

3 

0 

0 

1 

10 

57 

5.4 

DEL   RIO   WB    AP 

8 

1.5 

9.4 

25++ 

30 

27+ 

70 

79 

55 

42 

9 

2 

2 

1 

0 

0 

14 

- 

4.6 

EL    PASO   WB    AIRPORT 

29 

2.2 

8.6 

36 

w 

08 

42 

50 

37 

27 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

86 

3.6 

FORT    WORTH   WB    AIRPORT 

20 

0.6 

11.1 

37++ 

22 

09 

74 

79 

61 

56 

1 

3 

3 

1 

1 

0 

9 

- 

5.3 

GALVESTON   WB    CITY 

- 

- 

- 

29 

E 

26 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

3 

2 

2 

0 

11 

55 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

0 

2 

2 

2 

3 

0 

9 

- 

- 

HOUSTON   WB   AIRPORT 

3 

2.6 

11.5 

28++ 

33 

01 

82 

87 

61 

65 

1 

4 

2 

1 

2 

1 

11 

56 

6.2 

LUBBOCK    WB   AIRPORT 

23 

2.1 

12.9 

32++ 

25 

09 

58 

69 

45 

35 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

- 

4.1 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

22 

2.1 

10.6 

31++ 

30 

27 

68 

84 

48 

37 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

- 

4.2 

PORT    ARTHUR   WB    AIRPORT 

5 

3.1 

11.2 

43 

SE 

09 

86 

90 

63 

70 

4 

1 

4 

2 

2 

0 

13 

57 

6.0 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

23 

2.9 

9.9 

31++ 

19 

08 

69 

SO 

50 

40 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

- 

4.0 

SAN    ANTONIO   WB    AIRPORT 

4 

2.4 

9.5 

27 

N 

22 

85 

89 

61 

54 

4 

5 

5 

1 

0 

0 

15 

58 

5.2 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

* 

3.0 

8.9 

37    « 

S 

09 

87 

90 

65 

66 

1 

5 

5 

1 

0 

0 

12 

- 

6.2 

WACO   WB    AIRPORT 

22 

1.1 

10.9 

40++ 

18 

09+ 

75 

82 

58 

56 

3 

3 

4 

I 

0 

0 

11 

- 

5.0 

WICHITA    FALLS   WB   AIRPORT 

28 

1.0 

12.5 

32++ 

30 

01 

82 

88 

60 

57 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

7 

- 

4.9 

%   PEAK   GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


TEXAS 
FEBRUARY    1966 


Day 

of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

•   »   • 

HIGH  PLAINS          31 

- 

AMARILLO  »•<  AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  CN  3Nl> 
WTR  EGUIV 

1 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  CN  GND 

0.2 

T 

T 

T 

T 

5.0 

FOLLETT 

SNOWFALL  1  1.0 
SN  ON  GND    2 

T 
2 

0.2 
2 

1 

1 

T 

3.0 
3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

1.0 

1 

HEREFORD 

5NT»FiLL 
SN  ON  GND 

T 
T 

LU9B1C<  «B    AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

O.A 

T 
T 

MIAMI 

SNOwFALL    t 
SN  O.J  GNU    A 

A 

A 

3 

T 

3.5 

A 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

0.5 

T 

"IDLAN3  *8  AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  -jNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

MULESMOE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

SETJOlE 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

1.0 

T 

T 

0.3 
T 

SPEARM1N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

3.5 

A 

. 

. 

2.0 

T 

STRATFORD 

SNOWFALL 
S.'J  ON  GND 

T 

T 

3.0 
T 

TULIA 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

VEGA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

2.0 

T 

•    »    • 

LOa  ROLLING  PLAINS  12 

ABILENE  «  AIRPORT 

SNOWFALL 
5N  ON  -,N0 
WTR  EOUIV 

1.5 

T 

2 
.2 

1 

ChIl3s£SS  faa  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  '.NO    1 

1 

1 

1 

T 

1.0 

1 

T 

"£»P"I 5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

5 

A 

3 

2 

1 

T 

SNVDER 

SNOWFALL 
SN  ON  QiO 

1.9 

«IC»! T 1  FALLS  »4    AP 

SNO.FAL. 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

T 

T 

O.B 

T 

•    *    • 

-  CC'.'RAL       03 

SNIwFAll 
SN  ON  GNO 

ft 

a.o 

. 

. 

OALLA". 

SNOwFALL 
SN  CN  GND 

-TO  EOUIV 

T 

T 

2.0 

T 

0.2 
2 
.2 

S'lO.FA,. 

T 

IPOftl 

SN1.FA..L 
-IP  EC 

T 

0.2 

2.7 
1 

2 
.2 

-  u 

SNT-FALL 

3.0 

T 

3 

1 

' 

' 

T 

T 

3.0 
2 

T 

A. 2 

T 

0.6 
5 

T 

T 

... 

- 

. 

". 

■ 

T 

T 

•   •    • 

T 

1.0 

' 

T 

T 

1 

1 

T 
T 

I 

•  ll.Lrwn. •  NohM  following  HftltOU  tod** 


Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

TEXAS 
FEBRUARY    1966 

Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PANTHE-!    JUNCTION 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 

. 

WINK    FAA    AIRPORT 

SNOwFALl 

SN    ON    GNP 

T 

T 

... 

EDwAROS    PLATEAU           06 

OEL    810    W«    AP 

SNOWFALL 
SN    ON    liNO 
WTR    EOUIV 

2.2 

T 

T 
2 

T 

T 

JUNCTION    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

0.* 

T 

6.4 
3 

T 

5AN    ANGELO    W8    AIRPORT 

SNOwFAL.. 
SN    ON    6N0 
WTR   EQUtv 

1.1 

3.0 
2 

4 

T 

.          .          . 

SOUTH   CENTRAL                07 

Austin  w»  airport 

SNOW  ALL 
SN    ON    GND 
WTR    EOUIV 

5.0 

T 

1.0 
6 

T 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GnD 
WTR    EO.UIV 

3.1 

0.4 
3 

T 

•        •        # 
LOWER    VALLEV                   10 

BROWNSVILLE    wB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EQU1V 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 


Day  of  month 


BUSHLAND    1    WSW 

2  INCHES 

6  inches 

12  INCHES 

18  INCHES 

2  FEET 

3  FEET 

4  FEET 
6  FEET 
8  FEET 


8  AM 

8  AM 

8  AM 

8  AM 

8  AM 

8  AM 

8  AM 

6  AM 

8  AM 


31!     32 
31      32 


31.6 
31.9 


42.0 
44.8 
47.0 
52.3 
55.3 


BUSHLAND    1    WSW   -   SOIL   PULLMAN  SILTY   CLAY    LOAM,    CHESTNUT  GREAT   SOIL  GROUP.         VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD.    MIXTURE   OF  BUFFALO   AND  BLUE   GRAMA  GRASS. 
SLOPE    1    *   TOWARD   SOUTH   -   SOUTHEAST. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
FEBRUARY   1966 


Station 


Day  Oi  Month 


11      12      13      14      15 


30      31     H 


•  •        • 

LOH  ROLLINS  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  0AM 

*  •    « 

NORTH  CENTRAL       03 

BARDmELL  dan 

BELTON  CAM 
BENBROOK  DAN 
DEN  I  SON  DAN 

GRAPEVINE  OAH 

LAVON  DAN 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

3TILLMOUSE  HOLLOM  OAH 
•ACO  DAN 

MHITNEY  DAM 


•   •   • 
EAST  TEXAS 


OAIN«ERFIELD  9  S 


SPARSER  DAM  B 


•    •    • 

TRANS  PECCS 


REO  BLUFF  Dam 


•    •    • 
!r,.»»Cl  PLATEAU     06 


a- t  S'AD  0AM 


' 10  0AM 


•    •    • 


.»  »:•«•'.•• 


•  ,...-.   ,. 


.«  DA* 


EVAP 
MIND 


EVAP 
MIND 

MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 

MIND 

EVAP 
MIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
MIND 
MAX 
"IN 

EVAP 

MIND 

EVAP 
NINO 
HAX 

NIN 

EVAP 
MIND 
HAX 


EVAP 

MIND 

EVAP 

MIND 

MAX 

HIN 

EVAP 
MIND 
HAX 
H|N 


16   60 


.04  .00 
US  109 


152  125 

156  115 


.19  .22 

46  2U1 

69  62 

37  37 


.1* 

83  201 


.06  .1*  .13  .06  .12  .17  .06  .18  .12  .05 
28   39  119  109  185  156   35   36   69   30 


.   .151  .12  .16 

89  170  118  116  193 


|  .15  .Hi  .08   -   .14|  .16 
60  181  218  166  166  122  112 


45 


65 
52 


,10  .19  .12  .11 
51   83   66   39  138 


170  172   66|  61 


167  135 

.05  * 
162  1*7 
62   ■ 

2T(  -  I 


.  ,18  .06  .25 
S3  210  171  266 
58  65  70  67 
32   36   67   37 


64 

50 


.12  .10  .11  .02 
53   67  113   34 
62!  57   62   62   50 
38   42   39   37   38 


228 

64 

361 


.241  .11  .11  .21 


66   56 

40   40 


I  •   .14!  ,17  .16!  .06  .21  .11  .09 

63   61  237!  215,  229  260   74  lot   90   6B 

*   .45  .18  .08  .08,  .38  .02  .25  .17 

73   46  168  162  221  220   79  89  127 

70   60   61   61   68   69  66   69   55 

31   33   59   60   59   64  41   41   40 


35 


•  .14  .17  ,12,  •   ,28,  ,18  .06  .12  .23 

175  157   37   56   69  123  100  229  139   68   98  77  69l  189 

.    .    .    39  63  68   66   71   67   62  53  60   63 

•    34  35  44|  53   53   64   40  40  39:  33 


-  j  »   .15  .10  .06   •   .31  .13   - 
116   61   37   60   36   *   257  207  188   4Z|  59   78 


.03  •  •  •  .34  .09  .18  .15!  .141  .07  .091  ,15!  .11 

170  98  66  75  104  188  131  216  213   70  99  108 

66  •  •  -  58  61  60  66   66   60  65   59   58 

SO  -  •  .  32  17  33  36   39   49  37   39   39 


.17  .15  .18  .06  .12  .22  .10  .06  .22  .08 

140  103   47   48   47  144  131  179  164  48  88  64  33  120   39 

64   65   67  68i  66  65  66  71  62  681  50 

32   36   50  591  61  52  42  44  39  40   39 


EVAP   •  •  .23 

MIND  184  102  69 

MAX    61  •  6T 

HIN    31  •  31 

EVAP  ,03  •  • 

MINO  136  114  36 

HAX    66  . 

HIN    37  . 


EVAP  .23  .09  .08 

m|ND  199  83  29 

HAX  53  32  54 

m|n  37  49  33 


.08  ,13  .11  .07  .11  .06  .14  .14  .09  .14  .17  .01 

39  64  116  111  130  140   84   38  78   73  123  84 

36  60   38   63   62   62   68   67  61   63   62  67 

33  37   43   34   33   38   50   62  46,  37|  40  3B 


•  .42  .13  .02  .13 
34  26  79  68  121 
63  63  63  72 
18   37   63   52 


.06 
153 

65   76 
60   54 


95 


.13 


EVAP  .23  .03 
MIND  194  36 
MAX 

M|S 


.16  .11  .15  .12  .28  .16  .19  .13  .16  .27  .12  .19 

66  42  45  40  164  167  198  112  120  182   67  105 

56  57  61  60  60  35  55  49  55   61   36|  58 

33  37  48  44  47  36  36  38  33   60   12   36 

.05  .22  .17  .16  .13  .20  .03  .18  .23  .32  .20  .21 

28  1  11  61  76  69  123  63  28  130  136   11 


EVAP  .06  . 

MIND  66  101 

MAX  30  60 

M|N  16  13 

(VAP  •  • 

■  |N0  210  •• 
«»« 

HIN  - 


•  <"    .11  .13 

.43  1T2 

»»/    36  37 

»!•.    12  12 

«<»»  .07  .19 
IfO  160 

.-,3  • 

•|HO   64  III 

-»/    4*  - 

M|«     It  - 

i  ,»»  . 

M|HO  . 


.It  .11  .14 

36  136  114 
61  62  61 
11   16   13 

•   .59  .24 

13  126  216 

35  62 

15  16 


.1 

66  16 

62 

47  5 

.19  .1 

99  17 

66  6 

45  6 


,19  .11  .23  .  •  .30 

90  112  73  102  86  103 

72  71  66  67  69  69 

34  41  41  42  33  38 


33 


65 


.03  .07 

82  45 

50!  55 

39,  24 

.02'  .09 

78,  83 

46j  54 

381  36 

.03 


.02  ,11 

105  105 
48   471 


.16  .20 

48  146 


38 

34 

" 

• 

.26 

.10 

25 

32 

26 

.00 

» 

.07 

47 

103 

13 

43 

■ 

60 

42 

• 

16 

.no 

* 

.16 

34 

69 

29 

45 

■ 

61 

39 

" 

35 

.01 

.20 

.00 

66 

70 

61 

68   36 

62 

41 

36 

37 

.12  .19 
60 


11  .00  .07 
131  162   64   18   50   41   84 


57 


.07  .11 
193  135  138   38 


.11  .01  .03 

70  111  144 


.16  .11,  »  •  .16  .16  .06  .01  .08 

30  117  164  106  44  101   30  79!   82 

66   67!  56  58   63  521  65 

39   32   •  -  31  15   61  42   43 


,16  .21   •  |   • 

71,  94,  209  J47 

69}  69   .  !  - 

39  40   -  I   • 


.18  .201  • 
55;  103  186  145   82 


»2 


236 


.13  .24   •    •   ,16 

40  106  207  172   87 

68  66'   .  :   -    45 

40  40   .        31 


.32  .01 

491  TT  120 


•  62 

•  <  30 


46  74 

.09  .12 

51  62 

61  60 

31  34 


117 


.05  .05 

113  137 

51  54 

43  43 


23 

\   1S2 
6T 

41 

.16 

61 
70 
41 


.04 

.11 

69 

28 

33 

66 

42 

41 

.11 

.16 

27 

43 

3T 

60 

12 

33 

.19  .10  .23  .13  .20   •  .33  .22 

122  134  134  103  114  139  641  108 

61   -  62   61 

30   19   17   16   16   .  36   13 


.14 

.11 

30 

14 

32 

55 

34 

34 

.15 

.29 

128 

71 

54 

41 

17 

13 

6 

.33 

77 

43 

m 

60 

16 

.06  .11  .16  .12  .10  .04  .06 

91   40   46  111  131  226  1V0 

36   31   62  61  69  67   67 

12   12   14  17  52  60   61 

•II  .10  ,10  ,03  .04  ,04  ,04 

TO   70   to  100  190  2»0  220 

•    •   .41  .11  .11  .04  .01 

40   31   72  111  116  111  l'6 

60  66  66  '2   63 

10  42  36  31   41 

.10  .06  .06  .14  .12  .14  ,07 

II   II   II  114  134  in    l-ii 


.23  .17  .21  .04  ,11  .09 

76  76  192  71  1 ru  163 

66  69  64  60  70  43 
32  42  42  40  40  39 

•  .10  .12  .11  .11  .16 

110  10  220  100  140  160 

.13  .07  .23  .11  .14  .06 

63  16  120  37  114  96 

49  67  64  63  72  64 

60  33  46  42  16  It 

.16  .17  ,li  ,08  .17  .06 

67  16  71  60  121  76 


,00  .12  .12  .0 

66  171  46 

46  32  62 

19  1!  16 

,06  .11  .07 

70  HO  70 


.01 
41  113 
44 
13 


,00  .10  .10 
10   90   23 


.121   4 

122  61 


.21 
94  l«f 


.16  .16  .07 
74  101  10* 

64   561  3T 
60l  43|  3T 


,08  .00  .20 

91  102  168 

58   58  68   64 

33   35  43   42 


.03  .20 

24   6? 

I 

•  .17 
60   67 

•  59 
33 


.14  .13 

44  9  1 

71  T2 

42  41 


,10 

50 

.18 

54 

M 
42 

.IT 
IT 


7P 

63 

37 

38 

65 

60 

33 

)4 

" 

15 

.03 

ft 

76 

HO 

36 

61 

*3 

• 

39 

19 

07 

.11 

.14 

39 

31 

46 

40 

33 

39 

32 

12 

39 

•  169 

.14  .07 

76  124 

4*  55 

43  42 


.03 


,071  .06  ,09  .08  .03,  .10 

39  87  120 

39  501  60 

41  42   46 


.18  .04 

81  70 

49  50 

11  13 


.21  .14 

219  2  70 

47   49 

11   10 


.05  .11 

40  140 


.08  .10 

124  73 

55  58 

)2  32 


.U     .15  .04  .00  .10  .04 
61  100  103   41   17   36   36 


.01 


.23 


!••  latMMt  R48B1  Fftflfttrttjg  fttflti  Mm 


TEXAS 

ONTINUED 

FEBRUARY  1966 

Day  Ot  Month 

3  >.  ? 

Station 

o  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  '■   31 

H  < 

m       •   • 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT        <F> 

EVAP 

• 

.33 

.12 

.06 

.09 

.08 

.06 

.03 

.03 

.15 

.11 

.15 

.15 

.07 

.00 

.08 

.12 

.08 

.12 

.14 

.10 

.16 

.04 

.08 

.07 

.01 

.03  .16 

2.62 

WIND 

• 

260 

72 

54 

64 

94 

89 

101 

110 

60 

62 

184 

137 

117 

131 

95 

122 

98 

50 

71 

60 

130 

157 

112 

50 

90 

40  110 

2710 

MAX 

- 

58 

56 

61 

63 

67 

70 

67 

69 

68 

65 

60 

71 

6a 

48 

63 

63 

72 

70 

69 

72 

78 

63 

62 

61 

94 

66   69 

69.1 

MIN 

- 

30 

30 

33 

37 

53 

54 

57 

60 

52 

45 

49 

48 

45 

45 

4J 

40 

44 

42 

41 

46 

37 

36 

36 

39 

30 

98   47 

44,0 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

. 

.21 

.07 

.to 

.02 

.21 

.21 

.06 

.03 

. 

.07 

. 

.14 

.16 

.17 

.04 

.05 

.07 

.10 

.16 

.18 

.11 

. 

.11 

.24 

.18 

.06  ,01 

9. 228 

WINO 

13* 

197 

93 

76 

30 

79 

100 

133 

155 

106 

30 

147 

116 

85 

106 

77 

129 

48 

34 

37 

72 

HI 

168 

161 

89 

84 

199   69 

1  2849 

MAX 

57 

56 

50 

54 

60 

59 

64 

68 

64 

66 

66 

61 

37 

68 

49 

31 

53 

39 

68 

69 

67 

69 

45 

42 

59 

60 

46   49 

58,9 

MIN 

35 

26 

23 

30 

32 

33 

48 

52 

63 

50 

54 

45 

35 

38 

41 

40 

36 

34 

38 

37 

37 

44 

30 

31 

30 

34 

43   45 

38.7 

•   •   • 
SOUTHERN           09 

OILLEy 

EVAP 

,06 

.15 

.09 

.11 

.14 

.06 

.14 

.14 

.11 

.15 

.06 

.31 

.03 

.25 

.13 

.02 

.21 

.10 

.12 

.10 

,18 

.07 

.00 

.00 

.18 

.10 

.02 

.07 

3.10 

WIND 

52 

58 

25 

25 

42 

55 

58 

111 

101 

39 

24 

97 

42 

70 

60 

ta 

63 

21 

1» 

21 

30 

77 

MAX 

60 

69 

60 

63 

65 

62 

78 

75 

73 

80 

78 

67 

66 

7* 

59 

53 

TO 

68 

72 

75 

75 

69 

49 

43 

65 

71 

63   7) 

66.9 

MIN 

45 

40 

39 

38 

40 

44 

55 

60 

65 

54 

51 

51 

46 

45 

46 

*' 

43 

43 

** 

47 

52 

*S 

39 

" 

39 

43 

90 

47 

49.9 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.08 

.17 

.08 

.13 

.11 

.06 

.15 

.11 

.06 

.17 

.15 

.06 

.12 

.11 

,04 

.08 

.13 

.11 

.13 

.17 

.09 

.08 

.00 

.06 

.08 

.05 

.07 

.19 

2.82 

WIND 

13 

31 

15 

20 

38 

42 

67 

99 

31 

16 

30 

45 

47 

26 

19 

33 

IS 

14 

26 

39 

53 

61 

38 

24 

17 

20 

21 

20 

940 

MAX 

70 

55 

66 

67 

63 

76 

76 

73 

83 

80 

70 

69 

76 

59 

37 

71 

73 

77 

79 

79 

73 

58 

42 

67 

63 

71 

79   81 

69,6 

MIN 

44 

40 

41 

41 

49 

52 

62 

62 

63 

54 

49 

50 

46 

56 

47 

50 

45 

46 

48 

50 

38 

40 

37 

42 

42 

52 

55 

48 

48.  9 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.19 

• 

.19 

.06 

.08 

.04 

.17 

.10 

.16 

.17 

.09 

. 

.17 

.12 

.05 

.09 

.01 

.05 

.1* 

.17 

.06 

.24 

. 

. 

.14 

.00 

.06 

.10 

3.018 

WIND 

40 

32 

27 

IS 

33 

46 

56 

104 

50 

31 

17 

71 

49 

" 

39 

26 

42 

If 

24 

34 

" 

60 

102 

74 

2. 

13 

19 

28 

1186 

•   •   • 
LONER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.1« 

.16 

.17 

.10 

.08 

.09 

.16 

.25 

.11 

.16 

.17 

.04 

.24 

.17 

.00 

.01 

.06 

.1* 

.17 

.10 

.29 

.12 

.01 

.14 

.07 

.06 

.09 

.13 

9.48 

WIND 

111 

115 

96 

58 

61 

120 

149 

244 

161 

104 

53 

158 

93 

112 

130 

58 

84 

36 

46 

72 

103 

155 

190 

131 

62 

49 

45 

80 

2890 

MAX 

70 

62 

59 

52 

59 

63 

80 

77 

72 

86 

70 

65 

70 

73 

59 

31 

60 

70 

76 

76 

76 

62 

31 

40 

60 

52 

79 

73 

69,7 

MIN 

48 

39 

37 

35 

35 

48 

56 

60 

63 

56 

50 

49 

48 

46 

45 

46 

45 

43 

48 

49 

48 

48 

36 

35 

38 

43 

92 

50 

46.4 

HESLACO  2  E 

EVAP 

.22 

.10 

.10 

.10 

.08 

.13 

.22 

.12 

.14 

.25 

.07 

.00 

.14 

.05 

.05 

.02 

.08 

.13 

.21 

.15 

.06 

.00 

.00 

.12 

.10 

.00 

.03 

.17 

2.94 

WIND 

93 

66 

52 

30 

44 

80 

117 

157 

157 

101 

44 

96 

77 

69 

58 

39 

63 

43 

39 

35 

60 

78 

88 

63 

20 

29 

37 

30 

1864 

MAX 

74 

67 

56 

66 

66 

73 

80 

75 

87 

84 

85 

76 

73 

71 

64 

39 

63 

76 

78 

76 

73 

66 

46 

5B 

57 

74 

71 

SO 

70.9 

MIN 

44 

46 

46 

42 

46 

50 

54 

65 

65 

60 

53 

54 

48 

55 

« 

50 

50 

31 

49 

32 

58 

46 

42 

42 

44 

57 

37 

5* 

91.1 

(A)      EVAPORATION  MEASURED    IN   A  SUNKEN   SCREENED   PAN  OF   24-INCH   DIAMETER. 
<F>       ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION    PAN. 


See  Releronc.  NotM  Following  Station  Index 
-   59    - 


STATION  INDEX 


£     COUNTY     5 


ASERNATKY 

ABlLENC    WB    AIRPORT 

ACKERLY    3    SE 

ADAMSVILLE 

ALBANY 

ALEDO    *    SE 

ALICE 
ALPINE 
ALTO    5    $W 
ALV1N 

ALVOAD    4    ME 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

AM  I  ST AD   DAM 

ANAHUAC    TSCO 

ANDERSON 

ANDREWS 

ANGLETON 


ARANSAS   PASS    2 
ARCHER    CITY 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR    C|TY 
ASPERNONT 

ATHE3J3 

ATLANTA 

AUSTIN    Wfi    AIRPORT 

AUSTwELL    WL    REFUGE 

AYALON 
fiAJRO 
BACERSFIELD 

BALLINGCR    1    Sw 
BAlMORhCA 

BANXERSMITh 
BAAOwELL   Dam 

BATESVlLLE  3  $ 

BAT  C1TT  WATERWORKS 

BAYTOVN 

BAyTqwN    I    N 
BEAJMONT 
BED1AS 

BEEvIllE   9   NE 
BElTOM  DAM 
BENAVIDES 
BENAvIDCS    7   s 
ftCNMOOK   DAM 
BENJAMIN 
BIG    LAAE 

BIG    LAKE    »    2 

BIG   SPRING   riELp   ST. 

BIG   SPRING 

BIG   wELLS 

BLANCO 
8LE«TT 


0012   01   MALE 
0016    02    TAYLOR 
003*    01    HOWARD 
0090    06    LAMPASAS 
0120    03    SHACKELFORD 
0129    03    PARKER 
01**    09    JIM    WELLS 
01T*   OS   BREWSTER 
0190    04   CHEROKEE 
0204   06   BRA20RIA 

0206    03    WISE 
0211    01   POTTER 
0225    06    VAL    VERDE 
0235    06    CHAMBERS 
024*    0*   GRIMES 
02*B    01    ANDREWS 
02*7   OB   BRAZORIA 
0262    03    COLLIN 
026S    02    JONES 
0271    03    JACK 

0302   07   SAN   PATRICIO 
0313   03   ARCHER 
0337    03    TARRANT 
03*2   09   KENEDY 

0367    03    LAMAR 
039*    02    STONEWALL 
0*0*    0*    HENDERSON 
0*0S    0*    CASS 
0*28    07    TRAVIS 
0*37    07    ARANSAS 


e:*iE*    3   w 
MwlC 

P—TIT* 
■Off    )    .( 


•  ■#/'- 
MUM 

•MCcEmPIDGE 
t'ENONC 

••ICC 

wiNcran 

MIGGS    2    WMW 
••|TTGM 


0**0   03 

ELLIS 

0*7B    03 

0462    05 

PECOS 

0493    02 

RUNNELS 

049B    05 

REEVES 

0509    06 

KENDALL 

051B    03 

ELLIS 

0560    09 

ZAVALA 

0569    08 

MATAGORDA 

0586    08 

KARRIS 

0587    OS 

KARRIS 

0611    08 

JEFFERSON 

0639    0* 

GRIMES 

0639    07 

BEE 

0665    03 

BELL 

0669    09 

DUVAL 

0690    09 

DUVAL 

0691    03 

Tarrant 

070*    02 

KNOX 

0776    06 

REAGAN 

0779    06 

REAGAN 

07»4   01 

0766   01 

HOWARD 

0767    09 

DIMMIT 

0632    06 

BLANCO 

0632    06 

UVALDE 

06*4    07 

lEE 

0902    06 

KENDALL 

0917    0* 

NEWTON 

092)    03 

FANNIN 

0926   03 

MONTAGUE 

09*4    01 

LIPSCOMB 

0950    09 

BREWSTER 

0958    01 

HUTCHINSON 

098*    03 

MONTAGUE 

0991    0* 

RED   RIVER 

0996    03 

WISE 

1000   01 

OLDHAM 

1007    06 

KINNE" 

1017    06 

MCCULLOCH 

10)3    01 

HARlLtY 

1039    03 

palO  pinto 

10*2   03 

STEPHENS 

10*9   04 

ROBERTSON 

10*6    07 

WASHINGTON 

••Ow*«ifi.& 

*»  2 

1126    01 

TERRY 

■ 

•  •    AIRPOPT 

11)6     10    CAM(*ON 

■  -    .  .  .  .  < 

11)6    03    B*OWN 

•*M"AL6 

118*    04    LEON 

•uic*  2  m 

120)    01 

OChILTRI 

1219    07 

COMAL 

•unu*  hi 

1224   01 

DALLAM 

12)9   02 

"A (-AN 

IMWMi   t 

• 

12*5   0) 

MUM 

*L*>L  1*4*0* 

•   ■ 

1144    -1 

HII.AM 

»#•** 

1290    0* 

*V**t» 

M6J 

1267    01 

POTTfR 

111*    Of 

Ml  MM 

•*-f.  - 

i »*•  * > 

MILAM 

■ 

1)9*    04 

»**. 

MMtfM    ■ 

f*. 

1*12   01 

MTMPMUL 

1414    09 

PWIUDIO 

YAM    2ANG 

■ - 

COMAL 

PAM6ALL 

094    04     SABINE 


*)l     07    COMAL 

■MM. 

oi  o'  COM 
»i»  |i  -  ■-, 
*)♦    G>    'OMAL 

A4A4, 
•  ll    Q7    'CPU*. 

|  MUM 

*♦»    41    *-»        ' 

• 

PAMtA 
911    04    * 


.     . 


■ 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


33)      7A 
22*0 
•  13      7A 

1109 


im   -to  fio 


ATER   CON 


M.   0.   HOOD 
U  S   WEATHER   BUREAU 
LEONARD    COLEMAN 
LUTHER    0    H1GGINS 
JOHN    D.    WILLETT.    JR. 
CHESTER   WILEY 
LEONARD   H.    MAHONEY 
WILLIAM    H,    HUDGINS 
MRS.   0.    LURL1NE   FELDER 
CITY    OF    ALVIN 

U   S   FOREST   SERVICE 

U   S   WEATHER   BUREAU 

INT    60ONDR1 
i  ANAHUAC    TBCD 
1  WILLIAM    J.    8ARGER 

ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 
1  CITY    OF    ANGLETON 

WILLIAM    T.    AShMORE 

C.    M.    RICE 

MACK    W.    ROBERTS 

ROBERT    L.   HERNDON 
JOHN   V.    LONGAN 
CHARLES   T,   HAWKES 
HAZEL   W.    PELHAH 
VOLNEV    WOMACK 
ALBERT   BAuGH 
RADIO   5TA   K8U0 
BILL    LOVIL 
(EA 
I  U    S    I 

HERSCMEL    H.    SMITH 
!   B.    C*    CHRlSMAN 

CLYDE   GRAVES 

RADIO    STATION    KHUN 

RICHARD    F.    HAGELSTEIN 

ELROY  SCHNELLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWN  HAMLIN 
I  CHARLES  SLATER 

CHESTER  P.  ROGERS 


STA' 


ROBERT   E.    I 

JOE   A.    HAL' 
TEXAS    AGRI 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
RUBERTA   R.   BAZAN 
WILLIAM    S.    KLEMCKE 
l    S    CORPS    OF    ENGINEERS 


JOE    I 
RICHARD 


DOBY 


CITY    OF    BURNEt 

ii'.r,*  .    AR5 

CHALMERS    £.    URRY 

ALVIN    MEFfT 

WALTER   C.   ANDERSON 

WILSON    CRAWFORD 

hi-       FRANCES    t    HOWARD 

J    HARRISON    TAYLOR 

U    I    CORP*    OF    ENGINEER!. 

M.    B.    MEAJAMIR 

LUCILLE    H.    SNIDER 
KURT    B.    POGQINPOHL 
RALPH    KMAtFERKOttER 
MR*.    I.    A.    PALM 
WALOK    K.    WUNDIRLKH 
KfpMAM    LUEMLf ING 
NILDA    M.    HALH 


AUDRt*    "•    YAK'.* 

HA40LD    W.     SMITH 

'.I  0*'.l 

win  arc.  I  .    DM  '  "*  ' 
MAAOUl  «- 1  ir    burns 

DONNA     I'. 

r,   r .    IAIN    ■ 

(jtMIL     Ml  •(, 

|     .       ■ 
Mf!   /IN    *     04  AON 
.     '  .     '   Wtflbl 

'«»»■"»«  lAMM 

r  ...      i   .     »»ff-*N 

>.<rii 


II,      *,l*l|'^      I'.IH 

WOfftW 
mil     wjlM     ICNVfCI 

/    |  .    »>>*  .    J». 


pa»mon(,   I,    MM 1 1  I'm. 
/.   p.    ><>■•- 

•a  \m    i.    *m»IM,     M». 
CMf  If  (■     • 

p.   m.    jtjmt* 
.««•'  *f»r'    ir 

MP*    MAPI". 


COLEMAN 

COLLEGE    STAT10I 
COLORADO   CITY 
COLUMBUS 


DWAIN  CARR 

U  S  D  A  BIG  SPRG  F  STA  i 
I  CITY  OF  BIG  SPRING 
'  HERBERT  STANFIELD 

W.  A.  BYARS 

MRS*    HENRY    FOSHEE 

MRS    VERNICE    A   MUTZ 
I   DORA    WOLL5CHLAEGER 

IVY    E.    HARE 
,   R.    M.    CANTRELL 

1   NELLIE    D.    MARSHALL 
DWIGHT    F.     SPIES 
BIG   BEND   NATL   PARK   SERV 
ARTHUR    W.    MORGAN 
ORAN    C.    STOVALL 
OTIS    L.    DANIEL 
MRS.    FRANCIS    WILLSANKS 
BOYS    RANCH 
FREDDIE    L.    FRERICH 
MRS.    J.    COCHRAN 

JOSEPH    E.    HUGHS 

VIVIAN    ALLEN 

ECTOR   B.    FIELOS 

LAWERENCE    M.    KOTCK 

W.   G*    STEIN 

CHARLES  V.  MURFF 

w.  E.  HEMBPEE 

BEATRICE    R.   MOORE 

HAZLE    DOLLAR 

MRS.     DORA    E.     MAR5HBURN 


CHARLH    A.    SOUYfiE^ 
L.    PAULENE   MCCARTOR 
LAURA    D.    WOOD 
E.    J.    DIXON 
I  W.    M.    NEWTON 
W.    RUSSELL    LACE 
MR*.    ANNIE    C.    KLEIN 


COMMERCE 
I COMSTOCK 
. CONCORD    1    N 

CONLEN 

CONROE 

I  COOPER 

COPE    RANCH 
: COPPERAS   COVE   "   2 
I CORNUDAS    SERVICE    STA 
I  CORPUS   CHRIST  I 

CORPUS    CHRISM    WB   AP 

CORS1CANA 

CORYELL  CITY 

COTTONWOOD 

COTULLA 

JCOTULLA  FAA  AIRPORT 
! CRANDALL 

CRANE 
iCRANFILLS  GAP 

CRESSON 

crider  ranch 
, crockett 
| crosbyton 
'cross  plains 

cross  plains  3  nne 

CROWELL 

CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  NW 

CYPRESS  1  SW 

OACUS 

DAINGERFIELO  9  S 
'DALHART  FAA  AIRPORT 

DALLAS  WB  AIRPORT 
lOANEVANG  2  SE 

DARflOUZETT 

DAVILLA 
I  DECATUR  2  SSw 
DEKALB 

;del  Rio  we  ap 

OEN1SOM  DAM 

DENTON  2  SE 
! DEPORT 
iDEWEYVILLE 
ID1ALV1LLE  2  M 
I  DICKENS 

iDILLEY 
I  DIME  BOX 

DIMMITT  6  E 

DIMM1TT 
|dOOLE  2  N 
I  DRYER  1  NW 
'DUBLIN 


EAGLE  LAKE 
EAGLE  MTN  L, 
EAGLE  PASS 
EASTLAND 
EDEN  1 
EDEN  NO  2 
EDNA  3  SW 
EDOM  1  NW 
EL  CAMPO 
EL  PASO  WB  i 

ELDORADO 
ELDORADO  11 
ELDORADO  19 
ELECTRA 
ELGIN 

EMORY  3  ESE 
ENCINAL  )  Nl 
ENGELMAN  GAI 
ENNIS 
EVADALE 


FARMERSVILLE 

FEOOR 

FERRIS 

fife 

fischers  store 

FLAT 
FLATONIA 
FLOMOT  1  N 
FLORENCE 
FLOAESVILLE 
rLOYDADA 
FLOVDAOA  9  *E 
FOLLETT 


PM1 


VI* 


'FORT    MCI 

FORT    3TOCKTON    >9 
[Ft    8TOCKION    KFST    RADIO 
CFORT    WORTH    WB    AIRPORT 

FORT   WORTH  MtACHAM   FLD 

'FORT    WORTH    FEDERAL     OLG 
iffORT    WORTH    VICKERY    Bl  V 

FOWLTR 


LIN 

FRANFiTON 

'  81  '■'"!■ ■■ 

FRrrPORT    2    NW 

r»fr» 

FRIO    TOWN 
FPIONA 
FRGH 
r'JNi-    lUW  H 

•tun  i  w 


',#Pf  i*  LAKI 

BAADIA  '  \  t i 

'.»»(•»  N  '  I  If 

HMM  M»1 


•    '" 


4IRVII 
4IAOFW. 

■ 
■ 


1B75 

02 

1807 

0* 

1903 

1911,  01 

191*    03 

1925    06 

1937    0* 

19*6'  0] 

1996| 04 

1970    03 

1974. 0( 

1966    02 

2012    Oi 

2014'  07 

2015    07 

20191 03 

2024    03 

20*8    09 

2030    09 

2080    03 

2082' 01 

2086    03 

210*    06 

211*1 0* 

2121    01 

2126    03 

2131    03 

2142J02 

216010? 

2173    01 

2206,  0( 

2218    0* 

2223. 0* 

2240    01 

224*   03 

22661  01 

2282   01 

2295   03 

2338. 0! 

2392    04 

2360,  06 

239*.  03 

24041  03 

2*19l  03 

24361  0« 

24441  04 

24*8 

02 

:*5e 

0* 

2*62 

01 

2443 

01 

01 

2527    06 

2599,  07 

2617    01 

2630' 06 

2633i  03 

2675    07 

267BJ  03 

2679    0? 

2719    03 

27*1    OC 

2744, OC 

2769'  01 

2772,  04 

2786    0( 

279?    05 

2811    06 

2612i 0( 

261*    06 

2818    Oi 

2820    01 

2902|  04 

29061  09 

29291  03 

30001  04 

3005    0) 

3033<  01 

»036    01 

J0601  01 

3063'  Of 

3069 

01 

3060 

0  | 

niJ 

01 

313) 

01 

1141 

06 

)196 

01 

3171 

01 

111  | 

oi 

I1M 

31*9 

01 

1101 

3214 

ni 

1211 

It  II 

01 

11*7 

l» 

)|ft| 

01 

12*1 

3270 

01 

3276 

01 

3260 

01 

326)    01 

32*4, 01 

3269    01 

)26*    0) 

32*9    09 

))2l!  0* 

))29    0* 

))29l 06 

3341, 09 

■.  .-,-.     ;■• 

3)46    01 

))79lo) 

1*01    0* 

)*10,  01 

>*|]    01 

i*H    Dl 

i*n,  ni 

14*21  01 

■  »»•■  01 

344*1  0* 

1401    ,,  : 

3906    01 

110*   0* 

iftlfl  »1 

394*1  04 

I39F    01 

1*43    04 

11*1    01 

1*01    01 

141*    01 

1*1*    OT 

1 

)47/ 

COUNTY 


OBSERVATION 
O  TTME  AND 

P  TABLES 


COLEMAN 
BRAZOS 
MITCHELL 
COLORADO 

COMANCHE 

HUNT 

VAL  VERDE 


DELTA 

STERLING 

CORYELL 

HUDSPETH 

NUECES 

NUECES 

NAVARRO 

CORYELL 

GILLESPIE 

LA  SALLE 

LA  SALLE 
KAUFMAN 
CRANE 
BOSQUE 
HOOD 
REAL 
HOUSTON 
CROSBY 
CALLAHAN 
03;  CALLAHAN 

FOARD 
ZAVALA 
DEWITT 
HARRIS 

MONTGOMERY 

MORRIS 

HARTLEY 


r.'»L 


RTON 


WI5E 

BOWIE 

VAL   VERDE 

GRAYSON 

DENTON 

LAMAR 

NEWTON 

CHEROKEE 

DICKENS 


FRIO 


TAP  I.'. 


MAVERICK 
EASTLAND 
CONCHO 

CONCHO 
JACKSON 
VAN    ZANOT 
WHARTON 
EL    PASO 


SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
SCHLEICHER 


BROOKS 
KARNES 
COLLIN 
LEI 

ELLIS 

MCCULLOCH 

COMAL 

CORYELL 

FAYETTE 

MOTLEY 

WILLIAMSON 

WILSON 


MONTAGUE 

HOWARD 

JEFF    DAVIS 

MENARD 

PECOS 

PECOS 


RRANT 
RRANT 


IRION 

HFHPHILL 
BOPDFN 
COOK  I 

■.M      /I      ..■.., 
1,1    .(  ,M|    IM 

I 

.m  .-i  INO 
CMYII  t 


in  i  I* 
i /(    DAI 


UPtHUR 

prco* 

■ 

■ OMIAVII 


VI  IAD 

I 


ION 


99    26 

96  21 
100  52 
96  32 
96  36 
95  53  ; 
I  101  II  i 
9*    36 


99    13    ' 
96    28 
102    20 


,    40      101    1* 


58         95    43 


13         99    51    I 


MRS    MARY    A    STRINGER 
U    S    FED   AVIATION   AGENCY 
COLORADO   CITY    FIRE    DEPT 
ERWIN    J.    KNIPPEL 


SAM    I 


>TCMET' 


480      6P      6P 


2320  8A 

3*3.      6A      6A 

3-021       8A      6A 


HENRY    ELBERT    WOOD 
GEORGE   HUMPHREYS 

MR    OAYLON    J   MILLER 
JESSE    C.    DAVIS 
1  G.    W.    FULLEN 

OOIE  L.  BRIDGES 
LINDON  L.  CLICK 
.THOMPSON 


LEE 


TINNIN 


10         99    08         1809 


39B9|  MID*  MID1 

*81    MID    MID 


1026    MID  MID 


25*8       74      7 A 


3*10'  7A| 

3655  74      7A 

13*0'  7A^ 

310  7P 

1*60  74      7A 


CHAMBER    OF    COMMERCE 
U   S   WEATHER   BUREAU 
RADIO    STATION   KAND 
MA   w   L   RABBE 
EDGAR    A.    AMRENS 
ILA    JENNINGS 

U    S    FED    AVIATION   AGENCY 

VALL1E   SUE   SORRELLS 

JOE    E.    LOWERY 

MRS    ELSIE    LEE    PHILLIPS 

MRS.    ORA    YORK 

8YRON    CR10ER 

JAMES    h.    GIBBS 

CITY   OF    CROSBYTON 

S.    F.    BOND 

CHESTER   CLOVER 

ROY    LEE    BLACK 
JOHN    B.    HOLDSwORTH 
H.    A.    TAYLOR 
JOHNNIE    W,    DOLEN 
AUBREY    Z.    DENNIS 
LONE    STAR    STEEL 
U    S    FED    AVIATION   AGENCY] 
U   S   WEATHER   BUREAU 
JOHANNA    H.    ALLENSON 
M.    M.    ALTMILLER 

ET01LE    H.    MOORE 


ASBURY    C.    NIXON 
CHARLES   P.   THOMSON 

JOHN    W.     THOMASON 
J.    A.    CMESNEY 

KATHRYN    S.    DEWOODY 
J.    A.    POLANSKY 
EDWIN    RAMET 
HOWARD    V.    COOK 
B.    L.    MURRELL 


DELBERT    L.    SHAFER 
RADIO    STATION   KDDI 
DUNCAN    WILSON 
LEE    DOWEL L 

C.    E.   DOWDY 
TARRANT    CO  WlR   CO! 
ALONZO    GARCIA 
JAMES    K.    SMITH 
G.    H.    SPISER 
GLENN    Y.    MC   CORD 
CURTIS    WILLIAMS 
CLAUD    M.    WYATT 
,  ORELLA   C.    SPARKMM 
U   S   WEATHER   BURCAl 

JACK    HALBER1 


Y   OF    ELECIRA 
EDWIN   0.    LUNDGREN 
FRANK    MIEARS 
JOSEPH   BURKHOLDER 
ENGELMAN    PROTS    CO 


35      7A     TA 


118      7A      7A 


H61       7A      TA 


937    MID    MID1 


'-■■•■      IA,     6A 
S3S      9P      9P 


i    92  17*7       6P      6P 


796       7A       TA 

I    Mil      MM 
4110       6A       6A 


7**      *F       *F 

790      *P       '* 


10LE1 

JAMES   I 
E.    MAC  |. 


iNAiiNM 


ROWDEN 
.    CAPPS 

i    SCOGGINS 
RICHARD    BELL 
BONNIE    SKLOSS 
JAMES    0.    M0RP.0" 

I    JINKE 
HENRY    W.    HAMM 

JAMES    FINLAVt    JR. 
EDDIE   FISCHER 
BERNARD   B.    BOTKIN 
F.    F.    PCCHACEK-    JR«  , 

I    GEORGE    D   POPE 
MACK   M   YOES 
ALFRED   IELT1CMIK 
U    S    AGRI    STAB*COM  0»F  | 

I    HARRISON 
KENNfTH   V.    1HARP! 

fLBIRl    M«    FOSTER 
ESTHER   E.   GILMORE 
BARRY    SCOBEE 
GEORGE    C.    0U«H  *0N 
J    WEIR    MALL 

*ATHTR    BUREAU 
p   AVIATION   lOCM   ' 
U   S   WEAIHE"   BUREAU 
u   %   CORPS  OF   fNOINriRt 

OTIS    W.     HfRMAN 


BYRON   L.    ROBERT* 
ARLEY    L    OUH*«I> 

W.    MINN  MO". 


DOVLE    JTANDLEI 
KIMAAU      F.    II 
TEXAS    PWR    AND    II0M1    CO 
U    ft    WIATHER   6URIW 
l-iljl  I   If    MIU  I" 
iPVANT     A.    MARRI* 

MAOOII    RI»«.0LM 
PAT   D.   MOLl 

MFRFir"?    I     '1" 

BROOK*   M.    ICHtlt 

MtRRtRT    0.    F0IMLI8 
CHARLf*    t.    »"ll 

PAUL    J.    "  

O.    W.    ODOM 
THOMA*    J.    DAVI* 
LOWFR    COLO   »IV    AUIM 
MARRT    ALLIN 
M ■ 

P(H  ■,  A|AI  | 

.  api     '.    nAOII 


STATION  INDEX 


HWDONVILLE 

JORMAN 

3RAMAM 

jranburi 

irandfalls  3  sse 
jrapeland 
srap£vine  dam 

iREENVlLLE  7  NW 

SROESBECK 

JtOvETON 

iRUVER 

JUNTER 

JUTHRIE 

HAGAN SPORT 

HALL  RANCH 

HALLETTSV1LLE  1  N 

HAMILTON 


HASKELL 
HAWKINS    1    E 

tfeettONviLLE 

HEMPSTEAD 
HENDERSON 
HENRIETTA 

HEREFORD 

4WITT    1    SE 
HICO 

h|GG|NS 

HILLSBORO 

HlNDES 

HITChLAND 

HONDO 

hONEy   GROVE 

hOROS   CHEER   DAM 

hORGER 

HOUSTON    WB    CITY 
HOUSTON    MB    AIRPORT 
■OUSTON-ADOICKS 
HOUSTON-AIIEF 
HOUS TON-BARKER 
HOUSTON-DEER    PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    INDEP    HEIGHTS 
HOUSTON-wESTBURY 
HOUSTON-NORTH    HOUSTON 

HOUSTON-SAN    JACINTO   DM 

HOUSTOM-SaTSUMA 

HOUSTON-SPRING   BRANCH 

HUCKABAY 

HUMBLE 

hunslE  pump  station 

HUNT 

HUNTSVlLLE 

HURST    SPRINGS 

HTE 

IMPERIAL 
INDIAN  GAP 
IREDELL 

JACKSBORO 

JACKSON   HILL    GUARD    STA 

JACKSONVILLE 

JAMES   RIVER    RANCH 

JARNELL 

JASPER    3    Sw 

JAYTON 

JECOO   2   HNE 

JEFFERSON 

JEWETT 

JOHNSON  CITY 

JONES   CS   RANCH 

JOUROANTON 

JUNCTION 

JUNCTION    FAA    AIRPORT 

JUNO 

JUSTIN    i,     S 


tAFFIE  RANCH 

■  i  =  1J'' 
(ARIES    CITY 

tAUFNM 

UnPNER 
<ENEOY 
(ENNECALE    6    S 

CENT 
CERRVlLLE 

'-ILLEEN 

UNGSVIlLE 

URBYVIL 


36*2    03    GRAYSON 
36*6    03    EASTLAND 


*  TUNA  I  S 

**£  ABILENE 

"E   BRIDGEPORT    DAM 

AK£   COLORADO    CITY 

AI£    SEMP 

AMESA    1     SSE 

AMPASAS 


•:*<.;*  10  2 

ENORAH 
EVEILANC 


ITTiE    EL« 
ITTLEF1EL0 
ITTlEFi£lD    NO.    2 
IVINGSTON    2    MNE 

jun 

OCKMART    ;    sw 
ONDON 
lONG    LAKE 


3668 

03 

YOUNG 

3673 

HOOD 

3680 

05 

WARD 

3691 
3^3* 

03 
03 

TARRANT 

3770 

03 

LIMESTONE 

3778 

0* 

TRINITY 

J7B7 

01 

HANSFORD 

3622 

03 

GRAYSON 

9821 

n? 

KING 

0* 

RED   RIVER 

3B7] 

Oft 

KERR 

3173 

07 

LAVACA 

386- 

03 

HAMILTON 

3890 

JONES 

994] 

0* 

HARRISON 

39*3 

10 

CAMERON 

395« 

06 

GILLESPIE 

397? 

01 

CASTRO 

398) 

01 

HARTLEY 

3992 

0? 

HASKELL 

»020 

04 

WOOD 

4098 

0  9 

J  IK   HOGG 

4C60 

C4 

601] 

RUSK 

01 

CLAY 

4098 

0! 

DEAF    SMITh 

4122 

fH 

MCLENNAN 

4137 

HAMILTON 

*1*0 

LIPSCOMB 

»>i  e? 

03 

419] 

09 

ATASCOSA 

M96 

01 

HANSFORD 

425* 

07 

MEDINA 

*257 

FANNIN 

<.27B 

0/ 

COLEMAN 

*2H0 

0* 

JASPER 

*321    08    HARRIS 


4328  08  HARRIS 

4329  08  HARRIS 
*331  08  HARRIS 
*3*3  03. ERATH 
*362,  08  HARRIS 
*363    06    SUTTON 


*37*    I 


KERI 


I *3B2    0* 

*390  03  CORYELL 
!  **02:  061  BLANCO 


**76  03  BOSOUE 

*517  03  JACK 

*S23  0*  SAN  AUGUSTINE 

4525  0*  CHEROKEE 

*53B  06  MASON 

*5S6  03  WILLIAMSON 

*563  0*  JASPER 

*570  02'  KENT 

4573  OT  BASTROP 
4577  0*  MARION         ! 
"■591  0*  LEON  : 

4605'  06  BLANCO 
46271 06  SCHLEICHER 
46*7  09  ATASCOSA 
--."::  06  KIMBLE 
I  *671  06  KIMBLE 
4672  06  VAL  VERDE 


".679 


13  DENTON 


E  FOR  SERVICE  ; 


*682  09  JIM  HOGG 
*693  0*  HARRISON 
*696  07  KARNES 
470*  08.  HARRIS 
4705  03'  KAUFMAN 
47*5  06  LAMPASAS 
*752  07  KARNES 
4761  03.  TARRANT 
4767, 05  CULBERSON 
47801  061  KERR 

4791  03  BELL 
4810, 07  KLEBURG 
4819  0*;  NEWTON 
*8*1;  021  BORDEN 


4931  05  EL  PASO 
4960  02  TAYLOR 
4972  03  WISE 

'   49741  02.  MITCHELL 
A982  02  BAYLOR 
5013  01  DAWSON 
5018  06  LAMPASAS 
50*8  06  VAL  VERDE 

1  50*9, 061  VAL  VERDE 

.  5060! 09  WEBB 

5094  03  COLLIN 


,  5158'  01.  MARTIN 
5183' 01  HOCKLEY 

5192  03    DENTON 

5193  07,  LEE 

;  5196,  OBI  LIBERTY 
5229' 0*    CASS 

52*3    03    HOOD 
52*7    ol    LIPSCOMB 
5258    03    DENTON 
i  5263!  01    LAMB 
5265    01    LAMB 


5271    i 
5272 


■    POLK 


ONGvlEW 
OOP 
tOPAINE 

ORENZO 
OVELADY 
.UBBOCK    9   N 
J880CK    WB    AIPPOBT 
'FK1N    FAA    AIRPORT 
JLING 
JLING  2    SE 


.    LLANO 
'I  CALDWELL 
i  5312    061  KIMBLE 

|  5327    0*i  ANDERSON 

1  53*1    04    GREGG 
'  5351    01,  GAINES 

5358  02  MITCHELL 
I  53631  01,  CROSBY 
!  53981  04!  HOUSTON 
5410'  01  LUBBOCK 
5*11  01  LUBBOCK 
5*2*  0*  ANGELINA 
5*29  07  CALDWELL 
5*31    07    CALDWELL 


96 

51 

88 

*0 

99 

39 

48 

102 

50 

89 

28 

87 

96 

11 

96 

32 

95 

08 

95  14 
99    36 

96  56 


98    07 

1170 

100    07 

171C 

9*    35 

311 

97    41 

38 

10  I  VV     44 

33  I  95    11 

18  I  98    41 

06  I  96    05 


99    3* 

1962 

96    10 

110 

95    22 

41 

95    17 

50 

95    39 

91 

95    36 

81 

95    ** 

130 

95    08 

35 

95    26 

95    25 

85 

95    28 

65 

95    31 

111 

95    08 

S8| 

95    37 

113. 

95    30 

92 

98    18 

1*57, 

95    15 

981 

100    18 

2285 

99    20 

1763 

95    3* 

*9*i 

21    |      96    09    I 


98  35 
9*  09 
97    5* 

95  50 

96  19 


98 


51 


106 

36 

99 

5* 

50 

100 

55 

101 

s* 

88 

11 

101 

3* 

101 

3* 

99 

Zfl 

03    |      9*    *9 


OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABLES 


7A      7» 
5P      5P 

7A       7A 


901        7A        7A 


98    3*   '      1*56' 


2965 

1016 
1310 

13-0 


1622 
1600 
2800 

3550 


38       8A|      8» 


98    03 

930, 

100    17 

2430 

96    56 

5*7 

102    20 

3555 

102    20 

3470| 

9*    *3 

3*5 

102    25 

32*; 

100    *3 

2285 

101    32   1 

317C 

95    27 

29! 

101    50 

32*3 

6P       fcP       6  PC 


MISS    EMMA    JEAN    CECIL 

DAISY    L.    SLATON 

DAVID   H.    BAKER 

JOHN    G.    LITTLE,    M.D.         I 

CHARLES    W.    POTTS 

F.    M.    THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  j 

HAL  W.  ENGLISH 

ALVA  J.  SHREVE 

VERNON  H.  LOFTIN 

ARTHUR  W.  EVANS 
FRANK  BROOKS 
RUTH  B.  HUMPHREYS 
MRS.  H.  MARGARET  POOLE 
THOMAS  C.  HALL 


LEO  1 


IIEC 


CLYDE  RA I BOURN 
w.  G.  ROUNTREE 
JOHN  H.  POPE 
MRS.  JEWELL  S.  CASEY 

OTTO  RAHE 
HORTIE  E.  LOMAN 
HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  COL 


WESLEY  R.  DEAN 
HENRIETTA  FIRE  D£PT 
HOLLY  SUGAR  CORP 

DEWITT  C  CHAPMAN 
W.  R.  HAMPTON 
JOHNNY  H.  STEINLE 
RADIO  STATION  KHBR 
MAZIE  HINDES 
H.  J.  OONDLINGER 
WALTER  H.  KNORR 
RICHARD  M.  MCCLEARY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JEAN  Gates 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  I 

GILBERT  W.  LIESTMAN 

LILLIE  H.  FRY 

SHELL  OIL  COMPANY 

WILLIE  HOFFMAN 

ALTON  WILBORN 

ELIZABETH  HEMH1 

ANDREW  F.  CRANDALL 

JAMES  0.  CRANBERRY 
TOMMIE  0.  KEEPERS.  JR. 
ETHEL  C.  POWELL 


*ILLIA 


NIX 


HOWARD  W.  BROWNING 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 
CLAUDE  STARK 
GEORGE  w.  BAISDON 

1  LYMON  L  HOLLINGSWORT 

'  LEVI  A.  DEIKE 

PECOS  COUNTY  WATER  0 

LOIS  W.  BYNUM 
MRS  LA  MONA  I 


BOYD 


BERTRAM  FOX 
MILDRED  £.  LACY 
RAOIO  STATION  KEBE 
CLARENCE  MC  DOUGALL 
JAMES  H  JONES 
CARNES  R.  MANNING 
TRAVIS  R  SMITH 

BUD  JOHNSON 
ROBERT  C.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E.  LEAZER 
PENICK  BROS.  L8R.  CO. 

CLOSED  1/18/66 
ALBERT  H.  JUNGERMAN 
HELEN  S.  COLEMAN 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
GEORGE  A.  CHERRY 
MARVIN  F.  LUTTRELL 

MANUEL  A.  TREvINO 
THIOKOL  CHEM  CORP 
ALVIN  SALGE 
LEROY  W1LKIN50N 
LILLIAN  A,  HUBBARD 
J  MORGAN  PICKETT 
CITY  OF  KENEDY 
MAURICE  C.  ARCHER 
MRS.  NORA  M.  BOYD 
ELVA  J.  HARRIS 


RICHARD  A.  LANHAM 
MRS.  CLIFFORD  JAMES 

CLOSED  11/23/65 
C.  H.  RIDDLE 
MRS.  RUTH  REA 
CARL  LOSSON 
MRS.  LENA  S.  CERNOSEK 
MRS.  MITTIE  TEMPLETON 

FED  CORRECTIONAL  INST 
OTIS  M.  SEABOLT 
W.  G.  MASSINGILL 
TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 
SHIRLEY  J.  BANKS 
RADIO  STATION  KPET 
RECTOR  A.  WOLF 

CLOSED  10/20/65 
WILDON  C.  CHAMBERLAIN 
JOHN  LEACH 


MRS.  BEULAI 
R.  S.  COX 

JOHN  A  RICKS 

GROVER  SPRINGER 

LOUIS  L.  DUNLAP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

EWALD  P.  LERCHE 

THOMAS  E.  LEWIS 

PAUL  F.  GAMMILL 

BUTLER  B.  IVES 
ROSCOE  M.  COWAN 
MRS.  THELMA  JO  LEGENDRE, 

CLOSED  12/1/65 
W.  L.  DILWORTH 
HAROLD  J.  HALEY 
ERW1N  W.  LIGHT 
EMIL  F.  WILLMS 


rflLLIAM  0.  LISTON 


I MARFA  CHARCO  MARNE  RCH 


ATADOR  NO  2 
ATADOR 
ATAGORDA  NO  2 


MENTONE 
MERCEDES  7  s 
MERCURY 
MERIDIAN  STATE 
MERRILL  RANCH 
MERTZON 
MEX1A 
MIAMI 


I  MILLER  RANCH 
MINEOLA  7  SSW 
iMINEOLA  NO  2 

mineral  wells  *  ene 
! mineral  wells  faa  ap 
Imission 

mobeetie  2  s 

MOLINE 
MONA HANS 

j MONTGOMERY 

MORGAN    3    WNW 
I  MORGAN   MILL 
j  MORSE 
j  MORTON 

MOSCOW 
. MOUNT    LOCKE 
i MOUNT    PLEASANT 

Imuenster 
i  mule shoe  1 

muleshoe  2 

MUNDAY 
NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES  2  ENE 
NAPLES  1  SW 
NATALIA 

NAVARRO  MILLS  OAM 
NEGLEY  4  SSW 
NELSON  RANCH 

,NEUV1LLE 

■  NEW    BRAUNFELS 

NEW    CANEV    «    NW 
I  NEW   GULF 
I  NEWPORT 

NEW    SUMMERVILLE 

NEWTON 
'NIX    STORE 

NIXON 

NOGALUS    GUARD    STAT  10 


NORTHF1ELO 


NOTL 


SE 


NOVICE  1  E 

NUGENT  4  NW 

OAK  CREEK  LAKE 

ODESSA 

0  DONNELL 

OILTON 

OLNEY 

OLNEY  5  NNH 

OLTON 


OZONA 
OZONA 
PADUCAl 


PANDALE 

PANHANDLE 

PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

PEARSALL 

PECOS 

PECOS  12  SSW 

PEP 

PERRYTON 
PERRYTON  10  WNW 
PIERCE  1  E 
PILOT  POINT 
PINELAND 
PITTSBURG  5  S 
PLAINS 
PLA1NVIEW 


COMFORT 


POLAR 

*PORT  ARTHUR 

I  PORT  ARTHUR  WB  A  T< 
PORT  ISABEL 

'PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  MANSFIELD 
PORT  0  CONNOR 
POSSUM  KINGDOM  DA, 
POST 

| POST  OAK  SCHOOL 

POTEET 
POYNOR 
'pRADE  RANCH 


5<.77 

04 

MADISON 

5496 

0*    MONTGOMERY 

5579 

05   BREWSTER 

5981 

5591 

03   JEFF   DAVIS 

559? 

05.  PRESIDIO 

9596 

09 

PRESIDIO 

561] 

03 

FALLS 

9618 

0* 

HARRISON 

56*6 

03 

PARKER 

56  id 

06 

MASON 

5656 

02    MOTLEY 

56  5  8 

02.  MOTLEY 

08    MATAGOROA 

5661 

07    SAN    PATRIC 

5667 

0*' BOWIE 

9670 

08    JACKSON 

5695 

03    ELLIS 

5701 

10    HIDALGO 

5702 

10    HIDALGO 

5T07 

57:  1 

10|  HIDALGO 

5  7*2 

06    BANDERA 

03    MCLENNAN 

97*6 

03    COLLIN 

9T70 

01    GRAY 

5621 

5822 

06    MENARD 

5828 

05    LOVING 

583ft 

10    HIDALGO 

9840 

06    MC    CULLOCH 

5847 

03    BOSOUE 

585* 

05    JEFF    DAVIS 

5859 

06    IRION 

5869 

03    LIMESTONE 

5875 

01    ROBERTS 

5890 

01. MIDLAND 

"" 

01    MIDLAND 

5915 

0*    SABINE 

S930 

06l  SAN    SABA 

595fc 

0*1  SMITH 

5955 

0*   WOOD 

5957 

03    PALO    PINTO 

5959 

03    PALO    PINTO 

5972 

10    HIDALGO 

5987 

021  WHEELER 

5996 

06| LAMPASAS 

5999 

05    WARD 

602* 

04    MONTGOMERY 

6058 

03    BOSOUE 

03    ERATH 

60  70 

01    HANSFORD 

607*. 

01    COCHRAN 

60  7  8 

04    POLK 

610* 

05    JEFF    DAVIS 

6108 

04    TITUS 

6130 

03    COOKE 

6135 

01 

BAILEY 

0  13   103  13 


30  18  ,  104  10  , 


6136  01  BAILEY 


NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES 
MORRIS 
ME01NA 


6367  061  LAMPASAS 
6368; 07  GONZALES 
6382,  04  HOUSTON 

6*33  02  MOTLEY 
6477  01  OCHILTREE 
6*84  02' COLEMAN 
6*941  02  JONES 
6495  06  COKE 
6502  05  ECTOR 
650*  01'  LYNN 
65*8  09  WEBB 
6636  03  YOUNG 
66*1  03  ARCHER 

66**1  01  LAMB 
666*! 08  ORANGE 
6722! 0*.  RUSK 
673*  06  CROCKETT 
67361 06!  CROCKETT 
67*0  02  COTTLE 
67*7  06  CONCHO 
6750; 08  MATAGORDA 
6757  0*j  ANDERSON 
6766J  Oil  PALO  PINTO 


6776  01 
. 6780  06 

6785;  01 
I  6792,  OS 

679*1  03' 


GRAY 


.  REEVES 
REEVES 
1  ECTOR 

I  HOCKLEY 


I  YOAKUM 
HALE 
PRESIDIO 


7173    08    JEFFERSON 
717*    08    JEFFERSON 

7179    10'  CAMERON 
7182    08    CALHOUN 


1  7205    03,  PALO    P 
j  7206'  02    GARZA 

'2  1  '   07   LEE 


7215    0' 

7230    0' 
7232    Qi 


ATASCOSA 

HENDERSON 

REAL 

LLANO 

PRESIDIO 


COLORADO 
COMANCHE 

7327  ( 

7336    02    HARDEMAN 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


99 

13 

1386 

00 

50 

2390 

00 

2369 

95 

56 

10 
84 

2] 

307 

96 

28 

30 

97 

01 

532 

4025 
2OO0 
5  300 
*750 
4706      5P|      SP 


99    15   '      16251 


*3    '   100    32 


2860 
20671 
19511 


L03 

36 

2688 

97 

5* 

75 

99 

10 

1440 

42 

1028 

L04 

03 

5*70 

100 

49 

2170 

96 

20 

329 

100 
102 

38 

27** 
2851 

102 

01 

27*0 

H  7*i 


31  100  26  I 
23  98  19  | 
35       102    53    i 


13       102    43 


2620'      6PJ      6P 


1100' 
3200 
3770 


*? 

95    0* 

400 

7A 

57 

99    32 

2  120 

6P 

*0 

9*    09 

324 

SA 

4? 

9B    07 

718 

Jt 

7A 

12 

93    15 

250 

7A 

28 

95    55 

98    01 

T2l 
1030 

8A 

s 

100  36 
100  36 
99    37 


103  13 
|  95  34 
I  99  05 
103  30 
103  36 
102  36 
102    3* 

100  4  8 
100  58 
96  11 
96    57 


96    36 

98  30 

99  11 
99    *1 


HID 

MIDI 

71 

7A 

W 

5P| 

•it 

9# 

5P 

7* 

SP 

9P 

BA 

«A 

5P 

5P 

H 

BA 

6P 

6P 

7A 

T* 

AA 

BA 

7A 

BA 

7A 

8A 

84 

8A 

8; 

6P 

5P 

5P 

8A 

JA 

IK 

ir 

MID 

•>t 

5P 

BA 

8A 

9Pj  5P 
6P  6P1 
6P      6P 


6P      8A 
8A       8A 

.IS   " 


4p  3 

8»'     B» 


6A. 

9A 
MID 

8A 

BA 

7/ 

6P 

t,P 
6P 

5P 

5P 

HID 

6P 

BA 
7A 

flA 

8' 

HA 

6P 

6F 

81 

6A 

SECOR 

COVEY 

ROSS    MADOLE 

IADY    E.    ADAMS 

.BERTO   U.    GARCIA 

LOWER    COLO   RlV    AUTH 


EDNA    G. 


HIT 


DIXON 
HARRY  W  FIRSTBROOK 
JOE  5PA00RA 

CITY  OF  MARSHALL 
E.  W.  EDWARDS 

I  MASON  VETERINARY  HOS 
I  ALG1E  GROVES 

ODIS  W  KILLINGSWORTH 
1  R.  R.  TRAYLOR 
1  T.  E.  WOODALL 
,  HAZEL  M.  RACHEL 
!  HUMBLE  OIL  CO 

MADISON  G.  WILSON 

CITY    WATER    PLANT 


ROY  F,  HALL 
ROBERT  E.  GLENN 
,  J.  J.  MCMICKIN 
DENNIS  C.  DECKER 

E.  F.  DAVIS 

C.  0.  WILLIAMS 

.  LANNIE  C.  UNDERWOOD 
,  MRS.  CLARA  E.  COLE 
.  R.  D*  SWARTZ 

TROY  GAMBILL 

JOSEPHINE  NEWMAN 

LAURENCE  R.  BERRY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GULF  REFINING  CO 

CHARLIE  N.  MC  GOWN 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 
'  ANDREW  J.  SULLIVAN 
DAN  H.  LlNDLEY 
FRANK  L.  KEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS.  CAROLYN  CAMPBELL 

E.  E.  GRAY 


MRS  l 


\nr 


iIGHT 


MINER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS.  GEORGER1NE  KOVAR 
HCOONALD  OBSERVATORY 
CLARENCE  C.  TAYLOR 
:  STEVE  J.  MOSTER 
R.  J.  KLUMP 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 
GLYNN  D.  WEAVER 
RADIO  STATION  KSFA 
RADIO  STATION  KSFA 
RUBY  J.  WELCH 
GRANVILLE  HARRISON 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


LULA  E. 


'REwlT 


CECIL  MERRITT 

M.  D.  WARREN 
RADIO  STATION  KGNS 
NAT  GAS  PL  CO  OF  AMER 
TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 
THOMAS  F.  HANSON 
JOHN  E.  SPRAYBERRY 
LEE  ROY  F1LLYAW 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
'  DONALD  CHESSHER 
U  S  FOREST  SERVICE 

H.  E.  DAVIS 

RALPH  HALE 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 
:  MARY  F.  DOTY 
!  WEST  TEXAS  UTILITIES  C( 

CITY  OF  ODESSA 

BEN  MOORE*  JR. 

ARCHIE  G.  LONG 

JAMES  F.  PAGE 
i  LUTHER  AOKINS 

JAMES  E.  GALLAGHER 
ORANGE  SABINE  I 


JEWEL 


TOOD 


JOHN IE  HOKIT 

C.  F.  BROWN 

D.  P.  SANOLIN 
WILLIAM  L.  WARREN 

I  U  S  FED  AVIATION  AGENCY! 
'  MRS.  ELAINE  F.  CALVIT 
A.  C.  MCCLURE 

WILLIAM  R.  BOWEN 
MOSS  A.  MILLS 
[  A.  J.  WEI5ER 
BIG  BEND  NATL 


TEXAS    I 


SERV] 
DEPT    DIST    LABJ 
PEARSALL 
SOUTHERN    UNION    GAS    CO 
TRANS    PECOS    EXP    STAT  101. 
NOLA    FRANCIS 
L.    V.    HOGUE 

C.   Ca    STEWART 
A.    R.    HOGHLAND 
PIERCE   RANCH 
ALVIN    N.    BRANUM 
REV.    S.    0.    SEVISON 
MARY    E.    OVERSTREET 
W.    H.    OVERTON 
PLAINVIEW    HERALD 
D.    HAMILTON 
UM1NUM    CO    OF    AMER I C 

VNE  WILLIAMS 
JERRY  W  FONTENOT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
AURTHER  W,  SHAFER 


;  J.  P.  COCHRAN 
I  ROY  S.  CONNER 
I  CLAYTON  TURNER 

S.  R.  HUGHES 

ROBERT  S.  LEE 

GEORGE  R.  SHALLEN8ERGER 

JAMES  C.  RUSCHE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

M.  PICKETT 
BETTY  J.  THOMAS 

i    S    CORP    OF    ENGINEERS 

i.  D.  ISENHOWER 
ARTHUR  E.  HERCHMAN 


STATION  INDEX 


STATION 


OJINLAN 
QUITAOUC    2    SE 

OUIThAN    2     :■ 

RAllSOa 

RANDOLPH   F|ELO 

RANGE"  PL"**  station 

RANK | H 

RAY*ONCVILL£ 

RED    BLUFF    CROSSING 

RED   BLUFF    DAM 

RED    OAA 
RED    ROCK 

RED   SPRINGS   2   ESE 
REFUGIO 

REKLAW     3    NNE 
RENO    a    SE 
R I CAR DO 
RICHARDS 
RICHARDSON 
RICHLAND    ! 


HNGS 


RICHMOND 

iioaon 

RIESEL 
RILEY   BEN 
R 1M60U 

R1C  GRAND 
I ;;-■: .i* 

RISING  ST 
RIVERSIDE 
ROANOKE 

I  ■  •-.- 

ROSY    1    ESE 
ROCKDALE 
ROCKLAND    1 
ROCKPORT 
»OCKSP*INGS 
ROCKWALL 

ROCKSPaiNGS    22    Sa 
■OSQOf 

■H09JUB 

ROSS 

•OSSE°    1    SE 

NOT  AN 

ROUND    MOUNTAIN    A 


SALT    FLAT    1C    EWE 
SAN    AMGELO    0AM 

SAN    ANCElO    "6    AIRPORT 
SAN   ANTONIO    *B   AIRPORT 
SAN    ANTONIO    NyfiSf-* 
SAN    AUGUST  I  ME 
SAN    BENITO 
SAN    MARCOS 


SANTA    anna 
SA«|TA    T    £ 

SEALf 

SCCuin 
SEMINOLE 

M  '-  ■-- 


7358  03  HUNT 
"3ftl  01  BRISCOE 
7163  0*  WOOD 
7368  03  SOMERVELL 
7*22  07  BEXAR 
7426  03  EASTLAND 
7*31  06  UPTON 
7438  10  WILLACY 
7*60  06  SAN  SABA 
7*61  03  REEVES 

7*95  03  ELLIS 
7*97  07  BASTROP 
7*99  02  BAYLOR 
7529  07  REFUGIO 
75*7  o*  RUSK 
7536  03  PARKER 
7560  07  KLEBERG 
7566  0*  GRIMES 
7598  03  DALLAS 
759]  06  SAN  SABA 

759*  08  FORT  BEND 
7596  08  FORT  BEND 
7606  03  FALLS 
7612  06  GILLESPIE 
761*  03  MONTAGUE 
7622  09  STARR 
7626  07  MEDINA 
7633  03  EASTLAND 
7651  0*  WALKER 
7659  03  DENTON 

7669  06  COKE 

7677  07    NUECES 

7678  02    FISHER 
7665    03    MIL. 


7992 
6022 

8023 
60*3 


;.*■■**    PUNR    STi 
IIOUU  Blamca 

SIL*E»fOJ» 

II-MS    2    NMV 
SlNTON 

I   u 

SLlMLL 
SLOAN 
IMI'MVILLE 
t*Tt>t» 

r  6a« 


0*  JASPER 

07  ARANSAS 

06  EDWARDS 

03  ROCKMALL 

06  EDWARDS 

02  NOLAN 

03  FALLS 

I    03  MCLENNAN 

03  KAUFMAN 

02  FISHER 

06  BLANCO 
i    07  KARNES 

0*  CHEROKEE 

i   06  UVALDE 

05  CULBERSON 
.   06  TOM  GREEN 

.   06  TOM   GREEN 

07  BEXAR 
>   0  7  BEXAR 

0*  SAN    AUGUSTINE 

10  CAMERON 

07  MATS 

06  SAN    SABA 

03  TERRELL 
03  TERRELL 
03  DENTON 


•0*7  02  COLEMAN 
•081  09  KENEOT 
•126  07  FATETTE 
61*0  07  AUSTIN 
•186  07  GUADALUPE 
•201  01  GAINES 
•221  02  BAYLOR 
•2)3  02  WMCELER 
•23*  02  WMllLtR 
■232    03    PECOS 

•27*    0)  &AAYSON 

■303    03  HUDSPETH 

•32)   01  BRISCOE 

•3)3    0*  BOWIE 

•33*    07  SAN    PATRICIO 

•  37)    01  LYNN 

•  )78    0)  al'.l 
•)•!    06  IAN    SABA 
•413    07  BASTROP 
•*))    02  SCURRY 


•  4*4      I 

•  44t 

•32) 
83**    i 


BURLESON 

SUtlON 

NnMffNU 

COMAL 
PARKER 
T»Lt« 


I    0*    HEALING 


l   GAM         •***    0)    IU 


<)l     MUl'MlNVON 


0  39 

1  02 

a  oi 

o   01 


96  59 

97  07 

96  26 
100  28 

98  23 

97  43 
93  09 


1    *7      104    54 


100  30 
98  28 
98    28 


1  32 
6  08 
9  3) 
1  11 
0  09 
0  13 
3   22 


99  16 
100  15 
100    15 


105  21 
101  17 
94    30 


II       101    12 


2  57 
I  36 
1  II 
1    31 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


33         2800 


49         1630 


520  6P 

3  334  BA 

1282  BA 
2)20 


4)       100    55         2)23       7A 


993 

si :: 

161* 

1620 


100  49  2620 
9  7  >2  706 

101  27  )!•» 

102  03  )*») 
*•  it  1177 
93  )•  » 
93  >*  493 

101  32  1340 

93  23 

101  41 


EMHETT  F.  WILLIAMS 
M.  A.  RUCKER 
ARDI&  D.  SANDERS 
MRS-  LUC1LE  NOACK 
U  S  AIR  CORPS 
GULF  REFINING  COMPANY 
.  FRED  ■■  WELLING 
GRAC1A  JEAN  ADAMS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
WILLIAM  8.  JENSON 

WILLIAM  H.  BROWN 
HOWARD  0*  GOULD 
CHESTER  B,  COX 
T.  G.  JETER 
JEWELL  PLUNK  LOWE 
BYRON  A.  WELCH 
DOYLE  W  DRYER 
C.  IRVIN  WOOD 


MRS*  WILLIE  BUTLER 
CALVIN  S.  LANDERS 
AGRICULTURAL  RESEARCH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
L.  H.  CAMPBELL 
EFFIE  R.  PURCELL 
ELIZABETH  HUEGELE 
WU8ERN  G.  REED 
CLAYBORNEA  WERNER 
GEORGE  R.  JONES 

IMOGENE  M.  OUISENBERRY 
CARROLL  KEACH 
REV  EMMETT  L  YEATS 
WYNETTE  C  MARRS 
MATT1E  BELL  STANLEY 
PAUL  C.  SORENSON 
ALBERT  A.  BECKER 
wOODROw  W.  HARRELL 
i  MRS  IMA  T  MAYES 
E.  M.  COOPER 

BERT  THRASHER 
LOUIS  B.  JASKA 
GEORGE  W.  COCHRAN 
MALCOLM  F.  BYERLY 
E.  BERGMAN 
MRS.  P.  F.  KOEN1G 
.  J,  0.  NORTON 
MRS  SUSIE  H  WHITE 
EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
C  MJ  U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MCNEIL  METTEAUR 
JESUS  VILLAFRANCO 
JAMES  C.  METCALF 
LAWES  STROHLE 
W.  t.    GRIGSBY 
W.  H.  GOLOWIRE 
SANGER  POWER  AND 


1GHT 


2aOO   •*   «A 


MRS.  PAULINE  W.  GARRETT 

MRS.  J.  KENEDY.  JR. 

ELMO  M.  SCHAEFER 

OTTO  H.  BECKMAN 

J.  L.  SOWDERS 

JOHN  E.  MOFFATT 

MRS.  V.  DAUGHERTr 

R.  C.  DAVIDSON 

EUGENE    B.    HENOERSON 

DEN1EL    L.    HOLMES 

LEON    RUBARTS 
JUDGE    TOM    H.    NEELY 
GRAOY    E.    MARTIN 
JAMES    L.    L1NDSEY 
DONALD    B    BRYANT 
EDWARD  Li    BROSCH 
2YLPMIA    C.    DURHAM 
THOS.    A.    SLOAN 
MRS.    CLAUDIA    K.    YOUNG 
CITY    OF    SNYDER 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 
REV.    JOSEPH    E.    CLDRIDGE 
VIRGINIA   L.   CATCS 
FALTIN   C.   BCIERLE 
JOE   C.    SOUTH 
U   8   CORPS  OF   ENGINEERS  ; 
WILBURH    D.    THOMPSON 
STAMFORD    COMPRESS    CO. 
•  »   M.    BASER 
JAMES    T.    HINSHAW 

MRS.    J.    O.    COUNTS 

U    S    CORP   OF    ENGINEERS 

JAMES    I.    MC    CORHICK 

HORACE    t).    SNEID 

MARGUERITE    RICBt 

R.    M.    LAPEROUSE 

RALPH   MILL 

S    W    PUBLIC    SVC    CO 

B.    L.    HOUSE 

FRANK    P.    HILL 


TAMP I CO 

TARPLEY 

TASCOSA 

TATUH 

TAYLOR 

TELEGRAPH 

TELEPHONE 

TEMPLE 

TEMPLE    : 


COUNTY 


6833  02 
8B45    06 

6852  01 
•859  04 
•861  03 
8897    06 


BANDERA 

OLDHAM 

RUSK 

WILLIAMSON 

KIMBLE 

FANNIN 

BELL 


TEN 


T'.UN 


TESCO 
, TEXARKANA  DAM 

THOMPSONS  3  WSW 

THORNTON 
1  THREE  RIVERS 

THROCKMORTON 
1 THURBER  5  NE 

T1LDEN 
I T1NNIN  RANCH 

, TOM6ALL 
i TOYAH 

I  TRENT  2  ENE 
i TRENTON 

TRICKHAM 

TRINIDAD  1  SW 

TROY 
I TRUBY  3  E5E 

TRUSCOTT 
1 TULIA 

j  TURKEY 

i TYLER  5  NE 

UM8ARGER 
i UVALDE 
I  VALENTINE 

VALENTINE  10  WSW 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 
Austin,  Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;       Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  r 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  i 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


niles.     Monthly  degree  day  totals 
the  vector  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME;  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summei 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  s 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  i 


s  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,   C.S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipita- 
nd"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatic 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


and  Wind"  table 


aporatit 


and  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snow 


Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  t 


the  snowpack  may  result  in  apparent 

d"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tabl 


the  ground.     Samples  for  obtaining  n 
stencies  in  the  record. 


..■  lude 


and  sleet.     Entr 


■  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


!  of  this  bulletin. 


-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  i 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a    ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 


.  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 


A-fall. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


sentially  accurate  but 


than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  re 
ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitatii 


ord.     Degree  day  data,  if  < 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ii 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J      "Supplemental  Data"  table. 

SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  refer 


indicates  that  the  the 


.  shelter  located  on  the  roof  of  * 


rived  too   late  to  be  included  in  this  i 


•       Thermometers  are  generally  exposed  i 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  c 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscri 
of  Docu 


>  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  ye 
d  correspondence  regarding  subscri 


(Yearly  subscriptic 


eludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


hould  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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T 
T 
.66 

.00 

T 


,40| 

T 
.43 

l.*7 

T 

.0* 

1.32 

1.52 

.35 

.91 

.67 
,** 
.79 
1.30 
.38 

.86 
.12 
,05 
,18 
1.15 


.50 

1.02 

.86 


.38 

.00 


.49 
,66 


.32 


.1* 


,6C 


.95 

.05 


.62 

.79 

1.05 
.32 


.89 
.57 


.40 
.** 

1.01 


.13 


.02 


.08 
.26 


.10 
1.01 


.25  28 

1.50  28 
T 
.00 


.23)  28 
22 


.00 
.2*  28 


.00 

.70  29 
•  06  28 

.00 


.12  27 

.00 


.01 
.41 


.13  18 

T 


.01 

T 

.OC 

l.OO 

,36 


.00 
.00 
T 

T 
.52 

.00 


.17 

T 
.25 

l.*7 


.0* 
1.32 
.81 
.26 
.79 

.60 
.22 
.40 
1.30 
.38 

.54 


1.0 
.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Temperature 

Precipitation 

«:2 

a 

01 

« 

8 

< 

■a 

el 

|z 

•  2 

o 

Q 

e 
B 

■ 
Q 

6 

Q 
• 

No.  of  Days 

g 
1 

■a 

.1 

If 

a£ 

a 

<5 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day, 

Sutton 

Max. 

Min. 

3 

■3-n 

I] 

• 

• 

s 

i 

0 
o 

0 

y 

B  3 

o  5 

■=i 

£ 

t 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON 

71.5 
69.6 

71.7 
68. 9 

40.2 
39.2 

*3.* 
39.5 

55.9 

5*.* 

57.6 
5*. 2 

3.5 

89 
88 

90 
89 

22 
22 

31 
21 

23 
23 

22 
22 

5 
7. 

6 
6 

30C 
338 

262 
338 

c 
c 

1 
c 

C 
( 

C 

c 

7 

8 

5 
6 

c 
c 

0 
0 

,*1 
.32 

■  61 

.06 

•  tU 

,*7 

.17 

.32 
.06 

28 
12 

12 

28 

.0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

1  C  0 

2  C  0 

2   1  0 

o  c  o 

WICHITA  FALLS  MB  AP      R 
WINTERS  9  NNE 

71.5 
70.2 

♦2.7 
39.8 

37.1 
55.0 

3.3 

92 

90 

31 
22 

22 

18 

6 
6 

275 

320 

1 

1 

c 

c 

3 

6 

c 

0 

1,76 

,*C 

.22 

1.61 
•M 

12 
28 

.0 
.0 

c 

0 

2   1   1 
1  0  0 

DIVtSION 

56.6 

3.* 

.59 

-   .*« 

.0 

•   •   • 

NORTH  CENTRAL      03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDaELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

71.  S 

68.0 
68.7 
67.3 

*5.6 
*5.0 
*7.2 
**.9 

58.7 
56.5 

5S.0 
56.1 

91 

81 

80 
80 

31 
21 
21 
21 

23 

23 
30 
26 

6 
6 
6 
6 

233 

272 
226 
281 

1 
c 
c 
c 

c 
c 

c 

c 

3 
3 

I 

3 

c 

0 
0 
0 

1.61 

2.14 

,9C 

l.M 

l.*5 
1.27 

.7* 
1.19 

12 
28 
28 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

c 

0 

1 
1 

0 

1 

BCNHAM 
BCalE 
BCYO  J  SE 
BRECKENRIDSE 
BRIDGEPORT 

69.6 
71.5 
68.  7M 
71.8 
68.9 

**.5 
*5.3 
*1.0 
*3.0 
*2.5 

57.1 

56.* 

5*.9M 

57.* 

55.7 

88 
90 
86 
90 
87 

31 
31 
23 
31 
23 

24 

28 
21 
19 
2* 

7 
6 
6 
6 

6 

258 
228 
331 

263 
303 

0 

1 

0 

1 

0 

c 

c 

0 

e 
c 

6 
5 
9 

« 

6 

a 

0 
0 
0 

0 

1.51 

1.29 

2.32 

,56 

•  *6 

•  .Tli 

•  1.64 

.90 
■  67 
1.72 
.32 
■4)2 

12 
28 
28 
27 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 
c 

0 

c 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

SROarNaOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CCRSICANA 

DALLAS  MB  AIRPORT      //R 

69.5 
73.* 

70.5 
68.* 
68.1 

*3.3 

*6.7 
*5.7 
**,5 
*6.5 

56.* 
60.1 
58.1 
56.5 
57.3 

.* 
.3 

.6 

.1 

1.2 

89 
91 

90 
80 
88 

23 

31 
31 
21* 
31 

24 
24 
2* 
29 
27 

6 
6 
6 
6 
6 

270 
177 
227 
271 
233 

c 
1 
1 
c 

0 

c 
c 
c 
c 

c 

5 
3 
3 

* 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

.65 

.93 
l.*1 
2.33 
2.42 

•  1.1C 

-  1.52 

•  ,88 

-  .5! 

•  ,*3 

.65 

.32 

1.02 

1.08 

1,83 

28 
28 
28 
29 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 
I 

OENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 

EASTLAND 
EVANT 

69.0 
71.0 
67.* 
69.4 
69.5 

**.9 

*5.9 
*3.1 
*0.8 
*6.5 

37.0 
58.5 
55.3 

55.1 
58.0 

2.9 

.7 

88 
88 
83 
87 
85 

31 
31 
23 
23 
31 

26 
26 
2* 
26 
25 

7 
6 
6 
2* 
6 

266 
223 
299 
311 
225 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 

c 
c 
c 

3 
4 
3 
7 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

1.61 

1.17 

.31 

•  11 

,86 

-  1.34 

-  1.48 

.38 

.79 
.17 
.09 
.83 

12 
28 
28 
29 

28 

.0 
,0 

•c 

.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

PERRIS 

PORT  aORTH  MB  AIRPORT   R 
PORT  aORTH  vickery  blv 
GAINESVILLE 
GATESvILLE 

70.0 
67.4 
67.* 
66.0 

M 

*S.* 
*5.2 
*6.8 
*0.5 

M 

57.7 
56.3 
57.1 
53.3 

M 

,* 
•  1.6 

86 

es 

82 
83 
88 

31 
31 
21 
23 
31 

25 

28 
32 
2* 
24 

6 

6 

7. 

7. 

6 

235 

27* 
25* 
365 

0 
0 
0 
0 
0 

c 
c 

0 

c 

0 

3 

3 
2 
9 

c 

0 
0 

0 
0 

2,48 
1.38 

1.05 

1.58 

.75 

-  1,13 
•  1.06 

1,53 

1.01 

.80 

1.00 

.70 

28 
28 
28 
12 
28 

,0 
,0 

.0 
,0 

,0 

0 
0 
0 

a 

0 

' 

1 
I 

0 

1 

0 

GEORGETOWN 
GlCN  ROSE 
GCLOTHWAITE 
GRAHAM 
HUMUtV 

71.7 
73.2 
69.8 
70.3 
72.1 

*7.9 

**.5 
*6.0 
*0.9 
*5.8 

39.8 

58.9 
57.9 
35.6 
59.0 

1.3 

88 
92 

8* 
89 
91 

31 
31 
31 
23 
31 

26 
20 
2* 
19 
22 

6 
6 
5 

6 
6 

176 
215 
226 

306 
21* 

0 

1 

0 
0 

1 

c 
c 

0 

0 
0 

2 

* 
2 
? 
* 

0 
0 

0 
0 
0 

.68 
1.11 
1.75 

.39 
2.22 

•  l.*0 

.38 
•  51 

1.72 

.18 

l.*3 

28 
12 

28 
12 
28 

.0 
.0 
•  0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
SROESBECK 
HAMILTON 
HENRIETTA 

67.2 
63.* 
69.9 
68.6 

69. 8M 

**.2 
38.8 

*7.0 
*2.3 
*2.3M 

55.7 

52.1 
58.5 
55.5 

56.  1M 

.  1.8 
3.2 

81 
78 
8* 
82 
86 

21 
23 
21 
21 
21 

26 
23 
30 
23 
21 

6 
6 
6 
6* 

* 

296 
398 
217 
302 
289 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
1 
7 

7 

0 

0 

0 
0 
0 

2.09 
2,04 
1.63 
.79 
2.65 

-  1,52 

1.58 
.67 
.8* 
,*5 

1.60 

28 

28 
28 
13 
12 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
2 

HICC 

HILLSBORO 

JACKSBORO 

KA.r-*'. 

KILLEEN 

70.8 
68.1 
72.5 
67.8 
70.9 

*3.* 
**.7 
*6,0 
*2.6 
*8.1 

58.1 

56.* 
59.3 
35.3 
39.5 

.3 

88 

79 
89 
80 
87 

31 

21 

31 

21* 

31 

2* 
22 
25 
2* 
28 

6 
6 
6 
6 
7. 

228 
273 
211 

30* 
185 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

* 
* 
3 
4 
■ 

0 
0 
0 
0 
0 

1.71 
1.71 
2.02 
2,08 
.60 

•   ,88 

.75 
.85 
2.02 
.72 
.80 

12 

28 
12 
28 
28 

.0 
,0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 

DA" 
M»BLIN 

"C  GREGCR 
"C  f.H-.E* 

66.6 
71.0 
68.6 
70.2 
68.7 

*2.5 

*7.1 
*3.5 
**,7 
*7.5 

5*. 6 
39.1 
56.1 
57.5 

58.1 

1.7 

80 
90 
79 
92 

81 

22 

31 

22* 

31 

21 

26 
26 
26 
23 

30 

6 
6 

7. 

6 

6 

32* 

205 
283 
23* 
229 

0 

1 

0 

1 

0 

c 

0 
0 
0 
0 

3 
3 

6 
* 
1 

0 
0 
0 

c 

0 

2.10 
,72 
,99 

1.33 

1.29 

-  1.30 

-  1.61 

l.*C 
.63 
.70 
.76 
.65 

28 
12 
28 
28 
29 

.0 
•  0 
.0 

,c 

.0 

0 

0 
0 
0 

c 

i 

0 
0 
0 
0 

"!'.!»».  aCLLS  PAA  AP 
MVMM  "ILLS  Dam 

PARIS 

PILOT  POINT 

70.* 
68.* 
70.7 
66.8 
67.1 

*5.2 
**.9 
*3.9 
*2.8 
*3.2 

57.8 
56.7 
37.3 
3*. 8 
35.2 

2.0 

91 
•  7 
90 
80 
82 

31 

16 

31 

22. 

2} 

23 

26 
23 
26 
23 

6 

6 

6 

7. 

6 

2*5 

270 
262 
322 

310 

i 

0 

l 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 

* 
3 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

.22 

1.69 

,»7 

.71 
1.85 

.  2.76 

.19 
.95 
•  41 
.33 

1.23 

12 
28 
17 
12 
12 

.0 
•  0 
,0 
.0 
,0 

0 

c 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

PPOC'C"  RESERVOIR 

»  ,*H»M 

■bit. 

•  tl'.fi  P,»P  STATJCN 
RISING  J'«- 

68.8 

71.9 
69.5 

69.8 

67. TM 

**.* 
**.9 
*5.8 
*2.* 
*0,1H 

56.6 

58.* 
37.7 
36.1 
53.9M 

8* 

89 
86 
86 

23. 
31* 
31 
22 

25 
27 
26 
23 
21 

6 
6 
6 
6 
6 

271 
223 
2*3 
290 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

* 
3 
7 
7 

0 

0 

It 

0 

<1 

.27 

.18 

1.71 

T 
.76 

-  1.01 

.15 
.10 
.82 

T 
.64 

28 
17 
28 
26 
26 

,0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

o 

0 

Wlt't-    »,,«p  STATION 
IM IIN)  TOM 

r  i  l« 
BTIUMHaM  "OllC.  D»m 

72. 1 

t$,t 

46.1 
49.7 

*7.1 
*3.1 
*0.9 
*J.I 

*5.l 

59.4 
3*. 6 
3*. 5 

3*. 7 
37.* 

l.» 

89 
80 
85 
82 
81 

31 

23 
21 
23. 
21 

29 
23 
2* 
27 
23 

7. 
6 
6 
6 

6 

183 
JJO 
329 

316 

250 

0 
0 

') 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

! 
1 
1 
* 
1 

e 

G 

0 

'1 

M 

1.16 

l.*6 

.61 

,25 

.60 

-  1.33 

.65 
.97 
.53 

.20 
.48 

28 
12 
12 
28 
28 

,0 
.0 

.0 
.0 
,0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

71.0 

49.9 
48.7 

4T.» 

*4.9 
44.7 
*».l 
**.9 
*».7 

54.0 
57.2 
36.3 

36.8 
33.6 

.1 

-   .  ' 

1.6 

•  2.1 

62 

79 
69 

81 
67 

21 
21 
21 
17 
31 

29 
29 
26 
21 
2* 

6 
6 

* 
7. 

6 

209 
2*6 
261 
258 
291 

t 

0 

r/ 
0 

<> 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

2 
| 

* 
* 

0 
0 
0 
0 

g 

.*1 
.66 
.3* 

.74 
.71 

-  1.79 
•  1.36 

-  .93 

-  1.36 

.29 

.31 
.16 
.30 
.  11 

28 
28 
29 
13 

28 

.0 

.c 

.0 
.0 
,0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

0 

.1 <».»'»  f 

44.8 
61, 1 

*5.9 
*2.» 

38.* 
3*. 7 
34.4 

1.* 

90 
6* 

60 

11 

23 

21 

27 
21 
27 

6 
6 
7. 

22* 

321 
266 

1 
o 

0 

0 
0 

t 

1 
fj 

3 

1 

l> 

<> 

2.21 

.81 

1.30 

•  1,33 

1.12 
.33 

.90 

26 
12 
28 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

•1*11 

34.4 

1.2 

1.21 

-  1.00 

.0 

:.••   Rafaranr*   NotM   Following   SUIIon   Inrlax 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


onued 


TEXAS 
MARCH    1966 


Temperature 


<S 


No.  of  Days 


Precipitation 


■  g 


I5T   TEXAS  0* 

M-RSCN 
H:NS 

:;--4C-E 

:i'er 

:i-erville 

ClIKSVILLE   2   E 
CC>SPRING    5    SSW 
CC.EGE    STATION    FAA    AP 

:coe 
■kett 

baigerfield  9  s 

BI VILLE   2   W 
W'V   3   ESE 

EV  ALE 
M FIELD 

FB<LIN 
FfllCSTON 
SI  ER   2   H 
SLEnATER 

HE  STEAD 

HE  EH5CN 

Ht  SvILLE 

JASON   HILL   GUARD   STA 

J*SONVILLE 

JAER   3   SW 

KAACK 

KI YVILLE   FOR    SERVICE 
LI NGSTON    2    NNE 
UDVIEW 
10  LADY 

a  IN    FAA    AIRPORT 

WlSONVILLE 

MAI  HAIL 

HH3LA    NO    2 

HOIT    PLEASANT 

M'JDOCHES 
1EON 
PAI5TINE 
PH. AND 
RCI.AND    1    N 

Ri: 

Slfi    2    NNW 
SPUER   DAW   B 
SUHUR   SPRINGS 
TE>IKANA    DAM 

mi  5  ne 

"II.    POINT 


T«  S   PECOS  05 

4LPE 

3»KSFIEL0 

9ALRHEA 

;anlaria 
chi s  basin 

cordas  service  sta 

CRA 

SO    MB    AIRPORT 
F»Bs 

3CKTON   KFST    RADIO 

«» FALLS    3    SSE 
(EN 

'WIS 
"R-iCN 
l«R     NO    2 

"EN  i£ 

'CN.INS 

'CW   LOCKE 

JAN  :j    JUNCTION 

>ENl  L 

RE'ilO 

'ED    IFF    DAM 
S'L'LAT    10   ENE 

'»N«!S0N 


71.7 
71.6 

68.  T 
69.9 
69.* 

66.9 
69.3 
69.9 

70.8 
69.0 

71.  0 
69.6 

66.7M 

69.  5 
T1.0 

68.7 

70.  OM 
67.8 
68.3 
69.9 

67.8 
69.3 
69.6 
70.9 
69.7 

69.9 
71.2 
70.5 
68.4 
68.3 

71.5 
71.9 
68.0 
67.7 
67.7 

69.  2M 

69.8 

67.9 

69.4 

71.6 

67.9 
69.9 
68.9 
66.2 
66.8 

67.5 

71.6 
66.6 


70.5 
73.3 
78.0 
81.1 
69.6 

73.6 
72.7 
70.8 
73.3 

7*.0 

76.  1M 

71.0 

72.0 

72.3 

72.3 

75.7 
76.2 
65.1 

76. OM 
76.9 

74.7 
82.4 
74.8 
72.7 
73.1 


48.6 
47.6 
41.8 
43.6 
46.3 

42.5 

44.5 
49.3 
46.6 

44.0 

46.1 
47,7 
41. 7M 
45.8 
46.7 

45.9 
43, OM 
41,0 
42.1 
48.0 

43.4 
48.9 
44.7 
45,5 
43.0 

43.7 
46.1 
43.1 
43.1 
43,5 

45,8 
48,4 
42.1 
41.2 

40.0 

44. 2M 

41.2 

45.6 

43.3 

44.5 

46.7 
42.6 
45,3 
41.5 

41.0 

43.2 
44.5 
44.7 


40.7 
46.6 
41.9 
41.1 
45.6 

34.2 

44.1 
41,9 
36,6 

40.8 

40. 7M 

37.9 

38.3 

36.0 

34.5 

38.0 
43.0 
39.5 
46,  4M 

38.8 

44,5 
46.1 
39.8 
38.4 
42.7 


60.2 
59.6 
55.3 

56.8 
57.9 

54.7 
56.9 
59.6 
58.7 
56.5 

58.6 
58.7 
54. 2M 
57.7 
58.9 

57.3 
56.5m 
54.4 
55.2 

59.0 

55.6 
59.1 
57.2 
58.2 

56.4 

56.8 
58.7 
56.8 
55.8 
55.9 

58.7 
60.2 
55.1 
54.5 
53,9 

56. 7M 
55.5 

56.8 
56.4 
58.1 

57.3 

56.3 

57.1 
53.9 
53.9 

55.4 
58.1 
55.7 

56.9 


55.6 

60.0 
60.0 
61.1 
57.6 

53.9 

58.4 
56.4 
55.0 
57.4 

58. 4M 
54.5 
55.2 
54.2 

53.4 

56.9 
59.6 
52.3 

61  ,2M 
57.9 

59.6 
64.3 
57.3 
55.6 
57.9 


.3 


1.0 
1.2 

.1 

1.6 

.3 


.9 


.1 
2.4 


1.5 


2.2 


90    21 

86    20 


97    20 
89    20 


176 
194 
308 
268 
241 

327 

*63 
191 
210 
266 

225 
220 
»36 
241 
213 

250 
269 
331 

310 
202 

294 
201 
246 
231 
284 

265 
215 
269 
295 
283 

217 
178 
311 
331 
347 

270 
296 
262 
283 
239 

248 
275 
259 
342 
351 

308 
239 
298 


297 
197 
186 
141 
241 

339 
223 

264 

304 
248 

210 
325 
299 
329 
352 

254 

190 
388 
158 
237 

197 
100 
241 
288 
219 


0    11 


1.50 
1.68 
.94 
1.47 
1.64 

.84 
1.49 
1.18 
2.80 
1.37 

.79 

2.34 

.58 

1.38 
1.44 

.91 
1.44 
1.07 
1.64 

1.19 

.98 
1.77 

.50 
1.92 

.75 

1.21 
.59 

2,30 

.80 

1.46 

1.41 
1.23 
1.16 

1.00 
.95 

1.75 
.53 

2,30 

.59 

1.31 

2.28 
1.57 
1.50 
1.17 

.79 

1.29 
1.40 
1.54 

1.34 


.17 
.02 
.38 
.13 

.28 

.49 

.oo 

T 

.15 

.11 

.2 

.77 
.02 
.23 

.00 

.00 

.40 

T 

,85 

.00 

.27 
.10 
.13 
.23 
.23 


-    1.27 


3,03 
1.51 


3,46 
3,04 


•  2.82 

-  1.98 

•  1.10 

-  2.1 


2.24 


.94 
.99 
.55 

1.05 
1.12 

.39 
.55 
.57 

1.83 
.58 

.29 

1.40 

.58 

.53 

.74 

.52 

.74 
.48 
.75 

1.00 

.40 
.57 
.21 
.87 

.30 

.88 
.39 

.92 
.29 
.81 

.62 
.48 
1.07 
.32 
.37 

.65 
.30 
.82 
.19 
.38 

.80 
.59 


.39  28 

,55  29 

.40  13 

.34  13 

.61  28 

.83  29 


.16 
.02 
.38 
.11 
.28 

.21 

.00 

T 
.12 
.07 


.26    28 
.62    29 


.02 
.21 

.00 

.00 
.40 

T 
.85 
.00 

.27 
.10 
.13 
.13 
.23 


.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 
•  0 
.0 
.0 


T 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.1 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SHEFFIELD 

SIERRA  eiANCA 

VAN  MCOS 

«ISK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

DIVISION 


EOkARDS  PLATEAL     06 

AKJS'AD  DAM 
5!o  LAKE  •  2 
3LANCC 
BCERNE 
9RAC<ETTVILLE 

BRAOv 

BlRNET 
CA-P  .COD 
CARTA  VALLEY 
CCPE  RANCH 

DEL  RIO  MB  AP 
EDEN  1 

EL3CRADC  11  NH 
FCEDERICKSBURG 
.:-">S:-.  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUM 

<ERRvILLE 
LAMPASAS 
LANOTRY    NO    2 

LEAKEY    NO    2 

^lASO 

"ASC- 

«C     CAUfY 

MEDINA 

MJNAOD 

MERT2CN 

»*!>■•  »cc« 

PANDAlE 
PCACE     RANCH 

ROBERT   lEE 
RCCK»P»INGS 
|AN    AN6ELC    DAM 

»A'.    AH8CC    .B    AIBPCRT 
3*'.    SABA 

S'tO-INO    CITY 


•ATC8     .i        It 

oi„- 


»<x,tm  ce*--* 

ifFLdt 
•     .  t 

■-»- 


CMAWM    U 


•  IM* 


Temperature 


7*. 9 
70.7 
72.* 
T*.l 
72.6 


73.2 

70.2 
68.* 
69.0 
72.6 

69. 8M 

69.* 

71.6 

71.9 

71.5 

73.* 
7*. 6 
69.  5 
68.9 
69.2 

70.6 
72.* 
68.7 
68.8 


70.7 
70.7 
68.6 
75.0 
70.2 

72.0 

72.3 
75.3 

73.8 

68.7 
72.9 
71.9 
69.9 

70.8 

72.8 
69.* 
72.5 
72.6 
73.8 

72.9 


71.0 
71.9 
73.* 
71.* 
69.9 

7*. 5 
72.8 

71.9 
74.7 
>>•> 

7J.1 

71.  tM 

M.* 

".* 

M.I 

7*.l 
71. » 

74.1H 


*5.8 
36.5 

*0.9 
*2.* 
37.6 


*9.6 
*3.8 
*3.6 
*5.8 
52.* 

39.  8M 

**.8 

*7.* 

*7.7 

*0,* 

51.2 
*5.7 
*2.0 
**.2 
*5,* 

**.3 
*5.1 
*1.6 
*2.3 


**.2 
**.S 
*1.6 
*5.3 
*3.8 

*2.4 

**.2 
*5.7 
*7.3 


♦  1.0 
**.9 
*3.5 

*5.1 
**.2 
*5.0 
39.5 
*6.2 

*0.2 


*9.1 
53.0 

30.9 
*8.7 

*e.o 

53.* 
*8.6 
3t.» 

3*. 2 

30.* 

*9.7 
*9.2 
*t.3 
52.4 
*9.9 

ltd 

*••*« 

'     . 

31.* 


60.* 
53.6 
56.7 
58.3 

55.1 

57.3 


61.* 
57.0 
56.0 
57.* 
62.5 

54.8M 

57.1 

59.5 

59.8 

56.0 

62.3 

60.2 
55.8 
56.6 
57.3 

57.5 

58.8 
55.2 
55.6 


57.5 

57.6 
55.1 
60.2 

57.0 

57.2 

58.3 

60.5 
60.6 

56.5 

58.8 
56.5 
57.* 
57.2 

59.0 
56.8 
58.8 
56.1 
61.0 

56.6 


60.1 
62.5 
62.2 
60.1 
59.0 

6*.0 
60.7 
65.2 
6*. 5 
41.9 

61.4 
41.3M 
41.0 
43.3 

40.9 

62.2 

39.3 

41.* 

39.  TM 

42.* 
42.4 

42.4 


1.0 


1.7 
1 


.7 


•      .2 


2.0 


2.1 
.3 


,7 


-       .9 


.1 
2.4 


1.0 


-    1.9 


87    22 
89    23 


80 

21* 

8*. 

31 

83 

21. 

83 

23 

90 

21 

61 

31. 

88 

22 

88 

23 

90 

22 

8* 

22. 

83 

31 

HB 

21. 

91 

22 

h<- 

23 

89 

22 

89 

21 

81 

18 

«' 

22 

9  0 

22 

85 

22. 

91 

22 

»' 

31 

85 

3 

«■. 

21. 

M 

21 

81 

21 

8  8, 

3 

8*. 

21 

11 

3 

■  I 

3 

81 

'I 

|f 

31 

8» 

31 

II 

31 

88 

31 

|| 

21 

II 

31 

H  1 

21 

f, 

IK 

88 

20. 

1! 

II 

II 

31 

•  i 

21 

81 

21- 

«' 

11 

II 

21 

« 

M 

180 
3*5 
257 
222 
299 


13 

267| 

27 

2*1 

Hi 

31 
2* 
18 

18 

30 


No.  of  Days 


2      0 

1 


128 
183 
292 
262 
2*5 

2*7 
213 
298 
296 


232 

2*3 
305 
186 
259 

259 

223 
186 

177 

267 
229 
281 
230 
265 

221 

263 

207 
29* 
13* 

282 


168 

U 

13* 

178 

197 

8* 

16* 

6* 

79 

U* 

1* 

133 

168 

106 

160 

11* 
188 
M3 
*9 
1*3 

190 
190 
I?* 
128 
136 


0  10 

0 

0 
0 

0 


122   0   0   1 


6   0 


Precipitation 


.35 

.70 
.13 
.26 

.10 

.23 


1.0* 
.25 

.60 

.83 

1.28 

T 

.50 

.92 

.69 

.31 

.*8 
.51 
.82 
.*2 
.43 

.72 

,8* 

1.72 

.71 


.*5 
.29 
.56 

.06 
1.29 

.58 

.72 

l.*9 
.90 

.86 
T 

.72 

1.03 

.42 

.27 

.80 
.92 
.*0 
.57 

1.11 


.50 
.71 
.17 
1.37 
.63 

.30 
1.60 
.60 
.69 
.51 

.67 
,7S 
.68 
.34 
.93 

1.37 
,*8 
.39 
.28 

1.71 

1.61 

1.01 

.70 

.83 

l.*2 

1.18 


1.59 
1.05 


.3* 


.30 
1.18 


1.16 


.37 

.*0 


.66 
.62 


1.61 
1.37 


1.18 
.75 


l.*l 


1.73 
1.03 


-  1.11 


.93 
.73 


.3! 

.56 
.07 
.25 

.06 


.23 

.26 
.26 

UH 

t 

.35 

.41 
.62 
.31 


.33  28 

.51  28 

.82  28 

.31  28 

.27  29 

.72  28 

.60  28 

1.00  28 

.62  28 


.25 

.20 
.40 
.06 
.48 

.58 

.72 

1.49 
.90 

.29 

T 
.TO 
.62 
.27 

.23 
.80 
.85 
.40 
.25 

1.11 


•S-o 

a  s 
2  § 


26 

2  9 
12 
23 
301  13 


.33  13 
.07  26 


,*3  12 

.*8  1  ) 

.36  2  7 

,*2  28 

.6)  12 

.63  27 


.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 
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TEXAS 
MARCH    1966 


Temperature 

Precipitation 

<2 

a! 

> 

■a 

A 

|z 

II 

■5 

i 
A 
01 

a 

■ 
To 

a 

■a 

I 

a 

g 
a 

t 

i 

| 

a 

No.  o 

Days 

3 

0 
H 

if 

Jz 

11 

Q 

13 

<5 

0 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

■a 

0 
H 

■3-0 

11 

s  § 

0 

Q 

■ 

2 
5 

* 
I 

■ 

1 
& 

u 

6  ! 

5  i 

5  o 

RED   ROCK 
REFUGIO 
R0B5T0WN 
MCKPORT 

SAN  ANTONIO   MB   AIRPORT      R 

69.  5 

T5.T 
T4.4 
70.3 
71.3 

47,4 
52.6 
53.2 

56.4 
48.6 

58.5 

64.2 
63.8 
63.4 
60.0 

-    1.0 

82 
88 
89 
82 
82 

21 
3 
3 
2 

31 

28 

30 
35 

37 
24 

6 
6 

6. 
5 

6 

216 
95 
96 
92 

182 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

c 

c 

0 

0 

2 

c 

c 
<• 

C 

c 

0 
0 
0 

.52 

1.46 
.33 

,7C 
l.U 

•      .53 

.3C 

1.0! 

.1! 

.21 
.7C 

28 
12 
27 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 
c 
c 
c 
c 

3 
2 
1 
2 
2 

C 
1 

c 
c 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

SAN   MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

71.9 
72.7 
73.9 
76.1 
71.0 

46.4 
50.5 
51.0 
53,3 

A7.3 

59.2 
61.6 
62.5 
64.8 
59.3 

-  ,6 
•      .6 

,5 

-  l.T 

82 

83 
85 
88 
82 

21 

31 

31* 

3 

21 

23 

34 
28 
31 
29 

6 
7 
6 
6 
6 

192 

135 
131 

80 
205 

c 

0 
0 
0 

0 

c 

c 

0 
0 
0 

A 

c 

2 
2 
3 

c 

0 
0 
0 
0 

2.0C 
1.73 
3.4C 
1.86 
.86 

•  .1* 
-    1.07 

1,47 

•  1.46 

1.51 
1.21 
2.64 
1.2! 
.25 

28 
28 
28 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 
c 
c 
c 

c 

3 

2 
4 
3 
« 

1 
I 
1 
] 
c 

1 
1 
1 

1 

0 

JCMERVILLE   0AM 
WASHINGTON   STATE   PARK 
YOAKUM 

69.3 

M 
7*. 5 

48.2 

M 
50.6 

58.8 

M 
62.6 

81 
80 
85 

21 

20 
31 

28 
33 

28 

6 
6 
6 

213 
128 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

2 

c 

3 

0 

0 
0 

1.A9 
.91 

1.02 

.51 

29 

28 

.0 
.0 
.0 

c 
c 
c 

3 
2 

1 
1 

1 

0 

DIVISION 

61.8 

-      .5 

1.01 

•    1.09 

.0 

•        *        • 

UPPER   COAST                    08 

ALVIN 

ANAHUAC   TBCO 

ANGLETON 

BAY  CITY   WATERWORKS 

BAYTOWN 

70.2 
70.0 
70.1 
71.7 
70. *M 

48.9 
47.2 
51.1 
49.8 

48.  5M 

59.6 
58.6 

60.6 
60.8 
59. 5M 

•    1.2 

81 
81 
82 
83 
84 

4 
4 
4 
4 
3 

31 
31 
32 
34 
31 

6 
6 

7 
6 

7 

182 
204 
155 
153 
179 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 

I 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.35 

2.09 

1.23 

.74 

2.35 

-  1.93 

-  .70 

.51 
.92 
.8C 
.42 
1.5S 

29 
13 
13 
13 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 
c 
c 
c 
c 

A 
A 
3 
2 
3 

1 

2 

1 

c 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
DANEVANG   2   SE 
EL   CAMPO 
PREEPORT   2   NW 

69.2 
70.6 
72.7 
73.5 

69.4 

♦7.1 
**.2 
52.3 
31.4 
32.3 

58.2 
57.4 
62.5 
62.5 

60,9 

.    3.6 

-       .6 

80 
83 
86 
85 
63 

21* 
21* 
31 
31 

4 

29 
25 
32 
29 
39 

6 
6 

6 
6 
8. 

221 

255 
123 
119 
145 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

2 

? 
1 
1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

.64 
1.67 
1.04 

•  AT 
1.98 

.    2,59 

•    1,59 

.31 
.71 
.A! 

.IS 
.9« 

13 
29 
28 
12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 
c 
c 
c 
c 

3 

A 
3 

2 

3 

c 
1 
c 

c 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

GALVESTON   WB   CITY                 R 
HOUSTON   WB   CITY                      R 
HOUSTON   WB   AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA   NO   2 

69.1 

70.3 
71.6 
69.  5 
70.3 

56.0 
34.1 
31.3 
A7.5 
54.8 

60.6 
62.2 
61.5 
58.5 

62.6 

-  .8 

-  .2 
.2 

-  3.1 

-  .6 

73 
83 
83 

82 
81 

31 
31 
31 

4 
3 

43 
38 
33 
30 
34 

6 
6 
6 

7 
6 

138 
131 
144 
213 
112 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,70 
2.61 
2.20 
1.14 

.89 

-  2.16 

.21 

-  .*T 

-  1.99 
•   1,48 

.21 
1.94 

1.74 
.61 
.66 

26. 

28 

28 

29 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 
c 
c 

c 

0 

3 
2 
2 

A 
3 

c 

2 

1 

1 
I 

0 

1 
1 

0 
0 

MAURBRO 

NEW  GULF 

ORANGE   A   NW 

PALACIOS   FAA   AIRPORT 

PIERCE    1   E 

71.2 
69.3 
70.6 
72.3 

50.9 
47,0 
53.0 
♦9.3 

61.1 
58.2 

61.8 
60.8 

•      .3 

84 

80 
82 
82 

4 

31 

3 

4 

34 
31 
33 
29 

6 
6 
6 
6 

148 
218 
132 
134 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

1,28 

1.22 

.82 

.46 

•   2.15 

.89 
.*? 
.30 
.23 

13 
12 

28 
13 

.0 
.0 
.0 

.c 

c 

c 

0 

0 

2 
5 

3 

2 

1 

C 

0 

c 

0 
0 
0 
0 

POINT   COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR   WB   AIRPORT      R 

PORT   LAVACA   NO   2 

PORT  0  CONNOR 

72.1 
68. A 
70.6 
71.3 
69.9 

55.3 

50.8 
48.9 
53.4 

54.0 

63.7 
59.6 
59.8 
62.4 
62.0 

-  l.T 

-  1.3 

84 
78 
84 
86 
82 

31 

18 
31 

4 
4 

37 
38 
29 
32 
33 

T 

7* 

6 

6 

3 

93 
178 
180 
118 
114 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.72 
.72 
,65 
.62 

.71 

-  3.07 

-  2.79 

.46 
.33 
.32 
.33 
.33 

13 
29 
26 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

c 

c 

0 
0 

1 

2 
3 
3 
2 

c 
c 
c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS   3   WSW 

VICTORIA   WB   AIRPORT             R 

70.3 
69.7 
72.9 

31.1 

50.4 
52.6 

60.7 
60.1 
62.8 

-  .7 

-  .A 

80 
79 
85 

22« 
21* 

31 

33 

30 
34 

6 

7 
6 

158 
169 
122 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

2.80 

2.58 

.39 

.25 

-    1.93 

1.2A 

1.17 
.17 

29 
13 
12 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 

4 

2 

2 

3 
0 

2 

1 

0 

DIVISION 

60.7 

•    1.2 

1.27 

•    1.56 

.0 

•       •        « 

SOUTHERN                          09 

ALICE 
ARMSTRONG 
9ATESVILLE   3   S 
BENAviOES   T   S 
CARRIZO   SPRINGS 

74.5 
80.  OM 
74.1 
74.9 
76.5 

53.0 
36. 4M 
46.4 
54.5 
32.1 

63.8 
68.  2M 
60.3 
64.7 
64.3 

-      .2 

88 
92 

87 
87 
89 

4 
3 

31. 

4 
21 

32 

42 
26 
32 
29 

5 

6 
5 

6 
5 

98 
37 
167 
92 
90 

0 
2 

a 

0 

a 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

J 
1 

2 

a 

0 
0 

a 

0 

.42 
.31 

1.7C 
.11 
•  *2 

-  .88 

-  ,38 

.21 

.20 

1.55 

.11 

.10 

27 
25 
28 
27 
29 

.c 

.0 

•  c 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
4 
2 
1 
1 

a 
a 
i 

0 

a 

0 
0 

1 

0 
0 

CATARINA 
CHARLOTTE   5   NNW 
CCTULLA   FAA    AIRPORT 
CRYSTAL   CITY 
OILLEY 

79. OM 

75.7 

75.3 

75.3 

74.1 

52, 7M 
51,5 
51.6 
52.5 

48.7 

65.  9M 

63.6 

63.5 

63.9 

61,4 

•    2.0 

89 
86 
88 
88 
88 

20 

31* 

20 

20 

21 

27 
33 

30 
30 

6 

6. 

5 

6 

63 

109 

102 

97 

140 

0 

o 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
2 
1 

0 

c 

0 
0 
0 

l.U 
,86 
.37 
.28 
.27 

-      ,63 

1.09 
.61 
.35 

.12 
.11 

28 
28 
28 
13 
29 

.0 

•c 

•  c 

.0 

•  0 

c 

0 

a 

0 
0 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

I 
c 

c 
a 

1 

0 
0 
0 
0 

EAGLE   PASS 
ENCINAL   3   NW 
"LCON  DAM 
'ALFURRIAS 
'CWLERTON 

74.3 
77.1 
76.5 
77.6 
77.3 

50.8 
49.5 
54.8 
53.6 
49.6 

62.6 
63.3 

65.7 
63.6 
63.5 

-  1.6 

-  1.7 

•    1.6 

87 
92 
94 
92 
88 

21 

21 

4 

4 

20 

30 
28 
37 
34 
26 

5 

6. 

7. 

5 

6 

118 

122 

82 

77 

HA 

0 
5 
4 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 

0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

0 

1.05 
.30 
.31 
.35 

.00 

.35 

•       ,64 

-       ,67 

.78 
.17 

.1* 
.08 
.00 

28 
10 
28 
23 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

1 

0 

a 

1 

0 

a 
c 
c 

0 
0 
0 
0 
0 

FREES 

KAFFIE    RANCH 
LA    PRVOR 
LAREDO  NO.    2 
01LT0N 

73.8 
76. 5M 
76. 5M 
76.8 
74.7 

53.7 
51.9 
48.8 
55,0 
51.7 

64.8 
64.  2M 
62. 7M 
65.9 
63.2 

87 
90 
87 
92 
90 

4. 

3 

21 
3 

4 

30 
31 
27 
34 
33 

5 

6. 

5 

5 

6 

79 
80 

U3 
66 

118 

0 

1 

0 

l 
l 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
2 

2 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

c 

.41 

•  *7 

1.44 

.08 
.16 

.36 
.21 
.59 

.03 
.09 

27 
9 
29 
28. 
27 

.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

c 

q 

0 
0 

0 

1 

2 

4 
0 

a 

0 

c 
1 
a 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

FEARSALL 

POTEET 

«I0  GRANDE   CITY   3   w 

TILDEN 

lAPATA 

75.9 
73.3 

77. 6M 

74.0 

79.1 

52.2 

50.3 
53. 3M 
50.8 
56.8 

64.1 

61.8 
65. 5M 
62.4 

68.0 

88 
85 

92 
87 
94 

19 
31* 

4 
21 

3 

33 
28 
31 
29 
36 

5 

6. 
6 
6 
5 

95 

143 
91 

127 
50 

0 

0 
3 
0 
3 

C 

a 

01 

a 

0 

0 
2] 
1 
2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

.28 
.26 

,49 
1.27 

.20 

.11 

.K 

.16 

1.03 

.09 

28 
28. 
13 
28 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

a 

0 
0 
0 

z 

2 
2 
1 

0 

c 

c 
a 
1 

a 

0 
0 
0 

1 

0 

DIVISION 

64.1 

•    1.3 

.52 

-       .*3 

.0 

•       •        • 

LOWER  VALLEY                 10 

BROWNSVILLE   WB  AIRPORT      R 
HARLINGEN 

73.6 
76.1 

57.3 
34.2 

65.5 

65.2 

•    2.4 
-    3.5 

85 
91 

3 

4 

37 
32 

6 
6 

65 
88 

0 
1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

.53 

.80 

-  .51 

-  .23 

.41 
.29 

9 
27. 

.0 
.0 

0 
0 

1 
2 

c 

0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TE) 
MARCH    1< 


Temperature 

Precipitation 

*  a 
<2 

,g 

s  3 

9 

a 

> 
< 

■a 

,9 

ll 

01 

a 

Q 

1 

J3 

o 
"3 
Q 

I 

■ 

1 

Q 

No.  of  Days 

a 

0 
H 

•1 

ij 

Il 

s 

« 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Da- 

Sutton 

Max. 

Mia. 

3 

0 
H 

£-0 
4' 

A   O 

• 
a 

| 

Z 
5 

c 

2 
5 

s'l 

l  > 

5  l 
St 

..  » 

-C    lu^EN 

»C    ALLEN    FAA    AP 

-C    CCC< 

"ISSICN 

PCHT    ISABEL 

77. 0 
76.3 
76.6 
78.3 
70.3 

55.6 
57.5 

54.5 
53.6 
60.3 

66.3 
66.9 
65.6 
66.0 
65.3 

.    2,6 
•    2.4 

94 
91 
92 
9* 

77 

4 
3 

4 
4 
15* 

36 
38 
34 
33 
*5 

7* 

6 

6 

7 
6 

70 
57 
88 
80 

48 

2 
2 
3 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.01 
.65 
.89 
.87 

1.33 

-       .01 
.18 

.42 
.26 
.31 

.30 
1.15 

13 

9 

10 

31 

10 

.0 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 

0 

0 
0 
0 

4 
4 
2 
4 
1 

C 
C 

c 
a 
l 

BCQT    MANSFIELD 
aAY»CNDv!LLE 
SAN    3ENITC 
-ESlacc    2    E 

69.  8 
76.3 
76.* 

77.8 

»7.* 

54.0 
56.4 
57.0 

63.6 
65.2 

66.4 
67.4 

-    3.0 

80 
92 
93 
93 

23* 

4 
4 
3 

34 
33 
39 
35 

6 
7. 

6 
6 

98 
91 
53 

51 

0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

.21 
.57 
.69 

.61 

-      .73 

•       .46 

.08 
.30 
.40 
.28 

24 
27 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

a 

2 

2 
3 

a 

0 
0 

a 

"IvISION 

65.8 

-    2.6 

.74 

-       .35 

•  0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,  97*    ON    THE    20TH    AT    PRESIDIO 

LOWEST    TEMPERATURE,  8'    ON    THE    4TH    AT    MORTON 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,  3.40    INCHES   AT    SEGUIN 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  .00    INCH    AT    42    STATIONS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,  2.64    INCHES    ON    THE    28TH    AT    SEGUIN 

GREATEST    REPORTED   TOTAL    SNOWFALL,  1.0    INCH   AT    DUMAS 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,  1     INCH    ON    4+   AT    2    STATIONS 


&••  IUUi«nr «  Not**  Following  Billion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  Month 

Station 

H 

1    1    2    1    3 

4        5         6 

7        8        9 

10   |   11    |   12 

13   |    14       15 

16  1   17   |    18 

19  J   20      21 

22      23      24 

25      26 

27 

28   j  29   |  30 

31 

•       «       • 
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1SE0N*TMY 

.0 

.01 

ACKERLY    )    SE 

.5' 

.56 

ANARILLO    -B    AIRPORT         //R 

.0 

.01 

T 

ANORENS 

.3« 

•  05 

.25 

610    SPRING 

1.5C 

T 

T 

1.50      T 

BOOKER 

.01 

BORGER    J    « 

T 

T 

T 

BOYS   RANCH 

■01 

BRAVO 

.oc 
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BULER   2    NE 

,oc 

BUNKER    HILL 

.oc 

CANADIAN    1    ENE 

.00 

CANYON 

T 

T 

CLAUDE 

T 

T 

T 

COLOaATER 

.do! 

CONLEN 

.06 

•  06 

T 

CROSBYTON 

.23 

T 

T 

.23 

OALHART   FAA   AIRPORT 

T 

T 

T 

oarrouzctt 

.00 

OIIUITT    A    E 

.00 

OINMITT 

.00 

DUHM 

.10 

.10 

FLOYOADA 

.06 

.06 

FLOYOADA   «   SE 

T 

T 

FOLLETT 

.00 

FOR SAN 

•  59 

•  39 

FR10NA 

.00 

(ARC  I A   LAKE    12    ENE 

.00 

CAROEN   CtTV    I    E 

•  2A 

.26 

6RUVER 

T 

T 

HART 

.00 

HARTLEY 

T 

T 

HEREFORD 

.00 

HIMINS 

.00 

HITCHLAND 

.00 

LAHESA    1    SSE 

.75 

•  05 

.70 

LENORAH 

.60 

.60 

LEvELLAND 

.06 

T 

T 

.06 

LIPSCOMB 

.00 

LITTLEFIELD   NO.    2 

T 

T                        T 

LOOP 

.71 

.16 

.62 

LORENZO 

.00 

LUBBOCK    9   N 

LUBBOCK    -6    AIRPORT                R 

.13 

.01      T 

■  12 

«C    LEAN 

.00 

MIAMI 

.02 

.01 

.01 

MIDLAND   MB   AIRPORT           //R 

.61 

T 

•  61 

T 

MIDLAND  6   ENE 

.23 

•  23 

MORSE 

.00 

MORTON 

T 

T 

T 

MULESHOE    1 

.00 

NOTLA   3    SE 

.00 

OLTON 

.13 

T 

•  13 

PAMPA  NO.    2 

T 

T 

T 

PANHANDLE 

.01 

.01 

PERRYTON 

T 

T 

PERRYTON    10    HNM 

.00 

PLAINS 

.00 

PLAINVIEH 

1.00 

1.00 

0U1TA0UE   2    SE 

,00 

SEMINOLE 

.71 

.16 

T 

.36      .26      .02 

SILVERTON 

.00 

SLATON   S    SE 

.23 

.12 

,02 

.06       .05 

SPEARMAN 

.00 

STRATFORD 

T 

T 

SUNRAY   A    SM 

T 

T 

tahoka 

TASCOSa 

.66 

.00 

.11 

.52                   .03 

TUL1A 

.00 

UMBARGER 

.00 

VEGA 

T 

T 

T 

T 

T 

•        •        ■ 

LOU   ROLLING   PLAINS    02 

ABILENE   KB    AIRPORT           //R 
ANSON 

.60 

T 

.10 

T 

.17 

.13 

T 

.25 
1.67 
.03 

ASPERMONT 

.63 

.18 

BAllINGER    1    SH 

1.67 

BENJAMIN 

.22 

.11 

.08 

BURKETT 

.00 

CHILDRESS    FAA   AIRPORT 

T 

T           T 

CH1LLIC0THE    2    NE 

1.08 

.62 

.66 
.06 
1.32 

CLARENDON 

•  06 

COLEMAN 

1.32 

COLORADO   CITY 

1.52 

T            .61 

.71 

CROMELL 

•  20 

.10 

.10 
.26 
.12 

DICKENS 
ELECTRA 

.35 

.91 

.79 

.09 

FLOMOT    1    N 

.00 

(AIL 

GUTHRIE 
HAMLIN 
HASKELL 
HORDS  CREEK    DAM 

.67 
.66 
•  78 
.79 
1.30 

T 

T 
.22 

.22 
.26 

.02 

.07 

,<.o 

•  60 
.22 
.56 
.15 
1.30 

UAYTON 
KNAPP    6    SM 

.38 

.65 

T 
•  65 

.38 

T 
.30 

LAKE   ABILENE 

.75 

•  65 

LAKE   COLORADO   CITY 

.86 

.32 

LAKE   KEMP 

.12 

.10 

'.01 

LAWN 

.33 

35 

MATADOR 
MEMPHIS 

.03 
.18 

T 

.06 

.01 

•08EETIE   2   s 

•  00 

.05 

•  13 

MUNDAY 

1.15 

.69 

.15 

.01 

,26        *06 

MORTHFIELO 

.00 

NOVICE    1    E 

•  68 

NUGENT    A    1. 
PADUCAH 

.21 

T 

.15 

T 

•63       ,05 
.02       ,06 

POLAR 

.16 

T 

T 

T 
.16 

POST 

.50 

.05 

•  65 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  Month 
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7 
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.30 
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] 
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1.51 
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DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  Month 

Station 
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1          2         3 

4    |    5    |    6 

7        8        9 

10      11   [   12 

13   |    14   |    IS 

16  [   17       18 

19  |   20   |   21 

22  |  23      24 

25      26 

27 

28 

29      30 

31 

N0«0»N    mill 

.51 

.37 

.13 

T 

HUENSTER 

l.S 

.0« 

1.34 

T 

.69 

HULL  IN 

.6 

.61 

NAVARRO    "ILLS    DAM 

1.65 

.02 

.13 

T 

.29 

.03 

•  95 

.25 

NEnPORT 

2.6A 

1.50 

1.10 

OLNEY 

.SI 

.14 

.43 

OLNEY    9    NNM 

.ec 

.53 

.12 

.15 

P«L0   PINTO 

.71 

.89 

.08 

PUIS 

.71 

.11 

.07 

.01 

.33      .17      .01 

T           T 

.01 

PILOT   POINT 

1.8! 

.09 

T            .03 

1.29      .06 

Y 

.42 

POSSUM   KINGDOn    MM 

.AC 

.31 

.03 

PROCTOR    RESERVOIR 

.21 

T           T 

.01      T            .10      .01 

.15 

PUTNAM 

.11 

.10 

.08 

3UINLAN 

1.71 

.10 

.17 

.sc 

.07 

.82 

.09 

RAINBOM 

1.4C 

tie 

•  84 

RANGER    PUMP    STATION 

T 

T 

RED  OAK 

1.71 

.10 

.09 

.09 

.10      ,4C 

.70 

.30 

RICHARDSON 

2.7! 

.23 

.49 

2.03 

RINGGOLD 

l.S! 

1.64 

.22 

RISING    STAR 

.76 

.64 

•  12 

ROANOKE 

1.5! 

.28 

.19 

1.08 

ROCKDALE 

.80 

.04 

.09 

.30 

.06 

.06 

.01 

•  30 

ROCK. ALL 

2.19 

.37 

.14 

.13 

.26 

T 

Y 

T 

.83 

.44 

■•CMC 

1.18 

.12 

.3! 

.04 

T 

.02 

.69 

ROSS 

1.56 

.14 

.14      T 

.49 

.79 

ROSSER    1    SE 

1.92 

.10 

.30      .05 

•  39 

.72 

SANGER 

2.00 

.88 

.03 

1.09 

SMERMAN   PUMP    STATION 

1.A6 

.16 

.08 

.97 

.06      T 

T            .02 

.04      T 

.02 

.11 

T 

SLIDELL 

2.10 

1.66 

•  66 

SPRINGTOWN 

.61 

.53 

•  OB 

5TEPNENV1LLE    6    S. 

.29 

.05 

.20 

STILLHOUSE    HOLLOW    DAM 

.80 

.13 

.16 

.03 

.48 

STRAaN   1    NNE 

.18 

.17 

.01 

TAYLOR 

.61 

.05 

.04 

.02 

.29 

.01 

TEMPLE 

.68 

.07 

T 

.04 

.06 

.91 

TERRELL 

1.71 

.11 

.12 

.41 

.12 

•  69 

•  46 

THORNTON 

2.51 

T 

.11       .55 

1.72 

.13 

THROCKMORTON 

.36 

.07 

.04 

.09 

.18 

THuRBER    S    NE 

.23 

.23 

T 

TRENTON 

1.39 

.13 

.04 

1.10 

T 

.03 

.09 

T 

TROY 

.66 

.28 

.36 

VALLEY    VIEM 

1.80 

.05 

1.  la 

•  57 

mAco  Dam 

.76 

.04 

.07 

.30      T 

.03 

.28 

.02 

mACO  MB   AIRPORT                        R 

.77 

T           .05 

.08 

T                        .25 

T 

.06 

T 

•  33 

T 

MAXAHACHIE 

2.21 

.10 

.10 

.20 

.32 

.0! 

1.12 

.32 

■EatmERFORD 

.81 

.53 

.04 

.23 

.01 

KHITNEV   OAn 

1.30 

.02 

.16 

.20 

.90 

.02 

«OL'E  CITY 

.85 

.43 

.10 

.32 

CAST   TEXAS                       0* 

ALTO  5    Sa 

1.66 

.02 

.20 

1.22 

ANDERSON 

1.50 

.16 

.60 

•  96 

ATHENS 

1.68 

.22 

.64 

.01 

.01 

•  99 

.01 

ATLANTA 

1.16 

.78      .18 

.02 

.03 

.13 

■DIM 

1.31 

T 

.47 

T 

.20 

.70 

BON  alER   2   E 

.86 

T 

.04 

.04 

.26      .02      T 

.12      T 

.31 

.03 

T 

.04 

Mauca 

.61 

.07 

.06 

.35      .02 

.02 

.05 

.06 

.07 

6REN0ND 

.37 

.09 

.43 

T 

T 

T 

.03 

6ROHS0N 

.90 

.22 

.62 

.06 

BUFFALO 

1.32 

.04      ,05 

•  69 

.18 

.02 

.94 

CANTON 

1.62 

.01 

.29      .08 

.04 

.43 

T 

.07 

.18 

.52 

CARTHAGE 

.96 

T 

T 

.55       .10      .02 

T 

.01 

.26 

CENTER 

1.47 

.36 

.02 

1.09      .06 

CENTERVILLE 

1.661 

.04 

.29 

T 

.16 

.05 

1.12 

CLARKSvlLLE    2    E 

.84 

.20 

.39 

.18 

•  07 

COLDSPRING   S    SSa 

1.69 

T 

.95 

.10 

.11 

.21 

.52 

COLLEGE    STATION   FAA    AP 

1.18 

.07 

T           .57 

T 

T           T 

T           T 

.01 

T 

.53 

T 

CONROE 

2.80 

T 

.03 

.41                   T 

.03 

.19 

.35 

1.B3 

CROCKETT 

1.371 

.01       .06 

.44        .01 

.04 

•  23 

.58 

MM 

2.10 

•  63 

.06 

.62 

.99 

OAINGErFIElO    9    s 

.79 

.05 

.29 

.12 

.02 

.10 

T 

.04 

.17 

OEKALB 

.66 

.02 

.22       .13 

■  02 

.04 

.03 

.18 

DEaEVVILLE 

1.67 

.20 

.79 

■  36 

•  12 

OIALVILLE    2    ■ 

2.34 

.10 

.37 

.01 

.02 

.12 

1.40 

.32 

EDON   1    N» 

1.41 

.60 

.39 

.08 

.21 

.33 

EMORY    3   ESE 

.98 

T 

T 

T 

T 

T 

.38 

CVADALE 

1.38 

.01 

.02 

.16                   .02 

.04 

.93 

•  10 

.27 

.23 

FAIRFIELD 

1.44 

.15 

.50 

.05 

.74 

FRANKLIN 

.91 

.39 

•  52 

FRANKSTON 

1.44 

.28      T 

T 

.23 

.05 

.74 

.14 

GILMER   2    . 

1.07 

T                        .01 

.01      .12 

T 

.68       .16 

.02 

.01 

•  10 

T 

T 

.16 

(LADE-ATER 

1.64 

.16 

.75      .19 

*22 

T 

.36 

GRAPELANO 

2.62 

.52 

T 

.30 

T 

1.45 

.33 

GROVETON 

.95 

.08 

.34 

,06 

.49 

HAGANSPORT 

.48 

.05 

.06 

.02 

.13 

.22 

"ARLETON 

.93 

.47        ,11 

.10 

.25 

"A.K1NS    1    E 

1.22 

.20 

.34      .26 

.12 

.30 

»E«PSTEAO 

1.19 

.18 

.01 

.•00 

-ENDERSON 

.98 

.39      .15 

.04 

.60 

«3RGER 

1.18 

T 

.31      T           .03 

,05 

.29 

.05 

.65 

•UN'SVILLE 

1.77 

T 

T 

.40 

.26 

.20 

.57 

.34      T 

JACKSON  MILL   GUARD    STA 

.50 

.21 

.10 

.09 

.10 

.'CKSONvlLLE 

1.92 

.20 

T           T 

.42 

.43 

.87 

JASPER   3    Sw 

JEFFERSON 

.75 
.84 

T 

■  03 

.30      T 
.14       .42 

.10 

.04 

.02 

•  02 

.01 
.21 

.30      T 

lE.ETT 

1.86 

.06      .01 

T           .32 

T 

.11 

.11 

T 

1.25 

ARNACK 

IR1YVILLE    FOR    SERVICE 

INOEN 

1VINGST0N   2    NNE 

l:ii 

T 

T 

.88      .11 

T           T            .01 

.02 
.01 

.39 

.03 

.20 
.03 

.12 

1.451 
2.30 

T 

T 
T 

.40      .82 
.69 

T 

.06 
.09 

.28 

.32 

.17 
.92 

ONG  LAKE 

2.18 

T 

•  33 

.25 

.60 

ONGvlEa 
OvELAOY 
-e<lN   FAA  AIRPORT 

.80 
1.46 
1.41 

.07 
.10 
.03 

.29 

.29      .12 

■ai 

T           T 

T 

•  08 

.26 

.02      .18 

.23 

T 

.62 

.24 

.32 
.01 

AOISONVILLE 

1.23 

.04 

.20 

.11 

.08 

.68 

.32 

AGNOLIA 

1.82 

■  72 

■  10 

•  OB 

.92 

ARSHALL 
AUO 

1.58 

T 

T 

T            .04 

.01 

1.07      .15 

T 

T 

.08 

.23 

.9' 

.54      .20 

.23 

I LAM  6  ENE 
INEOLA   7    SS« 

1.0! 

.08 

.40 
.06 

T 

T 
.06 

T 

T 

.85 

INEOLA  NO    2 

»'GOMERY 

«C0. 

1.00 
2.35 
2.80 

T           .22 

.18 
.36 

.03 

.25 
.06 
1.83 

.13 
.22 

T 

.28 

.75 

.32 

.52 

See  Reference:  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       IS 


22      23      24 


25      26   |  27      28      23      30 


.flSANT 

.IS 

SACOCOCCmES 

I.T9 

s^.ts  :  s. 

1.6T 

NEGlET   *   ss- 

1.28 

■an  mi 

1.02 

\E-    :*•.?*    -    N- 

1.8T 

sE--C 

.53 

»0««L-S    4j»»0    STATION 

1.39 

:.E3*:s 

1.25 

palES'ine 

2.30 

PINE LAUD 

.59 

-:  s  s 

1.07 

;:-v:i 

1.73 

PB1CE   2   s- 

.97 

cit.an  j  s 

.77 

SEC^A.    3    NNE 

I  .6b 

b:c-»s:s 

1.96 

al.ERSIDE 

2.09 

s:c<-ano  i  n 

^i 

3-S* 

b>«s  :  ss- 

1.57 

s'.pges  gu  5 

1.50 

S*lP**uB    SPRINGS 

1.17 

■:'i:';si   cam 

.79 

•BINI0A0    1    S» 

2.67 

•-.Ea   s   M 

1.29 

VAtLE"    JUNCTION 

1.70 

.»..£=    2    SS. 

l.B* 

Mam 

l.NO 

■l.-S    POIKt 

1.54 

■iwisscao  6  S. 

•BANS    OECCS                     05 

AlPInE 

.17 

Mi«S(  IElC 

.02 

S»."0»»EA 

.3* 

BOOlIllAS    AANGEP    STA 

.01 

:*n;e.apia 

.13 

C-ISCS    BASIN 

.2« 

C0B1NXAS   SE'VICE    STA 

.*9 

OANE 

.00 

El   pasc   .3   AIBPOBT               a 

T 

'MM 

.13 

post  davis 

.3B 

»T    STOC«TWi   APST    BAOIO 

.11 

GIB. IN 

.07 

WANS'Ill!    )    SSE 

.26 

l"»EBIAL 

.00 

■  En- 

.77 

•     1    S 

.02 

««*•-■-' 

:S 

■  AAFA    NO    2 

■e«'0«E 

.00 

■CAUL.     BANC* 

.27 

BOMBtBNI 

.NO 

•OJN-   lOCBE 

T 

CMSSA 

.13 

.19 

PECOS 

.00 

BtavtLL 

.27 

.3* 

»»m;::o 

.10 

HO  K»'«    MB 

.13 

'•'•■'.    (NE 

.23 

laaanMa 

.23 

.33 

iicau  kAtci 

.70 

T 

.03 

.»•    hOB« 

.11 

.26 

■ 

.10 

fsatBaas   p   '•' 

■ 


.30 

•03      .01 


.01       .01       ,02      .02      .02 
■01      .'11 

.01 
."       .01 


,11 

.03      .01       .',1 


.02      .ON 

T  .10 

.07 

.30 


.19      .13      .1;      .'<■ 


.'I-..,    lr,'L. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

MARCH 

TEXAS 
1966 

Station 

0 

Day  of  Month 

1    J    2    |    3 

4    [    5    [    6 

7    1    8 

9 

10 

»l 

12 

13       14   |    15 

16       17       18 

19  J   20      21 

22 

23  |  24 

25  |  26 

27 

28 

29     j    30 

31 

LANGTRV   NO   2 
LEAKEY    NO   2 
LLANO 

LYNXHAvEN    RANCH 
MARCO 

.0 

.2 
.8 

T 

.25 

T 

T 
T 

.0 

.0' 

•  06 
.20 

.75 

.09 
.05 

: 

MASON 
-C    CANEY 
MEDINA 
HENARO 
NERT20N 

.5 

.0 
1.2 
.5 

i 

.07 

.17 

.14 

.0 

.19 

.01 

T 
.11 

.60 
.06 
.48 
.58 

.16 
.10 

• 

NELSON   RANCH 

NIX    STORE 

OAK  CREEK    LAKE 

OZONA 

PAINT    ROCK 

.9 

.5: 

.2' 
.7! 

1.4< 

T 
T 

.14 

T 

.09 

T 

.03 

T 

T           T           T 

T           T 

T 

.Of 

.56 
.53 
.25 

.72 

1.49 

.07 

\ 

PANOALE 

RRAOE    RANCH 

RANKIN 

REO   BLUFF    CROSSING 

RICHLAND    SPRINGS 

.9< 
•  81 

T 
.9! 

1.5" 

.15 

.12 

T 

.03 

.0 

.0! 

T 

.90 
.29 

.95 
1.57 

.20 

! 

ROtERT    LEE 
ROCKSPRING5 
ROCKSPRINGS   22    St. 
ROUND   MOUNTAIN    A    MNW 
SABINAL    1    WSH 

•  71 
1.0 
.6! 
.2' 
.5! 

.10 

.05 

T 
.08 

.12 

T 

.70 
.62 

.03 

.01 

.41 
.01 
.29 
.01 

.02 
.51 
.27 

i 

SAN   ANGELO   DAM 

SAN  ANGELO   MB    AIRPORT         R 

SAN    SABA 

SLOAN 

SONORA 

.A! 
.21 

•  8C 
.7! 
.9! 

T 

.05 

T 
T 

T 

T 

.  1' 

.0! 
.1( 

T 

.01 
.01 

.27 
.23 
.80 
.60 
.85 

.01 

'. 

STERLING   CITY 
TAYLOR   RANCH 
TEAGUE   RANCH 
TELEGRAPH 
UVALDE 

.AC 
.SO 
.35 

.5T 

T 

T 

T 
.01 

■  02 

T 
.02 

.05 

T 

T 

T 
.0! 

T 
.13 

T           T            T 

T 
T           T           T 

T 

T 

T 

.01 

.08 

.40 
.30 
.35 

.01 

T 
.25 

1 

•ATER   VALLEY 

■ATER   VALLEY    10    NNE 

1.11 

.70 

1.11 

.70 

'. 

SOUTH   CENTRAL                OT 

ARANSAS   PASS    2 

AUSTIN    -B    AIRPORT                  R 

AUSTWELL   wl   REFUGE 

8EEV1LLE   9   NE 

BLUE 

1.00 
.50 
.71 
.11 

1.59 

T           T 
T 

T 

.13 
.52 

.65 
.15 

T           T 

T 

.01 

.15 

T 

T 

T 
.03      T 
.02       .07 

.04 
.10      T 

.10 

.10 
.73 

.25 

.23 
.29 

.20 

.10 
T 

.03 
.03 

BRENHAM 
BULVEROE 
CAlDUELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN   RANCH 

1.31 
1.73 
1.65 
.63 

.50 

T 

T 
.06 

.11 

.05 
.03 

.03 

.05 

T 

T 

•  48 
.37 
1.26 
T 
.03 

T 
T 

T 

.07 
.01 
.02 

.02 
.03 

.18 

.05 

.01 
.06 

•  14 
T 

•  35 

.10 

.90 
1.03 
.31 
.11 
.02 

CI80L0   CREEK 
CLASSENS   RANCH 
COLUMBUS 

corpus  Christ i 

corpus  Christ i  we  ap       r 

1.80 
.AS 

1.80 
.60 
.69 

T 
.02 

T 

T 

T 

T 

l.oo 

.13 
T 

.33 
.14 

.16 

.60 

.10 
.13 

.22 

T 

.13 

.19 

.11 
.02 

.05 
.07 

.11 
.37 
.06 
.05 

.90 
.03 
.02 

■ 
• 

CUERO   3   NX 

DIME  SOI 

DRYER   1  Nw 

ELGIN 

FAIR  OAKS   RANCH 

.51 

1.2* 
.86 
.61 

1.61 

.02 
.02 

.13 

.19 

.22 

.30 
.17 

.15 

.43 

.22 

.05 
.13 

.05 

.05 
T           T 

.07 

T 
.16 

.08 
.33 

.61 

.06 
.13 

.65 

FAILS  CITY   4    WSW 

FEDOR 

FISCHERS    STORE 

FLAT0N1A 

FL0RE5VILLE 

.85 

.75 
.93 
.78 
.68 

T 

T 

T 

.38 
.2! 

•  38 
.33 

.03 
.07 
.23 

T           T 
T            T 

.36 

T 
.15 

.06 
.37 
.60 
.78 
.05 

.13 

(IDOINGS 
GOLIAD 
GOLIAD    1    SE 
GONZALES 

MALLETTSVILLE    I    N 

1.15 
.34 
.25 
.93 

1.57 

T 

.03 
.04 

T 

T 

.60 

.66 
.01 

T 

T 

.09 
.02 

.41 

T 

.11 

.06 
.25 

■  09 

T 

.10 
.13 

.04 

.15 
.69 

.29 
.27 

HONDO 

JEOOO   2   NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINGSvlLLE 

.68 
.89 
.59 
.59 
.28 

T 

T 

T 

T 
.02 

.08 
.01 

.03 
T 

.38 

.15 

.33 

.07 

T 

T 

T 

.27 
.05 

.05 
.03 

T            .01 

T            .03 
.07 

.11 

.24 
.0' 
.07 
.05 

.05 
.22 

•  09 

.10 
.02 

.21 
.02 

Li  GRANGE 
LEXINGTON 

LOCKHART    2   NX 

LULING 

MA THIS 

1.71 
1.61 
1.3A 
1.01 
■  70 

T 

T 

.03 
.*5 

.37 

•  41 
.48 

T 

.10 
.29 
.02 
.04 

.19 
.20 
.03 

T 
.36 

.02 
•  22 
.18 
.37 

.05 

.00 

.35      .10 

.70 
.12 
.29 

"ATALlA 

«£»   BRAUNFELS 

NIXON 

POST   OAK    SCHOOL 

PROVIDENT   CITY 

.85 
1.62 
1.18 
2.00 
1.20 

T 

T 
.02 

.04 

.11 

.01 
.05 

,6T 
.18 
.10 
T 

.80 
.88 

.32 

T 

T 

.12 

.44 
.65 

T 

.42 
.29 
.30 

.15 

T 

.10      T 

SEO  ROCK 
REFUGIO 
»IC»RDO 
RIOMEDINA    2    N 
ROBSTOmN 

.52 
1.46 
.04 
.56 
.33 

.02 

T 

.05 
.24 

1.05 

•  11 

.05 

.04      T 
.04 

.05 

.05 
T 

■  06 

.20 
.15 

•  30 
.10 

.10 
.06 

.11 

.09 

.02 

ROCKPORT 

RUNGE 

SAN  ANTONIO    -B    AIRPORT      R 

SAN  MARCOS 

SCHULENBuRG 

.70 
.67 
1.14 
2.00 
1.90 

T 
T 

.05 
T           T 

.07 

T 
.01 

.01 
.01 

T 
.03 

.70 
.04 

.26 
.45 

.11 
.25 

T                        T 

T           T 

.01 

.08 

.01 

T 

.19 

.07 

T            .02 
.05 

.04 

T 

.26 
.03 
T 

.14 
T 

.09 
1.57 
.25 

.05 
.22 
.03 
.21 
.10 

SEALY 

SEGU1N 

SINTON 

SMITMVILLE 

SOMERVILLE   DAM 

1.73 
3.60 
1.86 
.86 

1.43 

T            .03 
.02 

T 

T 

.46 

.25 

.01 
1.25 
.29 
.24 

T 

.03 

T 

.34      T 

.15 
.03 

T            T 

.09 
.18 
.10 

.13 
.10 

1.27 
2.64 

.40 
.17 

.03 
.07 
.02      .01 

SRRING  BRANCH    2    SE 
"•ELDER   7    SSw 

•ashington  state  park 
■elder  wildlife  fndtn 

YOAKUM 

1.11 
1.52 

.52 

.91 

T 
T 

.05 

T 

T 

T 

T 

.35 

.20 

.30 
.35 

.49                   T 

T 

T 

T 

.26 

.05 

T 
T            .06 

.10 

.20 

■  44 

.07 
.57 

.47 

-   : 

YORKTOWN 

.21 

.05 

T 

.08 

.04 

.04 

• 

.«ER  COAST                     08 

ALVIN 

anahuac  TBCD 

'N8LET0N 

BAY  CITY   WATERWORKS 

••YTOWN 

1.33 
2.09 
1.25 
.74 
2.55 

T 

.25 

.38 
.92 

.80 
.42 

' 

.13 

.01 

.29 
.03 

.33 

.31 
.26 
.09 
.71    1 

.51 

.57 
.19 
.19 
.59 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    75    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

MARCH 

rot.'. 
1966 

Station 

A] 
O 

s- 

Day  of  Month 

1    |    2        3 

4        5        6 

7    1 

8     | 

9 

10 

11 

12 

13      14   |   15 

16  |   17  1    18 

19  J  20  |  21 

22    '   23 

24 

»| 

■1 

27 

28 

29      30      31 

sea  -:s- 
:.:::■•• 

C'PRESS    1    S« 
CAsE.ang    2    5£ 

.6* 
1.6' 

2.01 

.0, 

T 
.02 

T 

i 

.01 

.01 
.02 

T 
T 

T 
.31 

.31 

.99 

.62 

.20      T           T 

.15 

7           7 

.06 

T 
.01 

T 
t 

T 

.12 
.23 

.02 

T 
T 

.07 
.17 

1.30 
.95 

.19 
.71 
1.61       .03i 
.39 

e;>.«  3  S. 
e.  :»-=: 

e=EE=;i-    2    N. 

&At.ES'CS    -5    CITY                  R 
-:.s*:n   -9  CITY                    R 

.61 

lite 

.70 
2.61 

.02 

T 

.09 

T 

.OS 

T 

.11 

.21 

.50 

.32 

.96 

.02 
.09 

.01 

.06 

T 
.21 

.03 

.07 

.03 

.19 
.13 

.20 
.16 
1.99 

.75      T 
.01 

..C.S'CN    .3    AIRPORT 
mC^3tCN-6arkeR 
MOuSTON-OEER    PARA 

---;-f<-~E:G-TS 
-:.s*:s  :*.:ep  "Eights 

2.20 
2. It 
2.30 
1.99 
2.03 

.02 
.0* 

.05 

T 

T 

T 
.02 

.01 

T 

.35 
.92 

.21 
.12 

.99 
2.00 

T 

T 

.05 
.09 

T 

.01 

T 

T 

.02 
.09 
.05 

T 

T 
.03 

1.T6 
.11 

1.37 
.29 

T 

l.Tt 

T 
LOT 

-:.»-:s-.£s*3.r» 

HOuSTON-hOflTH  MOLSTON 
-:.;"v-!AS    jACINTC   D* 

mOlston-spoing  branch 

MUMBLE 

2.T9 

:.-• 

2.36 
1.5* 

1.36 

.02 

.03 
.02 

T 

T 

.93 

.37 
.72 
.39 

.39 

.12 

T 

.17 
.01 

.13 

T 

.32 

.21 
.15 

T 

T 
T 

.62 

.05 

.27 

1,00 

1.63      .02 
1.T9 
1.72 
.71 

«*n   -:.*  bill 

.lOER'v 

•    HO    2 

"A.ses: 

1.93 
1.1* 
.99 

1.21 

T 

T 
.02 

.16 

.22      T 
.66 

.99 

T 

.02 
.13 

.09 

T 

T 

.33 

.12 

T 

.02 

T 
.01 

.12 

T 

.12 

T 

1.30 
.67 
.11 

.26      7 

CRAN6E    •    1. 
PALACIC5    '(1    AIRPORT 
PIERCE    1    C 

point  c:- 
port  artmoa 

1.22 
■  •2 

.96 
.72 
.72 

T 
T 

T 
T 

T 

.09 

T 

.•1 
.29 

T 

.20 

.23 
•  99 

.01 

T 

.16 

T 
T 

T 

.21 
.09 

.09 
.30 

.10 

T 

.01 

.03 

.03 

.16 
.30 

.09 
.06 

.06 
.03 
.13 
,09 
.33      T 

;-.'     Ai'-.i     .9     AIRPORT        R 

o:s*    .A. AC*    st    i 
POST   0   CONNOR 

•■ .  —  :■•: 

J-«Afl     LAN5 

.63 
.62 
.71 
1.93 

2. 60 

.01 

T 

T 
.01 

T 

T 
T 

.01 

.16 

.33 
.33 

.96      T 
1.17 

.01 
.02 

T 

.32 

.05 
.01 
T 

.01 

.17 

T 
.01 

.10 
.10 
.03 
.99 
.37 

.01 

.30 

.97 
1.29 

•hJ-PS-CSS    )   .s. 

TC-MLL 

•r    AIRPCRT              R 
■HUTON 

2.39 
2.16 
.19 
1.90 

T 

.01 

T 

.05 

.1' 

T 

1.17 
1.06 

1.59 

.11 

T 

.13 

T 

.09 

.01 
.09 

•  02 

.01 
T 

.69 

T 
.09 

T 

.31 

1.10 
.01 
.22 

1C_*-£Rn                            OR 

a.::e 

AtMS'ACNC 

mtisvillC  )  s 
«(na.::es  t  s 
9:«   .E.ts 

,91 

.51 
1.70 
.11 
.95 

T           T 

T 

.OT 

.01 
T 

T 

T 
.10 

.09 

.05 

T 

.06 
T 

T 

T 

.06 
.10 

T 

T 

.20 

T 

.10 

T 

.21 

.11 

T 

T 
1.35 

.02      T 

.10 

7 
.91 

CA9RIZC    SPRINGS 
CA'AHNA 

:-aa.o--i   ^  mm 

'-*  ...A 

■     »AA     AIRPCR' 

.91 

1.11 
.99 

.67 
.37 

.03 

T 

,02 

.02 
.03 
T 

•  09 
.02 

T 

.02 

T 

.05 

.02 

T 

.07      7 

.02 

T 

T 

.09 

T 
T 

.09 

.07 

T 
.02 

.03 

1.09 
.61 

•  07 

•  35 

.10 

.05 
.53 

"ITT 
|AAn.(     PA}] 

!«<:na.    i  -. 

.29 

.27 

1.09 
.30 
.31 

.02 

.09 
T 

.10 

.01 

.09 
.03 
.10 
.17 
.09 

.01 
.02 
.01 
.02 

T 

.03 

T 

.01 

.12 

.01 

T           T 

T           T 
T 

7 

.03 
.03 

T 
.02 

7 

.02 

.79 

.03 
•  19 

.02 

.11      T 
.06 
.03 

•:ai 

■ 

.19 
.00 
■91 
.61 
.19 

T 

T 

.01 

.03 

T 
I 

.03 

.05 

T 

.02 

T           T           T 

.09 
T            .02 

.02 
.13 

.09 

.36 

.15 
.01 

.02 

.19 
.01 

.03      .06 
.27 

.    > 

.16 
.*T 

;." 

.01 
.19 

T 

.21 

T 

.OT 
.13 
.03 

.09 

.09 

T 

.03 
.92 

T 

.02 

T 

T 

.36 
.30 

.09 

.10 

T 

.03 

T 

.59 

7 

.01       .02 

•>'!••). 

.29 
.29 
.*9 
.•9 

.10 

T 

T 
.0* 

.01 

7 

,06 

7 

T 
7 
.09 

.16 
.20 

T 

T 

.02 
.01 
.13 

.01 

T 

.02 

.03 

.06 
.10 
T 
.03 

.11 
.10 
.03 

.09 

.10 

.10 
.05 

• 

1.2T 
1 
.20 

.09 

t 
■  01 

.OT 

T 

T 

.02 
T 

.01 

T 

.09 

.07 

T 

T 

1.03 

T 

.07 

.01 

•        •        • 

■ 

•  .»      A* 

.99 

1.09 
.10 

.69 

T 

1 

.09 

I 

T 

.16 
.10 

.91 

■01 
■01 

.29 
.26 

.02 
.99 
.29 
.13 
.12 

.01 
.09 

7 
.09 

.03 
.92 
.13 

T 

.03 
T 

.06 
T 

T 
T 

7 

.06 

.02 

T 

.01 

T 

.29 

.03 
.02 

T 

.06      .07 

r       ,os 

.01 

T 

• 

.99 

.T-l 
.11 

1 

I 

,01 
.09 

.1 1 

.0, 

.11 

.90 

1.19 

.05 
.17 

.02 

.01 

.19 

.19       .01 
.01 

.03 

.01 
.01 

.01 

.09 
.09 

.02 

.03 

.11 

.09 
■  M 

.09 

.05 

.02      .09 

T           ,02 

.29 

7 

•  07 

.30  ! 

' 

T 

T 

,M 

.10 

.13 
.90 
.29 

T 
.12 

7 
.01 
.01 

.02 

.n; 

.02 

.09 

.10 

.17 
.01 

.02 

7 

.06 

.01 

9MM)    ll»l*>*9>9v.*    H-.'RM    l'>,||..wttvi    AttlWfi    If..) 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1966 


Station 

Da] 

of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

1  U 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

«   »   • 
HIGH  PLAINS         01 

AMAR1LL0  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

6* 
12 

42 

24 

17 
16 

41 

22 

37 
20 

60 
25 

68 
31 

77 
41 

75 
44 

62 
41 

61 
34 

70 
31 

77 
40 

78 
39 

83 

42 

79 
43 

60 
27 

79 
37 

84 
48 

78 
45 

36 
27 

44 
21 

59 
23 

68 
35 

62 
30 

76 
37 

60 
33 

70 
35 

77 
35 

84 
45 

66.3 
13.7 

ANDREWS 

MAX 

MDJ 

68 
S2 

68 
33 

49 

10 

30 
22 

59 
32 

58 
35 

73 
41 

77 
47 

81 
52 

79 
33 

79 
41 

72 
34 

79 
43 

84 
46 

85 

50 

84 

31 

82 
36 

82 

39 

86 
56 

84 
56 

79 
47 

66 
28 

57 
31 

68 
39 

72 
36 

70 
47 

69 
46 

70 
36 

75 
61 

84 
52 

72,8 
41.1 

810  SPRING 

MAX 

Mm 

68 
11 

71 
36 

32 

12 

32 

21 

61 
28 

60 
39 

70 
46 

72 
44 

78 
54 

80 
34 

79 
49 

71 
38 

80 
49 

85 
S3 

87 
54 

86 

57 

84 
42 

80 
52 

88 
38 

87 
61 

81 

54 

70 
31 

61 
34 

69 
42 

73 
40 

73 
34 

64 
49 

69 
37 

76 
47 

83 

30 

73,8 

44,4 

BORGER  1  w 

MAX 

Mm 

6T 
17 

60 
3* 

40 
18 

45 
22 

60 
20 

64 
27 

73 
IS 

80 
43 

77 

46 

69 
46 

68 
36 

74 
32 

79 
42 

83 

39 

86 
40 

82 
31 

74 
31 

SO 
42 

82 
32 

82 
35 

74 
38 

48 
22 

63 
25 

68 
38 

66 
34 

78 
40 

67 
35 

76 
36 

76 
39 

89 
41 

70,9 
35,9 

SOYS  RANCH 

MAX 

Mm 

6* 

31 

69 
29 

19 

17 

41 

16 

23 

65 
19 

24 

30 

78 
29 

81 
33 

30 

28 

36 

79 
40 

81 
42 

83 

71 
33 

77 
39 

81 
38 

31 

43 
22 

49 
22 

53 

24 

59 
29 

64 
31 

67 
33 

33 

36 

29.6 

BRAVO 

MAX 

Mm 

67 
27 

35 

28 

42 

11 

30 
12 

32 

20 

66 

27 

74 
29 

77 
34 

75 
38 

71 
43 

68 

31 

73 
26 

81 
31 

82 
39 

81 
37 

77 
37 

71 

21 

78 
34 

81 
41 

78 
40 

72 
32 

48 
22 

60 

17 

70 
34 

66 
31 

75 
34 

70 
35 

70 
33 

79 
36 

85 

40 

69.5 
31.0 

BROwNPIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

69 

J2 

68 
38 

60 
24 

41 

27 

54 
16 

60 
22 

6S 
33 

74 
47 

79 
31 

78 
54 

65 

37 

71 
29 

75 
36 

78 
46 

80 
39 

84 
56 

SI 
13 

80 
42 

SI 
55 

84 
45 

79 
39 

48 
23 

61 
20 

70 
39 

69 
34 

79 
36 

74 
32 

35 

83 

34 

89 

41 

71.1 

36,8 

CANYON 

MAX 

Mm 

6  7 

12 

63 
33 

40 
16 

45 

18 

61 
19 

61 
25 

73 
33 

78 
42 

78 
46 

77 
43 

63 
36 

72 
31 

78 
37 

80 
40 

83 

37 

80 
49 

77 
29 

81 
36 

82 
51 

90 
50 

76 
43 

SO 
23 

60 
24 

68 
34 

69 
34 

78 
38 

74 
38 

70 
35 

77 
34 

86 
40 

70,7 
35.1 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

S3 

10 

66 
31 

64 
16 

19 

20 

44 
20 

51 

21 

58 

26 

68 
36 

75 

40 

76 
45 

65 
15 

68 
30 

69 
33 

78 
39 

79 
43 

80 
47 

80 
31 

60 
35 

SI 
40 

81 

51 

79 
47 

36 
22 

46 

22 

60 
31 

66 
33 

75 
35 

77 
15 

58 
35 

70 
36 

78 
39 

66,1 
33.5 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

62 

28 

67 
35 

46 
19 

44 
18 

49 
19 

S3 

24 

60 
32 

69 
42 

76 
52 

80 
54 

78 
40 

65 

32 

72 
32 

82 
38 

86 

47 

83 
48 

84 
39 

64 
37 

79 
38 

84 
56 

85 

42 

75 
26 

30 
27 

61 
31 

62 

37 

65 
38 

76 
64 

58 

31 

75 
33 

78 
38 

68,9 
35,9 

DALHART  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
29 

37 
19 

40 
12 

49 
12 

52 
16 

64 
28 

73 
27 

75 

30 

73 
38 

63 
19 

64 
29 

71 
29 

74 

12 

78 
17 

81 
35 

78 
35 

61 
19 

77 
31 

73 

44 

76 
35 

48 
23 

47 
18 

59 
21 

68 
32 

60 
26 

70 
35 

65 

11 

67 
33 

79 
34 

84 
39 

65,6 
29.2 

DIMNITT 

MAX 

Mm 

SB 

27 

65 

30 

63 
15 

41 
12 

48 
15 

61 
21 

61 
28 

75 
31 

78 
43 

78 
37 

65 
30 

63 
30 

74 

12 

82 
18 

83 

41 

84 

40 

79 
25 

63 
25 

83 

36 

83 
45 

78 
39 

63 

21 

50 
21 

59 

27 

69 
33 

63 
33 

80 
19 

39 
34 

72 
35 

80 
33 

68.0 
30,6 

DUMAS 

MAX 

Mm 

S3 

26 

63 
30 

19 

10 

17 

18 

44 
19 

37 
22 

62 

10 

71 

34 

77 
37 

75 
40 

62 
32 

68 
32 

71 
15 

74 
36 

77 
35 

81 

33 

78 
21 

60 
22 

80 
34 

76 
39 

77 
38 

49 
20 

45 

20 

60 
25 

68 
27 

61 
27 

72 
30 

65 
33 

68 
33 

78 
40 

65.1 
29.6 

PLOYOADA 

MAX 

Mm 

60 
29 

68 
36 

44 
20 

41 
16 

44 
21 

56 

22 

59 
31 

68 
47 

75 
49 

78 
50 

75 
37 

67 
31 

72 
11 

80 
40 

83 

46 

BS 

44 

82 
35 

64 
35 

80 

40 

82 
54 

82 
47 

71 
24 

50 
24 

60 
30 

63 

36 

75 
36 

70 
34 

74 
34 

76 
34 

78 
38 

68.7 
35.0 

POLLETT 

MAX 

Mm 

S7 
12 

69 
37 

47 
24 

40 
25 

43 

16 

49 

17 

36 
31 

63 
38 

71 
47 

73 
30 

67 
34 

62 
33 

68 
19 

74 
44 

73 

44 

79 
SI 

74 
28 

61 
34 

74 
44 

75 
46 

82 

44 

52 

20 

46 
18 

38 

26 

61 
29 

68 
31 

73 

30 

62 
36 

68 
60 

82 
45 

64.3 
34,3 

PRIONA 

MAX 

Mm 

57 
21 

64 
27 

42 

15 

39 

12 

46 
19 

61 
29 

61 
28 

75 
30 

77 
38 

76 
38 

64 
33 

63 
33 

75 

44 

80 
40 

79 
36 

82 
39 

76 
26 

63 

27 

80 
42 

80 
45 

76 
42 

60 
21 

49 
24 

57 
29 

70 
35 

64 

34 

76 
38 

58 

37 

70 
35 

76 
60 

66.6 
32.1 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

SS 
28 

70 
25 

44 
11 

40 
11 

45 
22 

63 

22 

62 

26 

73 
29 

78 
32 

77 
34 

63 
31 

64 
29 

75 
16 

79 
17 

79 
38 

81 

40 

82 
23 

64 

29 

SO 
43 

80 
45 

36 

18 

48 
20 

60 
25 

70 
30 

64 
32 

77 
34 

61 
34 

70 
35 

76 
63 

67,2 
30.0 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

65 
28 

74 

40 

56 

22 

50 
16 

55 

18 

62 
29 

66 
32 

70 
34 

71 
34 

79 

46 

78 
46 

71 
31 

75 
12 

79 

44 

87 
48 

86 
50 

87 
43 

70 
43 

82 

49 

85 
46 

83 

40 

78 
30 

56 
26 

62 
28 

69 

37 

74 

37 

77 
46 

70 
45 

63 

40 

72 
39 

71,7 
37.5 

GRUVER 

MAX 

Mm 

6B 
12 

59 
30 

IB 

17 

44 

18 

60 
13 

64 
24 

74 
27 

79 
33 

77 
37 

69 
37 

66 
30 

73 

25 

78 
40 

80 
10 

86 
33 

78 
40 

63 
21 

81 
30 

78 
45 

80 
35 

73 

29 

48 
20 

63 
19 

68 
33 

68 
26 

75 
33 

71 
29 

70 
36 

81 
32 

89 
39 

70,0 
30,1 

MEREPORO 

MAX 

Mm 

26 

64 
29 

43 

17 

40 
13 

45 
18 

60 
24 

60 
24 

73 
31 

77 
40 

76 
38 

62 
10 

61 

30 

72 
10 

78 
38 

79 
38 

82 

35 

79 
26 

63 
25 

79 
34 

80 
38 

75 
42 

62 
22 

46 
21 

60 
22 

69 
33 

63 
33 

74 
33 

61 
35 

66 
33 

75 
34 

66.1 
29.7 

LAHESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

66 

10 

69 
38 

31 
29 

47 
17 

31 
22 

61 
12 

58 

3a 

72 

46 

77 
53 

81 
53 

68 
34 

67 
33 

75 
15 

Bl 
41 

89 
45 

86 
45 

86 
45 

69 
39 

S3 

47 

89 
55 

87 
46 

79 
28 

54 

26 

39 

32 

68 

37 

72 
44 

79 
47 

54 
39 

69 
40 

75 
47 

70.5 
38.9 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

61 

22 

68 
34 

43 

13 

43 

10 

51 
11 

60 
21 

60 
28 

74 
31 

77 
46 

79 
48 

71 
38 

65 
31 

73 
32 

82 
14 

84 
37 

87 
38 

82 
33 

67 
33 

83 

34 

85 
48 

83 

39 

71 
24 

52 
23 

59 
25 

65 
35 

67 
36 

74 
36 

62 
33 

73 
36 

78 

36 

69.5 
31.5 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

66 
29 

63 
35 

40 
23 

44 
26 

32 
13 

39 

17 

64 
32 

73 

40 

76 
45 

70 
32 

64 
31 

70 
24 

74 
35 

80 
14 

78 
33 

77 
33 

67 
23 

70 
35 

82 
45 

77 

32 

68 

37 

47 
22 

59 
14 

68 
35 

63 
30 

70 
40 

64 
26 

70 
36 

81 
31 

87 
38 

67,5 
32.6 

LITTLEPIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

63 
14 

66 
32 

65 
32 

42 

15 

45 
12 

53 

IS 

60 
29 

61 
32 

76 
30 

77 

46 

78 
48 

72 
34 

67 
30 

74 
36 

81 
16 

83 
38 

83 
38 

80 
30 

65 
30 

82 
33 

83 
52 

80 
43 

68 
22 

54 
23 

59 
27 

66 

37 

67 
34 

73 
44 

65 
32 

73 
33 

80 
38 

69.1 
32.7 

LUBBOCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

6B 
18 

70 
48 

51 
36 

46 
19 

51 
16 

61 
25 

64 
31 

74 
36 

79 
51 

81 
56 

76 
53 

69 
42 

74 

32 

82 

40 

86 
44 

87 
46 

84 
51 

67 
36 

83 
37 

86 
57 

86 
57 

74 
34 

53 

28 

62 
29 

63 
43 

69 
36 

76 
40 

64 
38 

77 
35 

80 
38 

88 
45 

72.0 
39.3 

■K  LEAN 

MAX 

Mm 

38 

69 
36 

49 
23 

41 
25 

44 
22 

50 
27 

58 
33 

62 

45 

'2 
50 

76 
52 

68 
18 

68 
33 

69 
42 

74 
41 

78 
42 

80 
55 

82 
35 

59 
27 

82 
40 

85 
55 

64 
50 

54 
24 

46 
26 

54 
38 

58 

37 

60 
35 

60 
38 

69 
39 

69 
39 

79 
51 

65,5 

38,0 

MIAMI 

MAX 

Mm 

38 

10 

67 
34 

69 
36 

47 
23 

40 
21 

44 
12 

53 

16 

59 
30 

65 
35 

74 
46 

72 

49 

67 
37 

63 
23 

70 
26 

73 
41 

78 

36 

79 
32 

82 
27 

60 
28 

79 
45 

80 
46 

83 
49 

55 

23 

47 
17 

58 
18 

69 
34 

63 
36 

80 
32 

61 
33 

70 
30 

82 
36 

66.1 
31.8 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

47 
14 

72 
44 

62 
37 

50 
28 

52 

20 

61 
27 

58 
39 

70 
39 

76 
48 

80 
53 

81 
34 

71 
42 

72 
33 

79 
43 

86 
41 

86 

47 

85 
51 

69 
44 

S3 
42 

86 
55 

86 
57 

81 
42 

55 

30 

60 
32 

70 
44 

74 
38 

77 
49 

63 

48 

72 

47 

76 
42 

81 

50 

72,4 
42,0 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

68 
IS 

72 
33 

70 

38 

53 

28 

54 
17 

62 
23 

60 
29 

59 
49 

71 
42 

75 
47 

81 
55 

72 
41 

74 
33 

80 
40 

86 
45 

86 
49 

86 
48 

80 
40 

83 

43 

87 
56 

86 
56 

83 

42 

65 
29 

68 
29 

70 
42 

74 
37 

72 
32 

63 
41 

73 
43 

78 
41 

85 
51 

73.5 

40.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

61 
26 

66 
30 

65 
10 

43 

8 

44 
13 

50 
14 

60 
28 

61 
28 

75 

30 

77 

46 

77 
45 

70 
34 

66 
33 

75 
35 

81 
17 

82 

40 

84 
41 

79 
33 

60 
33 

82 

40 

82 
60 

78 
45 

68 
22 

52 
23 

58 
27 

68 
34 

68 
35 

74 
37 

64 
32 

73 
35 

77 
38 

68.4 
32.3 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

60 
25 

63 
33 

64 

30 

43 
12 

42 

10 

51 
12 

61 
27 

63 

29 

76 
32 

78 
45 

78 
37 

66 
36 

67 
29 

77 
32 

81 
38 

83 
35 

84 
37 

80 
28 

60 
31 

82 
35 

80 
46 

77 
40 

63 
23 

53 
25 

58 
29 

71 
35 

65 
33 

74 
37 

65 
33 

73 
33 

80 
35 

68.4 
31.0 

OLTON 

MAX 

Mm 

39 
27 

65 

30 

68 
31 

42 
15 

42 
15 

48 
15 

60 
21 

62 
26 

75 
31 

76 
45 

78 
46 

66 
35 

64 
34 

73 
34 

79 
38 

80 
41 

83 
41 

79 
29 

64 
29 

81 
39 

81 
49 

79 
43 

65 
23 

50 
24 

59 
26 

67 
34 

62 
35 

72 
38 

61 
34 

72 
37 

76 

40 

67.4 
32,4 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

66 
33 

67 
41 

65 
32 

39 
22 

41 

21 

54 

18 

58 

27 

67 
33 

74 
42 

76 
47 

76 
45 

63 
33 

71 
31 

78 
43 

81 
36 

81 
40 

81 
31 

78 
26 

79 
39 

82 
54 

82 
50 

75 
43 

47 
21 

58 
23 

67 
38 

67 
29 

78 
39 

72 
30 

69 
39 

81 
34 

87 
42 

69,7 
15,7 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

63 

31 

66 
40 

61 

30 

39 

14 

44 
21 

54 
20 

58 
24 

68 
30 

76 
41 

76 
46 

74 
42 

63 
34 

69 
31 

78 
37 

80 
39 

81 
42 

80 
47 

76 

27 

80 
35 

83 

47 

'8 
44 

75 
39 

46 
21 

60 
24 

68 
35 

67 
30 

76 
37 

73 
33 

70 
33 

78 
35 

86 
42 

69.1 
33,9 

PERRYTON 

MAX 

Mm 

S3 

30 

66 
36 

66 
34 

41 
23 

38 
22 

42 
11 

54 

20 

60 
23 

68 
32 

75 
45 

72 
43 

65 
32 

62 
31 

71 
34 

75 
37 

73 
38 

81 
39 

73 
28 

60 
28 

75 
34 

75 
IB 

80 
38 

50 

20 

47 
19 

61 
20 

67 
30 

61 
34 

72 

34 

64 
36 

69 

37 

81 
17 

64,5 
31,1 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Indfi] 
-    77    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH    1966 


Station 

Day  of  Month 

• 
01 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

PLAINS 

MAX 

MIN 

65 
31 

T3 
35 

80 
40 

83 

47 

84 

42 

80 
36 

65 
37 

82 
3T 

80 
47 

71 

51   57 

23   31 

57 
31 

65 
38 

67 
39 

74 
40 

57 
38 

70 

sa 

75 

43 

PLAINVIE* 

MAX 

Mm 

60   6S   66 
94   40   34 

49 

20 

42 

19 

48 
26 

sa 

29 

60 
32 

71 
42 

T6 

30 

78 
51 

68 
38 

65 
36 

Tl 
39 

80 

83 
43 

84 
48 

83 
33 

63 
38 

80 
50 

83 

54 

81 
45 

68   51 
24   29 

59 

37 

62 
37 

65 
39 

75 
41 

60 
17 

75 

38 

79 

46 

67.9 
17,9 

9E»tNCLE 

MAX 

Mm 

62   69   6T 
29   33   34 

49 
27 

49 
12 

32 

21 

60 
32 

59 
95 

75 
41 

78 
48 

81 
51 

69 
32 

T4 
33 

84 
43 

85 

46 

82 

37 

67 
3T 

83 

42 

65 

52 

82 
48 

77   52 
26   27 

57 
32 

66 

36 

71 
43 

76 

47 

53 

39 

70 
40 

75 
46 

69.9 
37.2 

SILvEPTON 

MAX 

MO) 

ST   65   66 
11   28   34 

49 

u 

40 
17 

39 

19 

57 
23 

58 

25 

70 
33 

74 
43 

78 
49 

70 
31 

70 
34 

61 
40 

84 

43 

80 
32 

62 
35 

80 
3T 

84 
52 

61 
42 

69   48 
29   23 

58 

25 

64 
31 

60 
36 

76 
60 

54 

32 

69 
33 

78 
34 

66.7 
32.9 

ynwuii 

MAX 

MIN 

67   66   69 
94   40   31 

39 
20 

43 
21 

96 
19 

61 
26 

70 
31 

78 
40 

74 
38 

66 
38 

73 
28 

77 
41 

82 

30 

76 
44 

58 
23 

TT 
33 

77 
49 

80 

sa 

75 
29 

48   63 
20   19 

67 
38 

67 
24 

73 
33 

68 
31 

69 
33 

82 

33 

87 

37 

68.6 
11.7 

STP4TFCPD 

MAX 

MIN 

S6   66   63 
31   55   2t 

36 

12 

92 

92 

62 

27 

TO 

28 

73 
33 

73 
35 

62 
27 

71 
31 

76 
36 

81 
37 

78 
19 

60 
22 

77 
35 

74 
36 

77 
38 

46   45 
19   19 

62 

25 

65 

26 

60 
26 

70 
15 

63 

33 

67 
35 

79 
41 

65,7 
29.7 

Stsa*"  4  S« 

MAX 

MIN 

67   65   61 
34   41   30 

3a 

14 

45 
21 

97 
17 

64 

2a 

72 
29 

77 
94 

75 
37 

72 

41 

72 

34 

74 
35 

82 

39 

T9 
36 

80 
26 

76 
36 

77 
46 

78 
38 

76 
34 

48   61 
21   21 

67 
34 

65 
27 

72 

37 

70 
30 

68 
40 

80 
36 

85 
43 

69,0 
32.9 

Tiier.l 

MAX 

MIN 

62   66   69 
27   33   35 

49 
21 

90 
16 

52 

17 

61 
95 

60 
37 

TS 
46 

TT 
52 

80 
54 

68 
33 

70 

33 

87 
42 

87 
45 

86 
38 

64 
37 

85 

42 

87 
36 

87 
46 

78   57 
27   27 

61 
32 

60 
36 

69 
36 

77 
♦7 

57 
35 

71 
36 

79 
39 

70,7 
16,7 

TtLt* 

MAX 

MIN 

59   66   67 
26   29   3S 

45 

20 

41 
18 

47 
22 

61 
21 

62 
25 

69 
35 

TT 
45 

79 
48 

64 
34 

74 

34 

83 
43 

85 

42 

80 
31 

65 
32 

81 
36 

93 
90 

80 
45 

67   49 
24   23 

61 
26 

63 
34 

65 
35 

78 
35 

60 
35 

74 
36 

79 
3B 

66,0 
33,2 

•   •   • 

MAX 

MIN 

94   64   60 
29   27   2« 

40 
13 

37 
13 

40 
19 

60 
29 

60 
23 

TO 
32 

T6 
35 

75 
33 

61 
31 

71 
34 

T6 
41 

ao 

41 

76 
28 

60 
28 

78 
39 

80 
44 

75 
42 

36   45 
18   19 

57 
23 

68 
29 

62 
31 

73 
32 

62 
34 

68 
37 

75 
40 

64,4 

10.1 

LM  POLLING  PLAINS  02 

•fl^ESE  .B  tlPPCPT 

MAX 

MIN 

69   77   59 
39   52   40 

4a 

28 

59 
20 

97 
34 

63 

*6 

66 
S3 

73 
34 

76 
58 

68 
42 

68 
31 

75 
36 

83 
31 

85 

sa 

66 
43 

T8 

40 

87 
60 

87 
63 

65 
43 

53   60 

32   30 

66 
47 

73 
39 

75 
50 

60 
68 

69 
39 

77 
43 

87 
54 

70,3 
41,5 

ANSON 

MAX 

Mm 

71   79   74 
49   92   45 

61 
94 

63 

44 

Tl 
46 

77 
55 

79 
58 

78 
92 

70 
38 

78 
55 

85 
92 

88 
45 

80 
44 

89 
55 

90 
64 

69 
62 

78   63 
34   30 

66 

47 

75 
42 

75 
46 

71 
49 

74 
38 

79 
41 

90 
51 

75.1 

45, a 

ASPrp»0NT 

MAX 

Mm 

71   74   72 
37   43   49 

61 
39 

67 
44 

T4 
47 

79 
52 

62 
58 

78 
49 

70 
38 

78 
41 

86 
46 

87 
43 

81 

40 

88 
36 

92 
63 

88 
Si 

68 
43 

71 
39 

88 
42 

76 
46 

74 
37 

81 
42 

91 
57 

75.1 

41.1 

SALLlNSEP  1  H 

MAX 

Mm 

71   76   7S 
21   52   4» 

62 
94 

64 
46 

66 
54 

75 
39 

77 
60 

79 
53 

72 
32 

79 
31 

87 
42 

82 
52 

82 
45 

89 
54 

89 

97 

90 
60 

68 

4a 

76 
39 

74 

so 

73 
30 

69 
49 

77 
44 

97 
47 

75.1 
44,2 

CUtLOPtSS  fAA  AIPPOBT 

MAX 

Mm 

66   75   55 

35   47   32 

62 
27 

64 
38 

75 

47 

79 
54 

78 
56 

67 
4S 

69 
37 

76 
40 

81 
43 

69 

37 

81 
41 

68 
59 

89 
63 

77 
33 

60 
40 

65 

37 

76 
37 

57 

40 

77 

34 

82 

40 

91 

50 

70,6 
60,2 

C4PEN9CN 

MAX 

Mm 

59   66   70 
33   35   37 

92 
22 

60 
23 

66 
41 

74 
47 

79 
49 

71 
42 

66 
29 

69 
38 

79 
37 

84 
33 

62 
34 

82 

40 

88 
53 

84 
33 

60 
23 

65 

37 

65 
33 

80 
37 

35 

34 

74 
34 

Si 
36 

68.  0 
34.1 

'.'.."*•• 

MAX 

Mm 

69   79   73 

37   33   48 

9a 

90 

60 
40 

64 

51 

72 
55 

75 
96 

70 
55 

69 

40 

77 
34 

79 
42 

76 
30 

T9 
44 

6T 
52 

85 
55 

87 
62 

67 
46 

73 
37 

70 
49 

68 
49 

69 
42 

76 
47 

65 

56 

72,0 
44,5 

CCLOPAOC  CITY 

MAX 

Mm 

70   79   73 
40   92   42 

60 
38 

69 
47 

72 
96 

77 
99 

80 

60 

77 
49 

73 
35 

80 
37 

87 
44 

86 
45 

80 
45 

88 

60 

90 
63 

87 
54 

69 
48 

74 
42 

75 
46 

71 
11 

71 

40 

78 
46 

88 
46 

75.0 
45.1 

9ic«tm 

MAX 

Mm 

66   66   70 
31   39   38 

99 

27 

62 
39 

70 
51 

74 
55 

70 
59 

90 
46 

68 
39 

71 
36 

6S 
36 

8) 
38 

59 

38 

86 

41 

88 
57 

69 

62 

40 

63 
38 

75 
90 

63 
33 

78 
36 

80 
40 

80 
44 

70.1 
16,3 

ElEfTBA 

MAX 

Mm 

44   66   76 
34   36   46 

94 

27 

62 
32 

57 
52 

67 
90 

79 
93 

76 
48 

67 
39 

70 
41 

73 
43 

87 
44 

T2 

40 

76 
43 

69 
94 

86 
59 

sa 
37 

66 
36 

70 
41 

81 

43 

62 
38 

66 
39 

81 

41 

70,1 
41,0 

UK 

MAX 

Mm 

75   T3   64 
49   60   44 

94 

42 

70 
40 

74 
50 

79 
42 

80 
95 

75 
49 

73 
34 

80 
30 

85 
53 

79 
93 

60 
53 

88 
60 

82 

65 

80 
53 

67 
40 

75 
40 

75 
45 

75 

45 

70 
38 

76 
66 

87 
60 

71.1 
45.1 

-.  Mil 

MAX 

Mm 

3T   49   73 
96   37   34 

99 

19 

62 
28 

68 

47 

TS 
92 

eo 

99 

69 
48 

68 

38 

79 
38 

ao 

36 

67 
35 

68 
38 

80 
40 

as 

47 

90 
32 

62 
42 

61 
39 

71 
39 

78 
47 

60 
31 

74 
33 

81 
41 

70,6 
16.4 

MM 

MAI 

Mm 

49   72   79 

94   40   42 

98 

26 

62 
36 

63 

48 

T2 
92 

78 
96 

80 
49 

66 
3T 

68 
39 

79 
44 

88 
42 

66 
42 

81 
48 

a9 

58 

91 
61 

67 
34 

71 

47 

89 

49 

76 
38 

72 

40 

72 
43 

78 
48 

72.1 

41,9 

»- 

MAX 

Mm 

49   66   70 

19   49   47 

97 
26 

96 
36 

61 
43 

63 

90 

71 
90 

75 
54 

TO 

40 

67 
34 

73 
44 

83 
30 

68 

46 

78 
32 

as 

57 

84 
57 

60 

so 

65 
38 

72 
44 

71 
43 

57 
42 

68 

46 

75 
99 

68.5 
42,1 

MAX 

Mm 

43   70   73 
13   37 

40 
29 

60 
32 

70 
49 

79 
52 

ao 

98 

•  0 

13 

70 
35 

80 
39 

88 
45 

63 
40 

81 

40 

87 
57 

90 
61 

63 

30 

64 
17 

70 
17 

79 
43 

58 

99 

75 
35 

80 

42 

71,5 
34.0 

».i  -•  BjaVaN 

MAX 

Mm 

43   70   71 
94   24   44 

61 
23 

59 
29 

70 

4a 

71 
50 

79 
60 

78 
36 

81 
18 

87 
45 

44 

90 

89 

61 

62 
36 

69 

47 

74 
42 

76 
40 

60 
40 

71 
62 

78 
47 

71.1 
41.1 

».i  .(-» 

MAX 

70   74   Tl 
4?   31   44 

44 
30 

60 

4T 

69 
52 

7a 

52 

79 
37 

71 
51 

72 

42 

83 

33 

76 

44 

81 

90 

57 

86 
64 

84 

64 
45 

70 
40 

90 
43 

79 
62 

80 
45 

92 

97 

71.9 
45.2 

M'MM 

MAI 

Km 

4T   72   46 

41   44   19 

62 
21 

6a 

14 

74 
31 

80 
54 

60 
97 

68 

44 

81 

40 

8] 

47 

76 
36 

67 
60 

89 
62 

82 

47 

62 
45 

67 
16 

79 
36 

62 
43 

79 
32 

82 

38 

91 
II 

72.7 
41,0 

MM 

46   7|   49 

M   14   41 

41 
27 

49 

14 

77 
44 

ao 

54 

77 
93 

69 
46 

78 
96 

78 
43 

63 
33 

92 
56 

88 

58 

80 
50 

64 
38 

64 
99 

62 
36 

70 
40 

78 
38 

a4 

37 

91 

18 

71.2 
39.4 

WM 

70   74   74 
17   10   41 

42 

49 
41 

72 

49 

79 

49 

79 
96 

Tl 
91 

77 

sa 

63 

50 

67 

44 

69 

54 

90 

89 
39 

64 
43 

70 
40 

80 
49 

73 
46 

74 
37 

81 

40 

91 

13 

74.2 
41.3 

..•  '»- 

46   TJ   ftf 

M   11 

41 
29 

64 
42 

74 
46 

ao 

94 

7a 

18 

48 
47 

77 

41 

64 
47 

79 
46 

87 
61 

86 

41 

60 
19 

6a 

40 

78 
42 

65 
45 

76 
98 

II 

43 

92 
99 

72.1 

43.0 

■■•■ 

«>  ••   • 
M   i»   u 

40 

14 

40 
14 

71 
46 

79 

94 

60 
99 

79 

44 

71 
40 

80 

40 

63 

42 

80 
44 

66 
54 

60 
94 

68 
42 

75 

4a 

60 
38 

72 
42 

78 

42 

70.1 
40.2 

41   4>   '4 

.•   W   .» 

91 

71 

42 
II 

34 
46 

72 
91 

'6 

51 

78 

4a 

43 
16 

74 
43 

65 

41 

79 

30 

87 
59 

99 
94 

65 
41 

76 
45 

37 
91 

73 
17 

60 

41 

48.7 

40.0 

.-•.»•€ 

-    14 

37 

44 
41 

44 

76 
94 

76 

17 

?2 

47 

78 

40 

83 

44 

T9 
40 

86 

97 

64 

59 

67 
49 

75 
49 

69 
45 

69 
96 

73 
41 

■1 

|| 

72.9 
42.2 

1    T| 

II 

11 

46 

44 

91 

77 
99 

•0 

11 

72 

11 

60 
16 

64 

4a 

61 

41 

96 
99 

86 

99 

6a 
46 

78 
43 

61 

47 

72 
96 

79 
42 

■1 
|| 

71.4 
41.1 

14 

16 

41 

1? 

40 

4' 

44 

90 

76 

9» 

>a 

90 

67 

41 

61 
43 

89 

40 

61 
29 

Tl 
16 

61 
46 

61 
33 

74 
15 

II 

11 

70.4 
16.' 

4  I 

»l 
17 

41 
11 

44 

'4 

74 

40 

70 

/  1 

74 
14 

60 
40 

ao 

40 

81 
14 

48 

42 

at 

49 

40 
25 

79 

33 

61 
91 

90 

<..■ 

71.6 
•  5.4 

••*     ft******.'  •     H'A—    Till":    * 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1966 


Station 

Day  of  Month 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SNYDER 

MAX 

Mm 

AS 
33 

T2 
60 

73 

29 

47 
24 

31   59 
23   24 

58 

39 

68 
50 

72 
33 

78 
57 

80 
48 

68 
35 

70 
36 

79 
40 

85 

31 

84 
32 

87 
44 

85 
40 

70 
42 

78 
42 

87 
56 

89 
55 

83 
31 

33 

30 

59 
31 

67 
39 

71 
42 

75 
44 

55 
35 

70 
36 

77 
44 

71.5 
40.2 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

62 
ST 

TO 
60 

73 
62 

36 
28 

48   50 
29   23 

53 

23 

62 

31 

63 
48 

73 
51 

78 
51 

79 
48 

6S 

39 

67 
38 

76 
38 

81 
49 

82 
31 

86 
43 

64 
40 

78 
42 

87 
56 

B8 
59 

84 
33 

54 
26 

59 

27 

59 
29 

67 
40 

79 
42 

59 
35 

75 
SS 

82 

41 

69.6 
39.2 

TURKEY 

MAX 

Mm 

VERNON 

MAX 

Mm 

6T 
35 

75 
52 

Tl 
61 

30 
25 

49   33 

32   22 

61 

30 

39 

45 

67 
SI 

77 
51 

76 
58 

75 
51 

67 
38 

72 
39 

78 
51 

79 
48 

66 
66 

84 
43 

78 
40 

86 
34 

87 
63 

65 
58 

58 

33 

57 
28 

61 
44 

67 
36 

78 
40 

75 
46 

75 
36 

79 
40 

90 
50 

71.7 
43.4 

WELLINGTON 

MAX 

Mm 

SB 
SS 

67 
40 

T2 

42 

53 

28 

45   47 
30   22 

33 

28 

63 

33 

63 
43 

75 
30 

77 
53 

78 
45 

67 
38 

70 
38 

77 
45 

78 
45 

82 
49 

83 
33 

64 
39 

82 
43 

89 
32 

87 
57 

69 
27 

52 
27 

39 

36 

65 
39 

66 
39 

79 
39 

55 

40 

78 
41 

82 
48 

68,9 
39.3 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

TO 
3T 

TB 
49 

63 

37 

51 
29 

31   34 

28   22 

62 
29 

59 

45 

67 
52 

72 
48 

76 
58 

68 
46 

71 
40 

74 
41 

80 
50 

84 
50 

67 

37 

69 
43 

79 

41 

B9 

37 

85 
64 

86 
41 

56 
33 

57 
29 

67 
39 

71 

36 

SB 

41 

64 

47 

75 
39 

80 
41 

92 
55 

T1.5 
42,7 

WINTERS  9  NNE 
•   •    • 

MAX 

Mm 

M 
32 

70 
3t 

64 
42 

60 
24 

48   53 

22   18 

57 
35 

37 
38 

63 

43 

66 
52 

74 
57 

77 
52 

70 
33 

70 

32 

77 
36 

85 

43 

81 
36 

87 

47 

69 
38 

80 

48 

88 

50 

90 
52 

87 
33 

56 
24 

61 
36 

69 
35 

74 
41 

74 
53 

55 

38 

72 

40 

78 
41 

70.2 
39.8 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

72 

4t 

55 
28 

30   33 

34   23 

61 
33 

58 
48 

67 
33 

71 
54 

75 
58 

70 
51 

68 
40 

73 
41 

T9 
52 

80 
34 

85 

60 

81 
46 

79 
43 

87 
56 

S3 
63 

87 
60 

60 
35 

57 
29 

66 
43 

69 
43 

78 
45 

74 
49 

72 
40 

79 
40 

91 
35 

71,8 
43,  6 

BARDHELL  DAM 

MAX 

Mm 

73 
52 

69 
37 

33   54 
38   25 

33 

29 

61 
33 

62 
42 

69 
45 

69 

48 

73 
55 

68 

47 

67 
49 

68 
49 

76 
32 

79 
36 

77 
55 

73 
42 

80 
49 

81 
61 

79 
64 

78 
39 

57 

30 

37 
36 

61 
42 

73 

49 

74 
53 

55 

45 

63 
45 

73 
48 

68.0 
45.0 

BEITON  DAM 

MAX 

Mm 

T6 
55 

67 
44 

52   55 

34   30 

37 
34 

58 
41 

64 

45 

69 
48 

66 
54 

73 
58 

70 
49 

69 

48 

Tl 
4T 

77 
49 

76 
36 

76 
58 

77 
31 

78 
55 

80 
60 

79 
62 

77 
41 

61 
38 

60 

41 

63 
64 

71 
49 

69 

57 

68 
47 

64 
43 

76 

52 

68.7 
47.2 

BEN6RO0K  DAM 

MAX 

Mm 

76 
53 

63 
33 

32   52 

37   26 

54 

30 

60 
35 

61 
45 

67 
46 

65 
55 

70 
52 

67 
46 

70 
46 

65 
47 

76 
52 

78 
55 

78 
53 

70 
42 

79 
49 

SO 
53 

T8 

64 

79 
37 

36 
32 

37 
40 

62 

44 

71 

47 

74 
52 

56 
40 

63 

43 

75 

54 

67.3 

44,9 

BONhAM 

MAX 

Mm 

69 
36 

60 
31 

48   51 

26   26 

60 
24 

56 
39 

67 

45 

69 
45 

68 
53 

67 
54 

67 
48 

66 

51 

78 
33 

70 
50 

77 
53 

78 
49 

78 
41 

78 
52 

TB 

60 

79 
66 

75 

37 

S3 

29 

63 
31 

70 

39 

76 
41 

71 
45 

78 
49 

80 

so 

88 

54 

69.6 
64,5 

BOWIE 

MAX 

Mm 

T4 

50 

30 
29 

49   55 

32   28 

60 
32 

62 

45 

69 

50 

68 
52 

68 
56 

68 
51 

70 
41 

70 

47 

78 
48 

81 
48 

83 

49 

73 
50 

85 

47 

86 
56 

82 

60 

89 
39 

39 
34 

58 

32 

66 

40 

71 

44 

82 

46 

72 
47 

74 
40 

76 
46 

90 
56 

T1,S 
45.3 

BOYD  J  SE 

MAX 

Mm 

79 
53 

65 

31 

53   52 

31   21 

54 

27 

60 
27 

61 

45 

67 
50 

63 
33 

70 
51 

43 

44 

45 

77 
49 

78 
34 

81 
53 

70 
35 

78 
36 

84 
39 

80 
39 

86 
36 

56 
26 

39 
30 

63 
39 

78 
43 

77 
49 

56 
38 

68 
38 

75 
44 

68.7 
41.0 

8RECKENRID6E 

MAX 

Mm 

71 
44 

32 
28 

52   58 

26   19 

62 
33 

62 

47 

67 
52 

71 
54 

74 
36 

69 
46 

70 
34 

77 
40 

82 
51 

81 
S9 

86 
57 

69 
43 

80 
37 

88 

54 

85 

61 

87 
44 

55 
33 

62 
28 

67 

44 

TS 

38 

78 
48 

62 
42 

71 
36 

78 

40 

90 
52 

71.8 
43,0 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

78 
32 

68 
31 

51   SO 
31   24 

S3 

29 

60 
32 

62 

45 

69 
31 

62 
54 

69 
52 

3S 

43 

70 
43 

68 
45 

7B 
31 

81 
56 

83 
33 

70 
38 

79 
40 

86 
60 

82 

61 

87 
36 

55 

29 

59 
35 

66 
40 

72 
44 

79 
52 

57 
38 

72 
40 

77 
47 

66.9 
62.5 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

78 
32 

63 
36 

51   33 

30   24 

60 
29 

59 
34 

61 
49 

62 
54 

66 
55 

74 
36 

72 
42 

69 
34 

75 
40 

80 
30 

77 
35 

81 
50 

74 
43 

79 
51 

84 
58 

81 
61 

89 
35 

56 
31 

61 
38 

65 

40 

74 
68 

TO 
53 

63 
44 

68 
43 

78 
43 

69.5 
43,3 

CAMERON 

MAX 

Mm 

74 
56 

69 

40 

58   39 

31   24 

65 
26 

68 
43 

72 

43 

71 
49 

78 
55 

73 

55 

70 
46 

71 
47 

T9 
42 

80 
50 

78 
54 

74 
57 

81 
54 

87 
57 

84 
60 

80 
64 

74 
43 

64 
33 

66 
43 

73 

47 

70 
57 

T3 
35 

62 

49 

80 
39 

91 
48 

T3.4 

46,7 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

71 
57 

60 
33 

33   37 

36   24 

61 
28 

62 
43 

67 
48 

64 
32 

71 
59 

69 
52 

69 
44 

67 
46 

TT 
46 

78 
31 

78 
57 

72 
55 

80 
41 

82 
56 

79 
60 

79 
6f 

74 
37 

38 

29 

62 

41 

74 
42 

77 
49 

6B 
48 

65 
44 

75 
43 

90 
46 

70,3 
45,7 

C0RS1CANA 

MAX 

Mm 

76 
SO 

70 
40 

54   54 
39   29 

34 

30 

63 
30 

62 

41 

69 

43 

70 
45 

74 
58 

74 
49 

67 
54 

69 
49 

76 
49 

78 
49 

77 
55 

72 
46 

80 
46 

80 
62 

79 
62 

77 
41 

57 
32 

57 
33 

57 

40 

73 
43 

T4 
53 

61 
46 

62 
46 

74 
47 

68.4 
44,5 

OALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
51 

52 
35 

32   51 
34   27 

59 
33 

59 
43 

66 
46 

67 
31 

71 
58 

68 
51 

68 
48 

63 
49 

76 
51 

78 
54 

78 
59 

70 
53 

79 

44 

80 
59 

79 

62 

79 
52 

56 
38 

36 
33 

61 

41 

72 

46 

75 
52 

64 
45 

63 

41 

74 
45 

88 

54 

68.1 
46.5 

DEN  I  SON  OAM 

MAX 

Mm 

72 
54 

62 

36 

47   49 
38   30 

58 
26 

57 
40 

65 
47 

67 
49 

67 
55 

67 
52 

66 

48 

64 

49 

75 
44 

78 
48 

77 
36 

77 
51 

75 
38 

79 
56 

79 
59 

81 
65 

80 

38 

52 
33 

62 
33 

67 
39 

74 
40 

74 
46 

67 
39 

76 
48 

88 
S3 

69.0 
44.9 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

76 

54 

64 
32 

39   54 

37   26 

58 

29 

57 
42 

65 
48 

70 
52 

68 

54 

69 
52 

69 
47 

67 
49 

76 
46 

78 
50 

79 
59 

76 
56 

79 
41 

81 
55 

81 
59 

82 
65 

79 
37 

56 
32 

62 

39 

71 

43 

76 
45 

76 

47 

66 
41 

74 
47 

88 
S3 

T1.0 
46.9 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

78 
32 

64 
33 

50   51 
31   24 

55 

34 

57 
37 

57 
45 

64 
49 

59 
53 

69 
52 

69 
43 

69 

40 

73 
42 

78 

51 

76 
S3 

78 
50 

69 
45 

77 
50 

82 
57 

73 
36 

83 
35 

54 

30 

58 

33 

63 

40 

73 
43 

72 
55 

60 

40 

70 
42 

77 
48 

67.4 
43.1 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

79 

48 

61 
31 

50   52 
31   27 

59 
33 

60 
35 

60 
49 

64 
50 

68 
55 

73 
53 

TO 

58 

69 

30 

75 
36 

80 
47 

78 
50 

B3 
48 

71 
35 

78 
47 

65 
56 

80 
60 

87 
34 

55 

26 

62 

27 

64 
36 

70 
44 

77 
54 

60 
38 

71 
39 

78 
44 

69.4 

40.8 

EVANT 

MAX 

Mm 

67 
54 

58 
38 

55   58 
30   23 

58 

34 

58 

45 

66 
44 

63 
35 

69 
55 

T5 
55 

73 

47 

66 
42 

78 
51 

75 
52 

75 
55 

74 
49 

77 
44 

79 
55 

77 
57 

76 
65 

69 
37 

61 
29 

63 
45 

71 
39 

69 
53 

66 
48 

67 
46 

78 
4B 

83 

50 

69,5 
46,5 

FERRIS 

MAX 

Mm 

72 
52 

63 
36 

51   53 
38   23 

62 
28 

61 
42 

68 
41 

68 
47 

72 

50 

72 
53 

67 
47 

66 
30 

76 
46 

78 
51 

76 
56 

75 
54 

80 

41 

79 
56 

78 
60 

77 
64 

77 
39 

58 

31 

61 
43 

72 

41 

74 
48 

72 

48 

63 
45 

72 

44 

86 

47 

70.0 
45.4 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
51 

32 

36 

51   S3 

34   28 

58 

29 

59 

44 

66 
48 

65 
32 

69 

57 

67 
49 

69 
48 

62 

48 

75 
48 

77 
52 

77 
38 

68 
47 

77 
40 

79 
55 

78 
59 

78 
51 

56 
38 

55 

31 

61 

41 

70 
45 

74 
48 

61 
47 

64 

40 

73 
45 

88 
46 

67,4 
45.2 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

77 
52 

66 
36 

52   51 

38   32 

54 
32 

59 
36 

61 

45 

66 
51 

64 
55 

70 
32 

65 
30 

68 

31 

64 
50 

77 
34 

76 
54 

79 
56 

70 
46 

78 
50 

82 
59 

79 
62 

81 
39 

56 
37 

57 
41 

62 

45 

72 
49 

75 
S3 

54 
42 

66 
45 

75 
S3 

6T.4 
46.8 

6.AINESVILLE 

MAX 

Mm 

64 

30 

66 

30 

76 

50 

63 

30 

48   49 
30   24 

53 

24 

58 
26 

56 
41 

64 
49 

65 
51 

68 
34 

62 

45 

68 

44 

62 
49 

74 
49 

77 
33 

77 
S3 

68 
36 

77 
37 

79 
57 

78 
58 

83 
35 

54 
28 

55 
29 

63 
39 

68 
40 

75 
48 

56 
37 

67 

37 

74 
42 

66,0 
40.5 

«ATESVILLE 

MAX 

Mm 

68 
48 

71 
55 

72 

45 

73 
43 

77 
49 

75 
46 

76 
42 

78 
31 

81 
57 

75 

41 

67 
45 

65 
42 

61 
46 

79 
41 

88 
45 

SEOROETOWN 

MAX 

Mm 

69 
35 

76 
52 

76 
58 

68 
44 

57   59 
34   26 

61 
27 

63 

47 

68 
48 

67 
54 

73 
50 

72 
59 

73 
49 

74 
44 

77 
46 

77 
52 

77 
57 

75 
54 

78 
53 

79 
54 

78 
61 

78 
64 

77 
42 

61 
34 

68 
42 

70 
47 

67 
58 

70 
56 

66 
48 

80 
39 

86 
51 

71.7 
47.9 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

TO 
29 

10 
52 

79 
58 

65 
36 

34  58 

35  20 

62 
22 

62 

45 

69 
50 

68 
55 

72 

56 

72 
33 

72 
42 

70 
41 

80 
45 

80 
48 

80 
57 

78 
54 

81 
36 

85 
55 

83 
60 

83 
65 

80 
38 

61 
28 

65 

40 

75 

40 

75 
44 

74 
49 

65 
44 

78 
40 

92 
42 

73.2 

44,5 

SOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

66 
39 

73 
51 

73 
50 

62 
35 

53   58 

24   26 

57 
34 

60 
45 

63 
49 

61 

54 

69 
52 

72 
54 

70 
48 

74 
41 

77 
51 

75 
53 

75 
53 

72 

51 

76 
43 

79 
55 

78 
55 

81 
63 

74 
35 

62 
34 

63 

44 

74 
42 

71 
55 

67 
51 

67 

45 

75 

44 

84 
49 

69,8 
66,0 

BRAHAM 

MAX 

Mm 

66 
St 

70 
3* 

79 
46 

63 
29 

52   52 
29   19 

55 

25 

62 

37 

59 
47 

66 
53 

69 

58 

74 
53 

69 
38 

70 
37 

75 
38 

81 
52 

81 
53 

85 
50 

69 
39 

79 
47 

88 
61 

83 
60 

89 
35 

55 

27 

60 
30 

65 
40 

74 
42 

79 
48 

57 
34 

73 

37 

80 
40 

70,3 
40,9 

HANBURY 

MAX 

Mm 

61 
32 

79 
50 

79 
56 

62 
33 

53 

39 

57 
22 

61 
27 

60 
46 

68 
50 

65 
54 

70 
57 

71 
53 

71 
45 

70 
42 

78 
49 

79 
52 

78 
58 

76 
53 

79 
39 

83 
56 

82 

60 

84 
67 

78 
38 

60 
29 

63 
41 

74 
42 

76 
46 

76 

50 

67 
42 

77 
43 

91 

47 

72,1 
45.8 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  Month 

• 

a 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
6 
< 

GRAPEVINE  OAM 

MAI 

Mm 

A*  68  76 

67   52   51 

36   36   26 

53   59   60 

30   31   42 

67   66   70 
49   52   62 

67   69   64 
47   48   49 

77   79   79 
51   55   54 

69 
45 

80 
53 

81 
60 

79 
33 

80   35 
38   31 

56   61 
36   41 

71 

67 

76 
62 

51 

60 

63 
43 

7» 

91 

67,2 
44,2 

SREENHLLE  7  Nk 

MAX 

ma 

66   50   50 
31   32   23 

51   55   55 

24   2a   37 

66   67   69 
40   40   52 

66   65   66 

45   46   46 

74   76   75 

64   48   47 

70 
36 

76 
38 

77 
36 

77 
38 

78   55 
35   27 

34   61 
28   36 

70 

60 

74 

42 

48 
38 

64 
40 

73 
42 

65,4 
38.8 

srcesbeck 

MAX 

min 

71   5*   53 

62   35   30 

54   64   65 

34   37   43 

71   73   76 
46   49   39 

76   73   70 
68   51   56 

74   78   77 
54   52   37 

77 
56 

79 
54 

64 
61 

79 
63 

79   59 
41   34 

39   66 
36   63 

74 
SI 

72 
35 

66 
46 

63 
43 

73 
61 

69.9 
67,0 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

68   54   55 

37   30   25 

55   59   59 
25   25   46 

66   63   72 

30   56   57 

70   70   74 
42   40   40 

78   77   75 
46   55   54 

71 

41 

76 

45 

82 

sa 

79 
39 

79   37 
36   29 

60   65 
31   37 

7* 
38 

69 
56 

61 
46 

67 
41 

79 
45 

68,6 
42.3 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

62   60   50 
21   31   2* 

35   61   62 

26   32   4a 

69   67   71 
51   54   53 

61   70   76 
41   42   53 

79   81   63 
53   55   47 

68 
43 

78 
47 

86 

60 

82 
62 

84   55 

37   29 

57   65 
32   36 

71 
39 

78 
43 

72 
40 

77 
42 

69.6 
62.3 

H1C0 

MAX 

Mm 

63   53   54 

37   33   2* 

58   60   67 

28   45   50 

65   70   70 
54   55   53 

69   72   78 
43   42   47 

78   76   75 
50   55   S3 

78 
40 

82 
55 

T» 

57 

80 
65 

77   59 
37   30 

63   74 
40   39 

76 
68 

67 
♦9 

67 
44 

76 
66 

Si 

70.  e 

45,4 

hulsboro 

MAX 

Mm 

69   32   53 

37   35   22 

57   61   63 
26   33   43 

67   67   72 
48   31   59 

71   68   66 
46   46   47 

73   76   78 
30   55   56 

72 
49 

78 
51 

79 
61 

78 
62 

77   37 
39   29 

58   65 

31   43 

75 
64 

74 
94 

58 

46 

63 
49 

75 
45 

66.1 
44,7 

JMKMOM 

MAX 

Mm 

59   50   59 
29   35   25 

61   61   66 
33   66   51 

65   70   70 
54   57   50 

67   68   7? 
40   44   51 

80   81   80 

ss  sa  50 

79 
44 

85 
56 

85 

59 

87 
63 

86   56 
34   30 

65   69 

41   44 

79 
47 

79 
49 

71 

sa 

76 
69 

69 
36 

72.5 

46.0 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

69   5*   52 

36   36   26 

54   59   58 

25   34   39 

68   69   72 

39   45   57 

68   67   71 
46   48   49 

77   78   77 
49   52   54 

73 
43 

80 

43 

80 
60 

79 
61 

77   37 
36   30 

Sa   59 

32   19 

73 

44 

76 
68 

so 

43 

66 
69 

73 
45 

67,6 
62,6 

<ILLEEN 

MAX 

Mm 

74   57   59 
43   34   21 

58   61   67 
2a   43   48 

66   72   72 
54   57   51 

72   73   76 
51   65   43 

75   71   75 

48  ss  sa 

77 
30 

79 

5a 

82 
59 

80 
63 

70   61 
41   33 

63   71 
42   42 

79 
57 

69 
S3 

69 

66 

77 
62 

87 
49 

70,9 
66.1 

LAvON  OAM 

MAX 

Mm 

67   52   50 
36   32   26 

54   57   59 
32   36   41 

67   68   70 
44   45   52 

TO   65   64 
42   43   49 

76   7a   77 
52   56   50 

70 
39 

78 
39 

79 
50 

80 
60 

78   55 
39   33 

55   60 

33   60 

69 
65 

76 
43 

51 
44 

66 
46 

7* 
47 

66.6 
62.5 

MARL  IN 

MAX 

Mm 

65   57   58 
39   33   26 

60   66   70 
27   44   47 

70   75   69 
50   57   55 

67   69   76 
49   49   45 

79   78   75 
52   S4   58 

SO 
49 

82 

60 

79 
61 

78 
64 

71   61 
41   31 

61   76 
43   43 

71 
55 

70 
51 

61 
48 

72 

60 

90 
46 

T1.0 
47.1 

»C    SRESCR 

MAX 

Mm 

68   58   55 

38   30   26 

57   60   64 
26   28   43 

69   67   74 
67   53   37 

69   69   68 
65   45   44 

77   77   77 
49   54   55 

72 

45 

77 
66 

79 
59 

79 
61 

77   37 
39   30 

60   63 
32   42 

73 
44 

72 
55 

65 

45 

60 
41 

73 
45 

66.6 
43.3 

«C  «INNfY 

MAX 

Mm 

59   57   55 
31   36   23 

58   57   66 
27   41   44 

68   68   69 
45   55   54 

69   65   77 

47   50   47 

B0   78   72 
52   56   31 

81 

40 

79 
S6 

80 
61 

80 
66 

73   58 
37   30 

62   73 

36   41 

76 
46 

69 

66 

67 
40 

76 
49 

92 
51 

70,2 
44,7 

ME»IA 

MAX 

Mm 

72   35   55 

41   37   30 

57   62   64 
34   43   41 

70   71   74 
45   49   59 

67   62   70 
48   51   33 

T6   76   77 
39   55   56 

74 
50 

79 
56 

81 
62 

79 
64 

78   58 
41   33 

39   60 
41   45 

73 
49 

73 

57 

62 

46 

62 
49 

76 
48 

66.7 
67,5 

MINERAL  "ELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

66   80   67 
)>   SO   44 

32   51   54 
34   33   23 

60   59   67 
32   45   50 

62   71   68 
53   57   51 

70   71   80 
44   44   SO 

81   82   71 
53   38   48 

80 
45 

88 
56 

61 
59 

sa 

49 

35   59 
37   33 

65   73 

40   45 

77 

4a 

61 

64 

72 
39 

78 
49 

91 

30 

70,6 
65.2 

NAVARRO  MI|.LS  OAM 

MAX 

Mm 

69   56   53 
39   36   26 

56   60   63 
29   34   43 

67   69   75 
47   49   59 

69   65   69 
48   45   45 

76   78   87 
31   SS   40 

72 
45 

78 
52 

81 
61 

78 
64 

78   57 
40   30 

sa  61 

39   62 

73 
49 

73 
55 

57 

47 

62 

46 

79 

51 

66.6 
44.9 

OLNEr 

MAX 

Mm 

53   50   54 
27   33   23 

60   57   65 
30   67   32 

71   73   75 
44   54   SO 

67   73   80 

40   40   52 

80   65   76 
33   43   46 

77 
43 

87 
56 

83 

61 

86 
38 

58   57 
34   30 

64   71 
43   41 

77 
44 

59 
48 

71 
37 

76 
42 

90 
94 

70.7 
43.9 

PARIS 

MAX 

Mm 

67   68   46 
33   32   26 

49   59   51 
26   32   39 

71   72   70 
43   46   S3 

68   66   6a 
49   49   SO 

75   80   78 
32   55   52 

70 
42 

77 
45 

80 
38 

80 
60 

78   55 

38   30 

51   64 
34   39 

69 
65 

74 
47 

56 
38 

66 

40 

74 
49 

66.6 
42,8 

PILOT  : 

MAX 

Mm 

63   30   50 
31   32   23 

33   59   57 
30   32   45 

66   67   68 
4a   31   55 

67   66   62 

48   48   49 

77   79   78 
SO   32   32 

70 
43 

79 

47 

80 
39 

79 

60 

82   55 

36   30 

56   62 
32   61 

70 
66 

76 
66 

36 
39 

66 

40 

73 

.6 

67,1 
43.2 

PtCCTCR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

65   51   54 
35   35   25 

37   58   60 

30   36   46 

65   61   70 
51   55   53 

71   70   74 
42   39   44 

79   78   79 
32   S3   34 

70 
42 

78 
52 

84 
59 

81 

60 

84   36 
37   32 

39   66 
36   40 

73 
49 

73 
36 

62 
62 

70 
44 

76 
31 

66.8 
64.4 

MAX 

Mm 

54   52   59 

29   28   27 

37   60   65 
34   45   34 

73   76   70 
34   34   55 

68   76   82 
38   SO   32 

78   84   76 
36   62   41 

78 
46 

89 
52 

84 
60 

81 
48 

67   61 
33   31 

66   74 
45   40 

75 
50 

69 
68 

71 
39 

77 
49 

89 
57 

Tl.9 
44,4 

>-:».»•• 

MAX 

Mm 

63   51   52 
S3   37   26 

56   5a   68 
32   40   41 

70   71   72 
46   54   34 

66   68   T5 

48   52   48 

78   77   73 
31   37   32 

77 
42 

SO 
58 

79 
60 

77 
63 

75   56 
38   32 

60   71 
36   43 

74 
48 

73 

64 

65 
42 

72 
44 

66 
31 

64,3 
43,6 

■ANCfl  RUM*  STATION 

MAX 

Mm 

61   49   30 
33   31   23 

36   68   38 

26   25   44 

65   66   71 
41   57   36 

68   68   74 
41   39   38 

80   78   82 
52   54   48 

68 

40 

78 
44 

85 

60 

86 
36 

83   36 

30   29 

66   63 

40   38 

75 
55 

78 
36 

71 
37 

76 
64 

79 
36 

44.6 

62.4 

•III"*  S'»» 

MAX 

Mm 

62   49   32 
31   31   21 

60   61 
28   30   46 

66   68   70 
54   52   52 

72       70 
42   38 

74   76   79 
50 

48 

61 

85 
55 

80 

35   60 

28   32 

63 

40 

73 

68 

72 

40 

70 
43 

6T.T 
40.1 

MAX 

Mm 

70   37   58 
39   3»   29 

61   66   70 
29   44   43 

69   76   74 
50   57   35 

70   68   77 
48   48   46 

77   78   76 
49   54   54 

79 
51 

88 
51 

81 
61 

78 
64 

76   61 
42   33 

62   74 
43   47 

69 
35 

70 
34 

60 
46 

79 
42 

»9 

47 

T2.1 
4T.1 

-  'ION 

MAX 

Mm 

66   30   49 
24   36   23 

31   58   33 
23   3e   41 

65   67   67 
47   50   54 

66   67   63 
43   47   45 

75   78   77 
53   37   50 

68 
38 

77 
53 

78 
59 

78 
59 

80   55 

36   29 

33   62 
33   60 

68 

66 

74 
46 

36 

36 

67 
42 

73 

3* 

66,0 
43.1 

MAI 

Mm 

61   37   31 
32   26   24 

34   61   61 
27   29   44 

67   62   70 
49   53   30 

64   70   67 
45   42   45 

77   79   79 
46   53   32 

69 
36 

78 
42 

as 

85 

78 
59 

80   36 
30   27 

39   64 

31   40 

71 
60 

76 
69 

36 

37 

69 
69 

ri 

42 

68.0 
40.9 

I  J. 

MAX 

Mm 

42   49   51 
31   34   27 

52   57   56 

30    34    44 

64   59   68 
49   52   31 

67   67   72 
42   43   49 

77   76   77 
31   32   49 

67 
43 

76 
51 

82 
55 

76 
56 

82   33 

34   32 

32   62 

37   38 

71 
43 

72 
35 

36 

39 

68 

41 

7* 

31 

66.1 
63.1 

MAX 

Mm 

44   S3   56 
62   33   23 

37   39   63 

27   40   44 

49   68   73 
47   53   38 

71   72   72 
46   44   48 

76   78   78 
48   54   57 

74 
31 

77 
56 

81 
69 

79 
66 

79   39 
40   33 

60   64 
33   37 

72 
SO 

72 

50 

70 
66 

49 

41 

79 
49 

64. T 

69.1 

MAX 

Mm 

ri   34  sa 

41   31   24 

36   62   45 

31    13   43 

70   78   77 
49   55   39 

74   71   74 
49   43   46 

80   76   80 
49   57   58 

72 
53 

79 
57 

82 

61 

79 
66 

78   62 
43   33 

63   63 

38   66 

73 

31 

65 
56 

72 
69 

63 

41 

80 
61 

TI.O 
64.9 

Mm 

44   34   S3 
6J   11   24 

3  7   3  7   44 
30   36   45 

66   63   '1 
47   34   56 

72   69   68 

47   48   47 

75   75   76 
52   53   37 

72 
34 

78 
56 

79 
61 

77 
63 

77   57 
42   35 

60   62 
36   63 

70 

4a 

66 
57 

67 

47 

60 
69 

77 
41 

6T.T 
66,  T 

36   10   40 

1'        II   31 

53   41   40 
31   14   49 

48   75   '6 
53   36   49 

63   66   75 

37   40   44 

82   60   67 
30   36   44 

66 
43 

78 
49 

89 
60 

88 
62 

87   54 
34   29 

60   66 
36   40 

72 
41 

60 
64 

38 

sa 

72 
62 

16 

32 

64.4 

43.1 

Mi 

70   45   54 
14   37   77 

3  7   42   63 

>>   24   45 

67   6*   70 
48   30   37 

71   69   74 
43   44   43 

76   61   76 
47   S3   37 

74 
46 

77 

47 

76 

60 

77 

64 

76   39 
39   32 

60   62 
36   44 

74 
49 

71 
56 

63 
66 

62 
43 

77 

41. T 

44.4 

3  1   34   34 

54   42   47 
24   43   44 

43   71    70 
30   34   30 

68   63   74 

44   44   42 

75   75   72 
46   33   49 

73 
40 

78 
66 

75 
56 

76 
65 

37   56 

33   30 

38   71 

40   42 

67 
36 

61 
45 

36 

44 

76 
39 

|1 

6T.6 
41.  T 

41   ||   34 

l»   34   17 

41   42   68 

76    II   40 

44   72  <l 
46   34   3» 

46  66   76 

47  49   4a 

76   76   74 

31   55   54 

80 

41 

61 
36 

80 

60 

79 
64 

76   37 
36   32 

62   76 
60   42 

73 
30 

71 
49 

44 

44 

76 
47 

90 
II 

70.6 
43,9 

■ 
■   -   ■   ii  »i  »i 

•-   l|   54 

/.    II   44 

66   41    71 
44   3  1   10 

44   46   66 

40   44   49 

74   77   76 
30   32   31 

66 

40 

76 
41 

62 
56 

77 
36 

64   34 

33   11 

37   61 
33   62 

70 
63 

76 
68 

33 
34 

48 

61 

ri 

6| 

46.1 

42.3 

Mm 

»• 

i* 

46 

H 

33 

44 
*4 

47 
46 

'3 
44 

70 
40 

66 
42 

43 

78 
56 

72 
43 

7| 
31 

60 
39 

79 
43 

78 

40 

60 
60 

61 
60 

76 
66 

73 
56 

60 
66 

61 

66 

n 

46.1 
46.6 

•  N'riM  r-.ll'.wlr.y  R*.tW„  |, 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1966 


Station 

Day  of  Month 

o 

0) 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

> 
< 

*   *   • 
EAST  TEXAS          0» 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

70 
St 

77 
47 

76 
63 

44 
48 

38 
34 

59 
26 

64 
33 

69 
46 

72 
42 

74 
47 

78 
36 

72 
56 

63 

30 

68 
48 

77 
48 

79 
51 

76 
S3 

72 
58 

80 
59 

62 
61 

80 
41 

79 
63 

73 
45 

64 
33 

39 
43 

70 
49 

70 
55 

67 
36 

65 

47 

78 
39 

85 

51 

71.7 
48.4 

ATHENS 

MAX 

Mm 

M 

37 

73 

47 

7* 
60 

48 
40 

32 
39 

54 
28 

62 
33 

58 

41 

72 

39 

73 
44 

74 
54 

73 

60 

65 
50 

72 
54 

77 
50 

80 
54 

78 
56 

76 
54 

91 
51 

85 

59 

81 
60 

90 
64 

75 

40 

57 
32 

57 
39 

74 

44 

77 

52 

74 
50 

65 
44 

74 
46 

86 
51 

71,4 

47,4 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

42 

SO 

47 
33 

70 
40 

78 

44 

34 

40 

52 

34 

37 
24 

57 
25 

60 
31 

70 
34 

72 
34 

74 
52 

70 
51 

64 
91 

72 
45 

75 
45 

79 
48 

79 
50 

75 

47 

78 
50 

79 
60 

81 

61 

81 
45 

61 
30 

59 

29 

59 
32 

72 
50 

74 
52 

55 

44 

64 
40 

77 
42 

48.7 
41.8 

CENTER 

MAX 

Mm 

65 
32 

49 
33 

70 
50 

81 
44 

60 
38 

56 
28 

40 
25 

61 
29 

60 
31 

71 
34 

74 
49 

75 
54 

68 
53 

64 
54 

71 
45 

77 
45 

81 
49 

79 
57 

66 
51 

81 
52 

79 
61 

85 

63 

80 
47 

63 

31 

62 
31 

38 
38 

70 
50 

78 
53 

57 
43 

63 
40 

80 
43 

69.9 
43.6 

CENTERVIILE 

MAX 

Mm 

■1 
M 

70 
S3 

77 
44 

73 
46 

34 
38 

55 
32 

57 

29 

62 
33 

63 
39 

74 
44 

75 
50 

77 

58 

64 
31 

40 
52 

76 
44 

78 
47 

79 
50 

78 
58 

67 
57 

80 
58 

92 
63 

81 
64 

79 
45 

58 
33 

59 
37 

61 
44 

72 
52 

70 
39 

66 
47 

63 

39 

77 
45 

69,4 
64.3 

CLARKSV1LLE  2  E 

MAX 

Mm 

61 

M 

47 
34 

43 
46 

64 

47 

32 

37 

48 
24 

92 

27 

58 

34 

53 
39 

70 
40 

71 
47 

70 
51 

49 
S3 

69 
93 

71 
47 

75 
49 

80 
54 

80 
53 

73 
39 

78 

40 

80 
58 

80 
62 

77 
39 

56 
29 

54 

33 

64 
36 

71 
41 

74 
48 

52 

38 

68 
42 

75 
45 

46,9 
42.5 

C0L0SPRIN6  5  SSW 

MAX 

Mm 

63 
34 

49 
33 

75 
52 

79 
44 

37 
35 

97 

26 

97 
27 

62 
27 

65 
33 

72 
34 

72 
45 

76 
54 

49 
92 

59 
92 

69 

44 

78 

44 

79 
48 

74 
52 

73 

57 

80 
58 

92 
62 

81 

63 

90 
31 

60 
37 

41 
33 

39 

42 

66 

50 

69 
55 

64 
47 

64 
42 

76 
42 

49.3 
44,5 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

67 
34 

77 
30 

74 
53 

34 
39 

37 
35 

59 
29 

42 
33 

68 
46 

70 
47 

71 
51 

75 
58 

68 
32 

65 

49 

49 
51 

75 
49 

77 
92 

77 
56 

69 
60 

78 
61 

92 
42 

76 
64 

77 
62 

42 

42 

61 
37 

41 
44 

70 
51 

69 
58 

6a 

52 

62 
49 

77 
41 

65 
52 

49.9 
49.3 

CONROE 

MAX 

Mm 

64 
34 

71 
37 

77 
52 

82 

90 

99 
34 

59 
27 

40 
31 

66 
33 

69 
39 

73 
42 

74 
47 

76 
55 

73 
52 

41 
43 

49 
47 

81 
48 

80 
50 

77 
54 

76 
53 

91 
59 

82 
62 

81 
63 

90 
52 

61 
36 

42 
39 

60 
45 

59 
51 

69 
56 

45 
49 

67 
44 

79 
44 

70,8 
46.6 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

43 

34 

70 
34 

76 
47 

77 
44 

34 

38 

55 

28 

38 

28 

62 
30 

60 
36 

72 
35 

72 
43 

74 
55 

71 
50 

59 
92 

71 
48 

77 
46 

78 
48 

74 
49 

66 
59 

80 
51 

82 
59 

81 
60 

81 
49 

60 
34 

60 
32 

56 

41 

71 

48 

74 
55 

61 
44 

63 

40 

77 
40 

69,0 
44.0 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

47 
31 

4« 

4S 

T4 

38 

67 
41 

30 
30 

53 
31 

59 

24 

58 

39 

70 
39 

72 
40 

72 
35 

72 
58 

48 
53 

72 
54 

74 

44 

80 
49 

80 
ST 

78 
55 

79 
42 

81 
55 

81 
59 

81 

64 

76 
42 

56 

34 

60 
33 

72 

48 

76 
48 

73 

48 

48 

44 

75 
47 

88 
54 

71.0 
44.1 

D1ALVILLE  2  N 

MAX 

Mm 

4* 

44 

73 
44 

7* 
60 

65 

42 

52 

39 

55 

27 

59 
34 

58 

41 

70 
40 

71 
43 

72 
52 

65 
96 

60 
48 

70 
55 

77 
51 

80 
53 

74 
52 

73 
56 

80 
35 

81 
61 

80 
60 

80 
63 

73 
42 

56 
32 

55 

38 

70 
44 

75 
52 

70 
44 

61 
43 

74 
44 

84 
55 

49.4 
47.7 

EMORY  3  ESE 

MAX 

Mm 

42 
31 

47 
35 

72 
49 

48 
34 

92 

27 

53 

26 

51 
24 

57 
34 

69 
35 

70 
34 

72 
45 

72 
36 

40 
31 

41 
51 

70 
46 

76 
48 

75 
51 

79 
50 

79 
51 

78 
40 

80 
60 

78 
60 

79 
39 

59 
38 

55 

30 

58 

37 

60 
39 

73 
42 

50 
43 

44.7 
41.7 

(VAOALE 

MAX 

Mm 

44 
34 

47 
34 

71 

34 

81 
48 

43 
38 

60 
29 

40 
25 

62 
38 

62 
31 

69 
34 

72 
43 

74 

60 

70 
55 

66 
55 

69 
44 

77 
49 

80 
48 

75 
54 

81 
54 

79 
59 

80 
63 

80 
62 

78 
32 

62 
40 

62 
34 

58 
43 

55 
50 

46 
34 

64 
48 

67 
42 

80 
43 

49.5 

45.8 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

47 
33 

75 

48 

74 
59 

48 
42 

50 
38 

55 

27 

60 
29 

60 
44 

68 

41 

70 
40 

75 
55 

75 
56 

44 
50 

49 
52 

77 
48 

79 
50 

78 
54 

78 
55 

83 
50 

82 

60 

81 

61 

80 
65 

75 

42 

59 
30 

57 
37 

74 
44 

73 
52 

70 
51 

60 
4S 

76 
43 

88 

47 

71,0 
44,7 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

59 

44 

40 
52 

77 
36 

72 
40 

54 
32 

55 

29 

57 
29 

61 
35 

69 

42 

70 
48 

75 

50 

70 
49 

48 
49 

67 
48 

69 

43 

75 
50 

77 
54 

77 
56 

74 
57 

78 
57 

81 
62 

74 
63 

79 
42 

58 

31 

60 
38 

45 

44 

68 
45 

70 
48 

70 
47 

41 
40 

74 
45 

48.7 
45.9 

PRANKSTON 

MAX 

Mm 

62 
30 

71 
44 

76 
59 

70 

39 

60 
25 

56 
23 

62 
41 

60 
33 

73 
41 

74 
52 

49 

48 

60 
55 

70 
43 

78 
47 

81 
54 

78 
45 

81 
60 

92 
64 

80 
42 

59 

29 

30 

74 
43 

78 
42 

52 
44 

65 
39 

77 
44 

70.0 
43,0 

•ILMER  2  W 

MAX 

Mm 

61 
29 

67 
29 

70 
45 

75 
39 

35 
38 

51 
25 

53 

22 

56 
23 

57 
33 

70 
38 

72 
43 

73 
55 

48 
51 

46 
53 

70 
43 

74 
45 

79 
49 

79 
55 

74 
38 

79 
40 

80 
39 

80 
59 

80 
41 

56 
29 

55 

28 

60 
32 

72 
44 

75 
50 

51 

44 

66 
43 

74 
50 

47. a 
41.0 

4LADEMATER 

MAX 

Mm 

62 
32 

66 
33 

70 

40 

74 
42 

55 
38 

53 
28 

55 
25 

56 
26 

56 
37 

70 
40 

73 

43 

73 
51 

64 
51 

63 

54 

48 
45 

75 

45 

80 
50 

78 

55 

75 
41 

79 

47 

82 

39 

81 

62 

82 

42 

60 
31 

$7 
32 

60 
35 

73 

46 

75 

68 

58 

43 

45 

41 

77 
44 

48.3 
42,1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

44 
35 

64 
40 

75 
55 

80 
90 

58 
35 

58 

30 

59 

37 

63 
41 

68 
43 

70 
48 

73 
49 

75 
58 

75 
SO 

63 
49 

68 
46 

71 
50 

77 
51 

T6 
54 

74 
59 

78 
40 

82 
62 

79 
64 

77 
47 

60 
36 

62 
40 

60 

47 

68 
53 

71 
58 

70 
49 

65 
44 

78 
49 

49,9 
48.0 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

63 
33 

44 
34 

71 
47 

75 
42 

55 
38 

54 
37 

57 
26 

56 

30 

58 
35 

70 
37 

72 
39 

72 
54 

66 
57 

62 
52 

71 
44 

75 
47 

78 
51 

77 
55 

75 
52 

74 
54 

81 
36 

80 
61 

79 
42 

39 
31 

57 
32 

56 
36 

76 
42 

75 
46 

50 
44 

44 
44 

76 
46 

47.8 
43.4 

MUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

63 

47 

71 
46 

75 
55 

78 
49 

56 
39 

56 
32 

57 
34 

62 
39 

67 
43 

74 
46 

74 
31 

75 
56 

69 

51 

58 
52 

69 
53 

74 
54 

79 
53 

77 
55 

71 

59 

82 
61 

82 
62 

80 
64 

78 
47 

58 
34 

60 
38 

60 
46 

70 
52 

70 
56 

64 
47 

42 
46 

78 
50 

49.3 

48.9 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

63 
36 

69 
42 

71 

49 

81 
46 

58 

38 

56 
29 

38 
32 

68 
32 

59 
38 

71 
38 

71 
38 

75 
52 

68 
52 

64 
53 

71 
44 

74 
46 

79 
30 

78 
47 

76 
51 

79 
53 

78 
57 

84 
63 

79 
50 

61 
32 

59 
32 

59 
36 

66 
48 

68 
54 

74 
57 

59 

46 

79 
44 

49.4 
44,7 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

41 

3a 

71 
42 

73 
44 

75 
42 

71 
44 

59 

40 

59 
33 

66 
31 

70 
33 

72 
42 

72 
46 

72 

47 

70 
48 

69 
50 

72 
55 

75 
48 

78 
52 

83 
55 

82 
54 

82 

61 

84 
59 

81 
61 

88 
43 

58 

36 

59 
37 

61 
37 

66 
43 

77 
49 

52 

44 

62 
44 

77 

so 

70,9 
45.5 

JASPER  S  SW 

MAX 

Mm 

45 

30 

70 
35 

71 

50 

80 
38 

58 

34 

58 
24 

58 
32 

63 
37 

58 
30 

70 
33 

72 
39 

75 

49 

82 

54 

65 
54 

70 
41 

76 

44 

81 
44 

78 
51 

74 
56 

81 
58 

80 
63 

82 

63 

80 
30 

60 
37 

62 
29 

54 
34 

63 
50 

72 

54 

61 
45 

63 
35 

79 
37 

49.7 
43.0 

KARNACK 

MAX 

Mm 

67 
24 

68 

47 

74 
59 

69 
43 

31 
40 

52 

29 

56 
23 

56 
32 

t>8 
33 

71 
35 

70 
47 

70 
55 

64 
53 

73 
55 

72 
42 

77 
44 

80 
51 

78 

58 

78 
41 

78 
53 

82 
59 

82 

65 

76 

44 

56 
32 

59 
28 

71 

47 

73 
42 

70 
47 

64 

44 

74 
40 

89 
40 

49.9 
43.7 

KIR8VVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

67 
33 

71 
42 

81 

64 

79 
43 

39 
34 

60 
27 

62 
26 

62 
43 

70 
31 

71 

34 

74 
46 

69 
60 

65 
56 

68 
55 

78 
45 

80 
48 

78 
47 

79 
58 

76 
55 

76 

61 

81 
62 

77 

64 

72 

51 

63 
36 

60 
34 

56 
45 

70 
50 

70 
56 

66 
45 

80 
39 

98 
40 

71,2 
46.1 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

66 
32 

69 
32 

78 
51 

81 
43 

60 
36 

59 
23 

60 
23 

64 
23 

66 
31 

72 
31 

72 
45 

76 
55 

70 
52 

70 
52 

71 
43 

78 
43 

80 

47 

74 

49 

73 

59 

80 
60 

81 
63 

82 
63 

78 
53 

61 
30 

62 

31 

58 
38 

66 
50 

68 
S3 

64 
47 

65 
39 

78 
39 

70.5 
43.1 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

66 
44 

68 
44 

71 
49 

73 

41 

55 

39 

52 

28 

53 
25 

57 
36 

55 
36 

70 
36 

73 
36 

72 
55 

66 
51 

64 
51 

71 
34 

76 
49 

79 
48 

79 
55 

75 
43 

78 
46 

82 
59 

82 
62 

82 
42 

58 

31 

56 
31 

64 
38 

74 
48 

75 
49 

51 
43 

65 

42 

77 
42 

68.4 
43.1 

LOVSLADV 

MAX 

Mm 

44 
34 

69 
35 

75 

46 

78 
45 

56 

37 

56 
28 

59 
28 

60 
28 

60 
34 

71 
36 

71 
44 

74 
55 

69 
50 

40 
51 

72 

45 

77 
48 

71 
48 

77 
49 

75 
50 

68 
55 

79 
57 

81 
60 

81 
30 

60 
36 

60 
33 

61 
34 

57 
41 

72 
49 

72 
54 

41 
43 

71 
45 

48.3 
43,5 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
34 

73 
45 

81 
50 

58 

41 

58 
39 

6  0 
28 

65 

29 

62 

41 

73 
34 

74 
37 

78 

51 

71 
54 

63 
52 

73 
51 

79 
44 

82 
48 

78 
49 

71 

60 

79 
61 

83 
62 

83 
62 

81 
65 

68 

41 

63 
33 

58 
33 

68 
46 

75 
55 

61 
48 

62 

45 

79 
40 

87 
42 

71,5 
45,8 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

70 
34 

76 
49 

77 
58 

71 

47 

37 
37 

59 
29 

63 
31 

67 
43 

73 
42 

73 
47 

77 
57 

75 
52 

60 
51 

71 
50 

77 

46 

79 

49 

78 
53 

75 

58 

79 
60 

81 
62 

80 
63 

78 
65 

76 
45 

61 

34 

60 
39 

70 
50 

70 
53 

69 
55 

62 
48 

78 
41 

87 
47 

71.9 
46,4 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

40 
29 

68 
31 

69 
48 

75 
43 

34 

40 

50 
31 

53 

24 

57 
25 

SI 

33 

70 
36 

72 
39 

72 

56 

70 
53 

65 
54 

70 
45 

75 

46 

79 
47 

79 
53 

75 
44 

79 
48 

79 
59 

83 
38 

81 
44 

38 
30 

56 

30 

60 
38 

73 
46 

75 
49 

53 

44 

64 
39 

75 
42 

68,0 
42,1 

MINEOLA  NO  2 

MAX 

Mm 

42 

29 

68 
31 

7? 

48 

70 
40 

34 
38 

51 

26 

32 
23 

55 

23 

5  6 
34 

70 

37 

71 
45 

73 
55 

65 
52 

66 
52 

70 
43 

76 

45 

79 
50 

78 
58 

74 
39 

79 
39 

81 
56 

80 
61 

79 
41 

57 
28 

36 
29 

60 
32 

73 
44 

76 
50 

55 

44 

66 
42 

75 
44 

67.7 
41.2 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

40 

68 
28 

68 
44 

70 
37 

52 

37 

49 
27 

51 
22 

59 
22 

57 
37 

71 
37 

73 
39 

72 
54 

68 
53 

66 
53 

71 
44 

76 
45 

80 

47 

79 
54 

73 
38 

82 
37 

81 
58 

82 
56 

81 
42 

56 
27 

54 
28 

63 
36 

72 

41 

76 
48 

50 
40 

66 
40 

74 
42 

67,7 
40.0 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

67 
32 

69 

41 

72 

51 

79 
49 

37 

40 

55 
27 

58 
26 

62 

40 

60 
32 

71 
35 

73 
41 

75 
56 

67 
53 

72 
45 

78 
46 

81 
51 

78 
59 

68 
51 

81 

57 

84 
65 

80 
46 

60 
31 

59 
32 

57 

47 

70 
54 

75 
50 

59 
44 

63 

40 

78 
42 

69.2 
44,2 

NEWTON 

MAX 

Mm 

M 

29 

70 
32 

72 
48 

81 
40 

60 
36 

57 
26 

60 
24 

64 
27 

60 
30 

71 

33 

72 
34 

70 
50 

67 
52 

68 
54 

68 
42 

78 
44 

82 
47 

79 
50 

74 

50 

78 
5? 

78 
56 

80 
58 

79 
50 

60 
33 

60 
30 

58 
34 

60 
43 

72 
52 

60 

40 

78 
40 

79 
39 

69.9 
41.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Lnde: 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1966 


■  »-,!•«  F'.ll'.wlnfi  Ulail'.f. 


Station 

Day  of  Month 

■ 

a 

0 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

palE5T!NE 

MAX 

Mm 

62  69 

63  45 

74 
SI 

76 
42 

34 
39 

53 

28 

96 

30 

61 
34 

60 
40 

71 

40 

71 

44 

75 
54 

62 
50 

59 

50 

70 
50 

76 
52 

7T   T5 
52   54 

T*   81 
54   55 

T9 

60 

79 
62 

78 
42 

37 
34 

36   35   73 

35   39   49 

75   59 
53   43 

63 
43 

71 
47 

47,9 
45,6 

PINEL'ND 

MAX 

Mm 

63   69 
30   3* 

72 

49 

80 

40 

68 
37 

55 

24 

58 
25 

62 
37 

63 

30 

71 
33 

72 
46 

76 
57 

67 
53 

65 

54 

67 
43 

77 

43 

80   T9 

48   56 

71   79 
59   60 

TS 
61 

84 
63 

80 
49 

60 
28 

60   60   62 
29   62   44 

73   60 
48   45 

61 
36 

T8 
39 

69.6 
43.1 

stct.is:  1  n 

MAX 

MIN 

70   72 
30   39 

82 
56 

66 
41 

58 

37 

58 

24 

62 
22 

60 
41 

71 

28 

72 
32 

78 
47 

69 
58 

64 
14 

70 
55 

82 
44 

81 
43 

TT   T5 
46   60 

79   80 
58   61 

83 

62 

80 
65 

75 

47 

64 
28 

51   64   72 

29   44   34 

72   62 

54   47 

78 

ST 

8T 
36 

71,6 
64,5 

ausc 

MAX 

MIN 

69   63 
37   39 

72 
53 

75 
43 

53 

39 

31 
32 

55 

34 

57 
41 

58 
42 

70 
43 

72 

47 

73 
49 

72 

48 

63 
54 

69 
51 

75 
54 

T8   75 
53   37 

72   79 
56   54 

80 
39 

81 

62 

80 
42 

38 

33 

36   57   71 

40   43   31 

75   59 
54   43 

62 

44 

73 
30 

6T.9 
46,  T 

SI-nS  2  NNN 

MAX 

MIN 

66   66 
27   *5 

72 
36 

68 
36 

49 
35 

32 
25 

56 
23 

56 
36 

70 
37 

71 

JB 

70 
51 

68 

57 

66 
55 

71 
34 

74 
43 

78 
47 

79   78 
52   S3 

78   80 
36   34 

80 
38 

78 
64 

75 
40 

37 
27 

62   72   T3 
2T   38   42 

72   67 
42   38 

T6 
43 

86 
43 

69,9 
42,6 

SPlbc-EB  Dam  B 

MAX 

MIN 

6*   68 
33   39 

71 
49 

81 

45 

59 

37 

57 
31 

58 

2T 

62 
38 

58 
30 

49 

35 

71 
45 

7* 
53 

69 
54 

65 
54 

69 

44 

75 

46 

80   TT 
48   36 

74   79 
57   60 

T9 
62 

82 

64 

78 
51 

60 
41 

60   66   59 
33   42   48 

70   60 
54   47 

63 
39 

76 
41 

66,9 
45,3 

SllPwlB  SPRINGS 

MAX 

MIN 

61   68 
35   35 

70 
47 

68 
33 

32 
35 

48 
28 

50 
25 

58 
23 

59 
38 

70 
42 

72 
45 

72 
56 

66 

50 

65 

50 

69 
45 

75 

4? 

80   T6 
31   53 

71   7T 

40   40 

70 
38 

T9 
60 

75 
38 

55 

30 

33   60   TO 
30   3T   45 

75   48 
43   40 

63 

40 

75 
45 

66.2 
41.3 

•EliBU'.S  SAW 

MAX 

MIN 

56   66 
28   31 

66 
41 

73 

40 

33 
38 

37 
30 

50 
24 

56 
29 

56 
35 

69 
38 

72 

40 

69 
53 

65 
45 

67 
54 

62 

44 

74 
45 

T9   81 
49   55 

T3   TT 

36   40 

T9 
39 

82 
63 

80 
43 

38 

36 

54   62   Tl 

28   29   44 

71   49 
43   42 

66 
66 

76 

40 

66,6 
41,0 

TTLEB  S  NE 

MAX 

MIN 

61   68 
29   41 

71 

50 

72 
39 

34 
39 

S2 

27 

53 

22 

56 
33 

58 
30 

70 
42 

72 
31 

74 
55 

66 
50 

62 
52 

70 
42 

76 
46 

T9   TT 
54   55 

T4   T9 
43   55 

81 
39 

81 
64 

81 
41 

ST 

30 

55   58   T2 

28   39  44 

76   49 
47   43 

65 

40 

75 
46 

IT, 3 
43,2 

■  ABBES 

MAX 

MIN 

70   71 

31   41 

83 

60 

73 

40 

36 

28 

60 
24 

63 
24 

64 
42 

71 
30 

72 

32 

76 
36 

70 
58 

65 
54 

70 
53 

78 
42 

81 
46 

T9   T6 
45   59 

81   82 
54   61 

81 

60 

79 
63 

71 
48 

60 
36 

3T   58   TO 
32   4T   33 

67   65 

57   47 

•  0 
39 

88 
38 

71.4 
44,3 

■ILLS  POINT 
•    •    • 

MAX 

MIN 

50   59 
36   36 

65 
50 

72 
36 

57 
36 

51 
25 

54 
33 

38 
33 

62 
40 

65 
45 

68 
50 

73 
50 

68 
11 

70 
51 

70 
45 

75 

50 

T5   T9 
52   55 

80   81 
53   55 

79 
63 

76 
60 

72 
42 

52 

31 

55   59   66 
35   42   51 

72   60 
44   43 

TO 
44 

72 
50 

66.6 
44, T 

TBANS  PECOS          OS 

ALPINE 

MAX 

MIN 

67   68 
35   *8 

64 
38 

54 

17 

49 
13 

64 
23 

66 

A3 

74 
40 

78 

50 

78 
41 

60 
46 

84 
48 

48 
27 

58 
31 

69   71   74 
41   46   44 

62   63 

47   41 

TO 
34 

78 

40 

70.5 
40.7 

SACEBSPICLD 

MAX 

Mm 

67   66 
43   46 

78 
42 

60 
31 

54 

18 

55 

31 

61 
44 

74 
54 

87 
34 

36 

3T 

61   68   78 

78   72 
52   50 

T3 

40 

78 
49 

73,3 

46,6 

9»l»:b«ea 

MAX 

MIN 

75   7S 
28   44 

73 
38 

56 
33 

IS 

18 

69 
28 

68 

45 

86 
42 

80 
32 

66 

41 

7T   T6 
46   42 

T6 
42 

84 

50 

78.0 
61.9 

CANOELABIA 

MAX 

Mm 

72   79 
25   33 

73 
39 

60 
30 

63 
20 

68 
32 

T3 
30 

87 
40 

90 
42 

82 
39 

69 

4T 

80   76 
54   50 

13 

3T 

87 

37 

81.1 
41.1 

CHISCS  BASIN 

MAX 

Mm 

64   66 
44   31 

68 
46 

58 
27 

5] 
26 

61 
34 

63 
43 

68 
47 

78 
60 

T3 
2T 

56 
3T 

73   62 

49   43 

66 
43 

71 
43 

69.6 
43.6 

coanuOAs  scbvice  sta 

MAX 

Mm 

75   65 
18   45 

38 

34 

48 

18 

54 

13 

66 

20 

79 
38 

80 
38 

83 
39 

60 
30 

63 
38 

69   TO 
38   35 

Tl 
39 

84 

37 

73.6 

34,2 

CBANE 

MAX 

Mm 

67   7! 
35   45 

74 
42 

57 
25 

53 

17 

35 

26 

61 
36 

TS 

53 

86 
58 

60 
33 

55 
35 

TT   68 
49   49 

T3 

44 

79 
42 

72.7 
44.1 

EL  PASO  ••  AIBPC6T 

MAX 

Mm 

66   63 
27   )7 

46 
33 

46 
27 

54 
25 

62 
32 

74 
43 

77 

40 

80 
41 

35 
33 

63 
43 

TO   Tl 
43   40 

T4 
39 

79 
41 

70.6 
41,9 

»»BEM 

MAX 

Mm 

63   73 
22   32 

66 
26 

48 

24 

49 

16 

58 

23 

66 
38 

83 

34 

78 
40 

82 
40 

T6 
31 

58 
39 

T3   T6 

40   41 

T3 
38 

77 
38 

73.3 

36.6 

' •  •  ••  «fST  IAOIO 

MAX 

Mm 

67   66 
33   40 

74 
37 

57 
27 

54 
26 

33 

32 

61 
36 

81 
44 

82 
33 

53 

33 

T8   69 
43   4T 

Tl 
41 

78 
42 

74.0 
40.6 

MMNU1  J  sse 

MAX 

Mm 

69   66 

29   32 

13 

36 

15 

63 

30 

84 
49 

65 

34 

36 
34 

TT   TO 
31   31 

T4 
40 

79 
40 

76,1 
40,7 

<|»T 

MAX 

mw 

65   71 
21   24 

23 

49 
IT 

51 
14 

54 
21 

66 
31 

75 
42 

TJ 

SO 

51 
34 

T2   69 
41   43 

68 
39 

72 
40 

71.0 
97.9 

.  ■  M  is 

MAX 

Mm 

46   64 
27   30 

47 
31 

41 

20 

49 
20 

36 
20 

69 
33 

79 

40 

73 
36 

39 
35 

T2   T3 

44   40 

T3 

41 

77 
42 

72.0 
36,1 

-»».•--■ 

MAX 

Mm 

44   71 
23   47 

41 

*1 

57 
24 

53 

10 

60 
21 

62 

37 

78 

40 

80   86 
40   41 

65 

30 

60 
30 

68   68 
48   44 

T3 

30 

80 
32 

72.3 

36.0 

■MM 

MAX 

Mm 

41   68 

20   38 

43 
30 

4* 

20 

33 

10 

64 
24 

67 
37 

36 

72 
28 

39 
35 

6T   65 
47   40 

TO 
IS 

78 
33 

72.1 
14.5 

MAX 

Mm 

48   71 

27   40 

39 

33 

17 

TO 
12 

63 
26 

63 
44 

8) 
37 

63 

34 

55 

36 

71   70 
43   48 

TS 

40 

60 

40 

75,7 
16,0 

1  • 

MAX 

44   74 
11   11 

49 

40 

33 

23 

11 
III 

44 
29 

63 

45 

86 

31 

67 
32 

63 
3T 

70   72 
49   49 

T8 
43 

86 

42 

76.2 
61.0 

•9l#>» 

MAX 

Mm 

42   3? 
14   41 

31 
21 

I* 

19 

49 

20 

60 
26 

39 

40 

71 
45 

65 

17 

3T 
2T 

67   37 
40   36 

64 
42 

72 
41 

65.1 
19.9 

MAI 

V   75 
43   34 

74 
31 

41 
14 

It 
29 

64 
12 

62 
43 

77 
44 

82 

30 

61 

40 

77   68 
53   49 

TS 
43 

76 

47 

76.0 
44.4 

Mm 

70   70 

M 
>4 

If 

IT 

33 

14 

IT 
24 

46 
19 

11 

14 

84 
12 

51 

36 

62   73 
30   31 

77 
40 

62 

42 

76,9 
11. • 

Mm 

41   40 

70 

w 

II 

14 

27 

41 
12 

II 

40 

•0 
II 

70 
30 

60 
IT 

71   71 

47   47 

78 
49 

88 

46 

74.7 
44.5 

18 

Mm 

44 

41 

61 
II 

44 

TO 
36 

76 

4« 

M 

II 

63 

42 

70 
47 

84   80 
33   32 

63 
43 

67 
43 

92.4 

46.1 

•»•  HIM 

Mm 

41 
II 

12 

14 

14 

40 
21 

41 

42 

84 
40 

64 
31 

63 

37 

69   74 
4)   49 

76 
42 

66 

41 

74.6 

19.1 

■ 

MM 

11     .4 

11 

44 
17 

60 
'I 

'4 
11 

H 

80 
30 

70 
34 

60 
41 

73   70 
41   38 

T4 
39 

80 
42 

72.7 
11.4 

■ 

M   " 

>4 

ll 

•» 

II 

11 

41 

>•• 

14 

76 
96 

66 
14 

37 

40 

71   Tl 
30   40 

7T 
40 

S3 
42 

Tl.l 
41. 7 

ii   ii 

'1 

41 

" 

34 

IT 

'i 

44 

11 

>4 

14 

71 
18 

80 

14 

•  2 
36 

60 
31 

74 
11 

81 

41 

69 

41 

74.1 
41.1 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1966 


Station 

Day  of  Month 

a 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SIERRA  8L*NC» 

MAX 

urn 

69 
22 

63 

40 

61 
30 

46 
18 

54 

14 

63 
24 

73 

40 

72 
31 

77 
31 

77 
39 

75 
39 

70 
39 

72 

30 

78 
30 

79 
42 

78 
49 

75 
42 

73 
38 

82 

34 

78 
43 

76 
48 

72 
49 

70 
30 

60 
38 

71 
41 

72 
40 

73 
48 

68 

41 

66 
43 

71 
38 

77 
39 

70.7 
36.5 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

69 
32 

69 

47 

30 
32 

52 

24 

56 

14 

66 

30 

70 
43 

79 
36 

78 
43 

81 
47 

78 
43 

70 
47 

73 
38 

80 
46 

85 

46 

82 

48 

79 
45 

70 
46 

83 

41 

84 
33 

81 

43 

77 
47 

50 
30 

66 
39 

74 
43 

74 

45 

73 
47 

69 
45 

69 

49 

75 
37 

82 

41 

72.4 
40.9 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

TO 

It 

72 
45 

58 
38 

52 

24 

53 

1* 

63 

28 

63 

44 

77 
40 

83 
45 

86 

50 

82 
31 

71 
45 

76 
34 

82 
47 

87 
42 

86 

47 

85 

45 

70 
46 

85 

39 

89 
55 

85 

54 

84 

46 

54 
31 

62 
38 

71 
46 

74 
43 

78 
55 

64 

47 

73 
50 

78 
44 

84 
44 

74.1 
42.4 

YSLETA 

•   •   • 

MAX 

Mm 

64 
29 

70 
34 

64 
33 

*T 
22 

31 
19 

37 
29 

65 

39 

76 
33 

77 
36 

79 
35 

79 
36 

78 
36 

77 
35 

77 
41 

82 

41 

83 
45 

81 
42 

79 

48 

75 
38 

83 
44 

82 

46 

79 
43 

77 
35 

58 
39 

64 
44 

74 
39 

74 
49 

73 
43 

74 
38 

74 
39 

78 
38 

72.6 
37.6 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

T2 
62 

73 

49 

80 
52 

71 
38 

62 
31 

64 
34 

64 
39 

61 
47 

64 
53 

65 

56 

71 

37 

74 
39 

79 
46 

73 
45 

79 
51 

83 
54 

74 
59 

78 
57 

76 
38 

75 
58 

83 
58 

8* 

60 

86 
45 

66 
45 

62 

49 

67 

49 

77 
39 

78 
54 

76 
36 

73 
47 

80 
50 

73.2 

49.6 

BIS  LAKE  *  2 

MAX 

MIN 

64 
ST 

63 

42 

72 
45 

34 

30 

49 
18 

52 

27 

57 
31 

50 
43 

63 

48 

64 
32 

72 
35 

72 
54 

72 
36 

70 
39 

78 
44 

85 

51 

81 
55 

87 
30 

70 
49 

80 
56 

82 
60 

8T 

ST 

87 
33 

60 
34 

64 
38 

66 

41 

79 
47 

79 
50 

67 

47 

72 
40 

79 
46 

70.2 
63,8 

BLANCO 

MAX 

MIN 

67 
S3 

68 
33 

76 
53 

71 
42 

35 

27 

56 
23 

60 
23 

58 

33 

39 

46 

62 
49 

61 
54 

70 
57 

75 
45 

71 
38 

76 
39 

78 

41 

73 
34 

75 
55 

73 
31 

72 
53 

78 
59 

T8 
60 

75 
42 

38 

29 

61 
30 

61 
45 

68 
51 

68 
55 

70 
49 

65 

60 

80 
42 

68.4 
43.6 

BOERNE 

MAX 

MIN 

67 
S6 

76 
54 

74 
30 

65 

41 

55 

24 

60 
21 

55 

29 

61 
43 

58 

50 

60 
55 

68 
54 

75 
58 

71 
45 

75 
35 

76 
40 

72 
52 

75 
54 

75 
35 

70 
32 

78 
31 

78 
58 

T6 
62 

72 
42 

S7 
29 

60 
30 

67 
47 

65 

37 

73 
55 

66 
SO 

78 
41 

81 
49 

69.0 
45.6 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

72 
47 

72 
30 

72 
33 

78 

42 

62 
32 

62 

34 

63 

41 

61 
46 

62 
52 

64 
58 

65 
58 

74 
60 

79 
49 

76 
43 

77 
53 

82 

55 

68 
61 

TT 
59 

77 
60 

73 
62 

84 
60 

84 
60 

83 
46 

64 
46 

64 
3S 

76 
55 

76 
62 

73 
63 

73 
63 

79 
SO 

79 
50 

72.6 
52.4 

BRADY 

MAX 

MIN 

66 
34 

67 
34 

78 
52 

64 
32 

34 
24 

54 

23 

59 

24 

57 
33 

39 
42 

60 
49 

65 
53 

73 
32 

73 
33 

73 
32 

76 
32 

81 
42 

73 
43 

Bl 
50 

73 
43 

73 
45 

72 
49 

81 
38 

87 
36 

59 

30 

60 
30 

65 
36 

70 
60 

75 
45 

85 

40 

80 
40 

69.8 
39.8 

BURNET 

MAX 

MIN 

67 
SI 

77 
53 

76 
54 

63 
42 

55 

21 

60 
24 

56 
31 

39 

46 

64 

SO 

63 

54 

68 
55 

70 
52 

71 
41 

74 
39 

77 
44 

76 
48 

74 
30 

72 
54 

73 

45 

78 
51 

78 
58 

T6 
64 

73 
39 

60 
26 

62 
42 

69 
40 

65 

ST 

65 
53 

63 
41 

77 
38 

85 

44 

69.4 

44.8 

CAMP  WOOD 

MAX 
MIN 

70 
35 

80 
35 

73 
46 

67 
42 

60 
22 

62 
25 

55 

44 

60 
50 

60 
53 

60 
35 

70 
56 

75 
59 

74 
43 

76 
33 

80 
39 

75 
53 

75 
57 

76 
54 

73 
60 

80 
55 

81 
60 

81 
62 

77 
42 

63 

34 

63 

45 

74 
42 

TO 
59 

77 
56 

70 
52 

79 
40 

84 

41 

71.6 
47,4 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

69 
37 

80 
53 

71 
40 

65 

40 

60 
20 

60 
23 

55 

45 

59 

50 

59 
53 

62 
55 

70 
56 

78 
58 

73 
44 

77 
35 

80 
32 

77 
56 

73 
36 

TT 
55 

75 
58 

81 
58 

80 
56 

8T 
60 

83 

40 

60 

41 

63 

46 

76 
67 

T4 

58 

74 
56 

69 

51 

77 
38 

83 

41 

71.9 
47.7 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

65 

3D 

68 
34 

74 
44 

59 

27 

52 

16 

33 

18 

61 
25 

55 

42 

68 
49 

70 
54 

74 
56 

76 
52 

72 
32 

72 
32 

85 
36 

86 
47 

84 
59 

86 

47 

70 
43 

82 

51 

86 
58 

88 
3T 

85 

31 

56 
27 

61 
32 

67 
37 

74 
38 

78 
48 

63 

47 

71 
40 

77 
43 

71.5 

40.4 

DEL  RIO  MB  AP 

MAX 

MIN 

72 
45 

81 
35 

71 
48 

63 
38 

63 
31 

64 
33 

60 
46 

63 
S3 

65 

56 

71 
57 

74 
58 

81 
57 

75 
45 

80 
44 

83 

50 

72 
56 

78 
60 

77 
58 

76 
61 

84 
60 

84 
58 

86 
61 

64 
45 

62 

46 

65 

48 

77 
51 

72 
61 

78 
58 

68 
56 

80 
46 

85 

49 

73.4 
31.2 

EOEN  1 

MAX 

Mm 

69 

37 

77 
53 

74 
30 

59 
33 

35 

24 

64 
23 

62 
36 

63 

44 

64 
54 

71 
55 

74 
58 

73 
57 

71 
38 

81 
36 

85 
46 

81 
53 

84 
57 

79 
52 

81 
49 

85 
57 

86 
58 

90 
61 

82 
34 

66 
25 

68 

45 

78 
38 

80 
53 

75 
53 

69 

48 

79 
62 

87 
48 

74.6 
45.7 

ELDORADO  11  NM 

MAX 

Mm 

SB 
36 

69 
36 

78 
41 

61 
23 

53 

19 

53 

24 

63 
36 

55 

42 

63 

44 

56 
53 

67 
54 

72 
51 

73 
34 

73 
33 

79 
41 

81 
49 

81 
49 

75 
45 

78 
49 

82 
58 

84 

56 

85 

33 

SB 
29 

53 

39 

65 
38 

77 
56 

78 
53 

61 
67 

65 
42 

75 
42 

63 

47 

69.5 
62.0 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

66 
34 

78 

41 

67 
31 

58 

38 

54 

22 

61 
21 

58 
33 

60 
44 

59 

50 

59 

50 

69 
53 

73 

51 

69 

41 

72 
33 

77 
45 

72 
34 

75 
53 

72 
53 

73 
49 

78 
46 

77 
52 

76 
62 

70 
37 

61 
31 

62 
44 

67 
46 

72 
52 

71 
31 

66 
68 

80 
38 

83 

46 

68.9 
44,2 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

67 
33 

69 
40 

79 
33 

70 
43 

56 
31 

56 
24 

39 

27 

55 

39 

62 
49 

64 

50 

60 
55 

70 
54 

76 
46 

73 
38 

78 
48 

79 
52 

72 
55 

76 
55 

75 
47 

75 
51 

79 
59 

79 
63 

76 
40 

61 
28 

64 
38 

62 
45 

68 
54 

67 
54 

72 
48 

67 
61 

80 
47 

69.2 
45.4 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
32 

78 
34 

65 
46 

36 
32 

56 
22 

62 
19 

57 
39 

60 

46 

60 
53 

66 
56 

72 
56 

74 
52 

71 
39 

79 
29 

81 
37 

76 
52 

77 
56 

72 

51 

75 
50 

81 
53 

80 
58 

87 
56 

60 

37 

64 
28 

65 

45 

74 
38 

73 
58 

68 
53 

67 
47 

80 
38 

86 
60 

70,6 
64,3 

JUNO 

MAX 

Mm 

71 
32 

68 
51 

80 
40 

67 
31 

59 

19 

61 
20 

63 
25 

60 
46 

61 

50 

67 
55 

69 
57 

73 
38 

78 
41 

77 
34 

80 
33 

82 
56 

76 
60 

80 
56 

77 
54 

75 
61 

82 
59 

81 
60 

89 
39 

64 

40 

64 
42 

65 

45 

80 
45 

75 
54 

73 
52 

69 

41 

79 
40 

72,4 
45.1 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

69 

30 

66 
31 

78 
46 

69 
36 

51 
22 

56 
18 

61 
30 

55 
38 

60 
50 

58 
55 

58 

54 

69 

57 

76 
39 

70 
30 

76 
32 

77 
42 

74 
52 

75 
52 

74 
50 

69 
52 

77 
54 

74 
39 

79 
37 

62 

40 

69 
42 

68 

50 

77 
49 

67 
67 

70 
41 

67 
37 

80 
38 

68.7 
41.6 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

65 

31 

68 
31 

79 
52 

68 
41 

54 
32 

55 

23 

37 
24 

58 
27 

60 

47 

66 

50 

62 
55 

70 
55 

71 
44 

71 
40 

75 
40 

79 
43 

75 
47 

76 
57 

73 
42 

80 
48 

80 
59 

79 
61 

78 
39 

59 
28 

61 
29 

64 
39 

73 

40 

68 
56 

67 
68 

65 

40 

78 
42 

68,8 
42,3 

LANSTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

6B 
32 

78 
S3 

75 
46 

66 
40 

60 
19 

60 
20 

37 
34 

58 

47 

59 
48 

58 

53 

68 
53 

75 
56 

73 
44 

76 
31 

77 
36 

76 
50 

74 
55 

75 
54 

73 
54 

78 

51 

79 
55 

79 
60 

77 
39 

60 
30 

60 
40 

70 
44 

68 
55 

76 
53 

76 
49 

80 
35 

84 
34 

70.7 
44.2 

LLANO 

MAX 

Mm 

66 
33 

TO 
34 

81 
53 

68 

3e 

55 

28 

37 
25 

61 
28 

61 

41 

64 

50 

64 

54 

64 

37 

71 
57 

72 
42 

72 

37 

77 
40 

83 

49 

75 
55 

78 
55 

75 
47 

79 
54 

83 
39 

81 
63 

81 
40 

59 
29 

64 
29 

66 
44 

74 
49 

73 
55 

70 
30 

69 

41 

79 
45 

70.7 
44,5 

MASON 

MAX 

Mm 

69 
29 

67 
32 

78 
S3 

65 
32 

54 
26 

59 
22 

59 
32 

59 
33 

60 
46 

60 
53 

64 
55 

71 
51 

71 
42 

69 
33 

75 

35 

80 
45 

74 
49 

75 
55 

65 
45 

76 

47 

80 
47 

79 

61 

83 
38 

56 
25 

60 

38 

64 
34 

71 
44 

75 
54 

69 

49 

62 

42 

77 
43 

68,6 
61,6 

MC  CAMEV 

MAX 

Mm 

68 
41 

77 
43 

71 
43 

54 
25 

56 

19 

62 
31 

62 

41 

70 

4B 

75 
52 

78 
55 

78 
57 

75 
56 

78 
37 

75 
36 

75 
39 

87 
52 

88 
53 

85 
49 

83 

51 

85 
58 

90 
59 

85 
55 

76 
34 

61 
38 

65 

46 

77 
45 

77 

57 

73 

31 

75 

49 

79 
40 

86 
44 

75.0 
45.3 

MEDINA 

MAX 

Mm 

71 
31 

70 
37 

80 
45 

73 
41 

58 

25 

58 

20 

63 
31 

60 
39 

62 
42 

62 
51 

61 
55 

69 
57 

75 
43 

73 
32 

77 
36 

78 
48 

73 
53 

78 
57 

74 
50 

81 
55 

81 

57 

80 
61 

75 
41 

61 
31 

62 
40 

61 
45 

67 
53 

67 
54 

77 

50 

67 
37 

81 

41 

70,2 
43.6 

MENARD 

MAX 

Mm 

66 
21 

77 
33 

75 
45 

59 
28 

55 

17 

61 
16 

58 

30 

60 
43 

62 
52 

68 
55 

73 

37 

72 
55 

70 
34 

77 
27 

82 
36 

78 
45 

81 
54 

71 
52 

78 
42 

82 
55 

82 
57 

88 
63 

77 
35 

61 
25 

67 
44 

72 
36 

78 
53 

71 
52 

68 
48 

78 
38 

83 
38 

72.0 
42.4 

MERT20N 

MAX 

Mm 

020NA 

MAX 

Mm 

68 
36 

65 

40 

78 

46 

69 
33 

57 
22 

58 
23 

62 
36 

55 

45 

65 
49 

63 
53 

69 
55 

70 
53 

75 
36 

75 
36 

78 
45 

82 
50 

80 
56 

84 
52 

75 
52 

78 
56 

83 
57 

85 

57 

88 
35 

74 
35 

62 

42 

65 
40 

80 
42 

78 
52 

70 
49 

71 
42 

79 
44 

72.3 

44,2 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

64 
36 

77 
34 

74 

50 

60 
28 

55 

21 

63 

20 

62 
36 

63 
47 

67 
54 

73 

37 

76 
58 

75 

54 

72 

34 

78 
34 

86 
44 

85 
51 

86 
58 

85 
54 

84 
54 

88 
60 

87 
59 

90 
62 

88 
35 

65 
27 

68 
48 

75 
40 

79 
50 

77 
53 

68 
49 

77 
44 

67 
47 

75.3 
45.7 

PANDALE 

MAX 

Mm 

75 
34 

75 
34 

82 

44 

68 
38 

58 
22 

64 
26 

63 
38 

61 
39 

68 
53 

65 
58 

74 
60 

74 

61 

84 

40 

78 
39 

80 
55 

83 
59 

79 
61 

79 
61 

84 
45 

78 
59 

78 
61 

84 
60 

82 
44 

70 

40 

64 
42 

62 

49 

66 

44 

79 
60 

75 
53 

74 
44 

81 
43 

73.8 
47.3 

PRAOE  RANCH 

MAX 

Mm 

67 

30 

79 
34 

70 
45 

60 
31 

56 

17 

60 
IT 

52 
38 

56 
48 

37 
52 

58 
55 

67 
54 

73 

57 

71 
35 

76 
30 

76 
35 

73 
53 

71 
56 

72 
53 

73 
52 

77 
57 

78 
57 

80 
60 

73 
38 

59 
29 

58 

42 

70 
49 

67 
57 

74 
54 

65 
49 

78 
34 

83 

36 

68.7 
44.3 

•ANKIN 

MAX 

Mm 

67 
38 

71 
45 

59 
43 

51 
25 

55 

18 

62 

27 

66 
44 

68 
45 

70 
42 

68 
45 

77 
30 

73 
53 

75 
34 

78 
42 

86 
54 

85 
57 

88 
57 

80 
47 

82 

49 

85 
58 

88 
59 

81 

57 

60 
32 

55 

37 

66 

44 

78 
44 

78 

54 

71 
50 

74 
48 

76 
40 

86 
45 

72.9 
44.6 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

65 
32 

73 
32 

76 

42 

54 
32 

53 

21 

63 
24 

56 
37 

60 
37 

63 
51 

69 
69 

72 
50 

74 
51 

78 
31 

72 
37 

75 
37 

82 
45 

81 
52 

89 

50 

72 
42 

81 
45 

88 
55 

91 
62 

86 
35 

60 
27 

63 
28 

69 
39 

77 
45 

75 
48 

62 

45 

71 
44 

80 

46 

71,9 

41.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    83    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH    1966 


Station 

Day  oi  Month 

• 
01 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

4 
< 

RCCKSPRIN65 

MAX 

MDJ 

69   78   79 
42   92   92 

60   67 
28   22 

66 
30 

63 
40 

62 
49 

95 

47 

97 

48 

70 
94 

76 
93 

73 
46 

71 
31 

76 
40 

72 
48 

73 
90 

72 
96 

72 
91 

71 
94 

77 
57 

76 
95 

84 
19 

72 
16 

99 
30 

62 
43 

64 

46 

73 
68 

69 
92 

74 
48 

62 

44 

69,9 
44.4 

SAN  AN6EU0  CAM 

MAX 

Mm 

69   69   77 
37   42   48 

60   91 
90   22 

S3 

23 

62 
28 

62 
28 

64 
92 

66 
99 

72 
98 

79 
94 

71 
39 

71 
37 

79 
43 

B3 

31 

83 
99 

89 
91 

69 
43 

61 
93 

88 
90 

89 

61 

68 
16 

96 

29 

63 
39 

66 
40 

70 
47 

76 
92 

57 
46 

68 
46 

TS 

91 

70.8 
49.9 

SAN  ANGELO  »B  AIRPORT 

MAI 

MIN 

70   77   62 
37   S3   41 

93   94 

29   21 

64 
22 

99 

40 

66 
46 

69 
95 

73 
98 

79 

97 

73 

49 

72 
37 

81 
35 

85 

47 

84 

52 

89 
62 

72 
92 

61 
47 

88 
39 

89 
61 

88 
90 

99 
16 

61 
26 

67 
48 

77 
38 

79 
48 

99 
90 

69 
49 

78 
43 

87 
49 

72.8 

49.1 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

64   62   79 
31   40   49 

71   94 
96   31 

96 
21 

98 
32 

99 

47 

61 
50 

69 
93 

63 
94 

70 
94 

73 
43 

70 
32 

76 
47 

80 
46 

75 
91 

81 
94 

72 
41 

78 
49 

80 
98 

80 
69 

80 
18 

98 

26 

61 
43 

64 
38 

73 

54 

71 
94 

67 
46 

68 
39 

77 
49 

64.4 
44.2 

scncpa 

MAX 

Mm 

67   77   76 
38   93   43 

60   38 
31   13 

63 
20 

99 
42 

60 
47 

62 
S3 

69 
96 

71 
97 

74 
94 

74 
33 

78 
31 

ai 

40 

79 
91 

79 
60 

76 
93 

79 
51 

80 
97 

81 
96 

87 
61 

89 

96 

69 
11 

63 
49 

77 
40 

76 
54 

68 
99 

67 
49 

78 
38 

83 
40 

72,9 

49.0 

sterling  city 

MAX 

Mm 

66   70   69 
S3   39   33 

76   91 
27   13 

34 
16 

62 
24 

97 

41 

67 
90 

70 
99 

76 
97 

79 
99 

70 
33 

78 
30 

80 
38 

86 
47 

89 
99 

88 

48 

77 
47 

88 
48 

87 

41 

90 
98 

89 

32 

99 

22 

61 

30 

68 

36 

75 
43 

76 
42 

62 
42 

71 
43 

77 
44 

72.6 
99.9 

UVAiOE 

MAX 

Mm 

73   73   78 

40   44   48 

80   64 
42   29 

65 
27 

64 
39 

98 

4  4 

69 

90 

69 

94 

64 
97 

76 
98 

81 
41 

76 
37 

78 
44 

83 
52 

72 
59 

82 
98 

77 
60 

77 
96 

85 

97 

89 

62 

80 
46 

67 
42 

62 

46 

77 
47 

76 
59 

72 
62 

79 
94 

72 
44 

80 
43 

71.8 

46.2 

•AT(R  VALLEY 
•    •    • 

MAX 

Mm 

67   70   78 
33   41   34 

76   92 
24   16 

54 
16 

63 

32 

39 
34 

65 
91 

70 
99 

72 
ST 

77 
91 

72 
32 

72 
32 

80 
37 

86 

90 

84 
99 

89 
90 

70 
42 

86 
42 

88 
48 

91 
97 

88 
34 

96 
29 

62 
32 

72 
37 

72 

44 

76 
90 

63 
48 

72 
42 

77 
45 

72.9 
40.2 

SOUTH  CENTRAL       OT 

AUSTIN  -•  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70   76   73 
38   92   96 

98   99 

40   34 

98 

31 

61 
33 

66 
48 

68 
49 

67 
94 

74 
97 

73 
94 

74 
90 

74 
47 

78 
90 

77 
94 

76 

73 

60 

75 

56 

81 
61 

80 
61 

76 
94 

62 
45 

69 
18 

63 
43 

72 
30 

66 
5! 

71 

90 

67 
47 

10 
43 

87 
49 

71.0 
49,1 

».S'.Ew.  »L  REFL6E 

MAX 

Mm 

68   82   89 

90   60   61 

69   63 
47   34 

61 
36 

63 
33 

69 
47 

66 
98 

70 
99 

72 
61 

74 
64 

75 
54 

75 
48 

72 
49 

73 
48 

73 
43 

73 

64 

79 
96 

76 
94 

75 
65 

74 
69 

72 
92 

69 

46 

67 
92 

64 
59 

73 
61 

71 
61 

70 
99 

75 
46 

84 
90 

71.9 
93.0 

BEEvlLLE  5  NE 

MAX 

Mm 

70   69   83 

45   *4   60 

83   69 

91   33 

62 
32 

63 

34 

69 

42 

66 

48 

69 
94 

71 
98 

79 
61 

81 
52 

75 

47 

76 
47 

81 
48 

80 
93 

79 
98 

80 
98 

80 
61 

89 
63 

80 
69 

80 
91 

63 
45 

61 
45 

67 
30 

64 
59 

77 
64 

76 
94 

69 
47 

80 
90 

71.4 
90,9 

MBMM 

MAX 

Mm 

66   70   78 
44   43   92 

79   39 
49   38 

59 
34 

61 
33 

69 
39 

69 
44 

72 
46 

79 
92 

77 
99 

75 

50 

71 
51 

69 

90 

77 
90 

79 
95 

79 
56 

72 
61 

80 
62 

83 

63 

79 
69 

77 
47 

62 
19 

64 
36 

62 
48 

70 
54 

71 
97 

70 
49 

65 
45 

79 
47 

71.4 
46.7 

CANYCN  oak 

MAX 

Mm 

67   68   77 
39   44   96 

72   37 
49   99 

96 
32 

99 

34 

57 
42 

64 
49 

67 
49 

66 
49 

72 
98 

74 
51 

71 
44 

79 
46 

80 
47 

74 
97 

77 
97 

76 
99 

71 
98 

81 
60 

78 
61 

76 
44 

64 
16 

64 
42 

70 
47 

71 

46 

69 
96 

72 
49 

68 
46 

78 
47 

69.9 
48,0 

Ch»P«»N  RANCH 

MAX 

Mm 

76   79   88 
44   99   62 

76   65 
93   31 

67 
30 

67 

41 

68 
SS 

68 
99 

72 

96 

76 
99 

SO 
60 

72 

51 

79 
43 

77 
48 

77 
99 

79 
98 

76 
91 

77 
92 

82 

68 

79 
66 

80 
64 

73 
94 

63 
48 

67 

30 

67 
60 

75 
62 

71 
69 

71 
96 

78 
48 

69 

46 

74,9 
99.4 

COUMIM 

MAX 

Mm 

67   71   77 
38   39   91 

81   60 
32   34 

60 
29 

61 
32 

65 
41 

70 
49 

79 

90 

77 
93 

79 
60 

80 
90 

73 

30 

71 
46 

80 
48 

81 
92 

80 
39 

77 
99 

81 
63 

84 
64 

80 
63 

78 
91 

61 
16 

64 
36 

66 
49 

70 
56 

74 
99 

72 
91 

65 
44 

78 
4T 

72,8 

48.4 

CORPUS  ChPISTI 

MAX 

Mm 

68   76   89 

92   62   64 

69   69 
92   44 

60 
46 

67 
92 

65 
60 

67 
60 

72 
62 

72 
63 

77 
61 

76 

98 

75 
53 

76 
60 

74 
66 

79 
69 

79 
69 

73 

62 

78 
66 

76 
67 

77 
67 

69 
93 

60 
49 

66 
33 

64 
61 

70 
63 

71 

64 

67 
56 

74 
55 

82 
54 

71.9 
98.5 

CORPUS  CHPISTI  >e  AP 

MAX 

Mm 

72   89   88 
49   60   62 

70   69 
46   92 

62 

36 

68 
43 

69 
96 

70 
60 

73 
39 

79 
99 

81 
99 

76 
33 

79 
43 

81 

47 

79 
93 

78 
57 

76 
95 

78 
99 

82 
63 

79 
66 

81 
66 

70 
94 

61 
49 

70 
32 

66 
62 

72 
63 

74 
64 

68 
57 

77 
90 

89 

47 

74,7 
94,2 

CUERC  J  s. 

MAX 

Mm 

70   73   81 
99   44   60 

80   62 
93   32 

60 
28 

63 
33 

99 
42 

68 
92 

73 

94 

79 
93 

78 
99 

81 
92 

73 

46 

79 
48 

80 
30 

61 
99 

80 
99 

79 
99 

80 
62 

63 

64 

78 
66 

80 
91 

62 
18 

63 

46 

69 
92 

73 

57 

79 
61 

74 
94 

67 
41 

10 
46 

71.1 

90,4 

ELGIN 

MAX 

Mm 

70   78   T» 
39   31   60 

70   38 
42   33 

58 

30 

60 
33 

66 

48 

71 
48 

69 

94 

74 
37 

78 
99 

75 
48 

74 
90 

80 

48 

80 
93 

80 
98 

79 
61 

78 
97 

81 
61 

82 
61 

78 
64 

74 
44 

64 
19 

64 
43 

71 
90 

69 
58 

72 
91 

64 
49 

83 
42 

89 
91 

71.1 
49.7 

..,--s:j 

MAX 

MDf 

70   80   78 
49   90   90 

78   60 
44   26 

61 
32 

98 

31 

69 

43 

70 
46 

73 
33 

80 
96 

73 
50 

80 
90 

78 
44 

82 
99 

80 
97 

76 
99 

79 
63 

84 
63 

79 
63 

78 

64 

71 
39 

64 
14 

62 

47 

66 
93 

69 

56 

74 
99 

69 
90 

80 

43 

86 
91 

71.4 
49.2 

'.-•'IvillE 

MAX 

MM 

71   81   It 
99   4]   99 

71   62 
43   27 

98 
29 

62 
34 

63 
33 

62 

49 

69 
99 

79 
98 

81 
99 

76 
46 

78 
41 

81 
43 

80 
61 

78 
95 

74 
60 

79 

97 

83 
63 

79 
60 

62 
61 

72 

46 

62 
16 

63 
45 

66 
93 

72 
II 

74 
96 

69 

90 

61 
41 

16 

44 

71.4 
46.9 

MAX 

MDt 

TO   82   87 

42   96   61 

78   69 

99   32 

64 
93 

60 
37 

64 
48 

65 
92 

74 
97 

79 

60 

62 
99 

79 
32 

78 
49 

80 
51 

79 
99 

78 
99 

74 
98 

79 
60 

83 

64 

79 
63 

79 
66 

73 
92 

61 
42 

63 
49 

64 

37 

75 

61 

79 

66 

72 
34 

80 
46 

88 

91 

74,4 
92.6 

»"«>»Lfi 

MAX 
MM 

69   69   7a 
99   42   60 

76   61 

49   IS 

60 
29 

61 
15 

68 

44 

69 

49 

71 
93 

70 
97 

79 
62 

80 
50 

73 

47 

76 
49 

78 
90 

78 
93 

79 
99 

74 
61 

77 
62 

62 

62 

78 
69 

78 
49 

62 
16 

62 

44 

62 
34 

69 
90 

74 
60 

74 
92 

66 

43 

78 
49 

71,8 
69,9 

-<  •  ■••■      |  i  a 

MAX 

M» 

71   80   60 
99   92   41 

71   60 
91   11 

62 
28 

60 
12 

67 
47 

71 
48 

74 
91 

79 
91 

•  1 

97 

73 

30 

73 
41 

80 
48 

61 
91 

78 
99 

78 
99 

81 
99 

83 

64 

80 
64 

77 
65 

73 

46 

69 

37 

65 
47 

69 
34 

76 
58 

76 
62 

70 
92 

79 
43 

89 

91 

74,1 
90.2 

-^..-,' 

MAX 

Mm 

70   70   79 
40   40   4| 

79   62 
41   11 

62 

27 

63 
29 

96 
40 

69 
48 

63 
32 

63 
39 

72 

96 

79 
46 

74 
40 

76 
43 

80 
46 

79 
96 

80 
97 

76 
60 

73 
39 

63 

39 

82 

62 

78 
48 

64 
39 

63 

41 

62 

47 

70 
54 

68 
61 

71 
92 

71 
44 

60 
46 

71.6 
47,4 

MAX 

Mja 

70   II   19 

41   99   41 

10   61 

90   29 

66 
27 

.3 

13 

66 
47 

69 
91 

72 
97 

74 
60 

82 

63 

80 
49 

76 
43 

81 
46 

80 
99 

60 
91 

79 
98 

79 

60 

66 
65 

80 
64 

61 
66 

77 
30 

63 

41 

63 

47 

64 

97 

76 

57 

79 
97 

72 
92 

81 
45 

66 
91 

79.0 
91.1 

CIBBWIUI 

MAI 

Mm 

70   66   88 

49   40   61 

74   49 

94   12 

67 

16 

97 

67 

99 

72 
98 

79 
96 

80 
63 

76 
33 

79 
44 

80 
49 

76 
92 

79 
61 

78 
99 

79 
98 

66 

65 

•  2 
66 

67 
64 

86 
38 

64 
51 

68 
57 

67 
91 

76 

6i 

71 

66 

74 
96 

71 

52 

86 
46 

74.1 

96.0 

|  <.. 

MAX 

70   7|   TT 
II   90   40 

4T   9« 
47   11 

61 
26 

61 
29 

69 
41 

71 

49 

79 
94 

77 
96 

76 
96 

73 

49 

73 

47 

79 
49 

79 
93 

79 
97 

74 
60 

79 
62 

64 
63 

79 
64 

79 
65 

71 

47 

64 
33 

64 
46 

70 
92 

72 
92 

74 
61 

71 
91 

80 

42 

89 

91 

71.1 

10.2 

MAI 

»>    '0   7* 
17   41   94 

41   97 

4)    11 

97 
29 

60 
12 

64 
42 

49 

49 

69 
91 

74 
97 

73 
96 

70 
90 

66 

49 

74 
49 

76 

46 

76 
96 

79 
99 

77 
96 

60 
61 

SO 
63 

77 
63 

73 
43 

39 
32 

60 
93 

66 
97 

72 

91 

79 

96 

78 
42 

89 

90 

70.1 
48,4 

UAI«4 

41   49   10 

IT    4|    S| 

7  7   40 

44    11 

61 
29 

60 
II 

97 
l| 

47 
91 

49 
93 

70 
96 

73 

60 

78 
90 

72 
49 

74 
44 

79 
48 

60 
96 

76 
98 

76 
99 

77 
62 

63 

62 

60 
64 

77 
48 

61 
33 

62 
38 

62 

50 

611 

99 

70 
99 

74 
90 

64 
41 

60 
46 

71.2 
46.4 

n    'i  i4 

43   49   94 

•  7   67 
93   14 

69 
II 

41 

41 

61 
12 

67 
44 

67 
96 

71 

97 

'7 
62 

11 
92 

79 
47 

76 

47 

83 

49 

61 
92 

82 
99 

76 

92 

•  1 
49 

67 
SB 

82 

61 

84 

90 

62 

46 

61 
48 

66 

41 

72 
61 

76 
41 

79 
91 

71 

11 

79 
92 

74.6 

90.0 

MM 

PJ   |I   |2 
91 

M   41 
41   77 

69 

21 

44 
19 

19 

47 

49 

11 

66 

97 

71 

17 

'9 
60 

79 

47 

71 

40 

82 

44 

60 
94 

62 

97 

79 
99 

74 
56 

83 

64 

89 
61 

82 

64 

81 

47 

62 
39 

64 

46 

67 
91 

71 
60 

76 
99 

72 
99 

79 

41 

66 

44 

74.9 
90,6 

'4     -4     t, 

H  t 

"   62 

60 
II 

41 
II 

99 
16 

44 

4> 

68 

11 

66 

17 

76 
99 

80 
90 

79 
44 

60 
44 

19 

46 

62 

97 

II 

60 

60 
60 

79 
60 

16 

61 

80 
61 

80 

47 

64 
39 

63 

40 

64 
49 

71 

14 

70 
99 

78 

91 

69 
43 

61 

44 

Tl.» 
46.4 

•1  '«  II 

44 

'1   44 

61 
II 

II 

II 

41 
41 

70 
49 

71 
96 

79 
19 

•  0 
99 

75 
90 

74 

47 

79 
44 

'9 
34 

60 
99 

79 
99 

77 
61 

79 
64 

81 

41 

79 
64 

74 
49 

62 
37 

62 

48 

67 
94 

74 
ID 

74 
40 

66 

91 

79 
11 

87 

47 

71.9 
91,4 

»i-  ma 

4-    4>    n 

II   11   91 

41    11 

97 

2* 

96 

•  0 

96 

ll 

49 
46 

66 

92 

69 

11 

74 
96 

74 
44 

'1 
42 

74 
41 

'9 
30 

77 
99 

77 
97 

72 
96 

75 
38 

62 

60 

60 
64 

77 
44 

60 
10 

62 
43 

62 

47 

|| 
|| 

66 

96 

70 
90 

4> 
97 

71 

90 

44.9 

47.4 

■ 

•  I   (J   it 

• 

M    44 
11    l| 

41 

to 

41 

19 

70 

49 

46 

94 

74 
II 

74 
11 

62 
61 

71 

11 

74 
44 

II 
48 

80 

32 

79 
99 

61 
19 

12 
60 

60 

36 

61 

64 

76 

69 

80 
91 

62 
46 

66 

47 

66 
91 

'7 
62 

76 
69 

70 
99 

79 
61 

•0 
41 

79.7 
92.4 

M 

•• 

•  » 

41 

II 

41 

41 

47 
41 

46 

49 
11 

Tl 
11 

77 
61 

|| 

11 

79 

47 

61 

49 

12 

14 

60 
17 

79 
97 

76 

97 

80 
42 

•  4 

49 

•  0 
49 

61 

92 

ll 

44 

69 

30 

70 
91 

II 

74 
60 

79 
98 

99 
90 

10 
90 

74.4 
91.2 

ft**  fl*U*6r«'*)  N'/t*«  TitUrWtnn  Ht.il'..,  It.'Ur 


ConHnaxl 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1966 


Station 

Day  of  Month 

o 

O) 
10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

< 

ROCKPORT 

tux 

Mm 

TO 
46 

82 

60 

81 
61 

65 
56 

62 
37 

58 
38 

64 
45 

65 

56 

63 
59 

69 
39 

71 
60 

74 
62 

74 
53 

75 
50 

70 
56 

71 
63 

71 
63 

74 

64 

73 
62 

74 
65 

73 

66 

74 
67 

70 
52 

62 
49 

66 
52 

64 

61 

71 
61 

74 
64 

70 
56 

73 
30 

76 
33 

70,3 
36,4 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

TO 
ST 

78 
S3 

80 
54 

62 
39 

61 
26 

56 
32 

64 
47 

66 
52 

63 
37 

73 
59 

78 
32 

74 
45 

76 
40 

76 
43 

75 
37 

79 
39 

76 
62 

74 
58 

78 
64 

78 
63 

74 
66 

68 
41 

6* 
32 

62 

44 

65 
54 

74 
59 

73 
55 

68 
49 

78 
41 

82 
44 

71.3 
48,6 

tAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

T2 
SS 

70 
41 

78 

55 

78 
43 

66 
43 

60 
26 

60 
32 

66 
43 

68 
31 

66 
S3 

76 
56 

80 
90 

73 
42 

77 
43 

79 
49 

77 
35 

76 
58 

77 
59 

73 
57 

82 

60 

81 
41 

74 
45 

63 
32 

63 
41 

62 
50 

66 
52 

68 
56 

74 
50 

77 
40 

79 
30 

71.9 

46,4 

SEALY 

MAX 

Mm 

68 

40 

T5 
49 

80 
60 

73 
34 

39 

37 

62 
34 

70 
»9 

71 
42 

74 
49 

77 
38 

77 
59 

77 
31 

69 

30 

76 

47 

79 
52 

79 
32 

79 
55 

78 
55 

81 
61 

79 
62 

76 
65 

73 
48 

62 
35 

63 
45 

67 
35 

72 

56 

70 
60 

68 
51 

78 
46 

83 
32 

72.7 
50,5 

sesuin 

MAX 

Mm 

T2 
10 

81 
54 

79 
59 

72 
46 

60 
32 

37 
34 

65 
46 

69 
51 

69 

36 

76 
5T 

80 
60 

73 

30 

78 
69 

81 
49 

80 
58 

81 
39 

78 
61 

78 
60 

85 
63 

81 
62 

79 

65 

72 
47 

63 

36 

64 
47 

70 
53 

73 
59 

74 
59 

70 
51 

80 
43 

83 

49 

73,9 
31,0 

5INT0N 

MAX 

Mm 

TS 
AS 

85 
59 

88 

60 

70 
55 

67 
32 

68 

40 

68 
52 

70 
58 

74 
37 

78 
96 

84 
63 

78 
32 

80 
46 

81 
50 

79 
55 

TB 

58 

79 

60 

81 
56 

83 
65 

80 

67 

80 
66 

79 
52 

66 
42 

70 
51 

65 
5* 

74 
57 

78 
45 

70 
55 

79 
30 

87 
31 

76.1 
33.5 

SNITHVILLE 

MAX 

Mm 

6T 
ST 

TO 
36 

78 
56 

78 

44 

38 

37 

61 
30 

60 
31 

65 
49 

71 
51 

70 
99 

76 
59 

76 
49 

71 
41 

74 
44 

78 
47 

78 
35 

78 
58 

76 
61 

77 
62 

82 

64 

79 
64 

77 
45 

61 
35 

64 
36 

63 
49 

69 

55 

70 
59 

76 
30 

67 
40 

79 
44 

71.0 
47,5 

SOMERVILLE  0AM 

MAX 

Mm 

6* 
SB 

66 
43 

74 
54 

77 
46 

36 
38 

38 
29 

62 
33 

67 

43 

69 

68 

71 
93 

75 
59 

72 
69 

68 
90 

69 

46 

76 
31 

76 
34 

76 
59 

71 
61 

78 
63 

81 
64 

78 
65 

71 
46 

60 
34 

62 

*0 

60 
47 

70 
53 

70 
58 

71 
49 

64 
42 

78 
46 

69.3 
48.2 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

M 
SB 

69 
38 

77 
54 

76 
51 

55 

40 

98 

34 

65 
34 

69 
44 

72 
66 

74 
32 

76 

58 

72 
30 

66 

90 

79 
46 

78 
46 

78 
30 

76 
55 

72 
99 

80 
61 

YOAKUM 

•   •    • 

MAX 

Mm 

T2 

40 

82 

54 

81 
62 

71 

90 

60 
32 

62 
32 

67 
48 

70 
47 

75 
51 

76 
50 

81 
57 

74 
31 

75 
49 

80 
48 

82 
52 

78 
56 

79 

56 

81 
95 

83 

64 

81 
66 

77 
66 

73 
49 

66 
38 

65 

46 

69 
54 

77 
59 

76 
61 

71 
53 

79 
43 

85 

52 

74,5 
50,6 

UPPER  COAST        OB 

ALVIN 

MAX 

Mm 

M 

40 

67 
43 

74 
58 

81 
49 

63 
35 

60 
31 

62 
34 

61 
38 

65 

44 

67 
46 

71 
30 

76 
59 

73 
33 

69 
51 

69 
48 

75 
30 

76 
32 

73 
54 

80 
99 

78 
51 

80 
63 

78 
65 

77 
34 

66 
39 

65 

40 

63 
31 

61 
55 

65 
39 

68 
52 

70 
47 

76 
49 

70.2 
48.9 

ANAMUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

62 
41 

66 

48 

71 
64 

81 
54 

70 
38 

61 
31 

62 
32 

63 
35 

69 
40 

68 
41 

73 
49 

74 
47 

74 
30 

74 
54 

68 
47 

78 
52 

73 
91 

74 
54 

80 
54 

80 
55 

76 
54 

76 
34 

74 
54 

64 

38 

63 
43 

64 
45 

64 

46 

65 
45 

68 
51 

62 

50 

72 

50 

70,0 
47.2 

ANGlETON 

MAX 

Mm 

48 

40 

68 
31 

74 
63 

82 

50 

63 

35 

60 
36 

61 
32 

62 

44 

66 
48 

67 
69 

71 
37 

76 
61 

74 
33 

69 
50 

70 
47 

78 
34 

76 
90 

73 

53 

79 
55 

78 
58 

69 
64 

76 
65 

73 
93 

62 

39 

67 
51 

64 
53 

62 
58 

68 

60 

68 
53 

69 

47 

77 
94 

70,1 
91.1 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

6T 
44 

69 
45 

73 
38 

83 

30 

66 
35 

61 
34 

62 
36 

62 
38 

69 
48 

72 
51 

73 

51 

77 
61 

82 
32 

72 
49 

71 

49 

77 
30 

76 
51 

75 
56 

81 
34 

78 
58 

78 
62 

76 
64 

76 
32 

62 

40 

66 
63 

65 
51 

65 
58 

75 
60 

71 
52 

67 
61 

78 
90 

71.7 
49.8 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

68 
40 

84 
49 

7* 
30 

60 
36 

65 
36 

63 

31 

63 
43 

65 

40 

67 
44 

71 
33 

74 
51 

76 
49 

68 
51 

70 
47 

75 
52 

78 
55 

74 

59 

72 
54 

74 
56 

82 
38 

71 
63 

70 
53 

60 
37 

64 

44 

71 
50 

72 
51 

65 

50 

67 
50 

69 
46 

79 
34 

70,4 
48.5 

BEAUMONT 

MAX 

Mm 

69 
42 

65 

42 

70 
55 

76 
35 

64 
39 

60 
29 

60 
31 

62 
33 

62 
40 

67 
60 

70 
69 

70 
46 

70 
35 

65 
99 

70 

51 

77 
51 

78 
93 

74 
33 

80 
60 

80 
60 

80 
37 

77 
35 

77 
35 

63 

40 

64 
38 

60 
40 

60 
45 

66 
43 

67 

50 

68 
48 

79 
49 

69.2 

♦7,1 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

66 
1* 

TO 
34 

78 
50 

83 

43 

60 
31 

57 
25 

60 
26 

66 
26 

67 
32 

72 
34 

73 
46 

77 

57 

74 
50 

60 
91 

70 
44 

80 
45 

80 
49 

75 

51 

78 
34 

82 
39 

83 

62 

82 

64 

79 
32 

61 
35 

61 
35 

60 
43 

63 
51 

62 
55 

64 
47 

66 
42 

79 
44 

70.6 
44,2 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

66 
45 

T2 
54 

82 

63 

75 
52 

60 
33 

60 
32 

60 
36 

68 
30 

70 
49 

73 

49 

77 
39 

78 
60 

70 
33 

73 
*9 

78 
49 

78 
54 

77 
55 

78 
57 

80 
55 

80 
62 

79 
65 

78 
65 

72 
50 

63 
37 

67 
51 

65 

58 

75 
61 

69 
64 

67 
54 

78 
48 

86 
91 

72,7 
32.3 

IL  CAMPO 

MAX 

Mm 

69 

43 

T3 
50 

83 

62 

73 
52 

61 
34 

61 
29 

61 
38 

70 
49 

72 
47 

76 
32 

70 
59 

80 
60 

73 
32 

73 
*9 

79 
50 

79 
50 

80 
S3 

79 
57 

82 
36 

81 
63 

78 
63 

77 
65 

71 
50 

64 
40 

66 
47 

69 
50 

75 
57 

70 
63 

70 
33 

76 
46 

89 

50 

73.5 

91.6 

PREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

6T 
46 

66 
46 

73 
39 

83 

34 

64 
44 

60 
39 

62 

39 

60 
39 

64 
45 

69 
53 

68 
94 

74 
59 

72 
35 

70 
54 

71 
53 

77 
S3 

74 
54 

73 
39 

74 
38 

74 
58 

76 
62 

73 

64 

76 
36 

62 

42 

65 
42 

63 
S3 

63 

59 

68 
61 

68 
55 

70 
52 

73 
31 

69.6 
32,3 

GALVESTON  we  CITY 

MAX 

Mm 

63 
S3 

68 
5T 

68 
62 

63 
51 

37 
44 

58 
43 

57 
49 

60 
55 

61 
55 

63 
35 

67 
98 

67 
56 

63 
96 

66 
53 

66 
58 

68 
58 

67 

60 

71 
61 

67 
38 

70 
62 

69 
63 

71 
64 

68 
34 

61 
45 

60 
55 

61 
38 

63 

60 

65 
61 

66 
33 

68 
36 

73 
59 

65.1 
56,0 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

66 

n 

T4 
57 

80 
61 

61 
49 

38 

45 

60 
38 

62 
42 

64 

31 

66 

47 

70 
91 

79 
98 

73 
56 

66 
95 

70 
34 

80 
57 

79 
36 

72 
96 

78 
60 

78 
60 

80 
64 

78 
65 

78 
65 

69 

30 

62 
42 

62 

50 

60 
56 

64 
58 

68 
57 

67 
52 

76 
32 

83 
58 

70,3 
34,1 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
41 

76 
50 

83 

60 

64 
47 

60 
38 

63 
33 

62 
36 

66 

48 

67 
43 

Tl 
44 

76 
99 

71 
58 

67 
94 

71 
50 

78 
51 

78 
34 

75 
53 

79 
56 

78 
35 

82 

64 

80 
64 

80 
63 

70 
49 

65 
41 

63 

50 

61 
57 

67 

58 

68 
58 

70 
53 

76 
50 

83 

54 

71,6 
31.3 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

66 
36 

67 
46 

70 
38 

62 

49 

64 
39 

34 
31 

62 
30 

63 
44 

64 
46 

68 

41 

70 
43 

72 
51 

71 
47 

62 
52 

70 
46 

75 
46 

74 
44 

75 
46 

79 
31 

79 
59 

79 
64 

77 
63 

78 
52 

62 

40 

65 
40 

61 
*9 

60 
51 

66 
57 

67 
50 

70 
46 

79 
53 

69,5 
67.5 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

6T 
4T 

71 
59 

81 
63 

69 
54 

60 
36 

60 
3* 

39 

37 

65 
32 

66 
54 

69 
38 

74 
61 

75 
63 

71 
33 

72 
51 

73 
52 

74 
99 

74 
60 

76 
62 

74 
58 

75 
64 

74 
65 

75 
66 

70 
33 

65 
40 

64 
31 

65 

60 

72 
62 

69 
64 

68 
35 

74 
50 

77 
38 

70,3 
34,8 

NAUABRO 

MAX 

Mm 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

68 

41 

69 
48 

74 
62 

84 
52 

62 
35 

61 
34 

61 
35 

60 
64 

68 
47 

70 
51 

74 
36 

78 
62 

80 
52 

71 
30 

70 
47 

79 
90 

78 
5* 

75 
59 

79 
55 

79 
39 

78 
65 

76 
65 

76 
51 

60 
39 

64 
45 

65 
51 

62 
59 

70 
60 

69 
52 

67 
48 

79 
50 

71.2 
50.9 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

68 
3T 

66 
39 

74 

34 

78 
52 

65 
35 

60 
31 

61 
32 

63 
34 

61 

36 

65 
37 

70 
48 

70 

59 

69 
56 

66 

54 

70 
48 

77 

48 

79 
90 

74 
51 

79 
35 

77 
57 

77 
62 

77 
62 

77 
33 

64 

39 

63 

37 

59 
45 

56 
51 

67 
55 

68 
51 

68 
46 

80 
46 

69.3 

47,0 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
45 

71 
58 

82 

57 

64 
43 

61 
35 

59 
33 

60 
36 

67 
51 

69 
51 

70 
53 

74 
61 

76 
57 

71 
53 

73 
50 

73 
51 

74 

57 

73 

60 

76 
61 

73 
37 

75 
66 

76 

66 

75 
66 

69 

49 

63 
42 

68 
51 

65 
59 

77 

61 

70 
61 

67 
33 

72 

47 

77 
54 

70,6 
53.0 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

68 
40 

70 
45 

74 

60 

82 

49 

63 
33 

60 
29 

61 
33 

61 
42 

72 

46 

72 
30 

76 
99 

78 
60 

80 
52 

73 
46 

71 

47 

80 
49 

79 
92 

76 
55 

77 
53 

81 
60 

80 
62 

77 
63 

78 
50 

62 
37 

65 
45 

67 
51 

66 

59 

73 

61 

70 
53 

68 

44 

80 
47 

72.3 

69.3 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

67 

46 

70 
58 

83 

62 

82 

36 

65 
43 

61 
38 

60 
37 

66 

51 

67 
51 

70 
55 

72 

60 

74 

62 

76 
55 

75 
52 

78 
53 

74 

61 

74 
61 

75 

64 

75 
98 

76 
58 

78 
66 

75 
66 

71 
52 

70 
43 

64 
52 

64 
58 

75 

61 

70 
64 

68 
55 

76 
♦9 

84 
66 

72.1 
55.3 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

61 
47 

65 
49 

70 
54 

74 
53 

65 

41 

63 
36 

69 

38 

59 
41 

63 
45 

65 

48 

68 
92 

73 

58 

73 
55 

65 

54 

66 
53 

76 
53 

71 
53 

78 
59 

77 
59 

73 
59 

75 
63 

75 
63 

75 
59 

63 

40 

63 

40 

64 
48 

56 
52 

64 
55 

65 
52 

69 
49 

76 
50 

68.6 
30.8 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
39 

73 
51 

78 
53 

66 
39 

60 
38 

60 
29 

62 
33 

66 
43 

67 
41 

70 
43 

74 
54 

74 

58 

66 
55 

73 
30 

77 

47 

79 
90 

75 

49 

80 

56 

78 
54 

79 
63 

79 
63 

77 
63 

65 
49 

64 

40 

60 
41 

57 
32 

66 
55 

68 
59 

70 
52 

79 
47 

84 
50 

70.6 

68.9 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

71 
66 

66 
55 

74 
61 

86 
35 

73 
34 

64 
32 

63 

40 

58 
40 

65 
54 

63 

54 

68 

60 

77 

62 

76 
54 

75 
50 

76 
54 

76 
54 

76 
58 

75 

63 

76 
56 

77 
64 

79 
66 

78 
65 

76 
54 

62 

46 

63 
49 

67 
53 

64 
53 

72 
63 

66 
61 

72 

47 

74 
53 

71.3 
53.4 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

68 
69 

66 
56 

72 
59 

82 
54 

68 
35 

59 

44 

33 

43 

59 
44 

63 
56 

64 
51 

68 
58 

73 

59 

73 
35 

74 
50 

75 
54 

72 

54 

73 

60 

73 

61 

75 
59 

75 
63 

76 
64 

74 
64 

75 
53 

60 

46 

63 

50 

70 
51 

72 
59 

71 
60 

71 
54 

73 
54 

77 
56 

69,9 
54.0 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

64 
44 

68 

50 

77 
58 

80 
50 

39 

39 

58 
35 

60 
37 

62 

44 

67 

46 

70 
48 

72 
32 

77 
60 

77 
33 

67 
51 

68 

*9 

76 
55 

78 
52 

75 

56 

76 
57 

79 
60 

90 
65 

80 
65 

78 
53 

61 

38 

63 
47 

63 
51 

63 
57 

69 
60 

69 
51 

68 

49 

75 
53 

70.3 
51.1 

THOMPSONS  )  WSW 

MAX 

Mm 

64 
39 

67 
49 

75 
58 

78 
52 

60 
39 

58 
37 

39 
30 

62 
42 

69 
44 

69 
46 

72 
34 

77 

60 

73 
34 

67 
53 

68 
48 

75 
53 

77 
50 

74 
56 

77 
54 

79 
60 

79 

64 

78 
65 

77 
53 

61 
41 

62 
45 

63 

50 

65 
57 

68 
58 

67 
52 

66 

51 

74 
49 

69,7 
50,4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    85    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1966 


Station 

Day  oi  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

VICTORIA  «B    AIRPORT 
•   4   • 

MAX 

MDJ 

66 
45 

76 
56 

83 
55 

64 
43 

61   61 
35   34 

60 
37 

69 
47 

68 
50 

72 
53 

76 
62 

60 
57 

75 
51 

76 
90 

77 
51 

79 
92 

77 
55 

78 
60 

79 
59 

SI 
65 

77 
65 

77 

68 

71 
49 

62 
42 

63 
51 

66 
56 

77 
61 

74 
62 

6S 
55 

79 
47 

85 
55 

72.9 
52,6 

SOUTHERN            09 

Alice 

MAI 

Mm 

76 
4* 

71 
51 

87 
60 

88 
52 

70   64 
32   34 

64 
43 

66 
46 

64 
55 

66 

57 

72 
56 

77 
62 

61 
32 

75 

45 

79 
48 

80 
52 

78 

37 

80 
58 

80 
57 

80 

57 

87 
64 

84 
66 

85 
54 

63 
SO 

62 

51 

67 
92 

6e 
62 

74 
65 

73 

57 

71 
53 

79 
51 

74.5 
53.0 

AR«STR0N6 

MAX 

Mm 

75 
52 

86 

92 

78 
56 

68 

44   42 

69 

69 
48 

52 

78 
61 

80 
58 

85 

64 

86 

85 

54 

83 

57 

86 
60 

81 
56 

85 

60 

S9 

72 

90 
72 

68 
70 

75 

69 

70 
48 

70 
59 

79 

58 

so 

54 

74 
48 

80 
52 

88 
56 

80,0 
56.4 

3ATESVILLE  3  S 

MAX 

MTU 

76 
41 

72 
46 

81 
52 

82 
37 

66   63 
26   27 

64 
28 

60 
39 

64 

47 

67 
49 

66 
58 

76 
59 

60 
45 

75 
38 

78 
39 

83 

45 

76 
55 

6* 
54 

75 
54 

75 
55 

87 

57 

85 

58 

82 

47 

67 
44 

61 

48 

63 

47 

72 

47 

74 
50 

78 
52 

73 
47 

87 
48 

74.1 
46.4 

9ENAV10ES  1  S 

MAX 

Mm 

78 
42 

72 

57 

85 

60 

87 
98 

66   63 
34   32 

64 
43 

65 
54 

65 
38 

67 
58 

68 
55 

77 
61 

79 
51 

75 
44 

79 
50 

80 
38 

83 
61 

63 

60 

80 
60 

86 
63 

86 
62 

84 
65 

86 
54 

61 

50 

61 
49 

69 
51 

68 
63 

76 
65 

80 
65 

71 
34 

79 

51 

74,9 
54.5 

CARRI20  SPRINGS 

MAX 

Mm 

SO 
45 

75 
54 

88 
50 

87 
43 

68   68 
29   31 

66 

44 

62 
53 

66 
56 

66 
58 

69 
59 

80 
62 

80 
49 

76 
40 

82 
48 

86 
60 

79 
62 

86 
60 

73 
57 

79 
63 

89 

56 

87 
60 

86 
54 

66 
"•9 

63 

48 

69 

47 

80 
60 

80 
62 

79 
57 

75 
50 

82 
49 

76.5 
32.1 

CAT4R|NA 

MAX 

Mm 

77 
47 

87 
51 

78 
43 

65 
35 

67 
33 

67 
53 

69 
52 

69 
59 

80 
58 

81 
66 

78 
49 

81 
42 

86 
47 

82 

58 

65 

60 

82 

57 

82 
57 

89 
60 

87 
35 

86 
61 

77 
48 

78 
62 

77 
39 

75 
56 

81 
51 

87 

52 

79,0 
32.7 

CMARLOTTE  5  NN* 

MAX 

Mm 

74 
45 

81 
56 

84 
59 

80 

47 

65   63 
29   27 

62 

41 

65 
48 

66 
54 

68 
58 

77 
58 

81 

61 

78 
49 

79 
39 

82 
46 

81 
57 

82 
56 

81 
62 

77 
57 

86 
64 

85 
61 

84 
63 

82 
50 

64 
42 

62 

48 

69 
53 

75 
60 

75 
60 

73 
53 

80 
47 

86 
47 

75.7 
51.5 

CCTlLLA  faa  airport 

MAX 

Mm 

73 
45 

84 
51 

86 

48 

66 
43 

64   64 
33   33 

64 
42 

66 
50 

68 
56 

68 
58 

79 
58 

78 
54 

75 
48 

80 
41 

84 
49 

79 
55 

84 
57 

73 
58 

75 
57 

88 
63 

86 
59 

89 

63 

69 

51 

63 

49 

65 
49 

75 
54 

77 

60 

76 
59 

72 
55 

80 
52 

11 

50 

75,3 

31.6 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

74 
46 

83 
54 

83 

50 

66 

40 

63   65 
30   32 

61 
46 

65 
54 

68 

57 

67 
59 

76 
58 

80 
61 

76 
48 

80 
41 

85 

50 

T6 
58 

84 
59 

76 
59 

76 
58 

88 
62 

86 
59 

83 
61 

74 
52 

62 

50 

63 

50 

76 
31 

77 

62 

76 
64 

73 
57 

60 
50 

87 

50 

75.3 
52.5 

3ILI.ET 

MAX 

Mm 

75 
40 

73 
43 

82 
90 

86 
47 

65   63 
34   10 

64 
33 

62 

43 

67 
30 

66 
55 

68 
56 

78 
58 

79 
49 

75 
41 

78 
43 

S3 
45 

79 
56 

83 
57 

73 
53 

76 
57 

88 
55 

85 

56 

82 
54 

65 
44 

63 
46 

63 

46 

70 
52 

75 
61 

76 
55 

73 
49 

81 
50 

74.1 
48.7 

EAolE  PASS 

MAX 

Mm 

75 
43 

75 
47 

S3 

53 

80 
43 

63   64 
10   12 

66 
43 

64 

46 

64 
54 

66 
52 

70 
59 

77 
60 

80 
49 

76 
43 

81 
50 

84 
55 

78 
61 

82 
39 

70 
57 

78 
59 

87 
58 

84 
58 

64 
49 

65 

49 

61 
48 

64 
49 

78 

49 

78 
61 

77 
58 

70 
49 

80 
52 

74.3 
50,8 

EsCI'.Al  }  •,. 

MAX 

Mm 

77 
41 

77 
44 

90 
51 

91 
*9 

66   66 
28   28 

69 

30 

64 
42 

68 

54 

69 
55 

68 
58 

82 

98 

81 
48 

76 
38 

93 

38 

87 
45 

78 
58 

87 
57 

75 

58 

82 

60 

91 
60 

90 
60 

90 
60 

62 

50 

64 
48 

69 

46 

75 

52 

62 
62 

75 
55 

72 
50 

82 

50 

77.1 
49.5 

:  i.  -••.  DAM 

MAX 

MIN 

76 
47 

76 
48 

90 
56 

94 
55 

67   6] 
19   17 

67 
17 

65 

50 

65 
57 

65 

59 

71 
60 

79 
62 

78 
66 

77 
51 

81 
53 

83 
59 

79 
61 

85 

60 

81 
60 

82 

62 

89 
61 

90 
64 

90 
55 

63 

53 

61 
49 

72 
52 

77 
60 

79 
64 

79 
61 

66 
59 

78 

53 

76.5 
54,6 

»1  >  iOJAS 

MAX 

Mm 

79 
44 

74 

46 

90 
63 

92 

56 

70   76 
14   16 

67 
39 

66 
49 

68 
58 

69 
59 

71 
59 

77 
61 

60 
54 

79 
45 

64 
46 

88 
55 

81 
55 

85 

59 

83 

62 

84 
61 

89 

65 

87 

65 

91 
54 

62 

52 

62 
51 

70 
53 

72 
61 

77 
61 

SO 
58 

69 
54 

82 

48 

77,6 
53,6 

■ 

MAX 

Mm 

74 
42 

85 

31 

8T 
48 

84 
91 

66   64 
28   26 

64 
38 

74 
42 

66 
54 

71 

57 

79 
55 

80 
59 

76 
42 

79 
37 

83 
43 

81 
32 

84 
54 

82 

60 

79 
55 

88 
62 

86 
60 

S3 

61 

84 
52 

63 

48 

69 
41 

66 
50 

75 
60 

75 
59 

74 
53 

63 
45 

87 
50 

77,3 
69,6 

roEfo 

MAX 

Mm 

72 
46 

72 
52 

87 
53 

87 
53 

78   78 
10   14 

69 
49 

65 

48 

65 
55 

68 
58 

72 
58 

78 
60 

80 
50 

80 
30 

80 
33 

82 
60 

80 
60 

84 
62 

78 
60 

80 
60 

85 

63 

85 
63 

65 
54 

62 

48 

65 
50 

68 
34 

70 
60 

73 
62 

72 
54 

72 
93 

80 
99 

75,6 
33,7 

tk'f\l     BAsCl- 

MAX 

Mm 

75 
44 

75 
49 

90 
55 

89 

91 

31   31 

67 
39 

68 

46 

67 
56 

65 
58 

67 
58 

76 
60 

77 
49 

76 
42 

80 
46 

81 
94 

80 
61 

61 
60 

82 
58 

81 

60 

86 
61 

84 

64 

88 
53 

61 

47 

61 

49 

68 
51 

78 
58 

61 
32 

80 

57 

71 
53 

81 

57 

76.3 
51.9 

MAX 

Mm 

41 

75 

46 

80 
48 

81 
38 

67   68 
27   28 

41 

45 

46 

70 
50 

69 
56 

78 
59 

60 
47 

41 

80 

45 

85 
35 

57 

55 

76 
59 

86 
55 

87 
56 

65 
60 

81 
50 

68 

46 

66 
46 

65 

49 

74 

60 

19 

81 
55 

75 
46 

82 

45 

76.5 
66.8 

•■'..  J 

MAX 

Mm 

76 
4, 

88 

49 

92 
53 

67 
32 

66   67 
14   16 

63 
48 

68 
57 

68 
59 

70 
59 

79 

60 

82 

64 

80 
91 

82 

44 

82 

54 

78 
63 

63 

61 

73 
38 

83 
38 

88 
63 

88 
62 

89 
65 

69 
55 

61 

91 

69 

50 

76 
55 

60 
65 

74 
63 

72 

57 

SO 
56 

88 

92 

76.8 
55.0 

0lt»O" 

MAX 

Mm 

75 
44 

73 

31 

86 
52 

90 
32 

67   64 
15   S3 

64 

40 

65 

45 

63 
48 

66 
55 

70 
66 

87 
58 

77 
47 

77 
43 

80 
46 

79 
39 

77 
59 

80 
60 

76 

60 

81 
63 

85 

61 

84 
64 

86 

51 

61 

48 

58 
48 

67 

48 

67 

58 

73 

63 

78 
54 

72 
53 

81 
49 

74.7 
51.7 

MAX 

Mm 

75 

44 

83 

54 

SO 
45 

63 

42 

61   61 
11   41 

67 
48 

65 
53 

67 
98 

76 
55 

eo 

60 

76 

64 

79 
42 

83 

42 

12 

55 

S3 

37 

80 
59 

76 
55 

88 
62 

86 
38 

83 
63 

83 
49 

79 
62 

64 

44 

62 
48 

69 
52 

74 
60 

78 
59 

76 
54 

82 

48 

87 
63 

73,9 
52.2 

MAX 

Mm 

71 

42 

79 
47 

82 

57 

73 

44 

62   61 
2P   28 

38 

37 

63 
47 

63 

47 

65 
58 

75 
58 

79 
61 

74 
47 

77 

40 

79 
43 

78 

58 

60 
57 

75 
61 

75 
58 

85 

63 

62 

61 

81 
63 

80 
49 

60 
41 

61 

46 

65 
55 

72 
60 

75 

60 

73 
33 

79 
45 

85 

45 

73.3 

30.3 

MM  CITY  1  « 

MAX 

Mm 

76 

42 

74 
44 

90 
33 

92 
96 

69   66 
16   11 

69 
31 

67 
90 

69 
38 

65 

60 

71 
59 

79 
59 

60 
57 

77 
44 

82 

44 

62 

61 

76 
60 

84 
59 

85 
59 

84 
63 

If 

63 

89 
63 

91 
55 

62 

54 

62 

46 

73 
51 

79 
60 

80 
65 

86 
62 

76 

49 

77,6 
33.3 

MINI 

MAX 

Mm 

74 
45 

71 
44 

84 

9) 

84 

49 

66   64 
11   29 

63 
98 

61 

45 

65 

31 

66 
56 

69 
99 

76 
61 

60 
46 

73 
19 

77 
46 

82 

47 

SO 
59 

82 

61 

74 
66 

82 
34 

87 
6) 

63 
64 

86 
55 

65 
45 

62 

48 

63 
52 

66 

61 

75 
62 

73 
34 

72 
49 

79 
5' 

74,0 
30.8 

UMfl 

MAX 

Mm 

74 
4* 

9* 
51 

94 
53 

99 

91 

67   67 
14   39 

63 

11 

68 

57 

64 
39 

70 
60 

78 
60 

84 
6} 

62 
51 

84 

47 

83 
39 

79 
63 

84 
62 

83 

61 

79 
62 

88 

63 

HH 
63 

90 
65 

85 
55 

62 
5! 

69 
52 

76 
37 

79 

6T 

85 

66 

73 
39 

84 
62 

H6 
55 

79.1 
36.8 

lOaO  .»  '       |0 

Mm 

'1 
11 

78 

42 

II 

4) 

70 
47 

4)   64 
41   37 

61 

61 

71 
62 

79 
99 

77 

62 

80 
51 

77 
60 

76 
39 

76 
36 

80 
64 

60 
64 

79 
67 

76 
66 

70 
56 

60 

14 

66 
53 

72 

64 

74 
64 

so 

66 

66 

37 

74 
56 

82 

61 

73.6 
57.1 

--#» 

7« 

45 

74 
4» 

•  3 

41 

41 
92 

70   47 
17   12 

70 
59 

41 

60 

74 
60 

78 
40 

S3 

99 

63 

36 

61 
36 

84 
60 

84 
44 

81 

63 

82 

66 

61 
66 

69 

51 

60 
30 

67 
92 

72 
63 

77 
66 

85 
62 

63 
31 

T6 

64 

76.1 
34,2 

Mm 

4» 

'4 

90 
39 

94 
94 

70   47 
19   16 

71 
39 

65 

61 

70 
61 

78 

41 

81 
60 

79 
58 

60 
60 

S3 

64 

83 

64 

63 

84 
67 

8T 
62 

68 

94 

61 
52 

70 

93 

79 
62 

81 
63 

85 

62 

64 
36 

76 
II 

77,0 
35,6 

..  »► 

MB 

4« 

5» 

91 
41 

49 
4» 

49   47 
41   98 

44 
41 

49 

41 

71 
61 

80 
41 

79 
64 

79 
58 

84 

61 

S2 

65 

80 
64 

S3 
63 

67 

67 

71 
94 

99 
91 

70 
31 

79 
62 

HO 

6T 

15 
65 

67 
59 

76 
36 

8.' 
11 

76.1 

97,5 

4» 

99 

39 

49   44 

19   14 

48 
58 

61 
99 

41 

40 

61 

82 

40 

so 

40 

81 
62 

84 
61 

S3 

65 

SS 

64 

S3 

67 

90 
52 

61 
92 

61 
30 

70 
51 

10 
II 

SO 
66 

81 

60 

66 
33 

71 

in 

76.6 
94,5 

•1 

-1 

91 
94 

■ 

70   68 
19   14 

'1 
91 

44 
99 

72 
40 

80 
9« 

84 

40 

61 
59 

82 

60 

85 

60 

81 
62 

48 
64 

15 

44 

89 

62 

69 
92 

70 
91 

72 

49 

fit, 

61 

81 
64 

85 

61 

63 
35 

76 
91 

78. > 

99,4 

»•»-»  m 

M 

41 

M 
47 

" 

41   49 
1*    41 

44 

41 

44 
99 

44 
41 

49 
42 

74 
44 

71 
44 

71 

44 

74 
64 

74 
66 

76 

66 

74 
46 

76 
62 

|| 

96 

62 

97 

67 
61 

69 

',4 

74 
69 

71 
6) 

68 

39 

72 
96 

70,1 
60.1 

»7 

• 

•• 
•• 

9S   99 

92   14 

64 

• 

44 
40 

70 
41 

71 

41 

79 

44 

71 

64 

71 
41 

75 
46 

75 

64 

80 
47 

75 
67 

SO 
59 

61 

55 

56 

51 

44 
94 

|| 
|| 

72 

64 

75 
62 

69 
93 

n 

93 

69.  S 

97.4 

-m 

•1 

■ 

• 
• 

3> 

»1 

>' 

41 

44 

60 

74 
60 

76 

41 

94 

93 

S3 
33 

II 

96 

If 

40 

84 

42 

|| 
41 

II 
49 

89 
69 

|| 

1/ 

60 
50 

66 
91 

TO 
41 

74 
65 

S3 

62 

44 

99 

77 

11 

76.) 

94,0 

Di 

\IL 

Y 

It 

JVL 

■>E 

iA 

T 

U\- 

:s 

TEXAS 

Continued 

MARCH    1966 

Station 

Day  of  Month 

o 
a 

to 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

► 

< 

JIN    BENITO 

MAX 

T9 

76 

T6 

93 

70 

67 

69 

73 

71 

69 

74 

78 

60 

77 

83 

82      84 

80 

89 

95 

84 

81 

92 

71 

61 

61 

74 

82 

•4 

66      77 

76,4 

Mm 

49 

49 

60 

94 

42 

39 

90 

92 

60 

60 

60 

58 

59 

92 

92 

52      56 

99 

61 

69 

66 

66 

66 

34 

34 

99 

60 

63 

63 

97      54 

56,4 

WESLACO    2    E 

MAX 

77 

86 

9) 

94 

67 

68 

69 

70 

64 

70 

77 

79 

77 

90 

82 

81      80 

95 

94 

83 

82 

84 

79 

60 

69 

78 

79 

84 

82 

76      94 

77,8 

Mm 

49 

60 

62 

94 

40 

39 

48 

59 

60 

60 

61 

62 

97 

92 

97 

62 

98 

62 

62 

65 

64 

66 

93 

93 

91 

59 

66 

67 

39 

56 

S3 

57,0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3 .  s 

| 

Station 

*>  a 
c  0 

+>  +» 

3   0) 
<fl  u 

<D  -H 

ceo 

e 

rt  *0 
+»  0) 
rt  o 

3  a 
en  co 

0) 
K 

SI 
0> 

a 

> 
< 

J     e 
1    1 

« 

g       1 

f  "Si 

s   1 

« 
1 

«  « 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6    AM          NOON          6    PM 

8 

9 

8 
8 

A 

s 
I 

CO 

s 

1 

3 

in  a 

3 

III 

hi 

ABILENE    WB    AIRPORT 

19 

5.9 

13.9 

41 

NW 

22 

62 

70 

41 

34 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

79 

5.0 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

24 

4.7 

16.6 

42 

N 

22 

50 

62 

28 

20 

1 

i 

0 

0 

0 

0 

2 

86 

4.4 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

17 

1.8 

10.9 

33 

NW 

22 

73 

78 

52 

49 

8 

2 

3 

0 

0 

0 

13 

52 

6.6 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

12 

7.3 

12.6 

36 

SE 

21 

87 

90 

61 

69 

7 

4 

1 

0 

0 

0 

12 

56 

6.2 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

12 

6.3 

12.9 

40 

S 

21 

84 

87 

58 

61 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

6 

41 

6.4 

DALLAS    WB   AIRPORT 

18 

4.2 

14.1 

40 

NW 

05 

62 

73 

52 

43 

4 

2 

2 

0 

1 

0 

9 

65 

5.7 

DEL    RIO   WB    AP 

12 

6.3 

10.9 

28++ 

3 

22 

59 

72 

52 

39 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

10 

" 

6.3 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

30 

2.0 

9.5 

50 

SW 

02 

26 

36 

24 

17 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

95 

4.2 

FORT    WORTH   WB    AIRPORT 

19 

3.3 

13.1 

38++ 

32 

05 

64 

75 

51 

44 

6 

1 

1 

0 

1 

0 

9 

- 

5.6 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

38 

NW 

05 

- 

- 

" 

- 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

63 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

" 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

4 

- 

- 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

12 

2.1 

11.6 

35  +  + 

31 

05 

78 

82 

55 

59 

4 

3 

1 

0 

1 

0 

9 

62 

6.7 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

22 

5.1 

14.9 

46++ 

27 

03 

41 

52 

27 

20 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

- 

5.2 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

19 

4.8 

12.9 

35  +  + 

26 

03 

51 

63 

29 

21 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

- 

4.1 

PORT    ARTHUR    W8    AIRPORT 

15 

1.9 

11.1 

40 

NW 

05 

86 

86 

58 

67 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

10 

58 

6.5 

SAN    ANGELO   WB    AIRPORT 

20 

5.3 

12.1 

36++ 

29 

03 

59 

69 

41 

34 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

4.8 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

10 

2.6 

10.1 

39 

N 

22 

80 

85 

58 

53 

9 

7 

1 

1 

0 

0 

18 

58 

6.7 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

11 

3.2 

9.7 

37    * 

N 

23 

85 

85 

58 

60 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

" 

6.9 

WACO    WB    AIRPORT 

18 

3.7 

12.2 

35++ 

33 

22 

75 

84 

56 

49 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

" 

5.6 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

20 

5.2 

14.4 

43++ 

31 

22 

60 

70 

39 

36 

3 

2 

1 

0 

1 

0 

7 

" 

5.1 

S—  Reiaranc©  Note*  Following  Station  Index 
-    87    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
HARCH    1966 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19  20  21   22   23   24   25   26  I  27   28 


LC.  ROLLINS  PLAINS  02 
HCRDS  CREEK  DAM 

•   •   • 

NORTM  CENTRAL       03 

BARDnELL  DAN 

9ELT0N  DAN 
3ENBR00K  DAM 
DEN  I  SON  DAM 

SRAPEvINE  DAM 

LAVON  DAM 
NAVARRO  MILLS  DA* 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLMOtSE  MOLLOn  D»m 

•tCC  DAM 

•  DAM 


EAST  TElAS         0* 

:»!»0EO»IELD  9  S 


-  ;»-  • 


•    •    • 
'•»»S  PfTCS 


'»••-».  ■  ,  - 


EV«P 
WIND 


.29  .33 

2*1  173 


.27  .32  .31 

162  1*3  190 

71  72  53 

49  39  38 


.24 


EVAP  .19 

WIN0  73 

MAX  69 

MIN  A3 


EVAP  .15  .22 
WIND   38  1*1 


EVAP  .17  .26  .17  ,39  .34  .25 
WIND   63  167  U6  163  200  1*1 

EVAP  .23  .17  .30  .28  .30  .15 

WIND  100  181  228  160  20*  128 

MAX    62   7*   60  60   53  AS 

MIN    37   *7   56  36   33  32 

EVAP  .17  .26  .1*  .41  .35  .27 

WIND   73  207  196  177  224  159 
MA*    68   69   73   68|  58 
MIN    41   46   49   38i   32 

EVAP  .13  .27  .12  .33  .29 
WIND   97  162  135  139  172  136 


EVAP 
WIND 
MAX 
M|N 

EVAP 
WIND 
MAX 
M|N 


.13  .21 
38  131 


.18  .13 
151  172 


.12 


.17  .14 
129   93 


.14  .13  .201  .18  .13  .11  .11 
39  86  144  154  166  97  86 
61  61  58,  63  63  67!  67 
40:  46i  5*!  531  48 


17  .22  .13  .35  < 

91  157  170  1*7  172  163 

67   68  72  71  . 

43   43  50  39  - 


37 
.12 

42 
.16 

A* 

117 

63 

58 

32 

36 

.35 

.23 

35 

122 

ft 

.89 

49 

10* 

• 

72 

" 

31 

.191  .1*1  .171  .02 
168  220  167  10* 


43 


.181  .21 
196  163 


.13  .16  .13 
1661  1*0  11* 

64'   77!  67 

48   49 


.12  .19  .28  .39  ,33  .2*  .16  ,30  .10  .17  .03!  .1*  .18 

66  191  160  200  167  129  *7  163  158  160!  180  137   92 

67  66  7*   65   58   55  62  5*  58  6*   60   67   76 
*1  *1  53   38   36   3*  36  37  *6  50   55j  5*   *6 


EVAI 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EvAP 
WIND 
MAX 
M|N 


.1*  .32 
44  163  109   85 


.20  ,24  .16  .39   . 

92  176  147  140  158 

68  66  72  70   62 

*1  40  49  38   35 

.13  .21  .15  .34  .26 

4*  132  109  115  115 

71  69  75  72   78 

43  43  51  38   35 


3* 

36 

37 

ft 

.35 

.20 

• 

107 

104 

. 

m 

.19 

162 

36 

125 

- 

67 

62 

33 

35 

.23 

87  112 


.18 
28  86 
63  60 
34   37 


66 


.071  .26 
137  105 


EVAP  .15  .12  .11  .41  .35  .13  .19  .10  .04 
WIND1   5*  123  136  192  273  127   50  101   98 


MAX 
M|N 


65  65  70   67 

38  »*  55   39 

EvAP  .03  ,23  .0* 

w|ND   68  69  108 

max    68  70  75 

MIN    *3  *3  48 


38   59 

29   35 

.   .40 

138   *3 

67 


37;  70 

37  38 

.15  .10 

38  33 
65   63 


31 


.18  .13 

SO  63 

68  67 

*0  45 


EvAP  .20  .43  .56  .23  .13  .23 

L30  223  l»8  142  58  53 

"AH    «4   64  39  36  57  60 

M|N    36   46  36  32  32  36 


21  .17  .20  .32  .30  .12  .29 

71   48  36  79  87 

39   70  7*  7*  75   73   72 

*l   38  »6  *8 


I  .21  .<•'  .33  .21  .16  .09  .40  .14  .28  .38 

•  IND   23  134  mi    |69   63   II   16  38  19  26  33 

-./    o*   61   60   31   33   39   63  71  76  71  72 

i»   38   )?   33   33   15   38  43  35  46  43 


f,A»  .30  .25  .71  .45 

.  63  16* 

«»«     >l   63  79  67 

M|N    42   43  31  37 


.40  .27  .35  .15 

169  173 

61   66   39  35 

33   33   37  39 


'  <a»  .:«  ,ii  .if  •  .73 

41  213  149  232  116   61 

"A»    «•   it   7.   .  tl 

I|    42    4>    -     13 


.,.»  .13  ,11  .11  .23 

91  1*1  III  I6>  162 


...   •-   P| 


<6 


...  ,11  ,|7 
169  63 
61   62 


.27  .32 

39  38 

75  74 

46  43 


.06  .15  . 

168  197  1 

63  71 

34  36 

.16  .29 


12  .10 
30  100 


.02  .0* 

99  101 

62  69 

*l  4i 

.06  .06 

1)0  110 


. 

41  1 01  120  101   99 
"    '3   9a   41   I.,        3*   40   62   4* 

11    U    1*   <■)       43   49   40   34 

,11  .>1  ,11  .17  .Of  ,|6  .  I 

124    tO 


03  .10 
99   54 


.13  .06  .11  .12  .16 

98  119  85  56  50 

66   61  68  75  76 

53  56  50  48 


.33 


.18  .30  .35 


97 


139  17* 

.25  .33  .31 

86  185  185 

7*   77  T3| 
*Tj   37 

.2*1  .32  .36 
10*  180  23* 

80   80   79 
31   53J   52 

.22 

83 

.20 

65 
79 
52 


.22 
96|  93 
73l  81 
45  *6 


23  .20 


.35  .10 

83 


.31  .33 

163  2*8 


.29  .25 

12*  208 


34 


.31  .30 
99  132 
771  77 
51   33 

.22  .26 

69  112  1*C 


531   351 

.13  .18 

2*  *J 

85  95 

33  55 


.2*  .36  .99 

46   170 


47 


96 


.32 

134 
60j  80 
48 


.11  .2* 

73  112 

76  '3 

37  98 

.12  .13 

60|  160 

.24  .11 
76  102 
HO'  fS 
95   37 


,21 
|0  M 


22  .26  .61 
60  135  290 

75  ir    73 

45   56   58 


.28 


.25  .32 

92  222 

80  82 

48  58 


.2*  .25 

136   63 


.6*  .21 

213i  11*1  7*1  72 

62j  6l|  62  76 

37  391  62 


.25  .24  .33 

61   80  265 

I 
.3*1 


.27  .37 

36*|  307 


45 
.26 


.28 


.16 

5*|   2* 
80 


.26  .15 

36   68 

78   76 
58 


47 


.32 

2*8  187 

76!   71 
57   40 


.  .17  .25 

96l   911  20* 
7d   7«l 

67j   S 

.25  .3d  .3*j  .51 

68  12Q  194 

73|   76   81 
*T   48 


208  235 

92 

56   36 


.25 


.26 


.30  .26 
127  191 
82 

39 


.19 


.21  .39 
92 

80 

43 


.11 
126 


.21  .23 

78  125 

.52  .15 
851  90 

*  I  n 

33   40 


.22  .22  .10 
63   93|  38i 

771  76 
50   *3 


.22 

.19 

68 

112 

66 

64 

38 

42 

.22 

.IS 

49 

64 

. 

m 

TO 

121 

.19 

.25 

34 

60 

67 

58 

38 

44 

.17 

.15 

67 

39 

6C 

75 

37 

45 

.20 

.04 

4S 

42 

71 

66 

40 

61 

.17 

.19 

85 

69 

68 

73 

42 

66 

.12 

.32 

7B 

38 

60 

73 

40 

68 

.39 

.20 

1  II 

141 

6  7 

64 

39 

47 

.32 

.26 

106 

102 

61 

63 

38 

41 

.12 

.21 

66 

62 

6* 

62 

II 

66 

.17 

.14 

IC 

80 

.21 

.13 

90 

77 

6* 

69 

40 

49 

.22 

.10 

43 

77 

,07  .23 
26 

80  76 

43  55 


.131  .39 
73  117 

87 
41   50 


8.368 
3824 

71.6 
47,2 

9.31 

4107 
71.2 
46.1 


■■.-" 
3313 

71.4 
*t.O 

1.41 

3330 

3.17 
2136 

70.1 


1.92 

2713 


la*  lUlfttar...  Notftft  following  Italian   Indftft 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MARCH    1966 


Day  Of  Month 

"<3  „  di 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

•   •   • 
UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT       <F> 

EVAP 

.15 

.13 

.12 

.37 

.27 

.23 

.12 

.14 

.13 

.16 

.14 

.17 

.22 

.17 

.18 

.1! 

.25 

.15 

.20 

.21 

.17 

.11 

.17 

.28 

.17 

* 

.ns 

.OT 

•  16 

.1? 

.?■> 

5.23 

WIND 

TO 

1*0 

120 

136 

126 

101 

43 

111 

100 

115 

109 

79 

125 

78 

65 

no 

116 

lie 

as 

13! 

256 

?oc 

171 

138 

50 

50 

70 

95 

115 

70 

86 

3386 

MAX 

68 

76 

82 

79 

64 

66 

64 

69 

68 

71 

73 

77 

78 

80 

81 

F): 

8! 

82 

86 

88 

8] 

77 

74 

651   64 

65 

64 

80 

74 

79 

fl4 

74.9 

MIN 

•5 

M 

61 

48 

44 

33 

39 

48 

51 

56 

59 

61 

53 

52 

56 

36 

57 

60 

39 

60 

62 

66 

34 

39!  48 

56 

59 

64 

55 

48 

53 

53.4 

THOMPSONS  3  WSM 

EVAP 

.IB 

.17 

.01 

.35 

.46 

.17 

.17 

.17 

.19 

.19 

.12 

.15 

.16 

.09 

.10 

.21 

.01 

.21 

.05 

.15 

.17 

.?1 

.19 

I 
.13  .40 

.08 

.on 

■  14 

.07 

.11 

,  ?? 

5.03 

WIND 

91 

106 

120 

143 

230 

213 

73 

119 

131 

101 

112 

no 

102 

116 

62 

34 

5; 

70 

26 

TO 

125 

16? 

155 

190   79 

75 

101 

105 

128 

102 

39 

3343 

MAX 

60 

66 

62 

79 

60 

56 

60 

56 

69 

70 

72 

74 

76 

68 

68 

«( 

80 

7! 

76 

80 

81 

8C 

73 

61 

66 

72 

60 

66 

64 

19 

an 

69.6 

MIN 

•0 

40 

48 

43 

48 

30 

36 

38 

39 

40 

48 

56 

50 

50 

52 

50 

52 

51 

54 

56 

60 

60 

SO 

34 

46 

42 

48 

50 

47 

47 

48 

46.9 

t   ft   ft 
SOUTHERN           04 

OILLEY 

EVAP 
MIND 

.09 

.30 

.18 

.38 

.22 

.16 

.18 

.10 

.07 

.05 

.05 

.12 

.1* 

.23 

.18 

.21 

.16 

.24 

.08 

.08 

.30 

.24 

.23 

.26 

.17 

.11 

.04 

.06 

.17 

.09 

.27 
23 

5.18 

MAX 

78 

76 

B8 

83 

82 

71 

71 

60 

68 

69 

63 

77   84 

84 

83 

66 

79 

88 

90 

79 

87 

85 

86 

80 

65 

63 

71 

71 

79 

78 

77.6 

MIN 

AS 

45 

55 

46 

40 

39 

40 

46 

S3 

58 

60 

60   57   51 

50 

33 

61 

60 

62 

62 

66 

60 

50 

49 

46 

50 

56 

66 

59 

56 

- 

53.4 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.2* 

.16 

•  19 

.32 

.19 

.23 

.14 

.07 

.08 

.04 

.14 

.121  .22 

.22 

.20 

.17 

.21 

.15 

.16 

.28 

.33 

.23 

.25 

.24 

.16 

.15 

.16 

.13 

.10 

.20 

.27 

5.7T 

WIND 

45 

40 

38 

43 

19 

37 

34 

50 

50 

49 

61 

28   25 

13 

49 

69 

7< 

58 

57 

84 

112 

88 

51 

54   46 

4? 

77 

65 

?B 

10 

2(1 

1536 

MAX 

T8 

89 

95 

71 

75 

73 

64 

66 

68 

72 

811  83   65 

86 

86 

80 

8( 

77 

85 

88 

86 

93 

88 

651   72 

77 

83 

79 

79 

9? 

9? 

80.5 

MIN 

51 

54 

57 

52 

43 

44 

49 

35 

59 

60 

61   64   57 

52 

57 

64 

62 

61 

62 

65 

61 

63 

59 

49 

50 

57 

65 

67 

61 

62 

60 

5T.5 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.20 

.20 

.20 

.27 

.24 

.15 

.18 

.13 

.01 

.05 

.01  .11  .10 

.24 

.17 

.18 

.09 

.26 

.19 

.14 

.15 

.41 

.20 

.25 

.15 

.10 

.08 

.12 

.16 

.06 

.1? 

5.12 

WIND 

2* 

87 

41 

51 

50 

19 

50 

66 

46 

40 

49J  48 

23 

32 

29 

55 

40 

67 

42 

48 

90 

103 

44 

90 

36 

43 

37 

40 

36 

36 

14 

1480 

ft   ft   ft 
LOWER  VALLEY       10 

MC  COOK 

EVAP 

.27 

.27 

.24 

.43 

.33 

.33 

.29 

.13 

.07 

ft 

* 

.12 

.21 

.25 

.27 

.25 

.17 

.25 

.23 

.251 

.33 

.40 

.28 

.33 

■  20 

.15 

.06 

.12 

.19 

.10 

.16 

6. TO 

WIND 

66 

170 

104 

117 

123 

52 

108 

122 

109 

129 

72 

107 

69 

74 

67 

119 

102 

'.J 

109 
65 

118 

156, 

236 

133 

163 

83 

86 

104 

106 

125 

66 

41 

3389 

MAX 

78 

77 

69 

88 

72 

73 

70 

64 

65 

66 

70 

80 

82 

82 

66 

8* 

71 

8T 

8T 

85 

89 

61 

60 

68 

79 

79 

86 

80 

an 

T8.0 

MIN 

50 

»; 

57 

49 

38 

37 

41 

45 

55 

59 

60 

62 

60 

55 

55 

59 

62 

62 
.24 

63 

65 

63 

64 

60 

46 

43 

49 

60 

66 

62 

58 

55 

55.1 

WE5LAC0  2  E 

EVAP 

.2* 

.24 

.14 

.46 

.24 

.21 

.20 

.10 

.00 

.00 

.15 

.16 

.22 

.19 

.28 

.21 

.26 

.23, 

.32 

.29 

.79 

.21 

.19 

.09 

.10 

.09 

.10 

.12 

.09 

•  2! 

5.88 

WIND 

55 

122 

85 

76 

44 

36 

78 

63 

87 

32 

33 

52 

47 

32 

64 

69 

72 

75| 

56 

11? 

117 

143 

90 

71 

3? 

68 

49 

1ft 

6fl 

71 

30 

2055 

MAX 

79 

B6 

87 

88   73 

72 

70 

69 

67 

71 

82 

82 

83 

86 

85 

85 

85 

68 

67 

88 

831 

88 

85 

T5 

77 

81 

81 

83 

86 

60 

a? 

81.1 

MIN 

u 

59 

63 

55 

46 

45 

48 

58 

60 

61 

63 

66 

63 

58 

61 

69, 

61 

64 

65 

65 

61 

65 

61 

49 

52 

60 

6T 

64 

64 

58 

57 

59.3 

(A)      EVAPORATION  MEASURED    IN   A  SUNKEN   SCREENED   PAN  OF   24-INCH   DIAMETER. 
(F)      ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION   PAN. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Time 

Day  of  month 

■ 
1 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6 

4 

6USHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

6  AM 

34 

37 

34 

33 

32 

32 

33 

35 

40 

42 

42 

40 

40 

42 

44 

45 

46 

42 

42 

46 

46 

45 

39 

38 

41 

40 

42 

45 

44 

45 

48 

40.5 

6  INCHES 

8  AM 

35 

38 

37 

34 

32 

32 

34 

36 

42 

44 

44 

42 

42 

44 

47 

49 

50 

46 

40 

50 

50 

49 

45 

43 

45 

44 

46 

46 

47 

48 

50 

43.3 

12  INCHES 

8  AM 

- 

41 

16  INCHES 

8  AM 

- 

41 

2  FEET 

6  AM 

- 

41 

46.8 

3  FEET 

6  AM 

- 

42 

46.6 

4  FEET 

8  AM 

- 

44 

47.4 

6  FEET 

6  AM 

- 

46 

49.8 

6  FEET 

6  AM 

- 

S3 

52.4 

8USHLAND  1  WSW  -  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  CROUP. 
SLOPE  1  %   TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 


VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft   ft'   ft 
HI6H  PLAINS        01 

AMAR1LL0  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

0.1 

T 
T 

DALMART  PAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

T 

T 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.1 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

VESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

T 

•   •   • 

TR»N5  PECOS        05 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    89    - 


STATION  INDEX 


STATION 


g     1 


ABILENE     ■«     All 

•OcQRLV    3   SE 

aOaMsvIllE 
alSany 
AlEOC   *   SE 
ALICE 
AL>INC 


AMISTAO    MM 
ANAHUAC    T«CD 


ANTfLOP* 

-ASS     I 

a«o<"  city 
arlington 

art>m*  city 

A*-E»S 

AUSTIN    ««    AIRPORT 

RfltTKU    - 

A.AvO* 

Ml»0 
BAU.INW    1    S. 


J    S 

.»'E»wO*iS 

SATTOM 


Mna.iOCS    "   S 

•  16    LAAt 

■  t«  lU|     *     I 

■  IC  IM|«    »IUS     ST. 

•  IC  i«l« 
•IC  t*T.LLS 

• 
■LUC 


CC12    01    MALE 
0016    02    TaYlO« 
003*  01    HOWARD 
005©  06  LAMPASAS 
0120    01    SHACKELFORD 
0129    03    PARKER 
-:*-   09    JIM    WELLS 
017*   OS   BREWSTER 
019O   0*   CHEROKEE 
020*    OS    BRAZ0O1A 

0206   OS  WISE 
0211    01    POTTER 
022S    06    VAL    VERDE 
0235   OS   CHAMBERS 
02**    0*    G«!MES 
02*8    01    ANDREWS 
025T    0«    6RAI0RIA 
0262   OS  COLLIN 
026»   02   JONES 
0271    OS    JACK 

0302    07    SAN    PATRICK 
0313    03    A»CM£R 
033T   OS    TARRANT 
03*2    09   tE*ED' 
0367   03    LAMAfi 
339*    02    STONEHALL 
0*0*   0*   h£NDCRSON 
0*0»   0*  CASS 
0*28    OT    TRAVIS 
0*3T    OT   ARANSAS 

0**0    03  ELLIS 

3*70    03  CALLAHAN 

0*12    OS  PECOS 

0*93    02  RUNNELS 

C»98   OS  REEVES 

0SC9    06  KENOALL 

051*    03  ELLIS 

0*60   09  ZAVALA 

CS69    00    MATAGORDA 
0306    0*    HARRIS 

O50T  OB    HARRIS 

0611  OB    j£FF£RSOM 

C63S  0*    &R1MCS 

06)9  OT   BEE 

0669  Q3    BELL 

0609  09    DUVAL 

06*0  09   DUVAL 

0691  os  tarrant 
:";*  «2  knox 
0tt6  06  beagan 

BTTf  06  otAiA* 

OTB*  01  MOWARO 

0TB6  01  HOWARD 

CTfT  06  DIMMIT 

0132  16  BLANCO 

3032  36  - 


I    •If    1    1 


4J    ••    A|A*-0*l 


'    LEE 

,    KENOALL 


0902   ( 

091T    06  NtMTON 

C621    53  »ANN|N 

0926    03  MONTAGU* 

3***    01  LlUCOMB 

0950  OS  BREWSTER 

09SB    01  HUTCMINSON 

C9»*    0  3  MONTAGUE 

'-»»!     3*  »(t    RIVE* 

'.996    '.  1  • 

000   01  OLDMAM 

Ml     3*  IINNl* 

31'   36  MCCULLOCH 

3>i  o:  hapt(.( i 

3)9    63  PALO   »l«TO 

3*2    03  STEPHEN! 

6**  0*  kOBiRTSON 

'.•     -  -  .('.MlNCTctfi 

3»T    02  HALL 

- 

-      *N|T 

'  I  IS 

09*   0*  iABiNf 


*-» 

J0MIO6 

6» 

1 1 M 

*/* 

BO»Nf  T 

91 

1' 

BUPtfSON 

-      BH 

'-* 

».. 

91 

*tf«PMUl 

'.* 

61 

...      . 

m 

•  1 

m 

■ 

OBSERVATION 
q  TLME  AND 

P  TABLES 


S  29  2S    95  15 


S  2T  30 

IS  32  39 

1  S3  35 

S  31  12 

S  31  12 

3  32  16 

9  32  15 

•  2B  35 

*  )0  05 
B  29  11 
1  SO  26 

IB  29  »9 

12  30  *5 

10  31  36 


101  2S 

101  29 

101  2T 
99  33 

90  25 

100  02 

90  *5 

93  37 

96  11 

97  36 

100  32 

102  37 


96  »0 
96  26 
100  96 


II  00    9T  02 


*  i-,    'i  91  IT 


*»  It 
U  *' 
*•  1  i 


• 

360*  Mid  MI 
119T   8A   B. 


220   3P   SP 


97  20 
9B  25 
9S  25 


101  28    2680 


1J50   TAJ   7 


91    111*  t.c      TA 


j: 


l*'0   I*   **■ 


1/40 

not 

1010 

■111 


..  .. 


• 


M.  0*  HOOD 

U  S  WEATHER  BUREAU 
LEONARD  COLEMAN 
LUTHER  D  HIGG1NS 
JOHN  D.  -ULF.Tl,  JR. 
CHESTER  WILEY 
LEONARD  M.  MAHONET 
WILLIAM  H.  HUDOINS 
MRS.  0.  LURLlNE  FELDEF 
CITY  OF  ALVlN 

U  S  FOREST  SERVICE 


S  WEATHER 


jREAi 


TER  COM 
ANAHUAC  T8CD 
WILLIAM  J,  6ARGER 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  ANGLETON 
WILLIAM  T.  ASHMORE 
C.  M.  RICE 
MACK  W.  ROBERTS 


HERNCON 


ROBERT  i 

JOHN  V.  LONGAN 
CHARLES  T.  MAwKES 
HAZEL  W.  PELHAM 
VOLNEY  WOMACK 
ALBERT  BAUGH 
RADIO  STA  KBUD 
BILL  LOVU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  W1L0LIFE  REFUGE 


CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRJN 
RICHARD  F.  HAGELSTE1 
ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BROWN  HAMLIN 
CHARLES  SLATER 
CHESTER  P.  ROGERS 


AND  REF 

WILSON 


JOE  I 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERTA  R.  BAZAN 
WILLIAM  S.  KLEMCKE 

S  CORPS  OF  ENGINEER5 


JOf  i 


DOBY 


RICHARD  W.  KANNAOY 


F1EL0 


TZ 


MRS.  HENRY  FOSMEE 
MRS  VERNICE 
DORA  WOLLSCHLAEGE 
IVY  E.  HARE 
R.  M.  CANTRELL 


NELLIE  0.  MARSHALL 

OW|GHT  F.  SPIES 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

ARTHUR  W.  MORGAN 

ORAM  C.  STOVALL 

OTIS  L.  DANIEL 

MRS.  FRANCIS  WJLL8ANKS 


BOYS 


HUGHS 
LEN 
FIELDS 


TEIN 


KOTCH 


MURFF 
W.    E.    HEMBRCC 
BEATRICE    P.    MOORE 
MAZLE    OOLLAR 
M*S.    DORA    E.    MARSH&URN 

ROBERT    C.     SEWELL 
U    ',    -tEAThER    BUREAU 
WILLIAM    W.     JAMAR.     JR. 
CHARLIE    A.    SOUYRES 
L.    PAULENE    MCCARTOR 
LAURA    D.    WOOD 
f .     J.     DIXON 
W.     M.     NEWTON 
W.    RUSSELL    LACE 
MRS.     ANNIE     G.     KLEIN 


«M  Tl  U    '  .    audi  "'.on 

I'AwfORO 
Mill   I  "*"<  I  I    i     HOMftfi 

I     «A"H| IOH     IAYLOR 

U   S   CORPS   OF    '  li'.iif  (HI 


LWCIL 

t     M.     '.MIDI^ 

»U*T    B.    POGOfNPOML 

*•!  I". 

■■■  MAI  '  1  ' M 

MB. 

.       *.      l"*l    M 

WALOI 

r.    wuND(»i  t< 

Ht»HAH    LUtHLF ING 

NfLD» 

M.     HALM 

HABOLD    W.     iMIIx 
'.(OP'.f     ' 

viti  tm  •  ■  i 
n/mtmtni  u  m»nt 

ism**   p.   paci 
.  .    ..      .  ■ 
BMtftfi     ..i  »o 


■..»»■«•►,  I|WH 

».-<►  (  MOTH 

.  ,  | 

BUM  I  •  R»Mt.f 


l  ttt. 


1611  «►. 


'■16 


COLEMAN 

COLLEGE  STATION  I 
COLORADO  CITY 
i  COLUMBUS 
COMANCHE 
COMMERCE 
COMSTOCK 
COhCORO  1  N 
CONLEN 
CONROE 

COOPER 
COPE  RANCH 
COPPERAS  COVE 
COPPERAS  COVE  NO  2 
CORNUDAS  SERVI 
CORPUS  CHRIST  I 
!  CORPUS  CHRIST)  WB 
CORS1CANA 


COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRANDALL 

CRANE 

CRANFILLS  GAP 

CRESSON 

CR10ER  RANCH 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CROSS  PLAINS 

CROSS  PLAINS  J  NNE 
CROW ELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NW 
CYPReSS  1  SW 
DACU5 

DAJNGERFIELD  9  S 
DALHART  FAA  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DANEVANG  2  SE 

DARROUZETT 

DAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

DEKALB 

DEL  RIO  WB  AP 

DEN I  SON  DAM 

DENTON  2  SE 

OEPORT 

OEWEYVILLE 

DIALVILLE  2  W 

DICKENS 

OILLEY 
DIME  BOX 
OINNITT  6  E 


I  IT 


DOOLE  2  N 

DRYER  1  NW 

DUBLIN 

DUMAS 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  LAKE 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EAGLE  PASS 

EASTLAND 

EDEN  1 

EOEN  NO  2 

EDNA  3  SW 

EDOM  1  NW 

EL  CANPO 

el  paso  wb  airport 
eldorado 
eldorado  11  nw 
el0orao0  19  sw 

ELCCTRA 
ELGIN 

EMORY  3  ESE 
ENC1NAL  3  NW 
ENGELMAN  GARDEN 


CVAOALE 

CVANT 

FABENS 

FAIR  OAKS  RANCH 

FAIRFIELD 

FALCON  DAM 


■  LFURP 
'ALLS  CITY 


■§H 


'ISCHt"S    STORE 

FLATONIA 
FLOMOT    1     N 
FLORENCE 
FLORtSVILlf 
FLOYOADA 
FLOVDADA    9    U 

FOLLlTT 
PORCSTSURG   6    S 

j  FOR1AN 
FORT    DAVIS 
FORT    «■  -  . 


FOM1 


ITOO 


FT     STOCK 


ANT  WON 
rDrPK«',BU«0 
irf.fi     J     NW 


OAOCBV    |    . 
•AIL 

I 


>.ti0'.i  mi 

■ill  Ml"     /     W 
•IPVIN 

iou 

6/HIAt, 


COUNTY 


BT5   02.  COLEMAN 
*j  BRAZOS 
MITCHELL 
911    OT,  COLORADO 
91*'  0*  COMANCHE 
921    03|  HUNT 
»2»i  061  VAL    VERDE 
937   06{  RUSK 
966:  Oil  DALLAM 
9361  0*    MONTGOMERY 


8*,  03  CORYELL 
86  03  CORYELL 
12    05    MUDSPETi 


0*0    06    GILLESPIE 

20*8    09    LA    SALLE 
050    09!  LA    SALLE 
000    03'  KAUFMAN 
002,  05,  CRANE 
086    0*   BOSOUE 
096    03    HOOD 
0*i  06!  REAL 
16,  0*  HOUSTON 
21   Oil  CROSBY 


28 


62  02;  FOARD 
60  09  ZAVALA 
73  07  DEWITT 


82  01  LIPSCOMB 

95  03  MILAM 
38  03!  WISE 
52  0*  BOWIE 

60  06  VAL  VERDE 

96  03  GRAYSON 
0*i  03'  DENTON 
15  03  LAMAR 
36'  0*  NEWTON 

16  CHEROKEE 

68  02  DICKENS 

58;  OW  FRIO 

6Zl  071  LEE 
.3  01  CASTRO 
6'  01  CASTRO 
7  06  MCCULLOCH 
5  OT  GONZALES 


3  03  ARCHER 
5-0  7  COLORAOO 
81  03i  TARRANT 
9  09.  MAVERICK 


OB  I 


RTON 


9T  05  EL  PASO 
11  06  SCHLEICHER 
12'  06  SCHLEICHER 
I*  06  SCHLEICHER 
18  02  WICHITA 
20  07  BASTROP 
02,  0*1  RAINS 


000  0*  JASPER 

009  o  >  CORYELL 

033  03l  EL  PASO 

'  OT  COMAL 

i  061  FREESTONE 

09  STARR 
I  09!  BROOKS 
0691  OTj  KARNES 
COLLIN 


OBOi  03  COl 
112  OT   LEI 


133  OT  ELLIS 
I*J  06  MCCULLOCH 
136  OT  COMAL 


.1  01|   FLOYD 

229J  Oil   LIPSCOMB 
01    MONTAOUC 
2»3l  01    HOWARD 
262    05    JIFr    DAVI 
70l  06  MENARD 
78    05    PECOS 


I,  09,  ' 
2«l    03, 


|Tf 


TARRANT 
LA  SALLE 
■OHt  PI '.on 
ANDCRION 
-.M  i  .  lP|| 
•RAZOR  I A 
DUVAl 
FRIO 


601    06{   IRION 

I      HfMPHUl. 
11     01     BORTifM 

19   01    COOri 

ITON 


1,1  | 


IMII 


95  I    05    I 


'     ' 

or  in 


1       2     36    26 

1,    30    67 
I   19    33    12 


7    ' 
9l  2' 


31    30  50 

111  30  63 

10i   3*  02 

3    30  21 

32  51 


It  30  21 
31  29 
31    SO 

ISf  29   65 

19     II     66 

26  99 

27  16 
20  37 
II  10 

10  19 

1*1   12    92 


16  26 

33  29 

12  06 

90  16 

10  32 

10  2* 


12  6* 

20  20 

31  02 

12  01 

10  16 
20  99 
27  5/ 
29  00 
16  10 

11  05 

II  10 


II 

ll 

>/ 

1  * 

II 

|9 

/» 

60 

ti- 

>« 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


17ld 
>la|  > 


137* 

■us 


2570 
109*' 


OBSERVER 


'1  ,1 

j  73 

6P  *,? 

MID  HID 

HID|  MIOJ 

7*  7*| 


25*0 

7* 

T*l 

569 

U 

; 

»3* 

3010 

M 

98591 

TA 

'* 

'A 

HO 

1*60 

V 

; 

3655 

T 

2120 

164       01 


MRS    MARY    A    STR1NGCR 
U   S   FED  AVIATION  AGCNC 
COLORADO  CITY   FIRE  DEP 
ERVIN   J.   KNIPPEL 
SAM   P.   MATCMETT 
HENRY   ELBERT   WOOO 
GEORCE   HUMPHREYS 
MR   OAYLON   j   MILLER 
JESSE   C.    DAVIS 


OOIE   L.    BRIDGES 
LINDON    L.    CLICK 

CLOSED    12/15/65 

Thompson 


LEE 


T1NN1N 


CHAMBER    OF    COMMERCE 
U    S    WEATHER    6'JREAU 
RAOIO    STATION    KAND 
MR    W    L    RAgBE 
EDGAR    A.    AHRENS 

ILA    JENNINGS 

U    S    FED    AVIATION    AGEMC 

VALLIE    SUE   SORRELLS 

JOE    E.    LOWCRY 

MRS    ELSIE    LEE    PHILLIPS 

MRS.    ORA    YORK 


150 


296o!  ftp! 

920  7« 

921|  8Ai 

607  7A 

1026  MID  MIO 


*P   *P   t.PC  i 


579,   5W   9P 


16)0 
2060 
2076 


3918    MID   MID 
2632 

26901      8A      B«i 


BYRON    CRIDER 

JAMES    H 

GIBBS 

CITY    OF 

CROSBYTON 

S.     F.     BONO 

CHESTER 

GLOVER 

ROY   LEE 

BLACK 

JOHN    B. 

HOLDSwORTM 

h.    A.    TAYLOR 

JOHNNIE 

AUBREY 

.    DENNIS 

LONE    ST 

R    STEEL 

AVIATION    AGENC 

U    S    WEATHER    BUREAU 

JOHANNA 

H,    ALLENSOM 

M.    M.    A 

TMILLER 

ETOILE    M.    MOORE 

MRS.    MA 

Y    H,    SANDERS 

U    S    WEATHER    BUREAU 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
CITY   OF   OENTON 
ASBURY    C.    NIXON 
CHARLES    P.    THOMSON 
JOHN    W.     THOHASOS 


OELBERT  L.  SHAfER 
I  RADIO  STATION  KOOD 
DUNCAN    WILSON 


ALONZO   GARCIA 


.  U    S    WEATHER    I 


REAU 


JACK 


■  LBERT 


.    WADE 
H.   C.   WALKER 
CITY    OF    ELECTBA 
EDWIN   0.    LUND&REN. 
FRANK    MltARS 
JOSEPH   BURKMOLDER 
i   ENGELMAN   PRDTS    CO 
S.    L*    BRUNSON 


E.  MAC  IAS 

B.    J.    ROWDEN 

,  a.  o.  carps 

,   N.    H.    SCOGGINS 
RICHARD    BELL 
BONNIE    SKLOSS 
JAMES   D.    MOBROW 
MRS   LOBINE   R    JCNM 

,  HENRY  W.  HAMM 
JAMES    t INLAY.    JR. 

,  EDDIE  FISCHER 
BERNARD    B.    BOTKlN 

F.  F.    RECHACEK,    JR.        ■ 
MR   GEORGE   0   POPE 

MACK    M    YOES 

ALFRED   TELTSCMIK 

u  s  aori   siA8»C0Nl  orr. 

MILTON   HARRISON 

KENNETH    V.    SHARP! 
ELBERT    M.    POSTER 
ESTHER    f  .   GILMORE 
BARRY    SCOBEE 
GEORGE    C.    DURLflON 


i    -'   I  i.' 


i.  I- 


U    I    HEATHIH    BURIAU 
U    S    FED    AVIAIION   AOf 
U   S   WEATHER   BUREAU 

U   S   CORPS  OF   CMINtIR 
OTII    W.    HfBMAN 
HARRY    D.    SMITH 
UUANAH    PHI"   I 
NORMAN    J.    DIETIL 
DOW    CHEMICAL    CO 
L.    H.    WARBURION 
OYRON    L.    BOBIR'S 
ARLEY    L    OUTLAND 
TOM    M.    HtNDIRlON 

KH    ruN« 

DOYLl    SI*"''1  I  ( 
KIMBALL    T.    RIODILL 
TTXAS    PWR    AND   LION' 
u  *  wrATHtR  0U"l*" 
PHILLIP   MILLER 
nPYANT    A.    HARRI* 
MISS    HAOOIl    RIYHOLP 
PAT    D.    HOLT 
HERBERT    L    IULLIV»M 

BB(JO»-.     M.  -1'   ' 

HrpRmt   G.   KOIMLIR 
CHanUI  r.   urn 
paui  J.  HUH" 

O.    W.    ODOM 

TMOMA'-    ;.    MVIt 
LOWER   COLO  »lv  AUTH 
HARRT    A1 LIN 
,«M     M.    Mf»N 

■  M*ll 


STATION  INDEX 


STATION 


GONZALES 
GORDON  v  RLE 
GORMAN 
GRAHAM 
GftANBURY 

GRAMOFALLS   3   SSE 
GRAPELAKD 


GUTHRIE 
NAG AN SPORT 
hill    RANCH 
MALLETTSVILl 


HARTLEY 
HASKELL 
HAWKINS    1    E 

MEB8R0NVJLLE 


MlGGINS 

MILLSB0P.0 

MI  NOES 

MlTCMLAND 

HONDO 

HONEY    GROVE 

HOROS    CREEK    OAM 

HORGER 
■HOUSTON    H6    CITY 
HOUSTON   WB    AIRPORT 
MOUSTON-ADOICKS 
HOUSTON-ALIEF 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-OEER    PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    INDEP    HEIGHTS 
HOUSTON-wESTBURY 

HOUSTON-NORTH    HOUSTON 

HOUSTON-SAN    JACINTO   OM 

HOUSTON-SATSUHA 

HOUSTON-SPRING    BRANCH 

HUCKABAY 

HUMBLE 

HUMBLE    PUMP    STATION 

HUNT 

MUNTSVILLE 

MUflST    SPRINGS 


JACKSONVILLE 
JAMES    RIVER    I 
JARRELL 
JASPER    J    Sw 

JAVTON 

JEDDO   2    NNE 

JEFFERSON 

JEwETT 

JOHNSON    CITY 

JOURDANTON 

JUNCTION 

JUNCTION 

JUNO 

JUSTIN    * 


flA      . 


l«E    ABILENE 

LAKE   BRIDGEPORT    DA» 

tAAE  CXORAOO   CITY 

-»«E   KEMP 

LAJ-ESA   I    SSE 

-*N»ASAS 

-an;t»t   NO  2 
-AREDO   NO.    2 

-AVON  OAM 

jam 

-=»KEY 
.EAKEY    NO    2 
-ENORAH 

EVELLANO 
EWISVILLE   OAM 
EUNGTON 
1BERTY 

1N0EN 

IRAN 
ICSCOMB 

l"LE    ELM    3    E 

ITTLEFULO   NO.    2 

IVINGSTON   I    NNE 

-*N0 

OCKNART    2    NV 

MOM 

CMC   LACE 

ONGVIEw 

30P 

MAINE 

»ENZ0 
JVELAOY 
JB60CK   9    N 
'BBOCK    -6    AIRPOPT 
'FK|N   FAA    AIRPORT 
'LING 

■LIN6   2    SE 
1IMAVEN    RANCH 

IBJUK 
*IS0NV|LLE 


GONZALES 

GRAYSON 

EASTLANO 

YOUNG 

HOOD 

WARD 

HOUSTON 

TARRANT 

HUNT 

LIMESTONE 


HAMILTON 
JONES 
HAPR] SON 


3622   OT 

3642,  03 

36461 

3668   03' 

3673    03 

3660  09 
.  36891  04: 
1  3691'  -3 
I  37341  03 
|   37  70!  03! 

)  37Ts|  04! 

3787   01 

3822   03 

3828   02' 

3846    04, 

3871    06 

3873  OT 
I    3884!  0  3 

3890  02 
i   3941,  04, 

I    3943    10,  CAMERON 
1   393*]  06j  GILLESPIE 
I  3972|  01    CASTRO 
J    3981     01    HARTLEY 

3992    02    HASKELL 
i  402C    041  WOOD 

4058    09    JIM    HOGG 

4080  04  WALLER 

4081  04  RUSK 
4093!  03j  CLAY 

4098  01  DEAF  SMITH 
I  4122,  03.  MCLENNAN 
1  4137J  03  HAMILTON 

4140.  01  LIPSCOMB 

4182  03  HILL 

4191    09    ATASCOSA 
|  4196    01,  HANSFORD 

42941  071  MEDINA 
[  4257   03|  FANNIN 

4278    02    COLEMAN 

I  4280  04  JASPER 
4305  OB  HARRIS 
4307  OS  HARRIS 
4309  08  HARRIS 
4311.   08:  HARRIS 


97  27 
96    51 

98  40 
98    35 


:    36   : 

l*  33  ; 

10  33   : 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


i    30    08         99    36 


i   10    34    23   |    102    07 
1      2\   35    53       102    24 


4313    08 
4315    08 


lARRJ  0 


14    29  49 

14    29  43 

14    29  47 

14    29  92   , 


4327  05  HARRIS 

4328  08  HARRIS 
4329i  08,  HARRIS 


4363  06  SUTT. 


.  44021  06,  BLANCO 

4425  05  PECOS 

4440  03  HAMILTON 

44  76  03  BOSQUE 

4917  03  JACK 

4923  04  SAN  AUGUST | I 

4525  04  CHEROKEE 

4538  06  MASON 

4556  OS1  WILLIAMSON 

4563  04  JASPER 

,  4570  02  KENT 
4575  07  BASTROP 


95  OB  , 
95  26 
95  25  I 
95  28  ' 


14J  29  93  '  99  31 


i  14|  29  54 

14  29  48 

i  l!  "  21 ■ 

14]  30  00 

i    30  17 

4  30  04 

15  30  43 

I   1,  31  39  . 


95  37  | 
95  30 
98  18  I 
95  15 


KAFF1E    RANCH 
KAtNACK 

"RNES  CITY 
»ATY  WOLF  MILL 
KAUFMAN 
kEWPNER 
tENEOY 

(ENNECALE    6    SSW 
KENT 
KERtVlLLE 

KILLEEN 

"INGSVlLLE 

K1R8YVILLE    FOR    SERVICE 

KNAPP    ft    SW 

KOPPERL 

K0UNT2E 

KRESS 

-A   GRANGE 

;.*    PBYOR 

la  Tuna  i   s 


!  46821  091   JIM    HOGG 
4693|  OV  HARRISON 
46961  OT  KARNES 
4704    08   HARRIS 
4705.   03,  I 


9|   27   05  ,      98    39  I 


IPASAS 
NES 


767;  05    CULBERSON 


4841  02  BORDEN 
4866  03  BOSQUE 
48TB    04   HARDIN 


10  32  41 
13l  28  33 
14   29    54 

I  1*|   32   39   I 
1    31    04 

I  13j   28   49  , 
19J   32    34 


97  54 

95  50 

96  19   I 

98  00 


1  4931,  05:   EL    PASO 

4960    02    TAYLOR 

1  49721  03    WISE 
4974    02    MITCHELL 
4982    02    BAYLOR 
5013    01    DAWSON 

,   5018    O61   LAMPASAS 
50491  06   VAL    VERDE 
5060   09  WEBB 
5094    03    COLLIN 
5097    02    TAYLOR 

I    5113    06    REAL 
Ofc    REAL 
5158    01    MARTIN 
183    01    HOCKLEY 
03   DENTON 
Of   LEE 
5196    08    LIBERTY 
'  04.   CASS 
'    03,  HOOD 
5247    01    LIPSCOMB 


101  13 
97  30 
94    19 

101  45 
96  53 
99    50  1 

106    36  , 


99    50  I 

101  53   ' 

102  23  j 


5271 


COL' 


5272    06 

>284    07  CALDWELL 

IMBLE 

5327    04  ANDERSON 

53411  04  GREGG 

"",  01  GAINES 

5358|  02,  MITCHELL 

5363,  01  CROSBY 

5398    04  HOUSTON 

01  LUBBOCK 

01  LUBBOCK 


7A       7A 
5P      5F 

7A,      7A 


11701      7A       7A 


565j      8A      8Aj 


30      101    19  l      31001 


1962       8*       8 


290      7AJ      7* 
2010      7A      7, 


U05    MID    MID 

1800       7  A, 

461       BA      8, 


2831      SP       51 


2100 
1175! 
2965 

10161 
13401 


16001      5P|      51 
2  BOO  71 

35501      7AJ      7A 


230       3P       BA 


OBSERVER 


CARL    J.    HAGEN 

MISS    EMMA    JEAN    CECIL 

OAISY    L.    SLATON 

DAVID    H,    BAKER 

JOHN    G.    LITTLE*    M.D. 

CHARLES    W.    POTTS 

F.    M.    THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAL  W.  ENGLISH 

ALVA  J.  SHREVE 


VERNON  I 
ARTHUR  1 


LOFT 


FRANK  BROOKS 

RUTH  B.  HUMPHREYS 

MRS.  H.  MARGARET  POOLE  I 

THOMAS  C.  HALL 

LEO  BRIER 

W,  CLYDE  RAIBOURN 

W.  G.  ROUNTREE 

JOHN  H.  POPE 

MRS.  JEWELL  S.  CASEY 

OTTO  RAHE 

j  HOR.T1E  E.  LOMAN 

'  HOWARD  E.  BAKER 

.  SAMUEL  P.  HERREN 

1  JARVIS  CHRISTIAN 

INACTIVE  4/19/65 

'  J.  D.  SARTA1N 
WESLEY  R.  DEAN 
HENRIETTA  FIRE  DEPT 

HOLLY  SUGAR  CORP 
DEWITT  C  CHAPMAN 
W.  R.  HAMPTON 
JOHNNY  H.  STEINLE 
RADIO  STATION  KHBR 
MAZIE  HINDES 
H.  J.  DONDLINGER 
WALTER  H.  KNORR 
RICHARD  M,  MCCLEARY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


col 


MRS. 


ATES 


,  U  S  WEATHER  BUREAU 
U  $  WEATHER  BUREAU 
I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  GILBERT  W.  LIESTMAN 
L1LL1E  H.  FRY 
SHELL  OIL  COMPANY 
WILLIE  HOFFMAN 
ALTON  WILBORN 
ELIZABETH  HEMMI 

,  ANDREW  F.  CRANDALL 
JAMES  0.  GRAN8ERRY 

.  TOMM1E  0.  KEEPERS.  JR. 
ETHEL  C.  POWELL 

1  WILLIAM  C  NU 
HOWARD  W.  BROWNING 
LOWER  COLO  R1V  AUTH 

1  CLAUDE  STARK 
GEORGE  W.  BAISOON 

1  LYMON  L  HOLLINGSWORTM 


LEV 


DEIK 


PECOS  COUNTY  WATER  OIST 
LOIS  W.  BYNUM 
1  MRS  LA  NONA  L  BOYD 
BERTRAM  FOX 
MILDRED  E.  LACY 
RADIO  STATION  KEBE 
CLARENCE  MC  DOUGALL 
JAMES  H  JONES 
CARNES  R.  MANNING 


TRAVIS  R  SMITH 

BUD  JOHNSON 

ROBERT  C.  CONNOR 

MRS.  ELNA  E.  LEAZER 

PENICK  BROS. 
,  ALBERT  H.  JUNGERMAl 

HELEN  S.  COLEMAN 

U  S  FED  AVIATION  Ai 
!  GEORGE  A.  CHERRY 


CO. 


MARV 

'  MANUEL  A.  TREVINO 
THIOKOL  CHEM  CORP 
ALVIN  SALGE 
LEROY  WILKINSON 
LILLIAN  A.  HUBBARD 
J  MORGAN  PICKETT 

!  CITY  OF  KENEDY 
MAURICE  C.  ARCHER 

I  MRS.  NORA  M.  BOYD 

1  ELVA  J.  HARRIS 

!  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
TEXAS  COLL  ARTS  AND  1ND 

I  RICHARD  A.  LANHAM 
MRS.  CLIFFORD  JAMES 

I  C.  H.  RIDDLE 

1  MRS.  RUTH  REA 

,  CARL  LOSSON 
MRS.  LENA  S.  CERNOSEK   ' 

,  MRS.  MITTIE  TEMPLETON 

1  FED  CORRECTIONAL  INST   ' 

OTIS  H.  SEABOLT 
1  W.  G.  MASSING1LL 
]  TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO  j 

I  SHIRLEY  J.  BANKS 
I  RADIO  STATION  KPET 

RECTOR  A.  WOLF 

W1LOON  C.  CHAMBERLAIN 
.  JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  BEULAH  C.  SHORES  ' 

I  R.  S.  COX 

JOHN  A  RICKS 

GROVER  SPRINGER 
!  LOUIS  L.  DUNLAP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ! 
j  EWALD  P.  LERCHE 

THOMAS  E.  LEWIS 
,  PAUL  F.  GAMHILL 
'  BUTLER  B.  IVES 

ROSCOE  H.  COWAN 

:  JACK  C.  THOMAS 

,  W.  L.  DILWORTH 

HAROLD  J.  HALEY 

ERWIN  W.  LIGHT 
I  EM]L  F.  WILLMS 

JACK  C.  OAYTON 
!  T.  V.  ROBINSON 

WAYNE  G.  MILLARD.  SR. 

FRANCIS  F  MILLS 

JOHN  W.  KING 

WILLIAM  0.  L1STON 
JAMES  H.  CLICK 
TEXAS  AGRl  EXP  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  fed  aviation  agency! 

IVAN  J.  MERRITT 
W.  J.  MC  CLEARY 
C.  L.  SECOR 
W.  M.  COVEY 
ROSS  MAOOLE 


MAGNOLIA 

MARATHON 

MARCO 

MARfA  CHAftCO  MARNE  RCH 

MARFA  9  W 

MARFA  NO  2 

MARLIN 

MARSHALL 

MARYS  CREEK 

MASON 

MATAOOR  NO  2 
MATADOR 

MATAGORDA  NO  2 
MATHIS 
MAUD 
MAURBP-0 
MAYPEARL 
I  MC  ALLEN 


MC  COOK 

MEDINA 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MC  LEAN 

MEMPHIS 

MENARD 

MEHTONE 

MERCEDES  6  SSE 

MERCURY 

MERIDIAN  STATE  PARK 
MERRILL  RANCH 
MERTZON 
MEX1A 

MIAMI 
■MIDLAND  WB  AIRPORT 
MIDLAND  4  ENE 
MILAM  6  ENE 
MILLER  RANCH 
MINEOLA  7  SSW 

MINEOLA  NO  2 

MINERAL  WELLS  4  ENE 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MISSION 

MOBEETIE  2  S 

MOL 1 NE 

MONAHANS 

MONTGOMERY 

MORGAN  3  WNW 


MORSE 
MORTON 
MOSCOW 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 
MUENSTER 
MULESHOE  1 
MULE SHOE  2 
MULL  IN 
MUNDAY 

j  NACOGDOCHES 

NACOGOOCHES  2  ENE 
I  NAPLES  1  SW 
1  NATALIA 

!  NAVARRO  MILLS  DAM 
!  NEGLEY  4  SSW 

NELSON  RANCH 
j  NEUVILLE 

NEW  BRAUNFELS 
,  NEW  CANEY  4  NW 


I  NEWPORT 

NEW  SUMMERV1LLE 
j  NEWTON 
, NIX  STORE 

NIXON 
1  NOGALUS  GUARD  STA 

NORTMF1ELD 
!  NOTLA  3  SE 
j  NOVICE  1  E 

1  NUGENT  4  N« 
OAK  CREEK  LAKE 
OOESSA 
0  DONNELL 
OILTON 
OLNEY 

OLNEY  5  NNW 
OLTON 

ORANGE  4  NW 
OVERTON 


OZONA 

OZONA  8  WSW 

PADUCAH 

PAINT  ROCK 

PALACIOS  FAA  AIBPi 

PALESTINE 

PALO  PINTO 

PAMPA  NO.  2 

PANOALE 

PANHANDLE 

PANTHER  JUNCTION 
'  PARIS 

PEARSALL 

PECOS 

PECOS  12  SSW 
I  PENWELL 
'  PEP 

j  PERRYTON 
I  PERRYTON  10  WNW 
I  PIERCE  I  E 

!  PILOT  POINT 
I  PINELAND 

PITTSBURG  5  S 
!  PLAINS 
,  PLAINVIEW 


POIN 


COMFORT 


1  PORT  ISABEL 

j  PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  MANSFIELD 
1  PORT  0  CONNOR 
I  POSSUM  KINGDOM  DAM 
!  POST 
:  POST  OAK  SCHOOL 

POTEET 
I  POYNOR 
' PRADE  RANCH 

I  PRAIRIE  MOUNTAIN 

1  PRESIDIO 

1  PRICE  2  SW 

j  PROVIDENT  CITY 

,  PROCTOR  RESERVOIR 

I  PUTNAM 

I  OUANAH  5  SE 

!  OUINLAN 

!  QUITaQUE  2  SE 

,  QUITMAN  2  S 


COUNTY 


04  MONTGOMER 

05  BREWSTER 
Oft  CONCHO 
05|  JEFF  D( 
05:  PRESIDIO 
09;  PRESIDIO 

03  FALLS 

04  HARRISON 


IS 


5661 
1  9667 

3670 
I  9693' 


061  MASON 

02!  MOTLEY 
02!  MOTLEY 
08'  MATAGORDA 

07  SAN  PATRICIO 
0*1  BOWIE 

08  JACKSON 

03l  ELLIS 

10'  HIOALGO 

:,  10  HIDALGO 
06  UPTON 


5721  ID  HIOALGO 
57*2,  06'  BANDERA 
9757'  03|  MCLENNAN 
5766  03  COLLIN 
5770]  01,  GRAY 
5821.  02|  HALL 
3822  06  MENARD 
5828  05  LOVING 
5836;  101  HIOALGO 
58*0  06  MC  CULLOCH 


IS 


;  58*7  03  BOSQUE 

383*  05  JEFF  D 

!  5859  06  IRION 

I  5869  03  LIMESTONE 

,  5879  01,  ROBERTS 

I  5890  01  MIDLAND 

I  5891  01  MIDLAND 

I  39131  04  SABINE 

I  39)0|  Ofc  SAN  SABA 

j  39541  04  SMITH 


5955  04  WOOD 

39371  03!  PALO  PINTO 
\   5998  03  PALO  PINTO 

3972;  10J  HIOALGO 

5987  02  WHEELER 
j  3996  06  LAMPASAS 
I  5999  05  WARD 
1  6024  04  MONTGOMERY 
j  6038!  03!  BOSOUE 

6060  03  ERATH 


6CT. 


04  POLK 


EE 


I  6*9*  021  JONES 
I  6*93i  06  COKE 
i  6302;  03  ECTOR 
I  6304,  01  LYNN 

65481  09!  WEBB 
i  6636  03j  YOUNG 
1  66*1  03  ARCHER 

6644,  01  LAMB 


6T34!  Ofr  CROCKETT 
6736,  06|  CROCKETT 
6740  02'  COTTLE 
6747  06,  CONCHO 
67301  08'  MATAGORO. 
6797  04  ANDERSON 
6766  03|  PALO 
6776  01  GRAY 
6780  Ot  VAL  VERDE 
6783  01'  CARSON 

67921  051  BREWSTER 
6794  09  LAMAR 
68791  09,  FRIO 
68921  091  REEVES 
68931  05i  REEVES 
6932  05!  ECTOR 
6935  01,  HOCKLEY 
6930|  Oil  OCHILTREE 
6953,  Oil  OCHILTREE 
7020|  08|  WHARTON 


TO 


7066  04.  CAMP 

707*  01  YOAKUM 

7079  01  HALE 
j  70911  03|  PRESIDIO 

71*0  08  CALHOUN 
I  7146,  021  KENT 

7173|  ©el  JEFFERSON 
j  717*  OB  JEFFERSON 

7179:  10  CAMERON 
I  7182  08J  CALHOUN 

7184  10  WILLACY 

7  186  08  CALHOUN 
j  7205|  03  PALO  PINTO 

72061  02|  GARZA 
I  7213  07]  LEE 

7219,  09  ATASCOSA 
1  7230|  04|  HENDERSON 

7232  06  REAL 


06  LLANO 
051  PRESIDIO 
04  RUSK 
OT  — 
03i  COMANCHE 
03)  CALLAHAN 
02;  HARDEMAN 
03l  HUNT 
01  BRISCOE 
04  WOOD 


104i  03,  JEFF  DAVIS 

6108  04  TITUS 

6130  03  COOKE 

6135  01  BAILEY 
!  6136  01  BAILEY 
I  6140;  03|  MILLS 
I  61*6  02  KNOX 

I  6176  04  NACOGDOCHES 

6177  04  NACOGDOCHES 

I  6  190  04  MORRIS 

6209  07'  MEDINA 

,  6210;  03  NAVARRO 

1  6247  04  RED  RIVER 

6257  06  IERR 

I  62651  04  SHELBY 

62  76  OT  COMAL 

:  6280  04  MONTGOMERY 


I  6286  08,  WHARTON 

I  6331  03  CLAY 

,  6335  04  CHEROKEE 

1  6339  0*i  NEWTON 

636T  06  LAMPASAS 
1  6368  07  GONZALES 

6382  04  HOUSTON 
j  6433  02,  MOTLEY 

6*77  01  OCH1I 
,  6484  02  COLE 


103  15 
99  33 

104  07 
104  10 
104  01 

96  54 
94  21 

97  32 
99  13 


95  58  , 

97  49 
9*  21 

96  28  j 

97  01 

98  13  I 

98  1* 


30  98  23 
48  ,  99  15  I 
26  '  97  25  j 
12  96  37 
14  I  100  36  : 
43  100  32 
55  J   99  47  I 


,  10*  03 

!  100  *9 

96  29 


*0  .  99  29  1 
49  '  98  03  I 
47  96  04  1 
13  98  17 
31  100  26 
23  98  19  . 
33   102  53 


97  39 


33  ,  102  24 


101  12 

101  20  : 

100  18 

99  56 

96  13 

95  39 

96  18  : 
100  59 


103  13  ! 

95  34 

99  03 

103  30  ! 

103  36  , 

102  36 

102  34 

100  46  I 


93  58 

94  58 
102  50 


96  33 

101  01  I 

1   93  56 

I   9*  01  I 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


8629 

1995 
5  300 
4750 
W06 


100    50         2390, 

100    < 


3F       SP 
BA      SA 

7A       7A 


10      6P,      6P 


22*      7A|      7  A      7A 


6* 

6Aj      SA, 


99    10         1*40 

97  42  I  1028 
5470 
2170 
529 
27441 
2851  I 
2740; 


6P{      6A 


410       TA      7A 


3613 
1*00 
2620 


02    46 

3770 

71 

04    00 

6  790 

fcP 

95    00 

416 

'A 

97   23 

1005 

02    43 

3790 

"1 

02    43 

3785 

98    40 

1430 

J 

99    36 

1461 

9k    39 

308 

s» 

94    38 

439 

700      5P      5P 


GRADY   E.    ADAMS 
ALBERTO   U.    GARCIA 
MRS.   KITTIE   ELLINGTON 
EDNA    G.    SMITH 
iN   E.    DIXON 
HARRY    W    F1RSTBROOK 
FARR1S    W.    HARDEN 

TV    OF    MARSHALL 
W.    EDWARDS 

SON    VETERINARY    HOSP 

GIE   GROVES 
IS    W    KILLINGSWORTH 
R.    TRAVLOR 

E.  WOODALL 
ZEL  M.  RACHEL 

HUMBLE  OIL  CO 
MADISON  G.  WILSON 
Y  WATER  PLANT 
FEO  AVIATION  AGENCY 
WEST  TEXAS  UT1L  CO 

F.  MACHAC 
ALLEN  A.  KEESE 
OL1N  J.  TlPPIT 
ROY  F.  HALL 
ROBERT  E.  GLENN 
J.  J.  HCMICK1N 

1  DENNIS  C.  DECKER 
E.  F.  DAVIS 
C.  0.  WILLIAMS 
LANNIE  C.  UNDERWOOD 


BA   8A   SAC 
7A 


2900 

"71 


3*40  9P  7. 

3740J  5P  SP 

542,  BA  8A 

63*  5Pj  5F 

2580  BA.  6A 
2640 

294q  6P  6P 


3701   6A   6/ 


96  53    144B 


99    41 

1495; 

96    06 

54E 

101    02 

231C 

95    26 

365 

COLE 


MRS.  CLARA  E. 
R.  0.  SWARTZ 
TROY  GAMBILL 
JOSEPHINE  NE-/MAN 
LAURENCE  ft.  BERRY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
GULF  REF INING  CO 
CHARLIE  N.  MC  GOWN 
CLOSED  12/16/65 
ANOREW  J.  SULLIVAN 

DAN  H.  LINDLEY 

FRANK  L.  KEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

K.  R.  VANOEVER 

E.  E.  GRAY 

ANGUS  P.  LEE 

JOHN  W.  ROGERS 

NORMAN  D.  BRANCH 

MRS.  SUE  WHEELER 


G.  G. 


IIHED 


;  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS.  GEORGER1NE  KOVAR 
MCDONALD  OBSERVATORY 
CLARENCE  C.  TAYLOR 
STEVE  J.  MOSTER 
J.  KLUMP 

SOIL  CONS  SERVICE 
V.  KIMMONS 
NN  D.  WEAVER 

10  STATION  KSFA 


S  CORPS  OF  ENGINEER 
ULA  E.  PREWITT 
ECU  MERRITT 


TEXAS  GULF  SULPHUR  I 
THOMAS  P.  HANSON 
JOHN  E.  SPRAYBERRY 
LEE  ROY  FlLLYAW 

JEWEL  0  NEAL 
DONALD  CHESSHER 
;  FOREST  SERVICE 


MARY  F.  DOTY 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

Y  OF  ODESSA 

BEN  MOORE.  JR. 
ARCHIE  G.  LONG 
.  JAMES  F.  PAGE 
LUTHER  ADKINS 
JAMES  E.  GALLAGHER 
ORANGE  SABINE  RVR  AUTH 
JEWEL  R.  TODD 

JOHN IE  HOKIT 
F.  BROWN 
P.  SANDLIN 
LIAM  L.  WARREN 

FED  AVIATION  AGENCY 
.  ELAINE  F.  CALVIT 
C.  MCCLURE 
LIAM  R.  BOWEN 
S  A.  MILLS 
J.  WEISER 

BIG  BEND  NATL  PARK  SER' 
AS  HWY  DEPT  DIST  LAI 

Y  OF  PEARSALL 
SOUTHERN  UNION  GAS  CO 
TRANS  PECOS  EXP  STATION 

A  FRANCIS 

V.  HOGUE 
C.  C.  STEWART 

R.  HOGHLAND 
PIERCE  RANCH 


REV 


v\H 


BRANUM 


I  SON 


MRS.  MINA  RUTH  HART 

H.  OVERTON 
PLAINVIEW  HERALD 
E.  D.  HAMILTON 
ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 
WAYNE  WILLIAMS 
JERRY  w  FONTENOT 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ART  PART  IN 
MARSH  F.  CANION 
I  WILLACY  CO  NAV1G  DIST 

P.  COCHRAN 
S.  CONNER 
CLAYTON  TURNER 
S.  R.  HUGHES 
ROBERT  S.  LEE 
GEORGE  R.  SHALLENBERGER 

JAMES  C.  RUSCHE 
1  s  WEATHER  BUREAU 

MRS.  BESS  BRANHAH 

TY  J.  THOMAS 
CORP  OF  ENGINEERS 

D.  1SENHOWER 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

EMMETT  F.  WILLIAMS 

A.  RUCKER 
ARDIS  D.  SANDERS 


STATION  INDEX 


1         | 

I 

OBSERVATION 

6      2 

"1      Q 

z 
0 

TLME  AND 

2      O 

2       P 

P 

TABLES 

STATION 

g     S3     COUNTY 

i    - 

<          H 

1     3 

I 

-J 

< 

OBSERVER 

a 
1 

i  iimm 

7)86   OS  SOMCRVELL 

1    32    16 

9T   42 

645 

8* 

MRS*    LUCILE    NOACK 

IWOOLPM  FIELD 

7*22   OT  8EXAR 

13    29    )2 

98    17 

760 

C 

U    S    AIR    CORPS 

RANGE*    »VJMP    STATION 

7426   OS   EASTLAND 

I    32    29 

98    37 

1300 

7A 

7  A 

GULF    REFINING    COMPANY 

RANKIN 

74J1    06   UPTON 

9    31    1* 

101     56 

2603 

11 

c 

FRED    W.    WELLING 

RAtNCNOVlLLE 

7*41    10   WILLACY 

5    26    29 

9T    4T 

31 

M 

7. 

GRACIA    JEAN    ADAMS 

red  amer  C*OiS!*G 

TABO   06    SAN    SABA 

3    31     1  3 

98    34 

1150 

T* 

R.    A.    BROVLES 

REC     BLUFF    DAM 

T*B1    OS   REEVES 

9    31    3A 

103    55 

2800 

e.p 

6P 

6f 

c 

WILLIAM    S.    JENSON 

RED    OAK 

7493   o>   ELLIS 

15    32    31 

96    4« 

600 

TA 

WILLIAM    H.    BROWN 

*EC  «:.' 

749T   OT    BASTROP 

3    29    58 

97    2T 

501 

a* 

HOWARD   0.    GOULD 

RED   SPRINGS   2   ESE 

7499   02    BAYLOR 

1    33    36 

99    23 

136T 

c 

CHESTER   B.   COX 

REFUGIO 

7529   OT   REFUGIO 

S    20    18 

9T    IT 

« 

u 

0P 

T.    G.    JETER 

KMUat    I   nn€ 

7*4  7    0*    RUSK 

T   31    5* 

94    59 

330 

TA 

JEWELL    PLUNK    LOWE 

RENO   *   SE 

75*6  OS    PARKER 

15    32    55 

97    33 

T1S 

c 

BYRON    A.    WELCH 

R1CAROO 

7560    OT   KLEBERG 

S   27   2) 

97    49 

39 

7A 

DOYLE   W   DRYER 

R 1CNAB05 

7986    OA   GRIMES 

1*    30    32 

93    31 

331 

in 

C.     IRVIN    WOOD 

•  KH4RDS0N 

7SBB    OS    DALLAS 

15    32    37 

96    *6 

623 

SB 

CITY   OF   RICHARDSON 

BKHLAMO    SPRINGS 

7593    06   SAN    SABA 

3   31    16 

98    57 

1)95 

TA 

H.    E.   PEARCE 

RIChmONO 

759*   OB   FORT   BEND 

1    29    35 

93    46 

110 

7A 

MRS*    WILLIE    BUTLER 

RICHMOND    •    2 

7596    08    FORT    BEND 

1    29    33 

95    *3 

102 

c 

CALVIN    S.    LANDERS 

•IESCL 

7608    03    FALLS 

1    31    29 

96   53 

450 

c 

AGRICULTURAL    RESEARCH 

RILE'    BEN    RANCH 

7612    06   GILLESPIE 

3   30   26 

98    49 

1630 

7A 

CLOSED    12/14/63 

RINGGOLD 

761*    0)   MONTAGUE 

10    33    *9 

97    37 

7A 

L.    H.    CAMPBELL 

■10   GRANDE   CITY    3   w 

7622    09    STARR 

11    26    2  3 

98    32 

is 

7« 

7A 

7* 

EFFIE    R.    PURCELL 

BICHCDINA    2    N 

762B   OT  NEOINA 

IS    29    28 

98    52 

1i 

ELIZABETH   HUEGELE 

RISING    STAR 

7633    OS    EASTLAND 

1     32    C6 

98    98 

162B 

T* 

; 

WlLBERN    G.    REED 

RIVERSIDE 

T691    0*    WALKER 

15    30    51 

95    2* 

2*0 

CLAYBORNEA   WERNER 

ROANOKE 

7659   0)   OENTON 

15    33    00 

9T    13 

648 

1780 

"1 

GEORGE    R.    JONES 

ROftERT   tEE 

7669    06  COKE 

3   31    3* 

100    29 

7* 

T5 

IKOGENE    M.   OU1SENBERRY 

RoesTowN 

767T    07   NUECES 

5    27    *7 

9T    40 

85 

M 

»A 

CARROLL    KEACH 

ROer    1    ESE 

76TB    02    FISHER 

1     32    *3 

100    22 

19)6 

'i 

REV   EMHETT   L   YEATS 

Mopwue 

7685    OS   NILAH 

I    30    39 

97    00 

471 

"i 

WYNETTE    C   MARRS 

•OCKtA*©     1     N 

T70O  0*   JA5PEB 

7   31    02 

9*    24 

149 

5P 

7A           IC              MATTIE    BELL    STANLEY 

RXKPOST 

--;-   01   ARANSAS 

5    28    01 

97    03 

9 

«l 

6P                      '  PAUL   C.    SORENSON 

RCCASPRINGS 

JTOfc   06   EDWARDS 

a  30  01 

100    13 

2*00 

BA;          C             ALBERT   A.    BECKER 

- 

T70T    OS    ROCKWALL 

15    32    36 

96    28 

543 

7Al                    wooorow  w.  harrell 

•AJ                           MRS    IMA    T    MAYES 

ROCKSPRINCS   22    Sw 

7712   06   EDWARDS 

B    29    ** 

100    24 

1370 

■oseec 

774)    02    NOLAN 

1     32    2  7 

100    32 

2380 

6P 

I 

H 

71 

E.    M.   COOPER 

•  int.'. 

77**    OS    FALLS 

1    31    0* 

96    59 

433 

»P 

BERT    THRASHER 

sen 

T768    OS    MCLENNAN 

1     31     *3 

97    07 

581 

LOUIS   B.    JASKA 

.    SE 

111%    0)    KA^FMAI 

13    32    27 

96     26 

36T 

GEORGE   W.   COCHRAN 

7782    02    F1SHCR 

1     32    32 

100    2B 

192* 

OP 

tJ 

|  MALCOLM   F.   BTERLY 

-      *-*:s    |    MM 

77B7    06   BLANCO 

3    30    28 

98    25 

1365 

"1 

E*    BERGMAN 

MM 

78)6    07   KARNES 

IS   29    32 

97    43 

308 

•2 

MRS.    P.    F.   KOENIG 

•USA 

78*1     0*    CHEROKEE 

T    31    *B 

99    09 

T20 

" 

7AJ                            J.    D.    NORTON 

iAti**.   .   i   • 

787*   06    UVALDE 

B   29   19 

99    29 

951 

7 A,                            MRS    SUSIE    H    WHITE 

SALT     fLA"     . 

7921    05   CULBERSON 

11     31     61 

10*    3* 

3890 

u 

BA                            EL    PASO   NATURAL    GAS    CO 

SAN    MM  . 

79*0  06   TOM   GREEN 

3   31    2« 

100    29 

196* 

u 

•A,      BA                 US    CORPS    OF    ENGINEERS 

i»*     A*it-0     >9     AIRPORT 

T90   06   TOM   GREEN 

3    31    22 

100    30 

1903 

MIC 

Hid          C    Mj     u   S   WEATHER   BUREAU 
MlO          C   MJ      U   S   WEATHER   BUREAU 

»■«    is';*10    MB    A|RPO»T 

79*5   07   BEXAR 

13   29    32 

98    28 

768 

"11 

„'.,    »-.TO*IO    NURSERV 

79*8   07   bexaR 

13    29    18 

98    2fl 

569 

C          1  U   S   SOIL   CONS   SERVICE 

SAM   AVOrSlINt 

7951    06    SAN    AUGUSTINE 

T    31     32 

94    07 

326 

|c               MCNEIL    METTEAUR 

SAN    MM  I  TO 

7952    ID    CA-EftON 

11    26    06 

9T    38 

37 

u 

•A                            JESUS    VlLLAFRANCO 

SAN    MARCOS 

798)    07   HATS 

*   29   5) 

97    4T 

600 

7* 

TA                         JAMES   C.   METCALF 
9A                            LAWES    STROHLE 

SAN    SABA 

7992    06    SAN    SABA 

3    31     11 

98    43 

119* 

u 

..*'•« 

t'H    05    TERRELL 

11     J-    "9 

102    2* 

2800 

.A 

•  A,                            ..    E<    GRIGSBY 

SamMRSOm    *■    Mi 

•02)   OS   TERRELL 

11    »0  13 

102    25 

308O 

k           .   W.    H.    GOLDWIRE 

1M0 

•0*)   0)   DENTON 

IS    33    22 

•  7    10 

668 

1758 

IP                            SANGER    POWER    AND    LIGHT 
C           1   MRS*    PAULINE    W.    GARRETT 

IMBtl    »"» 

•0*T   C2  COLEMAN 

3    31    *) 

99    19 

SA*|T4     T    ( 

•081   09  KENED* 

*    2T    13 

97    *] 

3B 

tP          K             MRS.    J.    KENEDY.    JR. 

*J>6 

•126   0?   FAYETTE 

6    29    A) 

96    5* 

340 

7A                            ELMO    M,    SCHAEFEfi 

»JST|N 

1    29    *7 

96    09 

201 

u 

6P                           OTTO    H.    8ECKMAN 
6P                         J.    L.    SOWDERS 

•18*    OT    GUADALUPE 

4   29    3* 

97    57 

320 

IP 

14*1  MOVE 

•201    01    GAINES 

)    )2    *) 

102    *0 

333* 

u 

6A                 H         JOHN    E.    MOFFATT 

•221    02   BAYLOR 

I    3)    33 

•9    16 

12B2 

■» 

8A                            MRS.    V.    DAUGHERTY 

'.  -J  «        • 

•  233   02   *»EELCR 

10   33    12 

100    19 

2320 

•A                            R.    C.    DAVIDSON 

if*                         EUGENE   B.    HENDERSON 

1MANXKI    RAOie   *•»«> 

•2)6  02   MMCELER 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road, 
Austin.  Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  mclude  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956, 

STATION  NAMES:         Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as    \2    SSW,    Indicate  distance  in    tnUes  and  direction  from  the  DOS*  Office, 

5EASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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0 

0 
0 
0 
0 

.35 

.00 

.23 

2.76 

-    1.34 

.26 

.00 

.13 

1.21 

22 

30 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
I 
5 

0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 

1 

TLLIA 
VEGA 

71.5 
69.2 

39.4 
36.7 

55.5 
63.0 

-    2.2 

67 

e4 

1 
27. 

24 
22 

3 

4 

279 
353 

0 
0 

0 
0 

5 

8 

0 
0 

1.74 
.14 

-    1.23 

.88 
.11 

22 
22 

.0 

T 

0 
0 

4 
1 

1 
0 

0 
0 

DIVISION 

56.9 

-    1.2 

1.46 

.10 

.1 

•        •         • 

LOW   ROLLING    PLAINS    02 

APILFNE    wr   airport           I/O 

A»SCN 

A5PFOMONT 

3ALL1NGER    1    SW 

CH'.lQfSS    FAA    AIRPORT 

75.6 
80.5 
77.9 
61. 1 

72.0 

50.7 
52,0 
50.0 
51.6 
46.1 

63.2 
66.3 
64.0 
66.4 
69.1 

-    1.1 
1.0 

91 
93 
94 
95 

91 

27 

10 
10 
27 

10 

39 
38 
37 
37 
33 

15 
5 

20 
6 

20 

122 

73 
107 

55 
200 

5 
8 

R 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.80 
6.85 
4,95 
2.13 
2.93 

4.53 

2.89 
-       .33 

.79 

1.91 
2.10 
1.30 
1.03 
1.27 

23 
23 
23 
25 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
8 
5 
5 

5 

3 

4 
2 
2 

3 

3 

1 
1 
1 

ClABTNlCN 
CfLE-a' 

CCLC?A*r    CITY 
OICltCN^ 
ELECTBA 

72.3 
78. 7W 
79.6 

W 
75.1 

41.9 
52.2 

49.9 

M 
47.6 

57.1 
65. 5M 
64.8 

61.4 

-       .8 

89 
92 
92 

97 

1 
12 
10 

20 

28 
40 
40 

35 

6 

5 

20. 

21 

252 

63 
82 

155 

0 
3 

4 

5 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.82 
3.75 
5.73 
1.73 
3.63 

.85 

.74 
1.35 
1.99 

.60 
1.03 

26 
25 
25 
14 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

8 

8 
4 
7 

2 
2 
5 

2 
3 

0 
2 
1 
0 

1 

'■AIL 

'     -H5IF 

HASrfLi 

-CRD".   CREEK    DAM 

JAYT-N 

75.5 
75.5 
75.5 

75.7 
74.7 

50.1 
46.4 
49.3 
51.4 
45.6" 

62.8 
61  .0 
62.4 
63.6 
60.  2M 

90 
94 
94 
90 
93 

10 
11 
8 
28. 
11 

35 
35 
37 
40 
36 

20 
20 

5 

5 
21. 

146 
157 
134 
99 
187 

1 
5 
4 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,20 
2.83 
6.98 
3.77 
2.94 

7.05 

1.27 

.65 

3.40 

1.36 

.80 

23 
24. 

18 
16 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
8 
6 
6 

3 

2 
4 
3 
2 

1 
0 
3 

2 

0 

UA<E   COLORADO   CITY 

'.«<E   <fwp 

"ATA-OP 

"E«Phi* 

"LVOAY 

76. CM 
77.  7» 
76.2 
76.6 
79.6 

48.  0« 
49.5'» 
46.3 

47.4 
49.6 

62. OM 
63.6M 
61  .3 
62.0 
64.6 

1.9 

92 

91 
92 
92 
95 

11 

7 

10 

10 
10 

39 
36 
33 
33 
37 

6 

5 
20 
20 

5 

136 
100 
157 
140 
97 

2 

2 
1 
2 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.00 
4.46 
2.83 
2.67 
4.22 

1.87 

1.78 

.93 

.98 

1.27 

1.05 

24 
24 
22 
25 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
7 
4 
6 

4 
4 
2 
2 
5 

4 
0 
0 
2 
1 

RADLCAu 

TST 

51AN4H    5    SE 

rcsce 

'Cff 

75.9 
73.4 
73.4 
76.6 
78.0 

46.2 
46.  7 
47.2 
4e.4 
49.  7 

6?.l 
60.1 
60.3 
62.5 
63.9 

-     1.9 

93 

90 
92 
90 
93 

10 

11 
11 

10 
10 

35 
35 
32 
35 
34 

20 
21. 

6 

5 

5 

143 
183 
183 
129 
108 

3 

1 
I 
1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.2? 

3.87 
2.32 

7.63 
5.08 

2,36 
-       .38 

3.28 

.SO 
.99 
.69 

1.40 
1.17 

24 
30 
23 
29 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
6 
9 
8 

2 
3 
2 
6 
3 

0 
0 
0 
5 
3 

StYupljP 

"i-AYRCCK    RADIO    KBYP 

75.2 
73.7 

45.2 
42.1 

60.2 
=  7.9 

-    2.8 

93 
89 

11. 

10 

31 
27 

5 

5 

173 
216 

6 

n 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

5.91 
1.38 

3.78 

1.66 
1.28 

24 
22 

.0 
.0 

0 
0 

8 
2 

5 

1 

2 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

•I 

0)2 

<E 

•1 
01  | 

®  "2 

01 

< 

■a 

si 

lis 

II 

■ 
J3 

s 

£ 
a 

1 

- 
a 

a 

0 

1 

Q 

No.  of  Day 

> 

2 

•3 

>• 

a 

6 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Day* 

Station 

Max. 

Mil). 

3 

■3-v 

OO 

2  § 

• 

a 

0 

i 

0 

i      1 

si 

s  t 

s! 

1 1 

JNYCER 

rt   srcTT 
tirkey 

•  elltnc-tcs 

73.0 
75.3 

77.3 
73.2 

45.6 
46.7 

49.6 
44,2 

59.3 

61.0 

63.5 
58.7 

-    3.5 

90 
94 

90 
91 

11 
u 

10 

1 

36 
34 

34 
31 

5 
6 

21 
20 

193 
155 

116 
196 

i 

6 

1 

1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

4.51 
3.19 

2.60 
1.7° 

3.12 

1.41 
1.09 

.94 
.71 

24 
24 

23 
22 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

c 

7      3      2 
9      2      1 

4      3      0 
3      2      0 

«IC*ITA    FALLS    WB    AP               R 
.  ".TERS    9    NNE 

75.2 

77.3 

48.1 
47.0 

61.7 
62.2 

-    2.3 

93 
92 

27 
12 

34 
33 

21 

6 

139 
122 

2 
3 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

7.97 
6.49 

5.44 

2.54 

2.05 

25 
29 

.0 
.0 

0 
0 

f 
I 

6      2 
5      3 

DIVISION 

62.0 

-    1.* 

4.  19 

2.07 

.0 

«         •         • 

MJOTK    CENTRAL                   03 

ALaA-  y 

ARCHER     C'TV 
9AR0-ELL    DAM 
SEL^-N    ca-> 
°F'.S  =  C?<    f»" 

77.6 

77.3 

75. e 

77.5 
74.3 

50.4 

50.8 
54.4 

56.9 
53.7 

64.0 
64.1 
65.1 
67.2 
64.0 

.* 

93 
91 

89 
93 
88 

12 
19 
13 
13 
12* 

37 
36 
39 
45 
38 

5 
5 
5 
5 
5 

107 
98 
72 
46 
89 

7 
2 

0 

1 

p 

a 

0 
0 
0 

0 

0 

a 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.98 

9.89 

11.97 

5.20 

7.77 

4.58 

2.44 
2.88 
2.72 
1.36 
2.58 

24 
23 
26 
25 
29 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

c 

0 

6  5      3 

9      5      5 

7  7      6 
7      5      3 

10      4      3 

9CMIE 
BCVC    3    SE 
°cEC<ENRI0GE 
BRIDGEPORT 

76." 
77.0 
74.4 
76.5 
75.9 

52.4 
51.7 
49.3 
50.2 
50.4 

64.6 
64.4 
61.9 
63.4 
63.2 

90 
91 
91 
92 
93 

12 
27 
12 

27. 
28 

36 
39 
33 
34 
37 

5 
2U 
5 
5 
5 

74 

90 

132 

114 

103 

1 

3 
2 

3 

4 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12.51 

7.76 
9.50 
7.75 
4.46 

5.30 
1.24 

3,00 
2.06 
4,70 
1.72 

1.17 

30 
24 
30 
22 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

a 

0 
0 
0 

10      8      6 

7  4      3 
9      4      2 

8  7      4 
8      3      2 

BBOfc'JweCO 
CA"E=C- 
CLES    R'E 

ceasrc'.A 

DALLAS    .8    AIRPORT               //R 

79.0 

B1.5 

77.3 
76.4 
74.9 

54.0 
57.0 
53.3 
53.9 
54.5 

66.5 
69.3 
65.3 
66.2 

64.7 

1.* 
1.6 

-  .8 
.0 

-  .3 

95 
91 
89 
91 
87 

28. 

12 

11 

13 

11 

40 
37 
36 
40 
39 

6. 
5 
5 
5 
21* 

65 
28 
63 
74 
69 

5 

I 
0 
1 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6.55 
11.63 

8.21 
14.36 
15.40 

3.60 

7.72 

4.42 

10.04 

11.40 

1.41 
4.62 

3.45 
3.40 
3.60 

25 
24 
25 
23 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9      6      2 
6      4      4 
8      4      2 
8       6      6 
119      7 

0FNI«' 
BENTON   2   SE 

OlBUN 

EASTLA'.O 

rvA'.T 

75.6 

77.5 
75.9 
76.6 
77.9 

52.9 

52.8 
51.3 

47.4 
52.7 

64.3 
65.2 
63.6 

62.0 
65.3 

.7 
-       .3 

88 
92 
92 

91 
91 

11 
11 
12 
12 
12 

39 
38 
35 
33 

37 

21 
6. 

5 
5 
5 

82 

72 

104 

122 

66 

0 
2 

2 
? 
1 

0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

11.06 

10.34 

5.05 

6.81 

6.02 

6.65 
1.56 

2.49 
1.83 
1.34 
1.75 
2.52 

23 
29 
25 

30 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
7 
9 
5 

8      5 

7      6 

5  1 

6  2 
3      3 

FERRIS 

P'i-    dONTH    «B    AIRPORT          R 
ECR*    .CO'k    VICKEOY    BLV 

.  illE 

'•A'ESvtLLE 

75.8 
74.2 
75.2 
72.3 
81.2 

54.2 
53.4 
55.  OM 
47.5 
56.2 

66.0 
63.8 

65.  1M 
59.9 

68.7 

-  1.0 

-  4.4 

86 

86 
91 
89 
95 

12 
11 
12. 
12 

19 

37 
39 
41 
35 

40 

5 
5 
5 
6. 

6. 

67 
84 
75 
169 
34 

n 
0 
3 

0 
2 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

11.47 

10.74 

9.81 

8.21 

9.11 

7.14 
4.46 

2.52 

2.76 
2.85 
1.87 
3.00 

25 
29 
29 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

a 

9 
9 

7      6 
7      5 
6      4 

6  3 

7  2 

'■(-.-■  ■ 

tosc 

6CL0TM.AITE 

80.0 
82.1 
79.2 
76. 8M 
80.5 

57.5 
52.4 
53.1 

49.  2M 

53.2 

6ft. ft 
67.3 
66.2 
63. OM 
66.9 

-       .9 

89 
93 
91 
93 
93 

27 

11 
19 
28. 
12 

40 
32 
40 
32 
35 

5 
5 

6 
5 
5 

33 

59 

60 

HO 

56 

0 

6 

4 
5 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

CI 

1 

a 

0 

0 
0 

0 

c 

7.63 
4.77 
6.26 
7.36 
8,79 

4.52 

3.52 
1.91 
2.00 
1.58 
3.59 

24 
25 
29 
23 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 
9 
8 

3  2 

4  1 

3  3 

7       4     , 

4  3 

■>A» 

UEENvlLLC    1    '•- 
WOE! 

-i  •  • 

74.3 
74.1 
77.0 
77.0 
74.7 

52.6 
49.3 
53.2 
52.2 

47.  ft 

63.4 
61.7 
66.1 

66.0 
61.3 

-  1.8 

-  2.3 

88 
87 
88 
92 
92 

12 

13. 

13. 

13 

28. 

39 
32 

40 
35 

36 

6. 

6 

6 

5 

21. 

92 

124 

72 

85 
143 

0 
0 
0 

4 

3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

13.08 

12.73 

9.86 

5.24 

9.57 

7.98 

3.96 
2.63 
2.94 
1,80 

4.00 

30 
30 
25 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

7 
7 
8 

9      6 
8      5 

5  * 
4      2 

6  3 

80.  0 
76.3 
77.9 
76.6 
AO. 2 

53.0 
53.2 
52.0 
62.4 

56.7 

66.6 
64. ft 
A5.0 
f.4.5 
68.5 

.5 

92 

90 
92 
91 
92 

27 
13 
27 
13 
1? 

35 

35 
37 
3ft 
41 

5 
5 
5 
5 
5 

62 

86 
ftO 
73 
32 

2 
1 
2 
1 
3 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

a 

1. 

0 
0 
0 

0 

6.82 
9.29 
5,87 

12.20 
5.16 

7.73 

2.35 

3.10 
1.20 
2.44 
1,26 

25 
25 
24 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
7 
8 
10 
6 

4  3 

5  4 
5      2 

7      6 
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»« 

'4.* 
'9.5 
77.1 
75.8 
75.9 

52.2 
55.4 
53.8 
53.5 

66.0 

63.4 
67.5 
65.5 
»,4.7 
66.6 

.2 

88 
89 
92 
87 
86 

12. 
13 
12 
13. 

37 
36 
38 
38 
39 
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5 
5 
5 
5 

79 
42 
70 
68 
60 

0 
0 
1 
0 
0 

0 

0 
0 

•I 

0 
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0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

15.49 
9.57 
6.93 
15.62 
13.07 

2.83 

9.10 

3.23 
2.91 
1.68 
3.50 
5.71 

24 
26 
28 
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18 
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.0 
.0 
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0 
0 
0 
0 
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7 
6 
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1 
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88 

89 
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13. 
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36 
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36 
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6. 

6 

5 

5 
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68 
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B7 
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2 

0 
2 
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0 
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a 
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0 

a 
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0 
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0 
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13.89 
14.89 

8.70 

1.73 
3.04 
3.94 
3.49 
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24 
24 
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.0 
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0 
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1 
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. 
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'  ?.' 
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92 
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12 
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37 
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5 
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5 
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77 

70 
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HI 
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2 
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0 
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0 

0 
0 
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0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

4.41 
6.86 
12.10 
9.01 
7.18 

4.17 

1.11 
1.51 
2.00 
2.17 
3.85 

25 

25 

29. 

30 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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0 

6 

i 

11 
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4  1 
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• 
■ 
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• '  .  1 
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89 
89 
91 
»l 
95 

12 

PH. 

11 

*0 
34 
31 
38 
40 
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6 
5 
5 
i 

41 
117 
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114 

69 

0 
0 
3 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

') 

0 
0 
0 
0 
0 

7.68 
11.48 
9.03 
4.16 
5.88 

7.10 

2.92 
3.66 
2.66 
1.15 

24 
24 

30 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

ft 
■> 
■I 
1 

5  2 

6  » 

6    y 

4       1 

1 

• 
■ 
1 

.9 

.6 

-  2.0 

-  1.0 

91 
9? 
92 
93 
94 

1  > 
1  3 

1 

1/ 

41 
46 
)6 
J9 
35 

6 
6 
5 

6 
5 

)7 

53 
122 

/.ft 
76 

2 

1 
"• 
1 
1 

a 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

'1 
0 
0 
0 
0 

6.80 
6.6ft 
9.69 
8.46 
9.37 

2.98 
2.77 
T.25 

5.49 

3.24 

1.62 
4.10 
1.89 
2.72 

24 

25 
29 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
7 

'■ 
6 

3      3 

5      4 
•>      2 
5      5 
J      * 

'-.• 

• 
■ 

-     . ' 

•  9 
•2 

12 
12 

1   ! 

40 
11 
36 

» 

5 
6 

47 
127 
69 

0 
3 

1 

0 
0 
0 

'1 
J 
a 

0 

a 
a 

9.16 
7.52 
8.60 

3.94 

2.66 
2.00 
2.86 

23 

30 
24 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

7 
9 
6 

6      * 

6      ! 
5       1 

64.8 

,0 

9.11 

5.42 

.0 
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TEXAS 
APRIL    1966 


Temperature 

Precipitation 

®   3 

|l 

>  3 

<2 

> 
< 

•1 

|z 

i§ 

9  2 
Ob. 

01 

s 

S 

5 
O 

1 
a 

No.  oi  Days 

■3 

0 
H 

•a 
,1 
5| 

Is 

©  2 

at 

Q 
■ 

(5 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

3-0 

a  o 
>iO 

A   0 

a 

0 

e 

0 

s 

o 

a 

1 

0 

p 

sj 

o  | 

si 

g  k 

•         *         * 
EAST    TEXAS                        0* 

ANDERSON 

ATHENS 

79.* 

56.4 

67.9 

90 

12 

39 

b 

34 

1 

0 

0 

0 

13.13 

4.61 

24 

.0 

0 

10 

6 

3 

CARTHAGE 

77.1 

52.7 

64.9 

87 

1 

35 

5 

81 

0 

0 

0 

0 

10.97 

3.10 

25 

.0 

0 

7 

7 

4 

CFNTER 

78.2 

54.1 

66.2 

89 

1 

35 

5 

62 

0 

0 

0 

0 

7.57 

3.03 

25 

.0 

0 

7 

5 

4 

CENTERVILLE 

77.8 

55.1 

66.5 

90 

13 

36 

6 

64 

1 

0 

0 

0 

9.80 

4.06 

24 

.0 

0 

7 

4 

3 

CLARKSVILLE    2    E 

75.1 

51.3 

63.2 

88 

13 

35 

5 

92 

0 

0 

0 

0 

12.28 

3.93 

24 

.0 

0 

11 

6 

3 

CCLD5P9ING    5    SSW 

77.8 

55.3 

66.6 

87 

13 

37 

6. 

63 

0 

0 

0 

0 

5.15 

1.60 

14 

.0 

0 

7 

3 

3 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

78.2 

59.4 

68.8 

88 

12 

44 

6 

33 

0 

0 

0 

0 

5.23 

2.43 

24 

.0 

0 

b 

3 

2 

CCNRCE 

79.5 

58.4 

69.0 

8R 

2 

40 

6 

32 

0 

0 

0 

0 

*.5? 

1.80 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

CROCKETT 

77.9 

53.7 

65.8 

88 

13 

37 

7* 

69 

0 

0 

0 

0 

10.96 

3.84 

25 

.0 

0 

8 

4 

3 

DAINGERF1FL0    9    S 

78.7 

55.5 

67.1 

89 

12 

37 

5 

48 

0 

0 

0 

0 

21.08 

7.48 

23 

.0 

0 

10 

7 

6 

OTALVULE    2    W 

76.7 

56.2 

66.5 

86 

12 

39 

2 

52 

0 

0 

0 

0 

12.08 

3.70 

24 

.0 

0 

10 

7 

3 

EP0RY    3    ESE 

M 

51.5 

M 

39 

4 

0 

0 

0 

14.10 

2.97 

26 

.0 

0 

9 

7 

7 

cVA0ALE 

77.8 

57.0 

67.4 

90 

2 

36 

6 

52 

l 

0 

0 

0 

5.40 

1.85 

14 

.0 

0 

1 

FAIRFIELD 

78.7 

55.1 

66.9 

88 

12 

35 

5 

48 

0 

0 

0 

0 

12.92 

3.97 

25 

.0 

0 

9 

7 

4 

CRANKl.tN 

78.  1M 

55. 2M 

66. 7M 

88 

13 

37 

5 

52 

0 

0 

0 

0 

8.14 

3.55 

24 

.0 

0 

4 

4 

4 

FRANKSTON 

79. 1M 

53. 3M 

66. 2M 

90 

13 

33 

5 

48 

1 

0 

0 

0 

18.43 

6.00 

24 

.0 

0 

9 

6 

5 

GILMER    2    la 

76.  1M 

51.3M 

63. 7M 

89 

13 

33 

5 

95 

0 

0 

0 

0 

22.88 

7.88 

23 

.0 

0 

9 

7 

6 

SI  AOFtaATER 

7*.* 

52.9 

64.7 

89 

13 

34 

5 

72 

0 

0 

0 

0 

26.68 

9.65 

23 

.0 

0 

9 

8 

6 

•J£"PSTEAD 

78.7 

58.7 

68.7 

87 

4 

42 

6, 

34 

0 

0 

0 

0 

2.32 

1.36 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

-lENOERSCN 

76.2 

52.8 

64.5 

87 

13 

35 

5 

72 

0 

0 

0 

0 

11.71 

7.29 

3. 90 

25 

.0 

0 

8 

7 

4 

"•LNTSvILLE 

78.2 

57.9 

68.1 

.9 

88 

13 

42 

5 

37 

0 

0 

0 

0 

4.72 

.32 

2.00 

25 

.0 

0 

5 

4 

2 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 

77.8 

54.2 

66.0 

88 

1 

40 

5 

59 

0 

0 

0 

0 

4.76 

1.67 

25 

.0 

0 

6 

3 

3 

JACKSONVILLE 

79.6 

55.0 

67.3 

88 

12* 

42 

5 

33 

0 

0 

0 

0 

9.72 

2.83 

25 

.0 

0 

1C 

4 

3 

JASPER    3    SW 

79.1 

54.2 

66.7 

88 

2, 

32 

6. 

66 

0 

0 

2 

0 

3.86 

1.25 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

KARNACK 

77.2 

53.5 

65.4 

88 

12. 

32 

5 

71 

0 

0 

1 

0 

14.02 

3.24 

24 

.0 

0 

10 

8 

6 

KIRBYVILLE    FOR    SERVICE 

80.4 

57.0 

68.7 

1.8 

90 

1 

37 

6. 

34 

1 

0 

0 

0 

6,97 

2.31 

2.45 

25 

.0 

0 

9 

4 

3 

LIVINGSTON    2    NNE 

78.3 

55.0 

66.7 

87 

4. 

34 

5 

67 

0 

0 

0 

0 

5.36 

2.12 

25 

.0 

0 

6 

3 

3 

LCNGVIEh 

77.1 

51.5 

64.3 

-    1.4 

89 

13* 

34 

5 

84 

0 

0 

0 

0 

13.58 

8.79 

5.71 

24 

.0 

0 

9 

9 

3 

ICVELAOY 

77.8 

54.0 

65.9 

88 

13 

37 

6 

65 

0 

0 

0 

0 

10.16 

4.12 

25 

.0 

0 

a 

4 

3 

LUFKIN    FAA    AIRPORT 

79.5 

56.6 

68.1 

1.5 

87 

28 

37 

5 

51 

0 

0 

0 

0 

4.72 

1.85 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

■<ADISONVILLE 

79.9 

57.9 

68.9 

89 

12 

39 

6. 

33 

0 

0 

0 

0 

6.87 

2.35 

25 

.0 

0 

5 

4 

3 

"ARSHALL 

76.0 

51.5 

63.8 

-     1.7 

88 

13* 

32 

5 

94 

0 

0 

1 

0 

17.12 

12.69 

5.53 

24 

.0 

0 

9 

9 

7 

"INECLl    NO    2 

77.8 

49,8 

63.8 

88 

13, 

31 

5 

82 

0 

0 

2 

0 

11.10 

3.13 

24 

.0 

0 

e 

7 

5 

MOUNT    PLEASANT 

NACCGOCCHES 

78.6 

54.6 

66.6 

1.* 

88 

13 

36 

5 

68 

0 

0 

0 

0 

8.56 

3,88 

3.71 

25 

.0 

0 

7 

4 

3 

NEWTON 

80.6 

54,7 

67.7 

89 

4, 

34 

6 

54 

0 

0 

0 

0 

5.13 

1.60 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

PALESTINE 

76.9 

54,9 

65.9 

.0 

se 

13 

41 

b 

57 

0 

0 

0 

0 

12.01 

8.20 

3.38 

24 

.0 

0 

7 

5 

4 

=  INELAt!D 

80. 2M 

53, 9M 

67. 1M 

88 

1 

32 

6. 

64 

0 

0 

2 

0 

2.34 

1.14 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

3CCKLANC    1    N 

81.2 

55,9 

68.6 

88 

28 

32 

6. 

46 

0 

0 

2 

0 

3.56 

-    1.03 

1.97 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

31SK 

76.7 

55.4 

66.1 

86 

13. 

39 

5 

54 

0 

0 

0 

0 

10,39 

3.50 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

SIMMS    2    NNW 

77. OM 

50. 6M 

63. 8M 

85 

19. 

3i 

5 

84 

0 

0 

2 

0 

18,03 

5.39 

26 

.0 

0 

10 

8 

4 

iP'.RGEP    DAM    e 

78.1 

56.6 

67.4 

88 

2 

37 

6 

45 

0 

0 

0 

0 

4.93 

2.-\Z 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

iLLPHUR    SPRINGS 

75.2 

50.6 

62.9 

88 

13 

35 

7. 

104 

0 

0 

0 

0 

16.36 

4.21 

30 

.0 

0 

10 

8 

5 

tfXAPKANA    OAM 

75.6 

51.6 

63.6 

88 

13. 

41 

5 

92 

0 

0 

0 

0 

15.22 

5.16 

26 

.0 

0 

9 

8 

5 

■VLER    5    NE 

76.9 

53.1 

65.0 

90 

13 

31 

5 

77 

1 

0 

1 

0 

14.17 

4.29 

24 

.0 

0 

8 

6 

5 

.ARREN 

80.2 

56.7 

68.5 

90 

1 

34 

6 

42 

1 

0 

0 

0 

3.8' 

1.90 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

'ILLS   POINT 

75.4 

51.2 

63.3 

90 

13 

36 

5 

81 

1 

0 

0 

0 

21.90 

5.  68 

26 

.0 

0 

9 

8 

7 

DIVISION 

66.3 

.5 

10.54 

5.98 

•  0 

•        «        • 

TRANS    PECOS                       05 

LPINE 

76.8 

47.6 

62.2 

-    1.1 

88 

29 

36 

6. 

113 

0 

0 

0 

0 

.54 

.03 

.50 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

AkERSFIElD 

80.9 

53.1 

67.0 

93 

28. 

35 

5 

48 

6 

0 

0 

0 

2.29 

1.48 

25 

.0 

0 

3 

2 

I 

AIMORHEA 

82.2 

48.9 

65.6 

-       .3 

90 

27 

35 

5 

62 

1 

0 

0 

0 

.03 

-       ,68 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANCEL45IA 

89.1 

49.9 

69.5 

98 

27 

32 

6 

15 

1* 

0 

1 

0 

.13 

.13 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

►•tSOS    BASIN 

77. 3M 

52. 7M 

65. OM 

40 

5 

65 

0 

0 

0 

,46 

.29 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

CRNuOAS    SERVICE    STA 

79.3 

42.6 

61.0 

88 

29 

27 

6 

128 

0 

0 

2 

0 

1.01 

.96 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

BANC 

7e.o 

50.6 

64.3 

91 

28 

41 

5 

81 

3 

0 

0 

0 

2.46 

1.67 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

t    PASO    WB    AIRPORT                 R 

78.1 

52.0 

65.1 

1.7 

85 

30. 

34 

6 

59 

0 

0 

0 

0 

1,08 

.79 

.98 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

•BENS 

79.1 

46.5 

62.8 

86 

30 

34 

6 

89 

0 

0 

0 

0 

.40 

.32 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

T    STOCKTON    KFST    RADIO 

79.9 

48.3 

64.1 

92 

28. 

36 

5 

76 

5 

0 

0 

0 

.64 

.38 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

S4N0F4LLS    3    SSE 

80.1 

*7.5 

63.8 

92 

28. 

36 

6 

79 

6 

0 

0 

0 

1.63 

.77 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

:NT 

76.8 

45,8 

61.3 

89 

30 

35 

5 

130 

0 

0 

0 

0 

1.27 

.90 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

»    TUNA    1    S 

79.2 

46,9 

63.1 

86 

28. 

37 

7 

72 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.89 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

1RATM0N 

80.2 

44,3 

62.3 

90 

27 

27 

6 

114 

1 

0 

1 

0 

.63 

.50 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

>RFA    NC    2 

78.3 

43.6 

61.0 

89 

29 

29 

6 

132 

0 

0 

1 

0 

.21 

.11 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

INTONE 

"tAHANS 

80.9 

48.7 

64.8 

91 

30. 

36 

6 

55 

4 

0 

0 

0 

2.24 

1.79 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

JM    LOCKE 

71.4 

46.2 

58.8 

83 

29 

36 

15 

182 

0 

0 

0 

0 

.14 

.09 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

NTHEP    JUNCTION 

84. 5M 

52. 8M 

68. 7M 

90 

29. 

44 

7. 

18 

5 

0 

0 

0 

.74 

.53 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

CCS 

82.0 

49.4 

65.7 

94 

28. 

33 

6 

67 

8 

0 

0 

0 

.40 

.28 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

N»ELL 

80.0 

49.7 

64.9 

91 

27 

41 

6 

58 

2 

0 

0 

0 

1.12 

.59 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

ESIDIC 

p  bluff  dam 

90. 2M 

55. 4M 

72. 8M 

2.5 

99 

30. 

42 

1 

0 

ie 

0 

0 

0 

.00 

-       .34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.9 

49.8 

64.9 

90 

?7 

33 

6 

60 

i 

0 

0 

0 

.76 

.47 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

LT    FLAT    10    ENE 

78.3 

47.1 

62.7 

84 

27. 

37 

2 

83 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.61 

24 

.0 

0 

i 

2 

1 

NDERSON 

81.1 

50.1 

65.6 

93 

28. 

37 

5 

41 

3 

0 

0 

0 

.99 

.80 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   97    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


^EFMElD 

MER5A    BLANCA 

VAN    "CRN 

.INK    FAA    AIRPORT 

YSLETA 

CIVlSICN 


EDUARDS    PLATEAU  06 
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BIG    LAKE    •    2 

BlANCC 

SCERNE 

9RAC<ETTVILLE 

OBACv 
BLRNET 
CAUP    -CCO 

carta  valley 
ccpe  ranch 

;el  bio  wb  ap 

ccek  i 

t    0C=A?C  11  NW 
ERECEHTCKSBURG 
CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JLNC 

KERRVILLE 

LA-PAMS 

LANC-TRV  NO  2 

LEAKEY  NO  2 

Ll«C 

»C  Ct-:- 
-631'  A 

-r-.-  - 
-;-•.; 

Sll^C  =  ANC« 

■   El 

•  DAW 

«»-.  «••'?.'  »»  AIRPORT 

•  A»A 

-   'N«  CITY 
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TEXAS 
APRIL    1966 


Temperature 

Precipitation 

|1 

«  'd 

■ 

> 
< 

,1 

|z 

• 

a 

o 
Q 

5 
•J 

0 

Q 

S 

| 

Q 

No.  of  Days 

3 

•3 
,1 
5Z 

ii 

0 

0 

• 

Sno 

y.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mis. 

3 

0 

h 

Q  o 

2§ 

Q 

0 

s 

i 

1 

0 

u 

si 

hi 

.  3 

BED    ROCK 

BEFUGIC 

BC8ST0WN 

BCCKPORT 

SAN    ANTCNIO    WB    AIRPORT       R 

78.6 
82.4 
82.9 
76. OM 
79.0 

57.7 
61.6 
63.3 

64. 5M 
58.1 

68.2 
72.0 
73.1 
70. 3M 
68.6 

.4 

89 
91 
93 
82 
8o 

13. 

1 

4. 
25 
12 

37 
42 

47 
50 
34 

i 

6. 

6 

6 

6 

40 
9 

12 
7 

39 

0 

2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.71 
7.14 
3.52 
2,06 

3.20 

.38 

1.71 

3.03 

2.90 
1.03 
1.96 

25 
17 
25 
25 
24 

.0 

.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

s 
5 
5 
3 

4 

3 
3 
1 
2 
2 

2 

2 

SAN    MARCOS 

SEALV 

SEGUIN 

5INT0N 

SMITHvlLLE 

80.6 
80.5 
82.6 
82.1 
79.8 

56.1 
60.7 
60.5 
63.4 
56.5 

68.4 
70.6 
71.6 
72.8 
6C2 

.9 
1.0 
2.5 

-       .4 

92 
86 
92 
92 

89 

4 
29. 
27. 

3. 
4 

36 
4? 
39 
45 

40 

6 
5 
6 
6 
6 

10 
13 
14 
8 
34 

1 

0 

K 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.46 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


After  a  slow  start,  nearly  the  entire  State,  except 
the  Northern  High  Plains,  received  generous,  and 
in  some  cases,  enormous  rainfalls  during  the 
month.  Little  or  no  rain  fell  anywhere  in  Texas 
for  the  first  12  days,  then  the  Upper  Coast  caught 
a  deluge  of  5  to  6  inches  on  the  13th  and  14th.  In 
northeast  Texas  torrential  rains  of  more  than  20 
inches  in  the  3-day  period  ended  April  25  sent 
streams  on  a  rampage  that  killed  19  persons  and 
caused  property  and  crop  damage  estimated  at 
SI  2  million.  During  the  8-day  period  from  the 
22d  to  the  29th,  20  to  26  inches  fell  in  portions  of 
Wood,  Smith,  Morris,  Upshur,  Gregg,  Marion,  and 
Harrison  Counties.  Major  floods  were  measured 
in  the  Sulphur,  Sabine,  Trinity,  and  Brazos  River 
basins.  Except  for  an  interlude  of  less  than  2  days, 
heavy   rain.-,  that  began  in  North  Central  and 

I  Texas  on  the  22d,  continued  into  May  1.  Tor- 
rential rains  during  the  early  morning  hours  of  the 
28th  resulted  in  some  of  the  wildest  flash  flooding 
in  the  history  of  the  Dallas-Fort  Worth  metro- 
politan area.  In  northeast  Dallas,  6.75  inchesfell 
in  95  minurrs.  The  high  intensity  rain  caused  the 
high',   t    known  floods  at  five  gaging  stations  on 

II  dm inage  areas  in  Dallas.   Fourteen  deaths 


resulted  from  drownings  and  property  losses 
amounted  to  $12,000,000.  Total  rainfall  for  the 
month  at  Dallas  was  15.40  inches,  the  highest 
for  any  month  on  record.  There  was  considerable 
runoff  in  the  Brazos  and  Colorado  Rivers  but  no 
unusual  floods.  Rains  of  3  to  7  inches  fell  in  the 
Lower  Rio  Grande  Valley  on  the  21st. 

While  much  of  the  State  was  "bogged  down"  from 
excessive  precipitation,  the  rains  set  up  good 
planting  moisture  for  dryland  acreage  on  the 
Southern  High  Plains  and  on  the  Low  Rolling 
Plains.  The  Northern  High  Plains,  north  of  the 
Canadian  River,  received  little  or  no  rainfall  dur- 
ing the  month,  and  soil  moisture  was  seriously 
depleted. 

Cold  fronts  moved  into  Texas  about  once  each  week 
during  the  month  giving  the  State  a  wide  range  in 
temperatures.  Tornadoes,  wind,  and  hailstorms 
were  rather  numerous  during  the  month. 

For  detailed  information,  the  reader  is  referred 
to  STORM  DATA  and  WEEKLY  WEATHER  AND 
CROP  BULLETINS  for  April. 

Robert  Orton 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Environmental  Data  Service,  ESSA 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   102*  ON  THE  13TH  AT  PANDALE 
ST  TEMPERATURE.    21*  ON  THE  21+  AT  2  STATIONS 
ATBST  TOTAL  PRECIPITATION,  26.68  INCHES  AT  GLADEWATER 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,  .00  INCH  AT  4  STATIONS 

r-OAY  PRECIPITATION,  9.65  INCHES  ON  THE  23D  AT  GLADEWATER 
reO  TOTAL  SNOWFALL,  1.5  INCHES  AT  FRIONA 
*«ATI  0   0EPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  TRACE  ON  THE  21+  AT  2  STATIONS 
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CANYON 

.1 

.69      .09 

.04 

CLAUDE 

2.0 

1.60      .20 

.02 

COLDMATER 

T 

T 

T 

CONLEN 

■  0 

.02 

CR03BYT0N 

2.2 

T 

T 

T 

.33      .41 

.38       . 

.77 

,03      .03 

OALHART   FAA    AIRPORT 

T 

T 

T 

OARROUZETT 

.6 

T 

.21 

.43       ,03 

.ol|             . 

01MMITT    A   E 

1.0 

.37 

.1 

■  29 

.07 

OIMNITT 

1.1 

.10 

T 

.58      T 

.11 

.23 

.02 

T 

DUMAS 

.0 

.07      7 

T 

FLOYDADA 

1.7 

T                        .02 

.0 

.641      .42       .32 

.0! 

.17 

.05               . 

FLOYDADA   1   SE 

1.9. 

.18       .1 

.84      .33 

■  It 

.33 

T           ,02                 . 

FOLLETT 

.7 

.16      .01 

.03      .31 

FORSAN 

5.7< 

l.ia 

.71 

2.10 

1.30      .05      .31 

FRIONA 

.3' 

.IS 

.09      T 

.0-      .08 

.03 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

.  1C 

.08      .02 

GARDEN   CITY    I    E 

3.A< 

.30    1.33 

.63 

.36                   ,64J                • 

GRUVER 

.3! 

.02 

.30 

HART 

1.71 

.79 

.331      . 

HARTLEY 

.OC 

HEREFORD 

■  J< 

.26 

•  Oil      .01 

HMIAji 

l.K 

.21 

.76 

.06 

HITCHLAND 

.21 

.29 

LAHESA    1    SSE 

Z.5! 

.17      T 

.<• 

■  99 

.53 

.30      .09      ,01 

LENORAH 

a.lc 

T 

T         1.69 

.3! 

2.67 

2.6a       ,22       ,8! 

LEVELLAND 

2.3C 

T 

T 

.62      .03 

.3! 

•  67 

.60 

,01 

LIPSCOMB 

.61 

T            .63 

LITTLEFIELD    NO.    2 

3.46 

T           T 

.OA 

.90      ,02 

.32 

.37 

1.81 

LOOP 

2. At 

.16      .41 

.21 

1.50 

.03                   .0! 

LORENZO 

2.71 

.79      .96 

.79 

.17 

LUBBOCK   9  N 

LUBBOCK    KB    AIRPORT                R 

3.0] 

T 

.02 

T 

.63      .33 

.34 

1.68 

T           .01 

• 

»C    LEAN 

1.16 

.73       .35 

.05 

.03 

MIAMI 

1.06 

.38       ,63 

.05 

T 

MIDLAND    MS   AIRPORT           //R 

2.AA 

T           T 

1.11 

.65 

■  15 

.11        .01        .4) 

MIDLAND  A   ENE 

2.A0 

1.07 

.20 

1.12 

T            .01 

MORSE 

.26 

.26 

MORTON 

3.63 

T 

T 

,68 

.11 

2.35 

.28 

.01 

MULESHOE    1 

1.2A 

.10 

.21 

.15 

■  33 

.25 

MOTLA   3    SE 

.61 

.63      T 

.02 

T 

OLTON 

1.91 

T           .03       .OB 

.14 

.14 

.86      .04 

.10 

•  13 

.18 

.01       T 

P4HPA   NO.    2 

.a; 

T           T 

.82       .02 

T 

.01 

PANHANDLE 

.96 

.77      .17 

.02 

T 

PIRRYTON 

.31 

T 

.33      .06 

T 

PtRRYTON    10   MNM 

.A( 

.03 

.27      .14 

T 

PLAINS 

.OC 

PLAINVIEM 

2. SI 

.02 

.06 

.20 

1.28       .08 

.16 

.26 

.65 

QUITAOUE   Z   SE 

2.9( 

T 

.06 

.21 

.96      .64 

.29 

.02 

.70 

.02 

SEMINOLE 

2.SC 

•03       .02 

•  84 

.70 

.86 

.04      .01 

StLVERTON 

SLATON    S    SE 

2.3! 

T 

.36      .71 

.17 

.69 

.21       .03       .16 

■ 

SPEARMAN 

.3! 

.26      ,09 

STRATFORD 

.00 

SUNRAY   A    S. 

.23 

.02 

.08 

.13 

TAHOKA 

2.7« 

.26      .02 

.54 

.53 

1.21 

.10      .06 

TASCOSA 

.0! 

•  05 

T 

TULIA 

liT< 

■88      .18 

.19 

.05 

.38 

.06 

UNBARGER 

.73 

•SO      .10 

T 

.IS 

KU 

.14 

T           T 

T 

.11      .01 

.02 

T 

■       *       a 

LOa   ROLLING   PLAINS    02 

ABILENE    aB    AIRPORT           IIS 

6. at 

T 

.05 

.18    1.91 

.<S 

1.63 

.50    1.52      .43 

ANSON 

6. a; 

.30    2.10 

,82 

.23 

.42    1,80      .18 

ASPERMONT 

A. 9! 

.09 

.58 

.23    1.30 

.20 

.60 

.01 

.46      .98      .21 

6ALLINGER    1    s- 

2.1! 

T 

.03 

•10      .01 

.25 

1.03 

.03 

.18      T           .50 

BENJAMIN 

A. 01 

.12 

.37 

.01 

.10      .34 

.IV 

.60 

.45 

T           .52      .07 

BURKETT 

A.l! 

.66 

.38 

.15 

1.21 

.15 

.76       .80 

CHILDRESS   FAA    AIRPORT 

2.9! 

T           T 

.15      T 

T 

1.27      .35 

.01 

.97 

T            .18 

CHILLICOTME    2    NE 

2.A0 

T 

.01 

1.04      .71 

.10 

.18 

.03 

.09      .21 

Clarendon 

1.82 

•58       ,44 

.06 

COLEMAN 

3.7! 

.05 

.13      .13 

.26      ,04 

.40 

1.35 

.13      .25    1.01 

COLORADO   CITY 
CROMELL 

3.7! 

.07 

.18      ,77 

.47 

1.99 

.12 

.76      .56      .83 

2.Aa 

.38 

•  K 

.32      .73 

.'0 

.27 

SICKENS 

1.73 

•  14 

.60 

.01 

.50 

•  30 

ELECTRA 
FLOMOT    I    N 

3.61 
2.7t 

,1A 

.1! 

.33 

.23    1.03 

1 

■  63 

.28 

•  04 

•  67 

.87       .15 

.06       .02       .28 
.23 

GAIL 

GUTHRIE 
HAMLIN 

A,2( 
2.8! 

A.B1 

.19 

.30    1,27 
.27      .63 
.18    1,20 

.13 
.63 

.39 

.91 
.24 
1.00 

.43 

.97      .30      .32 

.07      .24      ,09 
.65    1.26      .22 

HASKELL 

8.91 

3. AC 

.12       .44    | 

•  73 

•  83 

•  16 

.01    1.82      .67 

HORDS  CREEK   DAM 

3.71 

1.36 

.04      .20 

.61 

1.2? 

.08 

.11      .13 

JAYTON 

2.94 

.37 

.«0 

.75 

•15      ,42       «4S 

KNAPP    A    5n 
LAKE    ABILENE 

7.71 
6.74 

.35 

.20 

.28    1,83    1 
.80      .83 

.60 
.76 

1.07 
.14 

1.39    1.17      ,3] 
.62    1,84    1,40 

LAKE  COLORADO   CITY 

A. 01 

.11 

1 

.  ?8 

1.43 

•  46 

1.20 

LAKE  KEMP 

A.A6 

.87 

.11       .91 

.Oi 

.42 

•  63 

.72      ,07 

LABN 
MATADOR 
MEMPHIS 
"OBEETIE    2    S 
MUNDAY 

10.71 

.35 

.19      .30 

.10 

2.61 

.14 

1.50    2.69    2.29 

2.8! 
2.61 
l.K 
A. 22 

.02      .02 

T 

.05 

•IB      .11 

.03 

.04 

.98      .57 
1.10      .13 
.86      .13 
.03       .33 

.11 

.02 

.91 

.40 
1.27 

.68 

.77 

.01       .31 

•  12 

•  11 

1.03      .10 

NORTMPIELO 
NOVICE   1   E 
NUGENT   A   NM 
PADUCAH 

3.11 
''.0' 
T.8! 
2.21 
2. A! 

.27 

.36 
l.OC 
T 
.3C 

.85      .63 

.30 
.08      .24    3 
.40      .46 

.M 

.57 

■ac 

.96 
1.30 
.71 
.12 

.35 

.33 

.83      .ac 
.61    2.35 

T           T 

.01 

.10      .50 

■  64 

.06 

.08 

.26      .66      ,33 

POST 

s.ai 

1 

.66      .34 

.4. 

.3? 

.32 

.78       .99 

• 

See-  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

Station 

o 

1        2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10   |   11   |   12 

13   |    14    |   15 

16  |   17 

18 

19  |  20   | 

21 

22      23      24 

25      26   | 

27      28   1  29      30      31 

CKJAI4AM    5    SE 

;.j 

.li 

.20      .69      .61 

.19      .39 

1                           1      " 
.02 

!M»    1   ESE 

5.S! 

.28    2.33 

.45      .49 

.43      .53    1.03 

«SCC£ 

-.s 

.23 

.19 

.23    1.33    l.K 

1.30 

.70    1.60    1,00 
1  1,02      ,66      ,62J 

RC'AS 

S.OI 

T 

.30 

.39    1.17      .2! 

1.10 

IE*-:.; 

3.9 

.41 

.i< 

.77 

.02       .71    1,64 

.44       .51 

1,16       .'-6 

s-i-5;cc 

1.5. 

.31       .99      .0! 

.23 

S-A-R-C*    RAOIC    4BVP 

LSI 

1.29      T 

.10 

s>-:e= 

*. 5 

T 

T 

T            .30    1.6| 

.32      .73 

!      .29      .21    1.1 

* 

s*a*«ford  i 

6.2< 

.03 

.30    2.64      .31 

2.84 

■33    1.33      ,1 

TA-PICC 

2.8 

1.60      .21      T 

1,00 

7 

TCSCO 

6.5! 

T 

.40    1.61 

1,49      ,30 

■31      ,17   2.3 

ratin  i  e*e 

8.5C 

.25    1,62    1.2C 

2.80      .03 

,65    1.63      .3 

iruBt  >  esc 

6.91 

.14 

.10      ,20    2.3! 

1.56      .11 

.48    1.8 

nuKOTl 

J.l! 

.35 

.11 

.20      .56    1.0! 

•20      .40 

.21       .1 

) 

•-SKE* 

.?;•,:■. 

2.6< 

.06 

.0! 

.31       .94      .6! 

.02      .57 

.-;s 

3.21 

.1 

.16                   ,3C 

1.37      .13 

.43      .4 

■TO" 

l.TI 

T 

■Tl       ,55      .01 

,45 

T 

NI04IT4    FALLS    "B    AP             R 

'.-J1 

T 

.28      T 

T 

1.97       ,9g      ,02 

2.34      ,70 

.31       .42      ,5 

•:chi»a    .allEv  FAR*   29 

8.14 

.07 

•  49 

T 

l.TI    1.43      .0! 

2,90      .04 

.33      ,6T      .4 

■  f»-£:>S    9    4NE 

6.44 

•  61 

.03                1.2! 

1,10        ,44 

.94    2.01 

n;;*-    CENTRAL                03 

A.9ASV 

9.91 

.25 

.0 

.05      .60    2.41 

1.00      .02 

.69    1.9 

ALEOC    -    SE 

-.5. 

.25 

.6 

.17 

.04        ,44     1,3' 

1.52      .36 

1.73    1,2 

HH 

14.4 

.07 

.33 

1.9 

.03 

.01 

1,08    2.6 

1.06      .65 

.04 

2.2T    2,31    2,3 

amelope 

9.9! 

.59 

1.13    3.51 

.31       .39 

2.92    1,0 

ARC-ER    CITT 

9»I1 

.33 

.09 

.0 

1.34    2.88      .1. 

1.82    1.00 

,44    1.59      ,2 

AS.ISd'CH 

9.T! 

2.09 

1.3 

T 

.03       .87     1.8, 

2,10      ,11 

T 

.56      ,T 

ARTHUR    CITY 

t.l! 

•  56 

1.0 

.03 

.31    2.21 

,29    1.34 

.07 

.69      .23    1.6 

> 

A»ALO« 

11.41 

T            .03 

KB 

,76    1.6 

3.06    2.32 

1.36      ,6 

BAIRC 

'.91 

.2 

.19    1.31 

1,83       .69 

2.03    1,6 

m-:.e.l  ia- 

11.91 

.02 

1.9 

T 

•  0! 

.02       .67    1.2, 

1.93    2.72 

2.32    1,3 

BE.'O   044 

5.2C 

.5 

•02    1.03    1.01 

1.36      .29 

,7T      .1 

ochoroc,  ;a- 

T.T1 

.32 

.1 

.14 

•02      .33    1.0C 

1.91       ,16 

.10    2.31      .8 

,-,-.. 

12.51 

.40 

•  96 

.1 

1.25   2.0' 

.94    1.29 

1.19    1.29    3.0 

> 

■-.:• 

'.7A 

.06 

.07 

.1 

.05      .93    2.01 

.61       .23 

2.00    l.T 

»-"C    1    Sf 

9.5C 

.02 

.74 

■  Zl 

.04      .40    2.0 

.73      ,11 

.11       .38    A. 7 

BRA2CS 

6.21 

.4' 

.77    1,31 

1,12      .13 

.73    l.T 

B8EC<E»R|OC,E 

T.'! 

•  04 

.13 

1.72    1,03      .6! 

1,49      ,03 

.63    1.23      ,T 

MIMWOil 

».»« 

.22 

•  OS 

.2 

T        1.02      .8' 

.41     .12 

T           .29    1.1 

kMtMMOec 

6.5! 

.90 

.2 

.37      .50      ■■! 

1,41 

1.26      .23      .8 

tjtLCsei  2  ss- 

T.'J 

.12 

.6' 

T 

7           .42    1.6' 

1.90      ,92 

.02      .36    1.2 

!.!.:«':>  >  -s. 

T.Ot 

T           T 

■  B< 

.0! 

T            .91    2.0' 

1.90      .29 

1.11      T 

uataoa 

11.61 

1.1 

■03      .16   4.6. 

1.67      .47 

3.40 

.-'OR 

1A.90 

.66 

1.9 

T 

.02    1.07    2.2C 

1.00      .90 

.06 

2.60      .93    3.T 

CElI«a 

11.71 

.12 

.30 

.1 

.01 

■03      .75    l.S( 

.70      .39 

,02 

2.23    2.68    1.7 

ce«*e«  citt 

s.ll 

T 

T 

.! 

T           ,3T    1,91 

1.97 

1.T4      T 

C<ULI     "OLfAIS 

A.09 

t           T 

.3 

T            .30 

T 

.05      ,47      ,91 

1,63      ,57 

T 

•78    1,0 

Cl.HH— 

1.21 

.45 

.01 

•  T 

.01 

.69      .42      .91 

3.43      .01 

.26    1.34 

•             0| 

9.21 

.26 

■e 

.21      .37   2.31 

3.46 

,90      ,2T      ,3 

C0»4»OI 

3.19 

.02 

.3 

.03      .5B      .2' 

1.31       .16 

.99      .2 

C0O»|R 

13.19 

.52 

1.1 

.41    2.94 

.32    3.63 

1,90      .33    2.2 

COMERAS   CCE   «0   2 

5.14 

1.0< 

T         1.10      .92 

1,91 

1.17 

c5«s:tAiA 

1A.36 

.05 

1.7 

,*! 

T         3,40    2.1' 

2,04    2.40 

T 

1.79      .9 

[WMI 

11.11 

.02 

.61 

1.1 

T 

1.02    l.TI 

1.80    3.11 

T 

,09      .32    1,2 

'•l!'.'.» 

'.♦• 

.10 

.T( 

T 

T            .39    1.6! 

1.60      .23 

T 

.17    1.29    1,3 

M«S 

9.40 

.33 

.41 

.61                   .31 

1,42      .49 

.11    1,11 

DALLAS    •«    A1RROR1              //R 

15.40 

T 

.36      .74 

1.34 

.3 

7           7 

.49    1.86    1.2! 

2.33      7 

3.60    1.94    1.01 

A. 25 

,1( 

.49      .60    2.6C 

1.10 

1.00      .61 

S3. 

3.40 

.05 

■  09 

.2 

.03      .33    1.31 

.31       .07 

.38   2,11 

11.01 

.59 

.1 

.9! 

.03 

.13   2.49    1.01 

.78      .10 

2.10    1.49    1,41 

SI 

10.31 

.26 

.07 

1.11    1.51 

1,09      ,02 

1.91    1,83    1,41 

MLII 

3.0! 

.04 

,11 

.04 

.03      .68      .2! 

1,34      .23 

.92      .41 

S-.«C1»    »    **• 

6.11 

1.35 

.0'     1.00       .64 

.6'     1.52 

.63      .10      .11 

|A46it     •■           .r           U 

4.51 

.11 

.90 

.01      ,33    2.2! 

1,07      .70 

.12      .66    2.3! 

4.41 

.10 

•  6! 

.26 

.73      .74 

1.56      .14 

.88    1.71 

Ml 

12.2] 

.20      T 

L.l 

.01 

.73    1.24 

2.30    3.31 

1.90      ,91 

• 

4.01 

•  31 

•60    l.'f 

2.52 

1.10      7 

IS. 22 

T 

.52 

I. A 

7 

T         1.16    3.34 

1.05    2.39 

,13 

1.93    1.06    2.0( 

11.41 

.06 

t>2 

•  01 

.01    1.03    1.71 

2.52    2.00 

.19      .34    2.0t 

3.31 

•  SC 

1.37      ,03    1.5C 

1.18      .05 

T           .42      .2! 

•.  •  s 

A. A3 

.04 

.34 

.21 

.85    1.30      .0! 

.37      .20 

.37    1.82      .91 

.t    1100*1       • 

- 

1           T 

•11       .44 

1.31 

.2: 

.01       .03 

T 

,38    1.10      .91 

1.41       7 

.90    2.76    l.ll 

9.41 

.02 

.44      7 

•  6! 

T           .07 

,03      .69    1,34 

1.13      .32 

.09    2.83    1.11 

' 

10.32 

Lift! 

.  14 

.02    1.07    1.61 

2.39    1.99 

1.19      .71 

9.21 

.04 

.66 

•  6C 

7            .02 

T 

.02       .63    1.81 

.42      .21 

.01 

.36    1.33    1.71 

♦.11 

1 

.61 

l.l! 

.97       ,8T       .93 

3.00      .10 

.23 

.03      .31 

..I 

T 

.01       1 

•  91 

7 

T            .48    3.32 

2.29      .10 

.24      T 

..• 

■  14 

7            .04 

.01       .54      .31 

1.91       .22 

.82      .61 

•  04 

■  13 

.24                1,88 

1.T3 

T         2.00      .11 

'.14 

.41 

.64 

I  id 

•01    1.38    1*10 

.38      .13 

.60    l.ll 

•.'1 

.03      7 

■  31 

.23      ,06      ,30 

1.62      .14 

.12    2.03    3,31 

.97 

I.A 

.03 

.03    1.01    l.T] 

.92      .39 

T 

1.16    1,21    3.48 

I 

.47 

1.2C 

•  02       1 

T 

■  02       .74    2.61 

.91    2.34 

1.10      .62    2.41 

..A. 

.12 

1.72 

."4 

.22    2.61 

2.94    1.34 

.97       .01 

'  .'3 

.04 

•  21 

ill 

.03 

.14    1.70      .38 

.92      .04 

2.90    3.14      .94 

7 

.11 

.02       .73    1.08 

1.80      .41 

.19      .11 

.35 

.1C 

.04    1.23    4.00 

.34      .60 

1.19      .1) 

Ml 

." 

.27 

.01    1.80    2.21 

1.26      .24 

1.01 

.03 
.35 

■  14 

1.IC 
|.4| 

.04 
•            .23 

.01      .35      .4« 

.02      .42    2.20 
.83    3.21 

2.33      .21 
3.10    1.32 
.60    2.00 

.10 

1.99    1.01 

.10      .11 

1.80      .70    1.31 

.41 

.72 
.91 

.70 

.47      .79      • 

.63    1.89 
•02      .69      .41 
.04      .74    1.21 

1.60      .44 
3.29      .16 
l.ll      .02 
.49        .11 

.37    1.3! 
1.30      .11 
.94 
.34    1,11 

.71 

.80    2.30 

1.20    1.10 

2.11 

■ 

1 

.42 

.13 

1.491 

.01 

,14 

T         1.33    1.39 
1.10      .87    1.A3 

2.44    2. 41 

2.10    1.03 

7 
■  01 

.19       .44    l.ll 

.90    1.31 

.04 

.30 
I.1A 

.44 

1.41 
1.31 

.07 
.01 

7 

,98    1.0! 
.02    1,40    3,21 
.01      .84    1.98 

1.24      .20 
1.71     1.34 
.91      .34 

.02 

.0] 

.71 
2.T5      .36    2.40 
1.91      .90    2.11 

.41 

.02       .A3      .34 

1.24      .31 

l.ll    1.01 

t 

.A3 

i.oa 

7 

.41     1.73 

1.34      .14 

1 

I.4A     |.7A     1.91 

'              .04 

.01 

1   .A' 

.04 

.30      ,4|    7.11 

1.31    2.41 

■  41 

.04 

.44 

.91 

7            7 

.10      .12    l.ll 

1.39        .11 

.01 

1.21    1.4C 

.'/ 

.02    1,10    1.98 

1.46 

1.61      .23      .01 

.14 

.75 

7 

1.11 

.11 

.09 

.09    I.AS    2.44 
.04      .49    1.17 

.11      .89 

2.40      .43 

1.30    1.A7    |,ll 
1.10      .11 

7 

l.TI 

.21 

7            .35    2.20 

2.66    1.10 

.03      .31 

• 

.11       7 

.  pa 

■01 

1 

.41      .33      .41 

1.39       1 

.38    1.78      .-a 

.11 

i 

.44 

7 

.70    1.80 

9,00      .70 

T 

.16    1.10    I.04J 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


22      23      24 


28      29      30 


aORGAN    "ILL 

"wEISTES 

•ULL1N 

NAVARRO    "ILLS    OAK 

NEWPORT 

OLNEY 

OLNEY    9    NNa 
PALO  pinto 
PARIS 
PILOT   POINT 

POSSUM  KINGDOM   DAM 

PROCTOR   RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RA1NB0M 

RANGER    PUMP    STATION 
RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 
RISING    STAR 

ROANOKE 
ROCKDALE 

>OCK«ALL 
IOSEBUD 
ROSS 

ROSSER  1  SE 
SANGER 

SHERMAN   PUMP    STATION 

SLIOELL 

SPRINGTOaN 

STEPhENvILLE  a   s» 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

STRA.N  S  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 
THORNTON 
THROCKMORTON 
TMuRBER  9  NE 
TRENTON 

TROT 

VALLEY  VI  EH 

■ACO  DAM 

aACO  MB  AIRPORT 

MAXAHACHIE 

■CATHERFORD 
aHITNEY  DAM 
aOLPE  CITY 


ALTO  5  Sw 

ANDERSON 

ATHENS 

ATLANTA 

BEDIAS 

BON  <IER  2  E 

BOAELDER 

9REN0N0 

BRONSON 

BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  E 

C0LDSPRIN5  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 

came 

CROCKETT 
DACUS 

0AINGERF1ELD  9  S 

DEKALB 

DEaEVVILLE 

cialville  2  a 

E90M  1  Na 

EMORY  3  ESE 

EvAOALE 

'AIRFIELD 

FRANKLIN 

'RANKSTON 

GILMER  2  H 
GLAOEHATER 
4RAPELAND 
GROVE  TON 
HAGAN SPORT 

HARLETON 
HAWKINS  1  E 
HEMPSTEAD 
"ENOEASON 
HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  5TA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  S« 

JEFFERSON 

JEaETT 

IARNACK 

'IRBYVILLE  FOR  SERVICE 

-INDEN 

.IVINGSTON    2    NNE 

LONG  LAKE 

LONGvlEa 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA   AIRPORT 

"A0ISONV1LLE 


«ILAH  t   ENE 
"1NE0LA  T  SSa 

"l»EOLA  NO  2 

"3*TSO«E«» 

•OSCOa 


6. 53 
B.A3 
6.21 
14.31 
B. 6! 

11.9! 
13.23 

t. sa 

13.  95 

i*.a< 

S.T! 

k.Al 

A.ae 

12. 1C 
*.*! 

9.01 
10. 1< 
IT. 21 
T.61 
'.»! 

9.T( 
T.J! 
IB. 31 

T.5I 
10,31 

10. 1< 
10.21 
11. At 
6.61 
9,0! 

A. It 
5.6! 
6.6! 
6.9( 
6.91 

10.0! 
II. 1! 
9.6( 

a,6< 

12,91 


7.9! 

a.  6i 

19.  41 


13.1! 
IT.  01 
6.9< 

T.0< 

I4.lt 

10.71 
3.6< 

9.61 

14.4; 

10.91 
T.Sl 

9. at 

12.21 

5.1! 
3.2! 
4.91 
10. 9< 
6.3! 

21.01 
13,  B( 
6.B! 
12,01 
14.11 

14.K 

3.4< 
12.9J 

a.i< 

IB.  4! 

22, Bl 
26.6! 

a.  5! 

5.6! 
15.51 

25,01 
21. Bl 
2.31 

11.7! 
3.3! 

4.7i 


9.4! 
13.51 

10. 1( 


17. i; 

14.3? 
2.0! 
12.lt 

ll.lt 
9.6< 

6.01 


.82 

.91 

l.oq 


.50 

.09 

.30 

.22 

.9a 

.39 

*B9 

.79 

.31 

.04    1.85      .23 


1.1! 
.3! 

1.2' 


.82 
1.2C 
.51 


.04 
T 
•  04 


.60 

.05    1,04  1 

.06      ,28  2 

,03    2,00  2 

,70  2 


■  40 
.22    2 

•  4B 


.31 

•  66  2 

•  12  1 
,67  2 
.27  2 

1.55  2 

1.02  1 

1.15  2 

1.08  3 


.36  1 
.19  2 
.84    2 


.37    1 

.90   2 
.77    3 


.31    1.31    1.79 


.53 

1.11 


1.97    2.02 
2.20 
.70       .17    2.00 


1.71    1.12 
1.65 
2.66    1.81 


3.92 

4.61 

1.22 

1.48 

9.2' 

.56 

3.00 

2.70 

.20 

.20 

T 

1.70 

.32 

3.^2 

.35 

.19 

S.flO 

2.00 

1.11 

1.14 

1.03 

2.S4 

3.03 

1.82 

3.37 

1.93 

07 

.07 

E.O! 

3.10 

»0 

1.10 

3.03 

•  28 

'.06 

2.49 

•  78 

3.03 

.26 

.11       .11    2.43 


.58    3*68 
3.3! 

.57    6.O0 


1.69 
.63    4 

l.ao 


1.32    2 
•  B3 

3.97 
1.75 


1.63    1 
2.41    3 
1.36 
3.90 


.10    I 

.05    1 

.29  ; 

T         1.23 
3.63    5.61 


.36 

2.00    9.53 

.19    4.00 


.46    3.94      .60 


.52    1.43 

.18    2.00    1.48 

.97      .47 

•96    1.30    2.17 

.63    1.99 

4,7a    2,33    2.53 

•  29 

•54    3.85 

.76    1.10    2.48 

.62 

1.77      .22    6.60 


.26 


.40 


.05  .45 

2.47  1.01  1.5C 

.02       .32  1.52  ; 

.33  1.03  1.25 

.09  .89  2 


.47 


.59 


1.50      .60 
.02    2.60    1.30 

.66  .03 

.03  .97 

.60  2.0! 

1.20  2.0C 


.0 

.07 


1.93       .59    3,04 


,07      ,43      ,71 
,02       ,03    2.6C 


,10 

.32 

.65 
.02 

1.15 

.36 

1.46 

.06 

1.13 

.67 

.07 

.SI 

T 

.53 

.6! 

.85 

.80 

1.52 

.32    2.43! 

.19    4.12 

.12 

.SI 

T         1.30 
.87 
2.73 
•90      .12       .06 


.51  2.43 

.97  2.10 

.65 

T  1.51 

.13  1.33 

l.ao 
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DAILY  PRECIPITATION 


•3                                                                                                                  Day  of  Month 

Station 

H 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    1    8    |    9 

10    |    11    |   12 

13    |    14    | 

15 

16  |   17   |   18 

19  |  20      21 

22 

23      24      25      26      27 

"I 

29 

3D 

31 

""XT    PLE*S*»»T 

64C0S0OCMES 

a.9< 

T 

.79 

7 

.24 

7          .n 

7 

.03    1.60   3.71       .26 

T 

1.74 

S6B.ES    1    S. 

u.6i 

1.21 

.83 

.10                 1.3C 

.33    3.<0i      .92    2.95      .Oil      .01 

1.63 

3.60 

SECRET    6    5S6 

13.0! 

.61 

.41 

1,67   4,61 

.92    3.09      .3! 

.22 

.12 

1.(3 

sE.. IULE 

9.51 

3,70 

.51 

1.61 

2.66      ,03 

1.18 

s£.    CASE*    *   N* 

-.!- 

T 

1 

7         2.75 

.32 

.6, 

7           7 

.09 

.13      7 

,93      ,23 

T 

SE-'CS 

5.12 

.02 

1.10 

.06 

.2. 

,22 

.09 

.30      .71 

■84    1.60 

s:S«..S    BUUO    ST67I0N 

6.61 

.19 

.31 

.01 

.30    2.3! 

2,06 

1,64 

Mara 

15.01 

.36 

3.9! 

.0! 

.67    3. It 

3.35      .17 

.43 

l.OO 

:».es-:se 

12.0 

.10 

1.9 

7 

.40    3.31 

3.36      .60 

T 

2.26 

7 

s:se.*s: 

2.3« 

.01 

T 

.05      .02 

.06 

.06      .01 

■  09 

•  T4    l.K 

.12 

.06 

c:ttssu»6  5  5 

|7.3fl 

T 

.23 

.8 

1.63 

1.67    7.6C 

■90    2.00 

.20 

■  21 

2.12 

;:-s;; 

14.70 

.21 

1.35    2.6- 

.11 

1,33    6,41 

2.38      .29 

,19 

.60 

1.16 

eaiCE  2   s. 

13.X 

T 

.56 

1.3' 

.21                   7 

T 

1,00    3.31 

3.22 

T 

2,06 

1.90 

:.!•>«•.  J  s 

11.59 

1.26 

1.0 

,62    3,3! 

1.20    2.01 

2.01 

s£k.a.   3   "ihE 

11.3! 

1.00 

.14 

1.0 

.23    2.4! 

3.97      .66 

2.00 

.21 

atc«*035 

7.6C 

.04 

T 

7            .96 

T 

.7 

7                        .*! 

.02 

.10    1.6t 

9.60      .09 

st.EOSIDE 

3.»1 

.21 

.24 

.1 

.1'      .71 

1.80      ,09 

T 

7 

60C6I.66.0    1    H 

3.51 

T 

.02 

.01 

.0 

.01 

.02 

7         l.K 

1,97      ,11 

7 

,16 

-_S> 

10.31 

.86 

.02 

.61 

7 

.20    3.3C 

2,80      ,28 

2.13 

SIMS    2    ss. 

18.03 

.90 

.3 

.02                 1.81 

.32   4,3( 

.90    9.99      .11 

,06 

.60 

3.91 

5  =  .  =  ;e-  Ma  • 

6.9! 

.26 

.80 

,01 

.1< 

.09      .21 

7 

7            .82 

2.32       .15 

.09 

MaWMI    SPRINGS 

16.51 

.56 

1.91 

.31 

.67    6,1< 

.73    2.95 

1.12 

.25 

6.21 

rCJUAKAM    DAI* 

15.2! 

.01 

1.06 

.61 

.02                 1.32 

.36    3.SC 

,59    9,16 

7 

.58 

1.61 

•  =  :■.::»:   i  •. 

12.11 

.06 

1.81 

.01 

2.03    3.2! 

2,66      .72 

,71 

.91 

•-.ES    5    SE 

l».ll 

7 

.01       T 

•  67 

1.3 

7                        .01 

7 

3.3T    4,21 

2.90      ,66      ,0] 

.09 

,59 

1.24 

.»..£'    ,-sc*i:s 

9.61 

T           T           7 

7 

,06 

2.21 

7           7 

.13    2.6! 

2.97      .17 

2,00 

7 

-A.UE»    2    SS" 

».51 

1.57 

.27 

l.K 

.11 

1.26 

.lasEN 

3.(1 

.06 

T          T 

.98 

.02      .2 

.03      .03      .01 

.03    1.9( 

,94 

■  09 

.:.is  pciht 

21. »( 

T 

1.32 

3.0 

.1! 

3.03    1.2! 

2.29    5.69      T 

.09 

.99 

2.91 

.1MIS5CRC    B    S. 

10,61 

.70 

.7. 

.19 

.29    3.61 

1,09    1,99      .92 

.10 

1.91 

•0465    »£CCS                     0» 

».»:se 

.51 

.01 

.03 

.3< 

MiEBS'lElO 

2.21 

,1< 

.31 

1.49 

•  06 

e*. •:=-£* 

.0! 

•  01 

!:;.:..»;  ranger  S7» 

.2! 

.01 

.17 

7 

,04 

:»>:£.»=:» 

.11 

7           ,13 

7 

OHM)   B45]«. 

.»( 

.06 

.29 

7 

.13 

C?R4.C»5    SER.ICE    S'» 

1.01 

,91 

,09 

CR«sf 

2.41 

.21 

1,67      ,09 

.11 

.61 

--     AIRPORT                    R 

1.01 

T 

7 

.10      .91 

•46ESS 

.60 

.03 

.3. 

.09 

<-••  ;».is 

.61 

.03 

,3! 

.01 

:s     l£ST     R4DIC 

.6. 

7 

•  1< 

.01       ,31 

.11 

I lavia 

l.lt 

.36 

T            .3! 

.29 

.17 

ttiaOu.S   >   SSE 

1.63 

.03 

,22      .32 

.77      .07 

7 

:-»£;:». 

l.lt 

l.K 

CE4- 

l.H 

.03 

.20 

7           .12 

.90 

.»  •-••»  1  s 

1.0! 

.11 

•  99 

■H6IHT81 

.•! 

7 

.11 

•  5( 

.09 

T 

...r,    *Q    1 

.21 

.02      .11 

•  0! 

•(s-csf 

■MHIU   tisc- 

.01 

•  01 

2.21 

•  13 

7 

.03    1.71 

.29 

.02 

•  02 

7 

XII 

.11 

.01 

T 

•  01 

3.53 

.77 

1.69       .TC 

,16 

7 

7 

.9 

>i«--t»    .-".OI0* 

.11 

.53 

.1! 

.08 

.60 

•  12 

.28 

7 

• 

1.11 

.29      .91 

.22 

.02 

.11 

•  05 

•  07 

,01 

Mititte 

.04 

.11 

.29 

.61 

:tlM 

2.30 

.1* 

.79    1.41 

••>-,(•  s-.- 

.11 

.10 

.60 

,01 

>.'« 

7 

,62       .SC 

2.33 

.21 

7 

.2. 

iicau  • 

1.01 

.03 

I.0C 

,02 

.41 

7 

7           7 

.21 

.11 

.21 

.06 

.14 

.01 

«•»  «o»« 

..2« 

I 

7            .08 

.10 

.91 

.03 

.12 

.IV    »»«    1|6*0«T 

1..I 

i 

.06 

.01 

7 

•27      .61 

.09 

7 

7 

.61 

1.11 

1.12 

.66 

•         • 

«:■.»««  »t»v».        ot 

•  - 

•.II 

7 

•06      ,TC 

7 

.01    1.61 

1,99 

7 

.11 

.01 

•  *  •  * 

.02      7 

1.1C 

7 

.96      .31 

.69      .02 

.05 

.39 

.01 

1 

T 

.06 

.39    1.11 

2.61                 7 

.12 

T 

i.ii 

■K 

.21 

1.74 

.09 

■ 

>.n 

.03 

1           1 

.01 

t.l 

.09 

.16      .61 

2,26      .06 

.16 

.22 

,01 

1.33 

2.61 

.02 

*.  i  j 

.13 

7 

7           .SC 

7 

.26      .62 

1.29       .12 

.92 

.02 

...  .  • 

...2 

.01      .61 

.03      .30 

.69 

,1) 

,06       .83 
.61    2.90 

1.22 

.07 

:.! 

».•• 

.16 

T 

2.02 

1.23 

1,19 

.22 

.01 

-../ 

1,07 

1.12      .9] 

•  60 

,60 

.11 

IfOl 

2,20      ,17 

■  49 

.66 

.06 

.90      .90 

.60 

■  11 

.11 

.22      .11 

.99      .01 

.06 

T 

•.•/ 

1 

1 

.63 

■  »( 

•  16 

7 

.63    1.63 

1.29 

.98    2.69 

2,19 
9.19 

T 

.06 

■  02 
.10 

.91 

..a 

.01 

•  64 

1.92 

.11 

.98    1.67 
.11       ,16 

.89 

.37 

.66 

I.II 

■ 

>..! 

.11 

.01 

.11 

.22 

.31 
.33 

.21 

.61 

.10       .31 

.13 
.32 

.42 
.09      .69 

.07      ,64 
7         1.6< 

1.17 

.40 

.69 
1.71      .07 

.92 

1.60 

.06 

.30 
.01 

■  06 
.06 

.16 

.07 

.77 

.it 
.-( 
T 

■ .  — . 

.'.. 

.91 

.11 

.23 

.01 

.61 
.19 

.16    1.61 
,60 

1.7C 

1.11      .10 
2.69 

1.60 

.07 
.10 

.01 

.2* 

,«| 

.61 

.26 

1.22 

1.70 

.11 

.»2 

.*.. 

.66 

.02 

1.10    1.12 

1,04 

.11 

.61       ,01 

1 

.10  2. or 

2,02 

7 

t 

1.2< 

.17 

.11     1.96 

.98       .10 

.01 

,lj 

7             .01 

.21 

.19 

1.10       .71 

1.29 

7 

.07 

.11 

.61 

.08      ,9C 

.46 

.20 

.'16 

• 

.01      1 

,11 

7             .61 

1.19 

.96      .91 

.20        .30 

1.70 

1,11                   1 

.41 

.10 

.01 

,11 

.01 

■M 

.09 

•60       .94 

1.97      .01 

1.01 

DAILY  PRECIPITATION 


-j 

Day  of  Month 

Station 

O 

(- 

1    |    2    |    3 

4     |     5         6 

7    |    8    [    9 

10       11       12 

13       14 

15 

16      17       18 

19  |   20   |   21 

22 

23      24 

25    | 

26      27 

28      29 

30 

31 

LANGTRY   NO    Z 

LEAKEY    NO    2 

9.9( 

.82 

.29 

T            .82 

1.41 

.06 

LLMO 

4. si 

T           T 

•  *0 

T 

,21       .76 

2.90 

T 

.59 

T 

LYNXHAVEN   RANCH 

9.9C 

.7! 

.06 

.18    l.OC 

9.74 

.09 

.1! 

NARCO 

A. 61 

.32 

.08    1.21 

1.49 

1.39 

.12 

NASON 

3.96 

T 

•  30 

.09 

.17      .64 

2.64 

.18 

NC   CAMEY 

1.71 

•  OB 

.77      ,16 

.78 

T 

T 

MEDINA 

Z.9! 

.22 

.01 

.31 

.89 

.31       .09 

.26 

.19 

.0! 

NCNARO 

I.T1 

1.17 

.22 

.04      .63 

•  9a 

.09 

.61! 

NERTZON 

NELSON    RANCH 

9,71 

T 

T 

T           .56 

.za 

t      i.oe 

1.T9 

T 

T            .12 

T 

NIX   STORE 

5.11 

.94 

.30      .44 

3,00 

1.10 

OAK    CREEK    LAKE 

s.z« 

.22 

T 

1.44    1.21 

1.16 

.31 

.36 

.38 

OZONA 

1.1- 

.11 

,06      .28 

.50 

.03 

.14 

PAINT    ROCK 

9. 12 

.06 

1.12       .06 

.OB 

.26      .11 

1.19 

.09 

.94        .01 

1.36 

PANDALE 

1.B1 

.23 

.29 

1.13 

.2! 

PRAOE    RANCH 

2.93 

.47       .04 

.17 

.02    l.OC 

.99 

.11 

■  01 

RANKIN 

2.92 

1.37      .93 

T            .12 

.50 

• 

BEC   BLUFF    CROSSING 

5.9C 

•  10 

.33    2.1C 

1.82 

.10 

.65 

.14 

• 

RICHLAND    SPRINGS 

9.  Al 

.20 

.24 

.72 

1.60 

.36 

.31 

• 

ROBERT   LEE 

4,24 

.21 

,A7    1,43 

1.76 

.11 

.19 

•  11 

ROCKSPRINGS 

4.6! 

.23 

.27      T           .04 

T 

,87    2, A! 

.02 

T 

.27      .22 

.6! 

ROCKSPRINGS    22    S« 

A.A1 

1,90    2.9] 

ROUND   MOUNTAIN    *    HNH 

4.94 

.77 

.65    1.62 

1.50 

T 

T 

SABINAL    1    "SB 

1.9C 

.50 

.25      .09 

1,07 

.03 

SAN   ANGELO   DAH 

2.23 

.09 

.23      .26 

1.11 

.19 

.46 

•  01 

SAN   ANGElO    -8    AIRPORT         R 

2.16 

T 

T 

.19 

.15  i.ot 

.07 

.12      .09 

.51 

. 

SAN    SABA 

A.Bt 

.08 

.02 

.17    2.A( 

2.00 

.13 

SLOAN 

4.0! 

T 

.16 

.19 

.10    l.AC 

2.01 

T            .15 

.0! 

• 

SONORA 

9,91 

T           T 

1.50      .01 

.06 

.AC 

1.11 

T            .27 

2.62 

STERLING  CITT 

3.76 

.99 

.41    1.38 

.62 

.33 

.38 

.0! 

TAYLOR   RANCH 

3.39 

1.99 

.32 

T 

T 

.11       .6C 

.08    1.1! 

Z.67 

.06      T 

.24 

• 

TEAGUE    RANCH 

A.A2 

T           T 

T            .51 

.12 

2.66 

T            .06 

.0* 

TELEGRAPH 

UVALDE 

A. 31 

T           T 

T 

.02    1.90 

.04 

.10      .11 

z.sa 

.12 

.02 

MATER   VALLEY 

3.94 

.60 

.02 

.56    1.2C 

.92 

.12 

.66 

.04 
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3.93 

T 

,9a    1.22 

1.20 

.22 

.33 
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3.66 

T 

.AS 

.28 

.29 

.40 

2.25 
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3.74 

T 

T                        T 

T 

.91 
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.10 
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1.19 

T 

T           T 

T 
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A.9B 

T 

.16 

.19 

2.66 

.39 

1.22 
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.05 
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1.61 

.IB 

3.14 
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A.  21 

.0! 

.OT 

1.02 

T 

.36      .61 

2.12 

.26 

T 

MfNHAN 

9.11 

.05      .21 

.69 

.01 

.09 

.11       .15 

1.84 

.04 

.03 

BULVEROE 

9.3« 

T 

1.11 

.23 

.19      .02 

1.70 

.03 

CALDHELL 

9.11 

T           T 

.91 

T          T 

T            .02 

l.oa 

.67      ,84 

2.22 

.11 

T            .06 

T 

CANYON  DAM 

3.41 

.01 

1.9! 

.31 

.09      .09 

1.69 

.01 

.02 

CHAPMAN   RANCH 

3.54 

.11 

T            .T9 

.02 

T           .09 

.24 

2.39 

T 
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A. 9! 

2.29 

1.20 

1.90 

CLASSENS   RANCH 

9.91 

T 

.6! 

.47 

.02       .15 

2.04 

T 

COLUNBUS 

3.91 

.06      .09 

.61 

1.13 

.09      T 

.03 

,09      .18 

1.49 

CORPUS  CHRISTI 

3.8! 

.3B 

.13 

T 

1.27 

T 

4.09 

T 
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9.0! 

.13      T 

T 
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T 
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T 
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T 
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t.b< 

T 
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T 

.04 
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T 
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1.82 
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T 
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T 

T 

T            .11 

1.90 

.17 
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9.9) 

T 

1.0! 

.23      .84 

1.06 

.16 

PAIR  OAKS  RANCH 

3.64 

1.9! 

.19      .22 

1.56 

.36 

PALLS  CITY   A    aSa 

*.  01 

T 

T                     1.11 

T 

T            .72 

2.20 

T 

PEDOR 

3.9! 

.11 

1.01 

.32       .68 

1.36 

.68 
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A. 61 

T          T 

2.0! 

T 

.32       .40 

1.69 

.49 

PLATONIA 

4.31 

.14 

1.1! 

.18      .12 

2.82 

PLORESVILLE 

3.9! 

T           T 

T        1.3( 

.10 

.10 

2.20 

.09 

GIDOINGS 

2.9< 

T 

l.OC 

T 

.13      .29 

1.3a 

.07 

.13 

AOL  I  AD 
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.13 

•Z7    .at 

.12 

.03 

,09      .01 

2.71 
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A.AI 

.10 

.50      .7! 

.30 

2.73 
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3.02 

T 

•  07 

1.23 

.03 

.02      .93 

3.33 

.01 
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3.01 

T 

.06      .97 

.02      .01    1,8! 

T           T 

.06 

.08       .06 

2.00 

T 
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• 
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9.92 

T 

•*4 

.08 

.26      .04 

3.09 

T 

.07 
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3.61 

T 

T            T 

.07 

1,31 

7 

.04 
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1.69 

.08 

.16 

KARNES  CITY 
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• 

KENEDY 

3.B1 

.24 

.02 

.04      .96       .93 

.OZ      T            .03 

.04 
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2.10 

.02 

KIWSVILLE 

A.O! 

2.20 

.92 

.01 

.05      T           T 
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.16 

1.16 

LA  GRANGE 

3.T! 

T 

.01 

.02      .02 

.13 

1.1C 

T 

.01 

,09      .17 

1.81 

.39 

LEIINATON 

A.AI 

1.04 

.03 

.25      .91 

2.09 

.47 

LOCKHART    Z    Na 

2.61 

•  74 

.02 

.03       .04 

1.60 

.22 

LULINC 

2.3) 

T 

.0! 

T 

•  7( 

T 

.06 

•02       .06 

1,67 

.09 

MATMIS 

6.7! 

.03 

.08 

.51 

.05      .71 

.61 

4.69 

T 

NATALIA 

3.A4 

.06      .8! 

.14 

.01 

2.38 

NEa  BRAUNPELS 

. 

T 

T           .02      T 

T            .6! 

•  03 

.12 

T           T 

• 

T 

NIXON 

5.3( 

.04 

1.31 

•  0! 

.63 

3.59 

POST   OAK    SCHOOL 

3.91 

T           .9< 

.10      .20 

2.00 

.20      .90 

PROVIDENT  CITY 

3.11 

2.02 

T 

T                      1.5! 

T           T 

T 

1.57 

T 

RED  ROCK 

3.73 

1.12 

.06 

.11       .22 

1.71 

.91      T 

T 

REFUGIO 

7.1' 

.02      .31 

3.03      .91 

.21 

.02 

2.57 

RICARDO 

2.B1 

.AT 

.43 

.14 

.0! 

.1! 

1.63 

ilONEOINA   Z    N 

9.  71 

.6! 

.26 

3.00 

ROBSTOaN 

9.91 

T 

T            .OT 

.15 

.01                   .11 

T                        .11 

2.90 

.18 

ROCKPORT 

2.0( 

•02      .11 

.03      .02 

.89      T 

1.03 

T 

BUBBJ 

9.9( 

•  10 

T           .21     I.5C 

1.73 

SAN  ANTONIO    «B    AIRPORT      R 

9.2( 

T 

T                        T 

.01      T 

•  86      T 

T           T           T 

.18 

.01    1.96 

.16 

.01 

.01 

T 

SAN  NARCOS 

2.AI 

•  8! 

.05 

.09      T 

1.49 

SCHULENBuRG 

9.6! 

T 

.03      .29 

.18 

1,6! 

.05 

.12       .1! 

1.39 

.09 

SEALY 

6.61 

1.90 

.07      .91 

.08 

.12 

1.59 

■Mum 

2.36 

T 

T 

T            .05 

.9! 

.04 

.07      .0! 

1.2! 

T 

T 

SINTON 

7.0! 

.09 

.04      ,22 

.82      .7! 

.62 

•  0! 

4.52 

SNITMVILLE 

3.91 

.05 

l.A! 

.03 

.10      .1! 

2.00 

.06 

.19 

SONERVILLE   DAH 

A. 11 

.03 

.03 

.96 

.04 

.17 

2.37 

.94 

.06 

SPRING  BRANCH    Z    5E 

A. 61 

.13 

2.91 

.28       .09 

1.69 

aAELOER  T   ssa 

A.2< 

1.3! 

Z.89 

. 

■ASHINGTON    STATE    PARK 

*. 91 

T 

T           T 

T            .10 

T 

1.24 

T           T         1.11 

.03 

.10      .07 

2.02 

.20 

.03 
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6.21 

,26 

2.01 

.61 

9.90 

YOAKUM 

9.61 

T 

.02      .60 

.04      .01    1.8C 

T           T 

T 

T           T 

3.09 

T 

.17 

YORKTOBN 

A.2< 

T 

•01       .06 

T 

.04    1.53 

.04 

,05      .02 

2.48 

.01 

• 

UPPER   COAST                     08 

ALVlN 

3.7« 

.90                   .01 

1.B1 

.56 

1.31 

.19 

.20 

.03 

.62 

.49 

AHAHUAC    TBCO 

lo. oa 

6.03 

1.61 

1.34 

.34 

,44 

.22 

•NGLETON 

A. 21 

.60 

.05 

1.3! 

•06      ,80 

.42 

.53 

.47 

BAY  CITY    BATERBORKS 
BAYTOBN 

9.31 

.19 

.10 

.07 

.02   i.oe 

.03      ,04 

.25 

.18      T 

•  65 

•           .77 

6,64 

.09                   .01 

Z.97 

1.05 

l.OC 

.01       .01      .01 

.12 

•  96 

.20 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T 

.39      T 

T 

7            .07 
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.0)      .09      .15 
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2.61 
.59      .81 
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7 
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.0' 
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.21 
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.38 
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7 
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7 
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T 
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5.11 
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T 
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7                        7 
.01 

7         5.18 
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7         5.68 

2.35      .56 

2.50 

.07    1.20 

1.06 

.30      .77 

1.12 

2.60      .60 
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.03 

.10 

.03 
.01 
.01 
.03 
.90 

.06 

.02 
.16 
.07 
.10 

7 
.01 

.12 

.30 

.01 
.09 
.03 
.03 
.10 

.06 

.02 
7 

.20 

1.36 

1.20 
1.12 
.99 

T 

T 
.16 

.62 

.70    1,00 

1 

7 
7           7 

-0.5-:-..ES7Bi,aY 
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8.38 

'.32 
6,  AN 
7.39 

'.Id 

.08 

7 

•01    3.90    1.33 
7         6.60      .27 
.01    3.31       .66 
•07    3.69      .59 
6.22      .81 

1.63 
1.00 
1.33 
1.36 

.67 

7 
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7 
.10 

T 
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.21 
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.16 
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.11 
.35 

.05 

.06 

T 
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8.23 
8.52 

5.68 

.05 

•01    2.65      .65 

7         3.70      .23 

2.68 

.01    1.63      .09 

7 
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1.26 

6.67 

7         1.62 
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7 

7 
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.06 

.01 

.03 
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.66 

.01 

.31 

7 

.02 
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.09 
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.69 

1.76 
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6.96 
'.15 
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T 
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T 
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.03 
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.03 
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1.39 
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7 

.12 
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7 

1.09 
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T 

.12 
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7 
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1     I. 
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7            ,26      .16 

.07 
.06 

.01       7 
.09      .02 
.02      .01 

7            7 

7 
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■  29 
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7 
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.01 
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1 

• 

• 
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.69 

7           7 

.02 
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7 

.116 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

•   •   * 
HIGH  PLAINS         01 

AHARILIO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
45 

87 
40 

59 
39 

50 
25 

58 
29 

72 
29 

79 
39 

63 
38 

72 
36 

86 
46 

79 

48 

71 
37 

65 
40 

63 
36 

76 
37 

82 
46 

81 
50 

75 
44 

76 
34 

53 

25 

60 
33 

55 

4f 

62 

44 

66 

43 

63 

46 

79 
43 

83 
50 

63 

43 

77 
45 

69.3 
39.6 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

S3 
55 

86 

47 

85 
52 

68 
43 

65 
37 

78 
41 

86 

50 

84 
49 

78 

40 

87 
55 

86 
55 

84 
57 

83 

44 

67 
44 

73 
39 

60 
45 

83 
55 

83 
52 

83 
58 

79 

36 

69 
43 

68 
46 

62 
51 

60 
52 

63 

90 

64 

46 

88 
54 

68 
47 

72 
49 

77,5 
48,0 

BIG  SPRING 

MAX 

Mm 

81 
5* 

86 
51 

86 
55 

70 
46 

64 
43 

80 
44 

87 
54 

85 
53 

75 
41 

89 

54 

88 
58 

67 
59 

85 

45 

66 

45 

7* 
41 

60 
49 

82 
56 

86 
53 

64 

57 

81 

40 

71 

41 

6T 

46 

62 

51 

65 
54 

63 
93 

81 
49 

86 
60 

88 
46 

66 
49 

77,6 
49.6 

60RGER  3  M 

MAX 

Mm 

78 
47 

87 
47 

82 
45 

51 
31 

59 
28 

74 
31 

82 

40 

75 
39 

71 
40 

90 
44 

79 
48 

76 
50 

64 
49 

63 
40 

82 
36 

86 
53 

61 
56 

81 
44 

78 
45 

36 
25 

66 
33 

60 
43 

66 
44 

72 
45 

66 
92 

61 
43 

78 
55 

67 
43 

82 
45 

73,6 
42.6 

BCVS  RANCH 

MAX 

Mm 

87 
38 

36 

36 

67 
27 

55 

29 

26 

72 
39 

72 

37 

38 

80 
36 

65 
35 

76 
44 

63 
36 

37 

83 

46 

61 
53 

75 
51 

59 

27 

56 

29 

62 

63 

65 
46 

72 

43 

91 
38 

84 

46 

36.2 

BRAVO 

MAX 

Mm 

80 
45 

85 

40 

82 
39 

50 
22 

58 

26 

T* 
24 

80 
36 

75 
36 

76 
30 

82 

37 

78 
42 

75 
39 

72 
35 

67 
34 

77 
33 

86 
47 

76 
42 

7* 
40 

75 
45 

55 
23 

64 
34 

61 
41 

70 
44 

69 
36 

71 
44 

86 
33 

82 

43 

67 
35 

61 
51 

73,4 
37.1 

BROwNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

42 

66 

42 

86 
42 

66 
38 

60 
38 

60 
42 

80 

46 

88 

46 

68 
48 

64 
46 

64 
53 

65 
51 

83 

42 

71 
39 

65 

39 

74 
40 

60 
50 

63 

48 

81 
47 

74 
33 

66 
33 

66 

40 

52 
4» 

62 

51 

62 
31 

96 

47 

82 
47 

88 
49 

53 

49 

72.1 
44.3 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

88 
36 

88 
39 

85 
37 

58 

32 

58 
28 

74 
28 

81 
37 

77 
39 

70 
37 

91 
48 

80 
53 

69 

48 

62 
42 

66 
43 

82 

36 

86 
43 

65 

58 

84 
51 

78 
47 

54 
26 

66 
26 

63 
43 

68 

47 

74 
49 

69 
92 

77 
49 

75 

49 

64 
43 

75 
44 

73.6 

41.6 

CANYON 

MAX 

Mm 

84 

47 

86 
43 

85 

44 

55 

26 

57 
35 

73 
29 

79 
38 

77 
39 

73 
36 

83 

46 

60 
45 

60 

45 

78 
41 

66 
39 

76 
35 

61 
49 

81 
S3 

79 

45 

77 
50 

72 
26 

63 
33 

60 
42 

64 
47 

67 
47 

69 
91 

81 
43 

84 
55 

70 
42 

74 
44 

74,1 
41.6 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

86 
44 

65 
39 

85 

42 

60 
25 

51 
29 

56 
30 

73 
35 

79 
37 

63 
36 

73 
45 

86 
48 

80 
40 

74 
40 

64 
37 

65 
34 

77 
40 

82 
52 

81 
44 

74 
46 

74 
26 

55 
27 

61 
36 

54 
42 

62 
45 

68 
46 

65 
43 

75 
50 

81 

40 

62 
42 

69.8 
39.3 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

88 

45 

68 
44 

84 
44 

68 
37 

57 
37 

58 
39 

78 
42 

86 
43 

64 
41 

73 
42 

89 

49 

86 

47 

63 

42 

58 

42 

65 

38 

76 
39 

84 
49 

84 

48 

76 
49 

80 
31 

62 
32 

65 
41 

54 
45 

61 
51 

61 
53 

39 
46 

78 
46 

85 

46 

55 

46 

71.7 
43.3 

OALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
42 

84 
40 

54 

34 

46 
23 

59 
22 

73 
25 

77 
36 

63 
37 

74 
35 

81 
48 

74 
40 

72 
43 

64 
41 

59 
33 

76 
35 

82 
40 

71 
45 

75 
41 

61 
29 

56 
22 

64 
29 

58 

41 

66 
43 

69 
41 

65 
39 

86 
38 

68 
46 

67 

36 

63 

46 

66.4 
37.0 

BIMMtTT 

MAX 

Mm 

88 

44 

68 

40 

84 
41 

62 

27 

55 

27 

57 
29 

75 
30 

84 
37 

64 

37 

75 
38 

64 
43 

62 

38 

76 

40 

66 
36 

63 
38 

76 
40 

83 
40 

85 
44 

77 
46 

78 
25 

61 
25 

61 

36 

32 

41 

61 
46 

57 
48 

63 

41 

63 
41 

86 
40 

60 
41 

71.5 
37.9 

0U"AS 

MAX 

Mm 

86 
42 

66 
42 

84 
39 

55 

24 

50 
23 

57 
24 

72 
30 

60 
38 

62 
38 

73 

40 

83 

43 

78 
45 

71 
40 

67 
35 

60 
39 

79 
42 

85 
53 

72 
42 

72 
42 

64 
24 

53 
25 

69 
35 

56 
41 

68 
41 

71 
42 

63 

44 

86 

50 

75 

38 

65 
44 

70.2 
37,9 

FLOVDADA 

MAX. 

Mm 

87 
43 

69 

44 

87 
47 

66 
33 

57 
33 

58 
36 

81 

33 

85 
39 

64 

40 

78 
43 

87 
45 

64 
45 

81 
40 

59 

40 

65 

38 

75 
45 

81 
45 

82 
44 

80 

61 
31 

65 
40 

53 
43 

62 
50 

60 
50 

56 

96 
49 

78 
47 

85 
44 

58 

40 

71.0 
41,3 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

88 
46 

84 
45 

60 
29 

55 
26 

53 
34 

75 
40 

77 
37 

63 
34 

74 
42 

64 
45 

75 
44 

55 

40 

56 

41 

65 

41 

80 
45 

69 
57 

83 
43 

65 
45 

60 

26 

32 

27 

65 

38 

52 

44 

62 
46 

74 
47 

66 
44 

75 
50 

71 

40 

62 

41 

66,9 
60.4 

FRIONA 

MAX 

Mm 

85 

44 

67 

43 

85 
42 

60 

27 

53 

31 

55 

30 

73 

37 

82 

38 

63 
36 

75 
42 

63 

45 

79 
39 

76 
42 

70 
36 

63 
39 

76 
45 

81 
42 

81 
44 

76 
46 

77 
25 

60 
27 

60 
40 

55 

42 

64 
49 

59 

49 

65 
42 

85 
49 

85 
39 

66 
46 

71.3 
39.6 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

86 

44 

67 

40 

86 

40 

61 
21 

50 
30 

55 

25 

72 
36 

82 
36 

65 
33 

76 
40 

83 
40 

61 
35 

75 

40 

69 

34 

62 
36 

73 
38 

83 
44 

81 
41 

79 
43 

88 
23 

58 
26 

64 
37 

56 

41 

67 
45 

63 
43 

68 
42 

88 
41 

67 
33 

67 
42 

72.4 
36,9 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

85 

44 

68 

40 

86 
42 

74 
39 

62 
36 

67 
36 

80 
39 

88 

49 

41 

79 
41 

90 
52 

91 
54 

90 
47 

60 
47 

67 
36 

78 
40 

80 

44 

80 
50 

43 

87 

69 

41 

73 
44 

59 
S3 

70 
51 

68 
51 

60 
47 

69 
92 

59 

48 

75,1 
65.1 

GRUVER 

MAX 

Mm 

83 

41 

85 

34 

79 
40 

53 

26 

57 
23 

74 
24 

84 
35 

80 
38 

77 
32 

85 

47 

82 
45 

76 
47 

64 
39 

66 
37 

61 
31 

86 
43 

81 
55 

76 
42 

60 
36 

53 
23 

67 
24 

59 

41 

73 
46 

78 
42 

72 
42 

83 

37 

75 
42 

66 
39 

65 

41 

74.0 
37.6 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

85 
39 

66 
43 

85 
42 

58 
28 

53 
28 

56 
28 

72 
28 

81 
36 

63 
36 

76 
36 

84 
38 

80 
41 

75 
42 

79 
36 

61 
35 

77 
36 

60 
45 

80 
44 

79 
44 

77 
25 

58 
25 

61 
36 

53 

41 

62 
46 

62 

46 

65 

41 

86 
45 

84 
39 

64 
42 

71.3 
37,6 

LA«ESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

87 
47 

71 
44 

87 
52 

70 
44 

61 
39 

61 

37 

79 
44 

88 
49 

69 

43 

78 
48 

90 
50 

67 
55 

84 
44 

54 
44 

66 
39 

76 
46 

61 
53 

85 
51 

84 

56 

81 
36 

67 
37 

72 
45 

53 
46 

60 
53 

60 
53 

59 

47 

83 
52 

88 
48 

53 

43 

73.2 

46.6 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

87 
44 

69 
43 

88 

43 

67 
36 

58 
35 

61 
28 

76 
30 

86 
42 

67 
38 

76 
38 

69 
46 

85 
49 

81 
42 

66 

40 

66 
37 

75 
41 

81 
48 

84 
47 

83 
49 

81 
31 

68 
31 

65 

48 

53 

44 

64 
52 

62 
52 

59 
42 

81 
45 

65 

49 

60 
47 

73.1 
41.6 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

80 
46 

85 
33 

78 
40 

55 

26 

58 

23 

73 
24 

78 
34 

69 
32 

70 
32 

85 
46 

74 
48 

64 
45 

57 

41 

65 
42 

80 
32 

85 
43 

83 
56 

67 
45 

65 
47 

54 
27 

66 
21 

62 
43 

64 
90 

72 

47 

68 
43 

76 
41 

72 
52 

65 

40 

76 
41 

70.4 
39.2 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

88 

44 

71 
43 

87 
44 

69 
32 

59 
33 

60 
30 

78 
33 

85 
40 

66 
38 

76 
41 

86 
49 

82 
45 

79 
42 

68 
39 

66 
35 

75 
40 

81 
47 

63 
47 

78 
48 

78 
30 

66 
30 

65 
40 

54 
43 

65 

50 

60 
51 

59 

42 

81 
45 

95 

43 

61 
43 

71 
43 

72.7 
41,0 

LUBBOCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 

48 

89 
48 

71 
49 

59 
39 

62 
38 

78 
35 

89 
42 

69 

46 

76 
43 

91 
51 

86 
53 

83 
48 

67 
45 

68 
44 

75 
42 

61 
47 

83 
57 

81 
51 

80 
63 

69 
34 

67 
43 

56 

47 

66 
54 

65 
56 

61 
52 

82 
46 

86 
56 

99 

47 

67 
32 

65 
44 

73,4 

47.4 

HC  LEAN 

MAX 

Mm 

85 
48 

66 

47 

85 
31 

58 
29 

55 
33 

60 
43 

71 
38 

76 
39 

60 
47 

66 
52 

84 
52 

78 
44 

76 
41 

68 
41 

63 
43 

69 

51 

78 
58 

81 
46 

82 
51 

73 
26 

55 

31 

64 
42 

56 

43 

55 

50 

69 
52 

66 
45 

78 
54 

84 
43 

64 
44 

62 
36 

69.6 
43.4 

HUH! 

MAX 

Mm 

88 
41 

70 
41 

87 
46 

60 
30 

55 
25 

58 
23 

75 
31 

79 
32 

64 
39 

70 
41 

89 
43 

80 
47 

68 
42 

61 
41 

65 
33 

82 
43 

84 
52 

85 
45 

70 
42 

72 
27 

54 
27 

65 
34 

52 
43 

62 
48 

73 
52 

63 
44 

75 

46 

80 
43 

65 
44 

73 
37 

70.6 
39.4 

MIDLAND  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 

50 

87 
44 

73 
55 

59 

47 

66 

44 

79 
41 

86 
48 

71 
51 

79 
43 

89 

51 

87 
53 

85 
53 

61 
49 

67 
46 

75 
41 

81 
45 

78 
56 

84 

51 

84 
52 

66 
42 

72 

44 

62 
52 

65 
94 

67 
55 

67 
52 

84 
48 

90 
56 

66 
46 

72 

49 

74 
46 

75.0 
48,6 

MIDLAND  A  ENE 

MAX 

Mm 

79 
45 

87 
49 

86 
53 

70 
46 

69 
44 

79 
41 

87 
42 

83 
51 

80 
43 

90 
56 

88 
57 

86 
57 

82 
46 

67 
41 

75 
38 

81 
43 

79 
50 

85 

51 

84 
47 

79 
41 

73 
38 

69 
49 

66 
92 

68 
54 

72 
52 

85 
47 

90 
57 

87 
46 

71 
49 

75 
48 

79.1 

47,8 

NORTON 

MAX 

Mm 

81 

44 

69 

44 

86 
45 

67 
34 

57 
35 

59 
31 

77 
35 

84 
41 

68 
36 

75 
37 

84 
44 

82 

47 

77 
41 

70 
39 

66 
37 

75 
38 

80 
50 

60 
67' 

80 

49 

79 
29 

65 

30 

64 
39 

53 

44 

63 
30 

60 
90 

61 
43 

80 
47 

83 
43 

61 
43 

74 
47 

72.1 
41.3 

"LLESHOE  1 

MAX 

Mm 

88 
44 

70 
41 

85 
44 

66 
30 

56 
32 

60 
30 

78 
35 

85 
40 

67 
37 

77 
42 

82 

47 

82 
42 

78 
43 

72 

38 

67 
36 

78 
43 

82 

49 

83 

47 

79 
48 

77 
27 

65 
28 

62 
42 

53 

43 

63 
49 

96 
90 

61 
42 

65 

47 

87 
42 

63 

48 

78 
41 

72,6 
40,9 

OLTON 

MAX 

Mm 

85 
48 

67 
42 

85 
43 

63 
30 

53 
33 

55 
31 

73 
35 

82 
38 

64 
38 

69 
41 

84 
48 

60 
41 

76 
41 

63 
38 

64 
39 

75 
45 

60 
49 

82 
45 

76 
46 

78 
28 

61 
29 

63 
39 

53 

42 

62 

49 

98 

90 

61 
45 

81 
47 

64 
42 

59 
43 

70 
40 

70.3 
40.8 

PAMP4  NO.  2 

MAX 

Mm 

84 

47 

85 
45 

43 

54 
25 

58 
25 

74 
29 

79 
40 

77 
37 

71 
42 

88 
49 

80 
45 

77 
44 

64 
40 

66 
37 

79 
37 

82 
49 

64 
56 

71 
44 

72 
52 

61 
25 

64 
33 

62 
42 

61 
46 

70 
43 

69 
90 

74 
40 

79 
53 

*9 

41 

76 
43 

66 
35 

72. > 
41.3 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

79 
45 

86 
41 

84 
41 

52 

27 

58 
27 

72 
29 

79 
38 

76 
37 

71 
38 

84 

45 

78 
44 

78 
41 

68 
41 

65 
37 

78 
37 

62 
45 

83 
53 

72 

44 

74 
51 

59 
25 

60 
32 

58 
41 

63 

46 

69 
43 

66 

49 

76 
40 

80 

49 

67 
40 

75 
43 

65 
34 

71,9 

40.1 

PERRYTON 

MAX 

Mm 

88 
37 

71 
41 

85 
41 

58 
27 

55 

24 

58 
27 

73 
30 

79 
39 

62 

31 

73 
40 

87 
48 

75 

46 

60 
40 

55 

39 

63 
36 

61 
40 

85 
49 

78 
45 

67 
43 

59 
24 

51 
24 

64 
32 

63 
42 

72 

40 

66 
43 

72 
43 

76 
44 

69 
39 

62 
41 

62 

33 

69.6 
37.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1966 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


PLAINS 

PL»INVIEW 

SE-MNCLE 

SllvERTON 

SPEARMAN 

STRATFORO 

SLse»"  4  5. 

TM40M 

TLLIA 

/E5A 

•   •   • 
.-.  B0LLIN4  PLAINS  02 
ABr.ENE  »B  AIBPCPT 
ANSCN 
ASPf=- 

»ALLINGE«  1  M 
CWlCBESS  fAA  AIRPORT 
CLAPCNOON 
CC.F-*-. 
COLORADO  CITY 
SKlf.5 

eifCPA 

.  MM 


• 


83  78  85 

45  43  46 

86  69  86 

50  50  55 

8*  70  B6 

46  43  47 


86   78 
43   41 


68   84 
42   41 


85   82 
45   39 


MAX 

Mm 

73   85 
49   41 

72 

5  0 

MAX 

MD( 

89   86 
56   46 

55 

MAX 

Mm 

89   88 
59   46 

II 

65 

MAX 

Mm 

64   86 
49   41 

62 

61 

MAX 

Mm 

72   68 
52   46 

70 
52 

MAX 

Mm 

69   70 
50   43 

ii 

46 

MAX 

Mm 

59   43 

1 J 
to 

MAX 

Mm 

87   87 
52   44 

86 
57 

MAX 

Mm 

45   46 

II 

MAX 

Mm 

92   74 
52   45 

65 
JO 

MAX 

Mm 

77   88 

57   60 

7} 
)] 

MAX 

Mm 

92   73 

52   »l 

88 
47 

MAX 

Mm 

90   74 
54   45 

I  1 
II 

MAX 

Mm 

64   75 
54   43 

1/ 
II 

MAX 

Mm 

90   TJ 

51   4t 

69 

MAX 

67   67 

52   43 

I  1 
IC 

MAI 
MB 

HI 

II 

MM 

66   66 

4»   44 

re 

«'   91 
55   46 

52 

91   67 

•  5 

•  7   69 

51   91 

mm 

91   50 

•  4 

1/ 

II 

1  1 

M 

II 

• 

4/ 

•  i  M 

«' 

69   53   57 
33   35   36 


70   62 
45   39 


70   65 
47   41 


70 
4  0 


72 

45   40 


63   54   60 

30   30   34 


91   91 
55   56 


92   85 
49   54 


86 
51 


80 
46 


76   83 
39   43 


65   82 
42   45 


90   91 
53 


«7 
60"  57 


44 


45   43   37 


61   66   80 
40   38   35 


68   60   60 
40   36   32 


66   65 
39   39 


65   66 
46   47 


87   69 

46   46 


74   68 
45   45 


68   68 
43   50 


63   69 
45   44 


4', 


14 

« r-.ii-«if,a  IMAM  i»"i' 
101 


75   60   86 

42   48   46 


79 
49 


85 
67 


83 
57 


81   93 
58   52 


50 

60   84   86 
40   57   47 

76   83   79 
48   56   50 

82 

48 


84   6 
53   50 


•  1 

57   50 


80   97 
57   36 


66 
60   39 


63   52   68 
40   22   27 


75   75   54 
42   23   24 


72   71 
42   44 


80   70 
37   42 


87   73 
46   46 


60   68 
33   36 


82   59 
30   31 


89 

45   43 


82   73 
40   43 


75   54   64 
42   38   45 


65   54   62 
43   44   52 


66   54   64 
43   46   52 


57   64 
47   53 


52 
42 


65   68 
54   52 


61   68 
55   56 


62   67 
53   55 


56   62 
46   52 


56   62 

46   54 


56   66 
50   54 


60   65 
33   55 


58   56 
49   53 


66   70 
49   51 


65 

72 

67 

79 

71 

64 

S3 

'0 

66 

43 

43 

39 

46 

40 

42 

32 

6  8 

70 

73 

66 

82 

69 

64 

86 

42 

40 

41 

40 

62 

37 

39 

3» 

63 

71 

69 

84 

82 

67 

84 

48 

41 

43 

41 

4B 

J7 

44 

33 

66 

62 

62 

61 

81 

86 

56 

61 

46 

53 

93 

45 

46 

47 

46 

4e 

65 

62 

63 

60 

80 

85 

63 

67 

42 

46 

51 

63 

44 

42 

42 

41 

53 

65 

65 

65 

84 

80 

65 

77 

39 

44 

44 

42 

46 

37 

39 

33 

79   90 
50   62 


81 
4B 


72 

49 


64  76  88 

56  46  60 

66  77  65 

55  57  63 

69  78  91 

39  54  58 

69  78  90 

51  56  56 


61 

4 'J 


50   52   45 


66   66 
52   48 


61   62 
48   45 


92   69 
56   61 


65 

49 


52   49   54 


39   46   42 


90   53   63 


46   46   41 


90   61 

50   47 


65   65 
46   41 


70   62 
47   46 


61 

40 

62   62 
51   45 


49   49   50 


45   47 

M 


63   66 
46   45 


5i   46 
71 


62   60 
41   36 


Continued 

Di 

UL 

Y 

TE 

:m] 

>E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
APRIL  1966 

Station 

Day  oi  Month 

« 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

SNYDER 

MAX 

min 

86 

49 

70 
41 

86 
46 

70 
45 

53 
36 

62 

37 

80 
37 

88 

49 

67 

45 

77 
47 

90 
52 

88 
55 

85 
44 

54 
44 

66 

39 

75 

43 

80 
48 

85 
49 

86 
52 

80 
37 

67 
37 

70 

46 

56 

49 

59 

50 

62 

54 

62 

47 

79 

47 

88 
46 

55 
43 

65 
S3 

73.0 
45.6 

THUSCOTT 

MAX 

Mm 

91 
55 

92 

43 

87 
45 

70 
43 

61 
39 

61 
34 

80 
36 

90 

40 

68 
42 

92 

44 

94 

54 

91 
52 

83 
47 

60 
44 

68 
41 

76 
46 

85 
50 

79 
54 

81 

54 

87 
38 

62 
38 

69 
39 

55 

SO 

61 
55 

69 
56 

69 
52 

76 
54 

84 
51 

54 

32 

65 
52 

75.3 
46.7 

TURKEY 

MAX 

Mm 

VERNON 

MAX 

Mm 

88 
55 

86 
51 

80 
56 

66 

41 

64 
35 

89 
36 

89 
44 

89 

51 

70 
42 

90 
50 

85 

62 

86 
51 

67 
47 

74 
44 

75 
41 

83 
51 

82 
58 

78 
57 

88 
62 

82 

37 

69 
34 

68 
48 

61 
55 

66 
55 

66 
58 

73 
56 

68 

64 

86 
51 

64 
51 

64 
44 

77.3 
49.6 

WELLINGTON 

MAX 

Mm 

91 
*8 

72 
43 

86 
45 

57 
36 

60 

32 

67 
43 

79 
42 

83 
43 

63 
49 

88 
39 

86 
44 

82 
49 

72 
44 

70 
41 

74 
43 

79 
46 

85 

50 

87 
50 

74 
53 

83 

31 

59 
33 

67 
38 

56 

44 

64 
50 

68 
55 

63 

49 

75 
52 

86 
46 

38 

45 

61 
43 

73.2 

44.2 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

T5 
48 

85 

48 

74 

46 

66 
41 

66 
35 

82 

36 

89 

41 

73 
46 

73 

40 

86 
46 

89 
58 

73 
48 

67 
48 

72 

47 

76 

40 

86 
52 

82 
56 

80 
56 

92 
56 

64 
39 

74 

34 

60 
48 

63 
56 

73 
57 

72 
59 

76 
57 

93 

58 

61 
47 

70 
S3 

65 
45 

73.2 

48.1 

WINTERS  9  NNE 

*    •    • 

MAX 

Mm 

88 

45 

75 
38 

85 
40 

74 
46 

65 

38 

63 
33 

82 
38 

89 

50 

72 
43 

77 
48 

91 
55 

92 
50 

89 
46 

68 

48 

67 
42 

78 
42 

84 
45 

83 
51 

88 

54 

87 
42 

65 

40 

71 
46 

61 
54 

74 

56 

71 
56 

71 
51 

88 
53 

90 
54 

63 

30 

68 
55 

77,3 
47.0 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

90 
52 

75 
45 

86 
57 

73 
45 

64 
37 

62 

41 

83 

46 

92 
58 

74 

41 

83 

51 

90 
62 

93 
59 

83 

46 

66 

47 

69 
41 

82 

50 

88 
55 

84 
51 

90 
56 

92 
42 

65 
43 

74 
47 

60 
54 

61 

57 

72 
58 

75 
56 

80 
58 

92 

54 

62 

50 

67 
50 

77.6 
50.4 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

85 
58 

83 
46 

82 
57 

67 
46 

64 
36 

82 
37 

88 
45 

85 
55 

73 
42 

85 
53 

88 
62 

83 
55 

67 
47 

68 
48 

76 
42 

85 
50 

60 
58 

87 
57 

91 
64 

83 

41 

71 

37 

67 
52 

60 
57 

66 
57 

71 
57 

75 
57 

90 
60 

(5 

48 

65 
53 

65 
48 

77.3 
50.8 

BARDwELL  DAM 

MAX 

Mm 

87 
54 

77 
43 

79 
46 

77 
47 

66 
39 

66 
42 

77 
49 

83 

59 

77 

53 

73 
37 

72 
63 

82 
67 

89 

30 

72 
52 

61 
47 

74 
44 

80 
53 

71 

57 

79 
60 

83 
69 

75 
41 

65 
46 

71 
56 

60 
62 

72 
62 

71 
61 

7* 
61 

64 
67 

80 
60 

77 
62 

75.8 
54,4 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

87 
51 

78 
46 

80 
59 

81 
53 

65 
45 

64 
46 

79 
51 

S3 
61 

78 
56 

76 
58 

78 
64 

82 
65 

93 
36 

67 
55 

65 

51 

75 

50 

81 
56 

72 

57 

82 
61 

85 
69 

82 
47 

67 

49 

69 
35 

76 
62 

69 
62 

74 
39 

80 
63 

87 

67 

82 

63 

89 
70 

77.5 
56,9 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

88 
57 

75 
45 

78 
55 

75 
49 

64 

64 
40 

77 
53 

84 
62 

TT 

49 

73 
52 

76 

64 

88 
67 

83 

48 

68 
49 

65 

47 

74 

30 

81 

57 

73 
60 

80 
60 

80 
53 

60 
40 

66 
47 

65 

58 

78 
60 

69 

60 

73 

60 

75 
59 

86 

60 

64 
55 

70 
58 

74.3 
33.7 

BONHAM 

MAX 

Mm 

74 
51 

79 
41 

75 
60 

69 
44 

64 
36 

77 
38 

78 
59 

73 
44 

76 
49 

84 
61 

85 

66 

90 
66 

77 
48 

74 

44 

82 
46 

76 
47 

58 

84 
60 

86 
51 

66 
46 

63 
43 

76 
59 

71 
59 

69 

62 

75 
59 

83 
35 

79 
50 

80 
57 

66 
54 

74 
60 

76.8 
32,4 

BOWIE 

MAX 

Mm 

85 

58 

82 
48 

78 
56 

66 
44 

64 
39 

82 

42 

87 
53 

82 
59 

76 

44 

77 
51 

90 
60 

87 
61 

67 

41 

69 

46 

79 
47 

86 
51 

80 
56 

78 
58 

90 
68 

82 
39 

71 

39 

64 
49 

63 
58 

70 
56 

71 
60 

73 
37 

91 
58 

87 
48 

67 
56 

66 
50 

77.0 
51.7 

BOYO  3  SE 

MAX 

Mm 

89 
48 

75 
39 

80 
41 

75 
48 

65 
33 

64 
34 

79 
38 

85 
53 

75 
44 

73 
46 

75 
58 

91 

63 

82 
45 

66 
49 

66 
45 

75 
44 

80 
49 

73 
59 

76 
59 

88 
53 

61 
35 

66 
36 

63 
55 

75 
59 

71 
59 

74 
60 

74 
59 

90 
57 

61 
52 

66 
59 

74.4 
49.3 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

75 
47 

84 
41 

73 

51 

62 
41 

63 

34 

81 
41 

89 
50 

75 
51 

77 

41 

85 
56 

92 
61 

84 
53 

62 

44 

67 
47 

76 
39 

64 
52 

80 
57 

86 
54 

91 
66 

74 
43 

72 

43 

62 
53 

65 

57 

72 

56 

76 
59 

78 
56 

92 
62 

84 
51 

63 
54 

72 
45 

76.5 
50.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

90 
58 

77 
42 

84 
44 

75 
48 

65 
37 

64 
39 

80 
44 

89 
52 

76 
43 

75 

50 

79 
52 

92 
63 

80 
47 

69 
49 

68 
45 

78 
45 

85 

5* 

76 
59 

80 
60 

91 
45 

61 
36 

71 
44 

64 
55 

69 
58 

69 
58 

75 
61 

75 
56 

93 
55 

62 

51 

66 
59 

75.9 
50.4 

BROwNwOOD 

MAX 

Mm 

87 
50 

77 
42 

85 
47 

75 
30 

64 
40 

63 

40 

82 
47 

89 
55 

81 
55 

78 
58 

85 
65 

93 
61 

92 
5T 

72 
52 

65 
52 

78 

44 

84 
55 

80 
53 

91 

60 

95 
68 

68 
44 

71 
51 

67 
56 

65 

60 

70 
58 

75 
55 

81 
57 

95 
61 

65 

61 

78 
65 

79.0 
54.0 

CAMERON 

MAX 

Mm 

87 
54 

82 

43 

87 
61 

86 
54 

70 
37 

82 

41 

85 
56 

79 

59 

79 
54 

78 
58 

81 
63 

91 
67 

86 

61 

69 
56 

77 

48 

84 
44 

83 
55 

85 
56 

87 
68 

64 
59 

69 

46 

74 
53 

79 
66 

77 
61 

77 
63 

82 
59 

89 
63 

86 
70 

84 

64 

87 

70 

81.5 
57.0 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

85 

52 

79 

40 

75 
59 

70 
47 

65 
36 

80 

37 

85 
48 

80 
36 

74 
53 

76 
57 

89 
67 

88 
65 

80 

50 

68 
50 

75 
45 

84 
44 

76 
54 

82 

57 

85 

68 

78 
46 

65 
42 

68 
52 

76 
61 

74 

60 

71 
61 

76 
58 

88 
58 

so 

59 

72 
58 

75 
58 

77,3 
33.3 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

89 
53 

77 
42 

71 
42 

79 
50 

65 

40 

67 
42 

79 
45 

82 
56 

80 
56 

79 
56 

75 
58 

81 
65 

91 
52 

75 
52 

62 

48 

74 
48 

80 
54 

74 
55 

80 
57 

84 
68 

74 
43 

61 
43 

69 
55 

76 
62 

79 
62 

70 
61 

74 
60 

84 
65 

83 

62 

78 
63 

76.4 
33,9 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
54 

80 
44 

76 

56 

66 
48 

66 
39 

80 

45 

85 

57 

79 
59 

73 
54 

70 
57 

87 
65 

85 

54 

74 
48 

65 
51 

75 

47 

81 
51 

72 
58 

75 
60 

85 
68 

73 
45 

65 
39 

63 

34 

79 
61 

69 

61 

70 
63 

72 
62 

66 
62 

74 
58 

66 
59 

79 
55 

74.9 
54,5 

DEM  SON  DAM 

MAX 

Mm 

87 
59 

79 
40 

78 
61 

73 

47 

63 
42 

75 
41 

82 

46 

83 
59 

71 

44 

77 
54 

88 
60 

87 
66 

70 
49 

66 
48 

73 

48 

80 
53 

80 
58 

76 
58 

83 

65 

82 
42 

67 
39 

67 
52 

68 
60 

6S 
59 

72 
62 

70 
59 

84 
55 

83 
49 

65 
53 

70 
60 

75,6 
52.9 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

87 
55 

80 
42 

78 
64 

73 
46 

64 
38 

80 
38 

85 
49 

85 

57 

84 
47 

73 
52 

92 

64 

90 
65 

77 
46 

66 

49 

73 

57 

83 

48 

80 
56 

74 
58 

85 

61 

82 

42 

67 
41 

66 
46 

75 
60 

70 
59 

72 

64 

72 
61 

86 
59 

64 
52 

63 

48 

75 
59 

77.5 
52,8 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

89 
52 

75 
40 

79 
50 

74 
45 

64 
35 

65 

40 

78 
48 

86 
59 

79 
52 

74 
57 

81 
60 

92 
63 

89 
50 

67 
48 

64 
43 

75 
45 

81 
45 

73 
54 

87 
55 

88 
51 

63 
41 

67 

45 

63 
52 

79 
56 

69 
39 

76 
57 

78 
58 

90 
61 

62 
54 

71 
61 

75,9 
51.3 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

89 
53 

77 
35 

83 

55 

74 
45 

64 
33 

64 

37 

80 

40 

87 
41 

77 

49 

82 

44 

84 
38 

91 

46 

88 
49 

68 
48 

67 

38 

76 
42 

82 
46 

80 
52 

87 
54 

87 
46 

61 
42 

71 
47 

63 
52 

74 
57 

74 
59 

73 
56 

77 

57 

90 
56 

64 

S3 

63 
53 

76.6 
47.4 

EVANT 

MAX 

Mm 

76 
50 

78 
43 

78 
60 

74 
47 

63 
37 

78 
39 

84 
55 

78 
57 

76 
50 

79 
57 

86 
59 

91 
60 

78 
55 

67 
52 

77 

42 

80 
45 

71 
5* 

86 
53 

88 
65 

82 
40 

68 
41 

76 
54 

74 
60 

76 
60 

78 
S7 

88 
62 

81 

64 

80 
59 

76 
49 

68 
56 

77,9 
32,7 

FERRIS 

MAX 

Mm 

84 
49 

77 
42 

75 
60 

70 
49 

64 
37 

77 
39 

83 

50 

78 
60 

75 

53 

70 
54 

83 
64 

86 
67 

80 
48 

71 
52 

75 
47 

82 
43 

77 
55 

78 
56 

83 
67 

78 
47 

65 
41 

64 
53 

78 
62 

75 

61 

68 
62 

72 
62 

83 

60 

81 
61 

64 
61 

78 
62 

75,8 
54.2 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
49 

78 
42 

75 
56 

66 
44 

65 
39 

77 
41 

84 
52 

77 
57 

72 

51 

72 
53 

86 
65 

83 
55 

72 
48 

65 
52 

73 
47 

79 
47 

73 
56 

75 
59 

83 

69 

72 
47 

65 
41 

64 
55 

78 
61 

69 
61 

70 
63 

73 
61 

85 
59 

74 
58 

67 
58 

78 
55 

74,2 
53.4 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

91 
62 

76 
48 

78 

76 

67 
41 

66 
45 

79 
54 

86 
60 

75 
50 

74 
54 

76 
62 

91 

66 

84 
49 

68 
50 

65 

50 

75 
51 

81 
58 

72 
57 

78 
60 

87 
55 

61 
43 

6* 
47 

64 
56 

77 
60 

71 
61 

71 
61 

75 
61 

90 
61 

66 
58 

70 
60 

75.2 

55.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

88 

51 

73 
38 

78 
38 

73 
45 

63 
35 

63 
35 

77 
36 

82 

41 

74 

42 

72 

44 

70 
40 

89 
63 

78 
47 

66 

48 

68 

45 

74 
44 

80 
50 

71 

58 

74 
59 

84 

46 

59 

37 

66 
39 

64 
54 

66 
58 

68 
39 

70 
60 

70 
57 

87 
53 

57 
48 

66 
55 

72.3 

47.5 

SATESVILLE 

MAX 

Mm 

83 

54 

80 

40 

77 
60 

72 

50 

65 
40 

81 

40 

86 
57 

81 
58 

T7 

54 

79 
60 

87 
54 

88 
55 

70 
53 

77 
45 

84 
42 

77 
55 

85 
55 

88 
57 

95 
71 

82 

69 

75 
57 

81 
62 

81 
59 

74 
58 

81 
58 

90 
61 

66 
67 

88 
67 

84 
63 

82 
65 

81.2 
56.2 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

85 
53 

80 
44 

85 

61 

76 
53 

67 
40 

79 
41 

82 
59 

79 
61 

82 
55 

80 
63 

82 
63 

88 
62 

85 
60 

67 
56 

TT 

50 

82 
45 

77 
55 

84 
56 

66 
68 

85 

64 

69 

48 

68 

55 

77 
63 

76 
62 

77 
63 

83 
58 

89 
64 

87 
68 

83 

65 

82 
71 

80.0 
57,5 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

90 
55 

83 
35 

B3 
62 

76 
46 

68 
32 

82 
35 

89 
44 

87 
60 

77 

51 

80 
48 

93 

64 

90 
65 

89 
52 

69 

51 

78 
39 

65 
38 

83 
56 

90 
57 

92 
69 

85 
49 

77 

37 

69 
52 

80 
61 

80 

60 

76 
61 

80 
58 

92 
57 

89 
58 

71 
59 

79 
60 

82.1 
52.4 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

80 
53 

79 
47 

T8 
62 

72 
46 

63 
43 

77 
40 

84 
53 

81 
56 

78 
51 

81 
52 

90 
58 

00 
61 

67 
53 

65 
50 

77 

42 

81 
45 

77 
53 

88 
52 

91 
64 

85 
49 

72 
42 

68 

57 

80 
59 

76 
58 

71 
58 

78 
56 

90 
60 

85 

57 

77 
58 

74 
58 

79.2 
53,1 

sraham 

MAX 

Mm 

93 
45 

76 
37 

84 
40 

74 
48 

66 

32 

64 
35 

83 
42 

90 
46 

86 
62 

93 

60 

80 
50 

69 
48 

69 
43 

77 
44 

85 
45 

77 
58 

81 
58 

90 
45 

65 
44 

73 
45 

69 
55 

63 
56 

70 
58 

75 
58 

77 
58 

93 
56 

61 
50 

66 

60 

76.8 
49.2 

GRANBURy 

MAX 

Mm 

90 
58 

81 
39 

79 

63 

75 

48 

67 
35 

80 
38 

87 
47 

85 

48 

75 
54 

78 
51 

92 
64 

93 
66 

85 
51 

68 
51 

76 

42 

83 
42 

61 
56 

87 

58 

89 
70 

83 
46 

69 
40 

69 
53 

80 
61 

79 
60 

77 
62 

79 
59 

92 

60 

19 

58 

70 
58 

77 
58 

80.5 
53.2 

See  Reference  Noles,  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1966 


Station 


Day  ol  Month 


12      13      14 


IS      16      17      18 


21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


gbapehne  da» 
sbee-.ville  7  h* 
ss:eseec< 

NATL*?'. 
-E'.BtETTA 

nice 

HILLSBORC 
jACtSBORO 
<A_F»»S 

<:^ee-. 

lavc".  :*» 

XABUS 

«C    0BE6CS 

»C    «!NSE» 

«E»IA 

•1VEOAL  .EllS  faa  ap 

NAvABBC  "ILLS  DAM 

Of' 

PABtS 

--.  1ST 

•  BEJEBvOIB 

•AHC(>  P»«P  STATION 
•  l»l->C  STAC 

>.»»  STATION 
»"i."U-SI  «OllO»  0A-. 

■ 


MAX 

MEJ 


MAX 

km 


75 

43   39 


85   76 
56   52 


80   78 
51   50 


83   80 
49   50 


86   8 
50   5 


87 

46 


84   79 
54   5 


80 
60   50 


73   72 
52   62 


80   90 
55   62 


56   59   66 


76   75   81 


84   88 
48 


79   SO 
60 


8  1   80 
59   6 


82   70 
47   50 


87   73 
43   47 


88   68 
57   55 


92   70 
54   52 


80   67 
47   47 


86   67 
52   50 


90   72 
53   52 


74   67 
45   48 


91   73 
47   48 


90   67 
55   54 


85   72 
50   51 


79   68 
55   55 


92   69 
53   50 


74   67 
48   49 


86   69 
54   53 


70   69 
30   50 


89   69 
54   53 


67   67 
45   47 


88   72 
46   50 


81   69 

48   49 


89   71 
53   50 


83   65 
47   47 


77   75 
45   51 


84   67 

48   48 


90   68 
50   48 


88   67 
60   55 


66 
49 

66 

47 

62 


70 
I  1 


75  84  60 

60  55  41 

70  82  73 

56  65  38 


90   90 
56   67 


89   85 
66   43 


80   83 
59   69 


89   86 
65   40 


76   84 
59   68 


86   82 
60   64 


73   83 
58   57 


86   87 
58   54 


83   85   77 
55   69   43 


84   79 
66   44 


80   83 
58   68 


89   73 
67   43 


80   83 
59   69 


75   85 
62   68 


75   85 
59   50 


89   89 
57   51 


88   83 
65   43 


83   81   65 


87   88 
54   47 


90   90 
59   46 


85   83 
66   59 


75   84 
59   48 


79   87 
59   48 


85   86 
54   48 


83   86 

60   68 


81   83 
59   60 


82   92 

60   40 


80   84 
39   68 


68   33   46 


83   82 
46   48 


79   88 

57   30 


S3   S3 

3V   69 


68   77   80 
41   54   84 


67   80   78 
52   60   60 


66   67   78 


64   69 
38   56 


68   80 
35   61 


54   61   62 


76   70 
60   60 


78   72 
60   3 


69   78   70 


71   72   73 
61   61   57 


78   71   77 
62   60   62 


72   74 
59   58 


73   78 
64   58 


69   73 
60   61 


70   70 
62   60 


70   74 
62   61 


78   78 
61   59 


70   69 
63   61 


65 
98 


72 

61 


70   75 
59   58 


72 
M 


72 
55 


76   82 
65   59 


78   73 
54   38 


75   78 
62   60 


67   71 
39   36 


70   72 
62   60 


65   70 
53   59 


70   66 
32   60 


84   84 
66   62 


89 

63 


66  63  63 

86  64  68 

54  52  47 

85  67  67 

57  56  59 


60 
50 


61 
60 


91   61   66 
56   30   37 


88   62   74 
39   53   45 


■  I 

69 


80 
62 


60   62   64 


79 
60 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL   1966 


Station 

Daj 

of  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

ATHENS 

MAX 

Mm 

86 
57 

81 
46 

79 

59 

76 
51 

66 
39 

78 

42 

85 
53 

83 
58 

75 
57 

74 
57 

82 
62 

90 
68 

87 
51 

75 
54 

76 
46 

81 
47 

76 
53 

so 

58 

86 
67 

84 
70 

73 
43 

71 
51 

61 
67 

76 
62 

73 
62 

71 
62 

85 
59 

86 
67 

79 
62 

82 

63 

79.4 
56.4 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

87 
55 

82 

38 

79 
41 

77 
49 

69 
35 

68 
39 

76 
45 

83 
55 

75 
56 

75 
51 

76 
52 

80 
64 

86 
59 

82 

51 

59 
42 

74 

44 

78 
46 

75 

48 

78 
62 

85 

67 

83 

47 

56 
49 

77 
55 

81 
63 

69 
61 

75 
62 

77 
55 

84 
62 

86 
64 

81 
63 

77,1 
52.7 

CENTFR 

MAX 

Mm 

89 
50 

84 
40 

90 
42 

60 
50 

72 
35 

72 
36 

76 
49 

64 

58 

77 
58 

77 
51 

77 
59 

79 
64 

87 
65 

81 
52 

57 
45 

77 
46 

80 
47 

74 
53 

79 
60 

85 
67 

84 
49 

55 

49 

75 
54 

83 
63 

70 
63 

77 
63 

80 
57 

85 
67 

86 
63 

82 
65 

78.2 
54.1 

CENTERVIILE 

MAX 

Mm 

88 
54 

80 
42 

81 
41 

82 
54 

67 
38 

68 

36 

80 
43 

82 
60 

75 

59 

73 
55 

74 
61 

80 
66 

90 
61 

73 
55 

60 
48 

76 
42 

80 
52 

72 

56 

82 
59 

86 
69 

81 
30 

63 

50 

78 
55 

81 
62 

73 
63 

78 
62 

77 

60 

86 
66 

84 
64 

84 
68 

77,8 
55,1 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

Mm 

76 
48 

78 
41 

80 
42 

80 
44 

66 
35 

63 

38 

75 
48 

63 
54 

79 
50 

72 
46 

72 
55 

80 
65 

88 
45 

79 
49 

69 
45 

75 

45 

80 
46 

78 

58 

72 

60 

85 
66 

77 
37 

68 

48 

70 
57 

72 

62 

73 
62 

63 
59 

72 
56 

83 
57 

76 
61 

68 
59 

75,1 
51.3 

CCLDSPRING  5  SSW 

MAX 

Mm 

85 
49 

85 
43 

9o 

46 

86 
54 

69 
37 

69 
37 

72 
44 

80 
54 

75 
62 

78 
52 

75 

51 

80 
61 

87 
66 

82 
62 

63 
49 

75 
45 

76 
47 

70 
57 

76 
56 

63 
69 

80 
51 

59 
51 

81 
55 

60 
62 

73 
62 

79 
65 

81 
62 

84 
68 

84 
69 

63 

71 

77,8 
35.3 

COULE6E  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

81 
56 

78 
50 

84 
61 

69 
49 

69 
45 

78 
44 

81 

58 

75 
63 

78 

59 

75 
61 

78 

66 

88 
70 

82 

69 

69 
55 

76 
51 

79 
47 

72 
55 

81 

58 

82 

69 

82 

56 

65 

51 

80 
54 

79 

71 

74 
63 

78 
65 

79 
63 

85 
66 

83 

68 

84 
68 

83 
71 

78,2 
39.4 

CONRCE 

MAX 

Mm 

87 
50 

88 

48 

79 
59 

85 

55 

71 
46 

71 

40 

79 
44 

81 
55 

78 
64 

80 
56 

72 
58 

81 
66 

87 
68 

82 
62 

65 
51 

79 
52 

79 
59 

72 
58 

81 

59 

86 
70 

83 

52 

62 
S3 

82 
56 

80 
64 

71 
64 

81 
65 

83 
65 

87 
70 

67 
72 

85 
72 

79.5 
58.4 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

86 
45 

81 
45 

79 

43 

63 
53 

68 
39 

68 
37 

77 
37 

82 
48 

76 

60 

73 
54 

75 
56 

81 
64 

88 
66 

76 
57 

60 
48 

76 
45 

79 
45 

71 
S3 

61 
57 

86 
68 

85 

50 

61 
49 

76 
53 

63 
62 

73 
62 

77 
63 

78 
60 

65 
63 

85 

63 

83 

65 

77,9 
53.7 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

86 
62 

82 

41 

80 

60 

77 
50 

65 

37 

74 

42 

85 
54 

83 
58 

75 
56 

78 
55 

82 

62 

89 
68 

87 
49 

79 

51 

75 
47 

81 
46 

80 
55 

76 
60 

87 
66 

86 
55 

59 
45 

69 
51 

76 
39 

75 

64 

71 
62 

75 

61 

85 
60 

87 
63 

69 
60 

85 

65 

78.7 
55.5 

OIALVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

90 
58 

78 
39 

78 
59 

71 
52 

65 
43 

76 

44 

SO 
54 

76 
59 

72 
59 

75 
56 

79 
62 

86 
68 

83 
59 

72 
52 

75 

48 

78 
50 

73 
50 

76 
58 

84 
67 

80 
55 

56 
46 

73 
50 

79 
69 

74 
62 

74 
62 

74 
62 

84 
59 

84 
62 

61 
62 

62 
59 

76,7 
56,2 

EMORY  3  ESE 

MAX 

Mm 

76 
53 

75 
42 

84 
44 

39 

40 

41 

40 

89 

51 

82 
52 

55 

39 

80 
52 

60 
53 

52 

50 

52 

86 

49 

79 
42 

43 

86 
71 

79 

41 

66 
48 

69 
55 

79 
61 

73 
62 

66 
62 

72 
57 

85 
62 

84 
97 

67 
61 

51.5 

EVADALE 

MAX 

Mm 

82 

50 

90 
44 

78 

54 

80 
56 

70 
36 

72 
36 

78 
*0 

79 
55 

75 
64 

79 
*9 

72 
62 

79 

68 

82 
69 

83 

60 

62 
48 

78 
48 

76 
47 

72 
58 

76 
61 

82 
71 

79 
52 

59 
54 

79 
59 

82 

60 

72 
63 

79 
68 

64 
68 

84 
70 

85 

70 

83 
69 

77,8 
57,0 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm' 

84 

57 

80 
42 

79 

60 

76 
50 

70 
35 

78 
36 

80 
45 

83 
55 

75 
54 

74 
57 

80 

64 

88 
68 

87 
56 

71 
55 

76 
47 

80 
42 

76 
53 

79 
57 

80 
60 

84 

56 

67 
41 

71 
52 

81 
69 

78 
62 

75 
63 

74 
62 

83 
60 

64 
66 

81 
63 

81 
63 

78.7 
55,1 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

87 
54 

79 
42 

78 

55 

83 

51 

66 
37 

67 

39 

77 
53 

78 
53 

80 
55 

80 
58 

81 
58 

79 

65 

88 
69 

80 

56 

66 
51 

80 
46 

80 
42 

71 

55 

82 
60 

84 
69 

61 
48 

66 
50 

77 
55 

79 
61 

73 

66 

77 
39 

79 
63 

85 

68 

82 
64 

78.1 
55.2 

FRANKSTON 

MAX 

Mm 

87 
36 

38 
38 

78 
51 

68 
33 

69 
36 

75 
50 

64 
58 

76 
59 

77 
55 

83 
68 

90 
51 

77 
54 

74 

56 

81 
66 

87 
69 

80 
45 

79 
48 

76 
51 

61 
61 

73 
62 

75 
61 

73 
57 

87 
62 

79.1 
53.3 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

88 
59 

80 
37 

79 

40 

79 
45 

66 
33 

67 
36 

76 
40 

84 
57 

76 
55 

74 
45 

77 
50 

79 
62 

89 

44 

78 
49 

62 
44 

43 

77 

76 
54 

77 
60 

85 

70 

78 
42 

60 

46 

71 
52 

76 

63 

72 
62 

71 
61 

73 

56 

85 

62 

85 

61 

68 
60 

76.1 
51,3 

GLAOEkATER 

MAX 

Mm 

88 
53 

S2 
40 

80 
43 

78 
49 

68 
34 

69 
37 

77 
49 

64 
56 

75 
56 

75 
54 

73 
55 

81 
63 

69 
50 

78 
52 

60 
46 

76 
45 

79 
52 

74 
58 

77 
60 

85 
70 

80 
40 

58 

49 

73 
50 

77 
63 

68 
62 

73 
62 

72 
58 

85 
58 

85 

62 

73 
62 

76.4 
92,9 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

85 
55 

85 
47 

77 

53 

87 
54 

70 
42 

70 
42 

79 
52 

79 
59 

76 
63 

82 

59 

75 
63 

79 
66 

86 

67 

80 
62 

66 
51 

73 
49 

77 
55 

72 

57 

81 
60 

82 

70 

65 
52 

63 

52 

80 
35 

60 
69 

72 
63 

80 
65 

83 

f>6 

65 

70 

84 
71 

85 
71 

71.7 

56.7 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

86 

51 

81 
41 

79 

50 

78 
49 

66 
35 

67 
41 

76 
43 

81 
50 

75 
56 

75 
54 

77 
56 

80 
63 

87 
53 

79 
51 

60 
45 

78 
46 

79 
48 

73 
50 

76 
59 

64 
69 

81 
46 

57 
47 

73 
52 

80 
60 

65 
61 

68 
62 

75 
58 

84 
62 

83 
63 

80 
62 

76,2 
52.8 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

86 
56 

85 

50 

81 

53 

86 
53 

69 
42 

69 
45 

78 
52 

82 
61 

72 

63 

73 
54 

72 
63 

80 
66 

88 
67 

80 

60 

63 
50 

75 
53 

80 
54 

70 

57 

82 
57 

86 
69 

84 
50 

61 
50 

61 
56 

82 
62 

70 
62 

80 
64 

80 
64 

81 
69 

86 
66 

85 

70 

78.2 
57.9 

JACKSCN  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

88 
48 

86 
46 

79 

50 

86 
53 

69 
40 

70 

41 

78 
43 

82 

50 

7* 

60 

76 
53 

77 
53 

78 
64 

64 
67 

81 
54 

58 
44 

75 

41 

80 

50 

72 
52 

77 
59 

64 
63 

80 
49 

58 
49 

78 
50 

82 
63 

70 
62 

77 
66 

81 
61 

84 
66 

86 
65 

83 
65 

77,8 
54,2 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

86 
62 

85 

59 

86 
54 

88 

47 

68 
42 

75 

48 

76 
46 

62 
46 

79 
55 

79 
55 

78 
36 

88 
54 

85 

53 

82 
53 

59 
49 

75 
49 

78 
55 

80 
58 

78 
60 

64 
65 

83 
46 

80 
47 

73 
60 

80 
59 

72 

62 

74 
63 

75 

65 

86 
57 

86 
62 

86 
62 

79,6 
55.0 

JASPFR  3  SW 

MAX 

Mm 

88 
42 

88 
37 

80 
44 

85 
55 

69 
32 

70 
32 

78 
45 

82 

57 

74 
61 

80 
52 

77 
60 

80 
63 

82 

67 

84 
55 

63 
44 

75 
43 

79 
42 

75 
50 

79 
54 

65 
70 

84 
51 

69 

53 

81 
62 

8* 
63 

70 
62 

80 
66 

84 
62 

85 

67 

86 
68 

84 
68 

79.1 

54.2 

KARNACK 

MAX 

Mm 

88 
59 

79 
36 

78 

60 

76 
47 

64 
32 

74 
35 

83 
45 

62 
56 

72 
56 

76 
46 

79 
63 

88 
67 

87 

49 

79 
51 

74 

47 

78 
42 

76 
65 

77 

58 

85 

66 

63 
62 

62 
46 

68 
50 

70 
62 

71 
62 

70 
60 

75 

60 

84 
53 

86 
66 

70 
63 

79 
59 

77,2 
53.5 

KIR6YVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

90 
49 

85 
42 

81 

58 

76 
55 

71 
37 

79 

37 

80 
49 

75 
52 

78 
63 

77 
50 

78 
60 

82 

67 

84 
69 

80 
53 

76 

47 

80 
45 

72 
44 

80 
58 

85 
65 

79 

70 

75 
52 

79 
53 

82 
69 

78 
63 

83 

63 

86 

70 

86 
65 

86 
69 

84 
69 

86 
68 

80.4 
57.0 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

86 
42 

87 
40 

80 
40 

87 
55 

70 
34 

71 

36 

77 
36 

81 
55 

73 

63 

76 
58 

75 
58 

60 
65 

65 
68 

83 

63 

64 
46 

72 

45 

78 
65 

70 
56 

80 
58 

64 
69 

81 
51 

69 

51 

82 
55 

79 
62 

71 
62 

79 
67 

82 
65 

85 
67 

85 
67 

84 
68 

78.3 
35,0 

LCNGVIEw 

MAX 

Mm 

89 
44 

88 

38 

80 

39 

77 
45 

67 
34 

67 

35 

79 
38 

64 
56 

75 
56 

75 
51 

77 
55 

81 
63 

69 
50 

80 
51 

60 
46 

76 
44 

79 
46 

75 

57 

78 
59 

85 
67 

80 
46 

55 
46 

72 
54 

78 
63 

77 
62 

72 
62 

74 
56 

85 
59 

85 

62 

73 
61 

77,1 
31.5 

LOVELADv 

MAX 

Mm 

80 
46 

84 
44 

79 
47 

63 
52 

69 
39 

70 
37 

77 
40 

81 
54 

81 
60 

74 
52 

73 

60 

80 
65 

86 
66 

80 
56 

60 
47 

75 
45 

80 
46 

69 
52 

80 
57 

65 
60 

83 
50 

62 
51 

78 
55 

61 
60 

74 
62 

76 
63 

78 
59 

85 
66 

85 

64 

83 
66 

77.8 
54.0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
53 

81 
41 

85 
60 

71 
44 

71 
37 

77 
39 

63 
53 

75 
61 

77 
60 

80 
54 

81 
65 

86 

69 

60 
69 

72 
54 

78 
45 

82 
45 

71 
48 

80 
59 

86 
69 

63 
54 

58 
50 

80 
50 

83 
71 

74 
63 

81 
66 

81 
60 

86 

60 

87 
67 

85 
65 

86 
66 

79.5 
56.6 

MAD1SCNVILLE 

MAX 

Mm 

87 
46 

80 
45 

85 
60 

74 
53 

70 
39 

78 
39 

81 
54 

78 
62 

77 
58 

74 
56 

79 
65 

89 
65 

86 
67 

75 
55 

76 

48 

80 
46 

73 
53 

81 
57 

86 
66 

85 
64 

65 
51 

81 
52 

83 

70 

76 
62 

76 
64 

79 
62 

66 
63 

85 
70 

85 

70 

85 

72 

79.9 
57,9 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

88 

48 

80 
37 

79 

43 

72 

49 

66 
32 

66 
35 

75 
42 

83 

56 

73 
55 

73 
52 

76 
54 

80 
6  3 

88 
52 

82 
50 

60 
43 

75 
42 

78 
46 

77 
51 

77 
60 

85 
66 

81 

47 

54 

47 

72 
32 

75 
62 

69 
62 

73 
62 

77 
55 

86 

61 

87 
61 

72 

60 

76.0 
51.5 

MINECLA  NO  2 

MAX 

Mm 

88 
49 

80 
38 

81 

3e 

60 
50 

66 

31 

66 

3? 

77 
35 

84 
53 

76 
50 

76 
50 

77 
55 

80 
64 

88 
44 

77 
44 

78 
50 

73 
42 

75 
42 

80 
43 

75 
55 

86 
60 

81 
46 

78 
42 

76 
33 

80 

62 

73 
62 

71 
62 

71 
56 

85 
62 

85 

62 

70 
61 

77,8 
49,8 

MCUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

87 
59 

82 

41 

80 
40 

82 
53 

69 
36 

69 

37 

77 
49 

64 
59 

74 
62 

74 
56 

78 
60 

74 
67 

86 
64 

82 
53 

59 

40 

76 
45 

80 

45 

80 
45 

79 
60 

66 
70 

83 
49 

59 

49 

77 
55 

83 
63 

80 
63 

76 
63 

80 
57 

86 
63 

87 
63 

84 
69 

78.6 
54.6 

NEKTON 

MAX 

Mm 

89 
45 

89 
56 

89 

60 

69 
40 

69 
37 

70 
34 

79 
48 

62 
52 

78 
54 

78 
52 

77 
55 

80 
65 

82 
68 

85 

56 

62 
47 

72 
45 

81 
42 

60 
54 

80 
54 

84 
64 

66 
51 

59 
52 

85 

58 

64 
58 

62 

63 

85 
63 

95 
64 

85 

65 

86 
69 

87 
68 

60.6 
94,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    Ill    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

APRIL    1966 


Station 

Day  of  Month 

6 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

PALESTINE 

MAX 

NUN 

5. 

80 
51 

79 
54 

79 
52 

65 

41 

67 
42 

78 
45 

82 
54 

78 
57 

73 
55 

73 
55 

80 
63 

88 
60 

75 
53 

60 
69 

76 
50 

60 
52 

71 
54 

78 
57 

86 
68 

81 
45 

59 
45 

78 
54 

81 
62 

71 
62 

74 
62 

T9 
62 

15 
63 

86 
62 

81 
63 

76.9 
56.9 

PINE LANG 

MAX 

Mm 

18 

85 
38 

80 
48 

85 
54 

68 
32 

70 
32 

77 
51 

81 
57 

74 
57 

78 
53 

81 
61 

63 

64 

85 
52 

75 
41 

57 
42 

80 

41 

76 
58 

80 
60 

86 

60 

83 

85 
50 

80 
57 

85 
63 

62 
63 

80 
66 

63 

60 

86 
69 

87 
65 

85 

68 

60.2 
93.9 

SCCKLANO  1  N 

MAX 

Mm 

ST 
52 

81 
37 

85 
59 

77 
55 

69 
32 

77 
32 

82 
".5 

80 
57 

82 
59 

78 
49 

80 
64 

84 
69 

83 

65 

81 
54 

75 
44 

80 
41 

77 
43 

79 
56 

86 
66 

83 

70 

79 
50 

80 
51 

83 

72 

79 
63 

81 
64 

83 

67 

85 
58 

69 

85 

66 

86 
67 

81.2 
55,9 

MSI 

MAX 

MDJ 

Bo 
56 

T9 
50 

78 
57 

78 
51 

65 
39 

64 
43 

76 

50 

82 
58 

76 
57 

71 
55 

77 
61 

81 
64 

86 

60 

76 
52 

63 
49 

75 
53 

76 
50 

69 
56 

80 
58 

85 

68 

83 
46 

60 
42 

74 
57 

80 
35 

75 
63 

74 
60 

TS 

59 

64 
64 

85 

63 

S3 

64 

76. T 
5S.4 

5I»»S  2  NN» 

MAX 

MIN 

85 
5* 

78 
35 

78 
59 

72 

43 

66 
31 

74 
32 

83 
45 

83 

54 

79 
50 

79 
65 

85 

45 

77 
43 

78 
42 

85 
49 

75 
52 

65 
60 

82 
51 

58 
39 

70 
50 

73 
58 

74 
56 

70 
59 

75 
59 

82 
55 

82 

60 

70 
60 

80 
60 

TT.O 
50.6 

SPlRGER  OAH  e 

MAX 

MIN 

83 
55 

88 
42 

79 
51 

84 
56 

70 
39 

69 

37 

7T 

4") 

82 

57 

75 
63 

78 
55 

77 
57 

80 
67 

82 

67 

82 
54 

70 

30 

73 
46 

78 
47 

73 
56 

78 

60 

84 

70 

80 
52 

60 
51 

79 
58 

92 
62 

69 
62 

79 

67 

61 
62 

63 
69 

85 

68 

84 

69 

78.1 
56.6 

SllP"-lR  springs 

MAX 

MIN 

85 
53 

77 
40 

78 

40 

80 

46 

66 

39 

65 
35 

75 
35 

82 
56 

79 
50 

73 

50 

78 
54 

79 
63 

88 
45 

73 
44 

66 

44 

75 
44 

79 
45 

75 
54 

73 
58 

84 
68 

77 
38 

66 
38 

69 
32 

75 
65 

72 
62 

65 
60 

T4 
60 

83 

60 

SO 
55 

65 
64 

T5.2 

50.6 

■;.::.:■ -  0AM 

MAX 

MIN 

88 
50 

78 
42 

80 
46 

79 
46 

65 
41 

65 
44 

75 

48 

85 
54 

77 
52 

71 
45 

76 
50 

78 
64 

88 
48 

71 
49 

6T 
42 

75 
43 

61 
51 

78 
58 

76 
58 

85 
61 

74 
42 

57 
45 

72 
50 

Tl 
63 

74 
63 

66 
59 

TT 
51 

64 
60 

82 
62 

73 

61 

T5.6 
51.6 

TUER  5  NE 

MAX 

MIN 

8T 

57 

84 
37 

80 
39 

78 
49 

66 
31 

67 
36 

TT 
52 

84 
58 

75 
55 

73 

49 

79 
60 

82 
63 

90 
48 

78 
51 

61 
43 

75 
41 

80 
45 

76 
57 

T8 

62 

86 
68 

80 
44 

59 
50 

71 
54 

80 
63 

69 
62 

74 
62 

72 
54 

85 
63 

85 

60 

77 
60 

T6.9 
53.1 

■APSES 

MAX 

Mm 

90 
46 

80 
40 

84 
53 

76 
55 

71 
36 

78 
34 

82 
44 

73 
53 

78 
63 

77 
50 

81 
63 

82 
68 

84 
68 

83 
54 

T5 

4T 

79 
43 

75 
48 

76 
56 

85 
65 

80 

71 

77 
51 

80 
52 

82 

71 

T3 
63 

80 
64 

84 
68 

85 

63 

85 
TO 

65 

70 

S3 

71 

60.2 
56, T 

•ILLS  POINT 
•    •    • 

MAX 

MIN 

37 
AT 

80 
41 

78 
41 

79 
49 

66 
36 

66 
39 

T8 

40 

80 
56 

75 
58 

73 
58 

75 
50 

82 
51 

90 
48 

71 
49 

Tl 
49 

75 
47 

80 
52 

71 
59 

75 
49 

82 

57 

73 
42 

T3 

42 

73 
47 

T2 
65 

72 
62 

66 
61 

72 
57 

82 
62 

72 
62 

74 
60 

75.4 
51.2 

TSA7.S  PECOS         05 

i.  =  :-.E 

MAX 

MIN 

T3 

*T 

81 
45 

7* 
56 

66 
41 

64 
36 

77 
36 

72 
45 

83 
45 

84 
50 

82 
52 

82 

51 

83 
52 

82 
44 

62 
43 

62 

45 

79 

45 

72 
43 

TT 

4T 

T8 

48 

73 
53 

70 
42 

79 

41 

81 
35 

81 
53 

66 
44 

82 

41 

81 
51 

85 
54 

88 
50 

65 
65 

76,8 
47.6 

B««E0SF1ELD 

MAX 

MIN 

86 
49 

79 
49 

91 
53 

77 
4| 

67 
35 

76 

49 

85 

53 

81 
60 

76 
47 

85 

58 

91 
56 

93 
61 

93 
52 

83 
51 

6T 
44 

T8 
52 

80 
58 

82 

60 

81 

59 

90 
54 

76 
47 

71 
SI 

77 
61 

T9 
5T 

60 
52 

73 

51 

88 
60 

93 

58 

62 
51 

79 
55 

60.9 
53.1 

9AL»CB»E* 

MAX 
MIN 

84 
54 

89 
42 

86 
58 

74 
40 

67 
35 

82 
41 

88 
53 

88 
42 

87 
43 

89 
42 

88 
57 

87 
56 

86 
51 

81 
47 

T2 

40 

83 
45 

82 
55 

63 

58 

86 
58 

84 
54 

73 
44 

71 
41 

73 
45 

TT 
51 

70 
46 

87 
65 

90 
55 

88 
56 

86 
52 

86 

57 

82.2 
48.9 

c»-;flApia 

MAX 

min 

85 
36 

92 
41 

88 

5T 

85 

50 

77 
45 

8T 
32 

93 
46 

88 
56 

93 
45 

95 
49 

94 
47 

92 
52 

91 
49 

88 
58 

80 
53 

66 
48 

78 
53 

89 
50 

91 
52 

85 
50 

86 
52 

89 
54 

94 
60 

86 
55 

80 
45 

95 
43 

98 
48 

94 
57 

96 
55 

97 
56 

89. 1 

49.9 

Chis^S  BASIN 

MAX 

Mm 

76 
50 

78 
55 

T7 
59 

76 
44 

65 

40 

T4 
42 

T8 

45 

79 
62 

80 
51 

81 
62 

82 
56 

80 
54 

61 
59 

82 
45 

5T 
45 

T5 
4T 

73 

49 

T3 
50 

Tl 
55 

78 
52 

74 
57 

78 
55 

82 
59 

T9 
59 

69 
44 

79 
48 

84 
5B 

65 
62 

86 
66 

77.3 
52.7 

CCPH.CAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

T2 
11 

86 
35 

•  5 

53 

73 

40 

70 
32 

T9 

2T 

IT 
35 

79 

47 

87 
36 

63 

45 

83 

43 

•  2 

41 

84 
41 

74 
44 

73 
44 

83 

39 

84 
46 

81 

49 

81 
49 

74 
39 

67 
19 

80 
40 

82 
45 

65 
49 

66 
47 

83 
41 

86 
45 

TT 

4  8 

88 
45 

85 
55 

79.3 
42,6 

MAX 

Mm 

15 

49 

75 
42 

88 
55 

75 
46 

64 
41 

69 

4T 

82 
48 

88 
56 

73 
44 

83 

47 

90 
56 

90 
55 

87 

51 

73 
50 

66 

44 

T6 
46 

80 
58 

80 

5T 

8T 

52 

88 

50 

72 

46 

71 
50 

70 
55 

T5 
56 

74 
52 

69 
30 

81 
55 

91 
55 

60 
50 

79 
54 

78.0 
50.6 

El  PASC  as  AIPPCPT 

MAX 

Mm 

75 
•  9 

14 
46 

82 
52 

68 

44 

67 
38 

T6 
34 

84 
51 

82 

61 

63 

57 

83 

37 

83 
54 

10 
57 

T9 
51 

74 
32 

75 
52 

80 
49 

80 
58 

78 
61 

TT 

58 

71 
48 

74 
53 

76 
48 

80 
52 

62 
50 

73 
48 

81 
52 

85 

61 

T8 

54 

65 

54 

85 
59 

76.1 
52.0 

PMtM 

MAX 

Mm 

12 
H 

75 
40 

85 
54 

82 

42 

TO 
36 

T5 

34 

80 
35 

14 
33 

83 

42 

85 

46 

84 

48 

84 
42 

80 
43 

80 
50 

74 
50 

T3 
45 

82 

50 

80 
46 

T7 
53 

80 
46 

72 
45 

76 

45 

77 
49 

83 

51 

60 
46 

74 
46 

83 
32 

14 
93 

80 
47 

86 
61 

79.1 
46.3 

Vtl  RADIO 

MAX 

Mm 

15 
•  9 

81 
42 

90 
40 

76 
42 

65 
36 

69 

40 

84 

4J 

90 
50 

74 
44 

85 
48 

92 
46 

90 
92 

88 
43 

84 

47 

66 
45 

73 
47 

81 
51 

80 
55 

15 

56 

67 
53 

75 

48 

70 
49 

78 
53 

TT 
56 

76 
32 

71 
48 

88 
49 

92 

58 

61 
52 

65 
52 

79.9 
48.1 

•aAAAFAllS  1  SSE 

MAX 

Mm 

i } 

42 

76 
41 

92 
41 

76 
49 

68 
40 

69 
36 

14 
37 

90 
44 

77 
43 

87 
48 

92 
32 

90 
52 

88 
41 

80 
51 

68 
49 

75 
45 

83 

47 

81 
51 

87 
51 

90 
55 

75 
47 

TO 

49 

77 
37 

73 
57 

77 
53 

69 
46 

88 
50 

9  2 

52 

59 
53 

82 
53 

80.1 
47.1 

MAX 

Mm 

M 

•■». 

70 
43 

81 
49 

T9 
39 

63 
35 

69 
38 

T5 
II 

•4 

49 

73 
44 

84 
49 

84 
54 

82 

51 

61 
49 

85 

42 

62 

40 

70 
41 

81 

49 

79 
41 

79 

59 

80 
51 

75 
40 

70 
42 

79 

44 

76 
50 

70 

44 

65 
43 

81 
46 

85 
55 

68 
48 

89 
49 

76.1 
49.1 

'  1  s 

MAX 

Mm 

M 

79 
42 

86 

41 

91 
45 

TJ 
40 

71 
36 

T9 

37 

•4 
46 

85 

41 

85 

47 

83 
49 

84 
51 

81 
47 

63 

46 

77 
94 

79 
50 

62 
49 

80 
53 

'7 
54 

75 
46 

72 

44 

74 
49 

76 
43 

81 

47 

54 
45 

77 
45 

64 

49 

86 
31 

81 
52 

85 
51 

79.2 
46,9 

MAX 

Mm 

81 

14 

84 

40 

76 

47 

Tl 

41 

6T 
34 

80 
27 

".4 
11 

77 
44 

87 
37 

69 
44 

87 
49 

86 
50 

66 
40 

69 

90 

64 
49 

79 
44 

76 
42 

80 
40 

"1 
45 

62 

49 

68 

40 

81 
45 

88 
59 

60 
59 

68 
43 

85 
31 

90 
38 

84 

86 
54 

86 
55 

80.2 
44.1 

■  »•(< 

MAX 

Km 

7(. 
11 

82 
1* 

77 
41 

75 
40 

69 
36 

75 
29 

11 
41 

80 
49 

61 
39 

63 

43 

62 
49 

80 
46 

81 
42 

76 
46 

64 
46 

7T 
42 

73 

46 

76 
63 

78 

44 

78 
48 

73 
18 

80 
45 

83 
52 

74 
49 

67 
43 

83 
33 

65 

41 

83 

42 

89 
99 

67 
60 

76.1 
41.4 

- 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

'5 

90 
40 

12 

51 

49 
44 

48 
39 

63 
16 

|| 

*1 

61 
41 

63 

44 

90 
94 

99 

47 

67 
53 

82 
51 

67 
50 

75 
45 

94 
4T 

62 
35 

85 

50 

86 
54 

79 
47 

69 

44 

76 
34 

71 
56 

76 
55 

72 
32 

89 

47 

91 
91 

84 
49 

82 

91 

91 
56 

80.9 
48.7 

■o*t 

MAI 

47 
4-. 

•  0 

76 
90 

73 
19 

72 
38 

66 

40 

74 
51 

70 
53 

73 
46 

76 
51 

72 

90 

74 
31 

75 
50 

60 
39 

57 
36 

71 
42 

66 
48 

69 

49 

71 
47 

67 
47 

63 

40 

73 

43 

78 
46 

72 
45 

37 
37 

73 
44 

78 
97 

TO 
4T 

91 

48 

91 
47 

71.4 
46.2 

>  ARCTIC*) 

MAX 

II 

84 

47 

84 
48 

70 
49 

63 

44 

117 
44 

•  6 
64 

90 
46 

69 

98 

68 
96 

90 
61 

69 
53 

69 
51 

76 
49 

77 
14 

61 
47 

86 
56 

86 
52 

80 
48 

64 
33 

89 
96 

66 

91 

77 
50 

67 
47 

90 
99 

90 
66 

90 
55 

86 
63 

64.3 
32.6 

KOI 

M 

78 
19 

92 

5> 

74 
43 

49 

17 

70 
33 

93 

40 

94 

4  7 

16 

49 

92 
99 

92 
53 

90 
45 

90 
30 

70 
45 

79 
49 

86 
51 

•  1 

55 

87 
56 

69 

49 

75 
49 

71 
32 

82 
97 

75 

57 

74 
61 

72 
48 

90 
94 

94 
5T 

67 
51 

86 
34 

62.0 
49.4 

•• 

89 
*• 

94 

47 

'1 
44 

47 
41 

61 
41 

17 

M 

63 

31 

90 
99 

86 

92 

67 
31 

64 
31 

67 
47 

73 
49 

60 
90 

79 
95 

85 

50 

65 
54 

81 
43 

70 
45 

69 
52 

67 
94 

72 
51 

69 

50 

67 
47 

91 
91 

•  9 

90 

79 
51 

77 
39 

60,0 
49.7 

>- 

74 
52 

91 
38 

• 

33 

61 
91 

64 

44 

•«4 

34 

93 

99 

96 

95 

91 

59 

91 
51 

94 

47 

71 

61 

76 

99 

76 
41 

69 
45 

92 
99 

99 
92 

67 
37 

91 
57 

94 
61 

69 
59 

65 

90 

95 

49 

96 
91 

9T 
62 

99 
61 

99 

72 

90.2 
33.* 

MB 

••' 

89 

74 
57 

»0 

47 
14 

61 
II 

69 

44 

3? 

•  9 
41 

66 

91 

•  1 

51 

81 
54 

72 
49 

79 
49 

61 

46 

66 
31 

14 

60 

15 
62 

60 
45 

69 
69 

74 
60 

72 
99 

66 

34 

70 
50 

IT 
46 

90 
94 

90 
95 

86 
51 

90 
96 

79.9 
49,1 

H 

•  • 

•  4 

80 

M 

79 

45 

61 

4.. 

60 
40 

10 

45 

62 

90 

•  4 

54 

60 
30 

49 
66 

79 

4  1 

79 

90 

60 
42 

71 
56 

79 
99 

71 
49 

61 

49 

76 
55 

79 
90 

76 
44 

61 

40 

12 

93 

14 
34 

10 
49 

78 
50 

80 
54 

76.1 
47. 1 

M**>**t«M 

KW 

• 

7  4 

47 

•' 

44 

44 

49 

44 

•  9 

91 

5> 

91 

47 

•  1 

51 

76 
52 

69 

47 

77 
54 

17 
45 

81 
49 

94 

61 
91 

67 
99 

76 
58 

64 

99 

II 
14 

71 

49 

•  1 
32 

94 
92 

91 

91 

80 
56 

80 
4V 

61.1 
30.1 

Mi 

91 

'1 

7| 
4) 

"I 

4' 
<■■■ 

41 
94 

11 

40 

94 
99 

90 
91 

•  I 

47 

74 
54 

77 
49 

76 

43 

tl 
60 

69 
49 

91 
41 

67 
92 

71 

44 

76 
60 

92 

61 

79 
91 

71 
92 

6T 
46 

92 
94 

19 

51 

70 
54 

62 

67 

11,1 

I J / 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

M] 

3E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
APRIL  1966 

Station 

Day  oi  Month 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

75 

45 

81 

40 

80 
58 

69 

41 

66 
39 

72 
33 

79 
41 

78 

50 

80 
39 

80 
48 

80 
50 

79 
49 

78 
50 

76 

50 

70 
47 

78 
43 

76 

49 

76 

54 

75 
58 

72 
45 

68 

46 

74 

41 

79 
48 

71 
44 

65 

49 

79 
43 

80 
53 

80 
36 

85 

48 

84 
50 

76.2 
46.9 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

71 
43 

84 
44 

83 

59 

65 
41 

70 
44 

78 
37 

85 
46 

76 
57 

85 

46 

85 

51 

84 
57 

82 
57 

84 
31 

65 

49 

70 
48 

82 

47 

80 
51 

79 
55 

81 
59 

75 
51 

69 
49 

77 
46 

82 
56 

70 
43 

69 
48 

83 

44 

86 
53 

70 
57 

90 
50 

67 
56 

78.2 
49.8 

WINK  FAA  AtRPORT 

MAX 

Mm 

73 
46 

89 

45 

72 

54 

62 

46 

67 
38 

81 
33 

87 
44 

74 

47 

82 
46 

88 

51 

88 
51 

86 
30 

78 

47 

68 
51 

75 
45 

83 

50 

85 

56 

83 

52 

84 
39 

70 
43 

69 

46 

72 
52 

66 
56 

68 
55 

66 
52 

88 
49 

89 
53 

68 
52 

82 

52 

83 

50 

77,6 
49.0 

YSLETA 

•   *   • 

MAX 

Mm 

■4 

43 

76 
41 

87 
54 

85 
42 

73 
40 

73 
32 

78 
45 

84 

51 

83 
41 

84 
46 

83 
48 

83 
52 

SI 
42 

80 
32 

74 
32 

75 
46 

81 
48 

80 
56 

78 
51 

77 
41 

72 

49 

75 
44 

75 

47 

82 

50 

56 
45 

74 

*6 

83 
56 

85 

48 

80 
47 

86 
59 

78.9 
47.1 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

MAX 

Mm 

85 
51 

92 
52 

83 

51 

92 
52 

73 
47 

72 
45 

83 
54 

84 
61 

82 
56 

87 
55 

89 
62 

92 

61 

94 
66 

86 
63 

78 
61 

75 
54 

74 
61 

77 
55 

88 
56 

92 
65 

87 
57 

77 
59 

76 

61 

85 

61 

83 
39 

79 
57 

85 
62 

92 

69 

76 
61 

60 
63 

83.3 
58.  0 

SIP  LAKE  •  2 

MAX 

Mm 

71 
50 

80 
44 

69 

54 

63 
42 

57 
46 

65 
42 

7T 
50 

83 
56 

72 

45 

80 
52 

88 
36 

88 
56 

73 
33 

80 
49 

65 
41 

67 
46 

85 

56 

77 
47 

88 
54 

91 
50 

70 
45 

75 

48 

72 

57 

67 
38 

65 
51 

68 
51 

82 
57 

93 
52 

62 

50 

73 
54 

74,9 
50.4 

BLANCO 

MAX 

Mm 

86 
47 

87 
45 

79 
46 

89 
52 

68 
42 

65 

36 

78 
48 

80 

57 

74 
55 

83 
57 

SI 
61 

84 
62 

94 
65 

72 
57 

64 
50 

72 
43 

80 
46 

69 
54 

81 

60 

87 
67 

83 

48 

70 
48 

69 

58 

81 
62 

69 
61 

79 
34 

85 
55 

90 
65 

82 

67 

82 
69 

78.8 
54.6 

BOERNE 

MAX 

Mm 

81 
50 

77 
43 

86 
62 

78 
51 

65 
44 

76 
35 

77 
55 

73 
58 

84 
50 

80 
56 

82 
61 

90 
65 

85 
65 

69 
57 

76 
49 

76 
44 

71 
59 

80 
52 

85 
65 

62 
66 

74 
48 

68 
5» 

80 
64 

75 
63 

77 
61 

83 
32 

86 
62 

82 
65 

79 
68 

80 
69 

76.6 
36.3 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

85 
53 

92 

54 

83 
58 

89 
57 

74 
47 

71 
45 

81 
53 

81 
61 

82 
60 

82 

69 

88 

66 

90 

66 

94 
70 

85 

64 

71 
63 

73 
35 

73 

65 

74 
56 

86 
62 

96 
68 

90 
59 

77 
62 

75 
61 

84 
66 

82 
62 

78 
61 

85 
66 

93 

70 

79 
69 

79 
71 

82.4 
61.3 

BRADY 

MAX 

Mm 

75 
38 

70 
38 

SO 
38 

70 
40 

65 
44 

68 
38 

87 
45 

89 
47 

80 
50 

91 
50 

90 
50 

91 
55 

93 
50 

70 
45 

67 
47 

78 
47 

83 
52 

77 
50 

88 
3S 

91 
63 

71 
44 

76 
44 

65 

34 

81 
34 

69 
58 

73 
55 

82 

58 

92 

60 

66 
56 

75 
58 

78,4 
49.6 

BURNET 

MAX 

Mm 

83 

44 

78 
40 

80 
60 

74 
47 

65 
39 

77 
35 

82 
55 

79 
58 

78 
54 

79 
60 

83 
61 

92 
65 

91 
59 

65 
54 

75 
45 

79 
42 

78 
57 

83 

31 

86 
66 

85 

63 

69 

47 

66 
50 

76 
61 

75 
61 

76 
59 

80 
56 

89 
60 

87 
67 

79 
62 

80 
67 

79,0 
54,6 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

90 
43 

82 

45 

90 
54 

84 
54 

69 
45 

80 
35 

82 

57 

77 
56 

87 
52 

85 
60 

91 
61 

94 
61 

90 
59 

77 
59 

79 
56 

78 

47 

74 
52 

86 
48 

90 
63 

87 
62 

76 
53 

73 
37 

81 
65 

80 
63 

78 
58 

85 
51 

90 
60 

84 
66 

76 
70 

75 
67 

62.4 
56.0 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

89 

44 

81 
44 

87 
61 

75 
51 

75 
43 

79 
46 

82 
59 

81 
60 

87 
49 

82 
62 

92 
61 

94 
62 

88 
60 

80 

57 

75 
55 

75 
46 

71 
56 

88 
48 

90 
63 

85 

65 

61 
51 

74 
51 

80 
64 

84 
58 

77 
57 

84 

50 

89 
65 

81 
63 

73 
63 

73 
62 

61.8 
55.9 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

85 

47 

75 
37 

85 

42 

74 
45 

60 
46 

67 
36 

81 
46 

87 
52 

72 
42 

80 
44 

89 

57 

90 
54 

88 
49 

67 
49 

68 
39 

73 
41 

80 
48 

79 
50 

87 
32 

88 
46 

71 
42 

73 
4T 

67 

57 

75 
54 

69 
53 

67 
46 

64 
50 

90 
53 

39 
50 

69 
39 

76.7 
47.8 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

93 
50 

83 

51 

89 
63 

74 
54 

72 
47 

83 

44 

85 
61 

81 
60 

87 
54 

89 
63 

92 
62 

95 

60 

85 

68 

78 
63 

74 
60 

73 
34 

75 
56 

91 
S3 

94 
61 

67 
63 

76 
57 

78 
60 

87 
62 

85 

60 

80 
59 

88 
53 

94 
63 

78 
64 

81 

61 

77 
66 

83.5 
58.3 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

85 

42 

85 
45 

78 
63 

72 

44 

65 
38 

77 
41 

90 
57 

86 
60 

84 
51 

90 
57 

95 
39 

95 
62 

88 
56 

77 
51 

80 
40 

85 

46 

80 
55 

90 
54 

92 

64 

88 
52 

78 
43 

74 

58 

81 

57 

77 
58 

76 
54 

83 
52 

94 
61 

89 
59 

80 
54 

70 
54 

82.8 

52.9 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

78 
43 

82 

43 

76 

45 

64 

42 

65 
39 

79 
44 

82 
53 

85 

45 

81 
53 

87 
60 

91 
54 

89 
53 

76 
48 

63 
42 

78 
46 

80 
46 

74 
51 

83 
53 

88 
59 

85 

42 

73 
43 

71 
58 

78 
56 

66 
53 

68 
48 

84 
50 

91 
55 

93 
55 

83 

63 

70 
44 

76.6 
49.6 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

84 
54 

79 
42 

85 
62 

75 
47 

62 

47 

77 
37 

82 

54 

75 
55 

82 
51 

80 
58 

86 
61 

91 

64 

84 
64 

75 
52 

76 
48 

81 
44 

75 
54 

82 
S3 

87 
65 

78 
65 

71 
51 

6T 

57 

79 
62 

75 
60 

78 
60 

83 
52 

89 
64 

82 

65 

77 
64 

76 
63 

79,1 
35,9 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

88 
53 

88 
50 

88 
45 

88 
42 

70 
38 

67 
36 

79 
58 

82 
59 

77 
53 

83 

57 

81 
63 

85 
64 

96 
67 

72 
57 

61 
46 

78 
43 

80 
52 

69 
32 

85 
65 

89 
65 

83 

47 

71 
52 

70 
38 

74 
62 

70 
61 

79 
36 

85 
65 

90 
66 

81 
63 

82 

69 

79,7 
35.3 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
42 

83 
39 

83 
58 

67 
49 

65 

45 

80 
35 

86 

49 

82 
55 

80 
50 

85 

54 

93 
62 

93 

54 

82 
53 

64 
51 

77 
42 

79 
42 

72 
52 

89 
49 

92 

65 

75 
54 

74 
46 

67 
58 

80 
61 

67 
60 

76 
55 

85 
51 

91 
54 

73 
62 

78 
63 

74 
34 

79.2 
32.1 

JUNO 

MAX 

Mm 

84 
41 

90 
42 

82 
45 

85 
51 

70 
42 

72 
48 

81 
50 

84 
60 

82 
52 

86 
52 

88 
63 

94 
58 

95 
55 

90 
56 

72 
52 

79 
49 

78 
49 

72 

51 

89 
53 

90 
61 

82 

49 

77 
30 

78 
59 

84 

61 

79 

54 

79 
49 

86 
52 

91 

67 

71 
62 

73 
66 

62.1 
53.1 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

84 
41 

88 

40 

78 
51 

82 

49 

69 
41 

62 
29 

76 
42 

81 
58 

72 
48 

84 
56 

81 
61 

86 
64 

94 
60 

80 
56 

66 
46 

77 
41 

77 
52 

70 
50 

84 
60 

87 
65 

82 

48 

73 
54 

65 
61 

80 
60 

71 
58 

77 
49 

84 
60 

86 
65 

80 
62 

75 
68 

78.3 
33.2 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

88 
53 

80 
41 

81 
43 

82 
52 

66 

38 

65 
37 

80 
44 

85 

60 

77 
50 

78 

50 

81 
59 

88 
64 

94 

60 

67 
55 

65 
45 

76 
41 

S3 
42 

70 
54 

86 
60 

90 
68 

77 
45 

69 
46 

66 
55 

78 
62 

68 
61 

80 
59 

82 
58 

91 
67 

75 
61 

80 
69 

78.1 
53.3 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

91 
38 

79 
41 

90 
59 

82 

50 

68 

45 

78 
31 

80 
51 

79 
55 

89 

47 

85 

56 

91 
59 

95 
58 

92 

67 

76 
56 

77 
52 

76 
42 

74 
59 

84 
45 

es 

58 

67 
60 

77 
50 

73 
56 

79 
63 

79 
62 

80 
63 

86 

48 

89 
56 

88 
65 

75 
66 

77 
66 

82.1 
54.1 

LLANO 

MAX 

Mm 

88 
45 

79 
43 

S3 
47 

81 
51 

66 
41 

68 
35 

SI 
42 

87 
52 

80 
55 

84 

58 

85 
64 

94 
60 

95 
60 

74 
58 

64 
45 

79 
45 

84 
54 

72 
54 

89 
62 

93 
70 

77 
48 

74 
48 

69 

49 

83 

62 

71 
61 

80 
56 

85 

60 

94 
66 

60 
64 

82 

70 

80.7 
54.2 

MASON 

MAX 

Mm 

84 
42 

80 
37 

87 
42 

65 
36 

64 
31 

79 

49 

86 

51 

80 
45 

84 
50 

92 
55 

94 
52 

75 
55 

62 
42 

76 
40 

81 
46 

88 
58 

92 

67 

74 
40 

73 
49 

72 
57 

82 

60 

67 
55 

76 
53 

82 
5t 

90 
62 

70 
60 

78 
67 

79.0 
30.3 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

84 
48 

91 
48 

77 
59 

71 
48 

70 
43 

85 
44 

90 

51 

87 
56 

85 

49 

92 
63 

91 
53 

90 
59 

85 
55 

68 
50 

77 
45 

80 
51 

77 
58 

87 
51 

90 
51 

85 

56 

72 
48 

75 
58 

83 
59 

75 
57 

70 
52 

89 
49 

94 
60 

S3 
33 

77 
52 

85 

54 

82.2 
32.7 

MEDINA 

MAX 

Mm 

84 
43 

88 
44 

80 
58 

88 
51 

70 
45 

67 
32 

79 
45 

82 
56 

70 
51 

85 
56 

81 
61 

88 

62 

95 
61 

81 
58 

68 
51 

79 
42 

76 
61 

74 
49 

85 

63 

90 
66 

83 

49 

76 
51 

68 
59 

79 

64 

70 
60 

82 

51 

88 
58 

90 
66 

82 

68 

60 
67 

80.3 
54,9 

MENARD 

MAX 

Mm 

80 
41 

84 

37 

77 
64 

70 
47 

66 

40 

80 
34 

87 
55 

84 
57 

81 

43 

87 
55 

94 
60 

94 
51 

89 
49 

70 
52 

76 
38 

80 
42 

73 
52 

87 
50 

89 
65 

86 
55 

73 
41 

68 
51 

79 
60 

76 
59 

75 
54 

83 

51 

91 
53 

87 
57 

78 
60 

75 
56 

80,6 
51.2 

MERTZCN 

MAX 

Mm 

94 
62 

91 
52 

81 
54 

79 

OZONA 

MAX 

Mm 

85 

45 

81 
44 

82 
51 

79 
45 

69 

44 

69 
44 

80 
45 

86 
58 

82 
46 

86 

48 

87 
57 

92 

58 

89 
53 

79 
53 

70 
44 

79 
45 

79 
47 

73 
31 

88 
34 

92 
55 

81 
45 

80 

49 

75 
58 

81 

57 

74 
55 

72 
52 

66 
56 

94 
58 

85 

57 

75 
65 

81.0 
51.3 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

86 

48 

85 

49 

82 
60 

72 

47 

66 
46 

82 

40 

89 
60 

87 
62 

79 
49 

90 
54 

94 
61 

92 

60 

91 
53 

73 
51 

78 
40 

S3 
45 

81 
46 

90 
32 

90 
65 

88 
52 

73 

45 

71 
55 

80 
60 

71 
58 

74 
56 

84 
53 

93 
65 

92 
55 

82 

60 

82.7 
33.3 

PANDALE 

MAX 

Mm 

85 

44 

90 

46 

83 

60 

85 

54 

73 

44 

72 
45 

83 

60 

84 
63 

86 
56 

89 
63 

89 
64 

96 

57 

102 
60 

84 
54 

75 

54 

75 

45 

78 
58 

73 
43 

S4 
55 

84 
49 

64 
45 

74 
56 

78 
59 

76 
54 

78 
58 

90 
47 

91 
47 

94 
46 

77 
59 

75 
62 

83,0 
53.6 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

87 
38 

78 
41 

86 
62 

70 
48 

63 
47 

76 
31 

80 
57 

73 
58 

84 
36 

80 
55 

90 
61 

92 

64 

87 
53 

72 
56 

77 
52 

75 
41 

69 
56 

84 
48 

87 
59 

81 
62 

75 
48 

66 
57 

76 
64 

74 
61 

76 
57 

84 
48 

89 
57 

83 
65 

72 

67 

72 
65 

78.6 
33.6 

RANKIN 

MAX 

Mm 

78 
45 

S3 

48 

76 
61 

69 
43 

69 

44 

82 
45 

86 
50 

85 
54 

84 
43 

92 
62 

91 
55 

88 
58 

80 
52 

67 
47 

77 
43 

80 
45 

72 
58 

67 

54 

90 
51 

81 
52 

75 
45 

68 

48 

76 
52 

76 
31 

68 
50 

86 
48 

92 
62 

84 
47 

72 
30 

82 

64 

79,9 
50,9 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

86 
40 

76 
40 

77 
48 

78 
52 

65 
46 

65 
35 

S3 
52 

89 
60 

73 
42 

78 
45 

91 
52 

92 

61 

89 
48 

71 
49 

70 
42 

77 
44 

82 
55 

82 
49 

80 
52 

89 

44 

72 

44 

75 
49 

65 
55 

72 
58 

72 
58 

70 
53 

82 
56 

93 
35 

64 
54 

72 
60 

77,7 
49,9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    113    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

APRIL    1966 


Station 


Day  of  Month 


13      14      IS      16       17      18 


RCCkSPRINGS 
S»N  ANGELC  DAM 
SAN  isC-ELC  .8  AIRPORT 
S»'.  SA9A 
SCNCGA 

STERLING  CITY 
UVALDE 

•ATER  VALLEY 
•    •    • 
•-  CENTRAL        0 
ALSTIN  .9  AIRPORT 

alST.Ell  Ml  REFLGE 
SEEvIllE  5  NE 
9REs~i« 

C4NTCN  OAK 
OMMWMII  RANCH 

-SoS 
CCRP.S  CMRISTI 
CCBP.S  C"RISTI  «B  AP 
CLfB-  J  '.. 
tLtt* 
i  .,-• 

' .  !LLt 
-'        •■••  ■■        I     I  N 


UA.I4* 


MAX 

mm 


mi 


MAX 

Mm 


86  TB  87 

55  48  61 

86  T5  8* 

54  42  to 

77  86  76 

49  44  57 


77   82 
39   46 


86   93   85 
AS   SO   55 


85   87 

56   50 


87   79 
5*   62 


II 
54 


17   80 
56   60 


92   85 
55   55 


84   17 
55   50 


19   12 

55   50 


15   91 

45   51 


91   19 

8»   52 


51   50 


5»   44 


•  »   •' 


•  A   91 

55   55 


I! 


51   95 


• 


91   tl 

■ 


•  '   7. 


79   66 
*7   47 


75   62 
47   46 


63   65 
47   46 


77   66 
45   39 


73   69 
47   45 


78   59 
44   38 


92   78 
51   44 


74   62 
46   47 


70   69 
52   47 


78   73 
61   50 


94   75 
58   45 


87   71 
54   44 


89   69 
54   49 


82   75 
62   51 


87   70 
57   45 


76   66 
62   56 


77   68 
61   50 


78   80 
53 


71   70 

55   40 


•  i   .1 


77 

57 


81   77 
55   61 


73   78 
58   65 


82   82 

50   54 


78   81 
49   58 


77   79 
50   59 


78   82 
58   58 


80   79 
47   57 


76   80 
62   66 


79   82 
54   64 


80   82 
50   58 


81   78 
54   60 


78 

51   60 


80   80 
55   5 


80   80 
41   5 


90   92 
60   61 


90   92 
50   60 


93   91 
62   56 


84   92 
62   62 


81   81 
63   64 


76   76 
66   68 


88   81 
62   67 


81   78 
59   62 


84   81 
57   62 


74   78   77 
66   68   70 


83   78 
66   69 


85   80   92 
65   64   67 


78   88 
64   67 


83   91 
63   65 


84   75 
65   66 


82   78 
64   67 


•8   82   87 

60   61   63 


87   II   19 

61   60   68 


SO   89 
65   67 


■4   71   19 
6)   65   61 


77   77 
60   64 


83   SO   10 
40   40   47 


82   86 
65   69 


S6   16 
40   44 


•  7   19 

40   49 


SO   7S 
44   60 


82   78   79 

49   44   *7 


'■>      H'i      «5 

45   4'   49 


89   70 
53   50 


72   68 
54   51 


93  73  65 

59  54  39 

83  78  77 

51  54  44 


68   78 
55   5 


73 

ftO 


89   85 
68   57 


84   70   80 
63   56 


86   70   7 
67   60   S 


81   75 
71   61 


86   82   6 
68   52   5 


89   79 
70   60 


84   77   6 
70   62   S 


81   79   7 
69   98   9 


82   73 
66   96 


88   SO 

68   59   90 


90   75 
69   62 


85   72 
49   98 


U 

42 


«' 


48   56   55 


81 
58 


79 
55 


80 
48 


75 
66 


74  76  81 

55  63  69 

76  79  74 

50  50  57 


58   66   70 


75   73 
5«   59 


75   79 
54   57 


81   81 
49   50 


78   72 
55   56 


78   78 
43   61 


79   73 
52   60 


77   74 
50   60 


75   77 
58   64 


SO   75 
48   57 


75 

49 


10 

52 


72   78 
54   54 


74   SO 
50   5» 


■  0   75 
91   4) 


N   S*   89   SO   49   72 
44   44   70   70   41   91   94 

Am  HM—t,'  •  n^«  r '.I u. «u.'j  Rull/m  Iff!** 
I  14 


89   81 
63   62 


91   90 
63   50 


92   72 
62   52 


91 
45 


90 
54 


67 
56 


67 
59 


72 

SI 


82   78 
69   53 


8S 

70 


Ml 
|| 


It 


65 
58 


67 
5B 


83 
61 


84 
6' 


79   73 
68   64 


80 
65 


80 
64 


79   81 
69   71 


74 
!>5 


66 
56 


77 
54 


76 
65 


76   81 
58   59 


82   89 
49   55 


76   77 
66   63 


83 

70 


79   84 
70 


78   83 
60   67 


S3   84 
70   70 


85   SI 
53   71 


78 

70   67 


SO 
10 


70 
40 


79 
70 


90 
64 

68 


70 

■a. 

67 

86 
61 

BH 

69 

87 

70 

88 


86 

M 


61 

50 


75 

47 


80 
69 


73 

6  0 


93   64 
54   54 


63 
68 


86 
72 

90 
70 

81 
73 

84 
72 

80 
75 

82 

74 

85 

74 

83 
72 

86 


85 

70 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 
10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

ROCKPCRT 

MAX 
MIN 

75 

60 

73 
62 

78 
67 

76 
61 

73 
54 

73 

50 

73 

62 

76 
65 

79 

62 

75 
65 

75 
68 

77 

69 

75 
69 

77 
63 

73 

55 

72 
56 

76 

69 

77 
69 

78 
70 

76 
53 

75 
53 

75 
70 

77 
70 

75 
70 

62 
69 

78 
70 

78 
72 

76 
73 

80 

74 

76,0 
64,5 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
46 

79 
47 

87 
64 

TO 

50 

64 
40 

77 

34 

79 
56 

71 
59 

81 
58 

81 

60 

82 
64 

89 
67 

76 
65 

67 
58 

76 
50 

77 
45 

73 
57 

83 

57 

66 
69 

84 
62 

74 
54 

70 
58 

82 

67 

76 

67 

80 
61 

83 

56 

86 
61 

82 
68 

83 

71 

83 

71 

79,0 
58.1 

SAN  MARCOS 

MAX 

min 

86 

50 

88 

48 

87 

54 

92 

54 

71 
47 

71 

36 

79 
49 

80 

58 

74 

57 

78 
61 

82 
63 

82 
62 

83 

61 

71 
59 

67 
51 

78 
44 

80 
46 

73 
57 

82 
59 

82 
58 

86 

51 

86 
51 

72 
58 

85 

66 

61 
63 

63 
54 

85 
56 

88 
68 

83 

69 

83 

72 

60,6 
56,1 

SEAlY 

MAX 

Mm 

86 
5* 

80 
49 

86 
59 

82 
55 

69 
43 

78 

46 

78 
54 

77 
58 

82 
66 

79 
60 

79 
64 

86 
68 

82 
69 

77 
59 

75 
53 

78 
52 

75 
55 

81 
57 

83 
68 

84 
71 

79 
57 

es 

55 

79 
70 

74 
66 

79 
65 

84 
67 

86 
67 

86 
71 

86 
71 

85 

72 

80,3 
60,7 

5ESUIN 

MAX 

Mm 

90 
53 

82 

50 

90 
63 

76 
55 

67 

48 

81 

39 

82 
55 

77 
61 

84 
64 

82 

64 

84 
64 

92 
67 

82 

68 

68 

57 

78 
54 

63 
49 

80 
57 

88 
58 

90 
69 

86 
70 

83 
53 

70 
59 

84 
68 

80 
68 

83 
65 

87 
57 

92 
66 

84 
69 

86 
72 

86 
72 

82.6 
60.5 

SINTON 

MAX 

Mm 

92 
55 

82 
55 

92 

67 

85 

60 

69 

47 

82 
45 

82 
58 

83 
62 

83 
62 

81 

64 

82 
67 

87 
70 

80 
70 

74 
62 

73 

58 

79 
34 

76 
63 

63 
66 

87 
70 

64 
71 

79 
51 

ee 

63 

61 

70 

82 
71 

79 
65 

as 

69 

84 
70 

84 
71 

85 

71 

84 

74 

82.1 
63.4 

SMITHvRLE 

MAX 

Mm 

85 
47 

88 

44 

80 
51 

89 
54 

70 
43 

70 
40 

79 
43 

79 
56 

78 

58 

82 
62 

80 
61 

79 
62 

88 
68 

80 
58 

74 

50 

76 
46 

80 
53 

74 
54 

83 
61 

64 
70 

83 

52 

69 
53 

74 
57 

78 
57 

74 

64 

79 
56 

83 
63 

88 
69 

83 

71 

84 
72 

79.8 
56.5 

SCMERVILLE  0AM 

MAX 

Mm 

a; 

55 

84 
45 

78 
58 

86 

54 

69 
40 

69 
43 

77 
53 

79 
63 

72 

59 

80 

57 

78 
67 

87 
69 

81 
60 

66 

49 

76 
46 

79 
56 

81 

63 

82 

70 

83 

52 

63 
53 

79 
55 

78 
63 

77 
61 

81 
65 

85 
70 

83 

71 

83 

70 

78.6 

58.0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

85 
36 

69 
42 

78 
47 

81 
56 

75 

64 

79 

58 

77 
60 

79 
65 

88 
68 

85 

62 

65 

50 

75 

47 

80 

48 

74 
55 

83 
57 

64 
69 

83 
52 

63 
52 

80 
54 

82 

70 

74 
63 

79 
64 

83 
65 

65 
67 

65 

71 

85 

71 

79.1 
58.2 

YOAKUM 

♦    •    • 

MAX 

Mm 

90 
56 

82 

52 

91 
63 

88 
55 

77 
46 

81 
42 

81 

57 

82 
56 

86 
66 

80 

64 

76 
67 

88 
69 

84 
69 

77 

57 

78 
55 

61 
52 

74 
5T 

84 
58 

87 
68 

67 
71 

75 
53 

79 
57 

79 
71 

84 
71 

81 
66 

86 
65 

90 
68 

68 
70 

86 

71 

86 

74 

82.9 
61.5 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

84 
52 

86 
53 

75 
59 

81 
58 

72 
46 

70 
44 

T8 
52 

76 
59 

81 
64 

81 
58 

71 
64 

78 
68 

81 
69 

80 
65 

68 
54 

T4 
52 

76 
58 

73 
56 

TT 

60 

81 

70 

79 
53 

6T 
33 

80 
59 

77 
70 

81 
66 

79 
66 

86 
66 

83 
66 

83 

70 

81 

71 

78.0 
40.0 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

79 
57 

87 
58 

80 
58 

74 
52 

70 
45 

72 

49 

73 
59 

73 
60 

78 
58 

80 
59 

79 
58 

78 
66 

79 
64 

79 
60 

71 
52 

75 
52 

76 

53 

75 
52 

80 
54 

81 
60 

82 
34 

64 
54 

73 
34 

80 
61 

80 
62 

78 
62 

62 
70 

82 
71 

84 

71 

62 
67 

77,5 
58.5 

ANGLETON 

MAX 

Mm 

81 
53 

87 

51 

71 

61 

79 
59 

73 

42 

70 
42 

76 
55 

75 
61 

80 
64 

84 
61 

72 

64 

77 

69 

79 
69 

77 
67 

69 
56 

74 
51 

77 
58 

73 
53 

78 
68 

80 

70 

80 
51 

67 
51 

78 
60 

78 
70 

79 
67 

79 

67 

85 
70 

82 

71 

82 
72 

81 
73 

77,4 
60.9 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm  . 

84 
54 

88 
54 

78 
50 

80 
57 

74 
46 

73 
45 

75 
51 

74 
57 

77 
63 

83 

63 

75 
65 

77 

66 

82 
68 

82 
66 

70 
56 

77 
34 

77 

58 

73 
52 

78 
64 

82 
69 

79 
55 

67 
50 

82 

30 

76 

69 

82 
65 

80 
65 

86 
68 

82 
71 

84 
71 

83 

72 

78.7 
59.8 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

84 
56 

88 

49 

83 

57 

73 

41 

72 
48 

79 
52 

78 
62 

82 
63 

79 

56 

81 
66 

81 

68 

80 
68 

80 
62 

65 
52 

75 
54 

76 
59 

76 
65 

61 
71 

60 
54 

66 
52 

80 
60 

80 
66 

84 
70 

83 

73 

84 
73 

84 
74 

79.0 
60.4 

BEAUMONT 

MAX 

Mm 

85 
54 

90 
54 

80 
55 

78 
59 

71 
46 

72 

45 

79 
49 

77 
55 

79 
61 

79 
56 

75 
55 

78 
64 

82 

68 

83 
64 

65 

50 

74 
31 

79 
56 

73 
57 

76 
60 

81 
69 

82 
54 

68 
31 

77 
38 

80 
71 

74 
69 

78 
69 

84 

70 

83 

71 

84 
72 

82 

72 

76.3 
39.5 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

88 

43 

89 

42 

80 
50 

87 
55 

70 
37 

70 
37 

78 
40 

81 
53 

78 
53 

82 

60 

79 
60 

83 
66 

87 
69 

84 
61 

64 
49 

72 
45 

78 
48 

71 
57 

79 
58 

85 
69 

81 
53 

60 
32 

82 
56 

80 
64 

75 

63 

81 
65 

84 
65 

86 
70 

86 
70 

85 

71 

79,3 
36.0 

DANEVANC,  2  SE 

MAX 

Mm 

88 
57 

80 
54 

83 
60 

74 
58 

72 

47 

80 
41 

76 
32 

80 
60 

84 
67 

77 
64 

79 
66 

84 
70 

83 

70 

76 
63 

74 
58 

80 
50 

74 
58 

78 
55 

81 

70 

79 
70 

72 
53 

81 
58 

76 
72 

61 
71 

79 
66 

84 
69 

81 
70 

83 

72 

82 

72 

83 

73 

79.3 
62.2 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

89 
55 

82 

55 

86 
60 

78 

57 

73 

47 

79 
43 

77 
51 

80 
58 

85 
67 

81 
63 

78 
65 

85 
69 

84 
68 

78 

73 

57 

81 
53 

74 
59 

81 
55 

85 

69 

84 
71 

77 
30 

81 

58 

78 
72 

84 
70 

81 
66 

86 

67 

86 
69 

88 
71 

86 
72 

66 
73 

81,6 
61,7 

FREEPCRT  2  NW 

MAX 

Mm 

79 
56 

81 
57 

73 

57 

76 
60 

74 
48 

70 

48 

74 
49 

73 
59 

78 
63 

78 
64 

75 
65 

78 

67 

78 
68 

78 

69 

74 
58 

74 
55 

76 
56 

74 
36 

76 
64 

79 
69 

80 
36 

69 
52 

79 
62 

76 
70 

79 

70 

77 
70 

82 

69 

79 
71 

82 

72 

80 
73 

76.8 
61.8 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

72 
62 

70 
62 

72 

64 

71 
61 

67 
55 

68 
56 

69 
63 

71 
64 

75 
67 

69 
65 

72 

67 

75 
67 

73 
68 

71 
58 

71 

56 

72 
61 

70 
65 

72 
58 

74 
68 

76 
70 

72 
56 

75 
59 

75 
70 

76 
70 

75 

71 

76 

70 

77 
71 

77 
72 

77 
73 

77 
73 

72.9 
64,7 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

86 
60 

76 
59 

82 

63 

72 

57 

70 
SO 

78 
57 

76 

60 

78 
61 

80 

66 

62 

78 
66 

62 

70 

81 

71 

73 
58 

75 

56 

76 

60 

72 
62 

78 
60 

82 
70 

80 
58 

62 
52 

80 
56 

76 
72 

78 
68 

79 
66 

84 
70 

84 
70 

63 

74 

82 

74 

82 

74 

77,9 
63.4 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
55 

77 
55 

85 

62 

73 
56 

71 

48 

79 
46 

78 
53 

81 
58 

79 
62 

73 
39 

81 
66 

83 

69 

83 
TO 

73 
59 

75 

55 

76 
53 

74 
58 

79 
60 

82 
69 

79 
60 

66 
54 

82 
37 

78 
72 

81 

70 

81 
67 

85 

71 

85 
72 

85 

73 

84 
73 

84 
72 

79,3 

61,8 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

84 
53 

89 

49 

78 

58 

83 

52 

72 
44 

72 
45 

78 
56 

79 
58 

80 
65 

79 

64 

81 

63 

79 
69 

82 

69 

83 
61 

65 
51 

77 
31 

76 
54 

72 
59 

76 
61 

80 
71 

83 
54 

61 
54 

81 
60 

80 
71 

72 

67 

80 
67 

85 
69 

84 
72 

85 

72 

84 
73 

78.7 
60.4 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

77 
63 

73 
55 

75 

60 

72 
58 

70 
46 

73 
45 

72 

60 

78 
64 

82 
66 

76 

67 

76 
67 

78 

70 

80 

71 

75 
64 

73 

59 

73 
57 

74 
63 

76 
5T 

80 

70 

80 
72 

75 
52 

77 
64 

76 
72 

81 

72 

79 
70 

82 

71 

79 
71 

82 
73 

82 

74 

83 

74 

77,0 
64.2 

MAUR9R0 

MAX 

Mm 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

84 
56 

89 
52 

79 
55 

81 
56 

72 
46 

71 
43 

77 
55 

75 
59 

79 
67 

85 

62 

76 
64 

78 

68 

82 

70 

83 
66 

68 

56 

74 
52 

80 
56 

75 
56 

78 
64 

84 

70 

78 
55 

64 
52 

82 
38 

76 
71 

81 
65 

80 
66 

85 
69 

84 
71 

87 
73 

83 

72 

79.1 

60.8 

ORANGE  A  NW 

MAX 

Mm 

84 
53 

87 
48 

77 
48 

75 
58 

71 
44 

71 
41 

76 
44 

77 

57 

77 
61 

79 
34 

75 
60 

79 

64 

81 
69 

83 

64 

68 
49 

75 
50 

77 
50 

79 
58 

78 
60 

82 

68 

82 
53 

61 
53 

78 
59 

62 

70 

74 
65 

79 

70 

82 
69 

83 

71 

84 
71 

82 
71 

77,9 
38.4 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
62 

76 
53 

75 
66 

73 
55 

71 
45 

72 
46 

72 
61 

76 
64 

81 
66 

76 
64 

77 
67 

79 
70 

80 

70 

74 
59 

75 
38 

74 
54 

73 
63 

T3 
56 

78 
69 

60 
62 

68 
32 

T-6 
63 

75 

70 

76 
71 

78 
66 

82 
70 

79 
71 

81 
73 

80 
72 

81 
73 

76.3 

63,0 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

85 
51 

89 
52 

81 
58 

85 
56 

72 
42 

71 

40 

80 
48 

77 
57 

81 
65 

83 

63 

78 
62 

79 
68 

85 
69 

84 
61 

69 
56 

69 
51 

73 
60 

74 

60 

82 

64 

86 

70 

76 
55 

63 

51 

84 
55 

78 

64 

86 
64 

SO 
65 

82 
69 

85 
70 

88 
71 

85 
72 

79.8 
39.6 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

85 
55 

77 
56 

81 
65 

77 
60 

73 
47 

76 
55 

74 
61 

81 
64 

81 
67 

74 
66 

75 
67 

79 
69 

79 

70 

76 
63 

75 
58 

78 
65 

74 
59 

77 
57 

79 
71 

80 
71 

77 
52 

74 
61 

74 
65 

78 
72 

78 

67 

83 

70 

78 
70 

79 
73 

80 
73 

81 
73 

77.8 
64.1 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

78 
59 

86 
54 

78 
54 

75 
59 

73 
48 

71 

49 

73 
55 

73 
60 

75 

63 

76 
61 

74 
61 

76 
66 

79 
66 

81 
65 

65 
51 

76 
52 

75 
60 

75 
58 

76 
63 

SO 
65 

79 
53 

68 
53 

79 
60 

80 
70 

75 
65 

78 
70 

81 
70 

81 
72 

85 

73 

83 
73 

76.8 
60.9 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
53 

77 

50 

77 

64 

72 

52 

72 
44 

78 

43 

77 
53 

78 
54 

81 

60 

75 

56 

79 
65 

82 
69 

83 
70 

73 
56 

76 
51 

76 

50 

75 
56 

77 
61 

82 

69 

83 
72 

73 
35 

77 
57 

81 
72 

75 
67 

79 
71 

84 
71 

84 

ri 

84 
72 

83 

73 

84 

72 

78.8 
61.0 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

85 
61 

83 
64 

82 
64 

82 
61 

74 
54 

73 
47 

78 
57 

73 
63 

81 
66 

83 
65 

78 
68 

79 
69 

83 
70 

79 
65 

70 
59 

75 
53 

75 
64 

74 
59 

79 
69 

63 
71 

82 
55 

79 
53 

78 
60 

78 
64 

79 
68 

81 
68 

83 
70 

82 
72 

82 

72 

83 
73 

79.2 
63.3 

PORT  C  CONNOR 

MAX 

Mm 

77 
61 

74 
60 

75 
62 

76 
63 

73 
55 

71 
52 

71 
58 

72 
63 

76 
65 

78 
64 

80 
64 

76 
67 

77 
66 

76 
67 

77 
66 

75 
62 

73 

57 

75 
53 

78 
61 

73 
62 

79 
53 

76 
54 

79 
59 

80 
60 

79 
61 

77 
68 

76 
69 

78 
69 

80 
68 

77 
69 

76.3 
61.9 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

83 
56 

85 
54 

78 
59 

83 
57 

72 
47 

71 

49 

79 
55 

77 
60 

79 
66 

84 
60 

75 
64 

81 
69 

84 
70 

62 
63 

65 
55 

75 
56 

77 

59 

74 

58 

61 
65 

83 

71 

81 
55 

62 
53 

80 
58 

79 

71 

80 
66 

80 
64 

85 
69 

85 

72 

84 

72 

85 

73 

79.0 
61.3 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

82 
55 

83 

49 

76 

57 

83 
58 

70 
48 

69 
43 

77 
52 

75 
52 

78 
65 

81 
37 

74 
63 

79 
63 

82 
68 

80 
63 

67 
55 

73 

54 

75 
56 

74 
57 

80 
64 

82 

71 

79 
55 

63 
53 

so 

59 

78 

70 

79 
64 

80 
66 

S3 
69 

83 

68 

83 

68 

83 

68 

77,7 
39.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    115    - 


Caaaniud 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1966 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27      28      29      30      31 


VICTORIA    .8    AIRPORT 

•  •         • 
SOUTHERN 

ALICE 
ARMSTRONG 
3ATESVILLE  3  S 
8EVAVIDES  T  5 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

Charlotte  5  NNM 

CCTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEv 
EAGlE  PASS 
EMCIHAl  3  N* 

falcon  oak 
falflRRias 

FClERTON 
FREER 

tl'f.l     RANCH 
LA  PC 

LA«r:c  no.  2 

OILTC* 

KMMU 

>-•<■• 

■ 

MiMa 

(INN 

•  •   • 

.   .  . 
••*■•«■•..    »  ..  •■•PORT 


• 


92 

SO 

93 

60 

95 
S9 

91 

56 

91 


90   92   90 
66   6T   6T 

16 

50 


87   94 
59   65 


93   86 
52   55 


93   86 

5-   64 


94   88 
59   6k 


87   96 
6*   65 


92   96 
55   62 


90   82   91 

47   57   61 


93   90 
57   63 


93   14 

35   53 


91   96 
66   67 


•I   (0   87 

63   67   46 


•5   91   63 

32   62   67 


63   91   67 
93   62   66 


9;   66   90 
42   66   7« 


63   91   69 

31   39   46 


■ 

»»   43   49 


91   69 


74   72   80 
53   66   46 


94   77 
61   50 


92   81 
68   48 


93   76 
55   47 


95   76 
58   49 


99   76 

58   51 


88   76 
57   50 


77   72 
57   48 


86   73 
54   52 


94   76 
56   44 


92   76 
57   53 


95   88 
55   52 


94   79 
66   51 


96   83 
66   55 


92   72 
58   45 


94   85 

5a  94 


91   77 
62   43 


91   79 
50   46 


90   74 
62   32 


95   76 
38   68 


91   75 
96   48 


80   69 
37   61 


61   78 
66   4« 


93   75 
99   47 


66   79 

44   35 


'4   7 
97   9 


90   60 
43 


88   82 
61   58 


82   89 
60   59 


83   89 
60   58 


78   88 
60   58 


85   83 
55   58 


84   76 
59   56 


89   87 
58   58 


83   89 
62   62 


85   93 
59   68 


85   89 
60   58 


82   82 
58   58 


83   84 
53   59 


86   79 
56   55 


88   94 
63   61 


60   88 
96   63 


82   89 
57   59 


80   66 
59   59 


90   93 
64   62 


83   85 

55   60 


92   93 

63   67 


71 

99 

76  7 
69      6 

«! 
11 

64      6 

60      6 

91 

63  6 
62      6 

62 

64      6 

67       4 

II 

64       6 

62       4 

II 

69     a 

61       4 

'» 

14          T 

M 

61       6 

n    i 

69       6 

•i 

•  1        6 

90 
65 


88   87 
59   61 


89   86 
62   65 


88   88 
59   65 


90   88 
63   65 


89   86 
58   61 


90   92 
57   68 


93   93 
58   61 


92   94 
63   64 


87   90 
67   68 


87   86 
58   62 


84   88 
60   58 


85   85 
60   65 


89   90 
59   65 


93   94 
65   67 


85   88 
62   62 


87   88 
60   65 


84   83 
60   63 


93   96 
64   67 


90   83 
61   60 


93   99 

66   68 


66   90 
62   6 


67   6 


'•.   | 

63 

4  1   l.f,       69   7J 

i  II 


100 
65 


84   72 
54   60 


82   77 

63   60 


85 
66 


71   78 
63   58 


78   75 
65   62 


83   70 
64   59 


87   75 
69   60 


86   65 
65   56 


80   65 
64   56 


81   73 
60   56 


83   66 
65   56 


73   63 
60   59 


90   75 
72   66 


93   91 
72   66 


91   73 
73   63 


71   67   60 


73 
59 


67   78 
56   63 


75   79 
51   55 


65   74 
58   62 


82   84 
57   63 


76   82 
58   63 


72   81 
52   55 


71   76 
57   56 


77   80 
58   60 


65   73 

58   60 


63   75 
58   60 


85   85 
61   64 


70   72 
56   61 


74   83 
61   66 


68   74 
55   60 


77   82 
53   69 


76   77 
67   64 


73   87 
62   67 


78   61 
53   57 


69   83 
39   61 


10 

67 


n 

61 


83   9 
67   7 


79   63 
60   99   61   70 


86   84   65 


93   92 
70   55 


95 
68 


93 

69 


90 
66 


98 
68 


89  97  90 

66  67  59 

97  94  85 
69  66  59 

94  94  85 

69  69  56 

98  89  79 


95  91 

68  61 

99  99 

73  56 

95  94 

67  66 

95  88 

68  55 

95  94 

69  55 

93  86 

59  61 

91  88 

68  97 

98  91 

68  57 


87   77 
70   36 


94   92 
60   60 


93   88 
69   99 


85   96 
64   67 


76 
59 


80   82 

60   69 


82   90 
61   70 


77  88  85 

60  68  71 

84  93  88 

61  69  64 


78   79 
59   62 


60   85 
60   64 


71   86 
59   65 


79   83 
59   70 


55   60   68 


89   85 
62   62 


75   88 

51   60 


HI 
65 


60   85   86 


83   88 
67   69 


86   89   96 


87   92 
59   65 


88   95 
60   69 


84 
61 


87   90 
68   69 


S3   94 
62   63 


12 
68 


86  65  93 

63  62  68 

64  88  93 

65  60  66 

82  87  69 

67  59  69 


64   64 
73   73 


64   67 

73   75 


92   89 
72   73 


88   67 
73   74 


87   85 
70 


93   84 
70   72 


95   85 
68   65 


91   91 
72   73 


88   88 
70   71 


92   94 
68   68 


89 
T* 


95   91 

70   73 


90   86 
70   73 


66   83 

70   73 


86   87 
74   73 


90   85   86 


69   90 
75   72 


74   73 

66 


98   90 
72   72 


91   92 
74   73 


88   88 
70   72 


92  90 

74  6 

67  6 

73  7 

91  9 

76  7 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL  1966 


Day  of  Month 

■ 
0) 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

SAN    BENITO 

MAX 

Mm 

85 

55 

69 
63 

95 
68 

88 
64 

77 
56 

77 
54 

78 
56 

80 
56 

81 
69 

80 
69 

85 

70 

85 

69 

92 
72 

85 

70 

77 
63 

66      76 
60      62 

83 

70 

84 

71 

92 

69 

90 
70 

75 
68 

75 
65 

88 

70 

85 

74 

89 
73 

89 
72 

89 
73 

90 
75 

90 
74 

83.5 

66,7 

WESLACO    2    E 

MAX 

Mm 

90 

60 

90 

65 

89 

70 

86 
63 

77 
62 

80 
50 

80 
61 

8* 
64 

86 
65 

85 

63 

87 
68 

93 

70 

90 
72 

85 

68 

72 

60 

75 
60 

85 

66 

94 
71 

95 
67 

95 

72 

89 

60 

85 
69 

87 

71 

84 

73 

87 
74 

90 

70 

99 

71 

88 
72 

84 

72 

88 
75 

86.3 
66,6 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  ol  days  with 

precipitation 

—  £  a 

III 

| 

Station 

+>  a 
a  o 

rH    O 

en  u 

0)  -H 

tc  a 

c 

rt  13 
+»  O 

r4    © 

3  a 

W  VI 

q 
H 

« 
> 
< 

£     • 

21 

£ 
°       S 
i  "o   « 

s    1 

• 
1 

&1 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
M10             6    AM          NOON          6    PM 

8 

« 

8 
3 

3 

A 

A 

m 

S 

I 

e 

0 

H 

|i| 

hi 

ABILENE    WB    AIRPORT 

14 

1.1 

13.2 

34 

NW 

29 

64 

75 

49 

42 

i 

i 

2 

2 

3 

■      0 

9 

70 

5.2 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

13 

1.4 

15.5 

38 

N 

08 

58 

72 

43 

37 

5 

i 

1 

0 

0 

8 

70 

5.1 

AUSTIN    MB    AIRPORT 

15 

3.5 

11.4 

27 

W 

17 

77 

79 

61 

56 

12 

0 

1 

2 

0 

16 

40 

6.5 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

14 

11.3 

15.0 

32 

SE 

24 

91 

93 

68 

76 

11 

4 

2 

0 

0 

17 

57 

7.0 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

14 

10.0 

14.6 

45 

S 

14 

90 

89 

68 

75 

8 

3 

2 

0 

1 

15 

26 

7.7 

DALLAS    WB    AIRPORT 

15 

2.5 

12.7 

43 

NW 

29 

72 

82 

61 

58 

4 

0 

2 

5 

2 

15 

53 

6.4 

0EL    RIO   WB    AP 

11 

5.1 

B.9 

24+-. 

33 

17 

63 

80 

56 

42 

4 

1 

3 

0 

1 

10 

. 

5.9 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

25 

3.8 

11.1 

45 

SW 

19 

32 

44 

29 

19 

2 

0 

1 

0 

0 

4 

90 

3.4 

FORT    WORTH   WB    AIRPORT 

13 

1.6 

12.1 

52++ 

34 

29 

72 

83 

61 

56 

4 

2 

4 

4 

1 

17 

6.0 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

41 

W 

18 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

2 

0 

1 

12 

45 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

0 

4 

3 

1 

1 

10 

- 

- 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

16 

6.5 

13.0 

38++ 

16 

17 

83 

85 

64 

69 

8 

6 

0 

2 

1 

17 

43 

8.1 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

8 

1.0 

14.3 

38+  + 

5 

01 

47 

62 

42 

32 

3 

2 

2 

0 

9 

- 

5.2 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

8 

1.3 

12.4 

30++ 

4 

28 

51 

65 

43 

35 

2 

1 

3 

0 

8 

- 

5.5 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

16 

7.2 

13.9 

60 

NW 

18 

88 

89 

66 

75 

5 

3 

3 

2 

14 

46 

7.7 

SAN    ANGELO   WB    AIRPORT 

16 

2.0 

12.4 

41  +  + 

18 

17 

59 

75 

45 

42 

2 

2 

3 

0 

9 

- 

5.0 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

12 

4.8 

10.7 

31 

NE 

14 

80 

87 

66 

58 

9 

4 

2 

0 

17 

61 

6.5 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

14 

7.7 

13.7 

49    % 

NW 

17 

84 

86 

63 

71 

9 

5 

0 

1 

16 

- 

8.0 

WACO   WB    AIRPORT 

16 

3.4 

13.1 

30++ 

20 

11 

70 

80 

59 

54 

3 

4 

1 

2 

2 

13 

- 

6.4 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

4 

l.S 

13.3 

43++ 

16 

10 

67 

73 

50 

45 

3 

1 

2 

1 

1 

12 

- 

5.7 

SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF    APRIL    22-26,     1966 


LOCATION 


TOWN  LAT.  LONG.  23D 

GILMER,    TEXAS      32*42'30"      94*56'25"      3.5      8.30AM 
GILMER 
GILMER 


DATF.     AMOUNT    AND    T1MF    OF    ORSFRVATIOM 


24TH 


25TH  26TH 

5.5      5i30PM  2.0      5i30PM 

32*51*50"      W5T00"      3.5       7i30AM         4.5  3.3 
32*54'00"      94*58*45"      4.5      NOON              6.6      6i30AM        2.8      6i30PM 


ORE    CITY 
ORE    CITY 

GILMER 

MINEOLA 

POINT 

YANTIS 

"INNSBORO 

WINNS80R0 
K.ILGORE 

OVERTON 

LANEV1LLE 


32*50 '50"      94*46 »00"    10.8      7PM 
32*48'15"      94-42'30"    11.0      7PM 


5.7      7PM  2.1       7PM  1.4      7PM 

5.1      6.30PM        2.0      6t30PM         1.5       7PM 


32*43'50"      95*02*30"      4.7      6AM  3.0      7AM 

2.9    10t30PM         1.9      4PM 


2 . 0      7AM 

f»M  1.9  4PM 

32"41'15"      95*29'45"      3.5       8AM  5.2  5PM                 1.2      7AM                   .9      7AM 

32*57*12"      95*53*15"      1.9      6i30AM  2.8  6i30AM         3.1      6 i 30AM         1.5      6t30AM 

32*53'30"      95*35'00"      3.1       7PM  1.5  7PM                5.1       7PM                 1.1       7PM 

32*56'45"      95*18*03"      1.5    12i30PM  3.5  7PM 

32*56'00"      95'09'30"      3.5      8PM  4.5  8AM 

32*24*30"      94*52'20"      1.1  8.0 

32*16*30"      94*51*45"      5.0  4.0 

31*53'10"      94*49'00"         .3  3.7 


5 

,1 

7  PM 

2 

9 

7PM 

3 
3 

1 

3 

0 
9 

5 

2 

BPM 

2BTH 
.5      5i30PM 

.3  7PM 
.5  7PM 
.5      8PM 


.7      6 i 30AM 

.5       7PM 
.5       7PM 


29TH 

3 . 2  6PM 

2.5  5 i 30PM 

*».6  9i30PM 

3.1  7PM 
4. 5  BPM 

3 . 2  9PM 

1.3  7AM 


(5/1 
.3      7PM    (5/1 


30TH  TOTAL 

1.3      9AM         16.0 

3.1  7AM         16.9 

18.8 

1.2  6AM         24.8 
.8    10AM         25.4 


BEGAN   FNDFD 
STORM  PFRIOD 

4/23   12t30AM  — 

4/22   lli30PM  — 

4/23    1AM  — 

4/23    1 i 30AM  — 


17.7    4/23    2AM 


GAGF 
4"  GLASS 
4-1/2"  " 

GLASS 
5"  GLASS 
5-1/2"  " 

5"  GLASS 


2.3  6i30AM  14.0 

2.2  7PM    15.2 

1.9  3PM    10.3 

2.2  6AM    15.0 

.9 

17.0 

.7 

.7         14.3 


1.1 


10.7 


" 

— 

4"  GLASS 

- 

- 

4"   GLASS 

4/23       12 t 30AM 

- 

4"   GLASS 

- 

— 

5"  GAGE 

- 

- 

5"   GLASS 

4/22-23    ON 

- 

PLASTIC 
5-1/2" 

4/22-23    DN 

- 

6"    PLASTIC 

4/22-23 

— 

5"   GLASS 

EXPOSURE   OF   GAGES    ALL    GOOO    EXCEPT   K.ILGORE    ANO    THAT    FAIR     (BECAUSE    OF    TREES). 

DATA   COLLECTED    IN   COOPERATION   WITH  AND   ASSISTANCE    OF    FT.    WORTH    DISTRICT   OFFICE,    CORPS    OF    ENGINEERS. 


Sm  R.lervnce  Nole.  Following  Station  Iad»x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
APRIL  1966 


Day  Of  Month 


SSAPEvlNE  DA» 


NAVARRO    -ILLS    DA" 


PBOCTCS    RESERVOIR 


SMllKJLSE    mOLLC«    OAK 
•ACC    OAK 


■>-iTse»  oam 


•      •      • 

CAST    TC»AS 


3«l»«eBf!EtO    9    S 


•  Ml 


'•A»S    P«CS  OS 

•tO   ill."    MM 


■ 


■ 


' .»»   .  w    . 

•  »>        ||      •>      >•>     M      'i 
M     »l 


iff  rritrtntt  laiw  trilftirl  " 

i  in 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
APRIL  1966 


•    tt    * 
SOUTHERN 


LAREDO  NO.  2 


RIO  GRANDE  CITY  3  W 


LOWER  VALLEY 
MC  COOK 


WESLACO  2  E 


(A)      EVAPORATION  MEASURED    IN   A  SUNKEN  SCREENED   PAN   OF   24-INCH    DIAMETER. 
(F)       ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION    PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


BUSHLAND    1   WSW  -   SOIL   PULLMAN  SILTY    CLAY    LOAM,    CHESTNUT  GREAT   SOIL  GROUP.         VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF  BUFFALO   AND  BLUE   GRAMA  GRASS. 
SLOPE    1    »   TOWARD   SOUTH   -   SOUTHEAST. 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


a. sob 

3539 


7.71B 
2176 
91.6 
67.9 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

0 

•a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24     25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

BUSHLAND    1   WSW 

2    INCHES 

8   AM 

50 

49 

50 

45 

45 

42 

45 

49 

48 

52 

52 

55 

55 

53 

50 

52 

56 

56 

54 

50 

50 

50 

52 

52      54 

50 

52 

52 

56 

54 

51.0 

6    INCHES 

8   AM 

53 

52 

53 

50 

48 

47 

49 

53 

52 

54 

55 

57 

57 

56 

54 

56 

59 

59 

59 

56 

55 

55 

52 

52 

55 

53 

59 

57 

58 

59 

54.5 

12    INCHES 

8   AM 

18    INCHES 

8   AM 

2   FEET 

8   AM 

60 

- 

59.0 

3   FEET 

8   AM 

59 

- 

57.5 

4   FEET 

8   AM 

58 

- 

56.3 

6   FEET 

8   AM 

56 

- 

55.3 

8   FEET 

8   AM 

56 

~ 

55.8 

SUtton 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        •        • 
HtGM   PLAINS 

VEGA 

01 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

See  reference  notes  follow,  ng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


tfl  LBB   .? 

ACKERLY    S    SI 

AftAMSVILLE 


*4.V0*C 
■RILI 


NE 


W1STM    :*» 

1NAHUAC    TBCD 

IBMRSOrl 

a-0«E"S 

1—j.Tni 


UMSfMOM 


ASPERNCMT 
»TLJJ|Ti 

aust|r  «b  a|rpo«t 
..  refuge 

■  .*_  > 
iambi 

BAK'ISF Itti 

s*...:»>G£R   l   Sv 

ftAWft  SMITH 
ftUMLL    DAM 
BATESVlLLE     3     S 
Wl     CI»T    «i'£»K*«l 

BatTovm    1    N 


003*  0 

00  50  0 

0129  0: 

0179  o 


02*1  0 
325'  0 
0262    0 


COT 
0**0 

-•!.'   d 

0*93    0. 

0*98    0 

L>909  r 

CMS 
0560    0' 
0569    3 
0586 

056?   Oi 


•CC 1*3 

BEt.ri.LE    5    NE 
•ClTOH   Dam 

bcnaviocs 
■cmvioci  t  » 


KALE 

TAYLOR 

HOWARD 

LAMPASAS 

SHACKELFORD 

PARKER 

JIN    HELLS 

BREWSTER 

CHEROKEE 

BRAZORIA 

WISE 

POTTER 

val   VERDE 

CHAMBERS 

GRIMES 

ANDREWS 

BRAZORIA 

COLLIN 

JONES 

JACK 

SAN  PATRICIO 

ARCHER 

TARRANT 
KENEOT 
LAMAR 

STONEWALL 

HENDERSON 
CASS 

TRAVIS 

ARANSAS 


ELLIS 

CALLAHAN 

PECOS 

RUNNELS 

REEVES 

KENDALL 

ELLIS 

ZAVALA 


HARRIS 

JEFFERSON 
GRIMES 
BEE 
BELL 

OUVAL 

DUVAL 


REAGAN 
REAGAN 

mOMARO 

MO«ARO 
DIMMIT 

BLANCO 
UVALDE 
LfC 
KCNOALL 

Ncno* 

rANMIN 

MONlA&UE 
LIPSCOMB 

HUTCHINSON 

momta&wE 
»£0  RIVER 
WISE 

OLOmAM 


PALO   PINTO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3359 
1762    ( 
27*0 
1072 


5*       flA      BA 


N ID  HID  C 


350       5P       5P 


3B    ,      1032      6Pj      6P 
OB    '        6231  7A 

48  25      6P      6P 


*90   5P   5P 


597 

Mil 

HID 

15 

BP 

5P 

533 

7A 

1760 

TA 

Z53fl 

n 

9A 

1575 

6P 

6P 

3220 

5P 

*P 

1740 

461 

8A 

BA 

755 

rj 

7A 

48 

0* 

,» 

10 

ftp 

6P 

200   BA   BA 


'4 

«   c 


2fl    2684 


BA   BA 

5P   3P 


25    1350   7A 


7P   7A 


M.  0.  HOOD 
U  S  HEATHER  BUREAU 
LEONARD  COLEMAN 
LUTHER  0  HIGGINS 
JOHN  D*  W1LLETT,  JR. 
CHESTER  WILEY 
LEONARD  M.  MAHONEY 
WILLIAM  H.  HU0G1NS 
HR$.  0.  LURLINE  FELDER 
CITY  OF  ALVIN 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INT  6OUN0RY  *  WATER  CO' 
ANAHUAC  TBCD 
WILLIAM  J.  BARGER 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  AN&LETON 
WILLIAM  T,  ASHMORE 
C.  M.  RICE 
MACK  W.  ROBERTS 

ROBERT  L.  HERNDON 
JOHN  V.  LONGAN 
CHARLES  T.  HAWKES 
HAZEL  W.  PELHAM 
VOLNEY  WOMACK 
ALBERT  6AUGH 
RADIO  STA  KBUD 
BILL  LOVIL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WILOLIFE  REFUGE 

HERSCHEL  H.  SMITH 
a*  C.  CHRISMAN 
CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
RICHARD  F.  HAGELSTEIN 
ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BROWN  HAMLIN 
CHARLES  SLATER 
CHESTER  P.  ROGERS 


RICHARD  W.  KANNADT 

DWAIN  CARR 

U  S  0    A  BIG  SPRG  F 

CITY  OF  BIG  SPRING 

HERBERT  STANFIELD 

W.  A.  BYARS 

MRS.     HENRY    FOSHEE 

MRS    VERNICE    A    MUTZ 

DORA    WOLLSCHLAEGER 


IVY    I 


CANTRELL 


2760 
1673 
3140 


6P 

DWIGHT  f.   spies 

5P                           BIG    BEND    NATL    PARK    SER 

ftp 

6P                        ARTHUR   w.    MORGAN 

6C 

7A                           ORAN    C.    STOVALL 

7A,                          OT|S    L.    DANIEL 

7AJ                           MRS.    FRANCIS    WILLBANKS 

M 

BJ 

BOYS    RANCH 

ii 

■/ 

FREDDIE    L.    FRER1CM 

7A 

7A 

c 

MRS.    J.    COCHRAN 

6P 

61 

JOSEPH    E.    HUGHS 

u 

VIVIAN    ALLEN 

ID  MIC 

ECTOR   B.    FIELDS 

*A 

LAyERENCC    M.    KOTCH 

7A 

r* 

= 

w.    G.    STEIN 

CHARLES    V.     MURFF 

TA 

7A 
■1 

C 

c 

w.    E.    HEMBREE 
BEATRICE    «.    MOORE 
HAZLE    DOLLAR 
MRS.    DORA    E.    MARSHflURN 

M 

».A 

ROBERT   C.    SEVELL 

ir. 

III 

:  hj 

J    S    WEATHER    BUREAU 

U 

-« 

WILLIAM    W.     JAMAR.     JR. 

CHARLIE   A.    SOUYRES 

H 

L.    PAULENE    MCCARTOR 

i' 

LAURA    D.    WOOD 

CITY   OF    BUtNE 

1 1- i.*.    ARS 
CHALMERS    E 


TERRY 


ALVII 

VAL It"    C.    ANDERSON 

WILSON   CRAVPORD 

"!•,*,    FRANCIS    t    HOWARD 

J  HARRISON  TAYLOR 

U    5    CORPS    Or    |  NMMl  l  M 

M.    B.    MEASAMtft 

■>'   ILU     ".     IN101R 
FURT    B.    POG-VNRomi 
RALPH    ',<HAfffRKOtT|R 
"•*,.     f.     A.     PALM 

mi   i. if     «.     HUNtX  "i    I'  N 
HtRMAft     LUfMl.*  INC 
MIL-J*     M.     MALM 

fttllLA    B.    FZLLOOG 
DAM   MOIL I Y 
AUOftCV    W    vAPGA 

hAROLO    >.    tM|TH 

I  |  pJlM       ■      '    ' 

•  I    .  M0   i  .    BALCHMI 

DONNA    P.     PA'f 

■ 
OANPIL    Mf  U> 
J.     I.    DICI 
MHVIN    *     (AtWI 
.     '  .       "»4ltl 

r^MPHM  RMCM 

.     -■»     '      R'jOtH 

Um    •  ■    FfffOUN 

W«,l    I    '      ■*■•!• 

NOMIt    ■■• 

■  mow 


RM||      KffllfR 

•"-«',      ».      HAM 


STATION 


COLEMAN 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

COLORADO   CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

COMMERCE 

COMSTOCK 

CONCORD    1    N 

CONLEN 

CONROE 

j  COOPER 

I  COPE    RANCH 

, COPPERAS    COVE    NO    2 

1  CORNUDAS    SERVICE    STA 

CORPUS    CHRIST  I 
|  CORPUS    CHRIST  I    W8    AP 

C0RS1CANA 
I  CORYELL    CITY 

COTTONWOOD 

COTULLA 

1 COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRANOALL 
1  CRANE 

CRANF1LLS  GAP 

CRESSON 

CRIDER  RANCH 

CROCKETT 

CROS6YTON 

CROSS    PLAINS 

CROSS    PLAINS    3    NNE 

I  CROWE LL 

I  CRYSTAL  CITY 

' CUERO  3  NW 

I  CYPRESS  1  SW 

1 DACUS 

j  OAINGERFIELD  9  S 

DALHART  FAA  AIRPORT 
I  DALLAS  WB  AIRPORT 

DANEVANG  2  SE 
1 DARROUZETT 

LviLLA 

■  DECATUR  2  SSW 

DEKALB 
1  DEL  RIO  WB  AP 

DEN I  SON  DAM 

DENTON  2  SE 

OEPORT 
. DEWEYV1LLE 


DIA 


DICKENS 


OIMMITT    6    E 

| DIKMITT 

OOOLE  2  N 
I  DRYER   1    NW 

DUBLIN 
'  DUMAS 
. DUNCAN    WILSON    RANCH 

DUNDEE    6    NNW 

EAGLE    LAKE 

EAGLE    MTN    LAKE    DAM 
; EAGLE    PASS 

EASTLAND 
I  EDEN    1 

EDEN    NO    2 

EDNA    3    SW 

EDOM    1    NW 

EL    CAMPO 

EL    PASO  WB    AIRPORT 

ELDORADO 

ELDORADO    11    NW 

ELDORADO    19    SW 
' ELECTRA 

ELGIN 

EMORY    3    ESE 

ENCINAL    t   NW 

ENGELMAN    GARDEN 

CNNIS 
1 EVADALE 

I EVANT 
, FABENS 

FAIR    OAKS    RANCH 

FAIRFIELD 
1  FALCON  DAM 
, FALFURRIAS 
1  FALLS    CITY    4    HSW 

FARMERSVILLE 

FEDOR 


FIFE 

FISCHERS    STORE 

FLAT 

FLATONIA 

FLOMOT    1    N 

FLORENCE 

FLORtSVILLE 

FLOYDAOA 

FLOYOADA    *    BE 

FOLLtlT 

rORTMBURO    4     S 


1BT5  02  COLEMAN 

1889   04   BRAZOS 
|  1903i  OZi MITCHELL 
i  1911    07    COLORADO 
I 1914    03    COMANCHE 

1921    03    HUNT 
|  1925|  06    VAL    VERDE 

1937, 0*    RUSK 
| 1946|  01    OALLAM 
;  1956;  04    MONTGOMERY 

1970,  03    DELTA 

,  1974,  06  STERLING 
19B6  03  CORYELL 
2012  05i  HUDSPETH 
2014  07  NUECES 

I  Z015,  07  NUECES 
2019  03  NAVARRO 

|  2024,  031  CORYELL 
20*0  06  GILLESPIE 

l  2046!  09'  LA  SALLE 

I  20501  091  LA  SALLE 
1  2080  03  KAUFMAN 
i  2082:  05,  CRANE 

2086    03    BOSQUE 
|  2096    03^  HOOD 
1  2104,  06    REAL 
I  2114,  Oni  HOUSTON 

2121  01  CROSBY 
,  212B|  03,  CALLAHAN 

2131    03    CALLAHAN 

2142  02  FOARD 
|  2  1*0  09l  ZAVALA 
2173  07  OEWlTT 
22061  08  HARRIS 
2218  04,  MONTGOMERY 
222S,  04,  MORRIS 
2240  01,  HARTLEY 
I  2244    03l  DALLAS 

2266  08!  WHARTON 
|  2282J  Ol!  LIPSCOMB 

I  22951  031  MILAM 

2338    03    WISE 
!  23521 0*    BOWIE 

2360   06   VAL   VERDE 
I  2394,  03'  GRAYSON 

2404  03  DENTON 
I  24151  03,  LAHAR 

2436  04  NEWTON 
I  2444   04|  CHEROKEE 

2448    02,  DICKENS 


2458    I 


FORT    DAVIS 

FORT    MCKAVt' 

FORI  STOCKh 
'FT  STOCKTON 
•FORT    WORTH    I 

FORT  WORTH  P 
' FORT  WORTH  I 
fFORT    WORTH   VICKf 

FOWLrRION 
FRANrL IN 

FRANK1TOM 
FRfDFRICKIBURO 
FRIfRORI    J    Nv 
FAIfF 

•>•!',      ".*N 


ST    RADIC 

AIRPORT 
CHAM    FLO 


'j  FRIO 
'j  LEE 


2463'  01  CASTRO 
24641  Oil  CASTRO 
2527  06  MCCULLOCH 

I  2595  07  GONZALES 
2598  03  ERATH 

I  2*17  01  MOORE 

' 2630  06,  SCHLEICHER 

!  26331  03'  ARCHER 

2675|  07  COLORADO 
2676  03  TARRANT 
.  2679,  09  MAVERICK 
1 2715  03'  EASTLAND 
2741  06'  CONCHO 
2764  06  CONCHO 
2769,  OB1  JACKSON 
2772  04J  VAN  ZANDT 
27B6I  08,  WHARTON 
2797  05  EL  PASO 


SCHLEICHER 
,  SCHLEICHER 
SCHLEICHER 

riCHiT 


2811 
2612, 
2814 
IB  XI 


2820    07    8ASIROP 
2902,  04j  RAINS 
2906    09'  LA    SALLE 
2917'  101  HIDALGO 
2925    031  ELLIS 
30001 04|  JASPER 

I  J005  03'  CORYELL 
,  3033  08! EL  PASO 
3038'  07'  COMAL 

,    FREESTONE 


I  3060  09 
306  3    09 

i  3065  07 
3080    03 

|  3112   07 

I  3133   03 


STARR 
BROOKS 

KARNES 
COLLIN 

Lee 

ELLIS 


3142    06    MCCULLOCH 

,  3186   07   COMAL 
3171    OS    CORYELL 
318)    071  FAYETTE 
1196    02    MOTLEY 

I  3199|  03|  WILLIAMSON 

!  1201  OT  WILSON 
371*i  Oil  FLOYD 
3213    01    FLOVD 

|  32231  Oil  LIPSCOMB 

32471  031  MONTAGUF 
!  1233,  01 1  MOWARO 
I  3262| 05  JEFF  DAVIS 
!  32T0|  0*  MENARD 
I  >278|  03|  PEC06 
I  S2B0I  oi  PECOS 
1   >26l| 


TARRAI 
)lj  TARRAN 


))    TARRANT 

3>t*  Otl  LA  SALLE 
3321  0*1  ROBERTSON 
1323    04    ANDFRION 

,  .    ■.    ....    ..nit    .I'M 

3)40,  06    BRAZORIA 
1341    0*|  DUVAL 
1366    0*    FRIO 


1401|  06|   IRION 

14lo|  0I|  HEMPHILL 
3411,  02;  N'WMi'N 
1415, 03    COOKE 
1410'  0l|  OALVtBTON 
1462l  Oil  OIA 


f.  I 


«IDft|N'it 

'.liMfP     ■     M 
'.IRVIN 

■ 

6i  r«  BOM 

w*  r.rnvAi  ri 

■      .. 

■.■A    IA<-      I      M 


LINO 


99  26 

96  21 

100  32 
96  32 
98  36 
93  33 

101  11 


OBSERVATION 
TLME  AND 
TABLES 


>     Si8 


OBSERVER 


MAS    MART    | 


99    U 
96    28 

102    20 


41    MID 

•K 

423       7A 

930 

2501    . 

7A 

425 

7A 

439    MID    MID 

3701                7A 

600       BA 
980 

BA 

BA  C 

8  A] 


3021 
1737 

1805 


a  a 


STRINGER 
U    S    FED   AVIA7ION    AGENCY" 
COLORADO    CITY    FIRE    OEPT 

erwin  j.  knippel 
sam  p.  hatchett 
henry  elbert  wood 
george  humphreys 
mr  oaylon  j  miller 
jesse  c.  davis 
g.  w.  fullem 

odie  l.  bridges 
lindon  l.  click 
a.   r.   Thompson 

LEE  R.  TINNIN 

CHAMBER  OF  COMMERCE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  KAND 


U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VALL1E  SUE  SORRELLS 

JOE  E.  LOWERY 

MRS    ELSIE    LEE    PHILL 

MRS.    ORA    YORK 

BYRON  CRIDER 

JAMES  H.  GIBBS 

CITY  OF  CROSBYTON 

S.  F.  BOND 

CHESTER  GLOVER 


581,   7P>   7A 


22      100  55 


33  102  13 

33  102  19 

26  99  36 

23  97  17 

05  98  21 


37         96    41 


TA 

JOHNNIE    W.    OOLEN 

AUBREY    Z.    DENNIS 

3P 

5P 

5P 

LONE    STAR    STEEL 

ID 

Min 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

ID 

HID| 

CHJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

f.P 

6P1 

JOHANNA    H.    ALLENSON 

6P 

M.     M.     ALTMILLEB 

7A 

ETOILE    H.    MOORE 

8m 

MRS.    MARY    H.    SANDERS 

C    HJ 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

4P 

4PC    H 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

3P 

3P 

c 

CITY   OF    DENTON 

c 

ASBURY    C.    NIXON 

ft*' 

charles  p.  Thomson 

»H 

JOHN    W.     THOHASON 

" 

7A 

J.    A.    CHESNEY 

3810 
3855 

1540 
310 
1460 
3635 
2120 
1015 


1430 
2060 
2076 


PAHF* 


12    96  17  I    106   6P   6P 
0  8   106  24    3916  MID  M]D 


51   100  33 
58  I 100  42  , 
43   100  32 
02  |  98  53  I 
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11  26  13 

96  17 

1*2 

TA   7A         '  K.  R.  VANOEVER 
1  6P!         E*  E.  GRAY 

C      ANGUS  P.  LEE 

MOBEETIE  2  S 

5987  02;  WHEELER 

10  35  31 

100  26 

3615 

MOL1NE 

59961  06  LAMPASAS 

1  31  23 

98  19 

1*00 

MONAHANS 

5999  03  WARD 

9  31  33 

102  53 

2620 

6P   6P           JOHN  W.  ROGERS 

MONTGOMERY 

602*1  0*1  MONTGOMERY 

1*  30  23 

95  42 

332 

1   7A'            NORMAN  D.  BRANCH 

MORGAN  3  WNW 

60581  03i  BOSOUE 

1  32  01 

97  39 

756 

7A           MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MILL 

6060  03  ERATH 

1  32  23 

98  10 

1100 

7A          MRS  M  MAXINE  KNIGHT 

MORSE 

6070  011  HANSFORO 

2  36  03 

101  28 

3200       6A           G.  G.  MINER 

MORTON 

607*,  01.  COCHRAN 

1  33  43 

102  46 

3770 

7A|  7Aj          US  SOIL  CONS  SERVICE 
|  TA         MRS.  GE0RGER1NE  KOVAR 

MOSCOW 

6076  0*'  POLK 

13,  30  39 

94  49 

255 

MOUNT  LOCKE 

6104|  09  JEFF  DAVIS 

9  30  40 

104  00 

6790;   6P|  6P     C  H    MCDONALD  OBSERVATORY 

MOUNT  PLEASANT 

6108  04  TITUS 

10  33  10 

95  00 

*16 

TA   TA     C      CLARENCE  C.  TAYLOR 

MUENSTER 

6130. 03  COOKE 

15  33  39 

97  23 

1005 

8 A.           STEVE  J.  MOSTER 

MULE SHOE  1 

6133|  01  BAILEY 

1  3*  13 

102  43 

3790 

7A   7Al      M    R.  J.  KLUMP 

MULESHOE  2 

6136  01  BAILEY 

ll  3*  1* 

102  43 

3789 

C      US  SOIL  CONS  SERVICE 

MULL  IN 

6140  03  MILLS 

3  31  33 

96  40 

1*30       7A           L.  V.  KJMMONS 

MUNDAY 

6146  02  KNOX 

1  33  27 

99  38 

1*61 

6P   7A 

GLYNN  D.  WEAVER 

NACOGDOCHES 

6176  04  NACOGDOCHES 

7  31  36 

94  39 

308 

8AI   8A 

RADIO  STATION  K5FA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

6177i 04  NACOGDOCHES 

7  31  37 

94  38 

435 

8A 

C              RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  SW 

6190  04!  MORRIS 

10  33  11 

94  41 

»2 

RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

6205  07'  MEDINA 

8  29  12 

96  52 

700 

SP   5P 

GRANVILLE  HARRISON 

NAVARRO  MILLS  DAM 

6210|  031  NAV/RRO 

13  31  57 

96  42 

454   8A   6A 

8AC      U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEGLEY  *  SSW 

6247  04  RED  RIVER 

10  33  42 

93  04 

400 

7A 

LULA  E.  PREWITT 

nelson  Ranch 

6257,  06i  KERR 

5  29  57 

99  32 

2120 

6P 

CECIL  MERRITT 

NEUV1LLE 

6265i  041  SHELBY 

12;  31  40 

94  09 

BA 

M.  0*  WARREN 

NEW  8RAUNFELS 

6276  07  COMAL 

4  29  42 

96  07 

716 

TA 

7A 

RADIO  STATION  KGNB 

NEW  CANEY  *  NW 

62801  041  MONTGOMERY 

141  30  12 

95  15 

250 

7A 

NAT  GAS  PL  CO  OF  AMER 

NEW  GULF 

6266  08  WHARTON 

1  29  16 

95  55 

72 

BA 

6A 

7A 

TEKAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

6331|  03|  CLAY 

151  33  28 

98  01 

1050 

Thomas  f.  hanson 

NEW  SUMMERVILLE 

6335  04  CHEROKEE 

7|  31  59 

95  05 

480 

C    ,'  JOHN  E.  SPRAYBERRY 

NEWTON 

6339  04  NEWTON 

12  30  51 

93  46 

191 

u 

e* 

LEE  ROY  FILLYAW 

NIX  STORE 

6367,  06'  LAMPASAS 

3j  31  07 

98  22 

1360 

7A 

JEWEL  0  N£AL 

NIXON 

6366J  07  GONZALES 

4  29  16 

97  45 

.  406 

6P 

7A 

DONALD  CHESSHER 

NOGALUS  GUARD  STATION 

63S2J  04  HOUSTON 

7,  31  16 

95  08 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

NORTKFIELD 

64331 02  MOTLEY 

101  3*  17 

100  36 

2010 

7P 

1  H.  E.  DAVIS 

NOTLA  3  SE 

64  77  Oil  OCHILTREE 

2  36  06 

100  36 

2900 

6P 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

6*84:  02  COLEMAN 

3'  31  59 

99  37 

1975 

7A 

j  0    BASNET T 

NUGENT  4  NW 

649*' 02  JONES 

1  3^  44 

99  43 

1685 

8A 

MARY  F.  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

6495' 06  COKE 

3  32  03 

100  18 

2029 

7A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

ODESSA 

6502;  05  ECTOR 

3,  31  53 

102  24 

2912 

6A 

CITY  OF  ODESSA 

0  DONNELL 

6504  Oil  LYNN 

31  32  56 

101  49 

30*6 

C     BEN  MOORE*  JR. 

OILTON 

6548  09  WEBB 

ll!  27  27 

98  59 

801 

BA 

ARCHIE  G.  LONG 

OLNEY 

6636| 03  YOUNG 

li  33  23 

1209 

6P 

6P 

JAMES  F.  PAGE 

OLNEY  5  NNW 

66*1,  03]  ARCHER 

10  33  26 

98  47 

118* 

BA 

LUTHER  A0K1NS 

OLTON 

66441  Oil  LAMB 

1  3*  10 

102  08 

3196 

BA 

8A 

JAMES  E*  GALLAGHER 

ORANGE  4  NW 

6664  081  ORANGE 

30  07 

93  47 

14 

7A 

7A 

:  ORANGE  SABINE  RVR  AUTH 

OVERTON 

6722' 04  RUSK 

7 

32  16 

94  59 

507 

MA 

JEWEL  R.  TODD 

OZONA 

67341 06  CROCKETT 

11 

30  *3 

101  12 

2348 

7A 

TA 

JOHN IE  HOKIT 

OZONA  8  WSW 

6736  06!  CROCKETT 

11 

30  41 

101  20 

2550 

Z              C.  F.  BROWN 

PADUCAH 

67*ol  02l  COTTLE 

10 

34  01 

100  IB 

1673 

SP 

7A 

Da  P.  SANDLIN 

PAINT  ROCK 

6747:  06'  CONCHO 

3 

31  30 

99  56 

1626 

5P 

5P 

WILLIAM  L,  WARREN 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

6750i  081  MATAGORDA 

28  43 

96  IS 

12 

hid 

M|D 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PALESTINE 

67571  04  ANDERSON 

15 

31  47 

95  39 

580 

7A 

7A 

c 

mrs.  Elaine  f.  calvit 

PALO  PINTO 

67661 03  PALO  PINTO 

1 

32  46 

98  18 

805 

A.  C.  MCCLURE 

PAMPA  NO.  2 

67761 01  GRAY 

2 

35  34 

100  59 

3230 

5P 

5P 

: 

WILLIAM  R.  BOWEN 

PANDALE 

6760  06  VAL  VERDE 

9 

30  12 

101  34 

1664 

9A 

9A 

MOSS  A.  MILLS 

PANHANDLE 

6785 

01  CARSON 

2 

35  21 

101  23 

SP 

7A 

A.  J.  WE1SER 

PANTHER  JUNCTION 

6792 

05  BREWSTER 

11 

29  19 

103  13 

3740 

5P 

5P 

:  H    BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

PARIS 

679* 

03 

LAMAR 

10 

33  40 

95  34 

542 

BA 

6A 

H  1  TEXAS  MWY  OEPT  DIST  LAB 

PEARSALL 

6879 

09 

FRIO 

8 

28  53 

99  05 

635 

5P 

5P 

1  CITY  OF  PEARSALL 

PECOS 

6  892 

0  5 

REEVES 

31  26 

103  30 

2580 

e» 

SOUTHERN  UNION  GAS  CO 

PECOS  12  SSW 

6893 

05 

REEVES 

9 

31  16 

103  36 

2640 

;     ;  TRANS  PECOS  EXP  STATION, 

PENWELL 

6  9  32 

05 

ECTOR 

31  44 

102  36 

2940 

6P 

6P 

NOLA  FRANCIS 

PEP 

6935 

01 

HOCKLEY 

1 

33  49 

102  34 

:     1 L.  V.  HOGUE 

PERRYTON 

6  9  50 

01 

OCHILTREE 

2 

36  2  3 

100  48 

2930 

7A 

C.  C.  STEWART 

PERRYTON  10  WNW 

&953 

01 

OCHILTREE 

2 

36  27 

100  58 

3000 

A.  R.  HOGHLAND 

PIERCE  1  E 

7020 

08 

WHARTON 

3 

29  14 

96  11 

105 

8A 

8A 

PIERCE  RANCH 

PILOT  POINT 

03 

DENTON 

15 

33  24 

96  57 

665 

7A 

7A 

ALVIN  N.  BRANUM 

PINE LAND 

70*0 

04 

SABINE 

7 

31  15 

93  58 

285 

8A 

8A 

REV.  S.  D.  SEV1SON 

PITTSBURG  5  S 

7066 

0* 

CAMP 

10 

32  56 

9*  58 

350 

7A 

: 

MRS.  MINA  RUTH  HART 

PLAINS 

707* 

01 

YOAKUM 

3 

33  11 

102  50 

3650 

8A 

BA 

W.  M.  OVERTON 

PLAINVIEW 

7  0  79 

01  HALE 

1 

34  11 

101  42 

3370 

BA 

8A 

PLAINVIEW  HERALO 

PLATA 

7091 

051  PRESIDIO 

11 

29  51 

104  01 

3750 

6P 

E.  D*  HAMILTON 

POINT  COMFORT 

7140 

08'  CALHOUN 

28  40 

96  33 

22 

SP 

5P 

9P 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

POLAR 

71*6 

021  KENT 

1 

33  00 

101  01 

2300 

8A 

WAYNE  WILLIAMS 

(PORT  ARTHUR 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

7173  08  JEFFERSON 

5 

29  52 

93  56 

9 

JERRY  W  FONTENOT 

7174  08|  JEFFERSON 

5 

29  57 

9*  01 

16 

HID 

HID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORT  ISABEL 

71791  10!  CAMERON 

5 

26  04 

97  12 

9A 

ART  PART  IN 

PORT  LAVACA  NO  2 

71821 08  CALHOUN 

5 

28  37 

96  37 

19 

6A 

8A 

MARSH  F.  CANION 

POPT  MANSFIELD 

718*|  10|  WILLACY 

9 

26  33 

97  26 

9 

6A 

8A 

WILLACY  CO  NAVIG  DIST 

PORT  0  CONNOR 

7186'  OSl  CALHOUN 

5 

28  26 

96  2* 

19 

BA 

8A 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

72051  03 

PALO  PINTO 

1 

32  52 

96  26 

900 

HID 

J.  P.  COCHRAN 

POST 

72061  02 

GARZA 

1 

33  11 

101  23 

2607 

8A 

ROY  S.  CONNER 

POST  OAK  SCHOOL 

72131  07 

LEE 

1 

30  16 

96  *3 

321 

CLAYTON  TURNER 

POTEET 

721S|  09 

ATASCOSA 

29  03 

98  35 

900 

6P 

6P 

S.  R.  HUGHES 

POYNOR 

7230. 04 

HENOERSON 

32  05 

95  36 

485 

6P 

ROBERT  S.  LEE 

PRADE  RANCH 

72321  06 

REAL 

8 

29  55 

99  46 

2050 

50 

5P 

GEORGE  R.  SHALLtNBERGER 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

7243  06 

LLANO 

3 

30  35 

98  53 

1448 

JAMES  C.  RUSCHE 

PRESIDIO 

7262 

05 

PRESIDIO 

11 

29  33 

10*  24 

2582 

MID 

6P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PRICE  2  SW 

7271 

0*  RUSK 

T 

32  07 

94  58 

370 

SP 

MRS.  BESS  BRANHAM 

PROVIDENT  CITY 

7299 

07 

COLORADO 

6 

29  17 

96  38 

147 

BETTY  J.  THOMAS 

PROCTOR  RESERVOIR 

7300 

03 

COMANCHE 

31  58 

98  30 

1221 

81 

8A 

BA 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

PUTNAM 

7327 

03 

CALLAHAN 

1 

32  22 

99  11 

1391 

6P 

6P 

J.  D.  ISENHOWER 

OUANAM  5  SE 

7336 

HARDEMAN 

10 

34  15 

99  41 

1*95 

■A 

8A 

ARTHUR  £.  HERCHMAN 

7353 

03 

HUNT 

12 

32  54 

96  08 

548 

5P 

SP 

EMMETT  F.  WILLIAMS 

OUITAOUE  2  SE 

7361 

01 

BRISCOE 

10 

34  21 

101  02 

2310 

TA 

W.  A.  RUCKER 

OUITMAN  2  S 

7363 

04 

WOOD 

12 

32  46 

95  28 

363 

7A 

ARD1S  0,    SANDERS 

RAINBOW 

7388 

03 

SOMERVELL 

1 

32  16 

97  42 

645 

BA 

MRS.  LUCILE  NOACK 

RANDOLPH  FIELD 

74.22 

07 

BEXAR 

13 

29  32 

96  17 
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RANGES    PUMP    STATION 
HAMLIN 
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REO    B*.UPF    DM 
BED    OU 
REC   ROCK 
R£C   SPRINGS   2    E$E 

■outta 
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RENO   *   SE 
RICAAOC 

riouros 
richardson 

=..-.**;    :  =  :  [MS 
RICHMOND 
RICHMOND    *    2 


•10    GRANDE    CITY    )    l 

R10NCDINA    2    ^ 
RISING  sru 
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•OANQKE 
ROCERT    t.£E 
ROB ST  OWN 
*C*'    1    ESE 

ROCKLAND    I    N 
IOCKPORT 

ROCK SPRINGS 
ROCKWALL 

UCUMINCS    22    SW 

Roscoe 
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SAW    ANCClC     MM 
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SAN    ANTONIC    •«    AlRPO* 

.J*    *s-»:3   KJRSERT 

SAN    AUGuST|*C 

SAM    UNI  TO 


trmn  ■ 


03  EASTLAND 

06  UPTON 

10  VILLACT 

06  SAN    SABA 
0)  REEVES 
03  ELLIS 

0T  BASTROP 

02  BAYLOR 
0T  REFUGIO 
0*  RUSK. 

03  PARKER 

07  KLEBERG 
0*  GRIMES 
03  DALLAS 
06    SAM    SABA 

08  FORT   8EN0 

06  FORT    BEND 
03    FALLS 

03    MONTAGUE 

09  STARR 

07  MEDINA 
03    EASTLAND 
0*    -ALKER 
03    DENTON 

06  COKE 

07  NUECES 
02    FISHES 

03    MILAM 

TOO  OA  JASPER 
70*    07    ARANSAS 

70*  06  EDWARDS 
7Q7  03  ROCKWALL 
712  06  EDWARDS 
7*3  02  NOLAN 
7**  03  FALLS 
769  03  MCLENNAN 
773    03    KAUFMAN 

782  02  FISHER 
717  06  BLANCO 
■36    07    KARNES 

•*1    0*   CHEROKEE 
•73   06   UVALDE 

CULBER50N 
440  06  TOM  GREEN 
9*1  06  TOM  GREEN 
9*5    07    BE«AR 

BEXAR 
931    0*    SAN    AUGUSTINE 

32  10  CAMERON 
913    07    HAYS 

992  06  SAN  SABA 
022  03  TERRELL 
TERRELL 
0*3  03  DENTON 
0*7  02  COlEhan 
0*1    09    KEKE0' 

26    0T    FAYETTE 

60    OT    AUSTIN 

«4    OT    GUADALUPE 

01    01    GAINES 

21    02   IAVLOR 

33  02   RMfELER 

34  02  NMCELER 
32  03  PtCOS 
T*  OS  GRAYSON 
03  03  muDSPETh 
21  01  RAISCOC 
13    0*  BOwil 

3*    07    SAN    PATRICIO 
71    01     LYNN 


98    37 

31    1* 

101    56 

l      97    67 

31    13 

98    3* 

31    5* 

103    53 

32    31 

96    *B 

97    27 

33    36 

,      99    23 

2B    18 

97     17 

31    3* 

»    59 

32    35 

97    33 

97    49 

30    32 

93    31 

32    57 

96    46 

98    57 

93    46 

31    29 

96    53 

1      97    57 

26    23 

98    32 

29    21 

96    52 

32    06 

98    5B 

30    51 

93    24 

97    13 

31    5* 

100    29 

97    40 

52   *5 

100    22 

30    39 

97    00 

31    02 

9*    2* 

28    01 

30    01 

100   13 

32    56 

96    20 

100   2  a 

32    27 

100    32 

31    0* 

96    59 

32   27 

96    26 

100   28 

30    2B 

98   23 

28    32 

97    43 

31   *8 

95    09 

99    29 

31    *7 

104    34 

31    ii 

100    30 

9B    2* 

98    20 

9*    07 

97    38 

29    33 

97    37 

31    11 
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102    23 

33   22 

97    10 

27    13 

97     41 

29  *1 

96    34 

94    09 

32    *3 

102    60 

33    35 

99    16 

33    12 

100    13 

33   1* 

100    13 

30   61 

101    50 

33    39 

9*    37 

31    11 

103   21 

101     17 

3)    22 

9*    30 

28    02 

97    11 

33    22 

101     36 

33    22 

97    24 

31   09 

98    33 

97    09 

12   *3 

100    33 

30   20 

4*    12 

10    33 

100    >9 

34    11 

101    12 

46    23 

12    »• 

9T    40 

»«   *• 

94    11 

»2    37 

44    66 

II    »* 

44    *• 

12    11 

96    16 

M    31 

100    34 

11    92 

100    *4 

•  '     12 

13    *9 

101     27 

102    03 

32    60 

96    2* 

29    IT 

93    16 
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2320 
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2162  7P 
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324  6A 

2323  7A 

263  6A 

2120  tP 
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GULF  REFINING  COMPANY 
FRED  W.  WELLING 
GRACIA  JEAN  ADAMS 
R.  A.  BROYLES 
WILLIAM  6.  JENSON 
WILLIAM  H.  BROWN 
HOWARD  0.  GOULD 
CHESTER  6.  COX 
T.  G.  JETER 
JEWELL  PLUNK  LOWE 
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DRYER 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

i,  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MCNEIL  METTEAUR 
JESUS  VILLAFRANCO 
JAMES  C.  METCALF 

LAWES  STROHLE 
W.  E.  GRIGSBY 

W.  H.  GOL0W1RE 
SANGER  POWER  AND  LIGHT 
MRS.  PAULINE  W.  GARRETT 
MRS.  J.  KENEOVt  JR. 
ELMO  M.  SCHAEFER 
OTTO  H.  BECKMAN 
J.  L.  SOWDERS 
JOHN  E.  MOFFATT 

MRS.  V.  OAUGHERTY 
R.  C*  0AVI05ON 
EUGENE  8.  HENDERSON 
DEN2EL  L.  HOLMES 
LEON  RUBARTS 
JUDGE  TOM  H.  NEELY 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 
Austin,   Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 


Monthly  degree  day  totals 
:tor  sum  of  wind  directions 


DIMENSIONAL  L'NITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  n 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entr: 


i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  < 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


elude 


and  sleet.     Entr 


i    Of  ! 


■  taken  from  differ 


i  ground  include 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  wUl  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ord  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 


i  Hourly  Precipitation  Data. ) 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late: 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  ir 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  r 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  ma 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

•      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  eitl 


snowfall  and/o 


ered  ground;    howe 


i  ground  in  that  month. 


ites  that  the  ther 


xposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


ceived  too   late  to  be  included  in  this  i 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.48 

.32 

.00 

1.12 

1.63 

•    3.14 
.    2.06 

.16 
.32 

.00 

.40 

1.19 

11 
31 

29 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

I 

0 

4 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

SILVERTON 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY   A    SW 

TAHOKA 

84.7 
81.8m 
84.  1M 
80.6 

49.1 
46.1 
50.5 
54.3 

66.9 

64. OM 
67. 3M 
67.5 

2.5 

99 

97 
97 
99 

8 
23ft 
21 
23ft 

30 
30 
34 

41 

13 
13 

2 
1 

83 
122 
63 

80 

10 
9 

10 
7 

0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

.15 

■  19 

.02 

1.43 

•    3.46 

.10 
.14 
.02 
.48 

31 

28 
28 
26 

.0 
,0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

TlLIA 
VEGA 

80.1 
77.3 

49.8 

47.7 

65.0 
62.5 

-    1.7 

98 
93 

17 
22 

36 
32 

12 

1 

110 
153 

7 
5 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

.95 
.61 

•    2.27 

.49 
.52 

28 
29 

.0 
T 

0 
0 

2 

1 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

66.7 

-       .1 

.83 

-    2.22 

T 

•        ft        * 
LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    WB    AIRPORT            //R 

ANSON 

ASPERMONT 

8ALLINGER    1    SW 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

82.4 
85.7 
86.4 
87.2 
83.6 

59.5 
61.2 
57.9 
61.2 
55.9 

71.0 
73.5 
72.2 
74.2 

69.8 

-       .7 

1.4 

101 
103 
103 
105 
103 

22 

22 

22. 

22 

16 

43 
*3 
42 
45 
40 

1 
1 
1 
1 
13 

42 

36 
44 
24 
61 

8 
12 
12 
12 

f 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.46 
T 

.12 
1,77 

.08 

.    3.87 

•    3,60 
.    2.30 

.    4,03 

.31 

T 

.09 

1.31 

.07 

1 

28 

1 

1 

28 

,0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
3 

0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

CLARENDON 
CCLEMAN 
CCLORADO   CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

81.4 

82.5M 
85.8 

85.0 

51.5 
59.5 

60.5 

57.3 

66.5 

71. OM 
73.2 

71.2 

-    1.9 

101 
100 
102 

106 

17 
18 
22ft 

23 

38 
44 
42 

44 

13. 
1 
1 

13ft 

104 
37 
39 

45 

10 
6 
10 

11 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.74 
1.22 
3.13 

.12 

-    3.27 

.45 
.85 

2.63 

.06 

29 

1 

26 

1 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

2 
2 
3 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

GAIL 

Guthrie 

-ASKEll 

MCROS   CREEK    DAM 

JAYTON 

83.5 

84.6 

83.0 
80.8 
83.0m 

58.7 
54,2 

58.4 
58.6 
5  5.6M 

71.1 
69.4 
70.7 
69.7 
69.3M 

100 
105 
103 
100 
104 

23 

23 
23 
24. 
23 

40 
40 
*3 
43 

41 

1 
13 

1 
1 
1 

44 
58 
55 
48 
62 

8 
11 

1 
7 
11 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.27 
.37 
.85 

2.13 
.15 

.    3.14 

1.47 
•  22 
.66 

1.70 
.15 

26 
1 
1 
1 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 

1 

1 

0 
0 

1 

0 

LAKE   COLORADO    CITY 

LAKE   KFMP 

"ATADOR 

MEMPHIS 

"LNOAY 

81.  8M 
85.  6M 
86.4 
87.0 
86.8 

57. 4M 

59.4M 

55.1 

55.6 

58.1 

69. 6M 
72. 5M 
70.8 
71.3 
72.5 

2.5 

100 
103 
104 
103 
104 

23. 

17 

22. 

17. 

22. 

41 
43 
39 
40 
43 

1 
13. 
13 
13 

1 

60 
37 
48 
47 
39 

T 
11 
11 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.97 

1.17 

.21 

,30 

1.24 

.    2.58 

1.42 

1.02 

.14 

.13 

.72 

2 
22 

28 

1 
1 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

A 
2 
1 
1 
2 

2 

1 

0 
0 
0 

PAOuCAH 
"CST 
OUANAH  s   se 

Rcscoe 

RCTAN 

86.2 

81.0 
83.8 
83.1 
86.1 

58.0 
56.7 
55.2 
58.0 
59.5 

72.1 

68.9 
69.5 
70.6 
72.8 

-     1.4 

105 
100 
105 
100 
102 

16 
17 
23 
22 
22 

41 
41 
38 
40 
42 

13 

1 
13 

1 
1 

42 

65 
69 
49 
37 

13 
6 

<) 

7 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 

1.25 

.18 

.70 
,68 

-  1.65 
•    4.01 

-  3.09 

.47 
.55 
.16 
.25 
.35 

1 
27 

1 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
3 
1 
3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SEYMOUR 

SHAMROCK    RADIO    KBYP 

83.1 
84,8 

54.1 
50. OM 

68.6 
67.  4M 

-    3.2 

104 
101 

18 

17. 

40 
38 

13 
13. 

76 

81 

11 
12 

0 
0 

0 
o 

0 

0 

1.01 
.17 

-    2.93 

.41 
.12 

29 

1 

.0 
,0 

0 
0 

3 

1 

0 
0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

•  "5 
U 

8,1 

<E 

• 

a 

< 

.1 

f| 

i  2 

Qb. 

1 

3 

• 

1 

2 

• 

a 

o 

■ 

i 

& 
a 

No.  ol 

Days 

•3 

H 

•3 

|z 

Ii 

Cu. 

■ 
a 

• 
• 

6 

• 

Snow.  Sleel 

No.  of  Da 

Station 

Max. 

Mia. 

3 

•S-o 

• 
0 

e 
0 
E 
1 

• 
0 
Z 
0 

0 

£  < 

°  I 

5  > 

5  * 

SNYDER 

81.4 

56.8 

69.1 

-  2.2 

100 

23 

40 

1 

65 

7 

0 

0 

0 

.91 

.  2.66 

.37 

27 

.0 

0 

* 

0 

TRUSCOTT 

83.* 

56.6 

70.0 

105 

18 

42 

13 

67 

11 

0 

0 

0 

.90 

.65 

22 

.0 

0 

3 

0 

tirkEy 

84.2M 

54. 9M 

69. 6M 

104 

17 

40 

1 

68 

0 

0 

0 

.36 

.29 

27 

.0 

0 

1 

0 

VERNON 

8S.0 

58.0 

71.5 

104 

22 

41 

13 

45 

10 

0 

0 

0 

1.33 

.92 

29 

.0 

0 

2 

1 

WELLINGTON 

82.3 

54,2 

68.3 

102 

16 

40 

1 

78 

e 

0 

0 

0 

.57 

.35 

29 

.0 

0 

2 

0 

•ICHITA  FALLS  KB  Ap      R 

8S.9 

57.7 

71.8 

-   .4 

103 

22* 

41 

13 

33 

n 

0 

0 

0 

.01 

■  4.59 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

WINTERS  9  NNE 

81.5 

56.9 

69.2 

101 

24* 

*2 

1 

59 

7 

0 

0 

0 

2.70 

2.20 

1 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

70.6 

•   .8 

.93 

-  3.13 

.0 

•    •    * 

NORTH  CE'.TRAL       03 

AlBA'.y 

83.4 

56,3 

69.9 

•  2.1 

102 

23 

43 

48 

8 

0 

0 

0 

2.73 

-  1.87 

1.46 

29 

.0 

0 

2 

ARCHER  CITY 

83.9 

59.6 

71.8 

101 

17 

43 

13 

39 

10 

0 

0 

0 

1.67 

1.55 

29 

.0 

0 

1 

BARDwELL  P»M 

81.3 

62.3 

71.8 

90 

31* 

52 

3. 

18 

4 

0 

0 

0 

2,94 

1.62 

1 

.0 

0 

2 

BELTCN  OAK 

81.3 

64,0 

72.7 

96 

19 

52 

16 

i 

0 

0 

0 

1.40 

.62 

I 

,0 

0 

0 

3ENBRO0K  OAM 

80.8 

60.3 

70.6 

97 

IB 

48 

2. 

30 

s 

0 

0 

0 

4.70 

3.95 

1 

.0 

0 

2 

BCNHAM 

82.  5 

58.1 

70.3 

91 

23 

44 

24 

2 

0 

0 

0 

2.77 

1.75 

11 

.0 

0 

2 

BOWTE 

83.2 

59.9 

71.6 

98 

16 

44 

12 

32 

7 

0 

0 

0 

,66 

.46 

1 

.0 

0 

0 

BCYD  3  SE 

81.2 

58.2 

69.7 

100 

18 

47 

40 

6 

0 

0 

0 

2.62 

1.59 

1 

.0 

0 

2 

SPECKENRIDGE 

82. T 

58.5 

70.6 

100 

23 

43 

39 

<) 

0 

0 

0 

1.24 

•  2.87 

.67 

1 

•  0 

0 

1 

BRIDGEBCRT 

83.0 

58.5 

70.8 

100 

18 

47 

13. 

37 

8 

0 

0 

0 

4.11 

•   .40 

2.59 

21 

.0 

0 

2 

BROkNwoCO 

83. T 

60.8 

72.3 

-   .3 

104 

23. 

46 

2. 

30 

10 

0 

0 

0 

2.26 

.  2.24 

1.50 

1 

.0 

0 

1 

C»-F  =  C. 

85.0 

63.7 

74.4 

-   .5 

93 

22. 

52 

0 

A 

0 

0 

0 

6,66 

.70 

1.33 

18 

,0 

0 

12 

3 

CLEBLR-.E 

81.5 

60,9 

71.2 

-  1.9 

98 

17 

49 

28 

4 

0 

0 

0 

2.06 

•  2.40 

.65 

24 

.0 

0 

1 

CCRSICANA 

81.9 

62,7 

72.3 

•   .9 

90 

31 

52 

16 

1 

0 

0 

0 

4.06 

-   .92 

2.00 

1 

.0 

0 

2 

DALLAS  bB  AIRPORT      //R 

81.6 

62.4 

72.0 

-   .9 

96 

17 

50 

24 

6 

0 

0 

0 

2.38 

•  2.45 

.90 

12 

.0 

0 

1 

■5FNIS0N  DAM 

81.7 

58.7 

70.2 

95 

23 

45 

34 

2 

0 

0 

0 

.73 

.39 

19 

.0 

0 

0 

DENTON  2  SE 

82.3 

60.1 

71.2 

-   .8 

97 

17 

48 

13. 

29 

7 

0 

0 

0 

.87 

-  4,16 

.59 

1 

.0 

0 

1 

DlBi  IN 

80.1 

59.0 

69.6 

-  1.6 

100 

18 

46 

43 

4 

0 

0 

0 

1.31 

•  4,09 

1.04 

1 

.0 

0 

1 

EASTLAND 

80.3 

57.3 

68.8 

98 

18 

44 

5* 

5 

0 

0 

0 

2.43 

2.15 

1 

.0 

0 

1 

EVANT 

83.1 

61.5 

72.3 

100 

17 

48 

23 

10 

0 

0 

0 

1.47 

.58 

29 

.0 

0 

1 

FERRIS 

81.8 

62.3 

72.1 

90 

30* 

52 

3. 

17 

2 

0 

0 

0 

5.01 

2.9S 

1 

.0 

0 

3 

'CRT  »CRTM  »B  AtRPORT    R 

80.3 

61.3 

70.8 

-  1.9 

95 

17 

50 

26 

1 

0 

0 

0 

3.13 

•  1.46 

1.25 

1 

.0 

0 

3 

F(M1  .^OTh  VICKERY  BLV 

81.4 

62.3 

71.9 

99 

18 

50 

2. 

22 

4 

0 

0 

0 

3.67 

2.80 

1 

.0 

0 

2 

GAINESVlLlE 

79.9 

57.0 

68.5 

.  3.7 

97 

18 

44 

54 

1 

0 

0 

0 

2.21 

•  2,88 

1.06 

1 

.0 

0 

2 

'•A'ESvILLE 

85.2 

59. OM 

72. 1M 

98 

IT 

50 

10 

11 

0 

0 

0 

1.20 

.53 

29 

.0 

0 

2 

5ECR6F- 

83.1 

63.8 

73.5 

95 

18 

52 

7 

5 

0 

0 

0 

5.59 

2.11 

21 

•  0 

0 

4 

?LE>.  ROSE 

84.3 

59.7 

72.0 

103 

17 

47 

23 

10 

0 

0 

0 

2.76 

1.14 

1 

.0 

0 

1 

GCLOTH.AITE 

82.2 

60.7 

71.5 

98 

17 

47 

25 

0 

0 

0 

0 

1.34 

,67 

1 

.0 

0 

1 

MAham 

82.0 

57.5 

69.8 

-  1.8 

101 

18 

44 

4* 

56 

e 

0 

0 

0 

1.10 

•  3.12 

1.05 

1 

.0 

0 

1 

GRAN",  .: 

83.7 

60.0 

71.9 

101 

17 

48 

25 

10 

0 

0 

0 

2.62 

1.84 

1 

.0 

0 

2 

GPAREVINE  Dam 

80.9 

61.0 

71.0 

97 

18 

50 

23 

4 

0 

0 

0 

2.71 

1.95 

I 

.0 

0 

2 

5REESVILLE  t  NH 

79.9 

59.2 

69.6 

-  1.9 

90 

24 

47 

33 

1 

0 

0 

0 

1.91 

•  3.81 

1.13 

1 

.0 

0 

1 

toOElKCK 

82.8 

61.0 

71.9 

92 

18 

52 

3. 

16 

5 

0 

0 

0 

3.07 

.93 

13 

.0 

0 

1 

-»-:.- 

80. 9M 

58. 7M 

69.  8M 

101 

18 

48 

37 

6 

0 

0 

0 

1.55 

.81 

1 

.0 

0 

1 

"ENRIf  "A 

81. 3M 

57. OM 

69. 2M 

■  3.0 

101 

17 

43 

13 

61 

7 

0 

0 

0 

.56 

.41 

1 

.0 

0 

0 

-ICC 

82.8 

61.0 

71.9 

101 

17 

47 

26 

7 

II 

0 

0 

1.60 

1.18 

1 

.0 

0 

1 

HlLLSiCRO 

81.5 

62.3 

71.9 

92 

18 

51 

2* 

IB 

1 

0 

0 

0 

2,62 

1.14 

1 

.0 

0 

2 

'  loac 

84.1 

59.2 

71.7 

100 

17. 

44 

13 

43 

11 

0 

0 

0 

2.84 

2.65 

1 

.0 

0 

1 

n  .'-k- 

82.0 

60.9 

71.5 

•   .5 

91 

31 

50 

17 

1 

0 

0 

0 

6,01 

.71 

2.35 

24 

.0 

0 

3 

<tLLEE-. 

84.5 

63.7 

74.1 

94 

18 

51 

8 

7 

0 

0 

0 

1.91 

1.17 

1 

.0 

0 

1 

■  A- 

80.1 

61.7 

70.9 

90 

18 

52 

13. 

23 

1 

0 

0 

0 

3.43 

1.82 

1 

.0 

0 

- 
1 

"ARUH 

(3.) 

63.6 

73.5 

92 

30 

52 

11 

T 

0 

0 

0 

2.40 

1.00 

1 

.0 

0 

2 

»r    ct> 

•  1.9 

61.8 

71.9 

95 

19 

50 

3* 

20 

6 

0 

0 

0 

2.26 

•  2.23 

1.68 

1 

.0 

0 

1 

• 

81.4 

60.7 

71.1 

91 

17 

48 

26 

? 

0 

0 

0 

3.07 

2.05 

1 

.0 

0 

2 

■  <  /'i 

81.2 

58.7 

70.0 

.  2.8 

98 

18 

52 

6*> 

19 

1 

0 

0 

0 

3,84 

•  1.06 

1.38 

21 

.0 

0 

3 

S  FAA  AP 

82.9 

60.2 

71.6 

102 

17 

47 

30 

<) 

0 

0 

0 

2.11 

1.36 

1 

.0 

0 

2 

-  "ILLS  OAM 

•  0.8 

62.5 

71.7 

90 

18 

52 

17 

1 

0 

0 

0 

4.76 

1.77 

I 

.0 

0 

2 

83. 4M 

57, OM 

70. 2M 

102 

17 

39 

48 

10 

0 

0 

0 

.62 

.17 

24 

.0 

0 

0 

80.5 

M.I 

69.6 

-  1.1 

91 

24 

46 

36 

1 

0 

0 

0 

3.35 

-  1.85 

1.37 

13 

.0 

0 

1 

81.1 

58.9 

70.0 

96 

18 

47 

19 

6 

0 

0 

0 

1.71 

1.00 

1 

.0 

0 

2 

»»OCTO«  RfSIRvOlR 

•  1.) 

60.4 

70.9 

102 

18 

47 

2* 

14 

5 

0 

0 

0 

2.43 

1.74 

1 

.0 

0 

1 

•  4.2 

59.1 

71.7 

101 

17 

43 

35 

11 

0 

0 

0 

1.60 

-  2.72 

1.10 

1 

.0 

0 

1 

81.4 

60.4 

70.9 

89 

23 

49 

17 

0 

0 

0 

0 

4.45 

1.68 

1 

•  0 

0 

4 

■-    STATION 

80.5 

57.5 

69.0 

98 

?*. 

43 

57 

7 

0 

0 

0 

.20 

.20 

1 

.0 

0 

0  1 

•ISlNt  «.'»• 

•1.4 

56.4 

68.9 

100 

If* 

44 

61 

T 

0 

0 

0 

3.11 

3.U 

1 

.0 

0 

1 

•  4.2 

44.2 

74.2 

91 

30. 

S3 

0 

5 

0 

0 

0 

4.87 

1.33 

12 

.0 

0 

3  1 

• 

79. 9 

51.6 

69.3 

-  2.1 

95 

11 

44 

49 

2 

0 

0 

0 

2.35 

■  2.69 

1.00 

21 

.0 

0 

1  1 

II.  M 

54.  9M 

69. IM 

99 

18 

45 

42 

7 

0 

0 

0 

1.66 

1.16 

1 

.0 

0 

2  1 

79.4 

5*.« 

69.1 

99 

18 

45 

2  ♦ 

46 

4 

0 

'1 

0 

2.56 

2.36 

1 

.0 

0 

1  1 

•  l.OM 

41. 4M 

72. 2M 

9) 

19 

50 

9 

7 

0 

0 

0 

2.18 

.86 

25 

.0 

0 

2> 

•i.  -a 

•  2.5 

61.5 

71.0 

-  1.7 

94 

19 

31 

)* 

11 

T 

0 

0 

0 

4.21 

.52 

1.03 

21 

.0 

0 

" 

•  1.4 

41.  > 

72.4 

-  1.3 

91 

11. 

32 

2» 

19 

6 

0 

0 

0 

6.09 

1.46 

2.20 

19 

.0 

0 

'' 

11.1 

St. 4 

70.5 

-  1.8 

104 

2! 

44 

55 

I 

0 

0 

0 

.75 

•  3.47 

.66 

1 

.0 

0 

IP 

•  » 

62.2 

M.4 

92 

19 

51 

2« 

19 

1 

'I 

0 

0 

3.44 

1.70 

21 

.0 

0 

2' 

» 

45.1 

M.4 

-   .  » 

91 

10. 

54 

11 

1 

>> 

') 

0 

2.55 

-  2.02 

1.84 

20 

.0 

0 

2' 

</.• 

1?.   ' 

94 

17 

51 

2« 

19 

I 

" 

'1 

0 

5.39 

2.32 

1 

.0 

0 

42 

if,- 

".' 

6*. 9 

-  2.0 

9* 

18 

41 

48 

1 

0 

0 

1 

3.06 

-  2.33 

2.47 

1 

.0 

0 

1)1 

41.9 

71. • 

97 

1* 

Si 

17 

1 

" 

0 

'I 

2.68 

1.14 

1 

•  0 

0 

Jl 

rl.J 

2.68 

-  2.07 

.0 
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TEXAS 
MAY   1966 


Temperature 

Precipitation 

•I 

Dig 
8   H 

ll 
8  "d 

8 

< 

1  fl 

a 

A 

at 

s 

o 

a 

o 
6 
■4 

0 

a 

Q 
1 

No.  of 

Days 

3 

o 

H 

■3 

s§ 

i§ 

£ 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

0 
H 

11 

■?  c 

A   0 

a 

• 

0 

2 

1 

i 

0 

si 

si 

ss 

5  o 

«         «         * 
EA5T    TEXAS                          0* 

ANDERSON 

83.9M 

64.  4M 

74. 2M 

91 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

3.03 

-    1.46 

1.62 

20 

,0 

0 

5 

1 

ATHENS 

82.6 

63.3 

73.0 

91 

17 

53 

13. 

11 

1 

0 

0 

0 

2.54 

1.15 

1 

.0 

0 

& 

1 

CARTHAGE 

CEMTER 

82.0 

62.3 

72.2 

90 

17 

53 

10. 

8 

1 

0 

0 

0 

4.89 

2.15 

24 

,0 

0 

6 

1 

CFNTFRVILLE 

82.5 

63.2 

72.9 

90 

25 

55 

2. 

8 

1 

0 

0 

0 

2.14 

.70 

2 

,0 

0 

4 

0 

CLARKSVILLE    2    E 

79.  7 

58.9 

69.3 

87 

24* 

47 

3 

26 

0 

0 

0 

0 

4.19 

1.65 

13 

,0 

0 

T 

2 

CCLOSPRING    5    SSW 

82.1 

63.6 

72.9 

90 

25 

56 

10. 

6 

1 

0 

0 

0 

5.92 

2.27 

25 

.0 

0 

7 

2 

CCLLE6E    STATION    FAA    AP 

81.8 

66.1 

74.0 

89 

24, 

56 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

4,48 

1.65 

1 

,0 

0 

B 

1 

CCNROE 

83.  T 

65.3 

74.5 

93 

29. 

57 

3 

4 

fl 

0 

0 

0 

5,48 

1.17 

13 

,0 

0 

9 

2 

CROCKFTT 

81.6 

62.6 

72.1 

90 

18 

55 

11. 

8 

I 

0 

0 

0 

3.45 

1.79 

21 

.0 

0 

6 

1 

DAINGERFIELD   9   S 

82.6 

63.2 

72.9 

90 

29. 

51 

3 

10 

2 

0 

0 

0 

5.24 

2.49 

1 

.0 

0 

3 

3 

OIAlVILLE    2    W 

80.5 

63.1 

71.8 

88 

17 

53 

3. 

9 

0 

0 

0 

0 

5.58 

1.65 

1 

.0 

0 

a 

1 

EfORY 

79. 8M 

60. 6M 

70.2M 

96 

17 

49 

3 

29 

1 

0 

0 

0 

4,38 

1.93 

1 

.0 

0 

7 

2 

EVAOALE 

82.8 

65.7 

74.3 

90 

25. 

56 

10 

3 

3 

0 

0 

0 

5.90 

1.99 

21 

,0 

0 

9 

2 

FAIRFIELD 

82.  3M 

62,9 

72. 6M 

92 

15 

53 

2 

6 

2 

0 

0 

0 

5.37 

1.52 

1 

,0 

0 

6 

3 

FRANKLIN 

83. 4M 

61,  7M 

72. 6M 

90 

23. 

53 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

1.16 

.62 

1 

.0 

0 

3 

0 

FRAN<ST0N 

82.  8M 

60. 6M 

71. 7M 

91 

18 

50 

3 

13 

2 

0 

0 

0 

3.17 

.87 

13 

.0 

0 

5 

0 

GIL"ER   2   w 

80. 9M 

59.1 

70. OM 

88 

18 

45 

3 

16 

0 

0 

0 

0 

4,45 

1.35 

13 

.0 

0 

7 

2 

GLADEWATER 

80.5 

61.1 

70.8 

90 

18 

52 

3 

17 

1 

0 

0 

0 

3.92 

1.11 

13 

.0 

0 

7 

2 

GROvFTON 

83.0 

63.2 

73.1 

90 

24. 

56 

27. 

0 

2 

0 

0 

0 

2.19 

.91 

2 

.0 

0 

6 

0 

ME«PSTEAD 

82.6 

65.3 

74.0 

91 

25 

56 

3. 

4 

6 

0 

0 

0 

5.13 

1.78 

2 

.0 

0 

6 

2 

HENDERSON 

80.9 

60.4 

70.7 

89 

18. 

50 

3 

16 

0 

0 

0 

0 

8.69 

3.25 

4.35 

19 

.0 

0 

6 

3 

HLNTSVILLE 

82.6 

63.8 

73.2 

-    1.3 

90 

31. 

55 

10 

8 

5 

0 

0 

0 

6.50 

1.79 

2.97 

21 

.0 

0 

8 

3 

JACKSON   HILL   GUARD    STA 

81.7 

63.3 

72.5 

89 

31 

53 

10 

8 

0 

0 

0 

0 

2.65 

.53 

13 

.0 

0 

9 

0 

JACKSONVILLE 

80.2 

60.8 

70.5 

90 

17 

53 

10. 

7 

1 

0 

0 

0 

3.91 

1.86 

21 

.0 

0 

6 

1 

JASPER    3    SW 

83. 7M 

62.5 

73. 1M 

90 

24 

54 

11 

0 

1 

0 

0 

0 

3.12 

1.20 

24 

.0 

0 

6 

1 

KARNACK 

81.3 

60.8 

71.1 

89 

17 

47 

3 

14 

0 

0 

0 

0 

2.40 

.71 

1 

.0 

0 

6 

0 

KIRBYVILLE    FOR    SERVICE 

8*. 6 

64.6 

74.6 

1.2 

91 

22 

54 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

6.51 

.96 

1.87 

21 

.0 

0 

7 

2 

LIVINGSTON    2    NNE 

83.0 

63.4 

73.2 

90 

29. 

55 

10 

4 

4 

0 

0 

0 

6.06 

1.97 

23 

.0 

0 

8 

2 

L0N6VTEW 

81.0 

60.7 

70.9 

-    2.7 

90 

18. 

50 

3 

16 

2 

0 

0 

0 

3.11 

.    2,56 

1.11 

1 

.0 

0 

5 

1 

LOVELAOY 

81.9 

62.5 

72.2 

90 

18 

52 

11 

6 

1 

0 

0 

0 

4.32 

.95 

30. 

.0 

0 

8 

0 

LUFKIN    FAA    AIRPORT 

83.3 

64.6 

74,0 

-      .1 

91 

16 

55 

10 

3 

6 

0 

0 

0 

3.98 

1.25 

21 

.0 

0 

8 

1 

MADISONVILLE 

86.0 

65.3 

7*,7 

90 

24 

55 

2 

5 

1 

0 

0 

0 

3.20 

1.12 

21 

.0 

0 

4 

1 

"ARSHALL 

80.6 

60.6 

70.6 

-    2.7 

89 

18 

49 

3 

17 

0 

0 

0 

0 

2.67 

-    2.58 

,69 

1 

.0 

0 

5 

0 

"INE3LA    NO    2 

81.2 

59.8 

70.5 

90 

31 

49 

3 

21 

1 

0 

0 

0 

4.51 

1.52 

1 

.0 

0 

6 

2 

"CUNT    PLEASANT 

80.7 

59.5 

70.1 

-    1.3 

90 

18 

45 

3 

21 

1 

0 

0 

0 

4.71 

1.74 

13 

.0 

0 

5 

2 

NACCGOOCHES 

83.1 

62.7 

72.9 

.5 

92 

18 

54 

28 

7 

3 

0 

0 

0 

7.16 

1.83 

2.59 

20 

.0 

0 

7 

2 

NEWTON 

PALESTINE 

81.  * 

62.2 

71.8 

-    1.3 

88 

31. 

52 

3 

15 

0 

0 

0 

0 

4.68 

-       .11 

1.63 

21 

.0 

0 

8 

2 

PINELANO 

82.7m 

63. OM 

72. 9M 

90 

24 

53 

10 

6 

1 

0 

0 

0 

3.05 

1.13 

13 

.0 

0 

6 

1 

ROCKLAND    1    N 

83. 7M 

63.  1M 

73. 4M 

90 

17. 

54 

10 

1 

2 

0 

0 

0 

3.43 

-    1.97 

1.02 

13 

.0 

0 

9 

1 

RISK 

80.6 

62.1 

71.4 

89 

18. 

53 

3 

11 

0 

0 

0 

0 

6,72 

2.02 

21 

,0 

0 

6 

4 

SIMMS    2    NNW 

81.3 

58.3 

69.8 

86 

29. 

44 

3 

14 

0 

0 

0 

0 

5.34 

1.52 

1 

.0 

0 

7 

3 

5PURGER   DAM   B 

82.4 

63.7 

73.1 

90 

24 

54 

10 

5 

1 

0 

0 

0 

3.77 

1.23 

13 

.0 

0 

8 

1 

SULPHUR   SPRINGS 

80.2 

58.5 

69.4 

89 

31. 

47 

4. 

29 

0 

0 

0 

0 

7,06 

1.55 

13 

.0 

0 

7 

5 

TEKARKANA    DAM 

80.7 

59.5 

70.1 

91 

23 

47 

3 

23 

1 

0 

0 

0 

3.32 

.93 

1 

.0 

0 

7 

0 

'YLES    5    NE 

80.6 

59,7 

70.2 

90 

IB 

50 

3 

17 

1 

0 

0 

0 

4.04 

1.41 

13 

.0 

0 

6 

2 

4ARPEN 

83.6 

64.0 

73.8 

90 

23. 

56 

10 

0 

3 

0 

0 

0 

6.69 

2.37 

25 

.0 

0 

8 

2 

KILLS    POINT 

80.3 

60.9 

70.6 

89 

24. 

50 

4. 

24 

0 

0 

0 

0 

9.04 

2.76 

1 

.0 

0 

10 

3 

DIVISION 

72.1 

-    1.0 

4.54 

.      ,58 

.0 

•         •         » 

TRANS    PECOS                       05 

ALPINE 

81.9 

55.9 

68.9 

-    1.9 

95 

16 

43 

6. 

69 

10 

0 

0 

0 

1.03 

•       .42 

.53 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

8AKERSFIEL0 

86.8 

61.7 

74.3 

102 

23 

45 

1 

29 

14 

0 

0 

0 

1.31 

.72 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

SALMORHEA 

87. 1M 

59.8 

73, 5M 

.3 

102 

17 

48 

5* 

34 

15 

0 

0 

0 

.41 

-    1.00 

.26 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANOELARIA 

96.7 

59.7 

78.2 

108 

22 

«1 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

.14 

,06 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHISOS   BASIN 

82.2 

56.7 

69.5 

92 

24. 

44 

4. 

52 

6 

0 

0 

0 

.38 

.14 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORNL'OAS   SERVICE   STA 

87.6 

53.2 

70.4 

100 

31. 

*2 

7 

31 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRANE 

St.* 

60.0 

72.2 

101 

24 

44 

1 

43 

11 

0 

0 

0 

1.23 

.65 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

EL   PASO   WB    AIRPORT                R 

87.5 

61.4 

74.5 

2.6 

97 

30 

51 

13. 

4 

15 

0 

0 

0 

.04 

•      .36 

.04 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FABENS 

88.1 

56.5 

72.3 

98 

31 

46 

13 

7 

17 

0 

0 

0 

.07 

.07 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

pT    STOCKTON    KFST    RADIO 

85.9 

58.1 

72.0 

101 

23 

46 

2. 

43 

13 

0 

0 

0 

2.43 

2.19 

1 

•  0 

0 

2 

1 

1 

GRANDFALLS    3    SSE 

86.7 

58.8 

72.8 

102 

24. 

47 

2. 

30 

13 

0 

0 

0 

.82 

.47 

27 

•  0 

0 

3 

0 

0 

KENT 

83.0 

54.2 

68.6 

99 

31 

41 

7 

63 

13 

0 

0 

0 

.37 

.12 

2* 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA    TUNA    1    S 

88.2M 

57. 5M 

72. 9M 

99 

30 

50 

14. 

2 

17 

0 

0 

0 

,04 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON 

84.4 

53.4 

68.9 

99 

23 

40 

7 

57 

13 

0 

0 

0 

1.33 

.55 

1 

•  0 

0 

3 

1 

0 

"ARFA    NO    2 

83.4 

51.4 

67.4 

93 

30. 

40 

7 

62 

8 

0 

0 

0 

1.29 

.72 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

"ENTONE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

•  0 

0 

"CNAHiNS 

86.7 

58.1 

72.4 

101 

16 

46 

1 

27 

12 

0 

0 

0 

.71 

.35 

10 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT    LOCKE 

76.* 

53.5 

65.0 

89 

31 

42 

4 

.       91 

0 

0 

0 

0 

.55 

.45 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

P»NTHER    JUNCTION 

90. OM 

60. 5M 

75.  3M 

100 

23. 

48 

2 

15 

18 

0 

0 

0 

.30 

•  13 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

°ECOS 

89.4 

59.4 

74.4 

104 

23. 

48 

7. 

23 

IP 

0 

0 

0 

1.22 

.51 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

»ENbELL 

86.2 

59.3 

72.8 

100 

23. 

43 

2 

37 

14 

0 

0 

0 

1.79 

.90 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

"RESIOIO 

97.5 

64.6 

81.1 

2.1 

109 

16 

54 

8 

4 

26 

0 

0 

0 

,64 

-      .10 

.43 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

'ED  bluff  dam 

88.0 

59.7 

73.9 

103 

16 

48 

12 

17 

14 

0 

0 

0 

1.06 

.90 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

S»LT   FLAT    10   ENE 

86.2 

56.5 

71.4 

96 

29 

49 

11 

20 

14 

0 

0 

0 

.12 

.09 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

•  1 

•  c 

>  J3 

01 
< 

■3 

si 

ig 

ft  £ 

X 

S 

e 
i 

2 

o 

>. 

Q 

o 

ID 

ft 

a 

No.  of  Days 

.2 

■3 

is 

■a 
6 

« 

« 

• 

Snow.  Sleet                   No.  of  Day. 

Station 

Max. 

Min. 

•3 

0 

■S-o 

If 

«o 
2  § 

ft 

a 

ft 
2 

s 

ft 

0 

z 

8 
S 

il 

s3 

S  i 

5  \ 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

MERBA    BLANCA 

VAN    WORN 

•INK    FAA    AIRPORT 

85.8M 
85.5 
8*. 7 
86.  9M 
86.* 

60.5 
61.3 
55.9 

57, 9M 
60.0 

73. 2M 
73.4 
70.3 
72. 4M 

73.2 

106 

100 

96 

100 

101 

23 
23 

30 
30 
22ft 

48 
47 
47 
44 
46 

6ft 
1 
12 
3 

1 

25 
23 
25 
26 

26 

12 

11 

8 

16 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.37 

3,67 

.29 

.21 

1.21 

.24 

1.44 

.15 

.10 

.60 

2 
20 
26 
31 
26 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
2 

1 

4 

0 
2 

c 

0 

1 

0 
2 

0 
0 
0 

ViLETA 

88.0 

56.2 

72.1 

99 

31 

46 

12 

6 

19 

0 

0 

0 

.32 

.40 

20 

■  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

72.3 

.1 

.81 

-       .45 

.0 

•         *         • 
EDhARDS    PLATEAU            06 

A»IS'A0    DAM 
BIG    LAKE    NO    2 

"iAnci- 
?CERNE 
BRACKETTVtlLE 

83.  3 

82.5 
81.9 
82.0 
84.7 

65.1 
59.0 
61.8 
62.1 
65.1 

74.2 
70.8 
71.9 
72.1 
74.9 

-  1.4 

-  i* 

103 

103 

94 

97 

104 

19 

23ft 

24ft 

IS 
19 

54 
*1 
51 
52 

56 

2 
1 
3 

e 

3 

15 
54 
24 

9 
7 

T 
8 

7 

3 

11 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.T2 
2.05 
4,07 
5.17 
2.09 

.30 
.98 

1.46 
.64 
.96 

1.40 
.97 

25 

1 
19 
24 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

BBAOV 
"LRNET 
CA-R    ,CCD 
CARTA    VALLEY 
CCPE    RANCH 

83.0 
81.8 
8*. 3 
83.8 
82.8 

60.3 
62.2 
63.2 
63.0 
57.6 

72.1 

72.0 

73. e 

73.4 
70.2 

101 
96 
100 
101 
102 

18* 

17 

18 

18 

24. 

46 
50 
54 
52 
41 

2ft 
1 

2ft 
3* 

2* 

37 
14 
10 
17 
53 

9 

s 

9 

9 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.19 
1.86 
1.00 
2.25 

1,01 

.90 
.58 
.33 

1.15 
.66 

29 

20 
25 
24 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL    BIO    MB    AP 
ECEN    1 

ElDCRADC    11    •.» 
FREDERICKSBURG 

jCHSsr.K  city 

14. 9 

87.0 
84.4 

82.1 
82.8 

65.6 

60.2 
60.0 
61.9 
62.1 

75.3 

73.6 
72.2 
72.0 
72.5 

•   3.1 

103 

105 

102 

100 

97 

18 
22 
23ft 
17 

24ft 

54 
45 
45 
50 
52 

2 

1 

1 

2ft 

3ft 

9 

24 
31 
29 

18 

11 
14 

n 

6 

« 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

2.23 
2.10 
3.30 
2.82 
2.85 

.      .50 

1.10 

.93 

1.55 

.79 
.68 

24 
1 
26 
23 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION    FAA    AIRPORT 

JLNC 

KERBVtLLE 

.A'BASAS 

LANGTRV    NO    2 

84.1 
84.4 
80.6 
81.4 

61.1 
61.5 
60.3 
61.2 

72.6 
73.2 
70.5 
71.3 

-  .8 

-  1.2 

103 
105 
97 
98 

23ft 

IB 

19. 

18 

49 
50 
49 
50 

1 
8ft 

8 

1 

25 

27 
28 

20 

9 

5 

7 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.26 
4.36 
5.90 
3.56 

1.71 
•    1.04 

.40 
3.00 
2.25 

2.00 

28ft 

20 

22 

1 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

lE*«Ey   p,c    2 

-»sc«< 

«C   CAnrv 
"EOINA 

83.7 

83.9 

81.7m 

87.5 

82.5 

60.2 
63.5 
59. 8M 
61.7 
60.6 

72.0 

73.7 

70.8M 

74.6 

71.6 

-       .6 

100 
104 
100 
103 
99 

18 

18 

18 

23ft 

19 

49 
52 
47 
45 
51 

8 
2ft 

17 
17 
27 
28 
14 

8 

10 

n 
1* 

ft 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.73 
1.20 
2.52 
1.07 
6.85 

-   2.79 

1.10 
.13 

.90 

,76 

2.51 

24 

1 
22 

1 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

-FNAOD 

-f »'20N 
»*IS'    rCCk 

83.9 
88.5 

86.1 
87.2 
85.1 

58.9 
60.9 
60.5 
61.5 

M 

71.4 
74.7 
71.3 
74.4 

M 

102 
107 
103 
105 
104 

23 

22 

24. 

22 

23ft 

45 
45 
47 
45 

31 
34 
28 
28 

7 

IT 

!<• 
12 

P 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.00 
2.10 
1.7| 
2.23 

.49 

-    1,29 
.    1,50 

.85 
1.22 

,67 
1.51 

.39 

29 
24 
29 

1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

■:i:t     c»SC- 

»09C*T   lEf 
■OOCtMIMI 

MS    »>.C-fL'    Dah 

82.1 
83.7 
85.2 
82.1 
82.9 

60.6 
58.6 
59.5 
60.5 

61.7 

71.4 
71.2 
72.4 
71.3 
72.3 

98 
96 

104 

98 
103 

18 

15 

23 

23. 

23 

49 
*1 
43 
47 
45 

25 
35 
38 

30 
38 

ft 

12 

ft 
« 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.54 
1.87 
2.53 
1.52 
1,69 

1.12 
.95 

1.65 
.58 
.86 

25 

19 

1 
26 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

J 

-'•^ElC    -B    A1BPCBT         B 
■  «»A 

STERLING    CITY 

.»   N 

•  4.7 
82.9 

•  3.1 

•  2.6 

•  5.3 

62.5 

60.7 
60.9 
57.4 
64.9 

73.6 

71.8 
72.0 
70.0 
75.1 

-       .7 

104 
102 
100 
103 
103 

22 

18 
17 
24 
19 

*6 
49 
47 
42 
56 

8. 

30 
22 
26 
58 
2 

in 
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7 

9 

1 1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
2.00 
2.13 
.96 
3.65 

•  1.10 

•  1.81 

1.24 

1.48 

.95 

.51 

2.25 

1 
29 
26 
27 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

•»•«•     ,»Li  Ey 

•  3.7 

S«.7 

71.2 

103 

23 

44 

1 

39 

p 

0 

0 

0 

3.92 

2.10 

27 

.0 

0 

4 

2 

etv 

72.5 

-    1.4 

2.59 

•       .95 

.0 

•      •      • 

07 

30CBT                        • 

- 

•ir  .         i     . 

•  2.6 

•  1.8 
11. 1 

•  2.9 

81.) 

65.2 

69.0 

73.9 
75.4 
75.0 
71.9 
73.7 

-  1.2 

-  1.9 

-  1.2 

2? 

10. 

23. 

54 
60 
53 
55 
53 

2. 

3 

2 

3. 

3. 

11 
14 

- 

0 
T 
9 

6 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.13 

6.78 
6.18 
5.50 
4.02 

.      .58 

2.94 
1.32 

.91 
2.90 
2.17 
1.93 

1.47 

1 

5 

6 
19 
29 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

« 

8 
6 

8 

1 
f) 

3 
3 

0 

1    • 

-ft     A»              B 

•  2.0 

•  3.1 
81.4 
U.I 

...8 

75.0 
74.0 
76.1 
75.6 
75.2 

-    1.9 

31. 
25  . 

60 
56 
60 
61 
57 

8. 
3. 

3 
3 
3. 

3 

3 
0 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8,45 
3.03 
9.12 
7.23 
3.87 

.68 
4.24 

2. (6 
1.46 
2.11 
2.16 

.90 

5 

2 
4 
4 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
B 
8 

ft 

4 
1 

ft 
I 

7 

•  ft./ 
II. « 

•  5.4 

. 

•  >.4 

74. A 
74.4 
74.7 

74.0 

.     1.6 

28* 

54 

31 
56 
59 

55 

1 

1 

1. 

1 

3. 

10 

5 
1 
9 

7 
4 

0 

0 

'1 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.13 
6.13 
3.28 
7,  10 
*.71 

1.87 

3.14 
1,00 

1.41 
1.30 
1.10 
2.73 
1.69 

2 
2 
1 
5 

2 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

* 
11 
ft 

10 
9 

7 
5 
1 
* 

«l 

•  4.6 

•  4.1 
III 

75.4 
71.9 

-       .  > 

56 
36 
57 
60 
53 

2 

8. 
2 
8 
2 

8 
9 
9 
• 

? 

0 
0 

0 

0 

•1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

5.03 
6.40 
*,12 
8.48 
3.28 

2.13 

1.03 
1.91 
1.08 
2.08 
2.04 

1 
19 

5 
29 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

in 
in 

1 
1 

6 

■. 
1 
1 
7 
1 

• 

••.< 

'•.1 
'4.3 

'    2.1 
-      .  I 

ii* 

33 
54 
40 
3* 
33 

2 

1. 

9ft 

1 

1* 

12 

0 

3 
9 

11 

1  ft 

0 

0 
0 
0 
0 

'1 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

6.32 
3.73 

10.68 
4.41 
*.19 

-      .05 
.37 

2.40 
1.71 

2.31 
2.21 
1.15 

19 
J 
5 
1 

19 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

B 

11 
« 

« 

) 
1 
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J 
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TEXAS 
MAY    1966 


Temperature 

Precipitation 
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01 
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£ 
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■J 

Q 

0) 
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No.  of  Day3 

3 

.1 

II 

>• 

Q 

9 
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Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max- 

Mia. 

•3 

■3-0 
Q  g 
E  o 

o 

o 

0 

2 

o 
o 

1 

o 

1 

s 

0 

kl 

S  ► 

3  3 

s  * 

NIXON 

84.6 

65.9 

75.3 

93 

23 

56 

2. 

0 

7 

0 

0 

0 

4.73 

1.82 

1 

.0 

0 

7 

4 

1 

RED    ROCK 

81.5 

64.7 

73.1 

92 

24. 

54 

1 

13 

4 

0 

0 

0 

4.82 

2.20 

1 

.0 

0 

8 

2 

1 

REFUGIO 

83.8 

67.7 

75.8 

92 

31. 

60 

3 

2 

9 

0 

0 

0 

7,74 

2.26 

3 

.0 

0 

10 

5 

3 

ROBSTOWN 

84.0 

68.4 

76.2 

95 

24 

61 

8. 

4 

1! 

0 

0 

0 

7.68 

1.88 

5 

.0 

0 

9 

5 

3 

RCCKPORT 

80.1 

69.6 

74.9 

88 

29. 

60 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

6,99 

2.21 

4 

.0 

0 

B 

4 

3 

SAN    ANTONIO   we    AIRPORT      R 

82.3 

64.7 

73.5 

-    1.8 

93 

23 

56 

8. 

5 

3 

0 

0 

0 

3.53 

.08 

.82 

1 

.0 

0 

9 

3 

0 

SAN    MARCOS 

82.6 

64.1 

73.4 

-    1.5 

93 

25 

55 

3. 

8 

5 

0 

0 

0 

2.83 

•       .74 

1.04 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

SEAlY 

82.7 

66.1 

74.4 

-    1.8 

91 

24. 

57 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

7.37 

2.92 

2.17 

19 

•  0 

0 

9 

6 

3 

SEQUIN 

8*.  6 

65.7 

75.2 

-       .8 

97 

23 

55 

3. 

5 

10 

0 

0 

0 

3.54 

-      .01 

1.43 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

SINTON 

84.0 

68.4 

76.2 

94 

23 

60 

3 

3 

10 

0 

0 

0 

5.97 

1.72 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

SMITHVILLE 

81.  5 

65.0 

73.3 

-    2.6 

90 

23. 

55 

3* 

12 

3 

0 

0 

0 

5.37 

1.43 

2.09 

2 

.0 

0 

6 

2 

2 

SCMERVILLE   DAM 

81.8 

64.7 

73.3 

91 

25 

55 

3. 

10 

2 

0 

0 

0 

3.26 

1.91 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

WASHINGTON    STATE    PARK 

83.0 

64,7 

73.9 

93 

25 

56 

3. 

5 

T 

0 

0 

0 

3.63 

1.37 

2 

.0 

0 

7 

2 

2 

YOAKUM 

85.1 

67.1 

76,1 

95 

24 

36 

2 

3 

9 

0 

0 

0 

3.79 

1.02 

4 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

74.7 

-    1.6 

5.50 

1.72 

.0 

tt        «        * 
UPPER   COAST                    08 

ALVIN 

82.9 

67.0 

75.0 

93 

23 

59 

3 

0 

* 

0 

0 

0 

7.59 

1.80 

3 

.0 

0 

9 

6 

3 

ANAHUAC   tbcd 

83.8 

66.9 

75.4 

89 

31. 

56 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

6,77 

3.60 

13 

.0 

0 

9 

2 

1 

angleton 

82. 7M 

67. 7M 

75. 2M 

.2 

91 

25 

59 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

11.99 

8,09 

3.23 

25 

.0 

0 

I 

6 

4 

SAY   CITY    WATERWORKS 

83.2 

66.4 

74. P 

92 

25 

58 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

6,47 

2.41 

5 

.0 

0 

10 

5 

1 

BAYTOWN 

83.8 

67.3 

75.6 

92 

25. 

59 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

4,82 

.10 

1.59 

13 

.0 

0 

9 

4 

1 

9EAUMQNT 

83.3 

67.3 

75.3 

-    1.2 

92 

24 

56 

11 

1 

3 

0 

0 

0 

11.56 

6.51 

3.75 

13 

•  0 

0 

11 

6 

4 

CLEVELAND 

83.5 

64.4 

74.0 

93 

25. 

57 

11. 

4 

6 

0 

0 

0 

5.57 

1.67 

13 

•  0 

0 

ft 

3 

2 

DANEVAN6   2   SE 

82.0 

67,7 

74.9 

-    1.3 

90 

24 

59 

3* 

0 

1 

0 

0 

0 

7.00 

3.52 

2.52 

5 

.0 

0 

ft 

5 

2 

EDNA   3   SW 

82.6 

67.5 

73.1 

91 

24 

58 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

6.28 

2.40 

2.25 

5 

.0 

0 

12 

3 

2 

EL   CAMPO 

84.2 

67,4 

75.8 

95 

24 

59 

3. 

1 

5 

0 

0 

0 

5.89 

1.27 

28 

.0 

0 

10 

(i 

2 

FREEBORT    2    NW 

81.3 

68,7 

75.0 

89 

2* 

61 

4. 

0 

0 

0 

0 

0 

9.28 

2.87 

5 

.0 

0 

10 

6 

5 

GALVESTON   WB   CITY                 R 

79.5 

70.9 

75.2 

-      .6 

87 

19 

61 

3* 

0 

0 

0 

0 

0 

10.34 

7.55 

3.00 

13 

.0 

0 

11 

h 

4 

HOUSTON    WB    CITY                         R 

82.5 

68,4 

75.5 

-       .7 

93 

23 

60 

3. 

0 

4 

0 

0 

0 

7.89 

3.46 

2.74 

13 

.0 

0 

9 

5 

2 

HOUSTON    WPl    AIRPORT 

83.4 

68.4 

75.9 

-       .1 

92 

24. 

60 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

11.21 

6.89 

4.21 

20 

.0 

0 

1! 

6 

3 

LIBERTY 

83.4 

67.1 

75.3 

.1 

91 

25. 

59 

10. 

0 

4 

0 

0 

0 

8.50 

4.01 

4,45 

13 

.0 

0 

a 

5 

2 

MATA60RDA   NO   2 

82.0 

69.9 

76.0 

-      .3 

90 

24 

60 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

7,94 

4,65 

1.69 

13. 

.0 

0 

10 

6 

3 

NEW  GULF 

82.9 

66.7 

74.8 

94 

25 

58 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

5.95 

1.77 

5 

.0 

0 

9 

4 

2 

ORANGE    4    NW 

83.2 

66.1 

74.7 

90 

25. 

56 

10 

0 

5 

0 

0 

0 

14.10 

4.70 

13 

.0 

0 

11 

7 

5 

PALACIOS    FAA    AIRPORT 

80.6 

68.7 

74.7 

88 

24 

58 

3 

I 

0 

0 

0 

0 

8.60 

2.06 

13 

.0 

0 

ft 

6 

3 

PIERCE    1    E 

83.4 

65.9 

74.7 

-       .8 

9* 

25 

58 

4. 

3 

5 

0 

0 

0 

*.2T 

.35 

1.24 

5 

.0 

0 

e 

4 

1 

POINT    COMFORT 

81.6 

69.6 

75.6 

90 

31. 

59 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

7.73 

2.30 

13 

.0 

0 

7 

5 

3 

PORT    ARTHUR 

82.7 

68.1 

75.4 

-       .7 

90 

29. 

58 

10 

0 

3 

0 

0 

0 

10.16 

5.52 

4.47 

13 

.0 

0 

11 

7 

1 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT       R 

83.2 

68.3 

75.8 

1.1 

90 

24 

58 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

9.63 

4,69 

5.29 

13 

.0 

0 

9 

4 

2 

PORT    LAVACA    NO    2 

82.3 

68.5 

75.5 

91 

30 

59 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6.40 

2.16 

5 

.0 

0 

9 

3 

2 

PORT   0   CONNOR 

80.3 

67.5 

73.9 

88 

27 

S7 

6. 

14 

0 

0 

0 

0 

8,69 

2.20 

3 

.0 

0 

11 

6 

3 

SUGAR    LAND 

83.5 

67,5 

75.5 

-       .4 

93 

25. 

58 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

9,71 

5,18 

3.16 

19 

.0 

0 

a 

6 

3 

THOMPSONS    3    WSW 

82.4 

66.7 

74.6 

93 

25 

58 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

7.37 

1,68 

5 

.0 

0 

9 

5 

4 

VICTORIA    WB    AIRPORT               R 

82.5 

68,0 

75.3 

-       .9 

91 

24 

60 

3. 

3 

5 

0 

0 

0 

4.77 

,65 

2.91 

4 

.0 

0 

3 

3 

I 

DIVISION 

75.2 

-      .5 

8.10 

4.01 

.0 

•         •         « 

SOUTHERN                           09 

Alice 

83.9 

68.0 

76.0 

9* 

24. 

60 

8. 

8 

9 

0 

0 

0 

9.58 

6,62 

4,00 

1 

.0 

0 

a 

4 

4 

ARMSTRONG 

86. 4M 

66,  1M 

76. 3M 

95 

28. 

59 

8 

I 

17 

0 

0 

0 

7,04 

2.60 

5 

.0 

0 

BATESVILLE   3   s 

86.0 

64.5 

75.3 

102 

19 

57 

8* 

9 

13 

0 

0 

0 

2.73 

.0 

0 

BENAVIDES   7   s 

84.5 

67.9 

76.2 

95 

24. 

58 

8 

8 

11 

0 

0 

0 

6,29 

3,24 

1 

•  0 

0 

9 

3 

2 

CARRIZO   SPRINGS 

84.8 

67.0 

75.9 

•    2.9 

102 

19 

58 

B 

4 

9 

0 

0 

0 

6,94 

3.36 

2.50 

24 

.0 

0 

10 

4 

3 

CATARIK'A 

86.  OM 

66.  8M 

76. 4M 

99 

11 

58 

2 

4 

14 

0 

0 

0 

2.98 

1.50 

1 

.0 

0 

7 

1 

1 

CHARLOTTE    3    NNW 

86.1 

66.2 

76.2 

96 

17 

58 

2 

2 

13 

0 

0 

0 

4.76 

2.11 

1 

.0 

0 

10 

3 

1 

CCTULLA    FAA    AIRPORT 

85.7 

66,6 

76.2 

97 

23 

54 

3 

6 

13 

0 

0 

0 

3.86 

1.13 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

CRYSTAL    CITY 

84.5 

67,7 

76.1 

100 

18 

59 

3* 

4 

S 

0 

0 

0 

6.21 

2.14 

1 

.0 

0 

7 

3 

3 

oilley 

84.7 

65.8 

75.3 

-    2.5 

97 

18 

58 

4* 

5 

12 

0 

0 

0 

7.43 

4.22 

2.83 

2 

.0 

0 

8 

3 

2 

EAGLE    PASS 

83.7 

66.6 

73.2 

-    4.3 

104 

19 

57 

3 

10 

7 

0 

0 

0 

4.63 

1.39 

2.63 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

ENCINAL    3   Nw 

86.8 

65.  5 

76.2 

•    2.9 

101 

19 

57 

3 

10 

19 

0 

0 

0 

7.55 

4.09 

2.60 

1 

.0 

0 

9 

6 

2 

FALCON    DAM 

85.8 

67.3 

76.6 

97 

24 

37 

8 

4 

13 

0 

0 

0 

7.97 

1.60 

3 

.0 

0 

9 

7 

3 

FALFURRIAS 

88.7 

69.8 

79.3 

-       .7 

100 

29. 

59 

9. 

6 

18 

0 

0 

0 

12.40 

9.61 

5.00 

5 

.0 

0 

9 

8 

3 

FOWLERTON 

86.1 

64.7 

75.4 

96 

18 

51 

3 

7 

14 

0 

0 

0 

8,04 

1.88 

29 

.0 

0 

11 

5 

3 

FREER 

83.8 

66.4 

73.1 

95 

27. 

57 

3 

12 

11 

0 

0 

0 

14,87 

3.10 

29 

.0 

0 

12 

a 

6 

KAFFIE    RANCH 

85.  9M 

66.3M 

76. 1M 

97 

24 

37 

8 

12 

IT 

0 

0 

0 

10,80 

.0 

0 

LA    PRYOR 

85.6 

64.8 

75.2 

101 

18 

53 

2 

3 

12 

0 

0 

0 

4,80 

2.21 

1 

.0 

0 

I 

4 

1 

LAREDO    NO.    2 

87.6 

67.3 

77.5 

100 

23. 

58 

3. 

5 

17 

0 

0 

0 

7.74 

2.39 

1 

.0 

0 

10 

* 

2 

3ILT0N 

84.8 

65.5 

75.2 

98 

24 

37 

8. 

12 

13 

0 

0 

0 

5.79 

1.94 

1 

.0 

0 

8 

5 

2 

'EARSALL 

86.2 

66,4 

76.3 

96 

18. 

57 

3 

1 

13 

0 

0 

0 

3.42 

.85 

1 

.0 

0 

6 

3 

0 

'OTEET 

83.9 

66.6 

75.3 

93 

24. 

57 

2 

4 

7 

0 

0 

0 

4,08 

1.35 

1 

.0 

0 

8 

3 

2 

'10    GRANDE    CITY    3    W 

85.6 

67.6 

76.6 

96 

23 

57 

7 

5 

12 

0 

0 

0 

5.84 

1.57 

4 

.0 

0 

10 

3 

3 

MLDFN 

84.9 

66.8 

75.8 

94 

24. 

59 

8. 

2 

11 

0 

0 

0 

5.44 

1.50 

1 

•  0 

0 

a 

5 

2 

!AOATA 

87,5m 

69.  4M 

78.5m 

98 

23 

59 

8 

4 

15 

0 

0 

0 

10.51 

2.75 

2 

.0 

0 

11 

7 

3 

DIVISION 

76.2 

-    2.9 

6.87 

3.73 

•  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
MAY    1966 


Temperature 

Precipitation 

a  I 

•  9 

8 
< 

•a 

.3 
1 1 

s 
A 

i 

0 
a 

.3 

o 

a 

a 

£ 

a 

No.  oi  Day 

3 

o 

■3 
.1 

IS 

a 

o 
1 
O 

• 

Snow,  Sle*l 

No.  ol  Day. 

suae 

Max. 

Mill. 

H 

4-0 

£§ 
a  g 

35  o 

• 

• 

s 

e 

• 

0 

2 

0 

o 

• 

0 

s 

S 

a 
o 

-»j 

8  I 

°    0 

•oi 

*       »       • 

L0»ER    VALLEY                      10 

BRC»NSVILLE    MB    AIRPORT       R 

HMIIMEN 

"C    ALLEN 

UC    ALLfK    FAA    AP 

-C    CCCK 

83.2 
85.0 
85.* 

84.5 
84.6 

69.2 
68.  7 
69.2 
69.5 
67.9 

76.2 
76.9 
77.3 
77.0 
76.3 

-  2.8 

-  3.0 

91 
94 
94 
94 
94 

30 

29 

24. 

23 

24 

62 

61 
61 
60 
60 

8* 

8 

8* 

8 

9. 

0 
1 
1 
2 

4 

i 

9 

16 

« 

12 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.05 
7.99 
8.15 
7.91 
8,47 

3.69 
4,85 

2.86 

3.05 
2.03 
2.94 
2.05 

3 

4 
4 
4 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
9 
9 
12 

2 

5 
4 
4 
6 

2 

4 
4 
2 

4 

"1SSIOM 
PCRT    ISABEL 
PCRT    MANSMElD 
RAYM0N0VILLE 
SAN    BENITC 

85.9 
81.5 
81.4 
84.6 
85.6 

67.5 
72.3 
71.1 
69.0 
70.1 

76.7 

76.9 
76.3 
76.8 
77.9 

-    3.8 

•  1.6 

•  2.9 

95 
90 
91 
95 
95 

23. 

31 
22 
30 
31 

57 
64 
62 
61 
62 

9 

8* 

8* 

29* 

8* 

5 

0 
0 
3 

0 

15 
1 
1 

10 
12 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.62 

2.80 
7.22 
6.86 
7, 67 

3.40 
.82 

3.38 

1.38 

2.40 
2.22 

2.90 

4 

4 
2 

4 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

I 
8 

7 

4 

6 
4 
5 

2 
0 
3 
3 

2 

-ESLAfC   2   E 

85.0 

68.9 

77.0 

92 

30* 

60 

8 

2 

10 

0 

0 

0 

8.63 

5.93 

2.82 

4 

.0 

0 

8 

4 

4 

DIVISION 

76.8 

-   2.9 

7.03 

4.31 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   109*  ON  THE  16TH  AT  PRESIDIO 

LOWEST  TEMPERATURE,   27*  ON  THE  13TH  AT  GRUVER 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    14.87  INCHES  AT  FREER 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   .00  INCH  AT  4  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   6.75  INCHES  ON  THE  13TH  AT  NEW  CANEY  4  NW 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   TRACE  AT  VEGA 


:.••  Mmum  Run  MUwlaf  ftiflim  ind»x 
1 10 


DAILY  PRECIPITATION 


HIGH    PLAINS 

ASERNATHY 
ACkERLY    3    SE 
ANARILLO    MB    AIRPORT 
ANDREWS 
BIG    SPRING 

BOOKER 
BORGER    3    M 
BOYS   RANCH 
BRAVO 
BKOHNFIELO    NO    2 

BULEft    2    NE 
BUNKER    HILL 
CANADIAN    1    ENE 
CANYON 
CLAUDE 

COLOHATER 

CONLEN 

CROSBYTON 

DALHART    FAA    AIRPORT 

DARROU2ETT 

DINNITT    6    E 

0I««ITT 

OUNAS 

FLOYOAOA 

FLOYOAOA 


9    SE 


FOLLETT 

FORSAN 

FfllONA 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

GARDEN  CITY   I    E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

hEREFORO 

HIGGINS 

HITCHLANO 
LAHESA    1    SSE 
LENORAH 
LCVELLAND 
LIPSCOMB 

LITTLEFIELO   NO.    2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK    9   N 

LUBBOCK    uB    AIRPORT 

»C  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  „B  AIRPORT 

MIDLAND  *  ENE 

NORSE 

MORTON 
"ULE5H0E  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 
BAmpa  NO.  2 

PANHANOLE 
PERRYTON 
PERRYTON  10  HNH 
PLAINS 
PLAINVIEw 

OUITAOuE  2  SE 
SENJNOLE 
SILVERTON 
5LAT0N  S  SE 
SPEARMAN 

STRATFORD 
SUNRAY  A  Sk 
UHOKA 
'ASCOSA 

ruLn 

M6ARGER 


L0»  ROLLING   PLAINS    02 

•  RENE   .1    AIRPORT  / 

NSON 

SPERHONT 

AllINGER   1   sw 

EN  j  A"  I«, 

JRKETT 

HILORESS   FAA    AIRPORT 

IlLLICOTHE    2    NE 

.ARENOON 

>L£MAN 

3L0RAD0   CITY 
I0KELL 
^CKENS 
.ECTRA 
.ONOT    1    N 

ill 

iTHRIE 
"LIN 
SKELL 
"05  CREEK    DAN 

•  TON 


,KE  ABILENE 

*E  COLORADO   CITY 
<E  KEMP 


'»00» 
"PHIS 
IEETIE    2    s 

*DAY 


THFiElO 
KE  1  £ 
■ENT  a  m, 
jC»m 


1.37 


.68 

.01 

2.2« 

.•2 

■40 


Day  of  Month 


10       11       12 


1.03 
.86 
1.13 


'3  |  14  I  15  !  16  I  17  [  18  i  19  |  20   21   22   23  I  24   25  I  26 


29      30      31 


•06  .06 

.05 


.07      .31 
■  22 

T  .32 


•22      .131 
T        1.1* 


.'9       .01 

.31 

.06      .32      T 


.0*      .27 
2.63       .08 


1.67 
1.25 


.10      .22 
.36      .25 


S*.  i.lai.Dcn  note,  following  Si.Uon    Ind.x. 
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OuANAM  9  SE 
RMV    1   ESE 

ROSCOE 

SHAMROCK 

SMAMROOC  radio  kevp 
^•:e  = 

STA«foeo  i 

TA«P|CC 

TESCO 

'REN*  2  ENE 
TRu»Y  3  ESE 
TRu SCOTT 

VERNON 
vOSS 

•Ellington1 

■lCHtTA  FALLS  "S  AP 
■ICMIU  *ALLE»  EAR»  29 

■INTERS  9  NNE 


■.CRT"  CENTRAL 

A.A1S' 
ALE9C  •  SE 
ANNA 

autelope 

»RC-£»  CITY 

ARLltGTO* 
ARTHUR  CITT 

»•.:- 

BAIRO 
■inOMTll     DAM 

MlTO«  OA» 
■C-iR30<    0A« 

tt&v-A" 
BO-IE 

»-■:    !   SE 

SRA2CS 

BRECAE-iRIOtE 
HISMPORT 
«tc.»"000 
«J*LESCM   2   ss. 

■M.IWTOII    i    .!. 

..TO« 

CE^IXA 
[H'H    C|T» 

C-tALR    HOLKITAId 

1 1  mi— 

ClIPTOR    9    E 

CO"A»C-E 

COOPER 

COPPERAS   COVE    "0    I 
CORSICA-A 

'**•.:»- . 
cRisse* 

CROSS    PLAIUS 

II    rt    AIRPORT 

i    SS. 

DCRISO*   0A» 
OERTO*    I    SE 

DUEH1* 
»X«(    6    •»• 

iA«,.c  -•«    »«e  da> 

i.-  »*-. 

r/*JB|l 


4.37 
2.59 

2.69 


A. OR 
A. 66 
3.67 
2.26 
•  PR 

1.21 

2.06 
1.01 


3.96 
>.A2 

2.00 


1.62      .37 


J." 
1.01 


1.A 
'.21 


.22 

.11 

.OS 


Day  of  Month 

10   I   11   I   12  ;   13  I   14   I   15 


,tl       .01 

'..•i   1. 1 1     ,0a 
•       ,*l 


.01       .61       .•» 


.041     .01 
I     .06 


17  I   18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


.10 
.OS 

.IT 
.69 

■  06 

1.82 
.16 

.86 

.01 

.06 

2.S9 

.42 

.29 

.S3 

.IT 

.03 

ia     .22 

.02 

.09 

.90 

.02 

■  JT 

T 

T 

■01       .01      .OT 


T 

.92 

T 

.06 

.nl 

.34 

.66 

.94 

.33 

.42 

.07 

T 

■  OS 

.51 

'  T 

2.10 

2.4a 

.39 

T 

.13 

.29 

T 

.10       .47       .61 
1.17    I. 10 


I.U 


.02 

■as 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


7        8       9       10      11       12       13      14      15        16      17      18      19      20      21      22      23      24   ,  25      26      27 


29   30 


MORGAN  MILL 

MJENSTER 

MULLIN 

NAVARRO  MILLS  DAM 

NEWPORT 

CLNEY 

OLNEY  5  NNW 
PALO  PINTO 
PARIS 
PILOT  POINT 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RAIN80. 

RANGER  PUMP  STATION 
RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 
RISING  STAR 

ROANOKE 
ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD 
ROSS 

R0S5ER  1  SE 
SANGER 

SMERMAN  PUMP  STATION 

SLIOELL 

SPRINGTOWN 

STEPMENVILLE  6  SW 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

STRAWN  8  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 
THORNTON 
THROCKMORTON 
TMuRBER  5  NE 
TRENTON 

TROY 

VALLEY  VIEW 

WACO  DAM 

WACO  HB  AIRPORT 

WAXAHACHIE 

wCATHERFORD 
WHITNEY  DAM 
WOLFE  CITY 


ALTO  5  Sw 

ANDERSON 

ATHENS 

ATLANTA 

BEDIAS 

BON  WIER  2  I 

BOKELDER 

BREMOND 

BRONSON 

BUFFALO 

CANTON 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERV1LLE 

CLARKSVILLE 


2  E 


COLDSPRING  5  SSw 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

DA1NGERFIELD  9  S 
DEKAlB 
OEwEYVILLE 
DIALVILLE  2  w 

EWw  i  nw 

EMOBV 

EVADALE 

FAIRF1EL0 

FRANKLIN 
FRANKSTON 

GILMER  2  w 

glaoehater 
grapeland 
grove  ton 
wa5ansp0rt 

warleton 
hawkins  1  e 
hempstead 
henderson 

HOMER 

"UNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  Sw 

JEFFERSON 

JEwCTT 
KARNACK 

kirbyville  for  service 

LINDEN 
'  LIVINGSTON    2    NNE 


LOVELADY 

IUFkIN   FAA    AIRPORT 

waoisonville 

magnolia 
marshall 

MAUD 

•ILAM    »    ENf 

WINEOLA    7    SSW 


WINEOLA    NO    2 

MONTGOMERY 

MOSCOW 


1 

62 

1.62 

2 

30 

1.56 

1 

.81 

.72 

.15 

4 

76 

1.77 

.11 

.95 

.10 

.15 

,62 

.1* 

1 

,07 

.37 

.10 

1 

B4 

1.8* 

3 

55 

.36 

.03 

1 

'1 

1.00 

.07 

20 

2 

-3 

1.7* 

T 

1 

,60 

1.30 

A 

.*5 

1.68 

.06 

1 

55 

.90 

.02 

,20 

.20 

5 

t>3 

3.30 

.06 

2 

,29 

l.*0 

T 

,20 

3 

11 

3.11 

3 

.8* 

1.82 

5 

17 

.-5 

3 

23 

1.90 

.09 

1.38 

1.10 

2.55 

.56 

.0 

2.3* 

1.10 

.1 

1.86 

1.36 

2.56 

2.36 

2.18 

.56 

1.96 

1.96 

*.21 

.13 

.0 

6.09 

.5* 

*.29 

2.30 

.1 

2.01 

.33 

.75 

.66 

.0 

5.92 

*.*e 

1.65 

S.*B 

3.*5 

.13 

6.71 

7 

5.2* 

2.*9 

*.*5 

1.00 

10.88 

5.58 

1.65 

5.09 

1.75 

*.38 

1.93 

5.90 

5.37 

1.52 

1.16 

.62 

3.17 

.17 

3.12 

.25 

3.20 

.** 

.59 

2.11 

.27 

2,*0 

.71 

.35 

6.51 

.17 

3.3  9 

.83 

.38 

h.  Oft 

.12 

*. 20 

.66 

.77 

3.U 

1.11 

.73 

6.32 

.<5 

3.^5 

.66 

.13 

3.20 

.80 

6.0* 

'.06 

2.5' 

.69 

.51 

3.21 

1.65 

.'a 

.10 
.10 

.11 

T 
.22 


.02 
1.11 
.05    1.10 

.56 
.05      .32 

1.81       .26 


.23 

.0* 
.09 


.07 
1.02 


.01      T         1.23      **9 

.12      .15 


.03      T  .02      .76 


.05       .60 


T  .18    1.12      .03      .48      T 

.06       .05      .56      T  T 

.10  ,10 


.75 

.06 

1.59 

.07 

■  14 

T 

.38 

.12 

.01 

.27 

T 

T 

T 

1.25 

.03 

.03 

•  04 

.03 

.21 
.28 

.35 

T 

1.00 

.03 

.89 

.03 

.10 

.19 

.23 

.03 

T 

1.62 
.21 
.3* 


2.*9 
.23 


.05      .51       .15 
.37 

.03      .29 
.09 
.05       .7*      .03 

■48 

.15  .78 


2.15 
.13      .10 


2.73 

.6* 
.6* 


.09      .11      .31 


2.27 

.98      .08 
1.02 


.27 
.56 

.0* 

.05 
.68 
1.35 


2.97 

.13 

.31 

.19 

1.66 

■  40 

.27 

1.20 

.18 

.15 

.0* 

.31 

.0* 

.02 

.05 

.28 

.10 

1.87 

.89 

.23 

T 

.27 

.29 

.08 

1.75 

.55      T 

.05 

.32 

.78 

.38 

.at 

1.25 

,08 

1.12 

■  49 

.60 

.08 

.29 

T 

■  04 

1.15 

*  lollo-wing  Station    indox. 
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DAILY  PRECIPITATION 


g 

Day 

oi  Month 

Station 

o 

I 

1 

£ 

1 

2 ! 

3 

4 

5 

6 

7        8    | 

9        10    |   1 

1    I2 

13  | 

14       15 

16      17       18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

31 

">OL«|f     BLEASANT 

A.'l 

1.3B 

.18 

1.7A 

.05                   .04 

.89 

.40 

.02 

4ACOG0CC-E5 

7.16 

•  66 

1.60 

.06 

T 

.05 

.57 

.03 

.11 

2.59 

.91 

.91 

VA^ES    t    5» 

A. 67 

1.57 

.32 

1.93 

.20                   T 

.15 

.50 

T 

sEt.E"    -    SS. 

3.82 

.AO 

.22 

.40 

.02 

.54 

.13 

.06 

.63 

.62 

1.00 

NE.    CAVE'    -    ■.- 

10.22 

.93 

.40 

.66 

.30 

.15      T 

6.75 

.50 

.SO 

.23 

se-':*' 

H06ALUS    GUABO    STATION 

2.  SB 

.90 

.10 

.02 

.01 

.02 

.10 

.02 

1.40 

.02 

3.T8 

.68 

.73 

.54 

.06 

.61 

.11 

.32 

.03 

.90 

-.68 

.52 

1.00 

.OA 

T 

.21 

•  34 

T 

.49 

1.03 

.35 

.10 

;:.£.»•■: 

3.05 

T 

.21 

.02 

.25 

.36      T 

.03 

1.13 

T 

.55 

.41 

.07 

•  02 

PITTSBtMC    5    S 

5.T5 

l.TJ 

.25 

•  63 

1.73 

.05      T 

.57 

.40 

.07 

.12 

:-.'.:  = 

A.OA 

.65 

.A3 

.OS 

.12 

1.07 

T 

T           T           .16 

.10 

.52 

.22 

T 

.72 

PBICE   2   s- 

A. 52 

.08 

.Al 

T 

T 

.07 

1.25 

.10      T 

.24 

1.45 

.10 

.20 

.62 

c.;*-as  2  s 

3, S3 

2.05 

1.22 

.36 

.20 

BEAlA*    1    V.E 

8.5* 

.91 

.90 

.05 

.05 

.27 

.4, 

2.61 

.22 

1.65 

.18 

1.23 

stc-as;* 

A. 61 

1.62 

.A8 

.10 

.15 

.02 

T 

.24 

1.02 

.98 

;:.e=si:e 

2.72 

1.00 

T 

T 

T 

.77 

.15 

.80 

bocalano  1  s 

3. A3 

.11 

.09 

.13 

.26 

.05 

1.02 

T 

.24 

.02 

.31 

.36 

.65 

.01 

•  U 

°.s< 

'.'2 

I.OS 

1.00 

T 

T 

.35 

.07 

.06 

.02 

2.02 

1.05 

.90 

St"«S    2    SNA 

5.36 

1.52 

.A2 

1.01 

.46 

1.23 

.43 

.2T 

^=-5jE8    cam    e 

3. 77 

.19 

.40 

.02 

T 

.35 

.05 

1.23 

.IS 

.43 

.02 

.23 

.66 

S1A.OXUB    SBBI4CS 

7.06 

1.25 

.AO 

1.35 

T 

1.2S 

.23 

1.20 

.06 

1.10 

VClAMUfU    CA« 

3.32 

.93 

.35 

.66 

.50      T           .OS 

.34 

.18 

T 

.31 

•-.E'    5    HE 

a.Oa 

1.0a 

.53 

T 

.03 

T 

1.41 

T           .02 

.01 

.50 

.15 

.07 

.26 

.02 

vallEt  junction 

2.2S 

T 

1.31 

.10 

.13 

T 

.13 

.5! 

T 

T 

T 

T           T 

MLLO    2    SS» 

6.6A 

2.0a 

.08 

•  34 

.57 

.12 

.92 

.11 

1.80 

.57 

.09 

.ABBES 

6.69 

T 

.03 

T 

.05 

.53 

.03 

.05 

1.28 

.27 

.44 

.ST 

.73 

2.37 

.91 

■ILLS    BOI1T 

9.0A 

2.76 

.31 

T 

T 

.10 

.65 

1.37 

.38 

.11 

.60 

2.66 

.10 

■iMaBoao  a  s- 

>      •      • 

■=»\5    BfCCS                     05 

AL»I"E 

1.03 

.53 

.06 

.02 

.19 

.01 

.01 

.21 

9A.EB5BIELC 

1.31 

.72 

.02 

.21 

.16 

.26 

.12 

.03 

AS     BAN6EB     STA 

.02 

T 

T 

.06 

T 

.2* 

T 

CAsrfLABIA 

.06 

.OA 

.02 

T 

.02 

CISOS   8A514 

T 

T 

.OA 

.01 

.OA      T 

.09 

.04 

.14 

.02 

CCB4XAS    SEBvlCE    STA 

:a»s£ 

ill] 

.AO 

.05 

• 

It 

.07 

.61 

El    BASC    .9    AIBBOBT                  B 

T 

.OA        T 

T 

<A»EKS 

.07 

T 

T 

*OfiT    OAVIS 

.01 

T 

.05 

•T    STOCKTOH    KfST    BAOIO 

«!»! 

2.19 

.03 

.01 

.20 

2.03 

.79 

.04 

T 

1.20 

1    1    SSE 

.15 

.02 

T 

.02 

.16 

.6T 

l"»EB|AL 

.20 

.45 

!€»• 

.12 

.12 

■01 

T 

.05 

T 

lA     TUNA     1     S 

1 

1      .OA 

-*c*'-:-» 

l!lS 

.35 

.03 

.10 

.05 

T          T 

.05 

.30 

.03 

T 

T 

■isf»    NO   2 

1.29 

.72 

.05 

.05' 

.03 

.3A 

.10 

.74 

»eMtLl     BANCM 

.01 

.01 

.23 

T 

.21 

•04A-AM 

.12 

.01 

.33 

T 

T 

.23 

.10 

T 

T 

.45 

T      i 

SOESVA 

l!o4 

.11 

■  I* 

.09 

.65 

7       . 

.09 

.OA 

.04 

T 

.13 

1.22 

.IS 

.10 

.28 

.10 

.51 

.01 

BfMtlU 

1.7« 

.18 

.90      • 

1 

.02 

.58 

-  -  * "  1 

.04 

.76 

.20 

.01 

.43 

■■   :a- 

I.Ot 

.13 

T 

.10 

.01  . 

.03 

.01 

••—.(••-.» 

.1) 

.2a 

3!a7 

.16 

.10 

1.27 

.3A 

1.44 

•  >6 

lid"    1.aa'» 

•  13 

.14  . 

■  I* 

.09 

■ 

.2T 

.17 

.27 

I 

T 

T 

T           T 

T 

.03 

.02 

T 

•  04 

.10  . 

•  !A«     '»*     i)t»CA' 

l!ll 

.OA 

T 

.21 

.19 

.OT 

.40 

•  It 

T       . 

.12 

.40 

•           •           • 

teu*et   1ATCAU          OA 

1.7J 

.80 

.06 

T 

.01 

.03 

.34 

T 

T 

T            .01       .02 

.T2 

T 

1.66 

.92 

a 

1  <  t 

2.01 

.AA 

.21 

T 

.07 

7 

.10 

.07 

T 

T 

.05 

.91 

.91 

• 

• 

A. 07 

.25 

.33 

.12 

.42 

.29 

.19 

7 

.19 

.96 

T 

.16 

T 

.09 

.87 

■ 

'.17 

.AS 

.05 

.IS 

.0, 

1.36 

.03 

.07 

• 

■ 

5.17 

.18 

•  >A 

.31 

.30 

.13 

.03 

.07 

.94 

.57 

1.60 

.95 

.90 

•  At 

. 

'.'-A 

.97 

.03 

.19 

.05 

.01 

.13 

.10 

.26 

.37 

. 

J. 14 

,44 

.03 

7 

T 

.06 

.27 

.22 

.27 

T 

.90 

• 

I.M 

.A3 

.07 

,•1 

.OA 

.11 

.12 

.06 

.58 

.03 

.02 

.27 

.10 

...  .  - 

.06 

.18 

.01 

.04 

.10 

.33 

.03 

.26 

t.ll 

• 

.11 

,04 

.01 

T 

T 

1.19 

.92 

* 

.•  I 

.02 

.12 

•  31 

.19 

.1  ' 

.-( 

.66 

.17 

• 

.60 

■  60 

.40 

.90 

•  .'• 

1.10 

•  60 

.96 

.48 

.90 

.96 

.08 

1 

» 

.20 

.01 

7           T 

7            7            .01 

.36 

1.10 

T 

.90 

•  01 

.37 

T 

•  03 

■  ■3 

•  11 

.16 

l.AA 

.•7 

.06 

.TO 

,IQ 

.90 

■ 

.71 

.01 

T 

.03 

•  14 

.19 

.96 

l.SS 

.40 

1.09 

.TO 

.47 

.AA 

t 

.08 

.)! 

.11 

.01 

.08 

.Al 
.01 

.67 

.10 

.22 

•  79 

.10 
.07 

.21 

.9T 

.61 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.        . 

• 

.11 

.14 

.74 

.'<; 

.14 
.05 

.01 

1.98 

.12 

.06 
•  10 

.25 

1.80 

.09 

.AT 

.39 

.12 

1.69 
.91 

.90 

.11 

(M 

.06 

.21 

.08 

.11 

.94 

.90 

.•A 

.19 

,11 

.11 

.7. 

.'.A 

.18 

1.66 

* 

• 

* 

7 

.06 

.21 

1.  IS 

.06 

.78 

.96 

•  ..-». 

.»» 

• 

.1. 

.JA 

.OA 

.08      .04 

.66 

.04 

•  22 

•  10 

.40 

•  40 

.40 

.90 
•  19 

.      | 

1.00 

.06 

.71 

.09 

.11 

.r, 

.02 

.01 

.07 

7 

7 

.  11 

.14 

T 

2.26 

1.02 

•  02 

T 

.57 

.12 

.10 
.11      T 

r    ■ 

1 

T 

.02 

.06 

.03 

.05 

•  16 

.02 

.11 

.04 

.-.i 

7 

.03 

.»4 

•  08 

.07 

1.10 

T 

.45 

.09 

.AO 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13       14       15       16       17       18       19      20      21       22      23      24       25      26      27      28      29      30       31 


LLANO 

LYNXMAVEN  RANCH 

MARCO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

MENARD 
NERT20N 
NELSON  RANCH 
NIX  STORE 

CAK  CREEK  LAKE 
CZONA 
PAINT  ROCK 
PANDALE 

DP4DE  RANCH 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

ROCKSPRINGS  22  5t- 

ROUND  MOUNTAIN  *  WNW 

SABINAL  1  MSw 

SAN    ANGELO    OAM 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

SAN    SAgA 
SLOAN 

SONORA 

STERLING    CITY 
TAYLOR    RANCH 

TEAGUE    RANCH 

TELEGRAPH 

UVALOE 

■ATER    VALLEY 

MATER    VALLEY     10    NNE 


SOUTH    CENTRAL  0 

ARANSAS    PASS    2 
AU5TIN    M8    AIRPORT 
AU5T*ELL    WL    REFUGE 
BEEVILLE    5    NE 
BLUE 

BRENHAM 
BULVERDE 
CALOwELL 

canyon  oam 
chapman  ranch 

cisolo  Creek 
classens  ranch 
columbus 
corpus  christ  i 
corpus  christi  mb  ap 

CUEQO  3  •■- 

OIME  BOX 

DRYER  1  hm 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  4  WSW 

FEOOR 

FISCHERS  STORE 

FLATONIA 

FLOPESVILLE 

GIDDINGS 

GOLIAD 

GOLIAO  1  SE 

60NZALES 

HALLETTSVILLE  1  N 

MQNOC 

JEDOO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINGSVILLE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART  2  Nw 
LULING 
M.THS5 

NATALIA 

NED   8RAUNFELS 

RIKON 

POST   CAK    SCHOOL 

PROVIDENT    CITY 

RCD  ROCK 
REFUGIO 
OICARDO 
RIOMEDINA    2    N 

ROBS  TO»,N 


ROCKPORT 

OUNGE 

SAH   ANTONIO 

S*N   MARCOS 

SCWULENBORG 


IB    AIRPORT       a 


SEALY 

5EGUIN 
SINTON 
MI1MVIU.E 

SOMERviLLE   Dam 

SPRING   BRANCH    2    SE 
WAELDER    7    SSW 
■ASMINGTON    STATE    PARK 
WELDER    WILDLIFE    FnDTn 
YOAKUM 

yorktokn 


'    UPPER    COAST 
ALVIN 

:anamuac  TSCD 
anglEtcn 

iBAy   CITY    MATE 

i3AYT0*N 

3EAU"0NT 
tLEVELAND 


1 

?o 

.33 

B 

42 

•  64 

I 

78 

.11 

2 

5! 

.42 

1 

07 

.76 

6 

85 

•  64 

2 

00 

.12 

2 

10 

.92 

4 

B9 

1.04 

3 

l« 

1.60 

2 

27 

2.00 

l 

78 

•  38 

2 

23 

1.51 

6. 

•  39 

2 

54 

.28 

1 

B7 

.19 

2 

9* 

.43 

1 

11 

.11 

.06      .10      .18 


.43 

1.27 


.04    1.12 
.18      .93 


2.00 
1.14 
2.19 


.29      .01       .021     .02 


.03 

.06 


3.63 
3.92 
4.32 


5.50 
4.83 
3.59 
4.02 
8.45 

2.40 
2.79 
5.03 
9.12 
7.23 


2.25 
1.42 
2.62 


.16 

T 

T 

.40 

.03 

.95 

.30 
.53 

.01 

.60 

.05 

.U 

.05 

.09 

.35 

.04 

.45 

.12 

.38    1.15    2.18    2.32 


.19 

.86 


7  .24      .42 

.02  .25      .38 

.02  .35 

.70  2.58    2.86 


3.87 

T 

.71 

4.09 

2.00 

4.41 

.91 

.29 

4.13 

.39 

1.41 

6.12 

.62 

3.50 

.09 

1.33 

7.08 

1.10 

.60 

3.03 

.18 

.25 

6.13 

1.10 

1.30 

3.28 

1.30 

7 

6.62 

1.85 

7.19 

.87 

.10 

5.25 

.75 

4.71 

.40 

1.69 

5.03 

1.03 

.29 

6.40 

.58 

.09 

4.37 

.06 

2.57 

3.69 

1.05 

4.12 

.99 

.06 

8.48 

1.27 

.56 

5.28 

7 

2.04 

6.32 

1.65 

3,38 

.03 

1.60 

3.73 

.38 

1.73 

10.68 

.90 

2.00 

.03      .70      .53 


.93  2.73 

.44 

.75  2.50 

.01   .33 

.74 

.75   .28 

.'2 

7     .24 

.18 

.39 

.21 

1.06   .48 

.^t> 

.43  1.08 

.35 

1.57  1,60 

.52 

.59    2.31    2.40 


8.78 
10.28 
7.68 

6.99 
4.15 
3.53 


2.10 

.30 

.60 

.24 

.87 

.90 

.67 

.81 

.61 

.07 

.25 

.45 

'.26 

.04 

.57| 

.10 

!.?n 

.10 

.39 

.91 

.09 

.80 

.88 

.07 

.63 

.21 

.«7 

7 

.46 

.87 

1.30      .50      .16 


.82       .31       .20    1.52    1.72 


.34    2.34      .29      .48      .47       .45 


.58      .01      .19    1.01       .82 


.10 
.23 


7.59 
6.77 
11.99 
6.47 


•  04 

l.BO 

.55 

.55   ,66 

.54 

.45 

.35   .45 

.24 

2.30 

.94  2.1? 

.C<J 

2.41 

.24 

.70   ,73 

.T4 

.51 

.16 

7  .06 

.02      .01 


7  T  7 


1.27 
3.60 

1.90  .30 
.75  .08 
1.99 


«  lollowing  Siano 
135    - 


.13 

.03 

.31 

.30 

.31 

7 

.15 

1.93 

.60 

1.57 

.05 

• 

.31 

T 

.51   7 

.03 

T 

.06 

.07 

.03 

.74 

.67 

.22 

7 

1.85 

.10 

.96 

T 

.36 

I.I 

2.50 

.09 

.69 

.09 

.50 

.25 

.15 

.11 

.20 

.76 

1.93 

.26 

.20 

.16 

.on 

.06 

.22 

.04 

.20 

1.65 

.46 

2.40 

.30 

.50 

.07 

1.35 

.22 

.80 

.BO 
1.30 

.31 

1.46 

.12 

1.10 

4.75 

.00 

.05 

7 

.23 

.01 

7 

.19 
.30 

.66   7 

T 

7 

.02 

1.10 

.»0 

2.17 

.08 

.30   T 

.20 

.14 

2.04 

.12 

.37 

.07 

3.03 

.45 

.47 

.29 

.02 

.18 

T 

.02 

.10 

.01 

.49 

.63 

.28 

.89 

.90 

.06   .10 

.98 

.31 

.20 

3.05 

.48 

1.46 

.26 
.30 

•  05 


1.00 
.55 

1.10 


1.50 
1.17 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14 


15 


16      17       18      19      20      21   !  22      23      24 


25      26      27      28      29      30 


CPRESS  I  s« 
CAsE.Asc.  2  SE 
E24A    3    5. 

EL    CA»PC 

C3E£"3-  2  N» 
SM.VESTW    -°    CI" 

---5*"'.  -9  CITV 
fCLS'C*  -3  AIRPCP7 

-:.^*:\-s*a«E» 

-:ee«  para 
•\cep  meigs's 

MOAjS'CN-.ES'B'.S" 

-: .  stop  -"•:-*-  »~i<tc-. 
mcvS7c*-san   JAC!*.*~  dm 

-SPRING  BRANCH 

CI"-  -C.E  MILL 
LieEO'" 

"A'AGCBCA    4C    2 

se.  mi 

C3ASC-E    4    N* 
PALAC1G5    fli    A1RPCR' 
PIERCE    1    E 

POINT   CO*CR7 

PO«"  ARTfUS  «B  AIRPORT 

_i.AC»  NO  2 
POP*  0  CO4NO0. 

I::----.- 

.AS"! 
•<•>««    3    -S> 
■-"»-. 
VlCTC«|A    -■    AIPPCOT 

--If"*. 


SOJ'»ERN 

ALICE 
AP-5'RCNO 
Si-ES.IllE  J  5 

»e«Avioes  »  s 

8!'.    .EtLS 

CAROIZO    5PPINGS 
Oa-abINA 
CBAJbtLOTTf    3    MM 

i     PAA     1'BPCP* 

CP'JTA. 

CA'.tE    PASS 

P4yrtNAL    1    M 

'•     >.'»I63 
■  ■..!  =  •-■. 

..... 

i.  •   •-.. 
«o«I  attl 

>X*O«AT0«l 

•  AtriE   •  »<- 

,A    P6»&P 

■0.   2 

■    r 
■ 


• 


v*.  •« 


IC.I* 

T 

.20 

7.00 

T 

6.28 

.36 

.40 

5. BO 

.10 

9.28 

10.34 

.16 

2.02 

T.«9 

11.21 

.22 

.01 

3.62 

11.52 

1.42 

.09 

'.'2 

5.25 

.30 

1.20 

.09  2.87 
1.5'  1.10 
.37       .80 


5.45 
5.31 
7.78 
8.5' 

7.94 
5.95 

14.10 
6.60 
4.27 

7.75 
10.16 
9.63 

6.40 
8.69 

9.77 
».71 
7.57 
7.99 
4,77 

4.81 


1.65      .28 


• 

*' 

II 

'. 

■ 

•' 

/ 

•' 

• 

* 

•• 

7 

•■ 

• 

.62 

22  1.69  I.S7 
.07  1.77 
.15 
1.90  .96 
.23    1.26 


.31 


.12 


.94 
.76 
.02 


.01       .05      .23    2.91 


0' 

2 

07 

.26 

59 

.73 

)f 

*■<) 

.32 

*0 

? 

.16 

.19 

23 

2 

.20 

.76 

.70 

.79 

.97 

.»> 

1 

.68 

.01 
.33 

9.58 

4.00 

.17 

.07 

.43  1 

.55 

.63 

7.04 

• 

1.12 

.22 

.35  2 

.60 

.33 

2.73 

• 

1.58 

.23 

,07 

6.29 

3.24 

.18 

.11 

.23  1 

.22 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY  1966 


Station 

Day 

of  Month 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•   •   • 
HIGH  Pi  AINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
35 

71 
41 

76 
38 

76 
40 

76 
48 

82 
50 

86 
52 

94 
56 

60 
43 

63 
48 

81 
44 

63 
37 

70 
38 

87 
50 

95 
61 

98 
59 

93 
58 

75 
57 

77 
49 

92 

61 

98 

56 

96 
57 

80 
59 

76 
53 

79 
46 

77 
56 

86 
58 

85 
55 

64 
50 

89 

64 

82 
62 

60.8 
51.1 

MIDHEHS 

MAX 

Mm 

53 
42 

59 

47 

67 
46 

72 

50 

74 
51 

76 
54 

34 
56 

92 

67 

91 
55 

85 
55 

84 
65 

83 
46 

78 

50 

86 
56 

94 
64 

98 
65 

96 
66 

93 

60 

81 
55 

89 

63 

97 
61 

98 

75 

96 
69 

95 
64 

84 

57 

86 
56 

83 
53 

86 
60 

89 
58 

90 

61 

89 
64 

65.0 
57,9 

BIG  SPRING 

MAX 

Mm 

51 

'1 

60 

46 

66 

47 

72 

51 

74 
55 

76 
56 

80 
57 

86 
60 

86 

55 

82 
57 

85 
63 

85 
49 

74 
47 

82 

61 

94 
69 

98 
66 

97 
70 

94 
60 

79 
62 

88 

65 

98 
66 

100 
71 

99 

72 

98 
65 

84 
51 

83 

57 

83 
59 

88 
62 

68 
58 

87 
63 

87 
67 

84.1 
59.0 

BCRGER  3  w 

MAX 

Mm 

60 
36 

77 
43 

77 
43 

81 
44 

85 
46 

62 
50 

87 
52 

99 
56 

73 
43 

77 

43 

86 
53 

76 
38 

84 
37 

89 
50 

99 
62 

99 
62 

92 
60 

84 
57 

82 
57 

96 
57 

102 
59 

99 
64 

92 
64 

82 
50 

86 
49 

84 
59 

8  6 
61 

87 
64 

92 
55 

93 

64 

88 
64 

66.5 

53.0 

BOYS  RANCH 

MAX 

Mm 

58 
38 

70 
42 

84 
47 

86 
50 

79 
49 

78 
48 

82 

50 

86 
52 

98 
46 

67 
48 

81 
51 

63 
37 

70 
38 

87 
47 

98 
59 

99 
60 

93 
58 

75 
59 

79 
51 

93 
62 

77 

54 

80 
46 

79 
47 

85 
55 

65 
56 

83 

51 

89 
59 

81 
61 

81,6 
30.8 

BRAVO 

MAX 

Mm 

61 
3' 

72 

33 

78 
35 

76 
38 

79 
45 

62 
45 

89 

49 

95 
53 

75 
41 

72 
52 

80 
39 

75 
35 

67 
32 

85 
44 

86 
53 

93 

47 

89 
59 

85 
59 

78 
48 

91 

47 

93 

48 

92 
56 

88 
58 

'9 

48 

80 
47 

81 
54 

84 
47 

87 

50 

82 
49 

90 
54 

87 
60 

82,9 
47.1 

BR0WNF1ELD  NO  2 

MAX 

Mm 

48 
40 

51 
42 

62 

45 

68 
45 

71 
49 

74 
48 

79 
46 

86 
51 

92 

52 

63 
52 

82 
53 

82 
41 

74 
41 

74 
47 

86 
57 

94 
64 

97 
63 

94 
62 

75 
54 

80 
58 

90 
59 

98 

61 

96 
64 

9  8 
62 

77 
55 

64 
57 

74 
57 

69 
58 

91 
55 

95 

61 

89 
62 

81.1 
53,6 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

58 
39 

60 
38 

79 
44 

80 
48 

63 
47 

87 
53 

88 
55 

94 

57 

89 
42 

60 
49 

85 
56 

79 
41 

71 
33 

64 
51 

98 

60 

95 
54 

95 

57 

85 
58 

79 
5* 

91 
64 

94 
62 

100 
67 

98 
59 

80 
48 

85 
45 

86 
51 

89 
57 

90 
57 

92 
56 

9* 
59 

89 

64 

85.1 
52.4 

CANYON 

MAX 

Mm 

57 
36 

73 
41 

76 
42 

75 
40 

77 
49 

82 
49 

84 
53 

93 
54 

89 
43 

66 
49 

81 
52 

79 
36 

71 
39 

85 
47 

92 
60 

92 

60 

95 
53 

90 
57 

79 
51 

90 
59 

95 

58 

94 

57 

92 
63 

78 

51 

82 

48 

61 
57 

87 

5R 

66 
55 

84 
54 

87 
60 

87 

60 

83.2 
51.3 

Cl  AUDE 

MAX 

Mm 

41 
35 

56 
35 

71 
38 

73 
41 

75 
45 

77 
49 

81 
48 

84 
53 

91 
42 

61 
42 

62 
47 

80 
38 

60 
37 

62 
41 

83 

61 

89 
53 

94 

56 

91 
57 

73 
49 

76 
54 

85 
56 

97 

59 

95 

60 

79 
51 

79 
47 

79 
47 

76 

54 

65 
56 

86 
51 

85 
58 

88 
61 

77.9 
49.1 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

49 
38 

53 
39 

67 
44 

71 
45 

72 

50 

76 
56 

80 
50 

82 
53 

89 
49 

63 
49 

74 
51 

84 
41 

65 

41 

72 
44 

84 
59 

96 
65 

100 
64 

98 
62 

77 
55 

79 
59 

89 
59 

100 
64 

100 
65 

92 
58 

75 
50 

82 

58 

72 
57 

85 
57 

86 
56 

87 
63 

88 
61 

80.2 
53,7 

OALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
36 

71 
33 

76 
37 

77 
38 

81 
46 

83 
46 

90 
51 

93 

48 

56 

39 

70 
50 

76 
41 

74 

34 

69 
50 

92 

50 

57 
36 

95 

48 

87 
50 

75 
55 

78 

48 

91 
59 

92 

47 

95 

60 

72 
55 

78 
46 

80 
48 

80 
S3 

85 
51 

83 
55 

83 

54 

91 
57 

79 
59 

80,4 
47,7 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

46 
35 

58 
35 

68 
36 

75 

40 

74 
41 

78 
47 

83 
48 

85 
49 

95 
46 

60 

44 

69 

49 

78 
34 

67 
36 

72 
41 

86 
58 

91 
57 

95 

57 

94 
55 

74 
51 

81 
52 

91 
54 

97 

56 

93 

57 

82 
52 

75 

50 

61 
54 

79 
55 

88 
54 

84 

52 

S3 

56 

59 

79.7 
48.7 

DUMAS 

MAX 

Mm 

42 
33 

60 
30 

T* 

40 

79 

43 

79 
49 

81 
52 

84 
55 

92 
52 

97 
41 

57 
43 

68 
47 

B0 

36 

57 
34 

73 
43 

91 
51 

9* 
51 

97 
54 

90 
54 

75 
50 

60 
55 

94 
57 

98 
60 

96 

60 

75 

45 

77 
48 

82 

51 

83 
57 

88 
56 

86 
56 

86 
5* 

91 
62 

80,8 
49.1 

El  OYDADA 

MAX 

Mm 

47 
37 

51 

40 

66 

41 

68 
42 

74 
47 

77 
54 

63 
53 

90 
48 

63 

46 

72 

50 

80 
40 

65 

40 

73 
44 

93 

50 

98 
60 

94 

60 

76 
51 

79 
58 

97 
58 

86 
55 

73 

47 

81 
57 

7* 

57 

84 
58 

87 
57 

85 

62 

89 
62 

78.1 
30,9 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

40 
34 

55 
36 

73 

44 

78 
45 

78 
49 

81 
53 

B9 
53 

85 

57 

93 

39 

56 
40 

67 
49 

83 
39 

56 
32 

69 

37 

82 
60 

95 
55 

97 

60 

92 

55 

72 

48 

76 
55 

91 

61 

92 
65 

98 
65 

78 
47 

81 
49 

84 
53 

85 
55 

92 
59 

90 
55 

91 

60 

94 
62 

80,4 
50.7 

FRIONA 

MAX 

Mm 

46 
36 

60 
37 

70 
41 

74 
43 

74 
45 

76 
49 

81 
49 

85 
52 

95 
45 

60 
44 

71 
49 

61 

34 

68 

37 

72 

47 

87 
56 

93 

57 

95 
54 

92 

56 

77 
49 

80 
55 

90 
54 

96 

57 

94 
59 

83 
50 

77 
46 

82 
58 

78 
53 

87 

54 

88 
53 

84 
37 

90 
60 

80,3 
49.5 

GARCIA  I  AKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

48 
34 

62 
29 

73 
34 

77 
36 

76 
40 

80 
45 

83 
45 

87 
50 

97 
42 

59 
42 

72 
46 

82 
33 

67 
35 

74 
44 

88 
58 

94 
38 

96 
56 

92 
56 

76 
48 

82 
57 

93 
46 

97 
58 

97 
52 

82 
56 

78 
46 

82 
58 

86 
50 

86 
39 

87 
52 

82 

59 

90 

59 

81,5 
47.8 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

56 
42 

56 
42 

59 
46 

64 
49 

72 

49 

74 
55 

76 
52 

81 
52 

87 
56 

72 

57 

82 

59 

84 
52 

77 
52 

61 
53 

97 
66 

99 
66 

98 
58 

80 
58 

79 

61 

90 

64 

102 
66 

90 
55 

89 

60 

80 
60 

85 

62 

77 

58 

65 

59 

88 
58 

87 
58 

89 
60 

81.3 
36.2 

GRUVER 

MAX 

Mm 

65 
34 

81 

30 

83 
39 

83 
38 

85 
45 

66 
48 

90 
50 

99 
52 

83 
40 

69 
44 

83 
50 

75 
35 

75 
27 

90 
48 

96 

57 

97 
51 

93 
52 

67 
53 

83 
48 

95 
59 

100 
48 

96 
56 

93 
60 

81 

41 

86 
41 

86 
56 

95 
52 

91 
58 

93 

49 

97 
56 

91 
62 

87,4 
47,8 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

45 
35 

59 
35 

72 

37 

74 
39 

74 
43 

78 
44 

81 
47 

86 
50 

95 

37 

63 

44 

69 

47 

60 
35 

66 
36 

72 

43 

88 
52 

93 
33 

95 
53 

91 
56 

76 
52 

79 
54 

90 
52 

96 
55 

94 
56 

80 
48 

78 
49 

82 
52 

80 
54 

88 
53 

85 
33 

82 
58 

88 
56 

80,0 
47,6 

L»»ESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

66 
42 

52 
42 

63 

45 

69 
48 

75 
53 

78 
56 

84 
50 

84 
52 

93 
55 

63 
53 

84 
55 

85 
45 

76 
47 

76 
48 

85 
67 

96 
65 

101 
64 

99 
63 

76 
59 

62 

64 

90 
59 

100 
66 

101 
69 

100 

65 

78 
55 

88 
60 

79 
60 

90 

60 

91 
60 

90 
62 

92 
61 

83.3 
56.5 

LEVELLANO 

MAX 

Mm 

50 

40 

54 

41 

65 

40 

67 
43 

73 
46 

77 

50 

79 
46 

83 
50 

93 
50 

66 
48 

60 
47 

B0 
39 

73 

39 

75 
45 

87 
63 

92 
59 

98 

61 

96 
58 

76 
52 

80 
55 

90 
33 

97 
50 

96 
63 

93 

58 

76 
52 

85 

57 

77 
56 

87 
55 

69 
53 

84 

59 

90 
58 

80.9 
51.2 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

62 
36 

74 
30 

80 
44 

83 

44 

86 
46 

88 
57 

86 
56 

96 
55 

80 
40 

57 
48 

64 
57 

79 
40 

70 
29 

84 
50 

97 
71 

101 
47 

93 
33 

84 
50 

78 
52 

94 
60 

94 
62 

101 
70 

91 
60 

80 

41 

84 
45 

85 

52 

90 
53 

86 
53 

94 
50 

92 
51 

86 
63 

85,3 

50,5 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

48 
39 

54 
40 

69 
42 

69 

43 

73 
45 

77 
49 

80 
49 

84 
55 

93 

48 

65 

47 

75 
52 

79 
37 

68 
41 

73 
46 

61 
64 

92 
62 

95 

63 

92 
60 

77 
52 

79 
58 

95 
58 

96 
58 

94 
58 

88 
57 

75 

50 

82 
58 

76 
56 

87 
57 

83 
56 

82 

56 

87 
60 

79.6 
52.1 

LUBBCCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 
43 

68 
48 

70 
46 

74 
46 

77 
50 

61 
55 

83 
52 

92 

58 

77 
52 

77 

55 

83 
61 

73 

42 

75 
44 

87 
57 

95 
69 

99 
58 

96 
64 

78 
61 

83 
56 

91 
64 

101 
58 

101 
66 

94 
65 

77 
57 

86 
51 

79 
61 

87 
58 

85 

60 

85 
58 

90 
63 

as 

62 

83.5 

56.1 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

63 
38 

54 
39 

71 
41 

73 
45 

76 
50 

78 
58 

84 
52 

86 
53 

90 
42 

62 
46 

69 
52 

81 
39 

57 
36 

68 
49 

79 
62 

9* 
58 

98 
63 

94 
62 

75 
S3 

79 
61 

89 
48 

95 
65 

97 
69 

SO 
51 

77 
51 

82 
57 

78 
57 

79 
59 

87 
58 

88 
66 

90 
63 

79.8 
53,0 

MIAMI 

MAX 

Mm 

40 
37 

55 
39 

75 
40 

77 
43 

79 
50 

81 
52 

85 
50 

86 
56 

94 
42 

61 
42 

63 

49 

85 
40 

57 
33 

70 
38 

82 
52 

99 

47 

100 
54 

93 

58 

73 
52 

79 
55 

91 
63 

95 
64 

99 
67 

80 
45 

76 
46 

63 
52 

83 
56 

89 

56 

90 
52 

91 
37 

93 

63 

60.8 
30.1 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

52 

44 

56 
48 

62 
48 

74 
51 

75 
53 

78 
57 

81 
51 

90 
54 

70 
57 

85 
58 

85 
61 

76 
51 

75 
52 

65 
61 

93 
67 

98 
65 

95 

67 

77 
57 

81 
62 

90 
63 

97 
63 

99 
71 

98 
69 

83 
65 

85 

60 

80 
S3 

64 
56 

69 
61 

86 
60 

88 
62 

38 
62 

82.4 
58.4 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

53 
43 

58 
47 

64 
47 

73 

50 

76 
53 

78 

57 

84 
52 

91 
51 

88 
57 

85 
56 

86 
62 

84 
50 

75 
51 

85 
60 

95 
67 

too 

65 

96 
69 

93 
37 

81 
59 

90 
62 

98 
63 

100 
70 

100 
66 

97 
57 

86 
62 

83 
55 

90 
57 

91 
82 

90 
60 

89 
62 

88 
63 

85.4 

57.8 

MORTON 

MAX 

Mm 

47 
40 

57 
40 

66 

43 

69 
45 

72 
47 

77 
50 

80 
50 

83 
55 

95 

49 

65 

47 

60 
49 

78 
37 

70 
39 

73 

45 

87 
62 

91 

61 

95 

60 

92 

60 

79 
49 

80 
55 

89 
52 

94 
60 

94 
63 

92 
56 

76 
53 

83 

57 

75 
55 

as 

55 

86 
55 

84 
39 

90 
63 

80,3 
32,0 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

45 
38 

59 
39 

70 
41 

72 

43 

72 
47 

78 
50 

82 

50 

86 
55 

91 
47 

63 
47 

79 
50 

80 
36 

73 
38 

74 
45 

68 
58 

93 
55 

96 
55 

96 
59 

77 
49 

80 
SO 

90 
53 

97 
57 

94 
36 

87 
50 

76 

48 

84 
56 

77 
56 

88 
55 

85 
53 

84 
58 

90 
61 

80.8 
50.2 

OLTON 

MAX 

Mm 

45 
37 

52 

37 

67 
42 

68 
43 

72 

4  8 

76 
51 

79 

50 

84 
53 

93 
46 

63 
45 

71 
50 

80 
36 

66 
38 

74 
44 

88 
62 

91 
57 

96 
58 

91 
57 

77 
51 

80 
58 

89 
36 

96 
59 

96 

62 

85 
53 

76 
50 

82 
58 

79 

55 

85 

57 

83 

55 

82 

60 

87 
60 

79.1 
51.2 

PAHP4  NO.  2 

MAX 

Mm 

55 
35 

72 
40 

76 
39 

76 
42 

80 
48 

63 

50 

85 
51 

90 
57 

89 

41 

59 
44 

83 

56 

79 

36 

68 
34 

81 

50 

95 
61 

96 
56 

91 
56 

88 
56 

76 
51 

90 
60 

92 
61 

96 
63 

95 
64 

76 
48 

80 
49 

79 
57 

85 
56 

86 

57 

86 
54 

69 
63 

86 
63 

82.7 
51.6 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

59 
35 

72 
42 

75 
37 

75 
42 

78 
46 

81 
49 

85 
50 

92 
56 

85 
42 

60 
46 

83 
52 

79 
37 

66 
36 

81 
49 

93 

60 

96 
53 

93 
56 

69 
55 

76 

48 

90 
58 

96 
54 

95 
58 

92 

58 

77 
48 

79 
50 

77 
57 

85 
55 

88 
56 

86 
52 

89 

60 

85 
59 

82,5 

50,2 

"EPRYTON 

MAX 

Mm 

39 
32 

58 
37 

75 
45 

80 
49 

80 
49 

83 
50 

86 
54 

89 
58 

96 
40 

57 
45 

63 

48 

81 
38 

50 
30 

76 
45 

87 

50 

92 
52 

97 
55 

90 
52 

76 
50 

76 

56 

95 
63 

94 
64 

97 
63 

75 

46 

78 
49 

82 
53 

84 
54 

91 

57 

67 
54 

69 
54 

93 
61 

80,6 
50.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

MAY    1966 


Day  of  Month 


9       10      11      12      13      14      IS      16       17      18      19   I   20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


OLA1V6 
PLAINVlE* 
SE-M-.CLE 
SILVEBTCN 

SBEABPAS 
STBATFORD 

.     S« 
TAUC<A 
TLLI4 
;E'» 

I C.    BOILING    BLAINS    02 
ABILENE     "6    AtBPCRT 
- 

»SBFB»CST 
BALLINCEB     1     5. 

'■   '-S  FAA  AIBPORT 
ClABC- • 

'  CITY 
3tCif.J 

Ml 

|  ■-:■• 

I..  ' 

..I  .■ 


MAX 

5* 

60 

62 

Mm 

39 

41 

41 

MAX 

46 

53 

70 

Mm 

38 

43 

41 

MAX 

66 

58 

62 

min 

42 

42 

46 

MAX 

MIX 

MAX 

59 

75 

81 

Mm 

33 

33 

39 

MAX 

43 

62 

75 

MB! 

34 

31 

33 

MAX 

60 

74 

80 

Mm 

35 

34 

-2 

MAX 

56 

53 

65 

Mm 

41 

42 

43 

MAX 

45 

55 

73 

Mm 

37 

37 

42 

MAX 

44 

59 

70 

Mm 

32 

33 

39 

MAX 
MAX 

urn 

MAX 

MB 

MAX 
MB 

MAX 

Mm 

MAX 

MB 

MAX 

MB 

MAX 

MB 

MAI 
MB 

MM 

MB 

•'H 

MB 
MM 

MiV 
MM 

M  f 

MA/ 

MB 

"II 

MB 

MAI 

MB 

"«/ 


,'  a 


52   65 
43   48 


52   63 

43    48 


63   61 
45   49 


78   56 
44   4T 


u 

62   7 

44 

44   4 

54 

65   6 

40 

45    4 

52 

54    T 

6] 

4)    4 

• 

52   6 

1  1 

46   4 

n 

55   6 

*i 

44    6 

M 

54   6 

4  1 

42    4 

»o 

46    » 

<■: 

4/    4 

•4 

TO   T 

«•> 

69   9 

II 

>- 

44   4 

54 

4. 

4*   4 

• 

6  r   4 

-' 

*  t         4 

• 

»l 

46    4 

1 ' 

44    t 

' 

4« 

83   85 
45   49 


80   BO 
37   48 


82 
43 

80   84   85 

41  47   54 

69   72   75 
45   60   54 

74   76   80 

42  43   48 

74   73   76 


73   77 
48   60 


73   77 
45   48 


75   80 
47    54 


'4   75 
48   69 


'I    74 
44    47 


68   74 
48   67 


77   60 
61   66 


44   ■; 


4/     4. 


77   T6   82 
49   54   56 


76   79 
63   57 


72   80 
56   62 


74   79 
63   56 


'I    74 

69   56 


•  0   61 

62   59 


76   60   61 

'••    V.    -.4 


4.     •  ,    -4 


45   47   47 


78 

82 

53 

52 

76 

SO 

52 

47 

89   99 
52   55 


86   90   97 
49   53   41 


89   96   87 
50   54   50 


79   82 
49   51 


83   85   04 
51   52   45 


81   85 
51   54 


83  87  85 

57  61  56 

83  88  85 

54  59  54 

83  87  85 


77   81   85 
64   55   52 


79   86 
59   66 


82   84 
57   59 


76   60 
52   57 


60   84 
54   52 


62  66 

63  67 


63   66 
69   5« 


66   90 
63   61 


66   92 
51   52 


«4  14 

65  67 

60  61 

•  I  64 

46  »1 

»/  «• 

•  4  .4 


64   79 
51   52 


65   80   69 
47   52   36 


68   80 
44   36 


68   79 
45   52 


64   70   80 
45   48   36 


57   66   60 
41   47   33 


85  69 

66  52 

85  84 

66  60 

88  82 

66  47 

89  83 

67  56 

89  64 

57  46 

64  84 
50  42 

77  84 

65  55 

87  86 

67  51 


69  92 

55  53 

87  78 

68  49 


75  88 

56  49 

77  83 

56  55 

60  88 

54  46 

83  87 

62  51 

69  64 

67  5J 

88  64 

l    I  4S 

-.1  66 

62  46 

-.1  "9 

'.1  41 

||  P6 

10  64 

•4  44 

M  M 

I!  6| 

65  61 

66  46 

«»  «6 

66  4* 

•  9  64 
41 


73 
49 


70   73 
42   46 


36   49   59 


65   72 
37   41 


70   70 
33   40 


72   66 
40   63 


72   66 
44   65 


95 

50 

98 
61 

97 

60 


50   58   56 


94   98 
60   66 


94   98 
56   56 


91   92   89 
57   55   55 


73  86 

49  59 

73  87 

63  53 

76  87 

54  57 

72  85 

40  53 

62  71 

38  44 

72  74 

52  55 

75  8* 

51  61 


73  74  85 

44  47  59 

79  85  95 

48  58  68 

T7  79  92 

40  50  60 

68  72  86 

45  53  61 

67  72  84 

30  51  62 

67  73  80 

43  45  57 

74  73  S3 
62  51  58 

70  85  9T 

43  35  61 

72  68  99 

39  46  49 

•| 

63 


100 
71 


92 
68 

102 
67 


99  74 

69  63 

102  96 
76  66 

103  94 

74  62 

103  95 

76  63 

101  80 

67  61 

101  95 

61  59 

99  100 

T2  69 

99  95 

T4  58 


98  102  104 
65   68   66 


99   98 
6T   T2 


99  100 
65   66 


98  102  102 
68   T3   69 


99  100 
T2   6T 


98  103  102 
66   6T   67 


95  100 
62   69 


7)   66  100 
4  1   64   66 


76   72 
46   47 


64   T)   6) 


TJ   65 
48   3* 


74  63  97 

49  6  7  70 

4',  4/  5« 

70  61  93 

•6  41  44 


102  10)  94 

67  73  68 

104  101  95 

68  67  63 

103  103  94 

60  »3  63 

03  104  97 

68  73  67 

105  102  92 

61  73  63 

95  100  97 

65  68  66 

100  106  102 

66  T3  66 

99  9T  92 

6T  T2  JT 

100  100  91 

'1  7)  42 

96  100  106 
6f  46  46 


»  P. (......  •  PMm  ' 


101  101 

I...L. 


77   81   89 
55   60   57 


78  95  95 

50  60  56 

74  78  93 

51  52  4T 

TT  91  9T 

4T  60  51 


80   89 
60   56 


80   90 
53   59 


T4   T4 
45   4T 


TT   87 
59   65 


74   88 
61   65 


80   91 
63   64 


84   90 
65   63 


82   90 
55   64 


79   82 
55   58 


80 
63   66 


79   89 
63   67 


83   85 

60   60 


82   90 
60   64 


84   87 
58   60 


79   79 
62   63 


97   97 
52   58 


100  80 
72  60 

101  95 
76  64 


100  87 

74  65 

103  100 

76  69 

86  81 

64  36 

97  90 

62  51 

99  89 

72  67 

101  97 

75  67 


106   95 
T4   62 


100  100 
T3   66 


104  100 
71   63 


101 
69 

[04 

60 

102 

67 

104 
67 

104 


91   83 

68   60 


99   99   97 


'.  |   ||   /,  t 


39   64   67 


100 
67 


105  89 

71  68 

99  S3 

n  6j 


86   81 
53   36 


87   85 

59   61 


82   8T 
55   55 


85  81 

48  56 

85  86 

33  68 

83  83 

32  33 

83  88 

36  3) 

T6  82 

35  58 

•  1  ST 

46  30 

64  79 

50  39 


79   64 
50   30 


64   13 
60   30 


83   82   •> 

3  3   3  7   60 


87   85 
55   59 


89   87 
57   58 


58   56   60   63 


88 

83 

83 

89 

86 

90 

93 

44 

44 

58 

55 

52 

51 

60 

74 

77 

82 

84 

89 

86 

66 

43 

44 

51 

53 

58 

51 

57 

76 

83 

82 

87 

87 

86 

92 

49 

49 

5T 

55 

39 

S3 

60 

98 

76 

82 

75 

84 

82 

86 

61 

35 

38 

58 

58 

55 

60 

83 

T6 

82 

T0 

87 

•  5 

83 

54 

49 

49 

37 

54 

»4 

57 

78 

T5 

T8 

77 

62 

83 

81 

45 

46 

53 

5* 

50 

34 

54 

65 

62 

90 

64 

91 
61 

97 
63 

91 
59 


90 
62 

88 
62 


89   95   93   93 
58   61   62   62 


88   83   80   62 
69   55   60   66 


91   97   92   96 
53   61   59   39 


94   19   90 
62   60   66 


92  88  68  91 
63  58  62  64 

90  93  94  83 

60  62  39  66 

93  89  90  92 
62  62  39  63 

93  91  93  91 

43  61  61  64 

62  16  83  87 

57  60  64  63 

69  94  91  94 

60  38  36  61 


II 

60 


90   90   94   69 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1966 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13       14 


IS       16       17       18 


21      22  I  23      24 


SNYDER. 
TRUSCCTT 
TURKFY 
VERNON 
WELLINGTON 
WICHITA    FALLS    WB    AP 
WINTERS    9    NNE 
«         •         • 

NORTH    CENTRAL  0 

ALBANY 
ARCHER    CITY 
BAROkELL    0AM 
BfLTON    DAM 
BENBROOK    DAM 
BONHAM 
BOWIE 
BOYD    3    SE 
BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 
BROwNwOOD 
CAMERON 
CLEBURNE 
CCRSICANA 
DALLAS    wB    AIRPORT 
DEN  I  SON    DAM 
DENTON    t    SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 
FERRIS 

FORT   WORTH    wB    AIRPORT 

FORT    WORTH    VICKERY    BLV 

«AINESVILLE 

SATESVULE 

georgetown 
Glen. rose 
goldthwaite 

GRAHAM 
GRAN8URY 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


62   62 
40   42 


60   53   68 


52   68   72 


46   54   70 
40   44   42 

58   73   78 


69   53 
42   43 


68   54   67 


55  67 

45  50 

79  58 
52  52 

81  58 

52  53 

77  57 

48  48 

62  69 

51  51 

53  65 

46  48 

75  56 

49  50 

54  65 

44  48 

71  56 

45  49 

75  57 

46  46 

80  BO 
54  52 

59  62 

49  50 

BO  60 

53  52 

57  64 

51  51 

62  65 

51  50 

60  64 

50  50 

75  51 

46  47 

60  56 

45  51 

60  60 

50  48 

64  64 

53  52 

57  63 

51  52 

78  57 
50  50 

69  56 

49  49 

78  68 

50  52 

79  63 

52  53 


60   59 
47   48 


49   51   48 


70   51   68 


58   63 
48   51 


75   7P 
43   52 


75   80 
47   59 


75   77 
55   60 


74   69 
60   6? 


72   77 

50   58 


80   83 
46   52 


77   81 
52   57 


75  80 

48  58 

74  78 

47  53 

73  77 
59  50 

74  74 
61  62 

75  76 
52  58 

75  77 

57  60 

78  80 

52  59 


78  79 

53  60 

76  79 

50  57 

72  78 
55  60 

73  77 

46  50 

71  75 

57  61 


60   62 
78   78 


74   75 
52   59 


44   53   53 


59 

79 
62 

Bl 

60 

78   81   82 
49   55   56 


78   82 
49   55 


70   73 
50   56 


71   74 
44   53 


73   74   77 
53   64   58 


78   79   82 


82   90   88 


79  62 

58  62 

75  80 

62  58 

SO  83 

58  61 

84  86 

56  57 

B5  80 

61  59 

79  84 

54  57 

81  85 

53  58 

B3  85 

54  59 

78  83 

54  51 

BO  86 

61  60 

83  84 

57  57 

79  84 
60  61 

82  84 

59  63 

S3  84 

56  59 

83  83 

57  59 

78  83 

53  54 

78  84 

50  53 

82  84 

55  58 

84  85 

60  59 

82  82 

58  59 

80  85 
60  62 

82  83 

54  57 

83  86 
58  56 

80  85 

60  57 

85  87 

55  55 

82  83 

54  55 

82  84 

57  56 

85  85 

56  57 


49   53   58 


83   85 
51   56 


83   86 
55   59 


65  82  85 

52  56  47 

72  70  89 

53  53  49 

67  79  87 

51  60  45 


70   89 
53   45 


70   89 
55   65 


68   79 
56   52 


65   70   86 
48   53   45 


75  85 

56  52 

85  82 

67  55 

76  83 

57  67 

78  82 

6l  67 

73  81 

58  65 

73  80 

48  53 

BO  72 

57  44 

71  82 

56  66 

85  70 

64  57 


77   69 
61   54 


80  81 
65  62 

76  B4 

58  67 

81  80 
67  54 


SO   79 
64   55 


76   80 
55   63 


81   76 
66   60 


81   81 
65   63 


80   77 
67   54 


74   81 
57   69 


67   79 
54   65 


74   76 
58   65 


82   78 
68   68 


82   81 
67   63 


82   77 
65   61 


71   85 
56   60 


70   83 
41   55 


75 

50 


67   78 
45   49 


70   64 
43   55 


77   72 
50   52 


76   78 
54   64 


64   73 
46   46 


72  66  97 

41  50  69 

64  72  85 

50  50  61 


73   83 
55   66 


74   81 
58   64 


87  88  85 

55  59  68 

83  90  93 

54  48  70 


72   82 
50   61 


83   91 
53   68 


50   57 
66 


84  90 

59  70 

82  85 

52  70 

72  84 

55  65 

81  90 

54  71 


68   80   88 
47   48   65 


73   79 
52   59 


76  85  B4 

54  53  64 

72  83  86 

53  54  70 

72  81  86 

52  54  71 


72   82 

54   65 


69  70 

46  46 

75  82 

56  54 

75  84 

56  57 


81   88 
50   70 


81   83 
56   69 


103  105 
67   68 


104  101 
64   63 


101 
65 


99 
62 


94  100 

63  72 

97  101 

70  74 

85  88 

70  73 


88   90 
70   73 


96   90 
73   67 


69   89 
72   73 


98   98 
71   69 


93  103 

72  73 

90  93 

70  72 

69  98 

70  7* 

67  87 

71  73 

90  96 

7*  77 

88  93 

73  75 

S9  97 

72  75 

86  95 

70  72 

87  95 
6B  7* 

93  100 

71  74 

•  7  90 

70  76 

68  95 

72  76 

87  89 

68  75 

68  89 

70  74 

94  98 

89  91 


69 

100 
70 

98 
59 

91 
72 

87 
74 

79 
72 

99 
74 

97 
69 

95 

95 
72   75   65 


94  103 
71   75 


94   98 
71   73 


92   97 
71   75 


81   79   75   82 

67   62   52   52   69 
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90 
65 

82 
63 

92 

60 

80 
62 


65   67 
65   67 


87   90 
63   66 


90   78   77 
65   64   67 


83   85 
57   63 


80   85 
62   62 


85   93 
63   67 


85   89 
63   62 


81   91 
67   65 


84   88 
66   70 


79  78 

65  66 

61  89 

66  66 

84  84 

56  63 


76   78   84 


66   70   68 


77   84   91 


76   78   85 


100   99 
70   65 


103   92 
74   60 


103   87 
71   57 


102   86 
73   57 


100   85 
68   57 


96   64 
61   59 


101  101 
72   65 


98  102  100 
65   72   61 


99   93 

70   78 


93   90 
73   64 


89   92 
62   73 


99  100   81 
70   68   59 


95  104  101 
71   75   69 


69   83 
73   62 


91  91  83 

72  72  66 

89  95  87 

69  75  64 

90  92  91 

70  74  62 


69   93 

66   74 


95   98 
75   65 


97   97 
71   66 


94   90 
70   65 


95   96 

68   68 


84 
64 

95   97   76 
66   70   64 


90   99 
68   78 


83 
55 


83 

54 


85 

58 


90 
62 


93   95 
58   65 


90 
62 


55   54   58 


95 

87 

90 

58 

56 

61 

88 

90 

90 

59 

60 

66 

90 

69 

90 

65 

65 

68 

89 

SB 

90 

66 

67 

67 

90 

68 

90 

6* 

62 

65 

88 

88 

85 

59 

59 

64 

89 

B9 

88 

64 

63 

65 

90 

89 

89 

61 

57 

61 

86 

90 

92 

62 

59 

66 

92 

89 

92 

63 

59 

60 

94 

90 

91 

64 

60 

64 

90 

91 

89 

63 

61 

66 

87 

B9 

90 

65 

61 

65 

89 

B9 

90 

67 

67 

68 

86 

90 

87 

67 

63 

TO 

88 

B9 

86 

60 

59 

63 

90 

92 

85 

64 

63 

66 

87 

63 

88 

62 

36 

65 

88 

69 

90 

60 

54 

61 

87 

90 

92 

62 

67 

64 

87 

90 

68 

63 

65 

66 

85 

SB 

87 

65 

60 

67 

89 

88 

91 

68 

65 

68 

88 

B6 

89 

62 

59 

63 

90 

93 

92 

59 

60 

63 

86 

66 

88 

65 

62 

65 

90 

92 

91 

63 

36 

62 

87 

90 

90 

61 

62 

63 

93 

88 

91 

62 

56 

56 

91   90 
38   66 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1966 


Station 

Day  oi  Month 

i 
07 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 

< 

SBAPEVINE  dam 

MAX 

MD) 

77 
50 

58 
51 

64 
51 

72 
51 

78 
58 

79 
60 

81 
59 

82 
62 

84 
62 

72 
57 

72 

57 

81 
67 

78 
51 

72 
53 

S3 
64 

88 

71 

90 
74 

97 

72 

77 
63 

79 
64 

83 

64 

86 

64 

91 

74 

90 
66 

62 

62 

81 
58 

82 

S9 

83 

39 

88 
64 

67 
62 

69 

61 

10.9 
61,0 

GBEE4VILLE  '  NM 

MAX 

mdj 

76 
52 

57 
52 

65 
47 

73 
50 

76 
56 

80 
59 

91 
58 

84 
57 

84 
59 

70 
55 

68 
54 

82 
66 

SI 
50 

71 
51 

64 
59 

86 

65 

86 
73 

87 
73 

77 
61 

74 
61 

83 
63 

65 
66 

86 

70 

90 
64 

81 
61 

60 
56 

82 
S6 

83 
56 

87 
60 

66 

61 

86 
63 

'9.9 
59.2 

GB5ES6ECIC 

MAX 

Mm 

83 
55 

59 
52 

65 
52 

77 
56 

77 
57 

85 
59 

79 
60 

82 
60 

85 
62 

88 
57 

78 
53 

83 
58 

81 
54 

74 
54 

83 

60 

88 
59 

88 
71 

92 

72 

90 
66 

85 
65 

75 
65 

65 

65 

90 

70 

69 

70 

85 

63 

83 

60 

84 
60 

66 

64 

89 
62 

90 
68 

90 
61 

82.9 
61.0 

-A-M.TON 

MAX 

Mm 

76 
48 

55 

49 

59 
51 

72 

50 

74 

54 

73 

58 

76 
55 

82 
55 

84 
55 

81 
58 

77 
59 

81 
66 

73 

50 

73 
52 

84 
60 

94 
70 

101 
70 

88 
65 

74 
64 

87 
66 

90 
67 

90 
65 

97 
67 

80 
56 

80 
55 

80 

57 

83 
60 

87 
62 

66 

57 

90 
61 

90,9 
51.7 

MESOIETTA 

MAX 

Mm 

65 
45 

54 

47 

67 

49 

76 
50 

77 
51 

51 
57 

82 

59 

83 

58 

85 
50 

70 
51 

70 
55 

85 
56 

62 
43 

70 
46 

92 
55 

96 
70 

101 
68 

100 
59 

72 
62 

68 
64 

80 
65 

99 

75 

87 
60 

80 
55 

83 
55 

82 
57 

84 
61 

91 
63 

66 
61 

90 
62 

61,3 

57.0 

«rcr 

MAX 

Mm 

59 
47 

61 
50 

72 
53 

77 
51 

74 
59 

78 
58 

83 
57 

83 
57 

81 
58 

77 
56 

82 
66 

79 
62 

73 
S3 

80 
53 

85 

69 

93 

71 

101 
71 

98 

71 

75 
63 

80 
69 

88 
67 

9* 
69 

97 
75 

89 
67 

82 

59 

82 
63 

8S 

52 

89 
60 

86 
65 

90 
56 

91 
63 

82.6 

61,0 

-tmBceo 

MAX 

Mm 

71 
51 

57 
51 

68 
52 

73 
55 

76 

60 

76 
61 

79 
58 

82 

58 

83 
62 

81 
58 

77 
58 

83 

48 

81 
54 

73 
55 

81 

63 

85 
72 

87 
74 

92 
77 

91 
69 

78 
65 

79 
67 

65 
70 

90 
75 

87 
70 

89 

61 

81 
56 

81 
57 

63 

62 

66 
64 

89 
63 

90 
64 

81.5 
62,3 

JACrseoBO 

MAX 

Mm 

55 

45 

63 
48 

72 
46 

75 
48 

76 
54 

80 
56 

84 
55 

85 
60 

85 

59 

70 
55 

85 
65 

84 
57 

70 
44 

85 
53 

90 
68 

100 
70 

100 
75 

96 
64 

76 
62 

85 
63 

90 
66 

96 

69 

98 

78 

91 
60 

60 
54 

82 
55 

65 
56 

90 
59 

90 
62 

89 
61 

99 

67 

86.1 
59,2 

<A. F"AN 

MAX 

Mm 

7<> 
53 

59 
52 

66 
50 

76 
53 

no 

56 

80 
60 

84 
59 

86 
58 

86 
61 

80 
56 

75 
56 

77 
67 

76 

51 

75 
57 

84 
41 

87 

70 

88 
71 

89 
75 

90 
63 

78 
62 

79 
64 

89 
64 

90 
72 

68 

64 

63 
61 

82 
59 

83 

58 

65 

60 

69 

64 

69 

66 

91 
65 

82,0 
60.9 

kiliEEn 

MAX 

Mm 

78 

51 

60 
53 

75 
56 

75 
56 

88 
61 

77 
64 

81 
59 

84 
57 

87 
61 

85 
63 

86 
68 

78 
68 

77 
55 

80 
56 

84 
71 

88 
72 

93 

77 

94 
73 

82 

67 

84 
67 

88 

70 

92 
71 

91 
75 

87 
73 

93 

59 

88 

58 

86 

61 

90 
61 

86 
65 

89 
61 

91 
66 

64,5 

63.7 

LAVON  3A» 

MAX 

Mm 

78 
53 

59 
52 

65 
54 

73 

56 

78 
49 

80 
59 

79 
62 

83 
61 

83 

63 

70 
56 

70 
52 

82 

63 

78 
52 

70 
53 

83 
*2 

S6 
71 

86 
70 

90 
74 

80 
64 

77 
64 

83 
65 

85 
66 

69 

71 

89 
67 

80 
63 

80 
64 

81 
62 

63 

60 

86 

60 

67 
68 

89 
66 

60.1 
61.7 

"ASlIN 

MAX 

Mm 

70 
54 

65 
52 

69 
56 

73 

59 

79 
62 

77 
64 

83 

61 

86 
61 

90 
61 

80 
58 

83 
67 

80 
68 

75 
54 

84 
59 

87 
71 

90 
71 

90 
74 

90 
76 

87 
66 

79 
67 

88 

67 

91 
73 

69 

74 

86 
66 

84 
62 

84 
57 

83 

56 

88 

60 

90 
64 

92 
65 

89 
64 

63.3 
63,6 

"C  G=EGCR 

MAX 

Mm 

9C 
50 

57 
50 

63 
50 

77 
57 

74 
66 

75 
62 

76 
58 

80 
58 

83 
59 

63 
60 

85 
58 

83 
59 

so 

54 

73 
54 

8  0 
63 

84 
70 

87 
73 

93 
75 

95 
66 

64 
64 

76 
68 

86 
68 

92 

70 

90 
70 

83 
60 

83 

65 

63 

64 

84 
63 

90 
63 

69 
63 

90 
63 

61.9 

61,8 

«C  KI46E* 

MAX 

Mm 

51 

63 
51 

72 

50 

77 
48 

80 
67 

80 
59 

85 

57 

86 
61 

80 
61 

69 
55 

79 
64 

76 
61 

72 
49 

SI 
52 

86 

68 

87 
71 

91 
75 

85 
69 

77 
63 

81 
63 

88 

64 

86 
69 

90 

75 

85 

64 

82 
61 

83 
56 

83 

57 

86 

59 

66 

66 

68 

61 

86 

66 

61,4 
60,7 

"Fill 

MAX 

Mm 

to 

54 

56 
52 

64 
63 

75 
57 

76 
*4 

76 
52 

75 
54 

61 
61 

83 
63 

80 
56 

77 
60 

82 
68 

80 
54 

73 
55 

82 

63 

86 
70 

86 
64 

98 
65 

88 
60 

84 
58 

83 

37 

83 

65 

86 

65 

86 
58 

84 
55 

62 
62 

82 
53 

84 
55 

87 
59 

86 

60 

89 
59 

61,2 

58.7 

"!• "»L  -ELLS  EAA  AP 

MAX 

Mm 

56 

47 

64 
50 

7J 

49 

77 
49 

so 

67 

80 
58 

84 
56 

86 
58 

73 

57 

74 
57 

84 
66 

72 

57 

75 
49 

81 
54 

91 

66 

98 

70 

102 
73 

76 
64 

78 
63 

87 
63 

90 
68 

98 
70 

100 
77 

83 
35 

83 
58 

83 
58 

85 

60 

•0 
62 

87 
65 

91 
61 

90 
67 

82,9 

60.2 

SA.»:sO  "ILLS  OAK 

MAX 

Mm 

79 
53 

58 
52 

69 
53 

73 

56 

74 
60 

76 

77 
60 

81 
60 

83 
62 

82 
57 

76 
57 

83 
67 

82 

54 

67 
56 

81 

67 

85 
70 

88 

74 

90 
77 

89 
68 

78 
65 

79 
67 

85 

64 

89 

74 

87 
67 

82 
62 

80 
58 

82 
59 

64 
62 

87 
65 

88 

65 

69 
65 

80.6 
62.5 

MAX 

Mm 

59 
39 

66 

48 

74 
47 

74 
48 

58 

83 
53 

85 
57 

80 
56 

69 
53 

85 
49 

81 
69 

71 
44 

93 
54 

97 
68 

102 

70 

69 
68 

SO 
59 

81 
62 

90 
65 

100 
71 

96 

73 

81 
60 

84 
53 

63 
S3 

65 

58 

90 
62 

88 

60 

91 
58 

63.4 

37,0 

»AO|» 

MAX 

Mm 

'6 
51 

58 
51 

71 
46 

75 
49 

80 
56 

82 
57 

85 
62 

86 
61 

70 
49 

63 
68 

79 
62 

83 
50 

72 

54 

85 
62 

86 
66 

87 
69 

86 
69 

75 
60 

81 
64 

85 
67 

66 

67 

91 
63 

82 
63 

80 
51 

82 
59 

96 
59 

67 
61 

66 
63 

87 

64 

60,5 
38.6 

• 

MAX 

Mm 

71 

50 

57 
50 

65 

47 

75 
48 

78 
54 

82 
57 

85 

60 

84 
61 

69 
55 

68 
55 

80 
65 

75 
48 

73 

50 

8  3 
56 

68 
68 

69 

74 

96 

70 

79 
61 

85 
60 

87 

61 

92 

70 

93 
64 

80 
60 

82 
56 

84 
58 

65 
59 

90 
64 

90 
61 

91 
66 

61.1 
38,9 

-  »E3EBvClB 

MAX 

Mm 

77 
47 

56 

4  7 

60 
61 

70 
52 

73 

59 

76 
56 

80 

56 

83 
58 

75 
58 

78 
58 

82 

62 

68 
53 

74 
54 

81 

61 

87 
69 

97 
75 

102 
72 

75 

64 

87 
67 

92 

65 

97 

76 

101 
68 

82 
57 

82 

57 

84 
59 

84 
63 

65 

62 

84 
60 

86 
63 

81.3 

60,6 

MAX 

Km 

65 

62 
47 

70 
46 

73 
49 

77 
59 

61 
53 

84 
60 

61 
57 

75 
55 

84 
64 

79 
54 

74 
49 

83 

56 

92 

69 

99 
69 

101 
77 

92 

64 

91 
63 

94 
65 

100 
69 

100 
69 

90 
62 

63 
32 

79 
56 

86 
61 

92 
59 

85 

62 

69 

61 

97 
64 

84,2 
39,1 

MAX 

Kin 

65 

•  t 

66 
52 

74 
49 

78 
61 

80 

64 

83 

59 

84 
59 

82 

59 

72 
55 

81 
62 

80 

41 

78 
50 

60 
56 

86 
62 

85 
67 

88 

74 

84 

71 

61 
63 

96 
64 

88 
67 

89 

73 

86 
63 

80 
60 

61 
56 

63 
59 

87 

60 

87 
63 

68 

64 

84 
64 

61.6 
60.4 

4A««(B  1  --.    IMTIM 

MAX 

KM 

71 
<■•> 

53 

4) 

63 
46 

70 
4| 

72 
50 

77 
64 

61 
55 

84 
58 

70 
56 

75 
56 

82 
62 

64 
49 

72 
49 

81 
57 

85 
70 

97 
70 

92 
63 

84 
64 

90 
64 

97 
64 

98 
65 

96 

60 

77 
53 

57 

90 
60 

90 
64 

64 
60 

66 
56 

89 

61 

80.3 
37.5 

BIJtHO  1'li 

MAX 

Km 

'2 

64 

54 

45 

60 
48 

70 
48 

72 
49 

78 
50 

81 
56 

84 
55 

71 
55 

76 
55 

80 
54 

62 
55 

66 
60 

1* 

51 

88 
54 

99 
55 

100 

66 

89 

64 

87 
63 

94 
66 

100 
71 

99 

65 

79 
55 

62 

54 

64 
60 

88 
61 

91 
68 

63 

56 

90 
62 

81.4 
56.4 

MAX 

Mm 

II 

14 

II 

51 

75 
57 

76 

71, 
62 

79 
61 

85 
62 

88 
62 

82 
59 

82 
67 

80 
67 

77 
55 

62 
59 

87 
71 

89 
71 

91 
75 

90 
69 

as 

66 

87 
69 

91 
73 

86 

74 

88 

72 

84 
63 

94 
60 

83 
61 

89 
63 

66 

64 

91 
64 

90 
67 

64,2 

64,2 

W«'          I'lOU 

MAX 

Mm 

'2 

56 

50 

68 

44 

71 
46 

78 
52 

61 
54 

84 
59 

83 

60 

67 
53 

69 
52 

80 
67 

71 
48 

71 
46 

■1 

64 

67 
73 

87 
74 

95 
69 

77 
60 

84 
66 

S3 
66 

89 

71 

93 

64 

80 
61 

81 
54 

82 

36 

84 
56 

69 
61 

67 
59 

66 

66 

79.9 
58,4 

MAX 

Km 

75 

»7 

56 

411 

66 
46 

74 
46 

77 
50 

77 
53 

63 
41 

84 

60 

'1 
53 

74 
36 

83 

63 

78 
48 

72 

49 

89 
56 

92 

74 

99 

71 

79 
61 

75 

61 

89 
61 

93 

72 

98 
62 

79 
34 

81 
51 

65 
S3 

85 

55 

91 
59 

90 
62 

91 
60 

11.3 

56,9 

MAX 

KOI 

45 

34 

46 

31 

4| 

69 
51 

72 

66 

76 
38 

•  1 
36 

62 

57 

u 

55 

77 
55 

79 
35 

69 

50 

73 
32 

79 
62 

14 
69 

95 
73 

99 
69 

72 

60 

84 
65 

69 
66 

95 

70 

97 
64 

80 
37 

60 
62 

81 
36 

80 
61 

66 
61 

83 

60 

69 
41 

'9.4 
31.1 

MAX 

KM 

41 

50 

41 
6/ 

76 

60 

49 

41 

74 
39 

•0 
68 

44 
66 

•  • 
51 

79 
59 

83 
66 

79 
51 

80 

56 

66 
60 

47 
55 

89 

70 

92 

75 

65 
66 

92 
69 

93 
72 

92 
68 

65 
36 

82 
59 

63 

60 

81 
62 

96 

64 

90 
62 

90 
63 

63,0 
61.4 

11 

59 
31 

II 

7» 

39 

66 

41 

74 
41 

•0 
69 

84 

61 

68 
62 

80 

41 

62 
62 

83 
56 

77 
57 

64 
65 

68 
71 

90 
73 

93 

76 

66 

71 

83 
68 

90 
71 

91 
73 

88 

70 

67 
66 

85 

59 

64 
63 

82 

63 

92 

61 

63 

63 

It 

f.4 

82.3 
69.3 

Kta 

•  1 

38 

61 

73 

•> 

41 

74 

•0 

60 

43 

66 

60 

78 
60 

81 

67 

61 
55 

73 
53 

81 
61 

85 
'1 

91 
72 

91 
73 

64 
68 

78 
68 

96 
74 

91 
73 

89 
72 

64 

41 

81 

61 

61 
63 

62 
63 

91 
67 

87 
64 

91 
65 

61,6 
63.3 

M 

61 

74 

46 

•• 
67 

•  2 

64 

84 
59 

14 

56 

61 
63 

74 
33 

43 
32 

65 
46 

72 
52 

II 

|| 

93 
70 

101 
74 

103 
69 

60 
62 

88 
67 

92 

69 

104 
78 

97 
62 

79 
33 

63 

34 

85 
59 

67 
62 

93 
62 

69 
36 

90 
41 

12.3 
31.6 

' 

31 

M 

'- 

74 

■ 

39 

•  0 
61 

•  2 
41 

46 

57 

79 

41 
47 

60 
84 

74 
55 

80 
65 

42 
71 

14 

73 

90 
76 

62 
65 

'6 
64 

86 

46 

90 

74 

69 

70 

64 

61 

91 
59 

82 
62 

63 

62 

66 

64 

67 
44 

|| 

63 

II.  o 
62.2 

34 

>  / 

•  1 
41 

•  / 

43 
M 

'  1 

■ 

•  0 

•0 
61 

74 

37 

60 
61 

65 

73 

90 
73 

93 

78 

93 

74 

74 
61 

67 

70 

92 

74 

69 

75 

64 
66 

60 

64 

90 

60 

84 
64 

90 
44 

90 
67 

93 
45 

67 

12.0 
63.1 

' 

'« 

•  4 

M 

83 

•  I 

74 

• 

«4 

46 

42 

• 

'1 
5» 

44 
54 

46 

90 
70 

94 
73 

40 

74 

60 
45 

89 
41 

90 

70 

69 
75 

64 
46 

91 
60 

64 

37 

93 

68 

89 

60 

96 

63 

90 
45 

67 

66 

•I.I 

42.4 

♦  l 

*• 

■ 

»  ' 

34 

63 

«/ 

•1 

7| 
66 

71 
33 

41 

72 

44 

72 

60 

61 
II 

64 

'1 

91 
73 

98 

65 

76 
62 

14 
63 

81 
61 

94 
71 

96 
63 

79 
35 

61 
53 

61 

56 

83 
38 

90 
62 

83 
36 

|| 

62 

•  0,1 
5'.' 

41 

74 
37 

5» 

•1 

• 

41 
84 

34 

61 
64 

40 
54 

74 
45 

It 

'  1 

•  4 

70 

88 

71 

97 

74 

90 
63 

77 
44 

76 

64 

89 

46 

92 
72 

90 
69 

61 
62 

41 
39 

92 
61 

95 
40 

19 

66 

19 

63 

63 

•  1.7 
61. f 

8m  IUfa,nu»  «*■  r  >,IK.«>i!l  8»4ofi  liuU. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1966 


Day 

of  Month 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

> 
<  . 

•   »   • 
EAST  TFXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

76 

74 

74 

73 

75 

85 

89 

84 

82 

85 

80 

85 

88 

88 

86 

82 

85 

82 

86 

as 

90 

91 

85 

83 

85 

88 

87 

88 

86 

83,9 

Mm 

56 

57 

57 

63 

62 

63 

61 

57 

66 

69 

59 

60 

71 

71 

70 

67 

62 

67 

69 

73 

73 

72 

65 

60 

60 

65 

64 

65 

65 

64,4 

ATHENS 

MAX 

66 

64 

77 

77 

31 

80 

85 

85 

84 

76 

83 

83 

74 

64 

88 

67 

91 

87 

79 

81 

86 

89 

86 

65 

82 

63 

85 

87 

89 

89 

87 

82.6 

Mm 

■56 

53 

53 

57 

59 

63 

59 

60 

61 

56 

66 

69 

53 

61 

70 

69 

72 

75 

67 

64 

64 

70 

73 

65 

65 

62 

59 

61 

66 

67 

67 

63.3 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

CENTER 

MAX 

83 

74 

60 

76 

77 

78 

71 

78 

87 

87 

75 

80 

81 

77 

80 

69 

90 

89 

86 

84 

81 

85 

89 

84 

89 

81 

64 

88 

88 

86 

8* 

82,0 

Mm 

63 

55 

53 

59 

58 

63 

60 

59 

60 

53 

55 

68 

65 

62 

64 

69 

73 

73 

65 

64 

66 

66 

71 

60 

61 

60 

58 

59 

63 

65 

60 

62,3 

CENTFRVTLLE 

MAX 

82 

64 

65 

71 

78 

76 

75 

85 

86 

80 

81 

81 

83 

85 

88 

88 

89 

86 

83 

79 

85 

89 

88 

87 

90 

82 

82 

67 

87 

87 

86 

82.5 

Mm 

55 

55 

58 

61 

63 

60 

60 

60 

56 

60 

69 

56 

56 

61 

71 

73 

74 

69 

66 

66 

68 

74 

68 

67 

60 

57 

58 

66 

66 

65 

63 

63,2 

CLARKSVTLLE  2  E 

MAX 

78 

61 

72 

76 

78 

81 

83 

83 

85 

74 

64 

79 

75 

75 

78 

86 

85 

86 

79 

74 

60 

84 

87 

87 

82 

80 

61 

82 

85 

86 

86 

79.7 

Mm 

56 

52 

47 

52 

57 

59 

58 

59 

61 

48 

50 

60 

59 

56 

57 

61 

69 

68 

58 

59 

64 

65 

73 

62 

61 

56 

56 

57 

62 

63 

62 

58.9 

CCLDSPRING  5  SSh 

MAX 

84 

73 

62 

73 

74 

77 

73 

75 

84 

88 

80 

81 

82 

74 

65 

88 

86 

89 

81 

65 

84 

85 

88 

69 

90 

82 

83 

85 

68 

87 

38 

82,1 

Mm 

68 

60 

56 

58 

61 

62 

63 

60 

61 

56 

57 

70 

63 

62 

67 

71 

71 

73 

63 

67 

68 

71 

72 

66 

63 

57 

58 

60 

62 

63 

62 

63,6 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

72 

66 

75 

70 

73 

74 

75 

82 

86 

80 

81 

83 

78 

83 

87 

87 

86 

85 

85 

80 

87 

89 

89 

69 

83 

61 

82 

68 

84 

88 

86 

81,6 

Mm 

60 

56 

59 

64 

64 

65 

63 

64 

63 

61 

69 

70 

60 

61 

73 

73 

72 

68 

64 

71 

72 

75 

74 

71 

65 

63 

62 

68 

65 

67 

68 

66.1 

CONROE 

MAX 

85 

74 

65 

74 

75 

75 

73 

75 

85 

90 

81 

84 

83 

77 

85 

90 

69 

90 

81 

87 

84 

87 

90 

91 

93 

85 

64 

91 

93 

89 

89 

83.7 

Mm 

68 

60 

57 

59 

61 

61 

63 

64 

61 

59 

60 

69 

63 

63 

64 

68 

72 

74 

64 

66 

70 

73 

73 

71 

66 

61 

62 

69 

70 

66 

66 

63.3 

CROCKETT 

MAX 

84 

68 

62 

76 

73 

77 

76 

77 

85 

87 

79 

82 

81 

70 

83 

88 

86 

90 

83 

66 

81 

82 

86 

88 

89 

81 

82 

84 

87 

87 

87 

61.6 

Mm 

65 

57 

56 

58 

61 

62 

61 

58 

60 

55 

55 

66 

60 

59 

64 

70 

71 

73 

67 

65 

66 

67 

72 

63 

63 

60 

59 

60 

60 

66 

63 

62.6 

DAINGEBFIELD  9  S 

MAX 

66 

72 

76 

82 

83 

83 

85 

86 

85 

70 

81 

84 

80 

81 

88 

86 

90 

87 

77 

81 

83 

87 

67 

83 

79 

81 

65 

67 

90 

89 

85 

82.6 

Mm 

57 

53 

51 

57 

61 

63 

55 

58 

64 

52 

61 

68 

56 

63 

68 

70 

74 

73 

61 

64 

66 

69 

74 

68 

65 

62 

62 

63 

65 

69 

67 

63.2 

DIALVILLE  2  W 

MAX 

75 

62 

75 

78 

78 

76 

75 

84 

85 

73 

78 

81 

75 

80 

85 

86 

68 

83 

80 

60 

83 

86 

82 

85 

79 

80 

82 

85 

86 

87 

83 

60.5 

Mm 

53 

55 

53 

58 

61 

60 

61 

61 

65 

55 

64 

68 

56 

62 

66 

69 

73 

74 

65 

63 

65 

68 

72 

62 

64 

»9 

60 

65 

66 

66 

66 

63.1 

EMORY 

MAX 

79 

59 

66 

75 

79 

81 

73 

74 

70 

82 

71 

72 

80 

87 

96 

68 

83 

75 

81 

86 

86 

69 

61 

79 

80 

64 

67 

8* 

as 

79.8 

Mm 

54 

53 

49 

51 

57 

59 

62 

54 

55 

65 

52 

53 

62 

73 

72 

74 

61 

61 

62 

66 

71 

64 

63 

56 

61 

66 

59 

61 

61 

60.6 

EVADAlE 

MAX 

84 

80 

65 

73 

76 

71 

71 

81 

85 

90 

79 

81 

83 

82 

87 

87 

88 

86 

81 

86 

85 

86 

90 

69 

90 

81 

84 

86 

88 

83 

86 

62.8 

Mm 

67 

63 

58 

60 

61 

64 

65 

64 

62 

56 

61 

70 

65 

65 

68 

74 

71 

74 

71 

68 

68 

70 

70 

65 

66 

68 

67 

60 

66 

67 

63 

65,7 

FAIBFIElD 

MAX 

75 

64 

76 

75 

79 

77 

81 

84 

86 

81 

80 

80 

77 

84 

92 

89 

88 

87 

80 

60 

65 

89 

87 

as 

63 

83 

84 

90 

87 

82,3 

Mm 

56 

53 

54 

56 

59 

63 

59 

60 

61 

57 

66 

66 

54 

58 

71 

70 

73 

75 

67 

65 

59 

69 

73 

67 

65 

59 

58 

60 

65 

65 

66 

62.9 

FRANKLIN 

MAX 

66 

75 

70 

75 

78 

84 

84 

86 

79 

81 

86 

80 

82 

87 

86 

90 

67 

87 

68 

90 

90 

88 

88 

83 

82 

64 

87 

88 

67 

83.4 

Mm 

53 

54 

59 

60 

63 

63 

60 

60 

56 

59 

67 

55 

56 

63 

63 

73 

73 

61 

66 

69 

69 

68 

71 

63 

55 

56 

37 

57 

59 

63 

61.7 

FRANKSTON 

MAX 

82 

67 

70 

72 

75 

81 

85 

76 

82 

84 

87 

90 

91 

87 

83 

81 

85 

88 

a: 

86 

81 

83 

87 

88 

88 

89 

82.6 

Mm 

58 

54 

50 

54 

55 

54 

55 

60 

68 

55 

58 

72 

74 

65 

63 

64 

68 

68 

62 

65 

56 

58 

55 

60 

64 

61 

60.6 

GILMER  2  W 

MAX 

81 

62 

75 

79 

81 

81 

83 

85 

81 

69 

79 

81 

73 

80 

86 

87 

88 

84 

74 

80 

84 

85 

87 

80 

79 

80 

83 

86 

67 

87 

80.9 

Mm 

59 

53 

45 

48 

55 

59 

55 

54 

57 

52 

53 

63 

54 

54 

64 

69 

73 

73 

62 

59 

62 

65 

70 

64 

63 

54 

56 

57 

59 

62 

60 

39.1 

GLAOElaATER 

MAX 

81 

63 

66 

75 

79 

79 

77 

82 

84 

83 

70 

80 

81 

71 

80 

87 

89 

90 

85 

74 

80 

8* 

87 

84 

80 

80 

81 

83 

86 

68 

87 

80.5 

Mm 

60 

53 

52 

53 

60 

62 

60 

59 

60 

54 

55 

63 

55 

56 

64 

67 

71 

72 

64 

63 

64 

65 

69 

64 

64 

58 

59 

61 

62 

61 

65 

61.1 

GRCvETON 

MAX 

76 

74 

78 

81 

79 

74 

75 

62 

87 

80 

60 

81 

74 

83 

67 

89 

90 

86 

85 

81 

85 

87 

89 

90 

82 

84 

86 

87 

87 

67 

87 

83.0 

Mm 

65 

59 

56 

68 

61 

62 

63 

69 

57 

58 

60 

62 

61 

61 

67 

68 

71 

67 

69 

65 

64 

64 

72 

63 

66 

59 

56 

60 

64 

63 

60 

63.2 

HEMPSTEAD 

MAX 

85 

73 

65 

73 

70 

70 

72 

75 

84 

87 

79 

83 

85 

79 

84 

89 

88 

90 

84 

8$ 

80 

89 

90 

90 

91 

85 

85 

85 

90 

86 

90 

62.6 

Mm 

69 

56 

56 

59 

61 

61 

63 

68 

62 

61 

63 

69 

60 

61 

66 

70 

71 

73 

63 

70 

70 

73 

72 

72 

67 

61 

62 

67 

64 

66 

67 

65.3 

HENDERSON 

MAX 

83 

66 

65 

75 

77 

79 

78 

63 

85 

85 

73 

79 

82 

69 

76 

66 

89 

89 

8* 

76 

81 

85 

86 

84 

84 

78 

82 

83 

86 

86 

87 

80.9 

Mm 

63 

53 

50 

53 

56 

62 

64 

60 

59 

54 

55 

66 

56 

57 

63 

65 

70 

72 

63 

62 

63 

64 

66 

61 

63 

56 

57 

56 

60 

61 

62 

60.4 

HUNTSvILLE 

MAX 

86 

71 

60 

73 

74 

77 

74 

78 

65 

87 

83 

82 

83 

71 

86 

90 

88 

90 

83 

86 

82 

87 

89 

90 

90 

62 

82 

85 

69 

89 

90 

82.6 

Mm 

68 

56 

56 

57 

60 

61 

63 

62 

65 

55 

59 

69 

60 

60 

60 

71 

70 

73 

64 

67 

67 

67 

72 

68 

64 

60 

62 

64 

69 

66 

64 

63.8 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

83 

78 

59 

77 

74 

76 

71 

81 

84 

87 

77 

78 

78 

74 

80 

87 

88 

87 

8* 

85 

64 

85 

87 

88 

87 

82 

83 

84 

67 

88 

89 

61.7 

Mm 

65 

59 

55 

55 

60 

61 

63 

62 

60 

53 

56 

68 

64 

62 

64 

68 

71 

72 

65 

66 

67 

69 

70 

62 

65 

60 

62 

64 

65 

66 

62 

63.3 

JACKSONVILLE 

MAX 

80 

68 

68 

72 

74 

77 

75 

81 

80 

83 

77 

80 

82 

78 

75 

88 

90 

69 

76 

76 

60 

85 

86 

65 

83 

62 

81 

82 

81 

83 

86 

80,2 

Mm 

65 

58 

55 

56 

53 

53 

58 

58 

60 

53 

56 

58 

60 

54 

54 

59 

70 

72 

62 

63 

63 

65 

65 

70 

65 

62 

64 

63 

63 

62 

65 

60.8 

JASPFR  3  SW 

MAX 

85 

82 

77 

75 

72 

75 

80 

85 

78 

88 

80 

75 

79 

87 

89 

88 

68 

62 

88 

86 

88 

88 

90 

88 

83 

85 

85 

86 

87 

89 

83,7 

Mm 

67 

57 

61 

59 

63 

62 

63 

56 

61 

56 

54 

56 

64 

62 

62 

71 

71 

72 

67 

67 

67 

65 

67 

60 

65 

55 

57 

64 

63 

63 

59 

62.3 

KARNACK 

MAX 

76 

65 

7* 

79 

79 

79 

82 

85 

86 

70 

78 

83 

77 

79 

87 

88 

89 

66 

76 

82 

85 

88 

86 

80 

78 

80 

82 

85 

87 

86 

8'- 

61,3 

Mm 

64 

52 

47 

52 

57 

63 

56 

54 

58 

52 

56 

68 

60 

62 

64 

70 

74 

72 

62 

59 

66 

63 

72 

65 

62 

58 

55 

57 

39 

65 

60 

60,8 

K1RBYVILLE  FOB  SERVICE 

MAX 

81 

79 

76 

78 

73 

71 

80 

66 

90 

88 

80 

80 

81 

87 

87 

90 

88 

84 

89 

87 

86 

91 

90 

89 

88 

85 

86 

89 

88 

68 

87 

84,6 

Mm 

66 

60 

58 

62 

62 

63 

65 

62 

61 

54 

60 

70 

65 

64 

68 

70 

72 

73 

69 

67 

68 

70 

71 

63 

68 

59 

56 

64 

65 

65 

61 

66,6 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

84 

84 

63 

73 

75 

78 

75 

76 

86 

90 

80 

82 

82 

74 

65 

88 

69 

66 

84 

85 

83 

83 

88 

90 

90 

83 

84 

66 

90 

88 

88 

83.0 

Mm 

67 

62 

59 

57 

60 

62 

63 

60 

58 

55 

56 

70 

67 

62 

63 

72 

72 

72 

66 

66 

68 

67 

74 

65 

64 

56 

57 

58 

65 

65 

60 

63.4 

LONGVIEw 

MAX 

80 

70 

66 

78 

78 

79 

79 

82 

85 

84 

70 

79 

82 

70 

80 

87 

90 

90 

86 

74 

80 

6$ 

67 

85 

79 

81 

81 

83 

88 

88 

86 

81.0 

Mm 

62 

52 

50 

51 

60 

63 

59 

56 

60 

53 

52 

62 

56 

57 

63 

70 

71 

73 

65 

62 

63 

63 

71 

65 

58 

60 

57 

56 

59 

66 

63 

60.7 

LOVELAOv 

MAX 

83 

78 

62 

75 

75 

78 

75 

74 

85 

87 

81 

81 

80 

70 

as 

68 

86 

90 

63 

84 

81 

83 

85 

86 

89 

82 

83 

63 

88 

85 

88 

81.9 

Mm 

64 

57 

55 

58 

60 

62 

61 

59 

60 

55 

52 

60 

60 

61 

67 

70 

72 

72 

65 

66 

68 

67 

65 

63 

67 

60 

59 

60 

63 

64 

64 

62,5 

LUFK1N  faa  aibpcbt 

MAX 

78 

65 

78 

77 

79 

75 

76 

85 

90 

79 

81 

80 

73 

83 

90 

91 

90 

86 

86 

83 

85 

88 

88 

90 

84 

65 

86 

88 

88 

90 

85 

83,3 

Mm 

65 

58 

56 

61 

63 

65 

63 

59 

60 

55 

65 

70 

66 

62 

69 

72 

74 

74 

66 

67 

69 

70 

67 

64 

63 

58 

60 

64 

68 

65 

64 

64,6 

MABISCNvILLE 

MAX 

85 

64 

76 

74 

78 

75 

75 

85 

89 

89 

83 

81 

84 

86 

88 

88 

89 

85 

66 

84 

86 

89 

89 

90 

87 

84 

65 

86 

88 

86 

86 

84,0 

Mm 

60 

55 

59 

65 

63 

65 

61 

62 

61 

57 

68 

69 

72 

60 

72 

72 

73 

75 

65 

68 

68 

72 

73 

70 

70 

60 

60 

60 

62 

63 

65 

65,3 

MARSHALL 

MAX 

82 

67 

67 

75 

90 

80 

78 

82 

84 

83 

69 

79 

84 

70 

79 

86 

86 

89 

82 

73 

82 

86 

86 

84 

82 

80 

80 

84 

85 

87 

86 

80,6 

Mm 

64 

53 

49 

53 

59 

61 

58 

55 

58 

52 

52 

61 

61 

60 

62 

68 

71 

72 

63 

60 

65 

65 

66 

66 

65 

60 

56 

58 

59 

64 

63 

60,6 

MINEOLA  NO  2 

MAX 

32 

61 

67 

75 

79 

80 

81 

83 

85 

80 

70 

81 

82 

72 

80 

88 

87 

89 

66 

78 

81 

84 

87 

88 

82 

80 

82 

83 

87 

88 

90 

81,2 

Mm 

56 

54 

49 

50 

59 

60 

59 

55 

58 

52 

54 

66 

53 

53 

65 

69 

70 

70 

64 

61 

61 

67 

70 

64 

64 

55 

55 

56 

60 

63 

62 

59.8 

MOUNT  Pi  EASANT 

MAX 

71 

68 

65 

74 

79 

80 

80 

87 

84 

78 

76 

80 

84 

73 

62 

S3 

88 

90 

78 

74 

60 

85 

87 

89 

82 

80 

82 

84 

87 

86 

85 

60.7 

Mm 

60 

53 

45 

49 

58 

59 

57 

63 

59 

57 

50 

63 

54 

53 

63 

67 

71 

72 

59 

59 

62 

63 

72 

64 

62 

54 

58 

56 

58 

63 

6! 

39.5 

NACOCOOCHES 

MAX 

84 

72 

62 

77 

76 

80 

76 

79 

87 

89 

77 

82 

S3 

74 

60 

89 

91 

92 

66 

83 

86 

87 

88 

86 

69 

83 

84 

85 

88 

89 

91 

63.1 

Mm 

63 

56 

55 

60 

60 

63 

61 

60 

58 

56 

57 

69 

63 

62 

65 

71 

72 

73 

65 

66 

69 

62 

73 

61 

65 

58 

57 

54 

63 

64 

62 

62.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1966 


Station 

Daj 

olM 

onlh 

• 
O) 

1 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

ne.t:>, 

MAX 

Mm 

=  i_e$T!t>E 

MAX 

Mm 

81 
58 

63 
54 

61 
52 

76 
55 

73 

57 

80 
61 

SO 
63 

81 
62 

85 
64 

84 
55 

77 
55 

81 
67 

82 
55 

72 
55 

85 
65 

86 
69 

86 
71 

88 
72 

87 
65 

82 
63 

81 

65 

85 
68 

87 
70 

86 
63 

85 

64 

79 
60 

82 
61 

64 
63 

87 
64 

ae 

67 

ee 
45 

SI.  4 
42.2 

PINELAND 

MAX 

mdj 

96 

65 

83 
59 

61 
56 

77 
58 

75 
62 

77 
63 

72 
63 

80 
56 

85 
56 

87 
53 

78 
56 

80 
70 

79 

64 

77 
64 

92 
65 

88 

71 

89 
72 

89 
72 

85 
64 

65 
66 

85 

66 

86 
66 

89 
73 

90 
62 

89 
66 

82 
60 

83 
56 

86 
59 

64 

63 

aa 

64 

82. T 

63.0 

RCCklANO  1  N 

MAX 

Mm 

81 
65 

71 
57 

75 
55 

77 
59 

77 
60 

74 
63 

85 
59 

88 
56 

85 
5* 

80 
60 

79 

70 

76 

65 

63 
60 

89 
66 

90 
70 

90 
70 

65 
71 

86 

67 

85 

69 

84 

68 

69 
66 

89 

74 

89 
61 

87 
68 

83 
55 

85 
57 

88 
64 

88 
63 

89 

63 

85 
58 

83. T 
63,1 

RLS* 

MAX 

Mm 

93 
63 

64 
55 

66 
53 

74 
57 

73 
60 

78 
62 

77 
59 

76 
61 

94 
65 

85 
54 

75 
55 

79 
68 

81 
56 

71 

57 

81 
61 

89 

68 

88 
70 

89 
72 

91 
69 

82 
64 

81 

6* 

83 
61 

86 
71 

87 
61 

85 
62 

79 
59 

80 
60 

83 
63 

86 

66 

85 

65 

87 
64 

60,6 
62.1 

SI-MS  2  NNW 

MAX 

Mm 

72 
56 

72 
50 

75 
44 

80 
50 

83 
54 

82 

58 

84 
56 

85 
54 

85 
58 

74 
47 

77 
55 

82 

67 

80 
55 

76 
55 

64 
63 

84 
65 

85 
74 

84 
67 

77 
58 

78 
56 

82 
58 

66 
63 

85 
72 

82 
63 

82 
59 

80 
55 

82 
55 

85 
56 

86 
58 

81 

63 

85 

60 

61.3 
58.3 

SPARGER  oa»  b 

MAX 

Mm 

85 
67 

81 
61 

63 
57 

76 
60 

76 
63 

73 
62 

72 
63 

78 
62 

84 
60 

88 
54 

77 
59 

79 
69 

79 
69 

77 
63 

83 
64 

87 
64 

89 
72 

87 
72 

82 
69 

87 
68 

84 
67 

84 

62 

89 

67 

90 
63 

86 
68 

eo 

61 

85 
59 

66 
65 

ee 

58 

86 
64 

89 

64 

62.6 

63.7 

SllpmlR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

78 
53 

58 
53 

68 
47 

75 
47 

80 
52 

81 
55 

85 
58 

84 
58 

82 
59 

75 
52 

68 
52 

81 

63 

81 
51 

72 
51 

80 
60 

87 

68 

86 
71 

88 
73 

77 
60 

73 
60 

81 

63 

84 
65 

86 
69 

99 
62 

81 

60 

80 
56 

81 
55 

83 
59 

86 
S4 

87 
60 

99 

64 

80,2 
58.5 

TfIAB«ANA  DAM 

MAX 

Mm 

79 
63 

66 
50 

70 
47 

75 
52 

82 
58 

82 
61 

80 
59 

85 
57 

85 
64 

80 
48 

66 
49 

79 

60 

87 
60 

71 
57 

79 

60 

86 

65 

69 
67 

87 
61 

74 
60 

75 
59 

81 

63 

83 

64 

91 
71 

86 
65 

81 

60 

80 
58 

80 

59 

84 
61 

B5 

62 

89 
65 

85 

61 

60.7 
59.5 

rvtEB  5  NE 

MAX 

Mm 

83 
58 

62 
53 

66 
50 

74 

53 

78 
56 

79 

60 

79 
54 

83 
54 

85 
56 

83 
54 

72 

56 

81 
68 

82 

54 

73 
55 

82 
65 

86 
70 

67 
72 

90 
73 

64 
65 

74 
61 

79 

63 

83 

64 

96 
72 

85 

62 

82 
63 

78 
54 

81 
5* 

84 
55 

84 

57 

88 
61 

86 
60 

80.6 
59.7 

•ARRF6 

MAX 

Mm 

80 
66 

78 
59 

75 
57 

75 

61 

73 
62 

71 

62 

77 
64 

85 
61 

10 
57 

86 
56 

82 
61 

81 
69 

79 
69 

85 
63 

88 

67 

99 
71 

69 
71 

61 
71 

87 
68 

84 
68 

85 
67 

90 

69 

90 

71 

89 
63 

88 
65 

82 
58 

81 

58 

68 
63 

87 
65 

86 
64 

86 
40 

83,6 
66,0 

•ills  point 

MAX 

Mm 

79 
5* 

57 
52 

60 

50 

72 

50 

78 
55 

90 
59 

83 

60 

84 
60 

84 
61 

80 
56 

80 
55 

80 

58 

80 
51 

80 
54 

80 
60 

86 
66 

84 
71 

88 

74 

84 
61 

75 
61 

74 

64 

80 
63 

89 

65 

89 
64 

80 
63 

80 
62 

92 
61 

S3 
67 

85 

70 

86 

70 

87 
TO 

80,3 
60,9 

TRA4-S  PECCS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

65 
46 

49 

46 

54 

46 

6* 
50 

72 
43 

75 
43 

70 
45 

89 

58 

79 

61 

88 
50 

84 
58 

78 
51 

79 
56 

87 
57 

90 
62 

95 
61 

90 
72 

90 
65 

79 

54 

85 
53 

92 

60 

93 
62 

94 

61 

85 
72 

80 
56 

65 

59 

89 
50 

90 
61 

41 
I* 

91 
57 

97 
65 

ai.9 
35,4 

■l»  =  >f  lELO 

MAX 

Mm 

•  A 
45 

54 

46 

60 
50 

68 
53 

76 
53 

78 
57 

81 
54 

84 
54 

92 
63 

88 
62 

87 
65 

19 

63 

83 
59 

78 
60 

86 
67 

97 
63 

100 
68 

98 
63 

90 
64 

82 

64 

93 
69 

100 
73 

102 
72 

101 
73 

65 
64 

88 
66 

91 

59 

92 
66 

97 
63 

93 

44 

95 

69 

86,8 
61, T 

«».»--- 

MAX 

Mm 

59 
18 

56 

48 

65 
50 

71 
54 

48 

BO 

51 

82 

58 

88 
54 

98 
64 

78 
54 

96 
59 

88 
57 

81 
58 

78 
53 

89 
60 

97 
68 

102 
72 

95 
68 

90 
57 

77 
62 

92 

67 

99 
70 

100 
73 

100 
66 

89 
60 

86 
63 

90 
60 

94 
62 

97 
66 

91 

59 

100 

65 

87.1 
59.  a 

CASOELASIA 

MAX 

mdi 

82 

58 

76 
59 

79 
57 

79 
57 

89 
56 

92 

53 

93 
50 

101 
45 

98 
41 

101 
63 

95 
63 

97 
55 

96 
61 

99 
69 

103 
61 

104 
58 

99 
73 

99 

67 

99 
63 

98 
57 

103 
57 

108 
59 

104 
61 

102 
69 

98 
65 

93 
59 

100 

58 

100 

60 

101 
58 

104 
58 

103 
76 

46.7 
54,  T 

CHItM  1ASIN 

MAX 

Mm 

75 
50 

61 
46 

56 

44 

66 

44 

72 
47 

71 
47 

77 
46 

85 
54 

8  6 

56 

85 
62 

86 
64 

8* 
57 

77 
52 

80 
60 

88 
60 

88 
61 

66 
60 

90 
61 

86 

60 

82 
52 

90 
62 

90 
67 

92 

67 

92 

68 

80 
61 

83 
57 

85 
55 

84 
55 

87 
63 

90 
41 

89 
60 

82,2 

36, T 

".A5  SEO/rCE  STA 

MAX 

Mm 

69 
AS 

67 
48 

■"- 
46 

71 
44 

76 
47 

80 
49 

87 
42 

96 
49 

83 
IS 

90 
52 

80 
47 

86 
43 

84 
50 

92 

48 

92 
56 

97 
57 

94 
59 

89 
58 

81 
55 

95 

60 

96 
68 

94 
55 

97 
60 

90 
61 

85 
60 

90 
57 

95 
50 

42 
53 

99 
62 

100 
S3 

100 
65 

ST, 6 

53.2 

OMM 

MAX 

Mm 

72 
44 

53 

45 

55 
69 

62 
51 

75 
43 

75 
57 

78 
51 

83 
61 

'y? 
63 

80 
60 

86 
64 

87 
54 

80 
55 

78 
55 

83 

65 

96 
67 

98 
70 

96 

54 

82 
62 

63 
63 

94 
67 

100 
73 

100 
71 

101 
70 

84 
62 

91 
66 

86 
57 

88 
64 

94 
63 

89 
43 

92 

64 

84,4 

40,0 

I       PASO  »«  AIBPCRT 

MAX 

Mm 

76 
53 

72 

54 

n 

55 

77 
51 

80 
59 

II 

57 

84 
56 

92 

5P 

88 
63 

85 

61 

79 

61 

83 
54 

86 
51 

89 
57 

90 
65 

95 

57 

89 
70 

91 

68 

99 
63 

90 
65 

92 
70 

93 

70 

95 
70 

94 
62 

90 
65 

89 
62 

92 
38 

41 
65 

94 
69 

97 
42 

96 
71 

67,3 

61,4 

MAX 

Mm 

85 
52 

75 
54 

'2 

49 

73 
51 

78 
55 

S3 
S3 

85 
54 

ae 

52 

93 

90 
60 

89 
49 

80 
SO 

84 
46 

86 
50 

89 
58 

92 
57 

96 
56 

90 
67 

93 
59 

69 

64 

91 
61 

92 

61 

93 
59 

95 

60 

96 
65 

90 
59 

91 
57 

41 
58 

90 
34 

93 

57 

98 
67 

86,1 
66.3 

' '••.•.  'I%1     BAOIO 

MAX 
M» 

65 
46 

53 
46 

IS 

61 

59 
51 

72 

c0 

77 

40 

86 
49 

88 
49 

95 
63 

82 
61 

90 
61 

87 
58 

so 

56 

79 

61 

88 
63 

95 
63 

97 
62 

96 

66 

88 
60 

79 

60 

91 
61 

100 
62 

101 
67 

100 
68 

86 
65 

88 

64 

91 
55 

84 
55 

96 
56 

93 

39 

97 
66 

65,4 
56.1 

MAX 

Mm 

(9 

47 

55 

47 

54 
11 

6) 

55 

75 
52 

77 

82 
50 

88 
53 

91 

58 

81 
62 

90 
62 

SO 

55 

80 
58 

78 
86 

87 
64 

97 
60 

101 

60 

98 
53 

65 
57 

84 

62 

SI 

6"- 

101 
64 

102 

66 

102 
68 

88 
65 

87 
65 

93 
38 

84 
65 

67 
62 

91 
42 

95 
41 

66,7 
56.8 

MAX 

Mm 

•  6 

46 

55 
42 

II 

45 

61 

4« 

70 
47 

79 

S3 

•  0 
41 

85 
51 

95 

■,- 

71 
49 

71 
49 

81 
50 

80 
50 

76 
50 

90 
51 

91 
59 

95 
59 

91 
68 

80 
55 

90 
55 

90 
55 

91 
61 

95 

61 

H9 
60 

61 
58 

60 
59 

89 
S3 

90 
68 

91 
38 

91 

39 

99 
59 

63,0 

56.2 

•  :  s 

Mm 

15 

53 

•  0 
55 

'4 
II 

') 
5) 

79 
53 

II 
IS 

66 

56 

90 

56 

93 

57 

89 

61 

86 
53 

81 
SO 

85 
50 

89 
SO 

88 
55 

89 
56 

94 
57 

94 
57 

92 

60 

92 

64 

90 
60 

91 

61 

92 

60 

92 
63 

91 
63 

93 
61 

93 

58 

90 
60 

99 
43 

94 

70 

88,2 
37.5 

MUIKI 

MM 

A3 

51 

54 
4  } 

57 
4  ? 

61 
52 

73 

47 

74 

46 

•  0 

40 

91 

41 

11 

48 

89 
55 

90 
56 

78 

54 

78 
61 

86 
55 

96 
57 

98 
57 

93 

59 

92 
54 

83 

57 

85 
SI 

95 

54 

97 
58 

99 

59 

85 
61 

80 
54 

88 
56 

94 
31 

43 
52 

93 

57 

92 
SI 

89 

67 

64,4 
33,4 

•»•!» 

K.K 

70 

54 

4  . 

II 

A3 

50 

75 
4) 

76 

4fc 

69 
40 

81 

44 

SI 

SC 

88 
51 

82 
60 

4S 

62 

48 

86 

50 

90 
54 

93 
55 

67 
68 

89 
SS 

81 
55 

85 
49 

90 
52 

92 
53 

92 
54 

84 
66 

as 
33 

87 
53 

88 
51 

67 
S3 

90 
52 

93 
32 

90 
58 

63,4 

51.4 

MAI 

103 
63 

96 
56 

97 
60 

69 
62 

67 
64 

98 
61 

100 
63 

101 
58 

102 

SB 

96 
62 

92 
67 

ST 

71 

im 

5» 

A4 

40 
50 

54 

56 

M 

•2 

15 
49 

95 
54 

89 
»9 

87 
62 

8  0 
1] 

6* 
S3 

87 
54 

96 
62 

101 
60 

96 

61 

65 
51 

65 

61 

93 
62 

99 
59 

99 
66 

99 

65 

89 
64 

83 

63 

69 

64 

88 

37 

95 
64 

92 
60 

93 
64 

it 
44 

66,7 
68.1 

' 

5* 

4  \ 

44 

5« 
4/ 

45 

45 

«1 
55 

'1 
SI 

83 
50 

') 
53 

76 
53 

75 

52 

60 
54 

62 
62 

87 
43 

81 
48 

79 
60 

75 
49 

80 
51 

83 
60 

86 
64 

87 

64 

79 
64 

77 
54 

79 
53 

81 
48 

S3 

60 

ao 
59 

87 
61 

SS 

SS 

76.4 
53.5 

7* 

fc» 

41 

'5 

■ 

12 

58 

SI 

64 

89 

94 
51 

9) 

64 

60 

96 
60 

96 
66 

97 

71 

97 
66 

95 

63 

69 
57 

97 
63 

100 
69 

100 
73 

49 
64 

89 
58 

90 
60 

93 

40 

97 

64 

96 
62 

97 
44 

40,0 
60,3 

4« 

'1 

'  1 

»  1 

90 

76 
59 

46 

SO 

|0 

65 
54 

79 
SS 

94 
59 

99 
63 

104 
75 

100 
SS 

69 
60 

89 
43 

96 
S| 

102 

66 

104 
67 

103 
70 

91 
63 

87 
62 

93 

ST 

91 
62 

48 

61 

96 
66 

44 

68 

64,4 
54.4 

mm 

44 

81 

SS 

62 
58 

85 

»1 

SI 

75 
53 

as 

63 

96 
65 

100 

46 
63 

90 
57 

83 

42 

93 
63 

99 

66 

100 
66 

100 
61 

99 

67 

65 
61 

64 
66 

|| 

37 

94 
61 

84 

61 

92 
63 

7  1 

47 

66.2 
34.3 

■• 

'4 

•1 

•  9 

56 

'.4 

•.» 

101 

68 

70 

SS 

99 

65 

I'll 
'  ' 

106 
69 

109 
70 

100 

74 

101 
62 

99 
70 

98 

41 

1  04 
66 

107 
64 

107 
66 

106 
74 

99 

71 

92 

65 

100 

66 

102 
68 

103 
63 

104 
47 

106 
74 

47.1 

64,6 

'4 

•( 

•  1 

44 

•  • 

«■. 

64 
40 

48 

" 

91 

56 

97 
56 

103 
64 

96 

71 

48 
66 

85 

60 

92 
63 

99 

"1 

100 
66 

101 
46 

|| 

67 

86 
45 

93 

66 

as 

57 

94 
66 

42 
38 

97 
45 

44 

44 

as.o 

64.7 

•  • 

II 

94 
Si 

-1 

v 

•  7 
14 

79 

"I 

S< 

65 

65 

64 
62 

91 
S2 

46 

94 
40 

66 

SI 

60 
57 

90 
63 

II 

61 

94 
60 

95 
63 

7.1 

S3 

57 

SS 

53 

so 
II 

92 
54 

96 
55 

94 
51 

43 

ST 

S4.I 

54. 1 

■ 

4. 

'4 

•  1 

91 

•4 

•  5 

5» 

10 

'1 

• 

..4 

94 
4? 

IM 

'.  ' 

96 
44 

87 
62 

64 
68 

94 

71 

104 
69 

106 

49 

14 

SI 

8) 
63 

as 

58 

90 
56 

43 

41 

94 
42 

92 
44 

71V 

44 

IS.  a 

60.1 

■m  fUsW •»'  •  tt'Am* 


■ 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY  1966 


Station 

Day  of  Month 

o 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

SHEFFIEl.  0 

MAX 

Mm 

68 
47 

62 

50 

63 
53 

76 
55 

73 
57 

78 
51 

S3 
50 

88 
52 

87 
62 

84 
63 

85 
65 

64 

60 

76 
57 

78 
65 

98 
70 

95 
69 

94 

75 

92 

59 

79 
65 

88 

60 

97 
67 

99 
72 

100 
72 

97 

70 

93 

63 

86 
66 

65 
58 

92 
62 

89 
59 

91 
62 

88 
65 

85.5 
61.3 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

78 
50 

62 
51 

65 

50 

69 
49 

78 
48 

78 
49 

98 

50 

90 
51 

83 
50 

88 
54 

83 
55 

82 
47 

85 
48 

88 
51 

87 
62 

94 
56 

90 
62 

84 
67 

85 
56 

86 
60 

88 
62 

90 
62 

91 
63 

92 
63 

84 
60 

65 
60 

85 
52 

87 
60 

89 
61 

96 
55 

95 
65 

84.7 
55,9 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

63 

49 

66 
44 

69 
51 

80 
51 

80 
52 

86 
53 

94 
52 

75 
60 

91 
53 

82 
62 

87 
51 

80 

55 

90 
58 

96 

60 

94 
70 

92 
65 

82 
58 

89 
58 

96 
63 

92 
61 

96 
60 

90 
69 

85 

61 

90 
56 

94 
58 

91 

62 

95 
62 

100 
61 

96 
62 

66.9 
37.9 

•  I'.K  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
46 

59 
52 

69 
53 

77 
58 

79 
54 

81 
55 

87 
52 

98 
58 

73 
60 

90 
60 

86 
60 

80 
51 

77 
55 

90 
62 

96 
60 

101 

67 

95 
67 

62 
56 

86 
60 

93 
64 

98 

61 

101 
66 

100 
67 

86 
66 

86 
64 

88 

61 

89 
60 

96 

66 

92 
61 

93 
67 

93 

69 

66.4 
60,0 

YSLFTA 

•    »    • 

MAX 

Mm 

85 
51 

77 
52 

72 

55 

72 

51 

77 
56 

82 
53 

84 
52 

88 
50 

93 

59 

90 
56 

85 
52 

80 
46 

84 
47 

66 
50 

90 
62 

90 
55 

95 
60 

90 
64 

94 
61 

92 
61 

90 
60 

92 
38 

94 
61 

95 
58 

94 
64 

91 
59 

91 
55 

<J1 
53 

90 
53 

9* 
58 

99 
70 

88.0 
56,2 

FDwARDS  PLATEAU     06 

AMtSTAD  DAM 

MAX 

Mm 

76 
57 

62 
54 

65 
56 

61 

60 

76 
60 

74 
62 

75 
61 

83 
62 

85 
61' 

86 
65 

85 
66 

75 

67 

76 
68 

79 
61 

79 
66 

80 
66 

88 
70 

98 
72 

103 
74 

66 
65 

86 
65 

91 

71 

95 

75 

95 

71 

87 

67 

86 

70 

87 
64 

88 
67 

93 
62 

89 

67 

90 
67 

63.3 

65.1 

916  LAKF  NO  2 

MAX 

Mm 

67 
41 

53 
42 

57 
46 

62 
51 

73 
56 

71 
55 

76 
52 

78 
56 

87 
60 

83 
60 

83 
63 

87 
62 

73 

54 

75 
53 

78 
62 

97 
68 

103 

70 

99 

58 

85 
62 

82 
62 

90 

66 

95 

70 

103 
72 

102 

67 

78 
59 

65 

62 

87 
57 

85 

63 

91 
58 

86 

61 

68 

60 

82.5 
59.0 

BLANCO 

MAX 

Mm 

83 
53 

59 
52 

63 
51 

73 
55 

65 
59 

63 

60 

69 
61 

80 
53 

85 
53 

88 
58 

82 
62 

79 
66 

78 
55 

77 
56 

84 
62 

85 
69 

90 
70 

94 
75 

94 

67 

65 
69 

67 
70 

92 

71 

92 
72 

94 
72 

84 
62 

65 
61 

86 

59 

80 
61 

90 
63 

85 

60 

89 

60 

81,9 
61.8 

BCERNE 

MAX 

Mm 

77 
S3 

65 
53 

75 

56 

69 
59 

70 
59 

67 

se 

80 
60 

83 
52 

85 
55 

82 
61 

78 
65 

75 
66 

77 
56 

80 
59 

83 
69 

89 
72 

93 
73 

97 
67 

82 
65 

84 
68 

89 
69 

89 
70 

91 
64 

86 
66 

87 

60 

83 
64 

80 
58 

86 
62 

86 
62 

86 
58 

87 
67 

82.0 
62.1 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

77 

5B 

69 
57 

65 
56 

68 
59 

72 
61 

75 
61 

71 
61 

81 
61 

86 
59 

87 
63 

85 
66 

80 
68 

76 
68 

83 
62 

81 
66 

80 
69 

92 
74 

98 

73 

104 
72 

89 
64 

88 
69 

93 

68 

95 
76 

95 

71 

90 
68 

89 
69 

89 
65 

90 
67 

93 
62 

91 
6* 

93 

60 

84.7 
65.1 

BRADY 

MAX 

Mm 

72 

46 

58 
46 

59 
49 

74 
50 

72 
54 

76 
58 

75 
56 

80 
54 

85 
55 

69 
69 

81 
64 

81 
64 

71 
55 

75 
55 

85 
60 

88 
63 

101 
75 

101 

71 

90 
66 

89 

65 

90 
65 

95 
65 

100 
74 

99 
68 

97 

60 

89 
60 

65 

60 

85 
59 

90 
60 

84 
60 

85 

62 

83.9 

60,3 

BURNET 

MAX 

Mm 

76 

50 

59 
51 

72 
56 

69 

58 

69 
60 

71 
60 

81 
57 

82 
52 

86 
54 

78 
59 

81 
67 

76 
67 

74 
55 

82 
55 

83 

70 

90 

71 

96 

75 

95 
71 

83 
69 

85 
68 

89 
70 

91 
69 

90 
73 

87 
68 

82 

59 

82 

56 

80 
62 

87 
63 

85 

63 

88 
56 

68 

63 

81.8 
62.2 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

71 

54 

63 
54 

69 
57 

72 
59 

73 

61 

71 
60 

82 

60 

84 
55 

86 
55 

84 

60 

77 
64 

75 
66 

62 
62 

79 
66 

80 

70 

93 
67 

98 
71 

100 
72 

88 
71 

88 
63 

92 

69 

95 
65 

95 

75 

89 

69 

89 
64 

67 
65 

68 

60 

93 
62 

89 

61 

90 
62 

90 
60 

84.3 

63.2 

CART*  VALLEY 

MAX 

Mm 

69 
52 

62 
52 

67 
52 

74 
57 

74 

59 

73 
57 

82 

57 

83 
56 

89 
62 

82 

62 

82 
63 

82 
65 

80 
61 

78 
64 

77 
69 

90 
65 

100 
73 

101 
67 

88 
66 

80 
63 

92 

69 

94 

70 

99 
74 

90 
70 

88 
64 

85 
68 

86 
62 

90 
65 

84 
39 

90 
63 

86 
63 

63.8 

63.0 

CCPE  RANCH 

MAX 

Mm 

72 
41 

51 

41 

58 
47 

64 

50 

74 
52 

74 
55 

76 
48 

82 
51 

88 
59 

77 
57 

84 
60 

86 
53 

75 
53 

75 
54 

79 
66 

96 
66 

100 
68 

99 

56 

82 
63 

82 
63 

89 
66 

98 
71 

102 
62 

102 
68 

79 

56 

88 
62 

61 
59 

87 
61 

91 
59 

67 
57 

90 
61 

82.8 

57.6 

DEL  RIO  KB  AP 

MAX 

Mm 

71 

<8 

65 
54 

65 

57 

76 
59 

76 
62 

77 
62 

85 
62 

86 
60 

87 
63 

86 
66 

77 
66 

76 
69 

83 
68 

81 
66 

78 
71 

90 
67 

98 
75 

103 
71 

90 
64 

86 

65 

93 
72 

96 

72 

93 

76 

84 
65 

88 

67 

88 

68 

69 
65 

91 

68 

90 
62 

93 

67 

90 
67 

84,9 
65.6 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

58 

45 

61 

48 

75 
53 

76 
54 

79 
58 

81 
55 

85 
52 

88 
55 

85 
54 

85 
56 

84 
63 

77 
59 

78 
53 

88 
55 

92 

69 

103 
70 

102 
75 

92 

70 

87 
64 

92 

66 

100 
67 

105 
69 

104 
70 

93 

66 

90 
58 

90 
63 

85 

39 

93 

60 

85 

61 

91 
60 

92 
39 

•  7,0 
60,2 

ELDORADO  11  NU 

MAX 

Mm 

65 
45 

58 
48 

64 

50 

73 
55 

75 
55 

76 
53 

81 
52 

86 
59 

84 
60 

84 
63 

80 
59 

82 
54 

78 

58 

81 
65 

84 
68 

98 
72 

98 
63 

98 
64 

83 
62 

86 
66 

90 
66 

102 

68 

102 
68 

96 

64 

88 
62 

62 
57 

88 
60 

90 
60 

88 
59 

86 

59 

67 
63 

•  4,4 
60,0 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

66 
50 

60 
50 

68 
55 

68 
55 

67 
59 

65 
57 

80 
59 

85 
53 

87 
55 

84 
61 

77 
65 

73 
65 

76 
54 

79 
59 

82 
69 

92 
72 

100 
75 

97 

74 

87 

67 

87 
67 

93 
69 

91 
63 

95 

70 

82 
69 

84 
60 

83 

61 

84 

61 

89 
62 

88 
61 

88 

60 

88 

61 

82.1 

61.9 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

80 
52 

59 
52 

60 
52 

74 
58 

69 

60 

70 
60 

69 
60 

82 
53 

85 
56 

88 

61 

86 
61 

80 
62 

76 

56 

76 
58 

84 
66 

86 
72 

92 

75 

97 
72 

94 
67 

86 

70 

88 

73 

94 
66 

92 
71 

97 
70 

84 

60 

67 
38 

85 

59 

79 

65 

88 
58 

90 
62 

90 
60 

82.8 

62.1 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

59 

49 

61 
51 

68 
54 

72 

57 

73 
58 

71 
57 

81 
55 

88 
52 

88 
56 

83 

61 

78 
65 

79 
62 

77 
55 

83 
59 

63 
68 

101 
69 

103 
77 

97 
71 

84 
69 

90 
68 

98 

67 

101 
64 

103 
71 

77 
63 

88 

57 

85 
60 

87 
57 

90 
62 

85 
62 

87 
59 

88 
59 

84.1 
61,1 

JUNO 

MAX 

Mm 

71 

c0 

59 
52 

65 
53 

65 
53 

78 
55 

75 
59 

76 
50 

83 
50 

86 
60 

89 
63 

84 
65 

72 
60 

79 

66 

82 
60 

83 
62 

88 
66 

91 
67 

105 
66 

103 
68 

89 
61 

88 
65 

95 

71 

98 
74 

101 
66 

86 

64 

89 
65 

88 

63 

90 
64 

96 
60 

87 
63 

92 

64 

64,9 
61.5 

KERRvULE 

MAX 

Mm 

74 
51 

60 
50 

60 
53 

69 
56 

69 

68 
57 

65 

58 

80 
49 

83 
51 

85 
57 

80 
64 

77 
65 

75 
65 

77 
58 

75 

64 

79 
69 

91 
74 

97 
75 

97 
66 

86 

65 

84 
67 

90 
56 

89 

68 

93 
67 

87 

56 

86 
59 

84 
56 

80 
58 

88 
60 

85 
58 

87 
58 

80.6 
60.3 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

80 

■so 

57 
52 

59 
52 

73 
57 

70 
58 

71 
60 

74 
56 

81 
54 

85 
56 

86 

60 

76 

60 

82 

68 

75 

56 

75 
54 

80 
57 

64 

70 

94 
74 

96 

75 

93 

70 

80 

68 

87 
69 

90 
66 

94 
71 

91 
68 

75 

58 

82 
56 

83 
58 

82 

62 

90 
63 

67 
58 

88 

61 

81.4 
61.2 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

LE4KEY  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
50 

64 
51 

70 
54 

70 
55 

72 
58 

71 
58 

82 
57 

87 
49 

86 
51 

85 
58 

77 
63 

76 
64 

81 
57 

78 
63 

80 

67 

93 
66 

99 

73 

100 
71 

91 
66 

85 
62 

90 
66 

91 
60 

94 
71 

93 
69 

87 

60 

86 
59 

84 
56 

89 
59 

87 
58 

89 
58 

»7 
57 

83,7 

60.2 

LLANO 

MAX 

Mm 

77 
52 

59 
52 

61 
53 

73 

59 

72 
61 

73 
61 

73 
58 

83 
55 

85 
58 

90 
62 

81 
64 

83 
68 

76 
57 

79 
60 

84 
67 

65 
74 

99 
77 

104 

75 

95 

70 

85 

70 

91 
66 

95 
65 

96 
74 

97 
68 

78 
60 

87 
60 

86 

64 

83 
64 

91 
65 

86 
61 

91 
65 

83.9 
63.5 

MASON 

MAX 

Mm 

74 
49 

56 
47 

59 

51 

72 

58 

70 
59 

73 
58 

73 
58 

81 
51 

84 
53 

85 
59 

79 
59 

80 
66 

76 
55 

75 
57 

92 
68 

96 
66 

100 
71 

95 
69 

85 
66 

90 
63 

90 
60 

90 
66 

95 
64 

75 
60 

85 
59 

60 
60 

82 
61 

89 
62 

83 

59 

86 
59 

81,7 
59.8 

MC  C»MEY 

MAX 

Mm 

6a 

45 

62 

50 

63 
54 

77 
53 

75 
55 

80 
58 

85 
52 

90 
58 

89 
63 

89 
62 

89 
64 

69 
62 

82 

57 

80 

65 

93 

67 

92 

64 

96 
66 

96 

60 

85 
63 

95 
63 

101 

67 

103 
72 

103 
71 

97 
72 

87 
63 

90 
65 

90 

59 

98 
65 

91 
63 

94 
65 

94 
69 

67,5 

61.7 

MEDINA 

MAX 

Mm 

78 
52 

66 
53 

63 
53 

70 
57 

70 
59 

71 

58 

69 
60 

80 
51 

87 
52 

86 
62 

83 
65 

78 
61 

75 
52 

79 
52 

78 
60 

80 
71 

94 
74 

98 
75 

99 

67 

85 
63 

87 
62 

90 
60 

92 

73 

93 
68 

86 
60 

85 
59 

87 
58 

85 
62 

89 
59 

86 
60 

87 
61 

82.5 

60,6 

MENARD 

MAX 

Mm 

60 
45 

58 
48 

70 
52 

72 
56 

75 
59 

73 
53 

81 
48 

85 
50 

85 
53 

83 

58 

80 
64 

75 
58 

75 
54 

83 
54 

88 

70 

100 
70 

100 
69 

93 

69 

85 
66 

89 
66 

98 
63 

100 
60 

102 
73 

84 
64 

88 
56 

84 
60 

85 

56 

90 
62 

86 
56 

86 
58 

86 

37 

83.9 
58.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

57 
45 

57 
48 

65 
52 

79 
54 

76 

50 

78 
54 

84 
51 

91 
51 

90 
51 

89 
53 

8T 
56 

89 
59 

92 
63 

91 
64 

98 
68 

102 
72 

101 
76 

94 
63 

88 
54 

93 
68 

102 
73 

107 
70 

105 
69 

101 
69 

91 
66 

91 
63 

84 
61 

92 

67 

89 
66 

93 
67 

89 
66 

as, 5 

60.9 

OZONJ 

MAX 

Mm 

74 
47 

62 

48 

62 

49 

67 
54 

77 
57 

73 
57 

78 

50 

85 
53 

90 
59 

90 
62 

86 
64 

83 
65 

80 
56 

78 
55 

77 
65 

96 
66 

98 
70 

99 
67 

95 
65 

85 
61 

91 
65 

100 
70 

103 

75 

103 
68 

94 

59 

92 

67 

88 
58 

88 
59 

94 
59 

88 
60 

92 
62 

•  6.1 

60.5 

PAINT  ROCK 

MAX 

MIN 

57 
45 

61 
49 

71 
54 

74 
51 

77 
60 

78 
59 

83 
54 

89 
56 

86 
59 

86 
58 

85 
61 

80 
57 

77 
55 

88 
56 

98 
70 

103 
71 

102 

76 

96 
65 

85 

61 

90 
68 

98 
70 

105 
74 

104 
75 

100 
69 

89 
59 

87 
61 

86 
61 

95 

64 

89 
62 

91 
61 

92 

64 

•  7.2 
61.5 

PANDAl  E 

MAX 

Mm 

79 

58 

65 

68 

78 

74 

77 

85 

89 

88 

89 

79 

81 

79 

86 

91 

93 

104 

101 

65 

93 

100 

104 

103 

83 

84 

83 

85 

86 

83 

84 

•  5,1 

PR»DE  RANCH 

MAX 

Mm 

68 

49 

60 

50 

66 
54 

69 
56 

70 
59 

67 
58 

80 
58 

84 
50 

86 
51 

61 
63 

75 
63 

74 
65 

75 
63 

78 
65 

77 
68 

92 
67 

96 
73 

98 
68 

87 

66 

86 
63 

93 
66 

93 
64 

96 

60 

87 

70 

67 
59 

67 
59 

85 

57 

88 
61 

85 
59 

67 
37 

87 
56 

82.1 

60.6 

RANKIN 

MAX 

Mm 

74 
41 

56 

44 

61 
49 

74 
52 

74 
54 

79 
57 

82 
51 

90 
56 

81 
62 

82 

54 

87 
63 

78 
62 

77 
55 

82 
55 

96 
66 

95 
64 

94 
67 

88 

58 

84 
60 

89 
59 

92 

67 

89 

65 

91 

68 

88 
69 

84 
56 

83 

55 

87 
55 

92 
65 

88 

63 

68 
61 

90 
64 

83.7 
36.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

MAY    1966 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19 


20      21       22      23      24 


25      26      27      28      29      30      31 


RC8ERT    LEE 
RCCKSPRINGS 
SAM    ANGEIO   OAm 
SI".    AKGFLC    KB    AIRPORT 
SA»    SABA 
SC1CRA 

STEOiING    CITY 
UvAi  OE 

«ate:   valley 
•        •        # 

•-  CEP.TRAI        0 
.3  AIRPORT 
MjSTMELl  .l  REFXGE 
BEEvILLE  3  HE 
Will* 
CA'.fS  0AM 
CmAPwAS  oanC- 

ceuM 

!  C-RISTl 

•  •  .e  ap 
I  ■,. 

■ 

'io*esvtiLC 

-  ■  • 


V.1S 

Mil 


KU 

Mm 


Mill 


MAX 

MM 


MM 

Mm 


MM 

MM 


70  57  65 

43  44  49 

61  63  64 

48  48  47 

74  56  57 
*5  46  49 

58  58  66 

46  49  54 

75  55  64 

49  50  53 

63  59  65 


70  50  60 

4?  44  45 

82  71  69 

57  56  58 

76  55  60 

44  47  48 


71  73 

49  53 

73  7? 

56  58 

66  7] 

54  59 

73  75 

55  61 

75  74 

52  61 

74  73 
55  60 


70   72 
61   61 


66   70   74 


69   74   75 
52   58   55 


66   71 
62   62 


73   75   73 
62   61    65 


66   67   66 
60   63   62 


74  68  72 

60  61  62 

73  67  75 

57  61  60 

67  69  69 
62  62  64 

73  68  68 

60  62  62 

68  68  69 

62  62  64 

69  68  71 

63  63  65 

69  67  67 

60  61  63 


81  83  89 

52  56  60 

95  84  84 

55  56  58 

77  81  87 

55  5B  63 

92  88  79 

54  57  63 

75  82  83 

55  53  54 

81  93  87 

51  52  57 


82  98 

60  63 

81  82 
63  63 

77  85 
60  60 

75  83 

62  64 

89  93 

59  60 

82  82 

60  64 

78  8* 
62  63 

84  81 

65  68 

84  92 

62  62 

78  85 

60  63 

87  89 

60  64 

95  88 

63  65 

87  87 

56  60 

85  87 

60  65 

90  82 

61  61 

89  90 

61  64 

12  89 

56  57 

8'  9  7 

60  59 

15  85 

60  65 

8?  96 

93  95 

•  0  84 
9»  49 

,  ■  ,. 

H  l; 

5.  41 

«•  >  i 

'•  91 

•  »  94 


95 
60 


76   75 
62   61 


8* 
65 


85   8*   78 
62   62   68 


79   82 
70   72 


10 

70 

85 

70 

82 
61 

13 

i.x 


83   93   95 
62   67   67 


|1 

69 

13 

67 

|3 

70 

|| 
|] 

91 
|| 

|4 


92  92  95 

65  6)  70 

94  9)  83 

61  4'  67 

8T  91  91 

42  45  48 

95  91  81 

...  .  |  .  | 

19  82  81 

43  49  68 

■•/  «'  9/ 

41  4»  69 

•4  |J  99 

62  TO  49 


•  I   90 


'■*•  :■-'..•■-  •  I 


73   86   93 
55   55   64 


77 

55 


76   76   82 


74   78   85 


79   81 
66   71 


70   74   84 


79   86 
60   65 


R0 
62 

79 
73 

81 

71 

BO 

6<. 

12 

60 

84 
63 

89 
61 

85 
67 

79 
63 


91 

19 


82 

-.8 

78 
60 

79 
II 

<■; 
II 

9? 


144 


102  101 
72   62 


03 
69 

97 
71 

ino 
71 

85 
68 

»3 


98   97 
72   70 


100   99 
75   65 


100   85 
72   66 


96  102 
76   72 


100   95 
72   65 


100   77 
52   61 


9*   95 
7*   77 


100  100 
72   54 


84   86 
76   74 


90   92 

74   74 


||   If 
61   72 


96   88 
73   71 


86   96 

>/        II 


91  100 
69   71 


84   86   93 
66   67   67 


90   90 
62   63 


87 

63 

82 
64 


88   83 
66   69 


78   83 
76   73 


87  87 

69  73 

85  84 

66  72 

87  83 

66  71 

95  82 

67  67 

87  89 

68  72 

91  86 
75  73 

92  80 

65  71 

84  82 

64  71 

87  84 

69  61 

92  90 

71  72 

83  89 

67  69 


100  104  102 
72   79   66 


98   88 
69   69 


99  103  101 
74   76   69 

79 


104  103 
75   75 


93   97 

63   70 


97   98 
68   76 


66 


101  100  103 
65   71   67 


96   95 
72   70 


98  103  101 
70   73   68 


93   89 
73   66 


86  86 

75  71 

92  95 

73  75 

91  91 

72  74 

92  92 

72  72 

87  87 

74  74 

91  93 

73  73 

89  85 

76  76 

90  88 

74  74 

93  95 

73  73 

92  90 

74  71 

94  94 

70  71 

96  92 

69  71 

92 

75 


1   94 

I    74 


83   90   77 
99   60   61 


86   84   86 


89   78 
61   69 


89   88 
69   69 


67 


69   60   62 
87   87   89 


64   64   61 


90   86   86 
70   68   68 


88  88  88 

70  67  69 

91  87  89 

69  65  62 


89   81   88 

71   70   68 


89  81  91 
6)  99  61 

90  86  84 
65  99  59 


89   98   86 
65   67   64 


88   96   99 
69   67   62 


91 
64 


90   89 

63   64 


85 
60 


89   89   89   89 

69   65   65 


88  88 
69  69 

92  89 

69  66 

90  86 

64  69 

89  89 
63  63 

88  89 

69  67 

88  88 

69  64 

87  88 

69  72 

87  87 

67  69 


90 
66 


92   88   91 

69   64   67 


87   92   88 

69   64   67 


86   89 
69   64 


88   92   91 
63   60   64 


89   90 
63   66 


89   86 
69   63 


63 

97 

90 

i.ii 


90   91 
66   63 


41 


10 

67 

91 
49 

17 

1,1 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1966 


Station 

Day  of  Month 

9 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RC8STCWN 

MAX 

Mm 

84 
65 

75 
62 

67 
61 

65 

61 

67 
62 

66 
61 

70 
65 

78 
61 

84 
64 

85 
65 

84 
69 

83 
72 

84 
75 

84 
62 

83 
73 

86 
74 

89 
72 

90 
73 

93 

74 

90 
72 

87 

73 

91 

74 

93 

73 

95 
75 

91 
72 

90 
71 

88 
67 

90 
68 

93 
65 

88 
68 

90 
70 

84,0 
68.4 

RCCKPCRT 

MAX 
MIN 

75 
47 

73 
62 

66 
60 

67 
63 

69 
62 

70 
64 

73 
65 

77 
63 

81 
65 

79 
65 

79 
73 

80 
73 

78 
67 

81 
72 

82 

74 

82 
75 

83 
74 

81 

74 

85 
72 

83 
74 

84 

75 

84 
76 

84 
75 

85 
76 

88 
73 

84 
69 

84 

67 

84 
75 

88 

67 

87 
71 

87 
70 

80.1 
69.6 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
57 

67 
56 

75 
58 

66 

62 

71 

60 

70 
61 

80 
61 

82 

56 

86 

57 

83 
62 

80 
69 

81 
69 

77 

61 

84 
62 

86 
71 

89 
72 

90 
74 

87 
66 

82 

66 

85 
71 

88 
72 

92 

74 

93 

73 

88 

48 

84 
64 

84 
64 

62 
62 

88 
65 

86 

65 

87 
63 

88 
64 

82.3 

64,7 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

B2 

55 

68 
55 

67 
55 

75 
61 

68 

60 

72 
61 

81 
62 

79 
56 

80 
57 

86 
58 

81 
68 

79 

67 

83 
59 

72 

61 

83 
66 

88 
72 

86 

73 

90 
74 

87 

68 

87 
68 

87 
66 

90 
74 

92 
73 

92 

70 

93 
63 

85 
62 

84 
60 

86 
69 

87 
68 

as 

62 

87 
64 

82,6 
64.1 

SEAI  V 

MAX 

Mm 

78 
62 

67 
57 

73 
59 

71 
61 

68 
61 

69 
63 

73 
65 

83 
62 

86 
63 

86 
64 

82 
68 

85 
69 

81 
62 

85 
63 

88 
Tl 

80 
70 

87 
72 

85 
74 

85 
63 

84 
71 

89 
71 

91 

75 

91 
73 

91 
73 

85 
67 

84 
62 

85 
63 

89 

68 

88 

65 

88 

66 

86 

66 

82.7 
66,1 

SEGulN 

MAX 

Mm 

75 
55 

65 
55 

75 
55 

70 
61 

67 
62 

72 

62 

81 
63 

85 
57 

88 
62 

89 
66 

82 

69 

84 
69 

78 
61 

84 

62 

90 

72 

91 
72 

92 
72 

86 

73 

85 
66 

89 
72 

92 

73 

95 
74 

97 
74 

90 
74 

87 
65 

87 
65 

3  4 
62 

94 
66 

88 
65 

90 
65 

90 
67 

84,6 

65,7 

SINTON 

MAX 

Mm 

77 
65 

73 
61 

65 

60 

67 
61 

67 
62 

70 
63 

80 
65 

84 
62 

86 
65 

85 

64 

S3 
70 

84 
72 

80 
68 

84 
65 

86 
73 

87 

74 

90 
72 

91 

74 

89 
72 

87 
75 

90 
74 

92 

74 

94 

74 

90 
75 

82 
72 

89 
70 

90 
67 

92 

70 

89 
66 

91 
67 

90 
69 

84,0 
68,4 

SMITHVILLE 

MAX 

Mm 

83 
60 

62 
55 

63 
55 

75 
60 

68 
62 

70 
62 

72 
62 

70 
62 

85 
66 

86 
60 

81 
61 

81 

70 

84 
60 

73 

60 

84 
65 

87 
72 

87 
72 

88 

74 

85 
65 

83 
68 

82 
72 

88 
75 

90 
73 

90 
71 

90 

66 

85 

60 

83 

62 

82 
67 

87 
66 

84 

64 

89 

47 

81.5 
65,0 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

min 

83 
58 

64 
55 

65 
55 

75 
61 

68 
61 

71 
62 

74 
63 

74 
63 

82' 
66 

87 
61 

80 
63 

80 
69 

83 
59 

78 
60 

84 
65 

88 
72 

87 
72 

89 

75 

86 
63 

85 
69 

80 
71 

88 
75 

90 
73 

89 
73 

91 
64 

83 
59 

82 
61 

82 
66 

89 
64 

89 
64 

89 
65 

81,8 
64,7 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

85 
70 

71 
56 

65 
56 

73 
60 

70 
62 

71 
62 

73 
65 

73 
65 

88 
64 

88 
62 

81 
61 

83 
70 

85 
61 

78 
61 

85 
61 

89 

71 

90 
72 

90 
72 

84 
63 

87 
63 

85 
71 

91 
72 

90 
72 

91 

72 

93 
67 

83 
60 

82 
60 

85 

61 

91 
64 

87 
64 

89 
65 

83.0 
64,7 

YOAKUM 

•    •    • 

MAX 

Mm 

77 
61 

68 
56 

74 
59 

71 
62 

68 
62 

72 
64 

83 
66 

86 
63 

90 
66 

84 
66 

83 
71 

86 
70 

82 
62 

87 
64 

89 
74 

89 
72 

86 
71 

92 

74 

86 
66 

83 
71 

94 

75 

93 

76 

94 
71 

95 
74 

88 
69 

86 
64 

91 

62 

91 

69 

89 

67 

92 
66 

89 

66 

85.1 
67,1 

UPPER  COAST         OB 

ALVIN 

MAX 

Mm 

83 
71 

82 
65 

71 

59 

70 
60 

70 
63 

70 
63 

71 
63 

78 
65 

84 
64 

88 
63 

75 
64 

82 
71 

83 

70 

83 
66 

86 
68 

85 
72 

86 
71 

86 
73 

84 
67 

87 
71 

84 
72 

89 
71 

90 
72 

92 
71 

93 
68 

89 
63 

85 

65 

86 

67 

90 
65 

88 
68 

85 

67 

82,9 

67.0 

ANAHUAC  tbco 

MAX 

Mm 

80 
68 

82 
67 

72 

56 

74 

57 

72 
62 

10 
64 

71 
64 

82 
65 

82 

64 

89 
58 

82 
57 

80 
64 

84 
70 

84 

70 

85 
67 

85 
70 

85 
72 

84 

74 

84 
68 

88 
71 

88 
71 

88 
72 

89 

71 

89 
72 

89 
71 

89 
69 

86 
68 

88 
68 

89 

71 

88 

68 

89 
65 

83.8 

66,9 

ANGLETON 

MAX 

Mm 

82 
71 

82 
66 

70 
59 

68 
63 

70 
63 

71 
62 

78 
63 

81 

62 

86 
66 

76 
66 

81 
71 

82 

67 

79 
66 

87 
72 

85 

74 

85 
73 

85 

74 

83 
65 

88 

72 

85 
7  2 

90 
72 

88 
74 

90 

74 

91 

65 

84 
64 

84 
65 

87 
68 

88 

67 

88 

69 

86 
67 

82.7 
67,7 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

83 

70 

81 
61 

69 
58 

69 
60 

70 
60 

69 

61 

70 
63 

76 
62 

83 
62 

88 
66 

80 
69 

82 
69 

85 
63 

83 
63 

88 
66 

85 

71 

85 
72 

86 
73 

83 
65 

89 

70 

87 
71 

89 

72 

88 
72 

89 
73 

92 
65 

86 
64 

85 

65 

90 
70 

91 
66 

88 

67 

90 
67 

83.2 

66,4 

8AYT0WN 

MAX 

Mm 

84 
65 

76 
61 

72 
59 

71 
60 

71 
62 

69 
64 

79 
64 

80 
65 

83 
64 

89 
62 

78 
67 

84 
73 

85 
70 

84 
71 

84 
72 

86 
72 

87 
73 

87 

74 

86 
67 

89 
71 

85 
70 

90 
72 

91 
73 

92 
73 

92 
68 

83 

62 

85 
62 

87 
70 

89 
69 

90 
66 

89 
65 

83,8 

67,3 

9EAUMCNT 

MAX 

Mm 

85 

71 

80 

67 

69 
59 

72 

57 

75 
63 

71 
64 

70 
65 

79 
67 

85 
66 

89 
58 

78 
56 

80 
70 

86 

67 

82 
69 

85 
70 

87 
74 

88 
73 

86 
73 

83 

73 

87 
71 

86 
71 

89 
72 

91 

74 

92 

70 

90 
68 

83 

64 

84 
61 

87 
67 

89 
72 

87 
68 

86 
66 

83,3 

67, J 

Cleveland 

MAX 

Mm 

84 
70 

83 
61 

64 
57 

72 
59 

75 
61 

75 

60 

71 
63 

76 
60 

85 

59 

88 
58 

81 
57 

82 
70 

83 

66 

82 

63 

85 
67 

89 
72 

90 
71 

90 
72 

81 
63 

86 

67 

85 
67 

86 

72 

90 
72 

93 
67 

93 

65 

82 
38 

84 
62 

87 
65 

88 

67 

90 
66 

89 
62 

83.3 

64,4 

DANEVANr.  2  SE 

MAX 

Mm 

79 
72 

72 
59 

70 
59 

70 
63 

68 
62 

70 
65 

76 
65 

83 
64 

86 
64 

80 
64 

81 
70 

83 
70 

78 
64 

85 
67 

84 
73 

84 
73 

85 
72 

83 

74 

87 
68 

84 
70 

88 
71 

87 
73 

87 
73 

90 
72 

84 
68 

83 
66 

36 
65 

88 
70 

86 
67 

88 
68 

87 
69 

82.0 
67,7 

EDNA  3  SW 

MAX 

Mm 

83 
66 

68 

58 

69 
59 

69 
60 

68 
62 

67 

63 

76 

63 

88 
64 

86 
62 

82 
64 

82 

70 

82 

70 

80 
65 

85 
65 

84 
72 

80 
72 

84 
71 

85 
73 

86 
66 

85 
71 

90 

60 

90 
73 

89 

72 

91 
72 

86 
65 

83 
66 

89 

70 

88 
71 

89 
64 

89 
71 

88 
71 

82.6 
67.5 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

79 
69 

69 
59 

72 

59 

69 
61 

68 
62 

69 
64 

76 

64 

85 
62 

89 
63 

88 
67 

84 

70 

87 

69 

83 
63 

88 
65 

88 
7} 

86 
73 

86 
72 

85 
74 

87 
67 

87 
73 

92 
72 

91 

74 

92 

74 

95 

73 

85 
67 

86 
65 

68 
63 

92 
73 

88 

66 

89 
65 

88 
68 

84.2 
67.4 

FREEPCRT  2  NW 

MAX 

Mm 

81 
73 

82 
68 

74 
61 

69 
61 

71 
64 

70 
63 

72 
65 

75 
65 

78 

64 

83 
65 

74 
68 

82 
72 

82 
72 

77 
64 

84 
69 

84 
75 

83 
74 

85 
74 

83 
69 

84 
70 

83 
73 

86 

74 

86 

74 

69 
75 

88 
70 

83 
66 

86 
66 

85 

68 

87 
69 

88 

70 

85 

69 

81.3 

68,7 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

79 
70 

71 
61 

71 
61 

72 
67 

70 
66 

70 
66 

76 
67 

79 
68 

86 
69 

75 
64 

79 
73 

79 

74 

78 
71 

81 
70 

82 
75 

81 
76 

81 
76 

81 
74 

87 
75 

81 
73 

82 

73 

82 

76 

82 
76 

86 
73 

81 
70 

81 
70 

84 
72 

82 
75 

84 

72 

82 

73 

81 
72 

79.5 
70,9 

HOUSTCN  WB  CITY 

MAX 

Mm 

80 
69 

69 

60 

70 
60 

70 
64 

68 
63 

69 
65 

77 
66 

84 
66 

90 
66 

77 
64 

81 
72 

82 

73 

80 
66 

86 
66 

86 
74 

86 

74 

86 
74 

62 
67 

87 
68 

80 

70 

69 

73 

90 

74 

93 

76 

92 

68 

82 

68 

84 
64 

88 
66 

89 
73 

88 

70 

88 
71 

86 
69 

82,3 

68,4 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
69 

71 
61 

71 
60 

73 
66 

69 
64 

71 
66 

78 
66 

83 
65 

87 
64 

76 
65 

84 
72 

84 
72 

82 
69 

85 
67 

87 

72 

87 
72 

88 
72 

86 
70 

87 
69 

83 
70 

8  9 
70 

91 
72 

92 
73 

92 
73 

85 
69 

86 
64 

86 
67 

88 
70 

88 
68 

87 
72 

86 

70 

83.4 

68.4 

LIBEPTY 

MAX 

Mm 

85 
69 

83 
65 

70 
59 

73 

60 

74 
62 

72 

64 

68 
64 

79 
64 

85 
65 

90 
59 

79 
60 

82 
72 

83 
68 

79 
65 

87 

69 

86 
72 

87 
73 

86 
74 

83 
68 

88 
71 

88 
70 

88 
73 

90 
71 

91 
70 

91 
68 

82 

65 

64 
64 

87 
69 

89 
72 

88 

69 

89 
67 

83,4 

67.1 

MATAGCROA  NO  2 

MAX 

Mm 

80 
73 

76 
64 

68 

6n 

70 
65 

71 
64 

73 
67 

74 
66 

80 
65 

84 
65 

80 
68 

81 

73 

84 

74 

78 
66 

84 

69 

84 
75 

83 
76 

83 
76 

82 
76 

87 
68 

85 

73 

67 

76 

e7 

77 

87 
77 

90 
75 

85 
67 

86 
68 

87 
67 

87 
68 

87 
68 

8$ 

71 

86 

70 

82.0 
69,9 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

83 
71 

80 
61 

68 

58 

71 
59 

71 
61 

66 

61 

71 
63 

74 
63 

84 
62 

89 
67 

78 
68 

81 
70 

84 
64 

79 
64 

88 
71 

87 
72 

84 
72 

86 
73 

84 
66 

87 
71 

85 
71 

90 
72 

90 
73 

91 
73 

94 
64 

85 

65 

85 
65 

88 
68 

89 
65 

88 
68 

89 
68 

82,9 

66,7 

ORANGE  *  NW 

MAX 

Mm 

84 
68 

83 
66 

77 

59 

73 
61 

77 
63 

70 

65 

68 
65 

80 
64 

86 
65 

90 
56 

77 
60 

80 
71 

84 
66 

83 
67 

87 
70 

86 
72 

87 
72 

8$ 

73 

83 
72 

87 
69 

85 
68 

89 
71 

89 
71 

90 
66 

90 
67 

82 
62 

84 
62 

86 

64 

88 
65 

83 
6$ 

85 
63 

83,2 

66,1 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
69 

69 
62 

69 

58 

69 
62 

69 
62 

70 
65 

74 
66 

78 
65 

82 
65 

76 
68 

81 
72 

83 

73 

77 
64 

82 
68 

83 
74 

83 
75 

83 
76 

82 
67 

86 
70 

84 
73 

84 
76 

85 
77 

86 
77 

88 
75 

84 
67 

83 

67 

86 
65 

85 
66 

86 
68 

86 

70 

86 
69 

80,6 
68.7 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

85 
70 

79 
59 

66 
58 

72 

58 

69 
61 

68 
61 

70 
64 

77 
61 

85 

61 

88 
66 

84 
68 

82 
68 

86 
63 

80 
63 

89 
72 

86 
71 

85 
70 

87 
73 

87 
65 

87 
70 

85 

70 

90 
71 

90 
72 

91 
72 

94 
65 

85 
63 

85 
62 

88 
69 

91 
65 

87 
66 

88 
67 

83,4 
63,9 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

79 
72 

74 
66 

69 
59 

69 
63 

69 
61 

6  9 
64 

75 
64 

80 
64 

S3 
68 

81 
68 

80 
71 

78 

73 

79 
65 

81 
72 

82 

74 

82 
75 

83 

75 

83 
76 

86 
67 

85 
73 

86 
76 

86 
77 

87 
77 

3  8 
77 

86 
67 

86 
67 

86 

69 

88 

75 

89 
68 

90 
69 

90 
68 

81,6 

69,6 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

83 
71 

84 
67 

70 

60 

73 
62 

75 
67 

70 
64 

71 
61 

77 
63 

86 
69 

90 
58 

79 

60 

82 
72 

82 
66 

82 
66 

86 
71 

82 
76 

85 
75 

84 
75 

84 
73 

85 
72 

86 
70 

86 
75 

86 
75 

86 
73 

90 
66 

80 
65 

84 
66 

89 
69 

90 
73 

88 
66 

86 
66 

82.7 

68,1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
69 

72 
61 

73 

61 

75 
66 

71 
65 

71 

66 

82 
66 

84 
65 

89 

65 

76 
58 

82 
71 

84 
73 

82 
67 

85 
69 

86 
74 

87 
74 

86 
74 

85 
75 

87 
73 

85 
71 

88 
70 

89 
72 

88 

73 

90 
69 

83 
68 

84 
63 

85 
64 

88 
71 

88 
71 

87 
69 

85 
65 

83.2 

68.3 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

83 
73 

33 
72 

73 
59 

68 
60 

69 
62 

69 
61 

69 
63 

78 
63 

80 
64 

84 
64 

82 
70 

82 

72 

83 
66 

76 
65 

8  2 
72 

86 
74 

84 
73 

85 
74 

84 
68 

86 
73 

88 
73 

88 
74 

89 

75 

89 
71 

88 

70 

87 
68 

65 
65 

88 
72 

90 
69 

91 
73 

89 

67 

82.5 
68.3 

PORT  C  CONNOR 

MAX 

Mm 

80 
69 

70 
61 

66 
59 

66 
58 

65 
57 

66 
57 

67 
58 

71 
61 

HO 
63 

82 
64 

83 
65 

81 

69 

82 
70 

83 
69 

8  2 
70 

83 
71 

82 
70 

83 
71 

85 
72 

86 
72 

64 
75 

85 

74 

87 
75 

84 
72 

87 
71 

86 

67 

88 

69 

87 
70 

84 
69 

86 

71 

87 

72 

80,3 
67,5 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

85 
71 

79 
62 

70 
58 

73 
61 

72 
6? 

68 
62 

69 
64 

76 
64 

64 

88 
66 

78 
63 

92 

71 

84 
65 

80 
65 

87 

69 

88 
72 

88 

73 

89 

74 

85 
65 

88 
73 

80 
71 

90 
73 

92 

75 

93 
75 

93 
68 

86 
64 

86 
68 

88 
71 

90 

67 

88 

69 

ee 

67 

83.5 

67.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1966 


Station 


Day  oi  Month 


THOMPSONS    3    -S. 

VICTORIA     «B    AIRPORT 

-EBN  0 

At  ICE 

AR«STBONG 
8ATESHLIE  3  S 
BENAVIDES  T  S 
CAPRI2C  SPRINC-S 
CATACISA 
CMARLCTTE  5  NNH 
CCTlLLA  fAA  AtRPCRT 
CRYSTAL  CITY 
OKlEY 
ttr.it   RASS 

EtiCISAL  '  '.- 

r».C- 

PA.P -BRIAS 
f.     | 

'BEEP 

<iH  || 

.*  H 
»»»»■» 


MAX 

Mm 


70   63   58 


6*   69 
60   60 


65   61   60 


73 
63 


58 

75 

60 

69 
59 

66 
58 


70   71 
60   62 


73   65   69 

62   59   5* 


MUU 

MR 


MUU 

Mi 


81   65   64 


75 
61 


76 

6C 


M 

n 


■ 


68   68 
62   64 


64  65 

61  62 

70  70 

60  63 

69  73 
60  60 

65  65 

62  62 

70  73 

63  61 

73  73 

63  61 


•  1 


'■■ 


• 

t» 

11 

',: 

It 

•  1 

M 

13 

'/ 

'- 

II 

:i 

62 
73 

60 
72 

62 

61 

73 

72 

63 

62 

68 

72 

61 

60 

71 

73 

61 

61 

66 

70 

62 

60 

<!' 

69 

63 

63 

67 

66 

*3 

64 

69 

71 

61 

60 

64 

65 

60 

60 

65 

66 

61 

60 

71 

73 

61 
TO 

83   85 
65   65 


70   76  86 

64  60  64 

75   85  88 

65  59  60 

72   84  86 

60   57  60 

67   74  84 

64   58  64 

74   82  86 

62   58  62 

81   86  87 

64   59  64 

81   85  86 

59  63 

89  87 

59  63 

85  86 

61  63 


81   85 
59   61 


80   86 
60   64 


78   88 
62   58 


71  76  86 

64  57  58 

69  T8  89 

64  69  59 

80  85  86 

61  62  59 

66  75  85 

63  60  64 

69  74  86 

62  57  63 


77   81 
66   69 


82   82   83 
66   70   71 


85  8* 

65  68 

88  86 

62  67 

87  85 
61  62 

86  85 

66  69 

88  81 
64  68 

86  87 

64  69 

86  83 

64  69 

85  86 

65  68 

84  83 

65  67 


83   80   85 
65   65   68 


65   68   73 


61   62   60 


64   68 
61   61 


'2  71 

6?  60 

70  TO 

63  63 

TO  T2 

63  63 

66  69 

41  4) 

'1  74 

63  62 


M 

14 

43 

..  ? 

' 

6? 

M 

4% 

44 

• » 

•  1 

M 

" 

•• 

44 

1  ' 

• 

40 

•-. 

'• 

43 

85  89 
59  63 

75  T9 

5T  60 

86  8T 

59  63 

85  85 

68  62 

16  86 

60  66 

62  83 

59  62 

84  89 

39  45 


T6  82  13 

44  6?  44 

4-.  '4  46 

64  41  66 


88  89 

67  67 

85  86 
60  63 

86  86 
65  6T 

88  8T 
65  6T 

8T  85 

62  65 

89  89 

65  68 


R5 
68 


T8   78 
TO   68 


83   81 
62   TO 


1 9 
ti- 
ll 


•  7  86 
62  66 

•  8  86 
6T  61 

«(  |* 

»T  TO 

•  6  83 
68  61 

II  16 

64  II 

':  ii 

41  TO 


86   86 
69   T2 


85   85 
7*   73 


8T   T9 
72   TO 


66   69   72 


85 
65 


TO   TO   T2 


80   82 
68   65 


83 
66 


66   89 
T2   T4 


89   88   90 

73   73   74 


66   64 
II    74 


66   66 
72   7J 


16   90   19 

73   72   74 


90  92 
71  73 

93  94 

71  68 

9*  96 

70  T2 

91  93 
T2  T3 

94  98 

T4  T6 

98  99 

TO  T6 

96  95 

T2  T4 

96  96 

T2  T2 

94  100 

74  76 

93  97 

71  75 

92  98 

75  T5 

96  98 

TO  73 

92  95 

T2  72 

98  99 

74  74 

95  96 

68  73 

92  92 

70  72 

92  94 

70  71 

93  101 
73  70 

99  100 
T2  T2 

92  95 

69  TO 

96  96 

T2  T4 

92  90 

T2  T4 

95  95 

T4   TO 


87   86 
70   73 


71 

90 


70 
102 


102 
TO 


91 
68 


104 
TO 


101 
70 


96   97 
73   74 


83  86  67 

74  72  73 

66  88  89 

7  3  T3  T4 

90  91  91 

T4  73  73 

69  90  93 

74  73  73 

66  91  91 


9*   »3 


70 
100 


88   89 
70   73 


90   90   91 
T5   T5   T6 


T2   66   T2 


T4   T4   T8 


A9 

65 


96   92   92 


68   70   73 
89   94   69 


88 
69 


92   94 
73   73 


86   83   89 

71   74   74 


90   90 

71    75 


95   94 

70   74 


93   84   84 
67   64   65 


86   85   6T 
T2   68   65 


T4   TO   T2 


16   14   14 


98  100 
TO   TO 


95   94 
68   TO 


93   93 
TO   T3 


98   96 
T9   T5 


91   92 
T3   TS 


100 
78 


90   92 
68   68 


92   89 
69   64 


87   89 
Tl   6T 


91   17   II 
T5   T5   T6 


90   89 
TO   65 


94  90 

69  6T 

86  89 

T2  66 

90  88 
69  65 

8T  86 

Tl  65 

91  92 

TO  64 

91  89 

69  69 


85   89   88   66 

6T   66   68   69 


90   89 
68   69 


89  93  88  90 

6T  66  68  69 

95  94  90 

72  61  68  6T 

92  95  19  92 

66  63  63  65 

89  93  BT  69 

66  64  68  6T 


69   94   69 
6T   64   69 


95  90  91  90 

6T  64  69  68 

93  91  92  92 

66  65  66  66   66.2 


91  90  89 
T8  69  66 

92  95  95 

T2  T4  74 


90 
68 


69  89 

70  66 


81   66   89 


H 

66 

•  9 

TO 

re 


TO 

93  81   89 

T4   66   66 

94  88   91 
T2   61   6T 


82.6 
66,  T 


82,5 

68,0 


13,9 

61,0 

66.4 
66,1 

86,0 
66,5 

66,5 

6T.9 

66,8 
6T.0 

66,0 
66.1 


92   91   95 
TO   69   TO 


87 
65 


90   92 
65   63 


89   93   89   91 
69   64   69   67 


91   98 
64   63 

91   93 

68   69 

99  100 
T6   6T 


93   94 
56   61 


93   90 
62   66 


94   90 
62   63 


93   91 
64   6T 


89   89 
6T   65 


92   88 
63   63 


69   92 

6T   Tl 


93 
|| 

6T 


86  91  IT 

6T  69  6T 

94  14  91 

65  66  63 


74   44   TO   T6 


65, T 

66,6 

16,5 

6T.T 

66.  T 
66.1 

83. T 

66.6 

86,8 
65,5 

85.8 
6T.3 

68. T 
69.1 

86.1 
64, T 

83,8 
66,6 

13,9 
66,3 

65.6 
66,1 

8T.6 
6T.3 

86,1 

63.5 

86,2 
66.4 

63.9 

66,6 

63.6 
6T.6 

16,1 

66.1 

IT. 5 
69.6 


•  3.1 

69.2 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1966 


Day  of  Month 

oi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

RAYMCNDVILLE 

MAX 

MIN 

91 
76 

76 
65 

66 

61 

65 
61 

69 
64 

70 
63 

70 
64 

70 
61 

82 
66 

86 
66 

85 
68 

84 
70 

86 
74 

88 

73 

85 

74 

94   88 
73   71 

90 

74 

91 

74 

88 
72 

89 
72 

92 

75 

92 

73 

93 
75 

92 

7* 

87 
68 

88 
68 

89 
70 

93 
61 

95 
66 

89 
67 

84.6 
69.0 

SAN  PFN1TO 

MAX 
MIN 

89 
67 

79 
68 

74 
62 

67 
63 

71 
64 

70 
64 

70 
64 

75 
62 

83 
64 

89 
65 

87 
67 

85 
71 

86 
73 

86 
74 

88 
7* 

89   89 
7*   7* 

90 
74 

91 
75 

88 
72 

90 

72 

91 
73 

91 
74 

93 

75 

9* 
75 

89 

70 

90 

72 

90 

70 

90 
75 

9* 

75 

95 

70 

85.6 
70.1 

WE5LACO  2  E 

MAX 

MIN 

85 
67 

72 
65 

65 
61 

68 
62 

69 
65 

70 
63 

74 
64 

84 
60 

87 
67 

84 
65 

82 

69 

85 
71 

89 
7* 

88 
72 

88 
73 

88 

7* 

89 
72 

92 

73 

89 
71 

89 

74 

91 
75 

90 
75 

92 
72 

92 

75 

89 

73 

91 
68 

90 
68 

92 
69 

88 
66 

92 
67 

90 
47 

85.0 
68.9 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  will: 

precipitation 

5  :  s 
£  8.1 

a 
| 

,  S  2 

2  81 

SUtioD 

+*  a 
a  o 

<S  -H 
+»  ** 
*H  O 
3  V 
(0  U 
01  -H 

k  a 

e 

m  tj 
+»  « 
M  o 
3  O. 
CO  CO 

o 
K 

ft 

1 
■ 
> 
< 

1  . 

3  1 

u.  6 

§   1 

H 

Q    JO 

_  B 
Q  J 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  PM 

8 

■a 

$ 

p 

01 

A 

8 
1 

to 

s 

i 

H 

cm  a 

1 

ABILENE  WB  AIRPORT 

12 

3.3 

11.0 

34 

S 

11 

73 

84 

52 

44 

4 

l 

2 

0 

0 

0 

7 

73 

6.5 

AMARILLO  KB  AIRPORT 

16 

6.1 

15.4 

46 

NE 

08 

56 

69 

37 

29 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

11 

71 

4.6 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

9 

2.3 

9.3 

31 

N 

26 

84 

86 

65 

65 

6 

7 

3 

3 

0 

0 

19 

40 

7.0 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

14 

4.7 

11.5 

32 

SW 

29 

94 

96 

72 

77 

2 

3 

4 

0 

0 

2 

11 

62 

6.1 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AIRPORT 

12 

5.0 

11.0 

30 

N 

05 

95 

97 

77 

61 

2 

3 

4 

1 

1 

2 

13 

36 

7.0 

DALLAS  WB  AIRPORT 

13 

3.9 

10.5 

29 

S 

11 

80 

86 

60 

58 

6 

3 

0 

3 

0 

0 

12 

57 

6.3 

OEL  RIO  WB  AP 

12 

4.8 

8.2 

23++ 

8 

29+ 

79 

88 

64 

60 

8 

3 

2 

1 

1 

0 

15 

- 

6.6 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

23 

2.2 

9.9 

52 

NE 

26 

34 

47 

30 

20 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

87 

3.3 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

12 

2.7 

10.0 

28++ 

20 

11 

83 

67 

62 

62 

6 

1 

1 

2 

1 

0 

11 

- 

6.2 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

37 

E 

05 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

5 

2 

2 

2 

16 

39 

- 

HOUSTON  WB  CITY 

0 

3 

4 

3 

1 

1 

12 

- 

- 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

11 

3.1 

10.5 

26++ 

17 

11 

85 

87 

67 

72 

2 

4 

5 

3 

2 

1 

17 

43 

7.9 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

14 

4.1 

12.4 

3S++ 

2 

28 

54 

67 

40 

29 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

- 

5.3 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

11 

3.2 

11.0 

31++ 

34 

26 

68 

84 

46 

38 

2 

0 

3 

0 

0 

1 

6 

- 

5.6 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

12 

2.8 

11.2 

34 

NW 

24 

87 

89 

66 

73 

4 

6 

5 

2 

1 

1 

19 

55 

7.1 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

13 

2.6 

10.2 

35++ 

18 

10 

73 

87 

51 

43 

6 

1 

3 

0 

1 

0 

13 

- 

6.1 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

8 

2.9 

9.4 

33 

NE 

18 

90 

91 

66 

68 

8 

3 

6 

3 

0 

0 

20 

41 

6.8 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

9 

3.0 

11.2 

43  « 

N 

28 

89 

92 

69 

72 

7 

4 

2 

2 

0 

1 

16 

- 

7.3 

WACO  WB  AIRPORT 

11 

2.1 

10.8 

27++ 

1 

18 

79 

85 

63 

60 

5 

4 

0 

1 

1 

0 

11 

- 

6.6 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

13 

4.1 

11.3 

32++ 

5 

18 

72 

80 

45 

42 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

8 

" 

6.0 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MAY    1966 


Day  Ol  Month 


10      11      12      13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26  |   27      28      29      30      31 


I  INC.    PLAINS    02 
5    CPEEK    0AM 

ft        ft        ft 
■iCBTM    CENTRAL  03 

1AP0.ELL    DA« 
.     DAM 

:emscn  dam 

o&APEHNE    DA" 

LAVOK    DAM 
NAVARRO    "ILLS    DAM 

WOCTM    RESERVOIR 

STKLMCLSF     »DLLO«    0AM 
MCC    5AM 


EAST     TElAS  0t 

0AIH6ERFIEL0    9    S 


;»m  n 


•   •   • 

•mans  :  OS 


-   •   • 


• 


EVAP  .34  .10 
WIND  US  140 


EVAP  .  .03  .07 

WIND  106  120  97 

"AX  79  (.1  67 

»!►'  55  53  53 


.21  .16' 
63   39 


.25  .31  .31 
59  136 


3* 
166  128 


EVAP 
WIND 


.20  .0*  .03 
76   90   69 


.22  .16  .1*  .1"  .22  .28'  .38  ,20  .24  .15 

65   60  44   31  27   29  116  101  115  128 

78  90   85  92,  96   88   83  85,  81 

57  62   64  65   62   58   56  66;  54: 

.13  .03  .10  .18  .25  .291  .17  .20  .09 

28  24   30  23   13   48   68  70   63 


.23  .28 

68,  62 


.37  .36  .521  .25  .23  .2*  .39|  .34  .52 

136  106J  109  155!   86 


.27  .33  .21  .27 
95   38   37   32 


EVAP   .   ,08 
NINO  119  HI 


EVAP  .05  .03  .18 

WIND  107  90  34 

"AX    63  71  92 

"IN    52  51  51 


.04  .15  .22  .19 
46   35   53   42 


23  .22  .33  .20  .21  , 

35   47  104  146  129  110 


.32  .31  .33  .28 

154  156  16?  126; 

90   94  94  94 

7L   72)  7SJ  68; 


IS  .05 
75   71 

86   77 
67   67 


FV»P   .  .05 

WIND  U4  111 

"AX    75  61 

"IN    52  52 

EVAP   .  .03 

WIND  123  115 


H- 


.22 

3D 
SO 
61 

.19 
46 
65 
57 


20  .25  .34i 

26  26   66 

91  94   90 

62  63   64 


.18  .18 
45   39 


EVAP   -   .07  .07 

WIND  120  128  92 

"AX    78   61  66 

"IN    56   53  53 

EVAP   .   .17  .04 

WIND  111  135  105 

"AX    74   59  41 

"IN    49   50  SO 


,25  .18 

e0  50 
58  63 
55   57 


.25  .14  .26 

34  32  22 

.14  .12  .29 

54  41  54 

77  79  86 

61  64  66 


.28  .16  .19  .12  .16 

97  96  185  137  113 

89  72'   74   75  81 

42  54!  57   54  49 

.30  .35  .21  .22  .13: 

52  136  165  161  124 

93  83   77   81 

65  57   57   65  52 

.29  .30  .22  .22  .24 

51  115.  154|  222  137 

.21  .38  .21  .20  .22 

35  121  127  156  146 

82  821  72   91,  62 

67  59   59   65  55 


.35  .33 

88  128 
90   95 


.21  .27 
45   63 


.31  .22 
76   43 


8.65 
2791 


36  7.698 
73  2696 
94  86.9 


.15  .31  .33  .36  .31  .34  ,40 

123   96  61  44  36   51  71 

65   93  91  92  94-  98  93 

68   62  62  63  66   67  67   69  63.4 


.26  .22  5.57 

T    3  1290 


.20  .24  .23  .10  .20 

41    8    4    1   11 


.23  .30  .291  .30 

72  110:  87]   70 


.29  .25  .21 
381   31   42 


44 


22 

.26 

S2 

105 

94 

89 

53 

61 

23 

.25 

57 

96 

.27  .31  .45  .26  .29 

65  127  109   261  64 

86  98:  96   91   93, 

71  75   62   60   56 


.25|  .40:  7.02B 
38   62  2362 


29  .22  .34 

29j  26  28 
93  96  97 
64   68 


.26  .31  .36 

91  149  104 
97  96  97 
61l   7*1  67 


.26  .19  .26  .31  .28 


171,  141 


EVAP 

.11  .11 

,09 

.25 

.07 

.15 

WIND 

76   78 

44 

61 

19 

20 

EVAP 

-   .05 

.16 

.26 

.08 

.14 

WIND 

126  130 

i03 

85 

65 

66 

"AX 

76   61 

62 

90 

72 

74 

KIN 

54   52 

M 

56 

56 

60 

EVAP 

.25  .02 

.06 

.23 

.06 

.15 

14 

.26 

3« 

26 

B2 

96 

57 

62 

* 

ft 

ft 

ft 

13 

.23 

57 

57 

•0 

92 

26  .18 
70   78 

63;  65 


'8 


WIND  o3  94  80 
MAX  90  58  63 
■  IN    55   52   53 


EVAP  .  .  .   .38  .29 

WIND  65  108  106  125  105 

"AX  75  75  . 

"IN  62  55  - 


.23  .24 
162  123 

78'  81 
58 


.20 


.14 
104! 
71 

5*1 


.•7  .29  .29  .25 
157  152  158  108 
88  91  92  9* 
"•*   69 


.32  ,*l 

9*  45 

87  92 

61  61 


94   46 


37 


.29 
31 
9*  91 
65 


30  .32 


33 


16  .27 

87   74 


.28  .29  .14  .29  .32 

78  142  109  9*  61 

89  92  87  90  68 

67  74  68!  631  62 


.24!  .27 

2*   36 


EVAP  .17 
WIND  SI 
"A>  99 
"IN    71 


04  .1*  .09 
37   3*   23 

68   90   76 
60   60   6* 


.26  .32  .19  .21  .12 

43  84  110  114  95 

92  91  82  83  81 

64  59  60 


.30  .15 
55  153 


•  .02  .34  .32  .20 

31  23   24   39   49 

75  63   97   99'   90 

65  47   67   61   59 


67 

53 

56 

.30 
8* 
96 
63 

.06 
75 
86 
61 

.31 

78 
90 
59 

.11 

- 

.06 

27  .1* 
33   66 

90   90 


79 

6  8 


EVAP  .20  .02  .24  .20  .29 

WIND  80  73  65   56  43 

"A«  65  43  75   75  85 

"IN  82  54  54   57  57 

r  /AC  .45  .75  .25  .32  .41 

WIND  89  132  148  115  102 

»A»  87  92  72   7i  an 

"IN  53  53  33   32  3* 


.31  .43  .33  .23  .36 

23  36  169  64  166 

86  92  83  86  80 

47  37  59  58  59 


.26  .34  .44  .31  .37 

40  32  44  90  113 

86  99  90  90  82 

39  60  63  59  52 


.36  .32 

84  104 

81  60 

32  56 

.33  .26 

61  44 

81  66 


.3q  .13  .38 
119  118  106; 

96   95 

65   72]   75 


.35  . 

67  100 


.26  .13 

104  120 


.25  .29  .04 
82  108 
94 
76J   731   72 


.... 


r,»p  .03  ."6  .10  .10  .12 

■INO  1J7   90  84  38  43 

«A>     71   61  43  65  78 

IT   9  3  34  96  99 


.!> 


»<»■>  .16  .12 


«»! 


-»« 


'>    41 

4' 


»  .04 

129  145  141 


■ 


.'  I 


.35  .41  .30  .36  .03'  .05 

37   96   97  89  201  100   58 

73   90   90  90   91  71    73 

43   62   60  63   62  63   66 


,10 


113  137 


14'. 


.19  .1* 

40   20 


.38  .34 


.14  .20 
131  123 


II  .23 

'-.   .  «   ■ 

"1       49   84  •,/ 

H  40 

.07  .1*  .-/  .  1  ,10  .,1  .,; 

9»    41    I,    91    »»    ,,  ,, 


.23  .31 

.//  .17 

111  109 

9|  77 

'  I  »  < 

./9  .21 

110  130 


.62  .66  .50 

107  124   99 

91  S6j   89 

62  63   59 


,63i  .32 
76  111 
85   93 


74   76| 
80, 

64 


.-,  I 


.53 

1*3 

9* 

7.,  ti 


.45 


57 
84]  93 
61 


65 

1*9]  109 

«S|   69 

64 


.32  .22 

13*1  1*9 


.22  .21 

74   61 


.09  .29  .23  .32  .31 

33   591  6*1  101   72 

76   81  97J   971 

68   68  73|   7*| 


.33  .28  .23 


.12  .20  .30 

36  6*|  71 

92  97 

71  71   68 


.67  ,63  ,51 

136   92  102 

92  89 

62!  65  63 


,51,  ,*1 

62  92 
69<   92 

63  62 


.25  .25  .29 
35  20  42 
89  93  96 
6*1  66!  66' 


.33 


.30  7.290 
501  2783 
9*1  63,8 

66   71  64.0 


7,36 
2360 
87.3 
62.1 

7.828 
2684 


7.430 

2803 


.36 


25 
57 
69  95 
65   66 


.26  .32 

25  31 
95  92 
72 


16 
26 

85   86 

6*   66 

.48 


34  7.1*8 


2516 
61. 


4.5* 

16*3 

6.908 
2902 
83.2 
63.2 

6.99 

2009 
87.1 
6*. 3 


7.660 
2630 


1.960 

1322 
69.1 

47.4 


.5912.720 


2703 
63.6 
59. J 


2276 
67.0 
56.3 


6.110 

2337 
•  *.* 
6*,3 


31)1 
I*. 7 

60.7 


».u 

317* 


l.*10 

3010 

•  .77 
2171 
61. 2 

6«.0 

4.140 

1112 


Oftft  Rftlftfftiuft  Katfta  following  Otarlon  lr,H.. 

141 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MAY    1966 


Day  Oi  Month 

*3  N  01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H      < 

•       •       * 
UPPER    COAST                     08 

POINT    COMFORT 

EVAP 

.11 

.19 

. 

.05 

. 

.04 

. 

ft 

.26 

.26 

.20 

.15 

.20 

.15 

.08 

.16 

.21 

.23 

ft 

.30 

.29 

.30 

.23 

.39 

.24 

.40 

.20 

.29 

.17 

.36 

.22 

6.33B 

WIND 

ST 

141 

130 

96 

94 

205 

88 

35 

69 

97 

164 

137 

103 

38 

109 

141 

154^ 

159 

69 

70 

12C 

123 

136 

101 

87 

49 

50 

66 

90 

60 

55 

3143 

MAX 

85 

76 

66 

66 

66 

69 

74 

86 

90 

S6 

83 

85 

79 

85 

89 

88 

85 

82 

6E 

9! 

92 

9! 

94 

97 

91 

92 

91 

96 

92 

93 

92 

83.4 

M1N 

TO 

6* 

58 

60 

61 

64 

64 

64 

65 

67 

68 

69 

68 

73 

72 

72 

72 

72 

69 

72 

73 

73 

73 

74 

69 

68 

66 

68 

68 

69 

68 

68.2 

THOMPSONS    3    WSW 

EVAP 

.30 

.16 

.04 

.05 

.03 

.10 

.09 

.05 

.19 

.27 

.20 

.15 

.28 

.04 

.18 

.19 

.08 

.28 

.26 

.19 

.09 

.24 

.19 

.26 

.31 

.21 

.23 

.21 

.25 

.26 

.27 

5.65 

WIND 

M 

81 

8* 

63 

97 

107 

78 

47 

27 

45 

91 

92 

87 

69 

42 

19 

26 

79 

46 

4 

s 

15 

22 

57 

47 

62 

32 

22 

57 

39 

39 

1656 

MAX 

9C 

SC 

68 

72 

72 

68 

73 

SO 

90 

86 

87 

85 

94 

95 

12 

94 

85 

96 

81 

103 

103 

102 

105 

95 

94 

95 

100 

96 

97 

SB. 9 

MIN 

TO 

62 

5* 

53 

62 

» 

60 

60 

76 

* 

70 

70 

66 

72 

72 

' 

74 

67 

68 

72 

74 

76 

77 

70 

66 

67 

71 

69 

72 

71 

67.9 

•        *        » 

SOUTHERN                            09 

OILLEY 

EVAP 

.18 

. 

.07 

.04 

.11 

.07 

.09 

.15 

.21 

.23 

.30 

.15 

.09 

.17 

.16 

.17 

.25 

.22 

.42 

.17 

.17 

.24 

.28 

.28 

•l3 

.32 

.27 

.25 

. 

.22 

.29 

6.11B 

WIND 

52 

72 

65 

3* 

61 

71 

52 

19 

15 

22 

67 

59 

21 

47 

35 

26 

32 

39 

51 

43 

2C 

is 

33 

38 

4C 

34 

27 

36 

55 

IB 

2C 

1251 

MAX 

ae 

73 

70 

72 

71 

73 

77 

89 

99 

99 

95 

89 

84 

85 

92 

94 

103 

9S 

10: 

94 

91 

101 
77 

104 

10! 

101 

99 

99 

94 

100 

102 

101 

91.9 

MIN 

T2 

62 

61 

61 

64 

61 

63 

66 

67 

70 

65 

69 

72 

71 

71 

75 

71 

76 

74 

73 

73 

77 

77 

74 
.27 

72 

73 

72 

69 

68 

75 

70.2 

LAREDO    NO.    2 

EVAP 

. 

. 

.01 

.00 

.02 

.02 

.06 

.22 

.33 

.38 

.31 

.18 

.19 

.221.20 

■11 

•  2tI 

.31 

.20 

.29 

.20 

.30 

.33 

.25 

.28 

.26 

.38 

.27 

.29 

•  31 

7.09B 

WIND 

45 

31 

1* 

12 

35 

8 

28 

20 

56 

81 

124 

73 

43 

811     31 

"i 

12 

3( 

35 

42 

45 

61 

44 

2S 

22 

36 

32 

63 

8 

If 

1300 

"AX 

85 

75 

65 

69 

72 

73 

81 

96 

95 

93 

92 

86 

89 

91      96 

97 

10a 

105 

IOC 

98 

91 

101 

102 

100 

101 

99 

IOC 

101 

100 

104 

IOC 

92.4 

MIN 

66 

62 

61 

63 

64 

63 

65 

65 

67 

68 

67 

70 

75 

71 

74 

75 

74J 

76 

75 

72 

76 

75 

75 

76 

75 

74 

72 

70 

6» 

75 

74 

70.5 

RIO   GRANDE    CITY    3    W 

EVAP 

.28 

_ 

. 

- 

.39 

.05 

.08 

.17 

.33 

.14 

.31 

.23 

.11 

.16 

.21 

.73 

.70 

.34 

.23 

.12 

.19 

.26 

.50 

.26 

. 

. 

.25 

.21 

.27 

.21 

. 

7.118 

WIND 

37 

ft 

102 

85 

90 

69 

31 

25 

32 

59 

52 

27 

23 

39 

37 

3' 

35 

38 

1' 

80 

' 

•        ft        • 

LOWER    VALLEY                  10 

MC    COOK 

EVAP 

.59 

.09 

.22 

. 

.41 

.15 

.08 

.09 

.24 

.30 

.32 

.28 

.15 

.27 

.23 

.27 

.29 

.25 

.28 

.13 

.30 

.27 

.31 

.36 

.32 

.16 

.30 

.28 

.5* 

.19 

.33 

8.27B 

WINC 

US 

91 

126 

135 

185 

ISO 

108 

67 

46 

72 

118 

139 

73 

61 

80 

99 

79 

9) 

64 

56 

61 

7( 

81 

93 

66 

4! 

52 

37 

95 

45 

42 

2738 

MAX 

89 

82 

71 

70 

70 

71 

75 

83 

98 

96 

92 

90 

83 

90 

89 

9: 

99 

IOC 

100 

101 

94 

101 

101 

101 

IOC 

91 

91 

97 

99 

91 

9i 

90.9 

MIN 

69 

67 

63 

61 

60 

62 

64 

65 

65 

69 

68 

68 

71 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

72 

75 

75 

73 

74 

76 

70 

71 

70 

67 

66 

72 

69.5 

WESLACO    2    E 

EVAP 

.11 

.05 

. 

. 

. 

.04 

.00 

.22 

.26 

.30 

.33 

.18 

.20 

.28 

.19 

.74 

.25 

.77 

.19 

.35 

.23 

.24 

.40 

.32 

.17 
39 
91 

77 

.19 

.30 

.39 

.15 

.30 

.24 

7.07B 

WIND 

22 

49 

51 

57 

65 

82 

54 

19 

41 

43 

93 

67 

54 

43 

64 

75 

H 

nr 

46 

59 

46 

101 

101 

51 

78 

29 

44 

86 

45 

2! 

4( 

1730 

MAX 

85 

73 

69 

68 

68 

73 

78 

95 

98 

96 

93 

90 

94 

94 

95 

96 

'l 

10c 

91 

10( 

101 

100 

101 

93 

91 

91 

90 

101 

9? 

91.4 

MIN 

69 

65 

6* 

64 

66 

64 

66 

66 

70 

70 

70 

70 

77 

73 

74 

75 

71 

73 

74 

7! 

76 

76 

75 

75 

73 

74 

71 

70 

72 

73 

71.3 

BEEVILLE    S    NE      -      EVAPORATION   MEASURED    IN  A    SUNKEN   SCREENED   PAN   OF    24-INCH   DIAMETER. 
POINT   COMFORT      -     ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION   PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Time 

Day  of  month 

« 
•if 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BUSHLAND   1   WSW 

2    INCHES 

8   AM 

50 

51 

50 

52 

54 

58 

58 

60 

61 

59 

56 

57 

56 

56 

60 

60 

62 

64 

61 

66 

62 

66 

66 

63 

60 

66 

65 

62 

62 

68 

68 

60.0 

6    INCHES 

8   AM 

53 

53 

55 

57 

56 

61 

63 

64 

65 

62 

60 

61 

61 

60 

63 

64 

65 

67 

66 

68 

66 

68 

69 

68 

66 

68 

68 

67 

66 

70 

71 

63.6 

12    INCHES 

8   AM 

18    INCHES 

8   AM 

2    FEET 

8  AM 

60.3 

3  FEET 

8  AM 

58.3 

4  FEET 

8   AM 

56.5 

6   FEET 

54.8 

8   FEET 

8   AM 

54.0 

BUSHLAND    1   WSW   -   SOIL   PULLMAN   SILTY    CLAY    LOAM,    CHESTNUT   6REAT    SOIL  CROUP. 
SLOPE    1   »   TOWARD  SOUTH   -   SOUTHEAST. 


VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF   BUFFALO   AND  BLUE   GRAMA  GRASS. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        ft       * 

HIGH    PLAINS                        01 

VEGA                                                     SNOWFALL 

!   SN   ON   GNC 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    149    - 


STATION  INDEX 


A5CTHATW 

0012 

01 

HALE 

AtllE*    M«    AIRPORT 

0016 

02 

TAYLOR 

aCkERLY   3   SE 

01 

HOWARD 

AMMSV1LLE 

00  so 

.'6 

LAMPASAS 

•_:•»■ 

0120 

03 

SMACKELFORO 

AUJDO  *   SE 

0129 

03 

PARKER 

ALICE 

Cl»* 

04 

JIN   »ELLS 

ALPINE 

0176 

05 

BREHSTER 

AJ.TO    )    Sw 

0190 

0* 

CHEROKEE 

ALWIM 

020A 

:• 

BRA20RIA 

A_vOW>   *   IE 

0206 

?J 

WISE 

AMAA1U.0   «fS    AIRPORT 

0211 

01 

POTTER 

AMISTAD   DAM 

022S 

VAL   VERDE 

AJUMJAC    T3CD 

0233 

OS 

CHAMBERS 

»*:£**:*. 

02A* 

0* 

GRIMES 

ANDtEwS 

0240 

01 

ANDREWS 

AMGCJ-O*. 

0257 

01 

BRAZORIA 

0262 

01 

COLLIN 

Anson 

3268 

02 

JONES 

ANTElOPE 

0271 

:j 

JACK 

ARJUtSAS    PASS    2 

0302 

07 

SAN    PATRICIO 

AJKHCt   CITY 

C313 

:j 

ARCHER 

ARLINGTON 

0337 

01 

TARRANT 

MMsraoM 

03*2 

Of 

CENEOY 

ARTHUR    CITY 

03*7 

03 

LAMAR 

-.-::-.»• 

039* 

:; 

STONEWALL 

ATXAS 

0*0* 

0* 

HCNOERSOM 

ATLANTA 

0*0* 

0* 

CASS 

AUSTIN   M    AIRPORT 

0*28 

07 

TRAVIS 

awSTsCll   ml   »E»"u&E 

0*37 

»1 

aRamsas 

AVAL  On 

0**0 

0  3 

ELLIS 

■MntJ 

0*78 

03 

CALLAHAN 

•AAEftSFIELO 

0*82 

09 

PECOS 

tAu.mceR  t  sw 

0**3 

02 

RUNNELS 

i*. -.--£* 

OS 

REEVES 

|A«CaS"IT- 

0309 

0  6 

KENDALL 

BARDlE  LL    DAM 

0318 

03 

ELLIS 

SATESVILLC    1    S 

;:*: 

C9 

ZAVALA 

S*'    CITK    BATERwO*KS 

03*9 

OS 

MATAGORDA 

0586    08    HARRIS 


***•-«    ■     . 


•CO I  AS 
•CCVUXf    5   *l 

BELTOM    0AM 

BCmavIOCS 
•Chaw  IOCS   7   3 
•C**»OOK    0AM 

!!"-••■' 
816    LAKE 

•10    LAKE     4C    2 

sic  spring  mclc  st* 

»ig  lp»:*g 

•ic  *tu.S 

ftjMCO 

•jjJMtTI 

■LUC 
•OCR* 

•OM    •!(»    1    I 


098T 
0611 
0439 
0639 
0665 
0689 
0690 
0691 
070* 
0776 


08  HARRIS 

08  JEFFERSON 
0*   GRIMES 

07  BEE 
0  3   BELL 

09  DUVAL 
09    DUVAL. 

0  3    TARRANT 
02    KNOX 
06    REAGAN 


Q7'9  06  REAGAN 
078*  01  HOMARO 
CT06  01  HOWARD 
0787  09  DIMMIT 
0832  06  BlAnCC 
0832  0*  UVALDE 
0666  07  Lit 
0902  06  kEndall 
0917  0*  MEwTOM 
0923    03    FANNIN 

0926    09  MONTAGUE 

09**   Ql  LIPSCOMB 

095O   09  MEwSICR 

099*   01  HUTCHINSON 

Oft*    03  MONTAGUE 

09*1    3*   RED   "IvER 
OfM    03   MISC 

000  01    OLOMAM 
007  04  KINMEV 

017    04    MCCULLOCH 

III    01    HARTLEY 
019   01    PALO    PINTO 
0*2   0>   STEPHENS 

-tRTSON 
:••    91    WASHINGTON 

■ 
043    0)    *ISC 
046    06    BOANCT 

'-•i    ;)    ill  It 
-»»,  ■>*    '.»•!*€ 

128    01     "•»• 


IM    66    LEON 

209  01   OCHii  i»rr 

-• 

12*     01      G*L LAM 

-  r»An 
J*»    01    X**MSON 


ii*  «r  auNLeion 
i.i  ||  -i  m 

•  12    41    Mf WW: ILL 
•FIIOIO 

ttm  /»■&* 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


5     , 


3359 

1T62|  nio   M10 
2  7601 


*0         4635 


360*    MID   MID 

11571      «AJ      0AJ 

26,       SA       6K 


i.         >* 


♦90      5P      5P] 


M.   O.   HOOD 
i  U   S   HEATHER   BUREAU 
,  LEONARD    COLEMAN 
|  LUTHER    0    HIGGINS 

JOHN    D.    WILLETT.    JR. 

CHESTER   WILE* 

LEONARD    M.    HAMONEY 
I  WILLIAM   H.    HUDGINS 

MRS.    0.    LURLINE    FELDER 

CITY    OF    ALVIN 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INT   BOUNDRY   *   WATER    COM 


993 


7* 


1760  7A 

2530  9A  9A 

1575  6P-  6P 

3220  •*.  8A 
1740 

661  8A  BA 

753  7A  7A 

*8  B*  8A 

25  BA  8A 


39*     9A      9A 


2690 

2676 

2900 


•  A      6A 

SP      5P 


1 390      7*     T » 


32        2740 


*•    f| 


91*0 

<.r 

6P 

1114 

u 

7A 

390 

IA 

711 

TA 

3200 

u 

AA 

1120 

Bj 

BA 

1720 

7A 

TA 

*190 

4P 

0» 

•  19 

TA 

1206 

-W 

MID 

4  70 

*A 

133 

Jt. 

TA 

22*0 

613 

7A 

TA 

not 

33) 

IA 

33)0 

... 

4A 

16 

Ill 

MID 

1*99 

"A 

■  A 

360 

IA 

2900 

TA 

I  100 

IA 

4220 

8* 

1990 

TA 

T49 

TA 

*06 

" 

1920 

»* 

J 

1819 

407 

190 

IP 

'.< 

:*■ 

*» 

2939 

II 

!» 

2673 

IP 

30* 

1*. 

1000 

»J 

•  & 

13T7 

•' 

M 

981 

10*O 
1240 

1109 

1020 

■;:: 

60O 

1* 

'» 

"■ 

16*6 

:- 

i' 

/•/ 

'A 

■ 

2600 

>» 

'- 

13* 

N 

'» 

M 

l»» 

" 

'* 

1191 

1* 

1  186 

»» 

" 

160O 

4*1 

1*9 

•  • 

i 

.•>» 

M 

HI 

-.-, 

• 

»- 

96*» 

M 

»w 

utm 

-» 

»*•* 

A* 

•  • 

«» 

'1* 

*- 

*• 

'A 

A6 

■  • 

WILLIAM    J.    BARGER 
ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 
CITY    OF    ANGLETON 
WILLIAM    T.    ASHMORE 


MACK    1 


ROBERTS 


ROBERT    L.    HERNOON 

CHARLES    T.    HAWKES 
HA2EL   W.    PELHAM 
VOLNEY    WOMACK 
ALBERT   BAUGH 
RADIO    STA    KBUD 
BILL    LOVIL 
U   S   WEATHER  BUREAU 
U   S   WILDLIFE   REFUGE 

HERSCHEL   H.   SMITH 
B.    C.    CHRISMAN 
CLYDE   GRAVES 
RADIO    STATION    KRUN 
RICHARD    F.    HAGELSTE1N 
ELROY   SCHNELLE 
CORPS    OF    ENGINEERS 
BROWN    HAMLIN 
CHARLE5    SLATER 
PRESTON   PENOERGRASS 

ESSO   RSCH   AND   ENG  CO.     I 

ROBERT    E.    WILSON 

JOE    A.    HALL 

TEXAS  AGAI  EXP  STATION 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RUBERTA  R.  BA£AN 

WILLIAM  S.  KLEMCKE 

I  CORPS  Of  ENGINEERS 


JOE 

en 


DOBY 
'    OF    BIG    LAKE 


OTIS 


KIEL 


MRS.  FRANCIS  WILL8ANKS 
BOYS  RANCH 
rREOOIE  L.  FRCRICH 
MRS.  J.  COCHRAN 

JOSEPH  E.  HUGHS 

VIVIAN  ALLEN 

ECTOR  B.  FIELDS 

LAWERENCE  M.  KOKM 

W.  G.  STEIN 

CHARLES    V.    MURFF 

w.    E.    HEMBREE 

BEATRICE  fl.  MOORE 

HAKE  DOLLAR 

hRj.   OORA   t.    MARSH6URN 

ROBERT    C.    SEWELL 
U    S    WEATHER    BUREAU 
WILLIAM    W.    JAMAR«    JR.      i 
CHARLIE    A.    SOUYRES 
L.    PAULENE    MCCARTOR 
LAURA    D.    WOOD 
C.    J.    DIXON 


CITY    OF    BURNET 
USD*  i    »" 

CMALMCRS    C.    TCRPV 
ALVIN    MEFFT 

WALTER   C.    ANDERSON 

WILSON    CRAWFORD 

MUS   FRANCES   C   HOWARD 

J    HARRISON    TAYLOR 

U   S   COUPS   OF    CNGINUk', 

M.    B.    MCA1AMCR 

IUCILLF    «.    1NIDEP 
'URT    •■    POOOENPOML 
RALPH    »CMAI»IRKO(TtR 
-*'..     C.     A.     PALM 
VALOK    ».    WMNCIRLItl. 
HrPMAN    LUfHlf  INf, 
Nrit<A     M.     HALM 
WFLLA    8.    • 
DAN    MOillY 

HAROLD    W.     '.HI  (H 

'A    .1 

»I1LA»0    » ,     DALCMAU 

IUHII1m|T|    ■■>■'•'■ 
bomju   ►.   fa'i 
i .    » .    |>rWI| 
BAMI  ■ 


-I!     /!•.      I 


OIAAJNUUI    AANX" 

■jUBtB   I    MOT* 

■  ...       .    PUCMM 

..•Hi 

*M>P  IV     -I 

C.     L.     unOfPa^X/ 

itviei 

HI/'/.      /•. 

"*«l»      ■ 

*..|i     .t(i.r» 


COLEMAN 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

COMMERCE 

COMSTOCK 

CONCORD   1    N 

CONLEN 

CONROE 

COOPER 

COPE   RANCH 

COPPERAS   COVE   NO   2 

CORNUDAS    SERVICE    STA 

CORPUS    CMRIST1 

CORPUS    CHRISTI    WB    AP 

CORSICANA 

CORYELL  CITY 

COTTONWOOD 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 


1  CRANf ILLS  GAP 


OWAIN  CARR 

U  S  D  A  BIG  SPRG  F  STA 

CITY  OF  BIG  SPRING 

HERBERT  STANFIELO 

w.  A.  BYARS 

MRS.  HENRY  FOSHEE 

MRS  VERNICC  A  MUTZ 

DORA  WOLLSCHLACGCR 

IVY  E.  HARE 

R.  M.  CANTRELL 

NELLIE  D.  MARSHALL 
DWIGHT  F.  SPIES 
BIG  BENO  NATL  PARK  SERV 
ARTHUR  W.  MORGAN 
STOVALL 


CR10ER  RANCH 
CROCKETT 
CROS6YTON 
CROSS  PLAINS 
CROSS  PLAINS  3  NNE 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NW 
CYPRESS  1  SW 
DACUS 

DAINGERFIELD  9  S 
DALHART  FAA  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DANEvANG  2  SE 
,  DARROUZETT 

I  DAVILLA 

'  DECATUR  2  SSW 

I  DEKALB 

DEL  RIO  WB  AP 
!  DENISON  OAM 

DENTON  2  SE 
i  DEPORT 

OEWEYVILLE 
!  DIALVILLE  2  W 
I  DICKENS 


i  0IMM1TT  6  E 
1  01MMITT 

DOOLE  2  N 
'  DRYER  1  NW 
!  DUBLIN 
I  DUMAS 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  LAKE 
i  EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EAGLE  PASS 
!  EASTLAND 

EDEN  1 
,  EDEN  NO  2 

EONA  3  SW 
I  EDOM  1  NW 

EL  CAMPO 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

ELDORADO 

ELDORADO  11  NW 

ELDORADO  19  SW 

ELECTRA 

ELGIN 

EMORY  1  N 

ENC1NAL  3  NW 

ENOELMAN  GARDEN 

ENNIS 

EVADALE 


EVANT 

FABENS 

FAIR  OAKS  RANCH 

FAIRFIELD 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FALLS  CITY  * 

FARMERSVILLE 

FCOOR 
FERRIS 


WfM 


FIFE 

FISCHERS   STORE 

FLAT 

FLATOHIA 

FLOMOT     1    N 

FLORENCE 

FLORCSVILLE 

FLOYDADA 

FLOYDADA    9    SE 

FOLLCTT 

FOREST8URQ    4    S 
FOR SAN 
FORT    OAVIS 
FORT    "■■-ii 


FORI  WORTH 
FORT  WOMTM 
FORT    WORTH 

FOWLIRTON 

FRANFMN 

F RANI  HON 

FRIOIRICKtaURO 

FRfCPORT    2    NW 

FRICR 


f(M»      BAN'H 

■■»'■'•'  I  W 
!  SAIL 

■lAiPirtvii  i  r 
P0ALVI4T0N    WR    r  ITT 

.»►    i  a    i  »»r    it 

OAROfN    ' IT*     I     F 
',»•(* H    r  |Tf     it,    r 

MfClVtl  I  I 
'.FORI!  TOWN 
M  ■-■■'    •»*» 

OI0OIN46 

•-IA/I* 

4(  ■  -    •'.*» 


1875   02   COLEMAN 
1889   0*   BRAZOS 
1903J  021  MITCHELL 
1911i  07    COLORADO 
1914!  031  COMANCHE 
19211  03    HUNT 
1929|  06   VAL   VERDE 
1937,  06  RUSK 
194*1  Oil  DALLAM 
1996   04|  MONTGOMERY 

19701  031  DELTA 
19741  06    STERLING 
1906!  031  CORYELL 
20121  OS    HUDSPETH 
ZOl*.  07   NUECES 
20151  07l  NUECES 
2019|  03i  NAVARRO 
2024   03'  CORYELL 
2060;  06    GILLESPIE 
20481  Q9|  LA    SALLE 


2002    03 

I  20B&]  03 

[  2  0  96  03 
I  210*  06 
.   2114|   Of 

I  2121]  Ol! 


LA    SALLE 

KAUFMAN 

CRANE 

BOSOUE 

HOOD 

REAL 

HOUSTON 

CROSBY 

CALLAHAN 

CALLAHAN 


I  2142  02l  FOARD 
|  2160  091  ZAVALA 
I  21731  07|  OEWJTT 
|  22  06  OBI  HARRIS 
I  2218|  044  MONTGOMERY 

2229'  04i  MORRIS 
1  2260'  Oil  HARTLEY 
,  2246,  03j  DALLAS 
1  2246    OBI  WHARTON 

2202    01|  LIPSCOMB 

i  2299  031  MILAM 
2338  03  WISE 
23921  04,  BOWIE 
2360   06   VAL   VERDE 

'  2394!  03,  GRAYSON 
2404;  03   DENTON 

I  2419|  03    LAMAR 
2436    04    NEWTON 
2466   0*<  CHEROKEE 
2*40:  02    DICKENS 

2490,  Q9l  FRIO 
',  24621  07'  LEE 
I  24631  OH  CASTRO 
1  2464;  Oil  CASTRO 
l   29271  06!  MCCULLOCH 
|  2595    071  GONZALES 
I  2590   03    ERATH 

2617    01'  MOORE 

2630    06    SCHLEICHER 

26331  03    ARCHER 


26731 
i  2*70i 

26791 
,  27151 

27411 
;  27441 

2769 
:  27721 
1  2706 
1  2797 


09 


VERICK 


EASTLAND 
06  CONCHO 
06  CONCHO 
OB!  JACKSON 
0*  VAN  ZANOT 
OS  WHARTON 
09!  £L  PASO 


,  2811  061  SCHLEICHER 
2012  06  SCHLEICHER 

i  2B14  06  SCHLEICHER 
2010  02i  WICHITA 

1  2020  071  BASTROP 
29021  04,  RAINS 
29061  09l  LA  SALLE 
IIDALGO 

I  2929  03  ELLIS 

■  3000   04    JASPER 


3003  03 
9033  03 
303B   0 

■■"<•'  04 
1060,  09 
3063  09 
)06S|  0 
1080  01 
11121  0 
1133    0 


11421  0 
31941  0 
3171 
HI] 

114* 
Itff 

1101 


CORYELL 

EL    PASO 

COMAL 

FREESTONE 

STAPR 

•ROOKS 

KARNES 

COLLIN 

LCC 

ELLIS 

MCCULLOCH 
COMAL 
CORYELL 
FAYETTE 

MOTLEY 

WILLIAMSON 

WILSON 

FLOYD 

FLOYD 

LIPSCOMB 


|  32*71  09|  MONTAGUE 
;   9299!  01!  HOWARD 
I  3262|  09   JEFF    DAVIS 
9170    06    MENARD 


Nl 


>2  8A    01 
9289   0 

'.»'■ 

!/-.» 
Ill) 

IMI 


1168 

1179 
1401 

1410 
1411 
i*is 
1410 
1**1 
1**9 
1*44 
1*43 
1304 

itoi 

11/3 
9944 

I1W 
1343 
13YI 
1A«.3 
141* 
N)|l 
1*/'. 


TARRANT 
TARRANT 
TARRANT 

LA    SALLE 

ROBERT  ION 

ANDERSON 

OILLFSPir 

•RA20RIA 

DUVAL 

FRIO 

PARMFR 

03  NAVARRO 

04  IRION 

HtMPMILL 

■OftDfN 

COOKI 

1*  OALVrSTON 
DEAF  SMITH 
GLAItCOCK 
4TERLINO 
rORVFLL 
WILLIAMSON 
LI  VI    OAK 


3    31    90 

1  30  35 
S  32  23 
3;  29   43 

1|  31    34  I 

101  33  19  I 
111  29  41  ; 
T,    31    36 

2  96   14  | 

|  1*|  30    19  | 

10    33    23 
I     31  31    34 

I     J!  'I   °T 

!      9<  31    67    ! 

i,  27    40 

5    27    46 

i  151  32   05 

,      l1  31    33 

31   30    09   | 

•  20   26 

B  20  27  l 
15'  32    3B   I 

«  31    24 

ll  31  46  , 
13    32    32 

Bi  30  04  i 
13'   31    16 

li  33   *0  ! 

y  32   07  , 

3!  32    10 


99  26  ' 

96  21 

100  32  i 
96  32 
90  34 

93  13 

101  11    | 

94  36   ' 

102  19   I 


109  2B 

97  24   ■ 

97  30 

96  20 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


17101      7A 

31*    MIOJ  MI 
2071, 

19* 
13761 


OBSERVER 


■00,  6P|  6P1 
161  mi  ...  MIDI 
411  MIDI  MID1 

7A       7A 


950 
2250 
42S' 


9V   19  I       439   MID  MID1 


2600       SA      SA 


900 
97    37    I      1067 


I  10'  33  59 
8,  20    41 

1  6,  29  00 
14  29  50 
14  30  27 
10  32  33 
2'  36  01 
19  32  31 
3  29  03 
2    36    26 

I      1,  30  47   , 

1   15'  33  12 

10  33  31 

11  29  22 
,   10    33  49 

19    33    12 
,   10.   33    31 

12  30    18 

'      Tl   3*    ,2    I 
i      1    39    37 


Bi  20  40  .     99    10 

I      1     30  21  '      96    49 

i   10'   34  33  102    13 

10    34  13  102    19 

3;    31  26  99    36 

1      *l    29  23  97    17 

1  32  05  96  21 

;   2  39  92  101  SB 

3|  30  40  100  10 

'  10  13  49  90  36 


3  29  33 

19  32  33 
111  20  42 
I  32  24 
3  31  13 
3|  31  13 
1  6  2B  37 
7  32  23 
3!  29  12 
111   31    48    , 


34    02 

30    21 
32    34 


95  38 

96  17  ! 
106  24 

100  39 

100  42   ! 

100  92 

98  55 

97  22  ] 

99  46    I 


28    04 

99    22 

26   20 

90   02 

32    19 

96    37 

30    21 

94    05 

31    29 

90    09 

31     30 

106    09 

29  43 

98    18 

31    44 

96    10 

26    33 

99    08 

27   14 

96    00 

28    57 

90    04 

33    10 

96    21 

30    19 

97   03 

32    32 

96    40 

31    29 

9«   22 

29    99 

90    16 

91    19 

97    38 

29    41 

97    06 

34    14 

100    99 

10    31 

97   47 

29    09 

90    10 

31   39 

101    20 

33   91 

101     15 

96    26 

100   08 

31   19 

97    94 

92   06 

101    22 

30    36 

101   93 

90   92 

100   07 

90   19 

109   02 

90   91 

101    99 

91    90 

07   09 

92    49 

97    21 

32    49 

97    20 

9]    44 

97    20 

28    28 

98    49 

11    01 

96    29 

92   03 

99    90 

10    16 

96    92 

20    99 

99   29 

17    91 

96    37 

29    00 

•9    I* 

14    90 

102    41 

91    09 

94    *8 

91     90 

100    40 

93    97 

100    22 

101    27 

13     18 

97    00 

19    10 

94    40 

■4   19 

101    44 

11    91 

101    10 

91    91 

101    00 

11    2* 

9T   49 

90    9* 

97   41 

10   10 

98   00 

SO    II 

96    96 

11    46 

94    99 

11    09 

101    14 

11    11 

94     3T 

17    14 

97    49 

10    11 

••   62 

II     17 

'»     14 

||    M 

•  T   21 

IB    98 

•  1    19 

19   90 

07    17 

6Ai 

2320,  BA 

349      6 A      6 A 

3021       0Aj      BA 
1737  7A1 

1803 


SP      5P 

MID  MID 
MID  MID 
6P      6P1 


100    35         1026    MID 


2548      7  A1      7  A 

5*9      7Ai      TA 


1460  7A  7A 
3635;  7A  7A 
2120  TA 


20 


2432: 

2490 
2  360 


>•■ 


1273  6(H 
3610  BA 
1292 

4T6       3P 
3231      7AJ 
116,      7A| 
3001 
626 
-H> 


STRINGER 
: AT I ON    AGENCY 
COLORADO   CITY    FIRE    DEPT 


ERVJI 


UPPEL 


ATCHETT 
HENRY   ELBERT   WOO! 
GEORGE   HUMPHREYS 

MR    DAYLOM    J    MILLI 

,  JESSE  C.  DAVIS 
G.  W.  FULLEN 

ODIE    L.    BRIDGES 

LtNDON    L.    CLICK 

I     R.     THOMPSON 


LEE 


NIX 


CHAMBER    OF    COMMERCE 
u    S    WEATHER    BUREAU 
RADIO    STATION    KAND 
MR    W    L    RABBE 
EDGAR    A.    AHRENS 
(LA    JENNINGS 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

VALL1E    SUE    SORRELLS 

JOE   E.   LOWERY 

MRS    ELSIE    LEE    PHILLIPS  ! 

MRS.    ORA    YORK 

BYRON  CR10ER 

JAMES  H.  GIBBS 

CITY  OF  CR05BYTON 

S.  F.  BOND 

CHESTER  GLOVER 

ROY  LEE  BLACK 
JOHN  6.  HOLDSWORTH 
H.  A.  TAYLOR 
JOHNNIE  W.  DOLEN 
AUBREY  Z.  DENNIS 
LONE  STAR  STEEL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOHANNA  H.  ALLENSON 

ETOILE  H.  MOORE 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

R.  P.  NAPP 

U  5  WEATHER  BUREAU 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  OF  DENTON 

ASBURY    C.    NIXON 

CHARLES    P.    THOMSON 

JOHN    M.    THOMASON 

J.    A.    CHESNEY 

KATHRYN    S.    DEWOOOY 
J.    A.    POLANSKY 
EDWIN    RAMEY 
HOWARD    V.    COOK 

B.  L.    MURRELL 
W.    L.    LADEWIG 
DELBERT   L.    SHAFER 
RADIO    STATION    KDDD 
DUNCAN   WILSON 

LEE   OOWELL 

C.  E.   DOWDY 

TARRANT    CO   WTR    CONTROL 
ALONZO    GARCIA 
JAMES    K.    SMITH 


|   S   WEATHER   BUREAU 


i  C. 


...EW 


C1T 

EDWIN  0.  LUNDGREN>  JR. 

GUT  SISK 

JOSEPH  BURKHOLOCR 

ENGELMAN  PRDTS  CO 

S.  L.  0RUNSON 

VIOLET    R.    KJRKPATRICK 

JAMES    L     INABNET 

E.  MACIAS 

B.  J.  ROWDEN 
.  B.  G.  CAPPS 
1  N.    H.    SCOGGINS 

RICHARD    BELL 

BONNIE    SKLOSS 
'  JAMES    D.    MORROW 

MRS   LORINE   R    JENKC 
,  HENRY    W.    HAMM 

JAMES   F1NLAV.    JR. 
EDOIE    FISCHER 
BERNARD    B.    BOTKIN 

F.  F.    PECHACCK.   JR. 
MR   OEOROt   D   POPE 
MACK   M   YOES 
ALFRED   TELTSCHIK 

U   S   AGRI    STA»*C0NS  OFF 
MILTON    HARRISON 
KENNETH   V.    SMARPC 

EL8ERT    H.    FOSTER 
ESTHER   C.    GILMORE 
BARRY    SCOBCC 
OtOROC    C.   BURLESON 


U    1    WEATHER    BUREAU 

U   S   CORPS  OF   ENOINIERS 

OTIS   W.    MERMAN 
HARRY    D.    SMITH 
OUANAH    PRICE 
NORMAN    J.    OIETEL 
DOW    CHEMICAL    CO 
L.     H.     WARBURTON 
BYRON    L.    ROBERTS 
ARLEY    L    OUTLANO 
TOM   W.    HENDERSON 
JO|    FUNK 

OOVLC    STANDLCE 
KIMBALL     I.    RIOOILL 
TEXAS    PWR    AND    LIOMT    CO 
U    6    WEATHER    BUREAU 


MIL 


MILLER 


..       -RRI* 
MISS    MAGGIE    REVNOLDI 
PAT    0.    HOLT 
HIRIIRT    L    SULLIVAN 
BROOKS   M.    3CMLIY 

MfRMRT    0.    KOIHLIR 
CHARLIS    F.    STILL 
PAUl     J.    '*  I Till 
ti.     «.     MIll'M 
THOMAS    J.    DAVIS 
EDMUND  KOINNCCRI 
HARRY    ALLIN 
inn     Hi    WEMR 
POLO   PIRtI 

CARL      ' 


MAQf  N 


STATION  INDEX 


STATION 


GORDONVILLE 

GORMAN 

GRAHAM 

GRAMBURY 

G»ANDFALLS    3    SSE 

GRAPCLANO 

GRAPEVINE    DAM 

GREENVILLE    7    NW 

GROESBECK 

GROVETON 


maGAnSPORT 
NALL    RANCH 
MALLETTSVILLE    1 
HAMILTON 


HARPER 
HART 
HARTLEY 
NUUU 

HAWKINS    1     E 

ME8BR0NVILLE 

HEMPS TEAO 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD 

HEWITT   1   SE 

HIC3 

HIGGINS 

HILLSBORO 

nines 

HITCHLANO 
HONDO 

HONEY   GROVE 
hORDS   CREEK   DAM 
EBMEI 

fHOUSTON   HS    CITY 
HOUSTON    .S    AIRPORT 
MOUSTON-ADDICKS 
HOUSTON-AL1EF 
nOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER   PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    INDEP   HEIGHTS 
HOUSTON-WESTBUfiY 
HOUSTON-NORTH   HOUSTON 

HOUSTON-SAN    JACINTO   DM 
MOUSTON-SATSUMA 
HOUSTON-SPRING   BRANCH 
HUOUBAY 

HUMBLE 

HUMBLE   PUHP    STATION 


03:  HOOD 
i1  09   WARD 
1   04   HOUSTON 
i  03    TARRANT 


•  22 

m 

GRAYSON 

S2BI  02 

KING 

84.6    0* 

REO   RIVE 

BTli  0< 

KERR 

B73    01 

LAVACA 

684,  02 

HAMILTON 

B90    02 

JONES 

941;    04 

HARRISON 

943 

10 

CAMERON 

IMPERIAL 

INDIAN    GAP 

IREDELL 
JACKSBORO 
JACKSON    HILL 
JACKSONVILLE 
JAMES  RIVER   R 
JARRELL 
JASPER   3   5» 
JAY TON 


JOURDANTON 
JUNCTION 

JUNCTION    FA*     . 


tAFFIE    RANCH 

KARNACK 

KARNES    CITY 

IATV  «0CF   MILL 

KAUFMAN 

KEMPtlER 

KENEDY 

KENNEDALE   6   SSV 

KENT 

KERRVlLLE 

(ILLEEN 

K1NGSVILLE 

KISBYVILLE    FOR    SERVM 

KMAPP    6    SW 

KOPPERL 

KOUNT2E 

KRESS 

LA   GRANGE 

LA   PtYOR 

LA    TUNA    1    S 

LAKE  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT   DAH 
LAKE    COLORADO    CITY 
LAKE   KEMP 
UUCSA    1    SSE 
.AMPASA5 
LAMGTRY   NO   2 
LAREDO   MO.    2 
LAVON  DAM 

LEAKEY 

LEAKEY   NO    2 

LEMORAH 
LEVELLAMD 
LEMISVILLE    DAH 
LEIINGTON 

LIBERTY 
LINDEN 


.wu 


LITTLEFIELD   NO.    2 

LIVINGSTON   2   NNE 

LLANO 

LOCKMART    2    NW 

LONDON 

LONG  LAKE 

LONGVIEw 

LOOP 


,  LOVE  LADY 
I.-J8BOCK    9   N 
LUBBOCK   MB    AIRPORT 
LUFKJN    FAA    AIRPORT 
UJLIM 
WLING   2    sE 
-TNIHAvEN    RANCH 
UBAMK 

"tISONVlLLE 
"GNOLIA 


3934    06   GILLESPIE 
39T2   01    CASTRO 
3911    01    HARTLEY 
3992   02   HASKELL 
4020   04   HOOD 
403B1  09    JIM    HOGG 

4080  04-  WALLER 

4081  04'  RUSK 
4093  0  3  CLAY 

4098  01  DE*f  SMITH 

4122  031  MCLENNAN 
4137  03  HAMILTON 
4140  Oli  LIPSCOMB 
4182  03'  HILL 
4191  09  ATASCOSA 
4196  01  HANSFORO 
4234  07  MEDINA 
4237  03  FANNIN 
4278  02  COLEMAN 
6280  0*1  JASPER 


4305  08  HARR 
4307,  08|  HARR 
4309  08  HARR 
4311;  08  HARR 
4313  08  HARR 
4313  08  HARR 
4321  081  HARR 
*323  08  HARR 
4325,  OB  HARR 
4327  08  HARR 


432B  08 
4329;  08 
4331  08 
4343  03, 

4362  08 

4363  06 
4374  06 
4382  04 


1  4*23!  03 
4*40  03 
4476.  03, 


HARRIS 

HARRIS 

HARRIS 

ERATH 

HARRIS 

SUTTON 

KERR 

WALKER 


PECOS 

HAMILTON 

BOSOUE 


4523    04    SAN    AUGUSTINE 
4525   04  CHEROKEE 
4S3B    06    MASON 
4536    03'  WILLIAMSON 
4563    04    JASPER 
4570i  02    KENT 

4575    07,  BASTROP 

4577    06   MARION  ] 

4591    0*   LEON  1 

4605  06  BLANCO 

4647  09  ATASCOSA 

4670  06    KIMBLE 

4671  06    KIMBLE 

4672,  06  VAL  VERDE  I  1 
4679  03  DENTON  ] 
4682  09,  JIM  HOGG 

4693  04  HARRISON  i ] 
4696  07  KARNES  1 
4704  08  HARRIS         1 

,  4705  03  KAUFMAN       |  1 

1  4743  06  LAMPASAS 

!  47321  01  KARNES  ] 
4761;  031  TARRANT  ] 
4767  09  CULBERSON 

1  47B0'  06i  KERR 
4791  03  BELL 

4810,  07  KXEBURG 
4819  04  NEWTON        1 
4841  02  BORDEN 
I  48661  0  3  BOSOUE 
487BJ  04  HARDIN 


1  SWISHER 

07  FAIETTE 
09  ZAVALA 
OS  EL  PASO 
02  TAYLOR 

WISE 


4974  02  MITCHELL 
4982  02  BAYLOR 
3013  01  DAWSON 
3018  06  LAMPASAS 
5049  06  VAL  VERDE 


|  3113;  06;  REAL 

j  51141  061  REAL 
3138   Oil  MARTIN 
9183   Oli  HOCKLEY 

1  31921  03   DENTON 
5193   OT  LEE 
3196    OB1  LIBERTY 
5229    04    CASS 
5243    03,  HOOO 
3247   01    LIPSCOMB 

,  5258   03,  DENTON 

3263    01    LAMB 
I  5271.  0*  POLK 
3272    06    LLANO 
3284.  07   CALDWELL 
3312   06  KIMBLE 
i  9327,  04 


3341 
5351 
5358 
3363 


GREGG 
01    GAINES 
021  MITCHELL 
01    CROSBY 


5398  0*  HOUSTON 
!  54101  01  LUBBOCK 
3411  01  LUBBOCK 
5424  04-  ANGELINA 
34291  07'  CALDWELL 
5431  07  CALDWELL 
5449|  06'  KERR 
5461    03    KAUFMAN 


95  44 
93  08 
93  26 
99  23 
99  28 
99    31 

99  08 
95  37 
93    30 


9B  09 
94  17 
93  16 
99    23 


94  09 
97  94  ' 
99  50 
96    19   ' 


96    33 

99    50 

1   106    36 

99    54 

!  97  50 
j  100  93 
!  99  09 
101    56 


99  28 
96  29 
99  45 


99  50 

101  53 

102  23 

97  01 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


A      SAC 


1  760 
1705 

MID 

,. 

1800 

7A 

h«] 

8A 

8A 

230 

H 

7A 

393 

5P 

TA 

«41 

Ti 

7A 

886 

7/1 

282 

9P 

5P 

715 

822C 

»* 

8A 

L69C 

7A 

796 

5P 

7A 

62 

6P 

6P 

175 

SP 

SA 

261C 

6P 

574 

3477 

26fc 

6P 

BA 

7M 

8A 

8A 

3600 

6A 

6/1 

1765 

BA 

885 

21O0 

1175 

5P 

7A 

2965 

u 

7A 

1016 

T 

1344 

It 

7A 

-91 

6P 

50* 

•1 

1901 

7* 

1622 

1600 

fP 

2  80C 

35">C 

It 

556 

46C 

5P 

Hi 

38! 

930 

7A 

Z*tt 

*P 

5»5 

'A 

3*70 

7A 

17< 

6J 

104C 

8A 

BA 

Sll 

1695 

24C 

8A 

BA 

3245 

2  2  V 

3170 

6A 

295 

TA 

7A 

32*5 

5P 

5P 

3254 

Nil 

HID 

Mil 

HIE 

405 

8A 

39f 

2000 

7A 

391 

23< 

91 

BA 

279 

7A 

MISS    EMMA    JEAN    CECII 

DAISY    L.    SLATON 

DAVID   H.    BAKER 

JOHN    G.    LITTLE.    M.D, 

CHARLES   W.    POTTS 

F.  M.  THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  j 

HAL  W.  ENGLISH 

ALVA  J.  SHREVE 

VERNON  H.  LOFTIN 

ARTHUR  W.  EVANS 
[  FRANK  BROOKS 
I  RUTH  B.  HUMPHREYS 
i  MRS.  H.  MARGARET  POOLE 

THOMAS  C.  HALL 
1  LEO  BRIER 

W.  CLYDE  RAIBOURN 
I  W.  G.  ROUNTREE 
|  JOHN  H.  POPE 
,  MRS.  JEWELL  S.  CASEY    ' 

I  OTTO  RAHE 

HORTIE  E.  LOMAN 

HOWARD  E.  BAKER 
l  SAMUEL  P.  HERREN 
i  JARVIS  CHRISTIAN  COL 

INACTIVE  4/19/65 
I  J.  0.  SARTAIN 
I  WESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA  FIRE  DEPT 
I  HOLLY  SUGAR  CORP 

:  DEW1TT  C  CHAPMAN       | 

W.  R.  HAMPTON 
I  JOHNNY  H.  STE1NLE 
1  RADIO  STATION  KHBR 
,  MAZIE  HINDES 

H.  J.  DONDLINGER 
J  WALTER  H.  KNORR 
,  RICHARD  M.  HCCLEARY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  JEAN  OATES 

u  S  WEATHER  BUREAU 
'  U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GILBERT  W.  LIESTMAN 

LILL1E  H.  FRY 

SHELL  OIL  COMPANY 
'  WILLIE  HOFFMAN 

ALTON  W1LBORN 

ELIZABETH  HEMMI 

ANDREW  F.  CRANDALL 

JAMES  0.  CRANBERRY 

TOMMIE  0.  KEEPERS.  JR. 
j  ETHEL  C.  POWELL 

WILLIAM  C  NIX 
1  HOWARD  W.  BROWNING 
i  LOWER  COLO  RIV  AUTM 

CLAUDE  STARK 

GEORGE  W.  BAISDON 

LYMON  L  HOLLINGSWORTH 

LEVI  A.  DE1KE 

PECOS  COUNTY  WATER  DIST 

LOIS  W.  8YNUM 

MRS  LA  MONA  L  BOYD 

BERTRAM  FOX 

MILORED  E.  LACY 

RADIO  STATION  KEBE 

CLARENCE  MC  DOUGALL 

JAMES  H  JONES 

CARNES  R.  MANNING 

TRAVIS  R  SMITH 


BUD  JOHNSON 
ROBERT  C.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E.  LEA2ER 
PENICK  BROS.  LBR 

.  ALBERT  H.  JUNGERMAN 
HELEN  S.  COLEMAN 
U  S  FED  AVIATION  AGI 
GEORGE  A.  CHERRY 
MARVIN  F.  LUTTRELL 

,  MANUEL  A.  TREVINO 


CO. 


THJQKOL  CHEH  CORP 
ALVIN  SALGE 
LEROY  WILKINSON 
LILLIAN  A.  HUBBARD 
J  MORGAN  PICKETT 
CITY  OF  KENEDY 
MAURICE  C.  ARCHER 
MRS.  NORA  M.  BOYD 
:  ELVA  J.  HARRIS 
U  S  CORPS  OF  El 


NEER: 


-ITT 


TEXAS  COLL  ARTS  AND  IND 

RICHARO  A.  LANHAM 

MRS.  CLIFFORD  JAMES 

C.  H.  RIDDLE 

MRS.  RUTH  REA 
,  CARL  LOSSON 
1  MRS.  LENA  S.  CERNOSEK 

MRS.  MITT1E  TEMPLETON 
|  FED  CORRECTIONAL  INST   I 

OTIS  H.  SEABOLT 

'  W.  G.  MASS1NGILL 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 
!  SHIRLEY  J.  BANKS 

RADIO  STATION  KPET 
|  RECTOR  A.  WOLF 

WlLDON  C.  CHAMBERLAIN  { 
i  JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  I 
!  MRS.  BEULAH  C.  SHORES  I 
I  R.  S.  COX 

I  JOHN  A  RICKS 

I  GROVER  SPRINGER 

I  LOUIS  L.  DUNLAP 

1  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

:  EWALO  P.  LERCHE 

;  THOMAS  E.  LEWIS 

PAUL  F.  GAHMILL 
I  BUTLER  B.  IVES 

LLOYD  I  " 


.  MRS.  L1LL1A, 

01LWORTH 
HAROLD  J.  HALEY 
ERW1N  W.  LIGHT 
F.  WILLMS 
C.  DAYTON 
ROBINSON 
WAYNE  G.  MILLARD.  SR.  . 
FRANCIS  F  MILLS 
JOHN  W.  KING 

A    0.  L1STON 

JAMES  H.  CLICK 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION  | 

U  S  WEATHER  BUREAU 

I  S  FED  AVIATION  AGENCY] 

VAN  J.  MERRITT 

'.  J.  MC  CLEARY 
.  L.  SECOR 


«_, 

U 

Z 
0 

p 

OBSERVATION 

0* 

z 

K 

Ed 

U 

TIME  AND 

O 

1 

§ 

p 

TABLES 

STATION 

B 

£ 

COUNTY 

c 

3 

1 

< 
1 

OBSERVER 

■js 

a 

s 

a 

< 

i 

Si 

1 

si 

MARATHON 

5579 

0' 

BREWSTER 

11 

30   13 

103    19 

4Q25 

BA 

ALBERTO  U.   GARCIA 

MARCO 

5583 

06 

CONCHO 

3 

31   07 

99    33 

1995 

7A 

MRS.    KITTJE    ELLINGTON 

MARFA    CHARCO    MARNE    RCH 

5591 

031  JEFF    DAVIS 

12 

30   29 

10*   07 

930C 

C 

EDNA    G.    SMITH 

MARFA    9   W 

5592 

03l  PRESIDIO 

11 

30   18 

10*   10 

4790 

: 

LYNN    £.    DIXON 

MARFA    NO    2 

5596   OS'  PRESIDIO 

11 

30    16 

10*   01 

470« 

5P      9P 

HARRY   w   FlRSTBROOK 

MARL IN 

3611    03    FALLS 

31    19 

96   54 

*1S 

8A      6A 

FARRIS    W.    HARDEN 

MARSHALL 

5618!  04   HARRISON 

12 

32    32 

94   21 

392 

7a|      7A 

CITY    OF    MARSHALL 

MARYS   CREEK 

36461  03   PARKER 

19 

32   *5 

97    32 

700 

BA 

E.    W.   EDWARDS 

MASON 

9690    06    MASON 

3 

30   ** 

99    13 

1586       8 A      6A 

MASON    VETERINARY   MOSP 

MATAOOR    NO    2 

9696    02    MOTLEY 

10 

34  01 

100    90 

2390 

: 

ALGIE    GROVES 

MATADOR 

9656!  02,  MOTLEY 

10 

34   01 

100    49 

2361 

6P|      6P 

ODIS   W  KILLINGSWORTH 

MATAGORDA   NO   2 

36391  061  MATAGORDA 

5 

26   42 

99    96 

la 

6P 

6P 

R.    R.    TRAYLOR 

MATH IS 

5661    07'  SAN    PATRICIO 

8 

26   06 

97    49 

84 

7*1      7« 

T.    E.    WOODALL 

MAUD 

56  6  7    0  4    BOWIE 

10 

33   20 

94    21 

307| 

7A 

HAZEL    M.    RACHEL 

MAURBRO 

5670    08'  JACKSON 

9 

28   35 

96    26 

301     7AJ     7A 

CLOSED    3/5/66 

MAYPEARL 

5695    03i  ELLIS 

15 

32    19 

97   01 

532 

C           ,  MADISON    G.    WILSON 

MC    ALLEN 

5701    10   HIDALGO 

11 

26    12 

96    13 

122 

CITY    WATER    PLANT 

!  MC    ALLEN    FAA    AP 

3702    10:  HIDALGO 

11 

26   11 

98    14 

100 

HID  MID 

U    S    FEO    AVIATION    AGENCY 

MC    CAMEY 

3707    06    UP70N 

9 

31    08 

102    12 

2494       7F 

7P                           WEST    TEXAS    UT I L    CO 

MC    COOK 

5721,  10,  HIDALGO 

9 

26    30 

98    23 

"'!     " 

7A|      7Aj                T.    F.    MACHAC 

MEDINA 

57*21  061  BANOERA 

13 

29   46 

99    19 

162! 

8A      8*!                           ALLEN    A.    KEESE 

8A      SA                           OLIN    J.    TIPPIT 

1  MC    GREGOR 

3737'  031  MCLENNAN 

1 

31    26 

97    29 

711 

MC    KINNEY 

5766    03    COLLIN 

13 

33    12 

96    37 

612 

6P      7  A,                           ROY    F.    HALL 

MC   LEAN   3   E 

5770    01,  GRAY 

10 

39    1* 

100    33 

28BC 

9* 

9*           C              EL    PASO    NATURAL    GAS    CO 

MEMPHIS 

5821.  021  HALL 

10 

3*   *3 

100    32 

2061 

6P       6P                   H          J.     J.    MCM1CKIN 

MENARD 

3822    06    MENARD 

3 

30    35 

99    47 

1991 

6P      6P                           DENNIS    C.    DECKER 

MENTONE 

38281  05'  LOVING 

9 

31    43 

103    36 

2AM 

6AJ      84                           E.    F.    DAVIS 

MERCEOES   6   SSE 

3836    10    HIDALGO 

11    26   0* 

97   34 

7! 

7A                           C.    0.    WILLIAMS 

MERCURY 

38*0!  06    MC    CULLOCH 

3'  31    25 

99    10 

1441 

C             LANNIE   C.    UNOERWOOD 

MERIDIAN   STATE   PARK 

96*7'  03   BOSOUE 

II  31    53 

97    62 

1021 

7A                        MRS.    CLARA   E*    COLE 

1  MERRILL   RANCH 

383*1  03'  JEFF   DAVIS 

9    30   32 

104    03 

3*70' 

7A                            R,    0.    SWARTZ 

MERTZON 

3899    06    IRION 

3    31    13 

100    49 

2170 

6P      BA                           TROY    GAMBILL 

HEX  I A 

9869|  03'  LIMESTONE 

ll   31    41 

96    29 

929 

8Aj      8A                           JOSEPHINE    NEWMAN 

MIAMI 

5875.  01    ROBERTS 

2    39   42 

100    38 

2744 

7A      7A               H        LAURENCE   R.    BERRY 

.MIDLAND    WB    AIRPORT 

5890,  01.  MIDLAND 

31   31    36 

102    12 

2831 

MID   HI0>           C    HJ      U    S    WEA7HER    BUREAU 

MIDLAND  4   ENE 

5891'  01,  MIDLAND 

3    32    01 

102   01 

2740 

7P     7A                        GULF   REFINING   CO 

MILAM   6    ENE 

5915    0*1   SABINE 

12|  31    26 

93   43 

1991 

8Aj                           CHARLIE    N.    HC    GOWN 
7AJ                           ANDREW    J.    SULLIVAN 

MINEOLA    7    SSW 

9994|  0*1  SMITH 

12l  32    33 

99    33 

430 

MINEOLA   NO    2 

9995,  0*   WOOD 

12    32   *0 

99    29 

41 C 

7  A      7  A 

I  MINERAL    WELLS    4    ENE 

59571  03;  PALO  PINTO 

1     32    *9 

96    03 

90! 

C               FRANK    L.    KEY 

MINERAL    WELLS    FAA   AP 

59581  03,  PALO   PINTO 

1    32    *7 

98    04 

934 

MID  MID                 H         U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

MISSION 

5972    10  HIDALGO 

11    26    13 

98    17 

7A                           K.    R.    VANDEVER 

MOBEETIE   2    S 

9987    02    WHEELER 

10,  33    31 

100    26 

361! 

6P                        E.    E.   GRAY 

1  MOLINE 

3996    06    LAMPASAS 

1    31    23 

98    19 

1*00 

C             ANGUS   P.    LEE 

MONAHANS 

9999    09    WARD 

9    31    33 

102    93 

262C 

6P      6P 

i  MONTGOMERY 

602*i  0*  MONTGOMERY 

1*    30    23 

93    42 

332 

7A                           NORMAN    D.    BRANCH 

MORGAN    3    WNW 

6098   03   BOSOUE 

1     32    01 

97    39 

75« 

7A                        MRS.    SUE   WHEELER 

:  MORGAN   MILL 

6060,  03'  ERATh 

1    32    23 

98    10 

HOC 

7A                           MRS    M   MAXINE    KNIGHT 

MORSE 

6070    01'  HANSFORD 

2    36   03 

101    26 

320C 

8A                           G.    G.    MINER 

■  MORTON 

607*  01    COCHRAN 

1    33   43 

102   46 

3770 

7A,     7*                        US   SOIL   CONS    SERVICE 

MOSCOW 

6076   041  POLK 

13    30    59 

94   49 

253 

7A                           MRS.    GEORGERlNE    KOVAR 

MOUNT    LOCKE 

6104,  03;  JEFF   DAVIS 

9    30    40 

104    00 

6790 

6P      6P           C    H         MCDONALD    OBSERVATORY 

1  MOUNT    PLEASANT 

6106    0*  TITUS 
6130,  03    COOKE 

10  39    10 

95    00 

*16 

7A;     7A          C             CLARENCE    C.    TAYLOR 

1  MUENSTER 

13|   33   39 

97    23 

100! 

9*                         STEVE   J.   MOSTER 

1  MULE SHOE    1 

6135    01    BAILEY 

1     3*    13 

102    43 

3790 

74      7A                 H         R.    J.    KLUMP 

MULESMOE   2 

61361  Oil  BAILEY 

1    3*   1* 

102    43 

3785 

C              US    SOIL    CONS    SERVICE 

1   MULLIN 

6140    03    HILLS 

3    31    33 

98    40 

1430 

7A                           L.    V.    KIMMONS 

1  MUNDAY 

6146    02    KNOX 

1]  33   27 

99    38 

1461 

6P 

7A                                GLYNN    D.     WEAVER 

1  NACOGDOCHES 

61761  0*    NACOGDOCHES 

7!   31    36 

94    39 

308 

BA 

8A                           RAOIO    STATION    K5FA 

■  NACOGDOCHES    2    ENE 

6177    0*  NACOGDOCHES 

7   31    37 

94    38 

435 

C              RADIO    STATION    KSFA 

NAPLES    1    SW 

6190    0*    MORRIS 

10    33    11 

9*    41 

362 

BA                            RUBY    J.    WELCH 

1  NATALIA 

6203;  07   MEDINA 

8    29    12 

98    32 

700 

9P 

9P                           GRANVILLE    HARRISON 

!  NAVARRO   MILLS    0AM 

6210    03    NAVARRO 

13    31    97 

96    42 

454 

8* 

6A       6AC              US    CORPS    OF    ENGINEERS 

1  NEGLEY    4    SSW 

6247   04   RED   RIVER 

10    33    42 

93    04 

7A                           LULA    E.    PREWITT 

1  NELSON    RANCH 

62571  06   KERR 

5   29   9T 

99    32 

2120 

6P                           CECIL    MERRITT 

,  NEUV1LLE 

6265   04    SHELBY 

12    31    *0 

94    09 

324 

BA                           M.    0.    WARREN 

,  NEW   BRAUNFELS 

62  7  6    07    COMAL 

*   29    42 

98    07 

718 

7A 

TA                            RADIO    STATION    KGNB 

NEW    CANEY    4    NW 

6260    04    MONTGOMERY 

1*  30   12 
1    29   16 
19    33   28 

95    19 

230 

7*                           NAT    GAS    PL    CO    OF    AMER 

] NEW    GULF 

62661  06,  WHARTON 

93   33 

72 

BA 

8A                            TEXAS    GULF    SULPHUR    CO 

NEWPORT 

6331    03   CLAY 

98   01 

1090 

7A                           THOMAS    F.    HANSON 

NEW    SUMMERVILLE 

6333   0*  CHEROKEE 

7  31    39 

95   05 

480 

C             JOHN   E*    SPRAYBERRY 

NEWTON 

6339    04    NEWTON 

12    30   31 

93    46 

191 

BA 

BA                            LEE    ROY    FILLYAW 

' NIX    STORE 

6367    06    LAMPASAS 

3    31    OT 

98    22 

1380 

JEWEL    0    NEAL 

NIXON 

6366    07    GONZALES 

*  29   16 

97    45 

406 

6P 

7A 

DONALD   CHESSHER 

NOGALUS    GUARD    STATION 

6382    06,   HOUSTON 

7    31    16 

95    08 

400 

IP 

U    S    FOREST    SERVICE 

N0RTHF1ELD 

6*33    02    MOTLEY 

10    34    17 

100    36 

2010 

7P 

H.    E.    DAVIS 

NOTLA    3    SE 

6*77   01    OCHILTREE 

2    36    06 

100    36 

2900 

6P 

RALPH    HALE 

NOVICE    1    E 

6*84    02    COLEMAN 

3    31    59 

1979 

TA 

J.    0.    BARNETT 

6*9*    02    JONES 

1    32   ** 

99    43 

1685 

,  MARY    F.    DOTY 

OAK    CREEK    LAKE 

6*93!  06    COKE 

3|  32   03 

100    18 

2029 

7A 

WEST    TEXAS    UTILITIES    CO 

ODESSA 

65021  03|  ECTOR 

3 

31    33 

102    24 

2912 

8A 

CITY    OF    ODESSA 

0    DONNELL 

650*    01    LYNN 

32    38 

101     49 

3046 

C               BEN    MOORE.    JR. 

OILTON 

6546    09|  WEBB 

11 

27    27 

98    39 

801 

BA 

8A 

6P 

ARCHIE    G.    LONG 

OLNEY 

66  36    0  3    YOUNG 

1 

33    23 

98    46 

1209 

6P 

JAMES    F.    PAGE 

OLNEY    9    NNW 

66*1.  03|  ARCHER 

10 

33    26 

98    47 

1184 

8* 

LUTHER    AOKINS 

OLTON 

664*1  01    LAMB 

1 

3*    10 

102    06 

3196 

BA 

e* 

JAMES    E.    GALLAGHER 

ORANGE    4    NW 

6664    08    ORANGE 

12 

30    07 

93    47 

90: 

7A 

78 

ORANGE    SABINE    RvR    AUTH 

OVERTON 

6722|  0*1  RUSK 

7 

32    16 

94    99 

BA 

JEWEL    R.    TODD 

OZONA 

673*    06,  CROCKETT 

11 

30    43 

101     12 

2  34S 

7A 

7A 

JOHN IE    HOKIT 

OZONA    8    WSW 

6736|  O61  CROCKETT 

11 

30    41 

101    20 

2990 

C.    F.    BROWN 

PAOUCAH 

67401  02!  COTTLE 

10 

34    01 

100    16 

1673 

5P 

7A 

D.    P.    SANDL1N 

PAINT    ROCK 

67471  06    CONCHO 

3 

31    30 

99    56 

1626 

5P 

WILLIAM    L.    WARREN 

PALAC10S    FAA    AIRPORT 

6750,  06    MATAGORDA 

9 

28    43 

96    15 

12 

MID 

C 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

PALESTINE 

67571  04   ANDERSON 

15 

31    47 

95    39 

380 

7A 

7A 

MRS.    ELAINE    F.    CALV1T 

PALO    PINTO 

6766'  03    PALO    PINTO 

1 

32    *6 

96    18 

803 

TA 

A.    C.    MCCLURE 

PAMPA    NO.    2 

67761  01    GRAY 

2 

39    3* 

100    59 

9P 

SP 

C 

WILLIAM    R.    BOWEN 

6780    06    VAL    VEROE 

9 

30    12 

101    34 

9A 

9A 

MOSS    A.    MILLS 

6785    01    CARSON 

2 

39   21 

101    23 

3*40 

9P 

7A 

A.    J.    WEISER 

PANTHER    JUNCTION 

6792    OSl  BREWSTER 

11 

29   19 

103    13 

37*0 

5P 

3P 

C    H 

BIG   BEND   NATL   PARK   SERV 

PARIS 

6794i  03,  LAMAR 

10 

33   *0 

95    34 

5*2 

6A 

8A 

M 

TEXAS    HWY    OEPT    DIST    LAB 

PEARSALL 

6879   09    FRIO 

8 

26   33 

99   09 

639 

5P 

9P 

CITY    OF    PEARSALL 

PECOS 

66921  051  REEVES 

9 

31    26 

103    30 

2380 

8A 

BA 

SOUTHERN    UNION    GAS    CO 

PECOS    12    SSW 

6893,  05    REEVES 

9 

31    16 

103    36 

26*0 

: 

TRANS    PECOS    EXP    STATION 

PENWELL 

6932|  03   ECTOR 

31    ** 

102    36 

2960 

6P 

6P 

NOLA    FRANCIS 

PEP 

6939'  01    HOCKLEY 

1 

33    49 

102    3* 

: 

L.    V.    HOGUE 

PERRYTON 

6950,  01    OCHILTREE 

2 

36    23 

100    *6 

2930 

7A 

7A 

C.    C.    STEWART 

PERRYTON    10    WNW 

69931  01    OCHILTREE 

36    27 

100    38 

3000 

TA 

A.    R.     HOGHLAND 

PIERCE   1    E 

7020    OBl  WHARTON 

3 

29    14 

96    11 

105 

8A 

BA 

PIERCE   RANCH 

PILOT   POINT 

702BI  03|  DENTON 

15 

33    2* 

96    57 

665 

7A 

TA 

ALVIN    N.    BRANUH 

PINELAND 

7040    0*1  SABINE 

7 

31    15 

93    SB 

285 

8* 

8A 

REV.    S.   D.    SEVISON 

PITTSBURG    5    S 

7066'  04    CAMP 

10 

32    56 

9*    98 

350 

TA 

MRS.    HINA    RUTH    HART 

PLAINS 

7074J  Oil  YOAKUM 

3 

33    11 

102    50 

36*0 

8A 

8A 

L.    W.    BARRETT 

PLAINVIEW 

7079i  01'  HALE 

1 

3*    11 

101    42 

3370 

8* 

PLAINVIEW    HERALD 

PLATA 

7091    09;  PRESIDIO 

11 

29   31 

104    01 

3750 

6P 

E.     0.     HAMILTON 

POINT    COMFORT 

7140|  08    CALHOUN 

5 

28   40 

96    33 

22 

9f> 

5P 

5P 

ALUMINUM    CO   OF    AMERICA 

POLAR 

7146,  02:  KENT 

1 

33   00 

101    01 

.'300 

8A 

WAYNE    WILLIAMS 

»PORT    ARTHUR 

7173    08    JEFFERSON 

5 

29   32 

93    36 

5 

7A 

7A 

JERRY    W    FONTENOT 

PORT   ARTHUR   WB   AIRPORT 

717*    08    JEFFERSON 

5 

29   37 

9*    01 

16 

MID 

HID 

U   S   WEATHER   BUREAU 

PORT    ISABEL 

7179    10    CAMERON 

5 

26   04 

97    12 

14 

9A 

9A 

ART    PART  IN 

PORT    LAVACA    NO    2 

7182    OB1  CALHOUN 

3 

28   37 

96   37 

19 

8  A, 

8A 

MARSH    F.    CANION 

PORT    MANSFIELD 

716*|   lOi  WILLACY 

9 

26    33 

97   26 

9 

8A 

8A 

WILLACY    CO   NAVIG   DI5T 

PORT    0   CONNOR 

7186    08    CALHOUN 

5 

28    26 

96   2* 

19 

M 

8A 

RAY    W    RATHER 

POSSUM   KINGDOM    DAM 

7203 

03 

PALO   PINTO 

1 

32   32 

96    26 

HID 

J.    P.    COCHRAN 

POST 

7206 

02 

GARZA 

1 

33    11 

101    23 

2607 

BA 

8A 

ROY    S.    CONNER 

POST    OAK    SCHOOL 

7213 

07 

LEE 

1 

30    16 

96   43 

321 

TA 

CLAYTON    TURNER 

POTEET 

7215 

09 

ATASCOSA 

• 

29   03 

98    33 

300 

6P 

6P 

S.    R.    HUGHES 

POYNOR 

7230 

HENDERSON 

7 

32    05 

95    36 

465 

6P 

ROBERT   S.   LEE 

PRADE    RANCH 

7232 

8 

29    55 

99    46 

2050 

9P 

9P 

GEORGE   R.    SHALLENBERGERI 

PRAIRIE    MOUNTAIN 

7243 

06 

LLANO 

3 

30    33 

98   93 

1446 

JAMES    C.    RUSCHE 

PRESIDIO 

7262 

05 

PRESIDIO 

11 

29   33 

104    24 

2562 

MID 

6P 

U   S   WEATHER   BUREAU 

PRICE    2    SW 

7271 

0* 

RUSK 

7 

32    07 

94    98 

370 

5P 

MRS.    BESS    8RANHAM 

PROVIDENT    CITY 

7299 

07 

COLORADO 

29   17 

96    36 

147 

7A, 

BETTY    J.    THOMAS 

PROCTOR    RESERVOIR 

7300    03 

COMANCHE 

1 

31    58 

96    30 

1221 

SA 

BA 

SA, 

U    S    CORP    OF    ENGINEERS 

7327)  03 

CALLAHAN 

1 

32    22 

99    11 

1591 

6P 

6P 

J.    D.     1SENHOWER 

OUANAH    5    SE 

7336:  02 

HARDEMAN 

10 

3*    13 

99    41 

1*99 

8a 

8A 

ARTHUR   E.   HERCHMAN 

OUINLAN 

7338'  03 

HUNT 

12 

32   9* 

96    08 

5f> 

5P 

EMMETT    F.    WILLIAMS 

OUITAOUE    2    SE 

7361    01 

BRISCOE 

10 

3*   21 

101    02 

2910 

7A 

W.    A.    RUCKER 

QUITMAN    2    S 

7363    0* 

WOOD 

12 

32    *6 

99    28 

369 

7A 

ARDIS    0.    SANDERS 

RAINBOW 

7388 

03 

SOMERVELL 

1 

32   16 

97    42 

6*9 

8A 

MRS.    LUCILE    NOACK 

RANDOLPH   FIELD 

7422 

BEXAR 

13 

29   32 

98    17 

760 

U   5   AIR   CORPS 

STATION  INDEX 


COUNTY 


RANKIN 

•  EC    d.U"    CROSSING 

•ED  blup*  dam 

•ED   OAK 

•  EC    ROCK 

•£0   SMIMS   2   ESE 
RCFVtIO 

•fi.i.     J    NNE 

tEK)   *   SC 

•ICANDO 
RICHARDS 

;  cmnaai 

•JCHLAMO    SPRINGS 


■  10   fc*wO€   CITY    9   I 

•IO"CDIna   2    n 
R1SIMG  STAR 
•IVERSIDE 

ROANCNU 

iae€«T   lee 

•obstown 

tOCT    1    ESE 

tOCKDAU 

•  DCl^AW    1    * 

•OCVOMT 

■oCKsmiAU 

ROCKWALL 

•OC«-S»«IN1i3    II    sw 

•oscoc 

•OSCBUO 

•OSS 
•OSSE*    1    SE 

•or  an 


7*2* 

7*91   o. 
7*sa  n 

--*;  oi 

7481    o1 
7495    0 
7*97 
7*9» 


760«  0 
761*  0 
7*21   0 

762*  0 
7*13  0 
7**1    0< 

7699  0 
7*69 
7*77    0 
7»7» 

741)  o: 

7700  0. 
770*    0 

770*  0< 

7707  0 

7712  Oi 

7741  0. 

77*4  0 
77*8 

7771  o: 
77« 


■i*  7787 


■VNGE 

■US* 

SASINAL     1     WSw 
SALT    fLAT    10    E** 
SAN    ANGCLO    0AM 


/l;  i 


»i» 


SAM     ANTON [0     W8     I 
SAN    ANTONIO    NLRUEBT 
SAN    AUGUSTINE 
SAN    UN|T0 
SAM    MARCOS 


si*. i 

llOJl* 

It  Ml  NO*.  I 


■AOIO  k8»P 
AmmTFFiclO 

VMCNHAN     »-JMM>     I 

llfM*    4KAJK4 
ilt*t"»0N 


;  >. 


7**5  0 
7*44   0 

7991  0' 
7*52  1 
7983    0 

7992  Oi 
•Oil  0 
■Oil  0 
•041    0 

•047  o; 

■Oil   0' 
1*   0 

40  0 
•4     B 

M    c 

2:  0! 

15  '.. 
»4    C 

■i    D 

r«  o 

M    K 

)3  0 
>9  a 
9*  o 

Tl    0 


•*••    04 

pmi  o 

••  ••  g 
•4*3  o 
•4  10  9* 
•All  0< 
ia«M«    *XiOv   Ian        •***>  0 


6*91  0 
•494.  0 
•  »!•    Oi 


1     - 


EASTLAND 
UPTON 
WILLACY 
SAN    SABA 

REEVES 

ELLIS 

SA STROP 

BAYLOR 

REFUGIO 

RUSK 

PARKER 

KLEBERG 
GRIMES 
DALLAS 
SAN    SABA 

FO*T    BEND 

FORT   BEND 
FALLS 
MONTAGUE 
STARR 

NED1NA 

EASTLAND 

MALKER 

DENTON 

COKE 

NUECES 

FISHER 

MILAM 


EDWARDS 
ROCKWALL 
EDWARDS 

NOLAN 

FALLS 

MCLENNAN 

KAUFMAN 

'1SMER 

BLANCO 

KARNES 

CHEROKEE 

UVALDE 

CULBERSON 

TOM  GREEN 

TOM   GREEN 

BEXAR 

BEIAR 

SAN    AUGUSTINE 

CAMERON 

HATS 

SAN    SABA 

TERRELL 
TERRELL 
DENTON 

COLEMAN 
KENEDT 

FAYETTE 

AUSTIN 
GUAOALUPC 

GAINES 


BArLOR 


SAN    »»T»|CIO 


VISE 

SAN     SABA 
•ASTRO* 

scumv 

BURLESON 

SUTTON 

HANSFORD 

COMAL 

RARKf 

Trt(» 


100    2* 

1964 

6A 

100    SO 

1901 

"10 

9B    16 

7IS 

•ID 

98   IS 

5B4 

9*    07 

32* 

97     IS 

97 

8A 

97   37 

600 

7* 

•  8    *1 

119* 

K 

102    14 

2B0O 

102    29 

90B0 

97    10 

99   19 

1758 

97    41 

IB 

9*     54    , 

360 

9*    09 

201 

IP 

97    57 

920 

|S 

101   40 

9994 

IA 

99    1* 

12B2 

M 

100   19 

2920 

100    19 

29*9 

l« 

101     90 

21*2 

9*    )7 

716 

•  A 

109   21 

4  990 

H 

101     17 

926* 

7A 

94    10 

162 

r.P 

97    91 

59 

AJ 

101     1* 

1090 

97    I* 

759 

98    49 

1900 

97    09 

924 

1* 

100   95 

2925 

TA 

9*    12 

2*9 

•  A 

100    19 

2120 

6fJ 

101    11 

3090 

AJ 

4B  94     II 


9* 

*■• 

1*1* 

'.» 

49 

1620 

V« 

]• 

14*6 

100 

2290 

IOC- 

*9 

2420 

II 

70* 

Ill 

I* 

91  BO 

101 

'■■ 

1*91 

♦• 

;• 

1177 

'.-. 

>■ 

•  9 

GULF    REFINING    COMPANY 
FREO   Ha   WELLING 
GRAC1A    JEAN    ADAHS 
R.    A.    BROVLES 
WILLIAM    B.    JENSON 
WILLIAM    H.    BROWN 
HOWARD   0.    GOULD 
CHESTER   B.    COX 

G.    JETER 
JEWELL    PLUNK    LOWE 

BYRON    A.    WELCH 
DOYLE   W   DRYER 
1RVIN   WOOD 
TY    OF    RICHAROSON 
£.    PEARCE 
MRS.   WILLIE   BUTLER 
CALVIN   S.    LANDERS 

RICULTURAL    RESEARCH 


EFF1E   R.    PURCELL 

:  ELI2ABETH    HUEGELE 

WlLBERN   G.   REED 

CLAYBORNEA    WERNER 

GEORGE   R.    JONES 

1MOGENE    M.    OU1SEN8ERRY   ; 

CARROLL    KEACH 

REV   EMMETT   L   YEATS 
,  WYNETTE   C   MARRS 

MATTIE    SELL    5TANLEY 

PAUL    C.    SORENSON 

ALBERT    A.    BECKER 

WOOOROW   W.   HARRELL 

MRS    IMA    T    MATES 
'  (  .    M.   COOPER 

BERT    THRASHER 

LOUIS    B.    JASKA 

GEORGE  W>  COCHRAN 
i  MALCOLM  F.  BYERLY 

E.  BERGMAN 

MRS.  P.  F.  KOEN1G 

J.  D.  NORTON 
MRS  SUSIE  H  WHITE 
EL  PASO  NATURAL  GA5  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MCNEIL  METTEAUR 
JESUS  VILLAFRANCO 
JAMES  C.  METCALF 

LAWES  STROHLE 

W.  E.  GRIGSBY 

W.  H.  GOLOWIRE 

SANGER  POWER  AND  LIGHT 

MRS.  PAULINE  W.  GARRETT 

MRS.  J.  KENEDY.  JR* 

ELMO  H.  SCHAEFER 

OTTO  M.  SECKKAN 

J.  L.  SOWDERS 

JOHN  E.  MOFFATT 


MRS. 


DAUGHERTY 
DAVIDSON 
EUGENE  B.  HENDERSON 
DEN2EL  L.  HOLMES 
LEON  RU8ARTS 
JUOGE  TOM  M.  NEELY 
GRADY  E.  MARTIN 
JAMES  L.  L1N0SEY 
DONALD  B  BRYANT 
EDWARO  L.  BROSCH 

ZYLPHIA  C.  DURHAM 

THOS.  A.  SLOAN 

MRS.  CLAUDIA  K.  YOUNG 

C1TT  OF  SNYDER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

REV.  JOSEPH  E.  ELDR1DGE 

VIRGINIA  L.  CATES 

falTIN  C.  BEIERLE 

JOE  C.  SOUTH 

U    S   CORPS   OF    ENGINEERS 

WlLBURN    D.    THOMPSON 
STAMFORO    COMPRESS    CO. 
REX    M.    SABER 
JAMES    T.    HINSHAW 
MRS.    J.    0.    COUNTS 
U   S   CORP   OF    ENGINEERS 
JAMES   E.    MC   CORMICK 
HORACE   0.    SNEEO 
MARGUERITE    HIEBC 
R.    M.    LAPEROUSE 


SULPHUR   SPRINGS 

SUHRAY    *    SW 

SWAN    4   NW 

TAHOKA 
j  TAMPICO 
I  TARPLEY 
|  TASCOSA 
I  TATUM 
I  TAYLOR 

TAYLOR  RANCH 

!  TEAGUE  RANCH 
I  TELEGRAPH 
!  TELEPHONE 

TEMPLE 

TEMPLE  9  SE 

TERRELL 

TESCO 

TEXARKANA  DAM 


THREE  RIVERS 
THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 
TILDEN 

TlNNIN  RANCH 
TOMBALL 
TOY  AH 

TRENT  2  ENE 
TRENTON 
TRINIDAD 


TRUBY  9  ESE 

TRUSCOTT 

TUL1A 

TURKEY 

TYLER  9  NE 

UMBARGER 

UVALDE 

VALENTINE 

VALENTINE  10  WSW 

VALLEY  JUNCTION 

VALLEY  VIEW 

VAN  HORN 

VEGA 

VERNON 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

VOSS 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT 

WAELDER  7  SSW 

WALLER  2  SSW 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WATER  VALLEY 
I  WATER  VALLEY  10  NNE 
1  WAXAHACHIE 

WAYSIOE 

WEATHERFORD 
<  WELOER  WILOLIFE  FNDTN 

WELLINGTON 

WESLACO  2  E 
WHARTON 
WHEELOCK  •  SSW 

I  WHITSETT  2  SW 

'  WICHITA  FALLS  WB  AP 

!  WICHITA  VALLEY  FARM  29 


WINK  FAA  AIRPORT 

WINNSBORO  6  SW 
!  WINTERS  9  NNE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOLFE  CITY 

WOODSON    5    NNE 
<  YOAKUM 

YORK I OWN 
,  YSLETA 


CL05E0    STATIONS 


HOPKINS 

MOORE 

SMITH 

HALL 
BANDERA 

OLDHAM 


■  2  95 

'  W  92 

>  *  *« 

!  3  30 

9J  30 

1  30 
I  10   99 


CASS 

FORT   BEND 
LIMESTONE 

LIVE    OAK 
THROCKMORTON 
PALO    PINTO 

MCMULLEN 

REEVES 


RIS 

REEVES 
TAYLOR 
FANNIN 
HENDERSON 


JONES 

KNOX 

SWISHER 

HALL 

SMITH 

RANDALL 

UVALDE 

JEFF    DAVIS 

PRESIDIO 

ROBERTSON 

COOKE 

CULBERSON 

OLDHAM 

WILBARGER 

VICTORIA 

COLEMAN 

NC   LENNAN 


TYLER 

WASHINGTON 

TOM   GREEN 

COKE 

ELLIS 

ARMSTRONG 

PARKER 

SAN  PATRICIO 


10i  39  1 

1    29  2' 

1    91  2! 

•|  28  2i 

I    93  1 

1     32  3 

8    28  2 
#311 

1*   30  0 

j      9-   91  1 

I     ll  32  30 

!   15;    39  2i 

|  15'  32  0' 

1    31  1. 

1    32  3. 

I  10)  33  *' 

1  10  34  3. 

10    9*  2' 

I  12   32  2 

.  IV  9*  3 

•  I  29  1 

ll1  30  3' 


13    33  2 

ll!  31  0 

2    99  1 

10   9*  li 

*l  28  5 

,     3,  91  3 

ll  31  9. 

i     1    91  9 

*   29  9i 


14 


92  2 

101  3*  *< 
15  92 
3i  28) 


COLLINGSWORTH  10;  9*  3 


HIDALGO 

1   11 

26   0 

WHARTON 

9   29   1 

ROBERTSON 

■     ll  90   * 

1.   91    9 

LIVE    OAK 

1     8   21    3 

WICHITA 

101  39   5 

WICHITA 

10    93   5 

VAN    ZANDT 

12!  32   « 

WINKLER 

1     »!  31    * 

WINKLER 

1 

31     4 

OCHILTREE 

HUNT 

THROCKMORTON 

LAVACA 

0EW1TT 

EL  PASO 

2APATA 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


01     3P 

0 

01     8A 


OBSERVER 


RALPH  HILL 
S  W  PUBLIC  SVC  CO 
B.  L.  HOUSE 
FRANK  P.  HILL 

MRS   F    I2ELL   PROCTOR 
MRS.    GEORGIA   N.   ERFURT 
ROY    TURNER 
wltLIAM   F.   DANIELS 
M.    N.    PATTERSOM 
MRS.    DORIS   TAYLOR 

MRS.    HELEN    T.    TEAGUE 
STANLEY   B.   BRITE 
ARTHUR    B.    DARLING 
TEMPLE   DAILY   TELEGRAM 
BLACKLAND    EXP    STATION      I 
FINIS   G.    EPPLER 
ROY    E*    FERGUSON 
U   S   CORPS   OF    ENGINEERS 
HOUSTON    LIGHT    AND   POWER 
JOHN    C.    PACE 


*      Ic 


MRS    VIOLA    E    ADLOF 

WEST    TE 

AS   UTILITIES   CC 

LONE    ST 

R    CAS    COMPANY 

U    S    SOI 

.   CONS    SERVICE 

JOHN   0. 

T INN  IN 

JAMES    A 

MCTIGRM 

JOE   C. 

J.   C.   C 

IAIN 

GRADY   S 

VINCENT 

CLOS 

D   4/1/63 

VIOLA    T 

:aff 

DAN   E. 

iRAZEE 

JOE   P. 

iULLION 

KENNETH 

E.   RAMSEY 

ARVILLE 

SETLIFF 

OR.    ELDON    W.    LYLE 

C.    J.    K 

!RN 

HARRY    E 

CARPER 

BILL    GIBSON 

CLAY    E. 

MILLER.    JR. 

CHARLES 

D.   JONES 

CECIL    A 

MCFARLIN 

U    S    WEA 

HER   BUREAU 

NGER 

CITY    OF 

VERNON 

U    S    WEA 

he»   BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS   W.    STEINER 

ROSS    1.    DAVIS 
THEODORE   BUSSELLE 
AN|TA    L.    PHILLIPS 

G.    PARSONS 

ES    N.    COUNTS 

AHACH1E   FIRE   DEFT. 


P.    STUMPP 
LOER    WILDLIFE    FNDTN 
CLYDE   DRAKE 

iXAS   AGRl    EXP   STATION 
GEORGE   L.    SCHEEL 
ROBERT   E.   LONG 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 


U    S    FEO    AVIATION    AGENC 

CLAUOINE    WOOOARD 

VOLL1E    W.    IRVING 

SAM    J.    HANDLY 

MARION    W    NC    WHIRTER 

H1LMON    LATHAM 

PAUL  LEO  BRIE" 

A.  L.  CROON 

U    S    BUR    OF    RECLAMATION 

ElLHUE    W.    ADAMS 


l*AINAf.».   '  OOl 


'i     I'lli  IN      in    Hi    1-      11     .HANI'J 


REFERENCE    NOTES  TEXAS 

HAY    1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road, 
Austin,  Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS", 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dsily  temperatures  from  65*  F,  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.  S.T,     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUE5  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue    of  this  publication. 

IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IX  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station,  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  00.         Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

SILVERTON 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SLNRAY    4    SW 
'AHOKA 

87.3 
90.1 
88.2 
90.5 
88.3 

61.2 

M 
59.4 
59.5 
63.5 

T*.S 

M 
73.8 
75.0 

75.9 

98 
100 

99 
100 

99 

6* 

4 

8. 
7 
5 

52 

46 
48 
59 

9* 

9 

10 
10. 

0 

4 
0 
0 

7 
17 
14 
18 

10 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.31 
2.36 
3.16 
3.33 

1.99 

•       .88 

1.93 
.61 

1.72 

1.03 

.82 

13 
2 
18 
22 
18 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 

1 

2 

0 

TULIA 
VFGA 

87.1 

84.1 

60.4 
58.2 

73.8 
71. 2 

•    3.0 

96 
95 

8. 
16 

51 

47 

10. 
10. 

0 

4 

8 
4 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

3.44 

2.34 

-      .09 

2.03 
1.00 

11 
2 

,0 
,0 

0 
0 

1 

1 

DIVISION 

75.2 

•    1.2 

2.98 

.33 

,0 

•        •         tt 
LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    WB    AIRPORT           //R 

ANSON 

ASPERMONT 

BALLINC-ER    1    SW 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

90.6 
93.0 
94.7 
93.3 
91.3 

69.1 
69.4 
67.1 
67.7 
66,7 

79.9 

ei.2 

80.9 
80.5 
79.0 

•  .4 

•  .6 

98 
100 
105 
100 
106 

IS 

15 
5 

15 

4 

66 
62 
57 
63 
55 

10. 

1 

9 
18 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
25 
26 
26 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.16 
.94 

1.27 
.74 

2.45 

-  1.51 

-  .99 
•    1.41 

-  .65 

1.07 
.70 

1.03 
.70 

1.20 

IT 
17 
17 
18 
14 

■  0 

•  0 
,0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
2 

1 

5 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO   CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

87.4 
91.1 
92.2 

89.7M 
93.8 

62.6 
66.0 
69.1 
63. 6M 
65.3 

75.0 

78.6 
80.7 
76.7m 
79.6 

•    1.6 

100 
101 
100 

103 

5 

1* 
3 

6 

32 

62 
63 
S3 
58 

9 
18* 

IT 

9 

9 

0 
0 
0 

0 
0 

9 
19 
21 

25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,63 

2.39 
3.02 
2.20 
1.33 

-      .34 

.86 
2.32 

1.63 

1,00 

,70 

8 
18 
17 
16 
17 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

8 

1 

2 

4 
2 

6 

I 

2 
2 
2 

0 

1 

2 
1 

0 

«A!l 
GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS   CREEK    DAM 

JAYTON 

89.8 
93.6 
92.1 
89.1 
92.  9M 

66.0 
66.0 
68.6 
65.4 
66. OM 

77.9 
79.8 
80.4 
77.3 

79.5M 

100 
106 
102 
96 
104 

5 

6 
5 

16 
6 

62 

S6 
62 
60 
59 

12* 

9 
9 
18 

9 

0 
0 
0 
0 

0 

15 
27 
24 
16 
25 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.42 

4.24 

.46 

2.34 

.57 

•    2.38 

1.10 
2.15 

.20 
2.12 

.32 

18 
17 
17 
IB 

18 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

4 

3 
2 

2 

4 
3 
0 
1 
0 

1 

2 
0 
1 
0 

LAKE    COLORADO    CITY 

LAKE   KEMP 

"ATACOO 

"EMPHIS 

"UIOov 

95.0M 
92.6 
94.0 
95.2 

69. 6M 
66.8 
66.9 
67.0 

82.3m 
79.7 
80.5 
81.1 

1.4 

103 
106 
104 
105 

15» 

4 
4 
5 

59 
55 

57 

60 

9 
9 
9 
9 

0 
0 
0 
0 

26 
22 

25 
27 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

.79 
2.85 

1.64 
.91 

-    1.77 

.58 

1.37 
.62 
.32 

17 
9 
2 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

2 
5 

4 
3 

1 

2 
1 

0 

0 

1 

0 
0 

°ADUCAH 
"OST 

OUANAh    5    SE 
'OSCOE 
90TAN 

92.5 

89.4 
93.1 
90.6 
92.2 

67.6 
64,6 
67.6 
65.8 
68.5 

80.1 
77.0 
80.4 
78.2 
80.4 

•       .5 

107 
100 
107 
99 
103 

5 

64 

6 
5 
5 

57 
58 
58 
62 
61 

9 

9 

9 
17 
19. 

0 
0 
0 

0 

0 

23 
12 
24 

17 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.37 

2.06 
1.42 
2.10 
2.98 

•      .11 
-    1.60 

.66 

2.18 
1.29 
.88 

1.10 
1.60 

9 
17 
13 
17 
17 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

3 

3 
2 
3 

2 
1 
1 
2 
2 

1 
1 

0 
2 

2 

SEYMOUR 

Shamrock    RADIO    KBYP 

92.4 
93.2 

65.7 
63.0 

79.1 
78.1 

-    2.0 

101 
101 

16 
5« 

58 
51 

10. 
9 

0 
0 

26 
25 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

2.36 

1.00 

-      .71 

2.30 
.39 

17 
17 

.0 
•  0 

0 

0 

1 

4 

1 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Te 

T.perature 

Precipitation 

,1 

Jo 

•1 

<2 

01  -j 

■  "3 
>  -3 
<S 

■ 

« 

> 
< 

.1 
|| 

e 

s 

o 

1 
o 

Q 

a 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

H 

.1 

I* 

S.  8 
■  2 

& 

■ 

o 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■St} 
O  o 

s° 

2  0 

Q 

• 
7. 

• 

1 

0 

s 

0 

a  J 

I  i 

5  * 

5  \ 

SNYDER 

TKuSCOTT 

TLRKEY 

i/ERNCN 

-ELLINGTON 

89.3 
92.8 

93.8 
91.5 

66.2 
68.1 

68,8 
65.5 

77.8 
80.5 

81.3 
78.5 

'   2.7 

99 
105 

105 
102 

6 
6 

5 

5 

63 

58 

58 
54 

29. 

10. 

9 
10 

0 
0 

0 
0 

13 

25 

26 

20 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.32 

3.69 

.62 

1.10 

1.16 

2.64 
1.62 

.31 

.59 

18 
JT 

15 

2 

•  0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

2 
3 

3 
2 

2 

2 

c 
1 

1 

2 

0 
0 

«ICHtTA  FALLS  WB  AP      R 
.INTERS  9  NNE 

94.1 

90.8 

68, A 
65.7 

81.3 

78.3 

-   .5 

101 
99 

5 

16 

61 
60 

to 

17 

0 
0 

25 
18 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.28 

3.11 

-  2,92 

.24 

1.60 

17 
18 

.0 
.0 

0 
0 

1 

2 

c 

3 

0 

2 

DIVISION 

79.* 

-  1.1 

2.02 

-   .70 

•  0 

•    •    « 
NORTH  CENTRAL       03 

AlBA-.Y 

archer  city 
bard-ell  dam 
?eltcn  dam 
benbrock  dam 

91.3 
91.3 
89.8 
89,0 
89,0 

66,3 
68.7 
68,  A 
68.2 
66.8 

78.8 
80.0 
79.1 
78.6 
77.9 

•  2.2 

98 
98 
95 
9* 
95 

16 

15 

16* 

17. 

12 

63 
62 
60 
61 
62 

30. 
17. 

2 

2 
20. 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
25 
in 
15 
16 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.50 
.95 
1.22 
1.69 
7,33 

-   .91 

.82 
.79 
.83 

.66 
4.98 

11 

17 
17 
20 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

HCNHAM 
BOA)  IE 
8CYD  3  SE 
BRECKENRIDGE 
BRIOGEPCRT 

89.* 
89.3 
88.  7 
90.9 
91.5 

65.8 
68.1 
66.9 
67.3 
66.5 

77.6 
78.7 
77.8 
79.1 
79.0 

97 
96 
95 
96 
98 

30 
30 
12 
15 
13* 

59 
60 
62 
63 
61 

10 

17 

18. 

28 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 
1* 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.34 

1.32 
2.96 
4,87 
2.73 

2,22 

-   .15 

1.55 
.75 

.90 
2.65 
1.15 

16 
17 
11 
11 
13 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
2 

1 

BBOwNmCCO 

CA"ER0'i 

CLEB'JRNE 

CCRSICANA 

5ALLAS  »B  AIRPORT      //R 

93.1 
91.1 
89.9 
89.2 
89.3 

67,6 
68.0 
67,5 
68.3 
70,6 

80.* 
79.6 
78.7 
78.8 
80.0 

-  .3 

•  2,0 

-  2.6 

•  2,8 

-  1.3 

100 
96 
96 
95 
94 

16. 

30 
30* 
16* 
30* 

64 
58 

61 
39 
64 

30 
3 
2 
2 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
22 
18 
18 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.32 

.98 

3.33 

2.18 
4.30 

.32 
-  1.90 

.43 

•   .94 

1.26 

2.72 
.81 
1,50 
1.31 
2.00 

18 
18 
13 
18 
12 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

2 

DEN  I  SON  OAM 
DENTCN  2  SE 
'iLBlIN 
EASTLAND 
fyANT 

90.3 
89.5 
8T.2 
89.1 
89.2 

66,0 
68.3 
65.9 
65.2 
67,* 

78.2 

78.9 
76.6 
77.2 
78.3 

-  1.7 

-  3.1 

96 
96 
93 

95 
9* 

11 
8 

16 

14. 
15 

60 
62 
62 
61 

57 

21. 
17 

19. 

29 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
16 

10 
18 

17 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.93 
5.30 
2.43 
6.59 
1.13 

2.14 
-   .43 

1.01 
3.33 

1.70 

1.80 

.51 

16 
13 
13 
13 
19 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

2 

0 

ffROIS 

'CRT  «CRTm  »B  AIRPORT    R 

FC'T  .C"Th  vICKERY  BLV 

GAINESVILLE 

GATESvILLE 

90.2 
89.3 
89.0 
88.1 
91.5 

67.5 

69.8 
68.9 
65.5 
67.5 

78.9 
79.6 
79.0 
76.8 
79.5 

-  1.9 

-  3.9 

96 
9* 
95 
94 
97 

30* 
30. 
12 
12 

30* 

60 
63 
62 
59 
62 

2 
2 
3 
10 
3. 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
17 
15 
12 
22 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.90 
5.47 
4.72 
1.1* 
3.39 

2.49 
-  2.63 

.70 
2.71 
2.25 

.61 
1.99 

17 
12 
13 
16 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 

1 

0 
2 

r.ECRGETCAN 
HIM   RCSE 
'jClCTh.AITE 
'■  c  >  - 1. » 
HUWUW 

90.3 
91.* 
90.2 
90.1 
90.3 

68.5 
66,7 
66,9 
67.9 
68.0 

79.* 
79.1 
78.6 
79.0 
79.2 

•  1.7 

95 
97 
95 

94 
96 

30. 

30 

30. 

9 
11 

62 

62 
62 
64 
65 

3. 

2 

3 

19. 
17. 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
21 
19 
20 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.38 

5.42 
l.*5 
2.11 

6.40 

-  1.12 

•  14 

1.56 

.75 

1.16 

3.65 

24 
19 
17 
13 
11 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 

2 

MAPCVIM  DAM 
WEENVtLLE  7  Nt. 
'j^E'Beck 

-ENRIf TTA 

88.* 
88.* 
90.0 
89.5 
91.1 

67.1 
66.0 
67.5 
65.6 
67.1 

77. 8 
77,2 

78.8 
77.6 
79.1 

-  2,7 

-  2.7 

94 
95 
94 
95 
96 

12 

12 

IT. 

13. 

12. 

61 
60 
60 
61 
60 

23. 
21. 

1 
2 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1* 
1* 
18 

16 
2! 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

4.65 
2.58 
2.11 
2.37 

1.01 

-  1.62 

2.54 

.82 
1.70 
1.07 

.57 

11 

16 
19 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 
1 

0 

M|CC 

MCKtMM 

r».r-A- 

•ILL'f 

89.6 

89.* 
90.9 
90.0 

90.  T 

66.2 

68.8 
67, T 
66.* 
67.3 

77.9 
79.2 
79.3 
78.2 
79.0 

•  2.* 

95 
95 
95 
95 
97 

12. 

10 
30. 
30. 
13 

62 
61 
62 
59 
62 

16 
19 
17 

3 

3. 

0 
0 
0 
0 
0 

18 

17 

20 
20 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.93 

3.01 
1.56 
1.99 
1.07 

•  1.68 

2.45 

1.30 
.68 
.65 
.43 

11 

18 
17 
16 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
0 
0 

•A- 

88. A 
90.6 
90.6 
88.2 
88.0 

67,1 
68.2 
67,* 
67,7 
63.7 

77.8 
79,* 
79.0 
78.0 
75.9 

-  *.3 

94 
96 
96 
95 
93 

29. 

30 
16 
30. 
17 

62 

60 
62 
61 
5* 

2 

2 

3 

17 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1* 
21 
20 

13 

15 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.04 
1.90 
2.86 
3.34 
.93 

.18 
•  2,35 

1.17 
1.00 
1.37 
1.65 
.60 

11 
19 
19 
11 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

i 
l 

l 

2 

0 

S  EAA  AP 

»  j  .  -  ••  ■   .  •  •  k  - 

90.5 
88.8 
91.) 
89.1 
89.5 

68.1 
68.3 
66.5 

67.1 
67.0 

79.3 

78.6 
79.9 
78.1 
78.3 

•  1.3 

97 
9* 
98 
96 
97 

11. 

16 
13 
30. 
13 

64 
60 
61 
61 
61 

16 

2 

22 

10. 
17. 

0 

0 
0 
0 
0 

20 
16 
22 
16 

1* 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.29 
1.20 
.67 
1.03 
3.48 

•  1.21 

1.0T 
.81 
.63 

.39 
1.50 

17 
18 
17 
16 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

0 
0 
0 

1 

5   •.,»- 

»9.* 

11.1 

87. 2M 
91.1 

66.5 
66.7 
66,9 
66, 7M 
A6.0 

7A.0 
79.0 
78.2 
7  7.0M 
TA.7 

97 
98 
9* 
95 
96 

13 
15 
29. 

2 
12 

61 
62 
62 
64 
61 

3 

18. 
17. 
20. 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
22 
I" 
« 
21 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.3A 
3.31 
2.93 
4.16 
2.03 

.86 

1.12 
1.84 
1.10 
2.33 
1.69 

13 
17 
17 
13 
18 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

1, 

1 
1 

2 
1 

'   A  »• 

90.5 

AA.l 
A9.6M 

90,7 

68. * 
66.1 
68. 2M 

63.  r, 
67.* 

79.3 
77.2 
77. *M 
76.5 
79.1 

•  3.2 

93 
9* 
98 
95 
93 

30. 
30. 
23 
12. 

17. 

59 

59 
61 
61 
59 

2 
2 

18. 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
13 
16 
11 

21 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

a 
g 

a 
'1 

0 

1.93 
2.71 
*.9* 
4.37 
1.33 

-  1.0* 

.91 
1,43 
1.73 

3.17 
1.24 

19 
16 
13 
13 

20 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
2 
1 
1 

• 

91. 2M 

89.0 

•  *.5 

91.2 

67. 7M 
68.8 

69.0 
'1.5 

71.  5M 
78.9 

79.9 
78.8 

11,4 

-  2.1 

-  2.* 

-  1.3 

-  .6 

97 
93 

too 

9* 
ft 

17 
14 
16 
16 
30. 

60 
62 
62 
61 
67 

3. 

19. 
9 
3 
3. 

0 
0 
0 

0 
0 

17 
22 
1* 
21 

0 
0 

g 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

g 
g 

0 
0 
0 

1.03 
3.1* 
.67 
2.19 
2.34 

•  2,49 

.04 

-  2.50 

-  .33 

.89 

1.63 

,28 

1.29 

1.86 

24 

20 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

■ 

90.2 

•1.' 
10.1 

*7.» 
»5.1 

*'.* 

78.1 

77.  A 

-  2.0 

94 

«T 
9* 

30. 

12 

12 

59 
62 

40 

2 
16. 
2 

0 
0 
0 

2  0 
16 
20 

0 

g 

0 

0 

o 

g 

g 

0 

g 

2.23 

3.*n 

1.92 

2.40 

.83 

2.23 

1.30 

17 
16 
18 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

j 

7i.» 

-  2.2 

2.74 

-   .49 

.0 

R.Lr.nc*  Not**  Following  Station  Indax 
IN 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
JUNE  1966 


Temperature 

Precipitation 

01  8 

>  M 

01 

< 

■3 

o  c 

II 

a 

a 

1 

Q 

a 
1 

Q 

No.  o 

Days 

3 

■a 

« 

a 
6 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

•3 

0 

t- 

■B-a 

8-5 
Q  2 
><o 

2  § 

9 

a 

1 

& 

i 

e 

3  K 

8  * 

hi 

o    I 

8 

•          «          # 

EAST    TEXAS                         04 

ANDERSON 

ATHENS 

CA9TWAGE 

CENTFR 

CENTERVILLE 

90.4 
91.3 

88. 4M 

88,6 

90.0 

66.9 
68.6 
64.  8M 
65.2 
67.1 

78.7 

eo.o 

76. 6M 

76.9 

78.6 

95 
98 
95 
95 
95 

30. 

30 

30 

30 

16 

36 
59 
52 
53 
55 

3. 

2 
2 
2. 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
22 

16 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 
.72 

1.10 
.87 

.41 

-    1.00 

.62 
.62 
.43 
.47 
.14 

19 
17 
13 
1* 
18 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
2 
4 
3 
3 

2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARKSVILLE    2    E 
C0L0SP°ING    5    SSW 
COLLEGE    STATION    FAA    AP 
CONROE 
CROCKETT 

SB. 2 

89.1 
89.5 
90.* 
89.2 

65.1 
65.7 
69,3 
67,8 

65,9 

T6.7 
77.4 
79.4 
79.1 
77.6 

97 
95 
94 
95 
94 

30 

11 

30* 

16« 

28. 

56 
54 
61 
58 
55 

1 
2 
2 
2 
3. 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
19 
19 

20 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.39 
2.74 

.30 

1.72 

.67 

.23 
.88 
.15 
.56 
.44 

14 

18 
30. 
20 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

8 
2 
5 
1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

OAINGERFIELD    9    S 
DIALVILLE    2    W 
EMORY      1    n 
CVADALE 
FAIRFIELD 

91.6 
88.2 

88.0 
89.7 
M 

69,4 
67,6 
65.2 
65,7 
66,9 

80.5 
77.9 
76.6 
77.7 

M 

98 
93 
94 
95 

30 

30 
30 

11 

63 

58 
57 
51 
57 

1 
2 
2 
2 

3 

0 

0 
0 
0 

24 

13 

14 

17 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.17 

.44 

2.45 

2.75 

1.03 

.10 

.20 

1.36 

1.00 

.53 

17 
18 
18 
13 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
4 
4 
2 

0 
0 
2 
2 
1 

0 
0 

l 

l 

0 

FRANKLIN 

FRANKSTCN 
GILMER    2    W 
r-LAOEwATER 
GROVFTCN 

90.9 
91. OM 
88.  2M 
88.8 
89. T 

66.9 
64.  8M 
63.9 
67,0 
64,4 

78.9 

77. 9M 
76. 1M 
77.9 
77.1 

96 
95 
95 
95 
95 

25 

30» 
30* 
28 

30* 

56 
54 
55 
59 
52 

2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
22 

11 

IS 

20 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.26 
1.40 
,46 
.67 
.96 

.26 
.65 
.46 
.35 

.40 

20 
17 
18 
17 
25 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 

1 
2 
3 

0 

2 
0 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

ME^PSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 

JACKSONVILLE 

90.2 
88.9 
90.3 
89.0 
87.6 

67.9 
65,5 
68.2 
66.9 
68.3 

79.1 
77.2 
79.3 
78.0 
78.0 

-    1.9 

94 
95 
95 
95 
93 

16* 

30* 
16* 
30* 
30 

58 
57 
61 
56 
59 

2 

1 
3 
1 
3. 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

16 
20 
17 
12 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.86 
.46 
2.24 
.68 
.23 

•  2.95 

•  2,02 

.34 

.21 

1.01 

.32 

.25 

24 

18 
18 
13 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
2 
1 

0 

0 
2 

1 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

JASPER    3    SM 

KARNACK 

KIRBYVILLE    FOR    SERVICE 

LIVINGSTON    2    NNE 

LCNGV1EW 

90.1 

89.0 
90.2 
89.2 
88.4 

64.3 

65.0 
65.4 
64,5 
65,4 

77.2 
77.0 
77.8 
76.9 
76.9 

-  1.7 

-  4.3 

98 
96 
96 
95 
95 

30 
29 
29 
13 

30* 

51 
52 
53 
53 

56 

2 

2 

2 

3* 

3* 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
18 

17 
14 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.13 
.36 

2.16 
1.70 
1.01 

•    2.15 
-    2.35 

3.03 
.34 

2.00 
.84 
.49 

14 
14 

13 
17 
30 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
1 
3 

2 

2 
0 
1 

2 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

LCVELAOY 

LUFKIN    FAA    AIRPORT 

MATISONVILLE 

MARSHALL 

"INEOLA    NO    2 

88.6 
90.2 
91.4 
88.0 
88.3 

66,0 
67,4 
68.4 
65.2 
64.5 

77.3 

78.8 
79.9 
76.6 
76.4 

•  2.2 

•  4.2 

93 
94 
96 
94 
94 

30* 

30* 

30 

30. 

30* 

55 

56 
58 
53 

58 

2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
21 
22 
12 
Id 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.81 

1.16 

.87 

.90 

1.65 

•   2.28 

.36 

.89 
.38 

.44 
,94 

18 
13 

20 
SO 
18 

.0 
.0 
•  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

3 
4 
3 

3 

0 

1 

0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

"CUNT    PLEASANT 

NACOGDOCHES 

NEKTON 

PALESTINE 

PINEL*NO 

88.7 

89.9 

89.6 
90.0 

63.9 
66.5 

66.6 
64.6 

76.3 

78.2 

78.1 
77,3 

-  3.4 
•    1.2 

-  2.2 

95 
95 

96 
96 

30* 
30 

16 

11 

54 
55 

58 

52 

1 
2 

3* 

3* 

0 

0 

0 
0 

15 

20 

17 

17 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

.91 
2.38 

1.06 
2.42 

-      .93 
•    1.82 

.70 
.91 

.96 
1.10 

18 
14 

18 
13 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

2 
4 

1 

4 

1 
2 

1 

2 

0 
0 

0 

1 

'OCKLAND    1    N 

5LSK 

SIMMS    2    NNW 

SPURGER    DAM    B 

SULPHUR    SPRINGS 

90. 9M 

88.2 

88.0 

89.4 

88.1 

63. OM 

66,8 

64,8 

64,7 

65.2 

77, OM 

77.5 

76.4 

77.1 

76.7 

94 
94 
96 
94 
96 

30* 

11 

30 

13. 

29 

51 
56 
53 
32 

61 

2 
3 
2 
2 
5* 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
14 

11 

17 
11 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.60 

.61 

.42 

2.20 

1.22 

•    2,24 

.73 
.35 

.62 

1.88 
.80 

22 

18 
14 
14 
18 

.0 
.0 
•  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
1 
2 
2 

2 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

TEXARKANA    DAM 
TYLER    5    NE 
UMREN 
"ILLS    POINT 

88.6 
87,9 
89.5 
90.1 

66.4 
64.4 
63,6 
67.1 

77,5 
76.2 
76.6 
78.6 

98 
94 
94 
97 

30 
11 
29. 
16 

56 
53 

52 

60 

1 
2 

2 
19. 

0 
0 
0 
0 

13 

1* 

18 

20 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

.49 

.62 

1.32 

2.38 

.23 

.39 

.87 

1.24 

18. 
18 
13 
18 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
1 

3 
4 

0 

1 

1 

2 

0 

0 
0 

1 

DIVISION 

77,7 

-    2.5 

1.22 

•    2,13 

•  0 

•         •         • 

TRANS   PECOS                     05 

ALPINE 

''akersfield 

9ALM0RUEA 
CANDELARIA 
CMISOS    BASIN 

88.4 
89.8 
95.9 
101. 8M 
85.9 

62.7 

67.8 
66.5 
67, 3M 
61.2 

75,6 
78.8 

ei.2 

84,  6M 
73.6 

-   2.0 
.3 

96 

103 

104 

108 

92 

8* 

6 
4 
13. 

7 

57 
58 

58 
59 
50 

6 

8 

12 

13 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
13 

28 

30 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.49 
3.24 

1.70 
1.59 

2.68 

-    1.81 
.23 

.31 

.94 
1.13 

.30 
1.42 

9 
8 

27 
11 
21 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 
2 

4 
5 

0 

3 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

C0RNU0A5    SERVICE    STA 

CRANE 

EL    PASO    WB    AIRPORT                 R 

FABENS 

eT    STOCKTON    KFST    RADIO 

92.1 

90.9 
92.4 
92.8 
91.8 

39.0 
68.1 
66,5 
62.4 
64,7 

75.6 
79,3 
79,5 
77.6 
78.3 

-    1.5 

101 
102 
101 
99 
103 

23 

6 
13 
26* 

3 

49 
58 
57 
52 

60 

10 
12 
11. 

6 
15. 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
18 
22 
2* 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

4.86 
1.57 
2.67 
3.31 
1.79 

1.98 

1.57 

.65 

1.17 

1.11 

.70 

10 
18 
27 
26 
12 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 
3 
5 

5 
3 

3 
2 
1 

3 
2 

2 
0 

1 

1 

0 

5RANDFALLS    3    SSE 

<ENT 

LA    TUNA    1    S 

"ARATHON 

"ARFA    NO    2 

92.9 
92.6 
93. 6M 

89.1 

66,4 
60.7 
64,  8M 

58,9 

79.7 
76.7 
79. 2M 

74.0 

105 
100 
102 

94 

5 

17. 
17 

8. 

55 

51 
56 

55 

12 

10 
11 

12. 

0 
3 

0 

0 

24 

25 

26 

15 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

4,37 
4.51 
4.98 

3.21 

1.80 
2.30 
1.25 

1.73 

14 
27 

27 

9 

.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

ft 
8 
7 

6 

3 
2 
5 

1 

2 

1 

2 

1 

"•ENTONE 
U0NAH4M5 
"OUNT    LOCKE 
"ANTHER    JUNCTION 
>ECOS 

95,  2M 
92.1 
83.7 
93. 7M 
97.0 

66.  8M 
65.9 
58.0 
65, 9M 
65,9 

ei.OM 

79.0 
70.9 
79. 8M 
81.5 

104 

101 

91 

99 

107 

4 

4. 
16. 
13. 

4 

59 
60 
52 
59 
58 

5 

12. 
21 

10. 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
18 
3 
2« 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.23 

4.39 
4.83 
1.30 
1.76 

1.02 

1.97 

1.12 

.79 

.88 

11 

7 
22 
10 
11 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
9 

5 
4 

1 
3 

4 
1 
1 

1 
1 
1 

0 
0 

'ENKELL 
'RESIDIC 

'EO  bluff  dam 

i»LT    FLAT    10    ENE 

91.9 

102.6 

93.7 

91.1 

66.9 
71.2 
64,5 
63,6 

79.4 
86.9 
79.1 
77.4 

.0 

103 
110 
103 
97 

4 

6 

7 

23. 

61 
64 
53 

59 

18 

12 

6 

20. 

0 
0 
0 
0 

17 
30 
24 
23 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

1.71 

.89 

3.01 

3.04 

-      .08 

.65 

.67 
2.17 
1.62 

11 

21 
10 
26 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 

4 
3 

3 
3 

2 
0 
2 
3 

0 
0 

1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


No.  of  Daya 


Precipitation 


O 


■S-v 
£5 


SANDERSCN 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  MORN 

•INK  FAA  AIRPORT 

YSlETA 

OIVISION 

•    •    • 

esmard:  plateau   06 

akista;  dam 
aiG  lake  no  2 
Blanco 
"oerne 
bbac<ettville 

BRADY 
9LRNET 
CA»P  *CCD 
CARTA  VALLEY 
CCPE  RANCH 

DEL  RIC  wB  AP 
EDEN  1 

ElOORADC  11  NH 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 
JLNO 

kerrville 

LA-PAS»5 
LANGTRY  NC  2 

LEAKEY  NO  2 

LLAN- 

"»!:'• 

-C  CAMEv 
"EOT  A 

"FNARD 
"ERT20N 

=  *!•■•  POCK 

PPAOE  ;*'.c- 

ROBERT   LEE 
=  CCHPR|NGS 
SA-.    ANC-ELC    DAM 

SA-.    IMELO    -8    AIRPORT 
STEPLI'<0    CI'V 

»llEy 
oiv:- 

... 

WXjTm    C£hTP«L  01 

-STI 

.».    AP 


68.2 

69.6 

89.1M 

92.2M 

92.7 

93.9 


90.3 
69,6 
90.5 
8T.3 
90.9 

91. 3M 
89.0 
91.5 
ST. 8 
91.0 

90.6 
93.9 
90.0 
89.1 
90.2M 

90.6 
91.8 
ST. 2 

89,* 


88.3 
91.9 
89. *M 
91.5 

88,* 

90.9 
92.5 
91.0 
95.1 
87.3 

89.1 
91.7 

87.9 

90.6 

92.5 
91.1 
88.1 
91.8 
92.1 

90.3 


' 


65.8 
68,2 
61.  9M 
64,  IM 
67.1 

61,6 


68.6 
65.* 
67,5 
66,8 
68,3 

64, 1M 

66,5 

68.0 

66,5 

66.2 

69.7 

65.4 
64.5 
66,8 
67, 6M 

67,2 
69,0 
66,1 
66.8 

M 

65.2 

69.9 
65.  3M 
68.2 
66.6 

64,6 
68,5 
66,8 
67,8 


65,7 
66.5 

66.0 
68.7 

69.* 
67.3 
66.7 
65.5 
68.4 

65.8 


69.6 
74.0 
69.1 
68.6 
68,9 

70.9 
67. T 
'5.7 
71.2 
68.0 

69.3 
48.1 
M.I 

68.0 

48.7 
68.6 

49.2 

67,6 
♦  7.0 

".  • 
49.1 


77.0 

78,9 

75.5m 

78.2M 

79.9 

77.8 

78.5 


79.5 
77.5 
79.0 
77,1 
79.6 

77. 7M 

77.8 

79.8 

77.2 

78.6 

80.2 
79.7 
77.3 
76.0 
78. 9M 

78.9 
80.4 
76.7 
78.1 

M 

76.6 
80.9 
77.  4M 
79,9 
77.5 

77,8 
80.5 
78.9 
81.5 
M 

77.4 
79.1 

77.0 
79.7 

ei.o 

79.2 

77.4 

7e.7 

80.3 
78.1 
78.7 


79.9 

eo.2 

80.1 
79.9 
7". 9 

79.3 
79.6 
M,2 
79.5 
79.6 

60.1 
79.2 
?•.  ' 
60.1 
79.6 

. 
79.7 
60.0 
60.0 
79.0 

78.0 
78.6 
■".» 
60.5 


1.3 


1.5 
1.7 


4.2 


1.6 
2.1 


1.6 


2.0 


2.0 
1.6 


-    2.8 


-    2.7 


1.2 
2.9 


3.9 

.» 

8m  lUUr*nc*  NoIm 


2.55 

1.24 
3.80 
3.45 

2.98 

3.88 
2.80 


2.30 
2.12 
.73 
1.02 
2.42 

1.12 
1.33 
1.81 
6.2* 
1.03 

3.37 
1.16 
1.08 
1.31 
1.60 

.49 

1.75 

.58 

5.48 


1.85 
.57 

1.22 

3.10 
2.45 

.55 

.91 
2.03 

.85 
1.40 

1.10 
1.03 

1.60 
.56 

.77 
.00 
.99 
1.85 
.83 

1.78 

1.55 


1.53 

5.99 

3.10 

.33 

.94 

1.90 
1.01 
4,44 
4.35 
*.57 

.80 
4.69 
2.59 

4.64 
3.46 

2.31 

.64 
4.60 
3.15 
1.17 

.35 

5.11 

1.99 

.74 

1.96 


1.46 


2.21 
1.88 


1.08 


2,41 
2.49 


2.01 


1.65 
1.04 


1.05 
•  18 


1.12 


.11 

2.96 


2.33 

1.96 


1.05 


1.35 

.37 


-    2.39 


1.81 
1.43 


1.15 

.67 

1.66 

1.30 

.97 

1.62 


1.70 
.85 
.66 
.63 

.90 

.92 
1.18 

.88 
2.78 

•  74 

2.57 
1.15 

.77 
1.26 

.77 

.36 

.92 

,28 

2.36 


.67 
.34 

1.02 
1.23 
1.16 

.55 

.91 
.88 
.85 

1.00 

.47 
.40 

•  8T 
.56 

.73 

.00 

.65 

1.78 

•  69 

1.78 


.83 

2.30 

1.31 

.22 

.35 

.39 

.46 
1.85 
2.20 
3.32 

.36 
2.25 

1.40 
2.18 
1.40 

1.14 
.41 

2.18 
.90 
.54 

.17 
3.25 
.39 
.14 
.65 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

tO 
.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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TEXAS 
JUNE    1966 


Temperature 

Precipitation 

m  6 

a  g 
a  = 

01 

< 

■a 

i§ 

■a 

01 

X 

Q 

1 

Q 

Si 
Q 

1 

a 

a 

No.  of  Days 

•3 

0 
H 

13 
Ig 

Q 

o 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■B-a 

11 

xU 

is 

i 

0 

0 

1 

0 

1 

o 

11 

3  | 

o  * 

11 

NIXON 
RED    ROC* 
REFUGIO 
R0BSTOi>N 
90CKP0RT 

89.5 
89.1 
89.* 
86.1 

68.2 
69.6 
71.* 
75.7 

78.9 
79.* 
80.4 
80,9 

95 
93 
96 

90 

1ft 
16. 
13 
27 

61 
59 
63 
68 

3 

2 

2 

19 

0 
0 
0 
0 

16 
15 

17 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.80 
3.96 
3.69 
3.2ft 

.90 
1.57 
1.26 
2.55 

19 
19 
19 
19 

•  0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

* 

8 
9 
2 

2 
2 
2 
1 

0 
1 
1 
1 

SAN    ANTCNIO    WB    AIRPORT       R 

SAN    MARCOS 

SEALV 

SEGUIN 

SINTON 

88.7 
88.5 
89.8 
91.6 
90.2 

68.8 
67.2 
67.9 
68,5 
71.5 

78,8 
77.9 
78.9 
80. 1 
80.9 

-  3.1 
•    3.6 

-  3.2 

-  1.9 

95 
9* 
9* 
98 
95 

17 

19. 

30. 

13 

12 

61 
58 
58 
60 
63 

3 

2 

2 

3. 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

11 

21 
21 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

1.78 
3.12 

3.60 
1.75 
2.73 

-    1,17 

•  .41 
.06 

•  1.43 

1.23 
2.33 

1.28 
.70 
.60 

18 
19 
13 
18 
I* 

.0 
.0 
.0 
•  0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 

7 

4 
6 

1 

1 

4 
1 
3 

1 
1 

1 
0 
0 

SMITHvILLE 

some=v:lle  dam 
washington  state  park 

YOAKUM 

88.* 
90.1 
91.7 
92.3 

69.0 
68.* 
66.9 
69.5 

78.7 
79.3 
79.3 
80.9 

-   3.5 

92 

9* 
96 
99 

28. 
17. 
16. 
17 

59 
60 
58 
59 

2 
2 

3. 
3 

0 
0 
0 
0 

1* 

20 
23 
26 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.** 

.62 

1.75 

2.85 

-    I.ft3 

1.12 

.42 
1.49 
1.50 

19 
19 
19 
18 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 

ft 

3 

0 
1 

3 

1 

0 

1 
1 

DIVISION 

79.7 

•    2.6 

2.62 

-      .51 

,0 

•         •         * 
UPPER    COAST                       08 

AlVIVl 

ANAHUAC    TBCD 

ANGLETON 

BAY    CITY    WATERWORKS 

«AYTOWN 

87.9 

90.7 
88.0 
89.* 
90.2 

68,9 
70,2 
69.3 
69,1 
70,3 

78.* 

eo.5 

78.7 
79.3 
80.3 

-    1.8 

9ft 
95 
9ft 
95 
9ft 

11 
30 
30 
18 
30. 

57 
62 

58 
60 
60 

2 

3. 

2 

2 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

21 

8 

15 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

*.55 
1.85 
7.28 
8.52 
2.13 

3.77 
•    1.62 

1.23 

.82 
4.30 
3,99 
1.0ft 

2ft 
20 
1ft 
14 
1ft 

,0 
.0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

ft 

4 
5 
4 

4 
2 

3 
3 
2 

1 

0 
2 
3 

1 

^EAU"ONT 
CLEVELAND 
DANEVAMG    2    SE 
EDNA    3    SW 
EL    CAMPO 

90.1 
89.8 
88.1 
88.7 
91.0 

69.* 
65,* 
69,8 
69.1 
69,5 

79.8 

77.6 
79.0 
78.9 
80,3 

-    2.9 

•    2.* 

97 
95 
93 
96 
96 

12 
11 
30 
U 

17 

60 
5ft 
59 
57 
59 

3. 
2 
2 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

19 

19 
10 
11 
22 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.75 
3.1* 
6.*2 
ft. 38 
6.37 

•    2.60 

3.01 
1.00 

.92 
1.02 
2.22 
1.10 
2.5* 

20 
20 
13 
18 
19 

,0 

.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
6 

7 
5 

1 

3 

ft 
ft 
3 

0 
1 
3 
2 
3 

FREEOORT    2    NW 

GALVESTON    WB    CITY                    R 

HOUSTON    WB    CITY                         R 

HOUSTON    we    AIRPORT 

LIBERTY 

86. *M 
8*.  2 
88.6 
88.9 
89.9 

72.3 

7*. 9 
72.7 
71.0 
69.2 

79. *M 

79.6 

80.7 

80.0 

79,6 

•  2.1 

•  1.5 

•  1.6 
-    1.5 

90 
92 
9ft 
9ft 
95 

17* 
30 

16. 

10. 

11 

65 
TO 
66 
61 
60 

2 

19. 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1* 
12 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

° 

0 

0 
0 

6.47 
ft. 86 
3.56 
*.*2 
1.63 

2.21 

•      .27 

.73 

-    2.55 

3.06 
1.52 
1.93 
1.52 
.55 

13 

17 
19 
19 

13 

,0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
8 
6 

3 
4 

2 
2 
1 

3 
2 

1 
2 
0 

MATAC-ORDA    NO    2 

NEW    GULF 

ORANC-E    *    NW 

PALACIOS    FAA    AIRPORT 

PIERCE    1    E 

88.1 
89.5 
89.2 

86.6 
90.7 

73.3 

69,0 
67,7 
72.6 
67,9 

80.7 
79.3 
78.5 
79.6 
79.3 

•    1.2 

-    1.8 

93 

95 
95 
92 
96 

29 

10 

30* 

so 
11 

6ft 
61 
37 
62 
57 

2 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
16 
16 

3 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.46 

2.90 
3,66 
4,67 
3.61 

,76 
.10 

1.57 
1.1ft 
2.51 
1.83 
1.86 

12 

19 

19 
12 
19 

,0 
.0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 

•> 

4 

3 
2 
2 

3 
2 

1 
2 
1 
2 
2 

POINT    COMFORT 

PORT    APTHUR 

PORT   ARTHUR    WB   AIRPORT      R 

»0RT    LAVACA    NO    2 

°CRT    0    CONNOR 

87. 7M 

89.5 

89.8 

89.9 

86.9 

73. 2M 

72,8 

70.6 

71.8 

74.0 

80.  5M 

81.2 

80.2 

80.9 

8C5 

»    1.0 
-       .* 

92 
95 
96 
96 
B9 

27. 

30. 

10 

13 

30. 

63 

59 
60 
65 

67 

2 
3 

2. 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

18 

20 

16 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.5ft 

♦  .76 
3.50 
6.8ft 
ft. 90 

.30 
-      .79 

1.45 
2.40 
1.90 
2.93 
l.TS 

12 

1* 
16 
13 
19 

.0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

4 
5 
3 

2 
2 
2 
4 
J 

1 
2 

1 
2 

2 

SUGAR    LAND 

THOMPSONS    3    WSW 

VICTORIA    WB    AIRPORT              R 

89.9 

88.  OM 
89.0 

70,3 
68.  1M 
71.0 

80.1 
78. 1M 

eo.o 

•    1.5 
-    1.3 

9* 
93 

93 

12. 
12 

10 

61 
58 
61 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

19 
10 
14 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.52 
3.56 

3.60 

-    1.76 
.56 

.85 

.81 
1.12 

13 

13 
12 

,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

ft 

6 

7 

1 

4 
3 

0 
0 

1 

DIVI5I0N 

79.7 

-    1.8 

ft. IB 

.57 

.0 

•        *        » 
SOUTHERN                               09 

ALICE 

ARMSTRONG 
9ATESVILLE    3    S 
9ENAVIDES    7    S 
CARRIZO    SPRINGS 

89.* 
90. 9M 
92.5 
91.6 
92. 6M 

69.5 

71. 3M 

67.5 

69.9 

70. *M 

79.5 

ei.iM 

80.0 
80.8 
81. 5M 

•    3.2 

96 
95 
99 
98 
101 

1ft 
15. 

18 
1ft 

1ft 

60 
65 
60 
62 
63 

12 
1 
5 

3* 
3. 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
20 
23 
21 
25 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.29 
3.98 
2.*3 
1.8* 

.68 

3,31 
•    1.86 

2.29 

3,00 

1.25 

,6ft 

.20 

19 
20 
23 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
5 
3 
6 
2 

4 
1 
2 

1 
0 

3 
1 
2 
0 
0 

CATARIN'A 

CHARLOTTE    5    NNW 
COTULLA    FAA    AIRPORT 
CRYSTAL    CITY 
OILLEY 

9*.0M 

91.6 

92.5 

90.8 
90.3 

70. 1M 

69.5 

70.2 

71.0 

68.6 

82. 1M 

80.6 

81.* 

80.9 

79.5 

•  *.o 

103 

102 

101 

99 

98 

13 
1ft 
13 
13 
1ft 

6ft 
63 
6ft 
66 
62 

3. 

3. 

2 

3. 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

28 
21 
22 
If 
19 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
2.65 

.76 
3.15 
1.57 

-    1.3* 

.00 
1.33 

.41 

1.38 

.7* 

19 
22 
19 
19 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
2 

4 
5 

0 
2 
0 
3 
1 

0 

l 

0 

1 

0 

eagle  PASS 
ENCINAL    3    Nw 
FALCCN   DAM 
FALFURRtAS 
FOdLERTON 

92,5 
9*. 3 
91.5m 
92.0 
91.8 

70.0 
68.* 
71, *M 
71.2 
68,2 

81.3 

81.* 
81.  5M 
81.6 
80.0 

•  *,5 

•  3.2 

•  3.1 

100 
102 
99 
99 
100 

I* 

17. 

1ft 

1*« 

13 

65 
62 
62 

60 
60 

3. 

29. 
2 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
26 

21 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.12 

.65 

ft. 69 

ft.  62 

.36 

-  1.31 

-  1.73 

2.19 

.60 
.45 

.78 

1.03 

.50 

27 
23 
2ft 
19 
23 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

9 
9 

1 

1 

0 
6 
4 
1 

0 
0 
0 

l 

0 

FREE" 

KAFFIE    RANCH 
LA    PRYCR 
LAREDO    NO.    2 
OILTON 

90. 8M 
93.1 
93.1 
90.5 

68.  7M 
69.2 
71.0 
69.6 

79. 8M 
81.2 

82.1 
80.1 

96 
102 
101 

99 

15. 
1ft 
13 
1* 

61 
63 
6ft 
62 

ft* 
2 
2 
3* 

0 
0 
0 
0 

17 
26 
27 
15 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.89 
1.06 
2.27 
3.74 

.85 

.43 

.98 

2.67 

1ft 

19 
25 
19 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 

4 

3 

5 

5 

0 
2 
1 

0 
0 
0 

1 

PEAR5ALL 

"OTEET 

'10   GRANDE    CITY    3    W 

TILDEN 

ZAOATA 

91.7 
90.2 
92.6 
91.1 
92.* 

69.5 
69.3 
71.1 
69.6 
73.0 

80.6 
79.8 
81.9 
80.* 
82.7 

99 
99 
98 
100 
97 

1ft* 

13 

17. 

1ft 

16. 

63 
62 
59 
63 
66 

2 
3* 

1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
16 
23 
21 
24 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.37 
3.83 

3.21 

2.62 
.95 

1.37 
2.45 
1.2ft 
2.00 
.33 

19 
19 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
7 
3 
3 

3 

2 

2 
1 
0 

1 
1 
1 
1 

0 

DIVISION 

80.9 

-    3,6 

2.3ft 

-      .01 

•  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

|J 

»   5 

>  .2 

«  a 

>  -3 

01 

5 

■3 

el 

|a 

Qu. 

• 

A 
0) 

s 

o 

a 

« 
g 

« 

a 

Q 

i 

• 

No.  of  Days 

3 

■3 
•i 

|z 

ii 

o  2 

Qu. 

a 

• 

e 
O 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day, 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

•S-o 

2    0 

• 
a 

■ 

s 

9 

i 

• 

I 
6 

•A 

0    1 

B  * 

5  S 

•         •         • 
LOWER    VALLEY                    10 

aBC»\SVlLLE    KB    AIRPORT       R 

88,0 

71.9 

80.0 

-    2.7 

92 

16. 

62 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

2.18 

•      .78 

.61 

14 

,0 

0 

8 

0 

■'A3LINGEN 

90. 1M 

69. 9M 

«0.0M 

•    3,6 

96 

13 

58 

2 

0 

0 

0 

0 

5.15 

2.57 

1.42 

21 

,0 

0 

7 

2 

»C    ALLFN 

91.2 

71.7 

81.5 

96 

13 

63 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

7.31 

1.64 

IS 

.0 

0 

10 

3 

"C    ALLFN    FAA    AP 

81.7 

71.7 

60. 7 

9* 

17, 

65 

3. 

0 

W 

0 

0 

0 

8.77 

2.64 

14 

.0 

0 

3 

"t  c?o< 

89.5 

69.7 

79.6 

9* 

13 

60 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

4,47 

2.20 

19 

•  0 

0 

1 

-ission 

91.0 

70.8 

80.9 

-    3.1 

96 

16* 

60 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

11.71 

9.77 

6,40 

19 

.0 

0 

1 

'ORT    ISABEL 

85.7 

76.* 

61.1 

-    1.3 

88 

30« 

72 

24, 

0 

0 

0 

0 

0 

2.18 

-      .31 

.98 

15 

.0 

0 

0 

PCRT    MANSFIELD 

85.5 

7*. 6 

80.2 

89 

1* 

71 

23. 

0 

0 

0 

0 

0 

4.70 

1.97 

13 

,0 

0 

2 

rav>";n"vilLE 

89.5 

70.6 

80.1 

•    3.2 

96 

13 

62 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

6.16 

3.70 

2.91 

19 

.0 

0 

1 

<A\   ?E*!TC 

90.7 

72.2 

81.5 

95 

19. 

64 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

5.17 

1.87 

23 

,0 

0 

2 

-ESlACC    ?    E 

90.3 

70.7 

60.5 

95 

17, 

59 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

2.90 

.44 

1.71 

19 

•  0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

80.6 

•    2.8 

5.52 

3.01 

,0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:       110*    ON    THE    6TH    AT    PRESIDIO 

LOWEST    TEMPERATUREi  46*    ON    THE    9TH    AT    4    STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:  11.71    INCHES    AT    MISSION 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:  .00    INCH    AT    2    STATIONS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:       6.40    INCHES    ON    THE    19TH    AT    MISSION 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL: 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND: 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  oi  Month 

Station 

O 

H 

1      | 

2        3 

4    |    5    1    E 

7        8    |    9 

10   J 

11 

12 

13  |   14      15 

16      17       18 

19 

20      21 

22       23       24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

HIGH   PLAINS                     01 

ABERNATHV 

2. BO 

.05 

.02       .OA 

.78 

.09 

.27 

.90      ,3A 

.10 

.01 

ACKERLY    3    SE 

2.63 

T 

,6a 

.70    1.15 

.10 

AMARILLO    *B    AIRPORT         //R 

A, 62 

.86 

.32 

.26 

T 

.12      T 

2.70 

.OA 

.01      .33 

AN0«E«S 

1.26 

.73      .15 

.36 

510    SPRING 

1.79 

.63 

.05      .89 

.22 

BOOKER 

2.86 

l.OA 

.11 

1.02      .13 

.26 

.18 

.12 

SORGER    3    u 

». 32 

.A2 

.32 

|    T 

T 

1.19 

T 

T           .60 

.26      .-2      .10 

l.OA 

.12 

T                        .03 

BOYS    RANCH 

1.83 

.61 

.AA 

•  A6 

.22 

.10 

BRAVO 

2.30 

1.12 

■  32 

.05 

.33 

.63 

BROMNFIElO    NO    2 

2. 66 

T 

T 

.25 

.01    1.80 

.AO 

T 

BULER    2    NE 

1.B3 

.07 

.61 

.28 

.17 

.10 

.37 

.23 

BUNKER    HILL 

.Tl 

.17 

.94 

CJNAOIAH    1    ENE 

1.59 

.OA 

.90 

T 

.OA 

T           T           T 

.18      .12 

.19 

.12 

CANTON 

A. 03 

.17 

1.30 

T 

.33 

.56    1.62 

.03 

CLAUOE 

2.69 

.26 

.95 

.03 

.01                   .33 

.OA      ,09      .10 

.90 

COLONATER 

1.23 

.35 

.11 

T 

.18 

.26 

.23 

.08 

CONLEN 

3.38 

.33 

.2* 

.58      .03 

2.20 

T 

CR0S8YT0N 

2.01 

.07 

.46 

.03 

.1A    1.31 

DALHART    FAA    AIRPORT 

2.2a 

.83 

.OA 

.04 

.03 

T           .12      T 

l.OA 

.16 

D4RR0UZETT 

3. TO 

.A5 

■  05 

T            .30      .03 

.AO      .25 

T 

.11 

.06 

DIMHITT    6    E 

A.A2 

■  24 

.80      .06 

1.78 

.66      .26 

.OA 

.42 

.16 

DINMITT 

A. 00 

.25 

.73       .08 

T 

1.30 

T           .73      .30 

.02 

.25 

.02 

T          .10      T 

DUMAS 

2.93 

.A3 

.39 

T 

T 

.52 

.53      .01       .72 

.01 

.32 

T                      T 

FlOYOAOA 

2. 85 

.22 

.03 

■  05 

.68 

,67    1.20 

FLOYDADA    9    SE 

2.83 

.05 

.55 

.23 

1.06      .92 

FOLLEtT 

A. 22 

.02 

.5A 

2.37      .03 

.45 

.36                   .OA 

.17 

.03 

.23 

FORSAN 

1.06 

.26 

.80 

FRIONA 

A, 22 

.90 

1.20      .25 

1 

.07 

.82      .37 

.14 

.11 

.15 

.01 

GARCIA   LAKE    12    ENE 

2.13 

.90 

,80 

.27 

.06 

.10 

GARDEN   CITY    1    E 

.72 

.11 

.61 

GRUVER 

3.20 

.10 

.27                                            T 

.10 

T 

T 

1.33 

.96 

.62 

7 

HART 

3,67 

.10 

.AA       .30. 

1.74 

1.03      T 

.06 

HARTLEY 

2.02 

.80 

.A6 

.02 

.10                   .30 

.36 

HEREFORD 

A. 31 

.57 

.81 

.14 

2.26 

.30 

.1A 

.09 

T 

H1GG1NS 

1.30 

T 

1.00                                                                     .18 

.0. 

.06 

T 

T 

HITCHLAND 

2.38 

.1A                                            .02 

.23 

.06 

.73 

1.20 

LANESA    1    SSE 

2.59 

.15 

.23 

.16    1.62 

.36 

.02       .03 

.02 

LENORAH 

2.AA 

i 

T 

.75 

7                     1.33 

.36 

T 

LEVELLAND 

2.36 

.03 

.03 

.01 

•  7A 

.57       .83 

.13 

T 

T          T 

LIPSCOMB 

1.56 

.09 

.AT 

T           .32 

T            .26 

.32                   .01 

.09 

LtTTLEFlELO   NO.    2 

2.A1 

.13 

1.22 

•56      ,4A 

.06 

T 

LOOP 

1.96 

.26 

.21    1.08 

.Al 

LORENZO 

2.83 

.31 

1.21    1.31 

LUBBOCK    9    N 

LUBBOCK    W3    AIRPORT                Q 

2.27 

T 

.13                                                                                 T 

.85 

T 

.08    1.08      .07 

T 

.OA 

.02 

»C    LEAN    3    E 

2.88 

.10 

.60 

.65 

.62 

.08 

.05      .14 

.66 

7 

MIAMI 

1.50 

.08 

.A5 

.Oil 

.20 

■  06 

.18      .05 

.03 

.AA 

MIDLAND    wB    AIRPORT            //R 

2.91 

T 

T 

T 

1.38 

.04 

.14 

.97 

.18 

MIDLAND   A    ENE 

2.33 

1 

1.65 

.68 

.20 

MORSE 

1.95 

.65 

! 

1.30 

MORTON 

A. 07 

.02 

.03 

i 

1.33 

.78      .99 

.A* 

.36 

.03 

.07 

MULESHOE    1 

A. 39 

.22 

.32 

* 

2.05 

.05 

.70      .42 

.13 

.33 

.10      .03      .02 

NOTLA    3    SE 

1.A2 

.50 

.03 

.16      .10 

.18      .18 

.03 

.15 

.07 

OLTON 

6.58 

.10 

.3A 

2.38 

2.70      .79 

.01 

.01 

T 

,03      T 

PAMPA    NO.    2 

3.91 

.17 

.35 

.12 

.26 

1.T7      ,19 

.55 

.06 

.24 

.12 

.06 

.02 

PANHANDLE 

3.00 

.32 

.A9 

.25 

.82 

.08                   .11 

.14 

.65 

.36 

PERRVTON 

1.82 

.06 

.53 

.38 

.07 

.11 

.29 

.32 

.06 

PERRYTON    10    MNW 

1.73 

.Al 

.10 

.11 

.05 

.33 

.32 

.14 

.07 

PLAINS 

2. AT 

T 

.75      .61 

•  6A 

.29 

T 

.18 

PL»INVIE» 

A. 36 

.83 

.50 

1.60 

.01 

•88      .48 

.05 

.01 

0U1TA0UE    2    SE 

5.51 

47 

3.20 

1.64 

.20 

SEMINOLE 

2.60 

T 

.02 

.35 

T 

T 

T 

.72       .85 

.66 

SILVERTON 

6.51 

.59 

1.15 

.75 

1.93 

1.87      .22 

SLATON    5    SE 

1,61 

T 

.09 

T 

.46 

.80      .26 

T 

SPEARMAN 

2,36 

.10 

.61 

.13 

.04 

.AO 

.36 

.17 

.33 

STRATFORD 

3.16 

.28 

.19 

.02 

.02      .03    1.72 

.18 

.72 

T 

SUNRAY    A    Sta 

3.33 

.AO 

T 

.05 

.28    1.00 

.57 

1.03 

TAHOKA 

1.99 

.01 

.05 

T 

.20 

.15 

.A8      .82 

.02 

.26 

TASCOSA 

2.18 

.93 

.56 

.67 

.02 

TULIA 

3.AA 

.57      .19 

2.05 

.04 

.20      .39 

UMBARGER 

3.23 

.29 

1.50 

.30 

.35 

T 

.05       .70 

.OA 

7 

VEGA 

2.3A 

.85 

1.00 

' 

.47 

7           7 

T 

.02 

T           7 

L0«   ROLLING   PLAINS    02 

' 

ABILENE    MB    AIRPORT           //R 

1.16 

T            T 

.03 

.01    1.07      .05 

ANSON 

.9A 

T 

.24 

.70 

ASPERMONT 

1.27 

.03       .OA 

T         1.03      .17 

BALLINGER    1    Sw 

»7A 

•OA      .70 

benjamin 

1.A2 

T 

.03 

.27 

1.12 

BuAKETT 

2.50 

2.50 

CHILDRESS   FAA    AIRPORT 

2.A5 

T 

.39      T 

T 

1.20      .41 

.14       .30 

.01 

T 

CHILLICOTHE    2    NE 

2.20 

.02 

.98 

.32 

.60 

T            .18 

.10 

Clarendon 

A. 63 

.02 

.70 

.86 

.80 

•  67 

.19      .02 

.60 

.60 

.17 

COLEMAN 

2.39 

.07    2.32 

COLORADO    CITY 

3.02 

1.63    1.39 

CROMELL 

A. 12 

2.64 

.62 

.86 

DICKENS 

2.20 

.75 

T 

.30 

1.00      .15 

ELECTRA 

1.35 

T 

.65 

.70 

FLOMOT    1    N 

1.78 

.50 

.52 

.56      .20 

GAIL 

3.A2 

.03 

.62 

.62 

.25      .80    1.10 

Guthrie 

A, 2A 

1.1A 

.60 

2.15      .35 

HAMLIN 

1.50 

T            .06' 

.88 

.34      .22 

HASKELL 

.66 

.02 

.13 

•20      .11 

HOROS  CREEK    DAM 

2.3A 

.08    2.12 

.14 

JAYTON 

.57 

T 

■25      .32 

KNAPP    6    SM 

2.01 

•5A     1.A7 

LAKE   ABILENE 

1.2a 

1 

.07    1.17 

LAKE   COLORADO   CITY 

' 

LAKE  KEMP 

.79 

.21 

.58 

LAW 

1.92 

.23                 1.69 

"ATA3CR 

2.85 

.17 

1.57 

.AO 

.33 

.18 

MEMPHIS 

1.6A 

.62       .08 

.15 

.01 

.AS 

.03      .03 

.01 

.22      .01 

M08EETIE    2    s 

2.99 

.15 

.A6 

.12 

.63 

.66                   .A3 

.74 

MUNDAY 

.91 

T 

.03 

.32       .03      .20 

.28      .05 

NORThFIElO 

A.5A 

.42 

.90 

3.20 

.02 

NOVICE    I    E 

2.79 

T 

2.56 

.23 

NUGENT    .     ,. 

1.89 

T 

•  82 

.17 

.90 

R'Oucah 

3.57 

.11 

2.18 

T                        .73 

•48      .07 

POLAR 

1.10 

T 

.04 

.24      .82 

POST 

2.06 

.10 

.11 

1.29      .36 

.20 

• 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

o 

1     |    2    [    3 

4    | 

5    |    6        7    |    8    |    9        10    |   11    |   12 

13   |    14   |   15 

16 

17       IB 

19  | 

20       21 

22   [  23   |  24 

25      26  |  27 

28      29      30 

31 

C^ANA-    5     SE 

I. 62 

.05 

.32 

.88 

.06 

.11 

T 

SOBY    I    ESE 

2.51 

.33 

1.05    1.13 

- 

2.10 

1.10    1.00 

i;-i\ 

2.91 

1.60    1.13 

.23 

2.36 

.06 

2.30 

S-"*5~c< 

1.33 

.50 

.12 

.03 

.10 

.29      .05 

.26 

■  radio  <evp 

I. 00 

.03 

.05 

.01 

.15 

.39      ,11 

.26      T 

S('I!S 

3.32 

.68    2. 64 

S'A-PDRD     1 

.79 

.63 

•12      .04 

TA-DICC 

7.10 

5.80 

.85 

.35      .10 

TESCO 

1.22 

T 

.15    1.07 

TRENT    2    EWE 

1.32 

.02 

.87 

.A3 

TRUBY    3    ESE 

.90 

T                             T 

T 

.04       .76 

T 

ransom 

3.49 

l.AO                                                                     .67 

1.62 

•    =<£« 

tfCRNON 

.62 

.02 

.19                                                                                 .31 

.10 

1.66 

.oa| 

T          1.14 

.20 

.06 

-ELLING'C-" 

1.10 

.59 

.01                                T                                     ,A1 

.06 

.05 

T 

•IC*ITA    FALLS    -*'    A°               R 

.29 

T                        T 

.02      T                                     .02 

.24 

T 

-:C-:"A     .ALLEY    FA3-     29 

1.09 

.07                   T 

1 

.02 

1.00 

T 

•INTERS    9    NNE 

3.11 

.01                                                                          |     T 

1.50    1.60 

T 

NCR**    CENTRAL                03 

AlBast 

1.50 

.02 

.05 

.82 

.14        .47 

a^-::  *  se 

7.16 

.06 

6.20      .03                    .81 

1.56       .26 

•  07 

.10 

.07 

ANNA 

1.71 

T           T 

.68                           1     .61 

.49 

T 

ANTELORE 

1.35 

.03 

1.29      .03 

arCm£R   CITY 

.95 

.02 

•02                                .12 

.79 

MLIOVTOIi 

3.91 

.03                                                   1 

1.9A                                .31 

.90      .44 

.29 

ARTHUR    CITY 

1.02 

T 

.86 

.12      .06 

a.».:s 

1.90 

I 

T                                i     T 

1.57      .30 

.01 

6A1R0 

3.11 

1.25    1.10 

.76 

Babo-Ell   7a- 

1.22 

.18 

.83      .21 

BElTON  Oan 

1.69 

.06      .55 

.06 

.18 

.66 

.18 

BEN6R0CK    3A« 

7.33 

.01 

6,98      .37                    .36 

1.22      .11 

.20 

a--.-i- 

2.54 

1 

.20 

1.55 

.37      .42 

1.32 

.15 

.20 

.22 

.75 

BOYD   3   SE 

2.96 

1 

.90 

.84 

.62      .06 

.31 

.01 

BRAZOS 

A. 19 

1 

1.76 

.15 

1.05    1,25 

BBECckNRIDGE 

A. 87 

.19 

2.65 

1.09      .26 

e=!3SERCRT 

2.73 

1.15 

.78 

.80 

MOlfMOOt 

3.32 

1 

.02 

.50    2.72 

.08 

6.*LES0N    2    55- 

3.63 

.03 

1.86      .64                    .33 

.83      .13 

.12 

.07 

T 

.02 

BlUlIXTON    3    .S- 

1.63 

.37      .OA 

.60 

.22 

T          .20 

CA«E»".N 

,9! 

.10 

.81 

.09 

.02 

5.13 

T           T                                                                                    2.90                              1.02 

.80      .41 

T 

CE.:-.« 

2.67 

1.35                                 .67 

.41        .24 

CE1T£R    CITY 

l.AO 

.09      .66 

.26 

.32 

T           7 

T            ,09 

'-*.«   -:.'.tain 

2.A0 

1.63      T 

.03      .61 

•  28 

T 

.05 

^.ES.RNS 

3.35 

1 

1.30                                .27 

•87      ,68 

.03 

CLl'TON   9   t 

l.'T 

|                                      1 

.55                                T 

.06    1.08 

.08 

—  A -.'.-! 

1.35 

T 

1.01       .01 

.30 

•  03 

---.  =  £- 

1.3A 

.82 

.52 

U    CCyE    NO    2 

.54 

.06 

.36 

.16 

CORSICANA 

2.1a 

T                                                                                                                                         T 

.06    1.31 

.01 

.82 

:=A-.;».. 

2.59 

.60                           1     .63 

.72       .31 

•  33 

T 

'-•ESS'.N 

a. oi 

.02                                                                                   A, 16      .09                  .as 

.92       .36 

.34 

1.31 

CROSS   PLAINS 

A. 26 

1 

•66    3.60 

CALLAS     .4     AIRRCRT                  //& 

A.  50 

T 

T                                                                                    2.00      .23                           |     .6] 

1.79      .05 

T 

.65 

.30 

.33 

1   ss. 

A. 76 

2.00                           1  1.60 

.96 

.22 

DCISON    •„.- 

1.93 

.90                              1.01 

.62 

MNTON    2    SE 

5.30 

3.35 

1.04 

.87      ,06 

2.  »> 

1,70 

,09      .90 

.12 

.06 

OlffOft     A     NN. 

l.oa 

•  63 

.45 

faitf    »••.    .■«'    -i- 

A. 63 

2.30 

.66 

1.00      .25 

.44 

6.39 

3.80 

.67    2.12 

|N»IS 

1.31 

T 

.75      .23 

.31 

l.tl 

T                                                                                                   .10      .A3 

.03 

.33 

T 

■lUf 

2.7» 

1.16                                    .76 

.90 

'l»ll 

1.90 

.03 

.58                            '     .20 

.70      .37 

• 

T 

T 

T           t 

'. A3 

.03 

.01 

.76 

2.93 

.70      T 

at  a'»*o9t      a 

3. AY 

.01 

2.71 

.60 

.88 

1.47      T 

T 

».  '2 

2.25      .03 

.36 

.93      .33 

.80 

T 

I.N 

.10 

.01 

.12 

1.30 

flNftYlLLl 

l.tt 

T 

.19 

.61 

.39      .01 

>.3« 

1.60 

T 

1.99 

T 

MOMKTONn 

.5N 

.16 

.05 

.09 

T 

.14 

•.-1 

T                                                                                      T         i.av      ,9a                    .11 

.80      .31 

1.36 

.17 

T 

60X07.... 

.'• 

.2a 

.73       .09 

.11 

1.36                                 .08 

.63      .02 

T 

......  .. 

.12    3.63      T                         .66 

1.03      .82 

.04 

•  00 

A. AN 

2.96                                 .33 

1.36      .19 

.01 

■ 

7                                                                        ,ao                           .82 

,30       .66 

T 

.03 

.32 

I.TO 

T 

.06 

' 

.37                              1.07 

.63 

'• 

.01 

1.07      .A| 

.72 

.16 

T 

.0» 

.37 

.32 

.      • 

T 

1.03 

I, 61 

• 

T                                                                                    2. A3 

.06      .97 

.42 

.09 

•IL4>*0*0 

.10      .10                    .19 

.1!    1.30 

1.15 

.20                                .27 

.8? 

T          T 

.2. 

1.00      .67 

•••< 

2.70       .1A 

.04      .30 

1.10 

T 

.5! 

.20 

.20 

.38                         .n 

.68 

.01 

.20 

.'1                                                                                              .01                                 .63 

.40         .11 

.37 

2.90                                 .13 

.97      .28 

.43 

.26 

.40 

.A3 

I.I!                                 .30 

.  >/        .21 

.19 

.01 

/./.                                 .61 

.92                                 .93 

/.A.                                    .49 

.12 

>.n                         .A3 

■  .r>0     .01 

1,11    l.jr 
1,11      .03 

.AO 
.13       .3) 

t 

.   II 

1.00 

.A! 

.01      .11 

.6!        .61                         .09 

1." 

.10 

.-9 

1.63                            1.0! 

.10      .17                   ! 

T           T 
1.00                                .29 

,61 

,\>      .'1 
,01 

,(7       ,|| 

.73 
.26 

.11      .10 

.60 

T 

.17 

t 

I 

.80 

.' 

.10       .80 

T 

.06 

DAILY  PRECIPITATION 


* 

Day  of  Month 

Station 

O 

1          | 

III 

1 1 1 

H 

I    |    2   |    3 

4   |    5    |    6 

7        8        9       10       11    |   12 

13      14      15 

16 

17       18 

19 

20    |    21 

22  1  23   1 

24 

25 

26       27 

28      29      30 

31 

MORGAN    MILL 

6.69 

1.57 

.13 

2.71    2.03 

.24 

MUENSTER 

3.57 

.55 

2.63 

.37 

HULL  IN 

.47 

.39 

.08 

NAVARRO    MILLS    DAM 

1.20 

.12 

T            .03 

.14      .81 

.10 

NEWPORT 

1.32 

.12                   .10 

.20 

.90      T 

OLNEV 

.67 

.04 

.63 

OLNEY    5    NNW 

.97 

T 

T 

.97 

PALO   PINTO 

3.U 

.83 

.15 

1.70      .15 

.28 

PARIS 

1.03 

T                    T     '    T 

.59 

.22      .22 

PILOT    POINT 

3,48 

.06 

1.30 

.78 

.80      .12 

.22 

POSSUM   KINGDOM    DAM 

3.33 

T 

2.04 

.02 

.06 

.76      .36 

.09 

PROCTOR    RESERVOIR 

1.54 

1.12      T 

.02      .34 

.01 

T 

.03 

PUTNAM 

3.31 

.50 

1.84      .87 

.10 

OUINLAN 

2,95 

.75 

.40 

I. 10      .70 

RAINBOW 

2.39 

1.26 

.55 

.12      .32 

.14 

ranger  pump  station 

A.  16 

1 

2.33 

.47    1.36 

RED   OAK 

2.3* 

1 

.58 

.17 

.70       .67 

.22 

RICHARDSON 

3.95 

T 

l.TO 

.63 

1.28      .34 

RINGGOLD 

.91 

.12 

.55 

.24 

RISING    STAR 

2.03 

.21    1.69 

.13 

ROANOKE 

3.9A 

• 

2.30 

.49 

.95      .20 

ROCKDALE 

.aa 

.09 

.66 

.08 

.02 

.03 

ROCKWALL 

5.41 

1.22 

.43 

1.20    1.21 

1.16 

.19 

ROSEBUD 

1.93 

.10 

.84 

.91 

.08 

ROS5 

1.46 

1 

.30 

T 

T         1.16 

ROSSER    1    SE 

1.67 

1.55 

.12 

SANGER 

A. 16 

2.37 

1.06 

.73 

SHERMAN    PUMP    STATION 

2.'1 

T 

.75 

1.43 

.34      .19 

SLIDELL 

6.19 

.05 

2.02 

2.60 

1.32 

SPRINGTOwN 

A. 94 

1 

1.73 

1.37 

.70       .48 

.66 

STEPHENVILLE    6    Sw 

A. 37 

3.17 

.24 

.20      .43 

.26 

.07 

STILLHOUSE    HOLLOW    OAM 

1.55 

1                                          i 

.11       .16 

1.24 

.02 

.02 

STRAwN    8    NNE 

A.A6 

1  2.78 

.10 

1.24      .33 

.01 

T 

TAYLOR 

1.03 

.08 

.02 

T 

.89 

.0* 

TEMPLE 

3. 14 

1      .12      .45 

T            .03 

.27 

1.65 

.62 

T 

TERRELL 

2.02 

1                                     1 

!      .54 

.36 

.42      .60 

.10 

THORNTON 

1.94 

.02 

.97      .93 

.02 

THROCKMORTON 

.67 

1       .04 

.17 

.16      .28 

.02 

THUHBER    5    NE 

6,53 

3.36      .02 

.22 

1.64      .51 

.36 

.42 

TRENTON 

2.13 

I 

.60 

1.01 

.30      .42 

TROY 

.93 

1 

.60 

.31 

T 

.02 

VALLEY    VIEW 

2.38 

T 

.62 

1.05 

.65       .06 

WACO   DAM 

2.19 

1                                     |      .28      .09 

1.29 

.47 

.06 

WACO    we    AIRPORT                        R 

2.34 

T                                                                                       .021      .33 

T         1.86 

.13 

WAXAHACHIE 

2.23 

1      .44 

.40 

.85      .42 

.12 

MEATHERFORD 

5.40 

1                                                                                                                 1   1.94      .05 

2.25 

.97      .13 

.03 

.03 

WHITNEY    DAM 

1.92 

.02                                                                            '      .49 

T 

.03    1.30 

.03 

■  OS 

WOLFE    CITY 

1." 

.41 

.66 

•10      .60 

EAST    TEXAS                        JA 

ALTO    5    Sw 

.10 

|                                                                                             .10 

ANOERSON 

2.26 

.22 

•IB      .29 

.62 

.60 

.35 

ATHENS 

.72 

.62      .10 

ATLANTA 

.65 

.                                                       .48 

.14 

.03 

KDIAS 

.80 

T 

7           .10 

.40 

.30 

BON    wlER    2    E 

1.13 

.26      .69 

.02 

.16 

BOIELDER 

.69 

.12 

.07 

.09 

.41 

BREMOND 

.85 

.16 

.49 

.20 

T 

BRONSON 

.95 

i                                  |     .95 

BUFFALO 

.90 

1                                  1 

.10 

.42 

.38 

CANTON 

1.44 

.09      .95 

.40 

CARTHAGE 

1.10 

.43      .04 

.15 

.21                   .27 

CENTER 

.87 

.47 

.30 

.10 

CENTERVILLE 

.41 

.14 

.13 

.04 

.10 

CLARKSVILLE    2    E 

.39 

.23 

.16 

COLOSPRING    S    SSW 

2.74 

T           .15 

.25      .88 

.46 

.27 

.32 

.16 

.25 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

.30 

.15 

T           T 

T 

.15 

CONROE 

1.72 

.06      .37 

.20 

.27 

.56 

.08 

T 

.06 

.12 

CROCKETT 

.67 

.06 

.09      .44 

.08 

T 

DACUS 

1.02 

T 

.37 

.65 

T 

DAINGERFIELD    9    S 

.17 

T                                                                                                              ,04 

.03 

.10 

DEKALB 

.46 

T            .05                                                                            I 

.31 

.02      .02 

.06 

DEWEYVILLE 

2.00 

'   1.10      .58 

.28 

.06 

OIAlvILLE    2    w 

.44 

|      .05 

.11       .20 

.08 

EOOM   1   Nw 

1.38 

1 

.22      .78 

.12 

.26 

Emory       i  N 

2.45 

i      '» 

.32 

.60    1.36 

.06 

EVADALE 

2.75 

1   1.00      .09 

•07      .06 

.31 

.93 

.29 

FAIRFIELD 

1.03 

.53      .06 

■  34 

•  04 

.08 

FRANKLIN 

.25 

.26 

FRANKSTON 

1.40 

1 

.53 

.65 

.22 

GILMER    2    « 

.46 

T           T                                                                                      T            T 

.46 

T 

GLAOEwATER 

.67 

.12 

.55 

GRAPELAND 

1.32 

.50 

.72 

.10 

GROVETON 

.96 

.31 

.25 

.40 

HAGANSPORT 

.68 

.48 

.07      .13 

HARLETON 

.85 

.70 

.07 

.08 

HAWKINS    1    E 

.67 

.12 

.55 

HEMPSTEAD 

.86 

.20 

.08 

.08 

.3* 

.16 

HENDERSON 

.46 

1 

.21 

.20 

.05 

HORGER 

2. 87 

.73    1.27 

.07 

T 

.33 

.28 

T 

.19 

HUNTSVILLE 

2.24 

.05 

1.01 

.46 

.08 

.06 

.38 

JACKSON  HILL    GUAGD    STA 

.68 

.52      .05 

.11 

JACKSONVILLE 

.25 

.25      T 

JAS=ER    3    SW 

4.18 

.75    3.03 

.40 

JEFFERSON 

.64 

.64 

T 

JEWETT 

.96 

i                                     !                                                                           1 

.06       .35 

.02 

T            .22 

.31 

KARNACK 

.36 

.36 

.02 

kirbyville  for  service 

2.16 

2.00      .07 

T 

.09 

T 

LINDEN 

.53 

1                                                                                                                      -11 

T 

.42 

LIVINGSTON    2    NNE 

1.70 

•11       .67 

•  84 

.08 

LONG  LAKE 

2.25 

T 

1.25 

1.00 

LONGvIEw 

1,01 

.48 

.04 

.69 

LOVELAOY 

.81 

•01                                                                                                                       .09 

.36 

.05 

.30 

LUFKIN    FAA    AIRPORT 

1.16 

.89 

.02      .11 

.14 

"AOISONVILLE 

.87 

.11 

.21 

.12 

.38 

,05 

MAGNOLIA 

.40 

! 

.28 

.12 

MARSHALL 

.90 

■11      .33 

.02 

•  44 

MAUO 

.67 

MILAM   6    ENE 

5.08 

4.35 

T 

.73 

T 

"INEOLA   7   ss» 

l.M 

T 

.77 

.04      .88 

"INEOLA    NO    2 

1.65 

.12 

.56 

•03      .94 

MONTGOMERY 

1.74 

•03      .06 

T 

.45 

1.11 

T 

.09 

»OSCO. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


TEXAS 

Continued 

JUNE    1966 

- 

Day 

of  Month 

Station 

"o 

1            I 

£ 

12       3 

4    |    5    1    6        7    |    8    |    9 

10     | 

11     | 

12 

13   | 

14    j    15 

16  | 

17 

18 

19  | 

20   ] 

21 

22   j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•"X.N7    PLEASAST 

.  »1 

T        1 

.03 

.16 

.02 

.70 

NACCGOCOES 

2.3A 

•  43 

.91 

.31 

,01 

.64 

NAPLES    t     Si. 

1.02 

T 

7 

.04 

7 

.98 

NEGLEt    *■     5S. 

.46 

.46 

ci   ■-.r 

.5' 

.39 

,17 

.05 

SE«    CA-.E*    *    N* 

1.36 

7 

.34 

T 

•  84 

.18 

7 

SE«"C5 

NOGALLS    6JAB0    STATION 

.'5 

.03 

.09 

.06 

.30 

.02 

.16 

:   £=   " 

.71 

.18 

.49 

.04 

PALESTINE 

l.os 

7 

7 

.48 

.03 

.07 

PJNElANO 

2.42 

1.10 

.23 

.u 

.01 

,99 

PITTSeUM    5    5 

.6* 

:  t     t 

.24 

.40 

.81 

.16 

.63 

.02 

7 

T 

T 

PSICE    2    S" 

1.3a 

7 

.16 

.65| 

.11 

.6( 

GjIT-A*    2    S 

1.35 

•  60 

.79 

;E*_A-    !    V-E 

.84 

.16 

.06 

.35 

.03 

.11 

.01 

aic~«»cs 

.'5 

.10 

T 

7 

.65 

7 

BIvEBSIOE 

2.3« 

.37 

.16 

.15 

.13 

1.57 

;?c<_*'0  l  i 

I.oO 

.53 

.26 

.08 

.73 

7 

:.s< 

.61 

7 

T 

.12 

.35 

T 

,16 

St  — S    2    55. 

.«2 

7 

.42 

SPlBGEB    0A»    8 

2.20 

.10 

1,88 

.03 

.04 

.01 

.08 

.09 

5    LPHUO    SBBIVGS 

1.22 

T 

.05 

.30 

.07 

.80 

'ElABOSA    OAm 

.49 

T 

.03 

.23 

.23 

tvleu  5  XE 

.02 

T           T 

7 

7 

.39 

.03 

T 

■A-.E*     A 

.25 

7 

.15 

7 

T 

.10 

T 

■  ALLEP    2    SS» 

6.30 

7 

4.80 

.76 

.39 

.35 

■ABBEN 

1.32 

.87 

.15 

.OB 

.22 

T 

POIHT 

2.38 

T           7           7 

.33 

T 

1.24 

.51 

7 

,19 

MUMSBORQ   6   Sw 



•        •        • 

-PAHS    PECCS                     0* 

ALPINE 

.49 

.31 

.01 

.08 

.07 

.02 

8AAEBSFIEL0 

3.24 

.94 

.32 

.!< 

.48 

.62 

BALMORHEJ 

l.'O 

.30 

.09 

.09 

.06 

.07 

1.13 

eoOulLLAS    RANGEP    STA 

3.61 

I 

.23 

.53 

.15 

2.61 

.01 

CA>OELAB|A 

1.51 

.02 

.30 

.03 

.09 

.41 

.10 

.16 

C-ISCS    BASIN 

2.68 

.06                   ,01 

.37 

.33 

.01 

.39 

L.42 

.10 

COWluOAS    SEBvKE    5TA 

4.56 

.10                                                                                             7 

1.57 

.16 

.68 

.19 

1.35 

.40 

.10 

.23 

.01 

CPASE 

1.57 

.62 

.23 

■6! 

.05 

El    PASC    .9    AJBPOBT                p 

2.67 

7 

7 

T 

7 

7 

.28 

T 

.04 

•  38 

.43 

1.17 

7 

.37 

7 

FA6ENS 

3.31 

.32 

.01 

7 

.03 

.05 

1.11 

.93 

.01 

.23 

.53 

FOBT    OAVIS 

5.-5 

.89 

.75 

.51 

.08 

.33 

1,61 

.17 

1.01 

FT    STOCATOh    <FST    PAOIO 

1.79 

.60 

.42 

.70 

.07 

G1B.IN 

2.34 

1.48 

.12 

.27 

.06 

.41 

3    55' 

4.37 

1.34 

.71 

1.90 

.46 

.06 

!«»E-IAl 

1.35 

.10 

.».' 

.53 

.30 

■an 

4.51 

.22 

.03 

..'o 

.52 

.05 

.49 

.11 

2.30 

.40 

.10 

LA    TlXA     1     S 

4.98 

| 

.16 

.01 

.37 

.02 

1,10 

1.25 

.91 

.91 

.74 

-AAA'-''. 

-ASFA    NO    2 

3.21 

.14 

1.73 

.41 

.16 

.11 

•  49 

.03 

7 

.07 

.0! 

■ 

1.23 

1.02 

.06 

T 

.19 

--:'. 

2.60 

.02 

.32 

.19 

.24 

T 

,»« 

.05 

•  46 

.11 

.40 

.-.4A.A55 

4.31 

.01                                                                  1.97                   T 

.88 

.44 

.16 

.66 

.17 

7 

7 

•■OA^T     LOCAE 

4.83 

.03                                                                                              .07 

.20 

.02 

.07 

.01 

.30 

.17 

1.12 

.94 

.66 

.10 

.13 

.31 

GOCSSA 

2.35 

T 

.23 

1.23 

.0" 

.10 

.69 

.20 

- 

1.50 

.01                   .02 

.79 

•  26 

.10 

.14 

.18 

!.»» 

.16 

.88 

.39 

.02 

.31 

l.fl 

T 

.65 

.61 

.02 

.25 

.16 

T 

A.A'A 

1.09 

.12 

.02 

.10 

.50 

.10 

.13 

BBiSIDIO 

.89 

.16 

.22 

.47 

.03 

.01 

BED  KuFF    :i> 

3.01 

.04 

2.17 

.06 

.62 

.11 

7 

3.0» 

.09 

.60 

.09 

1.62 

.55 

.02 

.03 

.03 

•..•.-'.'.-•. 

2.55 

.70 

.70 

1.13 

1.24 

T 

.67 

.36 

7 

.21 

■     A1KA 

3.80 

.03 

•  02 

.05 

1.28 

1.66 

.30 

.03 

.09 

■  II 

1.39 

.10 

1.13 

•  16 

7 

4.13 

.19 

.03 

.19 

1.37 

.81 

4 

1.17 

.59 

1.45 

■  08 

T 

7 

T 

7 

7 

.12 

1,10 

7 

1.23 

.71 

.03 

7 

■*S»     AAA     Aia»OBT 

2.98 

7 

.02 

.97 

.13 

.91 

.93 

7 

3.88 

.20 

.04 

.02 

.07 

.16 

1.62 

.79 

.02 

.25 

.75 

■           • 

04 

■      .1 

1.03 

.37 

2.30 

1.70 

.01 

,41 

.02 

.01 

.0" 

«    1 

2.12 

7 

.60 

.67 

.83 

,T1 

7 

.10 

7 

.07 

.46 

.10 

i.ia 

.23 

.70 

.05 

.10 

.04 

.04 

MM 

1.01 

.28 

.41 

.09 

.09 

.19 

.37 

.03 

.10 

.09 

.51 

.07 

.19 

' 

i.U 

.92 

.20 

' 

.14 

1.18 

.01 

' 

•.»•    ••-- 

1.6L 

.88 

.15 

.92 

.10 

.09 

.01 

' 

•.'4 

2.78 

1.19 

.23 

.06 

7 

1.11 

.11 

1,01 

.33 

•  29 

.04 

.74 

.69 

.63 

.20 

.<     A* 

>.  11 

1                        t 

1.07 

.60 

.03 

7 

.19 

7 

7 

1.94 

,10 

1.30 

.01 

.15 

:ii 

.11 

.09 

.4« 

| 

.90 

.10 

1.26 

.03 

T 

.37 

1.02 

.01 

.09 

.01 

.01 

.14 

1.62 

.!■> 

.49 

.03 

.14 
.02 

.71 

.12 

.09 

' 

.»• 

.13 

.77 

7 

.08 

7 
.03 

.71 

■ 

.'0 

.15 

7 

.14 

T 

.14 
,4! 

.0, 

.10 
.10 

.67 

t 

.07 

,M 

.09 

.09 

7 

.02 

.10 

.14 

1.  || 

.91 

.09 

.AT 

.19 

.18 

.09 

.4-. 

...» 

DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

H 

1    |    2    |    3 

4    1    5    |    6    1    7    |    8    ]    9        10    |   11    |   12 

13   |    14    |    IS 

16      17       18      19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26      27 

28      29    |  30 

31 

LLANO 

.57 

T 

.54      .03 

T 

T 

LYNXHAyEN    RANCH 

.35 

.35 

MARCO 

.34 

.291 

.05 

MASON 

1.22 

.11       .09 

1.02 

MC    CAMEY 

3.10 

.96 

.06       .33 

1.23 

.52 

MEDINA 

2.45 

.07 

1.06 

.01 

.10 

1.16 

.05 

MENARD 

.55 

T 

.55 

MERTZON 

.91 

T           T 

T           .91 

T 

T 

NELSON   RANCH 

.87 

.02 

.5l|     T 

.31 

T 

.03 

NIX    STORE 

I. 4s 

j                                                                           ,      •»<> 

•45      ,53j     .18 

OAK    CREEK    LAKE 

5.42 

T 

T 

.15    5.27' 

020NA 

2.03 

.03                                                                     .23                   ,15 

.71 

.88 

T 

.03 

PAINT    ROCK 

.85 

.85 

PANOALE 

1.40 

■  40 

1.00 

PRAOE    RANCH 

1.10 

.45      .05 

.47 

.03 

.06 

.04 

RANKIN 

1.03 

.08       .11                   .33             !      .40 

.11 

RED   BLUFF    CROSSING 

.32 

.13 

.191 

RICHLAND    SPRINGS 

.04 

1                                  1 

.06! 

ROBERT    LEE 

ROCKSPRINGS 

1.60 

.73; 

.87'     T 

T 

T 

T 

T 

T 

ROCKSPRINGS    22    5» 

2.39 

1.75      .24 

.60 

ROUND    MOUNTAIN    4    MNH 

.45 

•  15 

.151 

.15 

SABINAL    1    WSW 

1.53 

1                                  1 

1.17 

.29 

.04 

.03 

SAN    ANGELO   DAM 

.56 

T 

.56 

SAN  ANGELO    MB    AIRPORT         R 

.77 

T      |                            .04 

.73 

T 

T 

T 

SAN    SABA 

.00 

SLOAN 

T 

T 

T 

T      '     T 

T 

T 

SONORA 

.99 

.01                                                                                  .32 

.65 

.01 

T 

STERLING    CITY 

1.85 

.07 

1.78 

TAYLOR    RANCH 

1.22 

.02 

1.20 

TEAGUE    RANCH 

2.39 

T 

2.10      .03 

T 

.26 

UVALOE 

.83 

T 

•  49      T 

.26 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.ATER    VALLEY 

1.78 

1.78 

MATER    VALLEY    10    NNE 

SOUTH   CENTRAL                07 

1 

ARANSAS    PASS    2 

4.85 

i 

2.50 

2.20 

.15 

AUSTIN   MB    AIRPORT                   R 

1.53 

1.67 

.S3 

.07      .06      T 

T 

.30 

.2' 

T 

AU5TmELL    ML    REFUGE 

5.99 

1.02 

.60                             2.30 

T 

.09 

.01 

.30 

BEEVILLE    5    NE 

3.10 

I 

.21 

1.31 

.05 

.17 

1.23 

.16 

Slue 

1.01 

1 

T 

.15 

.86 

T 

BRENMAM 

.33 

! 

.11 

.22 

BULVERDE 

1.35 

.08 

.68 

.32 

T 

.07 

.20 

CALDMELL 

2.33 

T            .73 

1.60 

T 

CANYON    DAM 

.94 

.07 

.22 

.07 

.19 

.02 

.02 

.33 

CHAPMAN   RANCH 

1.90 

T 

.09                   .25      .36 

.59 

.09 

.26 

.26 

T 

CI80L0   CREEK 

.52 

.30 

.20 

.02 

CLASSENS    RANCH 

3.34 

2.70      .50 

.12 

.02 

COLUMBUS 

1.01 

1                                      1 

T            .46 

!     "*5 

.03 

.07 

CORPUS   CHRIST! 

.27 

T 

.04                 1.85 

.67 

•OS 

.72 

.67 

.04 

•  10 

CORPUS   CHRISTI    MB    60           R 

4.35 

.35 

1 

T            T 

•04                2.20      .01 

1.20 

.26 

.15 

.09 

.01 

.06 

CUERO    3    NM 

4.57 

1 

j 

3.52 

!  •" 

.01 

.08 

.51 

,04 

01ME   BOX 

3.92 

I     .50 

2.78 

.42 

.22 

DRYER    1    NM 

1.50 

1                                      1                                           •" 

.25      .26 

T 

T 

ELGIN 

.80 

.12 

.12 

.56 

T 

FAIR  OAKS   RANCH 

.93 

1                                                                           '                                     1 

.10 

.15 

.40 

.28 

FALLS  CITY   4    .5. 

2.30 

T           .53 

•  86 

T 

T 

T 

.66 

.25      T 

FEDOR 

1.31 

.51 

•  80 

FISCHERS    STORE 

1.38 

1 

.05 

T 

.23 

1.10 

FLATONIA 

4.69 

1                                                     1.10 

2.25 

1.10 

.24 

FLORESVILLE 

2.59 

.12 

.10    1.40 

.70 

.12 

.15 

GIDOINGS 

4.52 

' 

1.42 

.04 

2.11 

.73 

,08 

GOLIAD 

4.64 

.79 

.15    2.18 

.09 

1.05 

.12 

.21             1     .05 

GOLIAD    1    SE 

3.65 

.30 

.75    1,50 

.95 

.15 

GONZALES 

3.48 

1.60 

.10    1.60 

T 

.16 

.02 

MALLETTSvILLE 

2,31 

.13 

1.16 

.15 

.61 

,12 

.16 

HONDO 

.64 

.61 

.18 

.05 

T 

T 

JEDOO    2    NNE 

2.95 

.60 

1.45 

.66 

.02 

T 

.22 

KARNES   CITY 

2.67 

1.85 

.45      .37 

KENEOY 

4.60 

2.10      T 

.05    2.18 

T 

.11 

T 

.15 

.01 

KINGSVILLE 

3.15 

.70 

.14      .67      .01 

.62 

.90 

.07 

•  06 

LA  GRANGE 

1.17 

.22 

.56 

.15 

.06 

.18 

LEXINGTON 

.35 

1 

■  05 

.13      .17 

LOCKHART    2   Nw 

1.20 

I 

•  03 

1.02 

.08 

.07 

LUL1NG 

5.11 

T 

1.02 

3.25 

.04 

.80 

T 

MATMIS 

1.99 

.06 

.24 

.04 

•  39 

T 

.39 

T           .58 

.09 

NATALIA 

.74 

.02 

.22      .34 

.05 

.02 

T 

.07 

.02 

NE.   3RAUNFELS 

1.96 

T 

T 

.85      .28 

.23 

T 

.03 

T 

.57 

NIXON 

POST    OAK    SCHOOL 

.80 

T 

.10 

.30 

.20 

.20 

PROVIDENT    CITY 

4.06 

T                                                              T 

T                     2.00 

I. 00    1.06 

REO  ROCK 

1.30 

.11 

.90 

.18 

.61 

REFUGIO 

3.96 

T                                                                          .26      .37 

•86    1*57 

.02 

.27 

.05 

.16 

.11 

.17 

.04           It          .08     t 

RICAROC 

4.77 

•20      .41 

1.66 

2.50 

RIOMEOINA   2    N 

1.61 

.15 

.21 

1.25 

aOBSTO.N 

3.69 

.27      .37 

1.26 

.64 

.17 

.26 

T 

.15 

.42 

.13                               .02 

ROCKPORT 

3.24 

T                                                              .02                   ,06 

•  06'  2,55 

T 

.45 

.03 

.07 

.02 

RjNGE 

3.94 

.65      .03 

1.25    2.01 

SAN  ANTONIO    MB    AIRPORT      R 

1.78 

T 

1.23      .26 

T 

.04 

T 

.24 

.01 

SAN  MARCOS 

3.12 

.05 

2.33 

.28 

•  06 

.10 

.26 

.06 

SCMULENBuRG 

3.81 

1.78 

1.35 

.05 

.08 

.55 

SCALY 

3.60 

•53                                                                                                                                   .30    1.26 

.18 

.69 

.50 

.12 

SEGulN 

1.75 

T            .35 

.70       .36 

.07 

.24 

.03 

T 

SINTON 

2.73 

.58       .60 

.24      .13 

.08 

.08 

.17 

.23 

.10 

.32 

SMITHVILLE 

2.44 

.  73 

1.12 

.53 

,06 

somerville  Dam 

.62 

T 

.42 

.15 

.05 

SPRING  BRANCH    2    SE 

1.05 

1*5      .15 

,45 

••Elder  7  ssm 

2.37 

•47 

.30 

.81 

.34 

.45 

■ASHIN6T0N    STATE    PARK 

1.75 

T            .04 

.22    1.49 

T 

T 

T 

■ELDER   MILDLIFE    FNOTN 
'OAKUM 

1.59 

•  91 

.03 

.04 

.50 

,09 

.02 

2.85 

.72 

T         1.50      .50 

T 

.13 

T 

"WKTOmN 

2.43 

1 

1.38 

1 

.46 

.19 

.17 

.23 

. 

J"ER  COAST                     08 

>LVI» 

4.55 

•65      .50 

.45       .02 

.42 

.40 

.60 

1.23 

.28 

IAmuac    TBCD 

NGLETON 

«    CITY    MATERMORKS 

AYTOM* 

1.85 
7.28 
a. 52 
2.13 

.23      .69 
1.68    4.50 
1.93    3,99 

.26    1.06 

.90 
1.84                   .28      .04 

.82 

.07 
.60 

.:s 

.20 
,05 

.11 

,05 

.23 

.01 

EAJMONT 
LEVEUNO 

LODINE 

1.75 

.09      .23 

.36      .02       .02       .09 

.92 

T 

.02 

T 

3.14 
1.47 

1 

.60 

.01       .58 
.89 

.37      .90 

1.02 

T 

.18 

.01 

.25 

See  rel«ienc<i  nolea  lollowing  S 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


cypress  1  $■ 

2.SE.ASG    2    5E 
EONA    3    S» 

El  ca«pc 
freeport  2  n* 

galveston  »b  city 
hs-s*cn  »5  citv 
houston  »3  airport 

HC«jSTON-B«eiCES 
hOuSTON-OEER    PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    INOEP   HEIGHTS 
hOUSt0N--EST9l0y 
MUSTON-M3RTH    - 

-Six  JACINTO  0» 

H0LST0N-S°RING  BRANCh 

-  -=.1 

III'  -OLF  HILL 
lIBER" 
MATAGORDA  NO  2 

SE-  G-L^ 
;3i-.oE  *  N- 
palacICS  faa  airport 
PIERCE  I  E 
POINT  COHEORT 

PORT  ARTHUR 

p-B-  A8*-.B  .9  AIRPORT 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CCNNOA 

=  rc  —  :s: 

SjCiAR    LAN^ 

thO»PSONS    5    -S- 

.  ;i    .6    AIOPCBT 


s:-'-E  =  '.  ( 

ALICE 

.?    3    S 
KMVlDCS    '    S 

6IG    -ELLS 

CAARJ2C  SPRINGS 
Ci'A^l'.A 

5    ■•■.. 

coi .--* 

i     FAA     AIBPCOT 

CR'S'Al    CITT 
OILlE» 

=  »SS 

.        .    ... 

n.F.PBIAS 

I'-'.1  81 

FP€E» 

.■  n 

JOU".' 

3»«H 

■•0.    2 


2    5. 


l< 


tO««»      - 

.-     1|R»0»T 

■ 

- 

A»€l 


i»»  Mi 


b.*2 

A. 3a 

6.57 
(..AT 

A. 86 
3.56 
A.A2 

l.AT 


5.55 

.50 
1.2! 


2. OR 
1.63 
3.A6 


A.6T 
3.61 
2.5* 


3.50 
6.BA 
A.9C 
2.03 


3. So 
2.65 
3.60 
3.55 


6.2R 
3.98 
2.A5 
1.8* 


6.79 
A. 89 

l.OA 

2. J' 


2. H 

t'.'i 

A.ltl 


8        9       10      11       12 


1.A5 
.'0 
1.5A 


Day  of  Month 
I    14   I   15 


16      17       18      19      20  I  21 


I   22 


23      24 


.20 
2.22 

.92 
.05 
3.06    1.25 

1.37 
.S2 


.A3  .06  l.AA 
1.101  1.00 

,2T  2.00  2.5A 
1.9*1     .00 

.01    1.52      .15      .78 


.OA 

.10 
.36 

.3l|  1 
.18 

1 

.95 
.52 
.02 

.55 

.17 

.IT 
.62 

.10 

.10 

.201 

T 

25   i  26      27 


29   '  30 


.33 

.06 


.62 

.69 

.10 

.11 

.12 

.13 

.07 

.18 

.13 

.22 

.02    1.86      .11 


.38  2.A0 
.75  .AO 
2.93 


T  T 

.25 


■  39 
.12 

,30 


2B 
16 

.60 

i 

.29 

.02 
.00 

.05 

.15 

.01 

.12  1 

OA 

.OA 

I      .OA 
.06 

.15 

.33 
.30 

.3* 

.17 

•  19 

.05 

.33 

•  20 

•  35 

1.38 

.07 
.2* 

.07 

T 

.OA 
•  41 

1.03       ,25       .03       .06 


.2a 

•  20 


,36   .05  I 

,AA 

•  03 

.05 

.18 

.32 

.12 

.66 

.24 

•  20 

.62 

.10 

.80 

.AO 

.17 

.13   .07 

.02 

.07 

.06 

.08 

2.67 

.20 

.12 

.01 

.02 

.93  1.57 

.16 

T 

.70 

T 

.05  2.A5 

.10 

.95 

.08 

.69 

.13 

.19 

.20  2. AS 

.60 

.35 

.15 

.05 

.02       .23      .03      .03      .23 


.17 

.55 

.17 

.03 

.01 

.86 

.05 

.23 

.Al 

.76 

.A2 

.02 

.33 

.20 

.33 

.65 

.20 

.28 

.26 

77 

2.29 

T 

.96 

•  OA 

.18 

2.20 

.39 

.06 

.02 

.19 

.12 

06 

.20 
6.A0 

.63 

.61 

.03 

.67 

.03 
•  OA 

.71 
.70 

..'•. 

.20    l.*2      .16      .0'      »07 


mo 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1966 


Station 

Da-y 

of  Month 

01 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

a 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

HIGH  PLAINS         01 

AH4R1LL0  WB  AIRPORT 

MAX 

WIN 

69 
59 

84 
60 

95 
63 

95 

61 

87 

54 

83 
56 

97 
66 

90 
56 

79 
48 

84 
61 

89 
59 

81 
61 

85 

57 

90 
59 

98 
61 

82 
61 

65 
61 

76 
63 

83 
62 

84 
65 

80 
66 

86 
65 

88 

65 

89 
66 

89 
67 

86 

67 

83 
66 

66 
63 

87 
64 

89 
67 

86,7 
61.6 

ANDREWS 

MAX 
NUN 

17 
6* 

89 
62 

98 
65 

100 
75 

98 
66 

96 

67 

97 
69 

98 
69 

97 
63 

89 
59 

92 
65 

89 
61 

93 
63 

90 
66 

95 

65 

96 
65 

96 
63 

69 
58 

63 
59 

86 

64 

84 
68 

87 
65 

99 
65 

88 
67 

87 
66 

87 
66 

89 
69 

86 
69 

88 
62 

91. » 

65,0 

BIG  fPRING 

MAX 
MIN 

86 
63 

89 
63 

95 
64 

98 
68 

98 
69 

98 
69 

94 
69 

95 
71 

94 
68 

89 
69 

91 
67 

90 

63 

94 
66 

93 
69 

94 
68 

95 
71 

94 
64 

85 
62 

84 
62 

67 
66 

86 

66 

86 
68 

87 
66 

8  8 
68 

87 
68 

88 
68 

89 
68 

68 
66 

89 
66 

90 
69 

90,7 
66,9 

BCR6FR  3  w 

MAX 
MIN 

89 
60 

90 
60 

97 
63 

100 
64 

91 
64 

87 
59 

100 
67 

92 
67 

84 
48 

85 
51 

94 
54 

87 
67 

84 
60 

92 
62 

97 

58 

92 
60 

84 
59 

80 
61 

88 
58 

88 
62 

85 
65 

86 
64 

90 
65 

91 
66 

91 
67 

90 
68 

86 
65 

90 
65 

93 
65 

94 
67 

89.9 
62,0 

BOYS  RANCH 

MAX 

Mm 

82 
S3 

86 
61 

89 
66 

97 
55 

98 
55 

91 
59 

87 
64 

100 
66 

83 
51 

69 
51 

86 
60 

94 
60 

83 
59 

96 
64 

100 
61 

85 
64 

91 
62 

83 
60 

93 
66 

90 

66 

89 
68 

91 
68 

94 
68 

97 
68 

95 
64 

90 
63 

92 
65 

93 
68 

90.1 
62,0 

BRAVO 

MAX 

Mm 

82 
54 

83 
56 

90 
58 

90 

57 

87 
57 

80 
54 

92 

60 

88 
54 

82 

46 

78 
58 

89 
56 

89 
61 

80 
58 

90 
56 

96 
63 

90 
57 

84 
58 

60 

56 

87 
56 

8R0WNFIELD  NO  2 

MAX 
MIN 

87 
65 

89 
64 

91 
60 

100 
6! 

101 
61 

99 

63 

92 
63 

99 
65 

97 
58 

77 
58 

86 
60 

96 

64 

91 

64 

92 
66 

93 

64 

98 

64 

93 
65 

83 

60 

75 
60 

82 
61 

65 
64 

82 
66 

84 
64 

8? 
65 

68 
65 

85 

65 

85 
69 

87 
68 

89 
66 

69 
66 

89.4 
63,5 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

92 
65 

90 
63 

96 
67 

100 
66 

99 
61 

90 
57 

97 
66 

94 
71 

90 
50 

86 
59 

94 
59 

89 
72 

88 
62 

86 
61 

96 
60 

89 
60 

76 
59 

78 
61 

89 
61 

93 

67 

89 
65 

90 
62 

92 

67 

94 
68 

94 
69 

95 

71 

92 
68 

94 
67 

93 
68 

95 

67 

91.3 

64.Q 

CANYON 

MAX 

Mm 

86 
59 

85 
57 

92 
61 

92 
62 

92 

56 

86 
53 

95 
64 

92 

64 

89 
49 

82 
61 

86 
58 

85 
65 

83 
57 

87 
58 

97 

60 

94 
61 

82 
59 

78 

56 

84 
62 

85 
62 

82 
63 

84 
62 

86 

63 

88 
65 

85 
65 

87 
68 

65 
65 

84 
61 

83 

63 

86 
66 

86.7 
60.9 

CLAUDE 

MAX 
MIN 

89 
58 

88 
58 

85 
58 

93 
62 

95 
55 

89 
58 

84 
59 

97 
64 

92 

48 

77 
59 

86 
59 

87 
60 

84 
56 

84 
58 

88 
59 

92 

60 

77 
59 

86 
62 

86 
62 

84 
61 

81 

64 

85 
62 

85 
64 

86 
64 

84 
61 

86 

64 

87 

65 

80 
61 

86 
62 

88 

64 

86,4 
60,2 

CROS'VTON 

MAX 

Mm 

88 
66 

90 
62 

91 
61 

94 
65 

101 

65 

100 
63 

86 
66 

97 

67 

99 
54 

73 
56 

84 
62 

93 

60 

87 

60 

90 
66 

92 
61 

98 
63 

86 
63 

76 

59 

77 
64 

86 
64 

88 
66 

87 
65 

86 
64 

88 
65 

89 
66 

89 
67 

91 

68 

90 
68 

89 
63 

89 
66 

89.2 
63,5 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
56 

88 

57 

93 

58 

94 
54 

86 
55 

83 
54 

96 
64 

87 
52 

74 
46 

82 
58 

93 
58 

90 

64 

79 
56 

91 
58 

95 
65 

76 
58 

87 
56 

77 
60 

90 
57 

87 
64 

82 
61 

86 
63 

92 

64 

94 
66 

91 
63 

87 
64 

85 
62 

86 
62 

87 
62 

86 
63 

86,9 
59.4 

DIXMITT 

MAX 

Mm 

85 
57 

87 
58 

87 
59 

93 
57 

92 
57 

91 
57 

85 
58 

96 
59 

91 
49 

77 
50 

82 
56 

85 
58 

78 
56 

80 
59 

89 
59 

97 
60 

75 
59 

60 

59 

75 
61 

83 
62 

84 
62 

79 
63 

63 
61 

87 
62 

89 
64 

87 
64 

86 
66 

83 
64 

85 

61 

86 
64 

85,2 

59.4 

5U«AS 

MAX 

Mm 

81 
58 

84 
58 

88 
64 

95 
53 

96 
57 

94 
52 

83 
58 

98 

59 

89 
46 

74 
49 

85 
58 

95 

63 

90 
58 

80 

62 

94 
62 

98 
57 

77 
56 

85 
58 

77 
57 

88 

57 

87 
57 

61 
61 

85 
62 

89 
65 

92 

67 

91 
65 

91 

65 

67 
64 

90 
63 

90 
66 

87,8 
59.2 

FLCVDADA 

MAX 

Mm 

87 
63 

88 

61 

90 
63 

95 
64 

99 
66 

97 
62 

84 
65 

95 

67 

96 
53 

75 
56 

84 
59 

90 
67 

85 
56 

90 
65 

91 
58 

96 
64 

80 
62 

77 

52 

74 
64 

84 
63 

87 
66 

64 
65 

85 
63 

89 
65 

90 
66 

88 

70 

68 

64 

88 

67 

87,7 
62,7 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

81 
59 

90 
60 

92 
66 

96 
65 

98 
63 

91 

57 

85 
57 

90 
59 

84 
48 

76 

51 

84 
59 

92 
73 

87 
64 

87 
63 

88 
62 

95 
59 

78 
58 

76 

55 

85 
64 

81 
63 

90 
65 

87 
66 

87 
66 

89 
67 

91 
70 

95 
69 

93 
65 

90 
67 

94 
67 

92 
66 

88.1 
62,4 

FRIONA 

MAX 

Mm 

85 

57 

85 
58 

85 
60 

92 
58 

91 
58 

87 
57 

83 
62 

95 
59 

90 
49 

77 
52 

82 
57 

90 
62 

82 
56 

82 
58 

90 
60 

96 
58 

77 
60 

81 
57 

76 
57 

82 
62 

83 
62 

60 
60 

82 
62 

85 
63 

88 
65 

86 
65 

66 
64 

83 
65 

84 
63 

65 

65 

85.1 
59.7 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

65 
55 

83 
55 

84 
57 

92 

62 

94 
58 

86 
55 

83 
60 

97 
59 

91 
48 

76 
49 

85 
54 

92 

58 

83 
54 

82 
56 

95 

59 

99 

58 

80 
59 

85 
55 

80 
55 

87 
61 

87 
62 

84 
56 

66 

61 

91 
62 

94 
63 

91 

64 

86 
62 

85 
61 

88 
64 

87 
66 

87. S 
58.3 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
64 

97 
65 

100 
64 

92 
67 

93 
70 

93 
69 

89 
65 

94 
62 

94 
62 

88 
63 

87 
67 

96 
65 

87 
67 

83 
67 

86 

67 

89 
62 

89 
63 

87 

67 

63 
67 

56 
65 

87 
67 

65 
66 

86 
67 

89 
63 

93 

67 

89.1 
65.5 

SRUVER 

MAX 

Mm 

90 
SB 

92 
55 

97 
60 

99 
55 

95 
56 

89 
58 

100 
60 

96 
63 

85 
46 

86 
56 

97 
57 

96 
65 

86 
59 

97 
60 

103 
63 

91 
59 

87 
57 

83 
62 

92 
59 

91 

64 

86 
63 

86 

62 

69 

63 

91 

66 

91 
68 

92 

65 

87 
65 

91 
63 

91 
60 

90 
64 

91.1 

60,4 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

85 
58 

85 
58 

85 
60 

93 
55 

92 

53 

88 
56 

84 
59 

98 
59 

92 

49 

78 
49 

82 
56 

90 
58 

82 
55 

82 
60 

90 

59 

99 
61 

80 
55 

82 
60 

76 
60 

83 
60 

85 

63 

80 
61 

85 

62 

86 
64 

90 
63 

86 
62 

86 
64 

84 
63 

86 
64 

87 
67 

86.0 
59.1 

LA«E5«  1  SSE 

MAX 

Mm 

89 
64 

89 
66 

90 
62 

100 
64 

100 
64 

100 
67 

94 
66 

98 
67 

100 
65 

79 
63 

87 
65 

94 

63 

93 

66 

92 

69 

95 

67 

96 
66 

98 
64 

88 
61 

81 
63 

85 
66 

88 
68 

86 
67 

88 
66 

89 
68 

90 
68 

86 
68 

90 
70 

90 

68 

92 
62 

90 

68 

91.2 
65,7 

LEVELLAND 

MAX 

MIN 

87 
62 

90 
59 

92 

57 

98 

59 

99 
61 

98 
61 

90 
64 

97 
65 

96 
55 

77 
56 

87 
59 

90 
62 

87 
61 

89 
64 

92 
61 

99 
65 

86 

59 

83 
57 

76 
59 

83 
62 

85 

66 

83 
65 

86 
64 

89 
65 

89 
64 

85 

65 

86 
67 

85 
67 

88 
64 

87 
65 

86,7 

62.0 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

92 
64 

93 
61 

98 
67 

101 
60 

94 
72 

86 
56 

99 
63 

91 
62 

80 

50 

88 
57 

96 
65 

90 
7* 

85 
56 

93 
66 

97 
57 

78 
61 

76 

57 

83 
58 

90 
64 

94 
66 

92 

66 

92 

66 

93 
68 

96 

68 

96 

72 

97 
70 

93 
67 

98 
67 

100 
68 

98 

68 

92.0 
63.9 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

85 
61 

88 

61 

90 
61 

98 
63 

97 
63 

95 
60 

87 
65 

97 
67 

92 
54 

77 
58 

84 
60 

87 
63 

82 

60 

85 
64 

90 

61 

98 

64 

80 
59 

80 
60 

75 
65 

63 
63 

84 
66 

82 
66 

84 
63 

87 
64 

88 
65 

63 
65 

67 
68 

83 
67 

86 
63 

85 
69 

86. T 
62,9 

LUBBOCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 

67 

92 
64 

97 
63 

101 

67 

100 
68 

89 
65 

100 
71 

99 
70 

78 
57 

87 
62 

90 
64 

85 
67 

91 
63 

93 
67 

99 
65 

88 

68 

81 
64 

76 
65 

86 
68 

86 

67 

87 
68 

68 
69 

91 
67 

91 

70 

89 
69 

90 
71 

89 
71 

90 

71 

69 
65 

91 
72 

90,2 
66,8 

KC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
60 

85 
64 

93 
64 

98 
65 

92 
59 

86 
61 

96 
56 

92 
48 

76 
59 

83 
60 

88 
60 

84 
59 

85 
62 

89 
58 

93 
59 

79 
58 

77 

59 

79 
64 

87 
63 

89 

66 

81 
58 

85 
59 

83 
62 

89 
67 

89 
68 

89 
65 

89 
66 

67 
66 

92 

66 

87,2 
61,6 

"IAMI 

MAX 

Mm 

79 
62 

91 
62 

89 
63 

96 
65 

100 
54 

90 
57 

87 
60 

88 
69 

93 
49 

77 
51 

86 
60 

92 

70 

86 
57 

86 

60 

87 
64 

97 
58 

81 
59 

80 
59 

80 
60 

89 

65 

92 

66 

65 
64 

86 
64 

89 
66 

91 
68 

92 

69 

95 
67 

89 
66 

92 
65 

95 
66 

88,7 
62.2 

"IDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
66 

as 

65 

96 
65 

98 
67 

97 
66 

93 
63 

95 
69 

95 

70 

83 

67 

89 
65 

92 
61 

88 
63 

92 

67 

90 
70 

92 
67 

95 
64 

91 
67 

62 
63 

84 

63 

88 
66 

86 
67 

68 
66 

68 
66 

88 
68 

84 
68 

68 

67 

89 
69 

87 
68 

89 
64 

90 
69 

89,1 
66. e 

"IDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

88 
59 

89 
62 

98 
64 

99 
68 

99 

97 

97 

96 

93 

90 

95 

88 

93 
66 

92 
69 

93 
70 

95 
64 

92 

65 

88 
63 

84 
60 

87 
65 

85 
67 

87 
66 

88 
66 

88 
68 

83 
68 

86 
67 

90 
68 

68 
68 

89 
64 

92 

66 

91,1 
65,6 

"OOTCN 

MAX 

Mm 

87 
60 

89 
59 

90 
53 

97 
60 

96 

59 

94 
59 

89 
62 

97 
63 

92 
53 

78 

54 

85 

58 

88 
58 

84 
60 

85 
62 

91 

61 

97 
64 

82 
58 

82 
59 

76 
57 

82 
61 

83 
65 

79 

64 

84 
63 

86 
64 

88 

64 

85 

65 

87 
67 

82 
65 

85 

63 

85 

66 

86,8 
60.9 

"ULESHOE  1 

MAX 

Mm 

85 
59 

88 
60 

88 
61 

95 
58 

95 
57 

95 

60 

78 
63 

98 
63 

95 
51 

79 
52 

82 
58 

88 

60 

82 
60 

84 
62 

90 
60 

97 
64 

79 
59 

8! 

59 

77 
59 

83 
62 

84 

64 

60 
62 

84 
63 

86 
65 

89 
65 

86 

67 

88 
67 

81 
65 

84 
64 

85 

65 

86.3 
61.1 

3LTON 

MAX 

Mm 

85 
59 

89 
60 

89 
59 

90 
62 

95 
59 

94 
59 

85 
64 

98 
65 

94 
52 

76 
54 

84 
56 

85 

62 

78 
57 

81 
60 

90 
59 

95 
60 

77 
58 

80 
59 

75 
62 

81 
61 

83 

64 

80 
63 

84 
62 

85 
63 

88 
64 

86 
64 

87 
67 

85 

64 

86 
62 

86 
66 

65.7 

60.9 

OANPA  NO.  2 

MAX 

MIN 

88 
61 

86 
60 

96 
64 

97 
67 

95 
57 

87 
56 

95 
67 

90 
68 

88 
48 

82 
58 

88 
61 

85 
68 

85 
55 

86 
55 

9* 
61 

93 
56 

79 
58 

78 
60 

86 

61 

67 
63 

66 
64 

85 
64 

66 
64 

88 

65 

88 

67 

68 
68 

87 
66 

87 
68 

88 
66 

89 

69 

67.9 
62.2 

OANHANDLE 

MAX 

Mm 

86 
59 

84 
59 

95 
63 

96 
62 

91 

54 

86 
56 

96 

64 

92 
64 

90 
48 

81 
59 

87 
59 

85 

65 

85 
55 

88 
59 

91 

56 

69 
58 

81 
SB 

76 
61 

83 
60 

85 

61 

80 
64 

82 
62 

86 
63 

87 

64 

87 
65 

66 
65 

84 
65 

85 

63 

86 
63 

86 
65 

86.5 
60.6 

"ERRYTON 

MAX 

Mm 

78 
62 

89 
57 

91 

57 

97 
64 

99 

55 

87 
55 

84 
60 

99 
67 

88 
48 

75 
50 

85 
58 

95 
65 

90 
63 

81 
59 

91 
63 

96 
59 

78 
59 

76 

60 

79 
59 

89 
63 

91 
60 

86 
64 

86 

64 

90 
68 

92 
68 

93 
68 

93 
65 

89 
65 

93 
64 

93 
64 

88,4 
61.1 

3  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JUNE  1966 

Continued 

Station 

Day  of  Month 

• 

a 

5 

> 
< 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10   11   12 

3  |  14  |  IS 

S|  17  |  18  1  19  |  20  |  21 

>2   23   24   25  1  26  |  27   28   29   30  |  31 

=  _-"?                          ! 

IAX 

UN 

36   89   90 
12   59   58 

58   96   95 
60   60   60 

51  97   94 

52  64   56 

79   87 
58   57 

)1   91   91 
59   63   62 

?5   91   85 
33   59   58 

96   81   84 
57   61   65 

90   85   86 
b4   64   64 

17   85   It 

S3   65   tT 

It   It   14 

13   64   66 

88,1 
61.1 

=  L4I".VIE»                 ' 

ux 

■UN 

86   90   91 
61   60   62 

98   96   98 
64   69   61 

57   98   95 
66   64   53 

75   83   87 
60   59   67 

38   86   92 
8,2   59   60 

98   79   82 
64   60   62 

79   84   88 
63   67   69 

34   86   B9 
68   64   65 

39   87   89 

65   66   68 

19   89   8B 

66   65   68 

88,3 
63,6 

SE-f-CLE 

IAX 

Mm 

86   88   91 
65   63   60 

99   99   95 
62   63   59 

93   97   95 
64   65   64 

80   88   91 
59   61   60 

93   93   92 
62   65   64 

96   97   89 

62   62   56 

60   83   86 
58   63   66 

83   86   88 
65   66   66 

87   85   85 
64   65   TO 

87   87   at 

68   66   65 

89,9 
63,1 

SILVERTON              ' 

■IAX 

MIN 

68   88   96 
60   52   63 

98   94   98 
63   61   61 

84   94   95 
63   63   52 

75   85   85 
55   60   65 

85   88   92 
65   61   55 

88   78   80 
62   60   60 

84   84   84 
63   62   63 

86   B5   87 
64   62   63 

86   88   85 
65   63   60 

85  87  ai 

67   63   61 

87.3 
61.2 

SPEA6»AN 

«AX 

90   91   98  100   86   85 

97   67   85 

87   95   69 

87   91   95 

92   80   80 

89   90   65 

87   90   92 
64   66 

94   94   89 
68   66   64 

91   92   94 
64   63   69 

90,1 

min 

60   56 

STPATFCPO 

MAX 

Mm 

61   89   92 
58   58   60 

96   99   85 
48   53   55 

83   99   85 
58   63   46 

74   65   97 
47   58   65 

90   SO   96 
56   57   63 

97   79   88 

58   56   58 

75   87   88 

56   61   66 

83   84   89 
61   64   66 

93   91   90 

66   65   66 

91   91   90 
63   61   6T 

sa. 2 

39,4 

5.'  Rl  v  4  S- 

MAX 

Mm 

88   90   96 
58   59   60 

96   95   87  100   97   90 
56   55   54   55   55   50 

85   93   93 
48   56   66 

87   93   97 
59   60   62 

95   84   78 
57   58   61 

87   88   85 
57   64   60 

86   89   94 
61   64   65 

92   90   89 
69   66   63 

90   90   90 
61   60   65 

90.5 
59.5 

TAuOKA 

MAX 

Mm 

85   89   90 

64   64   59 

97   99   97 
62   65   63 

86   98   96 
67   63   59 

75   81   90 
59   60   63 

86   89   91 
64   66   62 

97   93   83 
66   64   61 

76   83   85 
62   66   64 

84   86   87 
65   63   65 

88   87   87 
65   66   68 

ae   67   88 
65   61   67 

88.3 
63.5 

TU.I* 

MAX 

Mm 

86   89   87 
58   59   61 

95   96   92 

61   58   5e 

85   96   93 
56   64   51 

78   82   85 
51   54   61 

85   83   68 
56   56   59 

95   77   81 
60   60   60 

79   85   86 
63   62   62 

84   86   89 
62   62   63 

90   88   90 
65   65   66 

89   86   88 

66   63   63 

87,1 
60,4 

vE&A 

♦    •    • 

MAX 

inn 

79   81   81 
56   55   59 

90   91   83 
54   59   54 

60   92   86 

57   62   47 

75   79   88 
47   57   59 

82   79   86 
57   56   56 

95   76   83 
58   58   57 

78   86   65 
57   60   62 

81   83   86 
60   61   62 

89   87   85 
63   63   63 

85   85   84 
61   62   65 

84,1 
58.2 

LOM  POLLING,  PLAINS  02 

ABILENE  "B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90   90   91 
67   68   66 

96   96   92 
68   72   73 

95   96   82 

71   73   67 

94   94   93 
66   69   68 

92   91   98 
68   68   70 

94   80   82 
70   67   67 

85   87   88 
67   68   70 

88   90   89 
70   69   70 

91   90   91 
70   73   70 

90   91   92 

70   68   70 

90.6 
69.1 

ANSON 

MAX 

Mm 

91   92   9* 
62   67   67 

98   99   97 

6B   74   70 

96   97   97 
72   75   70 

94   96   9* 

68   70   69 

94   92  100 
67   69   70 

99   92   83 
70   67   68 

81   88   90 
70   69   69 

88   89   91 
70   69   71 

91   94   92 

70   72   70 

92   94   95 
69   71   70 

93,0 
69,4 

A5=E  =  "C." 

MAX 

mw 

93   93   95 
67   67   62 

101  105  103 
69   68   70 

98  100   96 
69   75   57 

93   97   94 
64   69   68 

95   95  102 

62   70   67 

99   87   81 
70   64   65 

88   90   89 
65   65   69 

91   92   96 
69   65   67 

94   95   94 
69   72   67 

95   95   96 
72   64   65 

96.7 

67.1 

8ALLIN6ER  1  Sk 

MAX 

Mm 

92   89   93 
68   67   66 

98   95   95 
66   69   67 

95   97   93 
69   74   71 

97   96   94 
70   69   68 

97   95  100 
71   69   67 

98   95   85 
69   65   63 

86   90   90 
65   66   68 

89   91   92 
69   66   69 

92   91   93 
68   70   65 

93   91   96 
65   67   66 

93.1 
tT.T 

CMlLCOESS  fAA  AIPPORT 

MAX 

Mm 

93   9*   95 

67   63   69 

106  103   89 
68   73   65 

98   99   80 

69   74   55 

86   95   86 
63   63   72 

94   94   96 
61   60   63 

65   77   61 
45   61   66 

85   89   89 
66   66   70 

88   90   90 
68   66   69 

92   93   93 
69   72   69 

90   93   96 
74   66   68 

91,3 
66,7 

CLAPfNOCN 

MAX 

Mm 

82   92   89 
62   62   63 

95  100   94 
67   62   62 

88   97   94 
63   63   52 

76   84   86 
53   60   66 

84   86   90 
57   58   61 

93   79   78 
61   59   60 

80   87   86 

63   66   67 

81   84   88 
64   65   66 

89   88   89 
68   69   66 

84   84   90 
64   63   65 

87,4 
62,6 

COLE"*'- 

MAX 

Mm 

89   88   89 
65   65   62 

94   90   93 
65   66   65 

94   94   90 
68   69   68 

89   95   89 
66   66   67 

98  101   98 
71   68   65 

95   68   82 
67   67   62 

85   88   88 
64   66   68 

88   91   90 
68   65   68 

90   90   91 
65   68   63 

90   93   94 
66   65   65 

91.1 
66,0 

CClC=A0C  city 

MAX 

Mm 

90   68   95 
66   69   65 

98  100   99 
70   72   69 

95   96   95 
78   75   66 

93   94   93 

67   66   68 

95   94   98 
70   70   69 

98   96   84 
71   63   66 

85   88   88 

67   68   70 

88   88   88 
71   69   72 

89   90   90 
71   70   69 

90   90   91 
69   67   69 

92.2 
69.1 

DK' 

MAX 

Mm 

101   93 
54   53 

86   93   89 
54   62   61 

93   92   93 
69   61   66 

96   75   78 
62   62   65 

87   65   88 
65   68   66 

87   89   89 
64   66   62 

91   91   90 
69   66   66 

91   90   91 
67   66   69 

89.7 
63.6 

El  KTM 

MAX 

Mm 

93   93   95 
64   63   66 

91   96  103 
65   69   66 

94   96  100 
67   73   5» 

62   94   98 
59   61   73 

97   96   95 
64   65   66 

102   95   83 
64   60   59 

64   85   89 
62   65   6* 

92   92   94 
64   66   67 

93   96   98 

70   72   65 

96   95   97 
71   67   65 

93.1 
65.3 

MAX 

MR 

tt   90   97 
64   64   65 

98  100   90 
68   70   67 

95   96   85 
70   70   62 

85   92   93 
62   65   62 

92   92   96 
65   68   65 

94   63   84 
63   63   63 

84   65   64 
64   65   68 

85   85   88 

67   65   68 

86   88   89 
68   68   68 

88   90   90 
69   65   67 

89.1 

66,0 

MAX 

Mil 

94   94   95 
64   63   67 

95  10«  106 
69   73   66 

99  100  100 
70   70   56 

90   94   95 
58   39   63 

91   95   95 
64   67   62 

99   94   79 
tt   63   62 

82   88   91 
65   66   68 

90   90   90 
68   65   68 

90   92   94 
70   71   69 

93   94   91 

72   64   68 

93.6 

66,0 

"11 

MAX 

Mm 

tl   91   93 
68   67   67 

92  102   95 
69   70   72 

96   95   98 
70   74   62 

82   93   97 
64   67   70 

9*   91   93 

67   69   69 

100   94   80 
71   65   6* 

81   89   89 
65   67   69 

90   89   90 
70   68   69 

90   93   94 

70   74   69 

91   94   94 
75   68   69 

92.1 
68,8 

-  -,»- 

MAX 

Mm 

90   88   86 
65   64   62 

87   93   90 
64   64   66 

92   93   93 
67   69   66 

86   93   92 
66   65   65 

90   94   91 
65   68   67 

96   92   81 

69   67   60 

80   83   85 
61   61   66 

66  87   90 

67  63   67 

89  90  aa 

66   68   64 

89   86   90 
65   66   66 

89.1 
63.6 

HJU 

Kin 

t2   93   93 
tt   64   65 

95      104 

68       66 

93   99   99 

67   71   39 

78   9  3   96 
60   64   69 

93   95   97 
64   63   63 

101   98   79 
64   63   63 

82   88 
65   66 

90   92   91 
68   66   68 

93   93   95 
70   71   69 

94   91   91 
69   63   68 

92.9 
66.1 

'"  CXCPADC  ' 

Mm 

Mi  *!>■:» 

•/.•I 

,5   9? 
61   '1   tt 

97  103   98 
69  11      <>< 

97  100   95 
73   76   ?9 

96 

71 

95   96  103 
68   70   70 

101   82   83 
67   63   67 

91   91 
67   70 

91   94   94 
68   70   71 

96   98   96 
73   76   71 

tt 
71 

95.0 
69.6 

vt:n 

-.2   93 
II   44 

106  I 
69   69   45 

98  103  100 
70  1!      35 

•  5   91   91 
62   63   74 

92   93   98 

62   63   62 

97  82  ao 

66   63   62 

85   87   88 
66   66   69 

B7   89   90 
68   67   68 

91   94   91 
tt   71   71 

92   92   91 

73   70   71 

92,1 

66,  a 

V Mi 

44   94   9» 
•.1   67 

61   »2   63 

101  100   98 
68 

•  8   96   94 
64   43   72 

92   95   98 
66   66   64 

97   63   82 
45   42   64 

69   92   90 
66   66   70 

90   92   92 
68   67   70 

94   96   91 
72   71   69 

87   96   97 
72   66   68 

94.0 
66,9 

.3   92 

ft  10! 

tt   6»   68 

98  100   91 

70   '4   40 

93   98   95 

61   '.  '   'i 

95   95  101 
63   66   65 

99   89   81 
68   62   66 

ia   90   91 

63   66   6a 

92   93   93 

67  67  aa 

93   97   96 
tt   73   tS 

96   97   91 
68   63   66 

93,2 

67,0 

Ml 

MM 

.4   94 

115  II 

99  1 

»e  'i  if 

•6   91   90 
62   63   75 

91   95   97 
64   66   63 

ta   81   79 
|l   61   61 

86   89   90 
47   67   66 

6  9   90   91 
68   66   69 

92   92   93 

70   71   68 

92   93   t» 

69   70   71 

92,1 

67.  » 

MM 

to  tl   '•« 

T2   92   86 

92   69   92 
62   6i   61 

98   94   81 
61   39   41 

80   7B   91 
65   60   65 

81   67   66 
6B   66   66 

at   87   89 
69   70   70 

89  aa  19 

70   65   70 

19.6 
64,1 

90 

7C   "   3" 

»0 

69   4/    '4 

ta   93   97 
60   64   62 

97   87   62 
49   42   61 

13   89   92 

66   6a   69 

90   91   92 

70   69   70 

92   96   95 

72   74   71 

96   94   97 
7  3   66   13 

91.1 

tT.a 

■MM 

tO   •»    •« 

t»   '<  '   •  * 

4«   1 

12 

66   1.  '   '  ' 

94 

17   '■'■   II 

93   68   ac 
66   11 

81   86   86 
64   66   67 

81   86   B7 

67   66   66 

II   aa   90 

IT   ta   66 

89   90   tl 
66   63   64 

90,6 
63.1 

92.2 
6I.» 

tl 

94 

17   46   61 

65   89   87 

ea   69   69 
72   6a   70 

90   90   90 
70   72   69 

91   91   91 
71   66   67 

'4 

JO 

63   '  1   • 

43   tt   tl 

71   61   II 

61   63   70 

•V4 

tl 

10 
91   ' 

94 
tt   ' 

101   93   »q 
46   tl   61 

ao  aa  90 

63   66   6t 

90   90   92 
63   67   tl 

92   94   92 
19   70   t7 

9]   94   93 
tt   67   13 

92,4 
61. T 

•M 

ti.o 

'   7«   »•   t' 

tl 

-.1   3 

It   v 
11 

90 

95  ao  a' 

||   40   4J 

6  •/    ■!  1    « ' 
63   63   4! 

91   91   92 
69   61   7C 

92   94   93 
71   70   7C 

11    94    9t 

|  69   63   IT 

i  H 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1966 


Station 

Day 

of  Month 

a 
n 

> 
< 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

SNYDER 

MAX 

M1M 

86 
65 

87 
66 

88 
63 

94 
63 

97 
71 

99 

66 

92 
69 

95 
73 

96 
63 

81 
64 

90 
66 

92 
67 

91 
66 

94 
68 

92 
66 

96 
67 

94 
63 

80 

63 

80 
64 

83 
66 

66 
68 

85 

67 

87 
66 

86 
67 

87 
69 

88 
67 

88 
67 

89 
67 

86 
63 

69 
65 

69.3 
66,2 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

90 
67 

95 

70 

95 
69 

94 
69 

102 
73 

105 
69 

91 
70 

99 
76 

99 
58 

78 
58 

91 
64 

97 
72 

97 
65 

94 
67 

95 
64 

99 
68 

92 
63 

78 
63 

81 
67 

86 
68 

89 
69 

90 
70 

90 
68 

91 
69 

91 
72 

95 
74 

95 

70 

95 

72 

94 
69 

95 

70 

92. • 
66,1 

TURKFY 

MAX 

MIN 

VERNON 

MAX 

Mm 

89 
69 

91 
69 

90 
70 

95 
72 

105 

73 

103 
69 

95 
73 

98 
77 

96 
58 

90 
61 

95 
68 

94 
75 

95 
63 

96 
66 

100 
66 

99 
67 

83 
61 

83 
65 

89 
66 

90 
67 

90 
69 

90 
68 

92 

69 

92 
72 

95 
73 

97 
75 

95 

71 

93 

73 

97 
68 

97 
70 

93.6 
68,8 

WELLINGTON 

MAX 

Mm 

82 
65 

93 
63 

92 
67 

96 
66 

102 
72 

99 
64 

88 
68 

98 
73 

98 
56 

87 
54 

88 
62 

96 
67 

88 
63 

91 
64 

92 
64 

97 
65 

82 
62 

80 
62 

82 
65 

89 
65 

91 
67 

88 
66 

92 

67 

92 
69 

92 

70 

93 

70 

97 
69 

95 

67 

92 

65 

94 
66 

91.5 
65,5 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

9* 
66 

96 
67 

93 
62 

96 
67 

101 
71 

96 
70 

100 
73 

100 

77 

82 
62 

96 
61 

99 
73 

99 
69 

95 
67 

95 
67 

99 
72 

90 
66 

80 
62 

Bl 
66 

85 
67 

89 

65 

90 

65 

92 

66 

94 
68 

96 
71 

98 

73 

97 
75 

98 
71 

95 
73 

97 
73 

99 
68 

94,1 
68,4 

WINTERS  9  NNE 
*    «    • 

MAX 

Mm 

90 
63 

89 
66 

89 
63 

92 
65 

97 
66 

95 
64 

93 
68 

95 
70 

97 
70 

85 
65 

95 
66 

95 
64 

93 

69 

96 
66 

93 
66 

99 

67 

95 

60 

82 
62 

81 
63 

84 
65 

65 
67 

86 
68 

88 
65 

89 
67 

88 
67 

90 
68 

90 

66 

91 
66 

89 
65 

92 
63 

90.6 
65.7 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

91 
64 

89 
67 

90 
63 

86 
64 

94 
69 

95 
69 

92 
69 

95 
72 

96 

66 

87 
65 

94 
67 

95 
68 

94 
66 

92 
68 

90 
66 

98 
67 

94 
66 

79 
65 

84 
65 

86 
66 

88 
66 

87 
64 

89 
64 

91 

68 

91 
67 

92 

70 

95 
64 

94 
67 

92 
63 

96 
63 

91.3 
66,3 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

90 

67 

91 
69 

90 

72 

91 
68 

95 

70 

93 
69 

94 
73 

93 
72 

90 
63 

92 
62 

94 

70 

94 

70 

90 
68 

93 

70 

98 
71 

95 

65 

82 
62 

79 
67 

86 
67 

87 
67 

88 

67 

90 
66 

90 
68 

91 

69 

93 
72 

93 

74 

94 

70 

93 
72 

94 

70 

96 
70 

91.3 
68,7 

BARDwELL  DAM 

MAX 

Mm 

88 
63 

85 
60 

85 
63 

87 
69 

89 
71 

89 
72 

91 
71 

92 
71 

92 

69 

94 
67 

95 
72 

93 
70 

94 
68 

89 
70 

93 
69 

95 
65 

93 
65 

75 
65 

77 
67 

85 
67 

88 
65 

90 

70 

90 
66 

91 
69 

87 
70 

92 

70 

92 
69 

94 
73 

94 
73 

94 
72 

69.6 

66.4 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

88 
65 

85 
61 

83 
62 

85 
66 

86 
70 

88 

71 

90 
71 

91 
70 

90 
72 

92 
68 

92 
68 

91 
69 

94 

67 

89 

67 

92 
68 

93 
71 

94 
71 

87 
69 

75 
66 

88 
66 

86 
67 

88 

67 

89 
69 

88 
72 

88 
70 

92 
69 

90 
67 

91 
69 

90 
66 

92 
72 

89,0 
66,2 

8ENBR00K  DAM 

MAX 

Mm 

89 
63 

88 
62 

85 
64 

86 
65 

89 
72 

90 
71 

92 
71 

91 
69 

93 
69 

90 
64 

94 
67 

95 

70 

94 
63 

87 
67 

90 
68 

93 
64 

92 
64 

73 

64 

77 
62 

87 
62 

86 
65 

89 
65 

88 
65 

90 
69 

69 
71 

91 

71 

89 
67 

91 
70 

91 

70 

91 
70 

69.0 
66.8 

90NHAM 

MAX 

Mm 

84 
60 

84 
61 

84 
65 

85 
62 

89 
69 

90 
71 

90 
72 

92 

72 

ea 

70 

91 
59 

94 
70 

91 
71 

89 
67 

91 
65 

94 
66 

91 
63 

84 
61 

63 
63 

84 
63 

88 

61 

89 

60 

88 
66 

89 
63 

90 
68 

92 

71 

91 
69 

93 
63 

93 
67 

95 

68 

97 
68 

89,4 
65,6 

SOW  IF 

MAX 

Mm 

86 
65 

88 
65 

86 
65 

86 
67 

90 
71 

92 

70 

92 

70 

92 
72 

89 
68 

91 

61 

94 
71 

90 
70 

87 
67 

92 
69 

93 
69 

90 
64 

80 
60 

80 
65 

82 
67 

85 
66 

66 
65 

89 
69 

89 

70 

86 
72 

91 

70 

93 

71 

94 
71 

93 

70 

94 
71 

96 
73 

89,3 
68,1 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

87 
62 

88 
62 

86 
65 

86 
69 

88 
70 

91 

71 

92 
72 

92 
71 

93 
72 

84 
64 

94 
66 

95 

71 

94 
67 

88 
68 

89 
64 

94 
64 

89 
63 

75 
62 

75 
64 

83 
65 

67 
64 

88 
66 

86 

67 

89 

70 

90 

70 

91 
73 

91 
67 

91 
66 

92 
67 

92 

65 

66,7 
66,9 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

91 

67 

90 
67 

88 
65 

93 
68 

93 
68 

93 

70 

95 

71 

95 
72 

93 
65 

94 
64 

95 

70 

94 

69 

90 
65 

90 
68 

96 
68 

93 
66 

84 
64 

74 

66 

88 
66 

87 
66 

89 
66 

87 
67 

90 

67 

91 
69 

92 
69 

92 
69 

92 

66 

93 
63 

92 
68 

94 
67 

90,9 
67, > 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

91 

64 

92 

62 

90 
65 

91 
68 

92 

69 

93 
70 

96 

70 

97 
71 

96 

70 

85 

61 

95 
64 

98 
68 

98 
65 

89 
66 

91 

66 

95 

64 

90 
62 

77 

62 

79 
65 

85 
65 

69 
64 

89 
65 

91 

67 

91 
69 

91 

70 

93 

71 

93 
67 

95 
69 

97 
68 

95 

67 

91.5 
66,5 

BRCWNuOOO 

MAX 

Mm 

93 
65 

91 
66 

90 
65 

89 
67 

94 
71 

90 
69 

96 
70 

97 

70 

97 
71 

94 
69 

96 
66 

96 
71 

100 
70 

95 
70 

93 
65 

100 
72 

97 
74 

84 
65 

80 
65 

91 
65 

90 
66 

89 
65 

96 
67 

91 

67 

90 
65 

96 
69 

97 
66 

93 
66 

92 

65 

95 

64 

93.1 
67.6 

CAMERON 

MAX 

Mm 

85 
65 

86 
60 

85 
58 

67 
63 

89 
71 

92 
71 

92 

69 

90 
69 

93 

70 

94 
68 

92 
68 

92 
68 

93 

70 

93 

70 

95 

70 

95 

70 

93 
73 

90 
68 

89 
69 

89 

69 

90 
67 

90 
68 

89 
69 

91 
70 

93 
69 

92 
69 

93 
66 

92 

68 

94 
67 

96 
69 

91.1 

68.0 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

88 

64 

86 
61 

86 
62 

89 

71 

91 
72 

92 
71 

91 
72 

93 
71 

95 
69 

96 
66 

95 
67 

94 
68 

87 
66 

87 
70 

93 
67 

94 
64 

85 
65 

75 
67 

84 
65 

86 
66 

87 

66 

88 
68 

90 
67 

90 

70 

92 

70 

90 

70 

92 
65 

92 

68 

93 
69 

96 

67 

89,9 
67,5 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

88 

64 

84 
59 

84 
62 

85 

67 

88 
69 

89 
71 

91 
71 

90 
71 

90 
70 

93 

70 

95 
69 

93 
73 

93 
71 

90 
71 

93 
69 

95 
68 

94 
69 

76 
65 

79 
68 

85 
68 

89 

63 

90 
70 

89 
65 

90 
69 

85 
69 

90 
69 

91 

67 

93 
69 

92 
71 

93 
72 

89,2 
66,3 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
66 

86 
65 

87 
66 

89 

70 

91 
72 

93 
75 

92 

73 

93 
73 

89 
72 

92 
65 

94 
73 

92 

67 

88 
70 

90 
71 

94 
72 

90 
66 

77 
64 

78 

69 

85 
69 

87 
70 

89 
66 

89 
72 

89 

70 

89 
73 

91 
75 

89 

74 

92 
73 

92 
75 

93 
76 

94 
74 

89.3 

70.  « 

DEN  I  SON  DAM 

MAX 

Mm 

85 
60 

87 
60 

87 
65 

89 
67 

90 
70 

90 

70 

92 

72 

93 
71 

93 
63 

88 
60 

96 
69 

95 
73 

92 

68 

91 
67 

93 
65 

93 
64 

84 
61 

82 
64 

84 
64 

88 
62 

69 
60 

89 
64 

90 
63 

90 

68 

92 
72 

92 

70 

92 

65 

95 

67 

9* 

67 

95 

69 

90,3 

66,0 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

85 
65 

85 
65 

85 
64 

87 
65 

91 
72 

93 
72 

94 
75 

96 
72 

92 

70 

95 

63 

94 
72 

94 
72 

92 
67 

89 
68 

91 
68 

91 
64 

84 
62 

80 

66 

84 
67 

86 
67 

87 
65 

87 
69 

88 
68 

86 
70 

91 
72 

89 

74 

91 
67 

91 

70 

91 
69 

95 
68 

89.1 

66,3 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

89 

65 

87 
64 

85 
62 

85 
66 

87 
67 

88 
68 

90 
68 

91 
68 

91 
68 

90 
65 

92 
65 

92 

68 

92 
64 

86 
65 

87 
65 

93 
66 

90 
67 

73 
66 

75 
62 

84 
65 

63 
65 

85 

66 

86 
65 

87 
68 

84 
68 

89 
69 

68 
66 

89 
66 

88 

64 

90 
65 

87,2 
65.9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

91 
63 

90 
64 

88 
63 

87 
67 

91 
66 

90 
67 

92 

70 

94 
70 

94 
69 

87 
63 

95 
63 

95 
66 

90 
63 

95 
63 

86 
64 

93 
65 

92 

64 

75 
64 

79 

65 

84 
65 

85 
65 

86 
64 

85 
66 

86 
68 

87 
68 

90 
69 

90 
65 

90 
62 

90 
61 

91 
62 

89.1 
65.2 

EVANT 

MAX 

Mm 

88 
57 

89 
65 

84 
64 

85 
64 

92 
67 

90 
07 

90 
72 

90 
68 

92 
72 

91 
72 

92 
72 

88 

67 

90 
64 

91 
74 

94 
75 

91 
67 

92 

70 

85 
64 

87 
66 

85 
65 

86 
65 

86 
66 

88 

67 

68 
68 

90 
70 

89 

68 

90 

65 

90 
68 

91 
65 

93 

67 

89.2 
67.4 

FERRIS 

MAX 

Mm 

85 
62 

85 
60 

86 
64 

88 
69 

89 
71 

92 

71 

92 

71 

92 

71 

92 
69 

95 
66 

95 
69 

95 
69 

87 
67 

91 
70 

96 
66 

91 
65 

84 
64 

76 

66 

86 
66 

88 
66 

90 
64 

89 
69 

90 
66 

90 
69 

93 

72 

90 
70 

94 
65 

94 
68 

94 
69 

96 
71 

90,2 
67. J 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
67 

86 
63 

88 
65 

89 

68 

91 
73 

92 

75 

91 
73 

93 
73 

88 

70 

93 

66 

94 
70 

94 
69 

88 

70 

89 
72 

92 
71 

90 

67 

75 
65 

77 

60 

85 
69 

87 
69 

86 
67 

88 
70 

90 

69 

90 
72 

91 
73 

91 
73 

92 

70 

94 
71 

93 

72 

94 
72 

69.3 
69.1 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

88 
66 

87 
64 

86 
62 

87 
69 

88 

70 

91 
72 

93 
72 

93 

70 

93 
71 

88 
66 

94 
72 

95 
71 

93 
66 

87 
70 

89 
70 

93 
64 

91 
64 

71 

65 

76 

67 

83 
68 

88 

66 

89 
69 

89 
68 

89 

70 

90 
72 

91 
73 

91 

66 

92 
72 

92 

74 

93 
74 

69.0 
66.9 

GAINESVILLE 

MAX 

min 

86 
62 

85 
62 

85 
62 

85 
64 

87 
64 

89 
66 

91 
72 

90 
71 

92 

71 

81 
59 

91 
62 

94 
72 

93 
65 

89 
64 

90 
64 

92 
64 

86 
61 

77 
61 

81 
65 

83 
65 

66 
61 

87 
67 

87 
66 

88 
69 

89 
70 

92 
72 

89 
64 

92 

66 

93 
66 

92 
67 

68.1 
65.5 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

90 
69 

87 
62 

87 
62 

90 

67 

89 
67 

95 
68 

94 
72 

95 
73 

97 

68 

97 

70 

95 
67 

97 
69 

92 
66 

93 
69 

96 
68 

93 
68 

89 
72 

78 
69 

84 
63 

88 
66 

69 
65 

90 
66 

90 

67 

90 

70 

92 

69 

92 
69 

93 

6* 

92 

67 

95 

65 

97 
69 

91.5 

67,5 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

87 
65 

84 
62 

85 
62 

87 
65 

89 

70 

91 
72 

91 
72 

91 

70 

92 
72 

92 
69 

91 
68 

93 
71 

95 
71 

92 
69 

94 
67 

94 
71 

93 
72 

69 
70 

84 
66 

68 
68 

66 
67 

91 
67 

89 

70 

89 
71 

91 
70 

90 
71 

92 
65 

91 
68 

92 

65 

95 
70 

90,3 
68,5 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

89 
63 

89 
62 

89 
65 

on 

69 

91 
70 

94 
71 

95 

71 

96 

70 

95 
73 

95 
63 

96 
64 

95 
69 

91 
66 

90 
68 

95 
65 

95 
65 

92 

66 

78 
67 

85 
65 

86 
66 

68 
64 

88 

65 

89 
66 

91 

70 

92 
69 

91 
69 

93 

64 

92 

65 

94 
66 

97 
65 

91,4 
66,7 

GOLDTHWAITE 

MAX 
MIN 

87 
64 

39 
63 

84 
62 

88 
66 

87 
67 

91 
68 

91 
69 

91 
67 

94 
67 

93 
69 

93 
65 

95 
68 

93 
65 

91 
67 

95 
67 

94 
69 

92 
69 

78 
66 

86 
64 

87 
64 

87 
69 

89 
68 

90 
67 

89 
69 

92 
69 

91 
69 

91 

65 

91 
68 

93 

68 

95 

68 

90.2 
66,9 

GRAHAM 

MAX 

MIN 

92 

67 

90 
69 

91 
66 

89 
69 

91 

70 

94 

71 

94 

73 

95 

73 

96 
69 

81 
64 

94 
66 

95 
73 

95 
65 

90 
69 

91 
67 

95 

65 

92 
65 

76 
65 

76 
64 

86 

67 

66 
68 

88 
65 

88 
68 

89 
70 

89 
71 

91 
73 

92 
67 

93 
65 

92 

67 

93 
65 

90,1 
67,9 

GRANPURY 

MAX 

Mm 

88 
65 

88 

65 

88 
65 

89 
69 

91 
70 

92 
71 

93 
72 

Q4 

71 

92 

70 

94 
66 

96 
67 

95 

70 

87 
66 

89 
70 

94 
67 

93 
65 

92 
65 

79 
69 

85 
66 

86 
68 

88 
66 

90 
67 

89 
68 

88 
70 

91 

70 

90 
71 

91 

66 

91 

67 

92 

69 

95 

67 

90,3 

68,0 

9  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE    1966 


Station 

Day 

of  Month 

0 

EJ 
4 
0 
> 
< 

'1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

» 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

GRAPEVI7.E  DAW 

MAX 

Mm 

87 

64 

86 
61 

86 
64 

87 
66 

89 
65 

90 
72 

91 
72 

91 
71 

92 
69 

86 
65 

92 
68 

9* 

70 

93 
66 

87 
71 

89 
68 

91 
65 

90 
62 

75 

62 

78 
67 

85 
66 

86 
65 

87 
68 

88 

61 

88 
69 

89 

71 

91 

70 

90 
66 

91 

68 

92 

72 

92 

70 

88.4 
67,1 

3R5E-VILLE  7  N. 

MAX 

Mm 

85 
63 

83 
60 

84 

64 

8* 
67 

87 
69 

90 
72 

92 
71 

90 
71 

92 

69 

92 
62 

94 

66 

95 
72 

90 
66 

88 
69 

89 
64 

94 
64 

87 
62 

75 

6? 

80 
65 

83 
63 

87 
60 

88 
65 

86 
62 

86 
67 

89 
71 

91 
68 

90 
64 

92 
68 

93 

67 

93 
68 

88.4 
66,0 

C-OCEtBcCK 

MAX 

KIN 

84 
60 

84 
62 

84 
61 

85 
63 

80 
69 

89 
71 

91 
69 

91 

70 

91 

68 

94 

71 

94 
71 

92 
69 

93 

70 

93 

70 

94 
69 

94 

70 

94 
70 

89 
69 

78 
68 

86 
65 

89 
68 

89 

67 

89 
66 

90 
67 

91 
61 

93 
65 

91 

67 

93 

69 

92 

70 

93 
71 

9O.0 
67, » 

XAHILTC 

MAX 

MM 

90 
63 

89 
61 

86 
63 

87 
66 

89 
66 

88 
68 

92 
68 

93 
68 

93 

70 

95 

64 

95 
64 

95 
70 

95 
65 

88 

65 

89 
63 

94 
68 

92 
68 

79 
68 

76 
63 

85 
64 

85 
64 

85 
64 

88 
66 

91 

67 

89 
69 

91 
69 

90 

64 

91 
63 

92 
62 

93 

65 

89.1 

65,6 

WENRIETTA 

MAX 

KIN 

89 

65 

96 

67 

90 
66 

89 
67 

91 
69 

95 

70 

95 
74 

96 
63 

80 
60 

92 
62 

96 
65 

96 
75 

92 
64 

90 
67 

91 
70 

95 

65 

88 

61 

90 
62 

91 
67 

85 
65 

88 
65 

88 
66 

41 

67 

89 

68 

91 

70 

93 

70 

94 
70 

94 

70 

93 

71 

93 

71 

91,1 
67,1 

HICO 

MAX 

Mm 

B9 
64 

86 

63 

86 
63 

88 
65 

90 
68 

91 

69 

92 
68 

92 
69 

93 
68 

95 
64 

94 
64 

95 
69 

89 
64 

90 
68 

93 
66 

92 
62 

90 
68 

72 

67 

87 
64 

87 
63 

86 
65 

88 
66 

90 
67 

87 
69 

91 
70 

89 

70 

91 
65 

90 

67 

91 
66 

94 
66 

89,6 
66,2 

HILLSBORO 

MAX 

MIN 

86 
45 

88 

65 

84 
64 

85 

48 

88 

69 

90 
70 

90 

71 

90 
72 

91 
73 

95 
70 

94 
70 

93 
68 

93 
68 

88 

49 

92 
73 

94 
66 

93 

66 

B5 
68 

82 

61 

85 
66 

86 
67 

88 

70 

88 

70 

90 
71 

89 
72 

94 
73 

92 

67 

91 
71 

91 

73 

92 
69 

89,6 
68,8 

JACkSBORO 

MAX 

Mm 

89 

65 

90 

65 

89 
64 

89 
65 

"2 

6P 

93 
69 

95 

70 

94 
71 

94 
67 

94 
63 

95 

69 

95 
72 

89 
67 

89 

70 

93 
68 

94 

64 

91 
62 

no 
65 

84 
64 

87 
67 

88 
68 

89 
67 

90 
68 

90 
69 

92 
69 

91 
71 

92 

70 

92 
71 

92 
71 

99 
71 

90.9 
67,7 

(i.f'v 

MAX 
MM 

88 
61 

86 
62 

86 
59 

86 
64 

89 
69 

90 

71 

91 
69 

91 
70 

92 

68 

95 
65 

95 
68 

94 
69 

92 

68 

91 
69 

92 

65 

95 
65 

93 
64 

72 

63 

77 
67 

86 

65 

89 
63 

90 
66 

89 
63 

91 
69 

91 
70 

93 

68 

92 

65 

94 
68 

94 
69 

99 
71 

90.0 
66,4 

<ILLEE" 

MAX 

Mm 

90 
66 

92 
62 

85 
62 

86 

66 

87 
70 

90 
68 

91 
65 

90 

70 

93 
69 

92 
67 

90 
66 

92 
67 

91 
67 

92 
70 

97 

70 

94 
67 

90 
72 

"6 
69 

88 
65 

88 

66 

88 
67 

91 
67 

92 

67 

90 
71 

92 

70 

91 
69 

92 
64 

99 
67 

94 
64 

93 
68 

90,  T 
67,1 

DAM 

MAX 

Mm 

86 
63 

84 
62 

85 
64 

86 
65 

88 
69 

89 

71 

90 
70 

90 
71 

91 
69 

B8 
65 

92 
66 

94 

70 

93 
66 

88 
71 

'7  0 
68 

93 
66 

88 
63 

75 
63 

SO 
65 

83 
66 

86 

63 

88 
68 

87 
65 

67 

90 
71 

91 

70 

90 
66 

92 
69 

94 

69 

93 
71 

88,4 
67,1 

MAX 

Mm 

87 
6* 

85 
60 

86 
61 

89 
67 

89 

71 

92 

71 

91 
71 

90 
71 

95 
69 

95 
69 

95 

72 

93 
69 

91 
69 

95 
69 

95 
69 

94 
71 

85 
72 

79 
67 

80 
66 

89 
66 

90 
66 

91 
69 

91 
68 

91 

70 

92 

69 

91 
70 

94 
66 

93 
67 

95 

67 

96 
69 

90.4 
68.2 

-C  GoEGCR 

MAX 

mdj 

90 
65 

90 

65 

89 
62 

86 
64 

87 
68 

89 
69 

91 
68 

93 
69 

93 
70 

95 
69 

93 
68 

93 
68 

95 
65 

89 
65 

05 

68 

96 
68 

93 
68 

8  2 
6R 

75 
64 

84 
65 

89 
69 

90 
68 

90 
68 

89 
69 

92 

69 

94 
69 

95 

66 

93 

69 

94 
69 

99 
69 

90,6 
67,4 

"C  *'"iNEY 

MAX 

Mm 

8* 
65 

85 
62 

85 
64 

87 
68 

89 
71 

92 
72 

90 
71 

91 
72 

88 
69 

93 

63 

95 
73 

91 

70 

87 
66 

89 

70 

92 
67 

90 
64 

80 
61 

79 

66 

82 
66 

85 
66 

87 
63 

86 
68 

86 
67 

88 
70 

90 
71 

89 

71 

90 
66 

91 
69 

91 

70 

99 
69 

88,1 

67,7 

«E«!» 

MAX 

Mm 

87 
56 

83 
54 

82 
63 

84 
59 

87 
64 

85 
63 

90 
62 

90 
62 

88 

61 

92 
62 

92 
61 

90 

61 

92 
63 

91 
63 

92 
61 

92 

61 

93 
63 

77 
60 

77 
60 

84 
58 

86 
66 

87 
70 

88 
68 

87 

69 

89 
70 

90 

70 

90 
68 

92 

70 

91 

70 

91 

74 

88.0 
63.7 

-  I '.  E  =  A  i.  »£LLS  F»A  »P 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
65 

88 
65 

91 
67 

96 

70 

94 
69 

96 
71 

97 
71 

90 
70 

94 
65 

97 
70 

95 

70 

90 
66 

90 
72 

95 

69 

93 
64 

76 
65 

77 
67 

85 

67 

86 
67 

88 
67 

88 
68 

88 
68 

89 
69 

91 

70 

89 

71 

92 

68 

92 

69 

93 

69 

99 
69 

90.9 
68.1 

'  "ILLS  OAK 

MAX 

Mm 

87 
64 

83 
60 

84 
62 

85 
69 

88 

71 

90 
71 

91 
71 

91 
71 

91 
70 

93 
68 

93 
69 

92 

70 

92 

70 

89 

70 

92 
69 

94 
68 

93 
66 

75 

67 

78 
67 

84 

67 

87 
64 

87 
69 

89 
65 

89 
69 

87 

71 

92 

69 

91 
66 

93 
72 

92 

72 

93 

71 

88,8 
66,3 

MAX 

Mm 

89 
67 

90 
68 

88 
68 

92 
67 

96 
63 

94 
68 

94 
65 

95 

72 

93 
64 

93 
62 

94 
69 

94 

71 

90 
67 

93 
70 

98 
70 

94 
65 

82 
63 

79 
66 

86 

64 

87 
64 

88 
63 

89 

6i 

90 

64 

90 
62 

93 

65 

93 

72 

92 

68 

93 

70 

93 

70 

96 
68 

91,1 
66,1 

»»=IS 

MAX 

Mm 

83 
61 

83 
61 

84 
41 

86 
66 

87 
70 

89 
71 

88 
72 

90 
70 

91 
70 

86 

61 

91 
64 

94 

71 

90 
68 

89 

68 

91 

6P 

95 
65 

87 
63 

77 
64 

84 
64 

86 
62 

90 
65 

90 
68 

88 

66 

90 
68 

91 
71 

93 

70 

94 
67 

93 

73 

96 
73 

96 

71 

89.1 
67,1 

HUH 

MAX 

Mm 

89 
43 

87 
61 

87 

87 
66 

89 
68 

90 
71 

92 

73 

91 
71 

93 

70 

84 

61 

95 
65 

95 

72 

95 
67 

89 
68 

97 
68 

92 
64 

88 

61 

78 
62 

81 

70 

84 
65 

87 
63 

89 
67 

87 
65 

89 
6U 

89 
72 

92 

72 

90 
67 

92 

70 

94 

70 

94 
69 

69.1 

67.0 

-  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

89 

44 

88 
64 

87 
67 

90 
69 

90 
66 

92 

67 

92 

69 

92 

67 

91 
66 

93 

64 

94 
70 

97 
64 

87 
67 

66 

95 
69 

92 
70 

79 
68 

77 
65 

86 
66 

H6 

66 

88 
65 

88 
65 

90 
68 

87 
69 

93 
69 

90 
65 

92 

66 

90 
67 

93 

67 

89.4 
66,9 

;  .  •  ■.  1  » 

MAX 

Mm 

95 
65 

89 
66 

92 

67 

94 
69 

92 
70 

94 
70 

95 

71 

91 
66 

95 
63 

95 

67 

IS 

68 

91 
67 

90 
67 

98 
67 

94 
69 

90 
62 

81 
62 

86 
64 

87 
65 

88 
66 

89 
67 

89 
66 

92 
67 

91 
69 

91 
70 

91 
66 

91 

66 

92 

66 

94 

69 

91.1 

66,7 

-,.:s.»-. 

MAX 

Mm 

83 
63 

85 

62 

88 

4  6 

89 
70 

91 

70 

90 
70 

91 

70 

92 
67 

93 
63 

94 

71 

92 

69 

90 

66 

91 
72 

94 

68 

92 
64 

86 
62 

69 

83 

68 

86 
69 

89 

63 

87 

67 

88 
64 

90 

68 

92 

70 

90 
68 

93 

66 

93 

70 

94 
69 

91 
69 

89.4 
66,9 

»  STATION 

MAX 

Mm 

89 
66 

95 
66 

82 

45 

87 

88 
65 

90 
64 

92 

69 

93 
69 

83 
65 

93 

63 

94 
63 

85 

67 

92 
64 

87 
64 

77 

64 

82 

67 

84 
67 

84 

67 

86 
68 

91 
70 

85 

70 

67 

97 
69 

97 
69 

89 
70 

87,2 
66,7 

■-'»• 

MAX 

Mm 

92 
6' 

91 
64 

89 
65 

92 
68 

89 

66 

93 

49 

93 
69 

95 

69 

88 

61 

95 
68 

It 

65 

93 

68 

94 

67 

94 

65 

95 
66 

95 
64 

76 
63 

85 
66 

98 

67 

87 
67 

89 
64 

87 
66 

9  0 
68 

91 

64 

91 
68 

93 

66 

94 
67 

99 
69 

93 

67 

91.1 

66.0 

»-•!.  -. 

MAX 

MO) 

•7 

44 

85 
59 

89 

65 

H 

7| 

92 

'1 

90 
69 

92 

70 

93 

70 

93 

70 

93 
69 

n 

91 
69 

93 

70 

93 
71 

95 
69 

89 

74 

82 

6P 

88 
67 

87 
68 

89 
67 

90 
69 

90 
69 

91 

70 

92 

67 

90 

70 

92 
68 

91 
69 

93 
68 

99 
72 

90,3 
68.6 

''ION 

MAX 

Mm 

19 

84 
»9 

•  5 

44 

87 

89 

70 

91 
72 

90 
71 

92 

70 

82 

60 

92 
69 

94 

71 

92 
62 

89 
46 

n 

66 

92 
63 

83 
62 

77 
62 

80 
65 

84 
64 

88 
60 

89 
68 

88 
64 

US 

69 

89 
71 

91 

71 

90 
69 

93 

68 

93 

67 

94 
61 

88.1 

66,1 

• 

MAX 

MM 

♦0 

41 

91 
61 

89 
63 

92 

67 

94 
69 

93 

69 

94 
69 

84 
61 

93 

66 

96 
69 

93 
63 

87 
67 

89 
64 

93 
62 

89 
62 

73 

61 

77 
64 

84 
69 

87 
63 

89 
63 

88 

65 

89 

66 

98 
69 

91 
70 

91 
69 

91 
67 

91 

67 

92 

66 

89.6 
69.2 

<  4  1. 

MAX 

MW 

90 
•1 

•  9 

62 

85 

»7 

|| 

88 
47 

92 

47 

92 
6» 

89 
63 

93 
6» 

95 
67 

92 
62 

83 

64 

63 

94 
64 

91 
63 

73 

64 

76 
63 

84 

65 

84 
64 

83 

64 

87 
65 

66 

83 
68 

90 
69 

10 

66 

90 
66 

90 
66 

92 

67 

97,9 
69.0 

MM 

90 

•  7 
59 

•6 

45 

88 
70 

90 
69 

91 

7| 

91 
69 

93 

71 

93 

68 

94 
67 

14 
47 

95 
66 

91 
66 

94 
67 

95 

71 

93 

71 

»» 
70 

86 
62 

88 
64 

|| 

66 

89 

67 

91 
69 

90 
72 

90 
70 

90 
69 

92 
67 

93 

71 

92 
69 

93 

69 

90,7 
67,4 

MM 

90 

•  • 

60 

44 

88 

" 

7? 

92 

70 

41 

71 

92 

71 

94 
61 

94 
61 

It 

73 

93 
68 

93 

67 

96 

70 

97 
73 

■1 
69 

80 
66 

89 
68 

91 

65 

49 

69 

94 
64 

93 

69 

9l.> 

67.7 

MM 

91 

•  6 

>' 

»' 
4» 

87 
'1 

90 
71 

91 

91 
72 

41 
71 

92 

91 

IB 

92 

68 

88 
68 

9  2 
71 

93 
72 

92 

72 

87 

70 

7» 
62 

88 

64 

85 

68 

88 
69 

88 
69 

81 

71 

90 
71 

91 
71 

92 

69 

92 

69 

42 

70 

92 
72 

99,0 
69,1 

u:n 

M 

*» 

81 

" 

91 
68 

49 

71 

93 

'4 

14 

42 

80 
43 

14 
69 

96 

71 

94 
67 

91 
70 

(1 

70 

100 
68 

93 

63 

79 

64 

82 

63 

•  6 

67 

67 

88 

67 

19 

67 

92 
61 

91 
69 

94 
73 

99 

67 

94 

71 

94 
69 

94 
69 

91.' 
67,9 

mm 

•• 

•4 

44 

•  5 

44 

81 

'I 

•? 

19 

72 

90 

7| 

90 
73 

12 
49 

92 
68 

-.1 

IB 

91 
47 

84 
69 

12 
69 

94 
69 

92 
69 

ig 

47 

73 
69 

•  7 

67 

86 

46 

81 
61 

89 

70 

19 

71 

89 
71 

91 

70 

90 
69 

41 
72 

90 
71 

91 

71 

99,9 

69.0 

-•  »|6*0»T 

u:n 

•  • 

M 

90 

'4 

'4 

'■■ 

91 

13 

»4 

9* 

70 

13 

1/ 

,1. 
'  1 

91 
71 

46 

71 

M 

M 

1» 

72 

31 
72 

76 

111 

87 
69 

87 
71 

•II 

H 

92 

71 

92 

73 

92 
73 

94 
73 

91 

73 

94 
69 

9} 

73 

94 

72 

94 
72 

91.2 

71.» 

M 

19 

•  1 

' » 

l\ 

90 
'1 

M 

93 

96 
64 

1» 

69 

M 

44 

11 
69 

.1 

(| 

92 

44 

87 

64 

76 

66 

83 

63 

88 
69 

90 
II 

88 

48 

90 
69 

89 
61 

92 

70 

90 
69 

12 
66 

92 

70 

94 
71 

96 
72 

90.2 
67.1 

urn 

•  • 

91 

74 

'  • 

94 
48 

M 

91 

I ' 

93 

44 

87 
66 

|| 

93 
42 

91 
64 

'1 

61 

11 
64 

89 
44 

|| 

64 

87 
64 

90 
6' 

•9 
49 

81 

49 

11 

70 

47 

92 

69 

93 
48 

11 
41 

89,7 
69,9 

•  • 

47 

91 

'1 

74 

13 

IB 

13 
47 

88 

,1 

4  7 

13 
44 

13 
46 

73 

79 

'  1 

96 

66 

87 
69 

90 
66 

40 
68 

ft 

70 

90 
70 

92 

70 

41 
61 

93 

66 

91 
71 

14 
69 

40,1 
47.4 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1966 


Station 

Day 

ol  Month 

O) 

n 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

,o| 

"1 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

*   •   » 
EAST  TEXAS          0< 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

84 
63 

84 
56 

85 
56 

89 
65 

90 
65 

91 
69 

90 
70 

91 
69 

94 

68 

94 
69 

92 
68 

05 
69 

93 

71 

92 
68 

95 

60 

95 
68 

92 
71 

85 
67 

85 
67 

88 

65 

90 
65 

88 

69 

88 

67 

90 
68 

92 

69 

91 
67 

67 
69 

92 
65 

95 

67 

95 
69 

90,4 
66,9 

ATHENS 

MAX 

Mm 

84 

64 

86 
59 

86 
63 

90 
68 

89 
72 

93 
72 

92 

70 

93 
71 

95 

95 

70 

94 

71 

92 
60 

93 

71 

93 
69 

Ob 

69 

94 
66 

91 
66 

78 
68 

85 
70 

89 
68 

91 

65 

88 

68 

91 
66 

92 

69 

93 
71 

93 

72 

95 
69 

94 
70 

96 
72 

96 
73 

91,3 
68,6 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

8*. 
53 

80 
52 

83 
56 

84 

65 

84 
69 

88 
68 

89 
71 

91 
67 

'5  0 

65 

92 

67 

93 

68 

91 

6fl 

92 
67 

87 
67 

90 
65 

92 

70 

92 
65 

80 
65 

85 
66 

87 
60 

99 
58 

90 
63 

92 

69 

91 
69 

95 

67 

88,4 
64,9 

CENTFR 

MAX 

MIN 

84 
53 

82 
53 

83 
56 

84 
63 

86 
67 

87 

70 

91 
70 

92 
66 

65 

94 
67 

94 
69 

03 

68 

90 

70 

87 
67 

90 
66 

93 

71 

91 
66 

78 
66 

81 
67 

85 
63 

87 

62 

90 
65 

87 
60 

89 
66 

99 

67 

90 
62 

92 
65 

93 

67 

90 

70 

95 
69 

88,6 
65,2 

CENTERVILLE 

MAX 
MIN 

85 
63 

84 
55 

85 
59 

86 
67 

90 
70 

90 
72 

91 

71 

92 
69 

92 

»9 

93 

68 

94 
68 

94 
67 

93 
72 

90 
69 

92 

66 

95 
70 

93 

71 

81 
68 

78 
67 

85 
64 

88 
62 

92 
67 

90 
65 

91 

70 

91 
69 

92 

68 

92 
65 

94 
65 

94 
67 

94 
70 

90.0 
67,1 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

82 
56 

84 
61 

81 
59 

85 
59 

85 
67 

88 
68 

87 
69 

88 
67 

90 
68 

89 
63 

90 
64 

91 
65 

90 
68 

87 
67 

89 
69 

92 

64 

89 
66 

74 

64 

82 
62 

67 
61 

87 

64 

90 
64 

88 
62 

90 
66 

90 
66 

92 

67 

02 
66 

95 
72 

96 

71 

97 
69 

88.2 
65.1 

COLDSPRING  5  SSW 

MAX 
MIN 

88 
59 

84 
54 

85 
55 

83 
60 

88 
68 

89 
68 

91 
71 

91 
67 

92 
64 

93 
68 

95 
67 

91 
66 

91 
68 

91 
70 

91 
66 

93 
70 

92 
68 

88 
68 

84 
67 

83 
63 

87 
63 

90 
67 

87 
64 

88 
68 

67 
69 

99 

67 

89 

66 

91 
63 

90 
69 

92 

69 

89.1 
65.7 

COLLEGE  STATION  FAA  AF 

MAX 
MIN 

83 
66 

83 
61 

84 
62 

87 
66 

88 
72 

90 
73 

90 
72 

90 
71 

91 

70 

91 

71 

91 
69 

91 

71 

89 
73 

91 
71 

02 
70 

91 
72 

87 
73 

91 

70 

85 
70 

88 
67 

01 
66 

91 
70 

89 
69 

92 

70 

93 
70 

93 

70 

94 
69 

92 
66 

94 
69 

94 
72 

99.5 
69,3 

CONROE 

MAX 

MIN 

86 
62 

84 
58 

85 
59 

85 
63 

89 
68 

90 
69 

93 
71 

92 

68 

93 

66 

94 
70 

95 

68 

93 

68 

92 

70 

94 
73 

91 

60 

95 
71 

94 
72 

91 

69 

86 
68 

86 
65 

88 

66 

91 
67 

99 

67 

89 
70 

91 

70 

90 
69 

91 
71 

92 

66 

91 
69 

93 

71 

90.4 
67,9 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

85 
61 

82 
55 

63 
55 

83 
57 

88 
67 

89 
66 

89 
69 

90 
71 

91 
66 

92 
68 

94 
69 

91 
66 

91 

70 

91 
69 

91 
67 

93 
67 

92 
69 

84 
67 

78 
68 

86 
66 

98 

63 

90 
63 

88 
65 

91 
66 

91 
69 

92 
69 

92 
67 

9* 
66 

93 

66 

93 

70 

99.2 
65,9 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

MIN 

83 
63 

84 
64 

87 
64 

89 
68 

92 
72 

91 
72 

91 
72 

93 
71 

92 
71 

93 

68 

93 
68 

93 
72 

91 
72 

91 
71 

94 

69 

93 
67 

90 
65 

65 
60 

89 
68 

90 
65 

93 

68 

91 
69 

92 
68 

93 
72 

94 

74 

95 

72 

05 
73 

97 
67 

97 
75 

99 
72 

91.6 
69,4 

OIALVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

80 
61 

82 
58 

82 
59 

85 
66 

85 
70 

88 
69 

87 
69 

88 
70 

91 
69 

92 
70 

90 
70 

90 
68 

88 
70 

90 
69 

91 
69 

90 

70 

86 
66 

80 
67 

84 
69 

67 
67 

89 

66 

96 

67 

99 
65 

89 
68 

92 
69 

92 

66 

93 
71 

92 

69 

93 

72 

95 
69 

99.2 
67,6 

EMORY  1  N 

MAX 

MIN 

84 
58 

82 

57 

83 
62 

84 
65 

86 
68 

87 

70 

90 
70 

90 
71 

91 
66 

92 

63 

92 

66 

03 
69 

90 
68 

89 
66 

90 
65 

91 
62 

88 
65 

74 
63 

82 

64 

84 

67 

87 
50 

88 
66 

85 
61 

89 
67 

99 
70 

91 
65 

91 
62 

92 
65 

93 

69 

94 
69 

89.0 
65,2 

EvADALE 

MAX 

MIN 

85 
55 

82 
51 

84 
56 

84 
63 

87 
66 

89 
67 

92 

68 

91 
63 

92 
66 

93 
69 

95 

69 

03 
64 

92 

70 

91 
71 

89 
69 

93 
68 

93 
69 

03 
68 

90 
69 

86 

64 

89 
64 

91 
67 

67 
64 

67 
67 

87 
69 

99 
65 

91 

66 

91 
65 

91 
69 

94 
69 

99.7 
65,7 

FAIRFIELD 

MAX 

MIN 

63 

58 

86 
57 

90 
67 

90 
71 

71 

69 

70 

69 

67 

69 

68 

71 

69 

67 

94 
69 

90 
62 

80 
68 

85 
67 

87 
66 

89 
63 

65 

64 

69 

69 

67 

66 

69 

69 

71 

66,9 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

89 
64 

84 
56 

83 
59 

86 
64 

89 

71 

89 
70 

91 

70 

90 
70 

91 
69 

93 
68 

93 

66 

92 

66 

91 
69 

91 
66 

92 

64 

94 
68 

94 
70 

80 
70 

88 
68 

88 
63 

89 

62 

69 
66 

92 
67 

93 

66 

96 
69 

94 
67 

94 
68 

95 
69 

95 
69 

94 

70 

90,9 
66.9 

FRANKSTON 

MAX 

MIN 

85 

61 

83 
54 

90 
65 

92 
69 

92 
69 

93 

69 

92 
61 

92 

70 

92 
67 

93 
62 

95 
65 

91 

65 

S3 
66 

93 
65 

90 
59 

92 

67 

89 

61 

90 
67 

92 
69 

89 
63 

92 
63 

95 
61 

94 
69 

95 
71 

91.0 
64.9 

GILMER  2  W 

MAX 

MIN 

82 
57 

80 
55 

81 
60 

83 
64 

85 
69 

86 
70 

88 
69 

89 
71 

89 

65 

91 
64 

92 

69 

91 
69 

89 
69 

86 
67 

89 
60 

92 
65 

90 
64 

62 

83 
62 

82 
61 

88 

58 

89 
61 

89 

58 

86 
57 

90 
64 

91 
62 

91 
61 

95 

70 

94 
67 

95 
67 

99,2 

63.9 

GLADEhATER 

MAX 

MIN 

84 
60 

83 

59 

83 
62 

90 
66 

88 
69 

88 
70 

90 
70 

91 
71 

91 
70 

93 
69 

91 

71 

93 

60 

92 
72 

87 
69 

89 
64 

92 
66 

88 
61 

74 
65 

81 
67 

85 

63 

88 
62 

69 
67 

88 
65 

90 
6  8 

99 

70 

91 
66 

93 
66 

95 

71 

9* 
71 

93 

70 

88.8 
67,0 

GROvETON 

MAX 

MIN 

82 
69 

85 
52 

82 
55 

85 
57 

88 

60 

90 
70 

91 
69 

91 
67 

92 

63 

95 
69 

92 
66 

92 

65 

92 
64 

92 

66 

93 

65 

91 
69 

87 
67 

80 

66 

83 
68 

88 
62 

91 
60 

68 
67 

90 
61 

01 
65 

91 
62 

93 
65 

94 
64 

94 
62 

94 
67 

95 
69 

89.7 
64.4 

HEMPSTEAD 

MAX 

MIN 

88 
64 

85 
58 

85 
61 

86 
60 

90 
68 

90 
68 

93 
69 

91 
69 

92 

69 

93 

70 

94 
68 

92 
69 

91 

71 

92 

69 

93 
72 

94 
71 

92 
73 

02 
68 

86 
69 

83 

66 

88 
68 

90 

68 

90 
69 

68 

69 

91 
70 

92 

68 

90 
69 

92 
65 

90 
68 

93 

71 

90.2 
67.9 

HENDERSON 

MAX 

MIN 

83 

57 

81 
58 

83 
59 

84 
62 

87 
66 

88 

67 

88 
69 

90 
70 

91 
66 

94 

67 

95 
70 

93 

60 

92 

68 

88 

67 

91 

64 

92 

67 

92 
67 

77 

65 

81 
66 

86 

67 

88 
61 

90 
63 

88 
60 

90 
65 

99 
67 

92 
63 

92 

65 

94 
69 

94 

71 

95 
69 

88.9 
65.5 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
62 

84 
62 

86 
61 

85 
64 

90 
70 

90 

70 

92 

71 

90 
70 

92 

6  0 

94 
71 

95 
70 

93 

60 

95 
70 

91 
71 

92 
69 

95 
69 

93 
73 

87 
67 

80 
67 

87 
67 

89 
66 

90 
67 

89 

67 

90 

70 

89 

70 

94 
67 

91 
69 

93 

68 

92 

70 

94 
70 

90.3 
68,2 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

MIN 

84 
56 

82 
58 

82 

58 

84 
64 

87 
65 

87 
71 

89 
72 

91 

68 

90 

66 

90 
66 

93 
70 

92 

6  9 

92 

70 

86 
70 

88 
60 

92 
71 

90 
67 

80 
67 

86 
67 

87 
66 

89 
67 

92 
67 

90 
66 

91 

68 

90 
69 

92 
65 

93 
66 

95 
68 

91 
71 

95 

70 

89.9 
66,9 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

85 
64 

83 
59 

84 
59 

86 

65 

85 
65 

88 
65 

88 
71 

89 

71 

90 

70 

92 
72 

91 
70 

90 

70 

90 
70 

88 
69 

89 

69 

90 
69 

92 
72 

76 

66 

75 

67 

83 
68 

85 
70 

68 
66 

88 

64 

86 
65 

90 
70 

91 
70 

89 
72 

91 
73 

92 

73 

93 

74 

87,6 
68,3 

JASPER  3  SW 

MAX 
MIN 

85 
67 

82 

51 

84 
52 

83 
62 

88 
68 

89 

71 

93 
69 

92 
6? 

92 
62 

93 
62 

94 
63 

97 
62 

92 
71 

90 
69 

90 

65 

93 
65 

92 
64 

89 
67 

67 
69 

85 
60 

89 
62 

90 
68 

88 

60 

89 
65 

89 
69 

90 
63 

92 

66 

93 
62 

95 
65 

99 
68 

90.1 
64.3 

KABNACK 

MAX 

MIN 

79 
62 

81 
52 

85 

56 

86 
64 

86 
67 

88 
69 

90 

70 

91 
68 

92 
64 

92 

66 

91 

68 

90 
68 

89 
71 

87 
67 

91 

62 

91 
69 

87 
68 

82 

66 

86 
62 

87 
67 

90 
64 

88 
60 

89 
59 

89 
66 

92 
67 

93 
63 

94 
64 

94 
67 

96 

69 

95 

66 

89.0 
65.0 

KIRBWILLE  FOR  SERVICE 

MAX 
MIN 

85 
54 

84 

53 

85 
54 

86 
62 

88 
66 

90 
67 

91 
68 

91 
63 

92 

65 

95 

69 

94 
68 

93 
65 

85 
71 

91 
71 

93 
67 

93 
68 

90 
67 

88 
67 

87 

69 

88 
63 

91 

64 

89 
67 

98 

68 

89 
67 

91 
69 

94 

64 

93 

67 

93 

64 

96 
69 

94 
69 

90.2 
65.4 

LIVIMGSTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

85 

57 

83 
53 

83 

53 

85 
57 

88 
68 

88 
68 

91 

71 

90 
70 

90 
62 

94 
65 

94 
67 

92 
65 

95 
69 

91 
70 

00 
65 

93 
67 

90 
68 

85 

68 

85 
68 

83 
62 

87 
62 

90 
64 

87 
62 

68 
65 

89 
69 

91 
64 

91 

65 

92 

62 

92 
64 

93 

66 

89.2 
64,5 

LONGvlEta 

MAX 
MIN 

83 
57 

81 
56 

83 
56 

85 
62 

87 
67 

87 
70 

89 
69 

90 

70 

92 
68 

94 

69 

93 

69 

94 
69 

95 
68 

85 
69 

88 
64 

92 

65 

91 

70 

75 

65 

85 
66 

75 
62 

88 
62 

89 
64 

87 
63 

88 
63 

90 
66 

92 
66 

92 

66 

94 

66 

93 
70 

95 

64 

86,4 
65,4 

LOVELAOY 

MAX 
MIN 

85 
61 

82 
55 

83 
57 

83 
64 

88 
67 

89 
67 

90 
69 

89 
69 

91 
66 

91 
70 

92 
68 

91 
65 

91 
69 

88 
68 

00 
66 

93 
70 

92 
69 

85 
67 

77 
68 

65 

64 

88 
62 

91 

65 

87 
64 

89 

67 

92 

68 

89 
66 

90 

67 

92 

65 

92 

69 

93 
69 

88,6 
66.0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
60 

85 
56 

85 

58 

90 

64 

90 
68 

92 
70 

93 

7] 

93 

70 

91 
66 

94 
69 

93 
71 

93 

67 

89 

71 

91 

71 

93 
68 

91 
71 

84 
70 

80 
69 

85 
68 

89 
66 

92 
63 

88 
70 

90 
64 

90 

68 

93 
69 

93 
65 

94 

70 

94 
67 

94 
69 

94 
73 

90.2 
67,4 

MADISONVILLE 

MAX 

MIN 

87 
63 

86 
58 

86 

61 

89 
66 

90 

71 

91 

70 

93 
71 

92 
71 

94 
68 

95 
71 

94 
70 

94 

69 

92 

72 

93 
71 

95 
69 

95 

71 

94 
69 

80 
69 

87 

68 

89 
66 

01 
65 

89 
69 

91 
67 

90 
71 

94 
70 

92 
69 

05 

68 

93 

68 

95 

69 

96 
73 

91,4 
68.4 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

81 
56 

79 
53 

81 
56 

85 
63 

86 
67 

87 
69 

88 
68 

90 
68 

90 
66 

92 
67 

92 

68 

92 
68 

90 

71 

84 
69 

88 
64 

90 
69 

88 
69 

81 

66 

84 
66 

86 
60 

87 

63 

89 
62 

86 
60 

69 

66 

89 
64 

92 
69 

02 

65 

94 

68 

93 

70 

94 
68 

88.0 
65.2 

"INEOLA  NO  2 

MAX 

MIN 

84 
59 

82 
58 

83 

50 

84 
63 

87 

69 

88 
70 

89 
68 

90 
69 

90 
67 

92 
65 

93 

66 

92 
67 

91 

68 

69 
67 

00 
68 

92 
64 

90 
65 

72 

64 

76 
62 

85 
62 

88 
60 

90 
61 

68 
60 

68 
64 

91 
68 

92 
63 

01 
62 

94 
63 

94 

67 

94 
67 

88,3 
64,5 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

81 
54 

81 
55 

84 
57 

86 
65 

87 
67 

88 

70 

90 
68 

91 
69 

90 
65 

91 
64 

90 

67 

93 
68 

91 

66 

86 
65 

88 
59 

94 
65 

89 
68 

75 

62 

83 
63 

87 
59 

87 

60 

89 
62 

87 
59 

90 
63 

92 

68 

94 
63 

03 
62 

95 
69 

95 

69 

93 

66 

88.7 
63.9 

NACOCDOCHES 

MAX 

MIN 

90 
58 

83 
55 

84 
56 

82 
64 

80 
70 

88 
69 

91 

71 

92 

69 

92 
66 

93 

68 

94 
70 

93 
69 

92 

70 

88 
70 

91 
67 

93 
72 

93 
67 

82 
67 

84 
69 

86 
64 

88 
62 

90 
68 

90 
62 

90 

68 

92 
69 

92 
63 

02 
67 

94 
66 

93 
69 

95 
70 

89.9 
66, f 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE    1966 


Station 

Day  of  Month 

• 
■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30   31 

> 
< 

•,E.t-\ 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

95 

60 

84 
58 

84 
58 

84 
61 

8T 
68 

87 
70 

90 
70 

90 
69 

92 

TO 

92 

69 

95 
TO 

92 
69 

93 

69 

91 
68 

92 
68 

96 
6T 

94 
68 

88 

67 

80 
68 

86 
65 

98 
64 

90 
65 

9T 
64 

89 
66 

89 
69 

91 
65 

92 

67 

93 

6T 

93 
69 

93 

69 

89,6 
66,6 

DINE14NG 

MAX 

Mm 

85 

53 

82 
52 

85 
52 

85 
63 

87 
68 

89 
71 

92 
72 

93 
64 

93 
66 

92 
65 

96 
68 

94 
65 

95 
72 

89 
69 

90 
66 

93 
TO 

90 
65 

87 
67 

85 

68 

87 
63 

88 
62 

91 
66 

89 
59 

90 
66 

88 
63 

90 
61 

93 
65 

94 
63 

93 

67 

94 
69 

90,0 
64,6 

SCCKL4ND  1  \ 

MAX 

Mm 

83 
53 

85 
51 

83 
52 

89 
59 

92 
66 

92 
70 

92 
T2 

91 
63 

91 
63 

94 
64 

92 
66 

91 
63 

90 
69 

90 
69 

93 
64 

92 

60 

90 
60 

94 
64 

93 
66 

92 

61 

93 

65 

93 
66 

92 
62 

94 
65 

90,9 
63,0 

RUSK 

MAX 

Mm 

94 
61 

81 
5T 

82 
56 

54 
66 

8* 
67 

87 
68 

89 
69 

90 
68 

89 
6T 

91 

TO 

94 
69 

92 
67 

90 
69 

89 
69 

89 
70 

92 
65 

91 
68 

78 
66 

81 

68 

84 
66 

87 
65 

90 

67 

8T 
64 

90 
68 

99 
69 

92 
66 

91 
Tl 

93 
68 

92 

71 

93 

69 

99.2 
66,9 

SIKK5  2  NNH 

MAX 

Mm 

80 
55 

80 
53 

83 
60 

84 
65 

86 
69 

86 
68 

8T 
TO 

88 
68 

91 
68 

90 
64 

90 
66 

90 
70 

88 
70 

88 
66 

89 
61 

88 
65 

88 
65 

81 
65 

86 
69 

86 
66 

89 
62 

87 
62 

98 

5T 

90 
67 

90 
67 

91 
63 

93 
63 

93 

67 

95 

69 

96 
69 

88,0 
64,9 

SP'.RC-EO  dam  b 

MAX 

Mm 

86 
58 

82 
52 

84 
54 

84 
65 

87 
45 

89 
65 

92 
69 

91 

64 

91 
65 

92 

68 

94 
68 

94 
63 

94 
63 

92 
69 

89 
61 

92 
68 

90 
66 

89 

67 

84 
69 

93 
64 

88 
63 

90 
66 

8T 
61 

88 
67 

90 

69 

91 
65 

92 
65 

93 
63 

92 

69 

93 
69 

99,4 
64. T 

SULP^UO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

84 
62 

82 
61 

83 
61 

85 
65 

85 
61 

87 

71 

88 
TO 

88 

70 

89 
TO 

91 
63 

92 
63 

91 
69 

90 
68 

89 
6T 

89 

66 

91 
65 

88 

65 

75 
64 

82 
65 

85 
62 

87 
62 

89 
62 

98 
62 

89 
62 

90 
69 

91 
65 

90 
62 

93 

65 

96 

70 

95 

70 

68.1 
65,2 

TE<ACK«\A  DAM 

MAX 

Mm 

80 
56 

82 
5T 

86 
60 

85 
65 

87 
68 

88 
70 

89 

71 

90 
68 

91 
T2 

93 
6T 

88 
64 

93 

08 

92 

73 

83 
68 

88 
64 

92 
69 

90 
68 

75 
62 

85 
63 

88 
62 

88 
66 

90 
63 

99 

63 

89 
67 

94 
69 

93 

6T 

94 

68 

94 
71 

95 

74 

99 

70 

68,1 
66.4 

TTLEO  5  NE 

MAX 

Mm 

83 
5* 

80 
53 

82 
5T 

83 
65 

87 

60 

88 
70 

91 
66 

88 
70 

91 
6T 

93 
65 

94 
68 

92 

67 

90 
69 

90 
65 

90 
61 

93 
66 

89 

67 

72 

64 

78 
66 

84 
62 

87 
39 

89 
63 

96 
58 

87 
66 

99 

69 

91 
61 

91 
63 

93 

67 

92 

68 

93 

69 

8T.9 
64,4 

•  JPOf 

MAX 

Mm 

83 
53 

85 
52 

83 
53 

88 
59 

89 
65 

92 

66 

91 
68 

91 

63 

93 
62 

92 

63 

94 
65 

91 
62 

91 
69 

89 
69 

93 

65 

92 

6T 

91 
66 

78 
67 

84 

68 

88 
61 

91 
61 

88 

67 

9T 
61 

88 
64 

91 

67 

92 

68 

92 

64 

91 
62 

94 
65 

93 
66 

89.1 

63,6 

•ILLS  POINT 
•    •    • 

MAX 

Mm 

85 
62 

83 
60 

85 
6T 

86 
65 

SB 
63 

88 

70 

91 
TO 

91 
70 

91 
70 

95 

70 

96 

70 

94 
69 

95 
69 

95 
TO 

9  5 
72 

9T 
65 

92 
65 

76 
64 

80 
60 

85 
65 

88 
65 

92 

64 

90 
68 

90 
68 

90 
65 

91 
69 

92 
69 

93 
69 

96 

70 

94 

70 

90,1 
6T.1 

TQ44S  PECOS         05 

»LBI'<E 

MAX 

Mm 

64 

90 

66 

93 

TO 

96 

TO 

94 
62 

95 
57 

94 
63 

96 
62 

86 
60 

83 
62 

87 
62 

90 
58 

95 
65 

88 
64 

R9 
60 

93 

64 

89 
68 

89 
58 

90 
60 

85 

66 

84 
61 

83 

62 

90 

61 

86 
62 

84 
60 

80 
69 

81 
62 

86 
64 

17 

60 

66 
64 

86,4 

62. T 

9i«E=SFtELD 

MAX 

min 

91 
TO 

88 
68 

88 
68 

94 
6T 

100 
68 

103 

69 

94 

Tl 

95 
58 

93 
69 

82 
63 

87 
69 

90 
62 

86 
70 

96 

6T 

90 
67 

90 
Tl 

92 

71 

92 

61 

86 
67 

87 
68 

87 
69 

86 
69 

8T 
6T 

87 
69 

87 
69 

85 

70 

88 
71 

67 
69 

88 

67 

88 

70 

99.8 

67.1 

»i.--o-E» 

MAX 

Mm 

100 
65 

96 
63 

98 
6T 

104 
T3 

103 
70 

101 
66 

98 
69 

101 

70 

100 
66 

T8 
63 

91 

63 

94 
58 

99 

66 

99 
65 

97 
63 

100 
TO 

102 
69 

95 
63 

92 

66 

94 
69 

94 
62 

92 

67 

96 
69 

99 
69 

98 
71 

95 

71 

92 

66 

83 

68 

91 
63 

93 

67 

95.9 
66,5 

Ull 

MAX 

Mm 

100 
Tl 

104 
68 

104 

69 

106 
6T 

105 
73 

108 

60 

107 
63 

106 
63 

103 
65 

103 
T2 

99 

63 

100 
60 

108 
59 

103 
T4 

103 

65 

10T 
63 

105 

70 

103 
64 

104 
69 

102 

70 

92 

64 

99 
65 

103 
Tl 

101 
74 

100 
70 

91 

68 

95 
68 

97 
72 

95 
72 

101.9 
6T.J 

c»:scs  e»siN 

MAX 

Mm 

8T 
62 

89 
62 

91 
TO 

91 
66 

90 
69 

91 
65 

92 

63 

89 
65 

90 
69 

88 
50 

81 
57 

82 
56 

91 
56 

90 
62 

84 

59 

89 
63 

88 
63 

S3 
36 

S3 
56 

84 
62 

84 
59 

80 
61 

81 
59 

83 

61 

79 
65 

80 

61 

81 
59 

85 
59 

88 
36 

84 
62 

95,9 
61.2 

'.»S  SEBVICE  STA 

MAX 

Mm 

95 
59 

99 
56 

98 
60 

98 
56 

97 

54 

98 
50 

99 
53 

97 
53 

88 
56 

84 
49 

90 
51 

96 
55 

96 
58 

96 
64 

98 
59 

96 
62 

94 
65 

92 

61 

96 
62 

85 

61 

87 
59 

96 
62 

101 

65 

98 
65 

93 
65 

83 

61 

70 
64 

76 
64 

79 

60 

86 

61 

92.1 
59.0 

MAX 

Mm 

91 
Tl 

93 
TO 

89 
69 

90 
6T 

9T 
69 

102 
TO 

101 
69 

96 
70 

97 
70 

TT 
TO 

85 
71 

93 
58 

89 
66 

B6 
65 

92 

70 

93 
68 

95 
67 

94 
60 

85 
65 

68 
68 

89 
70 

87 
69 

89 
68 

90 
69 

89 
69 

97 
70 

91 

69 

90 
71 

91 
64 

90 
71 

90.9 
69.1 

cl  Pis':  »b  mppcbt 

MAX 

Mm 

96 
66 

96 
68 

9T 
TO 

9T 

TO 

94 
65 

95 
5T 

95 
63 

93 
65 

89 
67 

8T 
65 

90 
57 

96 
64 

101 
65 

98 
69 

96 
65 

99 

Tl 

95 

74 

98 

67 

96 
69 

89 
65 

91 
65 

94 

70 

9T 
Tl 

100 
75 

95 
64 

72 
64 

78 
63 

81 

66 

82 

66 

66 

66 

42.4 

66.9 

(».i .  . 

MAX 

Mm 

96 
66 

96 
61 

9T 
65 

96 
60 

95 
5T 

93 
5? 

95 
54 

94 
55 

93 
56 

88 

64 

86 
54 

90 
57 

95 
59 

99 
66 

63 

96 
66 

99 

69 

95 
65 

98 
67 

96 
66 

92 
62 

92 

62 

94 
6T 

9B 
67 

99 
70 

99 
62 

73 

64 

74 
66 

82 

64 

67 
65 

92.9 
62.4 

■  «-f st  p»Dia 

MAX 

Km 

93 
69 

89 
45 

93 
6T 

100 
66 

103 
61 

101 

64 

98 
66 

100 
63 

96 
69 

72 
62 

86 
63 

91 
60 

95 

61 

9T 
65 

93 
60 

92 

62 

95 

64 

94 
61 

87 
64 

99 
63 

86 
64 

90 
66 

89 

64 

91 
66 

89 
69 

97 

70 

88 
6H 

89 
69 

90 
64 

69 

66 

91.9 
64,  T 

•MM)*  AILS.  )  5SE 

MAX 

MM 

93 
69 

91 

6T 

94 
6T 

104 
69 

109 

65 

102 
64 

99 
68 

102 

64 

96 
69 

T6 
65 

89 
68 

93 
55 

91 
66 

98 
65 

90 

64 

95 
64 

95 

64 

95 
61 

95 

65 

99 
66 

88 
70 

89 
69 

90 
68 

91 
68 

90 
69 

98 

TO 

90 
72 

90 
71 

90 
64 

90 
66 

92,9 
66,4 

MAX 

MM 

99 
60 

90 
59 

95 
59 

99 
69 

99 
68 

96 
6T 

91 
61 

100 
65 

96 

61 

T2 

41 

90 
59 

95 

57 

92 

56 

95 
59 

92 

61 

99 
65 

100 
62 

92 

59 

99 
61 

91 
62 

91 
59 

95 
60 

95 
59 

II 

99 

95 
59 

91 
61 

81 
60 

76 
61 

99 
61 

99 

61 

92,6 

60. T 

1  •  •■»  t  t 

MAX 

KOI 

92 

44 

9T 
60 

98 

44 

94 
60 

94 
60 

94 
61 

93 

64 

96 
64 

90 
66 

91 
56 

90 
58 

98 
68 

98 

70 

96 
66 

96 

TO 

102 
72 

100 
69 

101 
68 

99 
69 

94 
62 

91 
64 

9T 
6T 

97 
67 

99 
73 

90 
64 

82 

64 

76 
64 

84 
64 

65 

63 

93.6 
64.9 

•ot'Hon 

MAX 

Km 

•»•«» 

MAX 

Km 

•  T 

59 

♦4 
56 

93 

59 

14 
61 

92 
4- 

94 

94 
56 

94 

96 

92 
62 

"3 
93 

87 
60 

49 
55 

91 

57 

90 
63 

90 
56 

93 

59 

90 
63 

99 
99 

92 
60 

99 
65 

85 
56 

85 

58 

90 
98 

HK 

96 

87 
60 

T9 
64 

82 
t.1 

67 
61 

89 
96 

83 

62 

99.1 
99,9 

■ 

KAX 

KB 

96 

•.<■ 
49 

66 

104 

69 

102 

49 

102 

47 

10? 
61 

101 
60 

103 
72 

•  2 

61 

96 
60 

99 
69 

91 

100 
6T 

101 
70 

94 
64 

96 
67 

90 

70 

90 
68 

92 
69 

93 
67 

91 
70 

94 
69 

19 

71 

91 

71 

91 
72 

99,2 

66.6 

KAX 

k» 

90 
66 

41 
44 

101 
66 

let 

99 

64 

99 
69 

95 

65 

97 

70 

»T 
64 

89 
60 

91 
60 

97 
47 

91 
65 

|| 

64 

96 
64 

94 
67 

97 
61 

97 
63 

99 

67 

89 
49 

90 
69 

91 
67 

90 
61 

87 
66 

99 
69 

B9 

70 

99 

70 

99 
64 

91 

69 

92.1 
65,4 

■omit 

49 

54 

•  * 
34 

4' 

•  4 

66 

»» 

6» 

91 

91 
62 

76 

54 

44 
5T 

46 
94 

91 
41 

87 
64 

46 

57 

■| 
II 

91 
63 

87 
62 

44 
93 

96 
94 

91 
57 

77 
52 

71 
93 

T6 
96 

|| 

97 

91 
99 

12 

96 

79 
ii 

76 
96 

71 
57 

T4 
3T 

91,» 

99,0 

>  JUKTlO* 

»4 

91 

44 

94 

99 

41 

4» 

94 

■  ■ 

96 

64 

91 
59 

■  4 
42 

69 

99 

47 

99 
65 

II 

6T 

95 
66 

97 

70 

93 

61 

92 
69 

91 
63 

69 
66 

90 
64 

91 
67 

92 
68 

|| 

i.n 

92 

66 

92 
62 

94 
6T 

91.7 
69.4 

KM 

>• 

49 
44 

'  "• 

104 

44 

104 
67 

106 

• 

104 
»0 

•  1 

90 

41 
49 

97 
62 

101 

44 

91 

4/ 

101 
65 

104 
70 

99 
62 

90 
66 

92 

69 

92 

68 

97 
69 

99 
69 

97 

70 

93 
69 

94 
Tl 

70 

90 
69 

96 

67 

46 
Tl 

9T.0 
69.9 

MM 

•• 

44 

6T 

6T 
TO 

44 
66 

95 

«9 
46 

|| 

62 

49 
66 

99 
69 

92 
69 

|| 

66 

96 
61 

92 
66 

90 
61 

95 
69 

99 

67 

99 
67 

99 
49 

90 
62 

89 

69 

66 
66 

99 
69 

B« 
Tl 

89 

70 

66 
66 

90 
66 

91,9 
66.9 

•» 

• 

101 

M 

• 

lOi 
79 

101 
'1 

lO'l 

'  1 

101 
64 

lor 

47 

104 
74 

101 
'2 

107 
61 

104 
49 

103 
67 

103 
73 

101 
71 

99 
69 

101 
69 

101 

M 

101 
71 

100 
71 

91 
T4 

92 
73 

100 
71 

100 
73 

100 
T4 

102.6 
T1.2 

44 

4« 

46 

40 

44 

49 

64 

40 
64 

40 
4> 

91 

40 

91 

99 

92 
69 

|| 

99 
65 

91 
49 

99 
64 

90 
69 

99 
65 

91 

66 

94 
61 

9T 
66 

95 
|| 

91 
61 

13 

66 

|| 

67 

80 
69 

66 

67 

44 

69 

41,  » 
64.9 

MM 

4| 

60 

•>' 

99 

61 

44 

49 
42 

45 

42 

49 

67 

TO 

41 
61 

II 

•J, 

H 

41 

94 
44 

99 

41 

94 
'1 

47 
59 

97 
65 

91 
69 

47 
72 

II 

91 
62 

91 

64 

73 

79 
69 

69 
64 

T9 
69 

41.1 
61.6 

»*«*•« 

MM 

11 

• 

•• 

•  • 

4« 

74 

61 

•  6 

40 

47 
44 

95 

49 
<* 

•1 

-1 
70 

40 

44 

49 
49 

•  9 

69 

99 

61 

44 
61  1 

95 
66 

16 

47 

|| 

67 

14 

49 

9T 
49 

86 

8T 
63 

9T 
46 

96 
46 

99.1 
65.1 

l  rj 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1966 


Station 

Day 

ol  Month 

■ 

O 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

SHEFFIELD 

MAX 

MIN 

86 
71 

85 
67 

88 
66 

95 
68 

95 
69 

92 
69 

91 
73 

90 
69 

87 

70 

89 
67 

94 
72 

89 
61 

96 
65 

95 
66 

91 
72 

92 

66 

93 

73 

91 
60 

87 
68 

87 
70 

84 
61 

87 
70 

88 
72 

86 
69 

86 
69 

89 
69 

87 
68 

90 
69 

89 

68 

90 
69 

69.6 
68,2 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

MIN 

90 
63 

92 
58 

93 
63 

92 
67 

91 
65 

95 
50 

93 
63 

91 
54 

90 
59 

83 
61 

85 
52 

90 
54 

95 
57 

94 
64 

94 
59 

96 
64 

93 
69 

93 
66 

91 
62 

90 
63 

83 
59 

95 

67 

95 
68 

91 
68 

78 
62 

67 
63 

79 
65 

82 
65 

82 
64 

89.1 
61.9 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

94 
65 

95 
62 

99 

68 

98 
66 

99 
53 

99 
65 

96 
64 

79 
67 

89 
62 

94 
61 

97 
58 

100 
63 

97 
69 

98 
64 

98 
67 

93 
69 

90 
64 

92 
65 

91 
62 

89 
61 

95 

64 

97 

65 

98 
67 

97 
65 

72 
66 

70 
63 

81 
66 

86 
62 

90 
65 

92.2 
64.1 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
71 

96 
65 

101 
67 

102 

67 

99 
66 

99 
64 

99 
72 

100 
67 

81 
68 

89 
63 

92 
63 

94 
61 

98 
67 

91 
67 

97 
67 

98 
68 

93 
67 

85 
60 

87 
64 

89 
67 

91 
69 

90 
69 

92 

67 

89 
69 

88 
68 

89 
69 

88 
71 

90 
71 

91 
68 

93 

70 

92.7 
67,1 

ysleta 

MAX 
MIN 

98 

63 

97 
59 

97 
64 

97 
57 

96 
55 

94 
52 

96 
55 

95 
55 

93 
54 

88 
64 

68 
54 

91 
54 

96 
59 

102 
67 

99 
61 

97 
65 

100 
71 

98 
63 

100 
68 

98 
66 

97 
60 

92 

67 

95 

64 

99 
67 

100 
70 

94 
61 

73 
61 

76 
66 

85 

64 

86 
63 

93.9 
61.6 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

S9 

67 

88 
66 

86 
65 

86 
64 

91 
66 

90 
71 

90 
71 

93 

71 

92 

71 

89 
72 

92 
72 

92 

64 

68 
67 

94 
71 

94 
69 

92 
71 

94 
71 

93 

65 

91 
66 

90 
65 

89 
71 

89 
72 

84 
69 

90 
71 

88 
67 

90 
69 

92 

70 

91 

68 

91 
68 

92 
67 

90,3 
68,6 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

mn 

86 
66 

85 

64 

85 
63 

90 
65 

95 
66 

96 
66 

90 
69 

92 

69 

92 
68 

90 
68 

90 
65 

95 

60 

87 
67 

95 
63 

91 

66 

93 
65 

93 

67 

95 

61 

89 
64 

83 

65 

89 
66 

85 

67 

87 
65 

66 
66 

86 
67 

85 

67 

90 
67 

89 
63 

69 
62 

89 
64 

89,6 
65,4 

BLANCO 

MAX 

Mm 

91 
63 

89 
62 

85 

61 

86 
63 

89 
68 

88 
69 

91 

70 

92 
69 

92 

70 

92 

70 

92 
69 

91 
69 

94 
72 

98 

66 

93 
65 

95 
69 

96 
71 

97 
73 

83 

66 

84 
68 

87 
67 

89 

67 

91 
68 

69 
71 

86 
70 

91 
70 

69 

67 

91 
62 

91 
66 

92 
63 

90,5 
67,3 

BOERNE 

MAX 

Mm 

8* 
62 

81 
61 

82 
61 

86 
66 

87 
66 

68 
67 

88 

71 

88 
69 

87 
71 

88 

66 

86 
66 

90 
71 

94 

71 

92 
65 

92 
65 

92 

67 

92 
69 

90 
69 

81 
66 

86 

70 

86 
67 

85 
70 

87 
68 

63 
70 

87 
69 

85 

70 

87 
62 

86 
60 

88 
65 

90 
63 

87,3 
66,8 

BRACKETTV1LLE 

MAX 

Mm 

91 
65 

91 
65 

91 
65 

89 
65 

92 

70 

90 

70 

90 

70 

89 
71 

94 
72 

94 
73 

92 
72 

93 

65 

92 
66 

92 
66 

92 
66 

92 
66 

97 
68 

96 
66 

89 
66 

89 

70 

91 

70 

90 
72 

80 
68 

89 
71 

89 

70 

89 

71 

91 
71 

91 
71 

91 
65 

91 
62 

90,9 
68,3 

BRADY 

MAX 

Mm 

88 
62 

88 
60 

90 
61 

92 
60 

90 
65 

91 
60 

91 
65 

90 
66 

90 
65 

91 
69 

91 
63 

92 
60 

93 
62 

95 
64 

97 
66 

97 
65 

94 
69 

91 
70 

90 
65 

85 
65 

92 
64 

94 
65 

91 
62 

90 
64 

90 
65 

91 
63 

91 

66 

91 
63 

91.3 

64,1 

BURNET 

MAX 

Mm 

67 
61 

84 
63 

84 
63 

85 
63 

87 
67 

90 
69 

89 
72 

90 
69 

91 
70 

91 

64 

90 
65 

93 
68 

93 
70 

91 

67 

93 
64 

92 

71 

92 

70 

85 

65 

83 
65 

86 

67 

87 
66 

88 
69 

90 
70 

87 
70 

90 
70 

89 
68 

90 
60 

90 
64 

91 
61 

93 
64 

89.0 
66,3 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

87 
63 

85 

65 

88 
63 

91 

67 

90 
67 

90 
67 

94 
70 

93 
71 

93 

70 

93 
69 

93 
69 

90 
63 

96 
73 

94 
69 

94 
66 

97 
69 

97 

75 

93 

65 

88 

67 

90 
69 

91 
67 

89 
71 

91 
70 

86 

70 

90 
69 

93 
69 

92 

66 

92 
65 

92 

70 

94 
63 

91.1 

68,0 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

84 

64 

82 

64 

80 
62 

89 
65 

88 

67 

88 
67 

91 
70 

89 
68 

89 
68 

90 
69 

90 
69 

85 

60 

92 
70 

92 
69 

89 
65 

92 
69 

92 
72 

86 

61 

86 
65 

87 
64 

67 
68 

82 
68 

85 

66 

85 
68 

85 
67 

88 
68 

88 
68 

90 
63 

94 

67 

90 
63 

87,8 

66,  i 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

89 

68 

88 

64 

86 
65 

92 

67 

96 
68 

97 
67 

92 
69 

93 

71 

93 
70 

92 

70 

92 
67 

94 
63 

88 
66 

98 
70 

95 
64 

94 
64 

95 
66 

93 
60 

84 
65 

85 

64 

89 

67 

87 
67 

88 
66 

89 
68 

89 
67 

87 
67 

91 

67 

91 
63 

91 
62 

91 
64 

91,0 
66.2 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

88 
67 

86 
66 

89 
65 

91 
68 

90 
70 

90 
71 

94 
73 

92 

70 

90 
71 

92 
72 

91 
72 

89 

63 

96 
72 

95 

71 

94 

70 

95 

72 

94 
74 

89 
64 

88 
70 

90 

70 

90 

70 

83 
71 

89 
69 

89 
71 

90 
71 

91 
71 

90 
72 

91 

66 

91 
69 

92 
68 

90.6 
69.7 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

90 

63 

86 
64 

90 
63 

95 

65 

92 
68 

95 

68 

94 
68 

94 
67 

96 
68 

96 
68 

97 
65 

95 

65 

100 
70 

99 
66 

100 
65 

99 

70 

95 
67 

87 
62 

88 
63 

94 
63 

92 

64 

91 

65 

93 
64 

92 

66 

91 
66 

91 
65 

95 
63 

95 

64 

96 
64 

96 
63 

93.9 
65.4 

ELDORADO  11  Nw 

MAX 

Mm 

85 
6* 

64 
63 

89 
64 

90 
62 

92 
66 

89 
69 

91 
69 

90 
68 

90 
65 

91 
72 

91 
64 

68 
67 

95 
68 

94 
64 

94 
64 

92 
62 

95 

60 

84 
62 

89 
64 

90 
66 

85 
62 

89 
64 

87 
65 

89 
64 

90 
64 

90 
64 

90 
62 

90 
62 

92 
62 

94 
64 

90.0 
64.3 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

85 
66 

82 
62 

84 
63 

87 
66 

65 
65 

88 
66 

88 

70 

69 
68 

90 
70 

90 
67 

89 
66 

93 
67 

95 
71 

93 
65 

94 

64 

93 
71 

97 
71 

89 
63 

84 
64 

86 
67 

87 
67 

87 
69 

88 
68 

66 
69 

89 
68 

89 
69 

90 
65 

90 
63 

91 
69 

94 

64 

89.1 
66.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

91 
63 

88 
63 

85 
62 

86 
66 

89 
68 

88 
69 

92 
72 

91 
70 

91 
70 

92 

69 

91 
66 

91 
70 

95 
70 

92 

70 

98 
65 

96 
73 

95 
70 

97 
73 

82 
64 

82 

66 

87 
64 

89 

67 

89 

70 

89 
69 

90 
70 

88 
64 

91 
63 

91 

64 

90.2 
67.6 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
64 

84 
66 

85 
65 

89 
70 

67 
69 

90 
69 

92 
72 

90 
71 

92 
70 

92 
69 

93 
67 

92 
66 

97 
73 

94 
66 

97 
64 

95 
69 

96 

70 

82 
64 

87 
66 

91 
66 

90 
66 

88 
66 

90 
65 

87 

66 

90 
66 

91 

67 

91 

64 

92 

66 

92 

68 

94 
63 

90.6 
67.2 

JUNO 

MAX 

Mm 

89 
69 

86 
67 

85 
65 

89 
65 

92 

69 

91 
69 

88 
70 

92 
70 

91 
71 

91 
71 

93 
72 

97 
65 

96 
70 

96 
69 

97 
68 

94 
72 

97 
75 

96 
64 

96 
64 

97 
68 

89 
70 

89 

72 

85 
69 

90 
70 

87 

70 

90 
69 

91 
71 

92 

67 

95 

69 

94 
70 

91. » 
69,0 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

87 
66 

85 
63 

82 
63 

82 

64 

86 
65 

83 
66 

86 
69 

88 
69 

86 
71 

89 
65 

67 
65 

86 
69 

90 
70 

92 
63 

92 

61 

91 

67 

91 
S9 

92 

70 

33 
67 

84 
68 

85 

65 

88 
69 

84 
68 

88 
68 

86 
67 

88 
68 

86 
65 

88 
60 

89 
63 

69 
61 

87,2 
66,1 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

89 

63 

87 
62 

85 

64 

86 

65 

89 
68 

90 
68 

92 

70 

92 
69 

92 
72 

93 

67 

92 

65 

92 
68 

98 
69 

94 
67 

92 

64 

95 

67 

94 
70 

89 
67 

73 
65 

85 
66 

85 
68 

86 
65 

87 
68 

86 

70 

89 
69 

90 
69 

87 
63 

90 
66 

90 
64 

91 
66 

89.4 
66.8 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

64 

91 
71 

92 

71 

92 
72 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

85 
63 

83 
63 

84 

62 

88 

64 

86 
65 

87 
66 

90 
67 

89 
68 

86 
68 

89 
65 

69 
67 

69 

61 

93 

71 

92 
63 

92 
63 

94 
69 

93 

69 

91 
64 

86 
65 

88 
66 

87 
66 

84 
66 

87 
66 

85 
66 

87 
66 

88 
66 

88 
64 

88 
61 

89 
66 

91 
60 

88.3 
65.2 

LLANr 

MAX 

Mm 

93 

67 

90 
66 

88 
66 

87 
70 

90 
69 

87 
69 

93 
74 

93 
72 

93 
74 

95 
71 

95 
68 

94 
71 

97 
73 

97 
70 

94 
67 

97 
74 

97 
74 

96 
70 

80 
68 

87 
69 

91 
71 

91 
70 

90 
69 

90 
70 

89 
70 

93 
72 

91 
68 

93 

67 

93 
69 

94 
68 

91.9 
69,9 

MASON 

MAX 

Mm 

88 
61 

85 
63 

83 
64 

83 
65 

88 
67 

e4 

67 

88 
65 

90 
69 

90 
68 

91 
67 

90 
63 

91 

69 

94 
72 

94 
62 

95 
71 

95 
71 

95 
67 

96 

64 

81 
66 

81 
64 

90 
62 

90 
63 

90 
63 

90 

68 

88 
68 

90 
60 

91 
61 

90 
64 

92 
61 

89,4 
65.3 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

88 
72 

88 

69 

94 
68 

101 

68 

102 

60 

94 
69 

95 

71 

94 
61 

88 
70 

89 
65 

93 
69 

88 
62 

97 
70 

97 

64 

93 
68 

93 

70 

94 
72 

94 
61 

88 

67 

89 
69 

86 

70 

87 
70 

87 
68 

88 
68 

86 
69 

89 

70 

90 

68 

90 

70 

90 
68 

92 

70 

91.6 

68.2 

MEDINA 

MAX 

Mm 

87 
66 

84 
65 

82 
64 

83 
67 

87 
65 

89 
68 

88 
67 

89 
70 

88 
70 

87 
66 

88 
69 

89 
68 

92 
72 

94 
64 

91 
62 

94 
69 

96 
69 

93 
66 

84 
65 

84 
69 

88 

66 

89 
69 

83 
65 

89 
69 

84 
69 

87 
68 

86 
65 

87 

61 

100 
62 

90 
62 

88.6 
66,6 

MENAqo 

MAX 

Mm 

85 

62 

84 
62 

86 
63 

91 
60 

86 
65 

92 
66 

92 
69 

91 
68 

92 
66 

92 

67 

93 
63 

92 
62 

97 

71 

94 
65 

96 
62 

96 
70 

95 
68 

85 
64 

86 
64 

90 
64 

90 
64 

89 

65 

91 

63 

89 
67 

92 
67 

90 
65 

91 

62 

92 
61 

92 
62 

94 

60 

90,9 
64.6 

MERT2CN 

MAX 

Mm 

91 
66 

88 

66 

92 
65 

90 
68 

96 
70 

97 
71 

94 
70 

93 
70 

91 
70 

96 
70 

97 
69 

96 
68 

98 
70 

97 
71 

99 
68 

99 

71 

94 

69 

83 
64 

85 
66 

88 
66 

90 
68 

91 
70 

90 
68 

91 
69 

90 

70 

92 

70 

92 

69 

92 

66 

91 
66 

93 

70 

92.1 

68.5 

02ONA 

MAX 

Mm 

90 
65 

87 
65 

85 
64 

89 

65 

93 

68 

93 
67 

90 
68 

91 
70 

90 
68 

93 

69 

93 
71 

95 
62 

89 
65 

99 
70 

96 
68 

96 
67 

96 
71 

97 
62 

88 
64 

89 
67 

91 
67 

86 
68 

87 
67 

R6 
68 

88 
67 

86 
67 

90 
68 

90 
65 

92 
65 

92 
65 

91.0 
66.8 

PAINT  SOCK 

MAX 

Mm 

92 
66 

90 
67 

92 

66 

95 

65 

97 
66 

97 
67 

97 
67 

97 
72 

95 
71 

96 
70 

96 
69 

97 
69 

99 
67 

97 
70 

101 
67 

100 

74 

09 
70 

96 
64 

86 
65 

92 
66 

92 

67 

92 

67 

94 
66 

93 

69 

94 
69 

94 
68 

95 

67 

94 
69 

94 
67 

97 
67 

95.1 
67.8 

PANDALE 

MAX 

Mm 

85 

70 

75 

85 

78 

78 

90 

94 

90 

91 

93 

92 

94 

95 

95 

95 

93 

95 

96 

84 

82 

82 

85 

84 

86 

84 

86 

88 

87 

87 

87.3 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

83 
65 

81 
64 

84 
63 

87 

65 

86 
65 

87 
67 

90 
68 

69 
66 

89 
67 

89 

65 

90 
67 

90 
62 

94 
72 

92 

63 

92 
63 

93 

70 

95 

71 

90 
65 

89 
66 

90 
68 

89 
67 

88 
68 

89 
67 

85 

67 

89 
68 

90 
65 

90 
66 

90 
60 

91 
60 

92 
39 

89.1 
65.7 

RANKIN 

MAX 

Mm 

86 
69 

87 
66 

93 
67 

97 
66 

99 
69 

94 

67 

96 
70 

94 

60 

86 
66 

90 
64 

94 
64 

93 
61 

97 
70 

89 
64 

94 

68 

95 
69 

94 
67 

94 
62 

84 
65 

89 
64 

87 
68 

88 
68 

89 
66 

96 
67 

88 
69 

92 
68 

89 
69 

90 
68 

94 
66 

93 

67 

91.7 
66,5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    173    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE    1966 


Station 


Day  ot  Month 


10      II       12      13      14      IS      16       17 


19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


RC=E=T   lEE 
5CCK«RINGS 
SA'.    ANGELO   DAM 
5«-.    i'.GELC    wB    AIRPORT 
SA\    54=6 
SC'-C  =  ; 

STERLING    CITY 
UV»L0E 

«»TE0    VALLEY 
•  •  • 

SCUTM    CENTRAL  0 

AUSTIN    kR   AIRPORT 
AUST.ELL    »L    REFLGE 
9EEVILLE    5    NE 
"CE-.-A- 

CwAO-AS     RANCH 

■jus 

|  CHRIST] 
CCSO.S  C-BJST1  .6  AP 
>  N. 

tuiv 

•  !LL£ 
«OLIAO 

•<iLLe 


■ 

lLI 


MI 


Nil 

v.ln 


mi 

MM 


MAX 

Hm 


MM 

urn 


MAX 

ran 


84   83   84 
64   63   65 


69   88   85 
67   66   67 


90   87   92 
67   68   67 


89   87   86 
63   66   65 


84   81   85 
63   65   63 


96   95   87 
70   69   70 


91   89   86 
66   62   62 


87   86   87 
65   64   62 


86   84 
67   62 


83   81 
73   70 


90   87 
64   60 


88   86 
65   59 


88   85 
66   62 


85   83 
63   62 


90   88 
69   58 


83   83 
75   73 


83   83 
67   63 


90   88 
65   58 


89   85 
67   61 


85   86 
64   62 


88   86 
62   60 


87   85 
66   60 


89   90 
65   61 


m      18 

65   63 


90   86 
65   61 


♦0   87 
»4   59 


85   84 

45    4| 


84   8) 

45   45 


«4   81 

45   61 


90   •» 


»5   41 


88   87 
62   66 


69   68   7Q 


96   95 

70   7] 


85   89 
68   63 


89   86 
67   69 


96   97 
69   58 


90   93 
66   68 


92   96 
66   67 


90   91 
69   71 


84   86   87 
74   76   75 


89   87 
66   75 


89   90 
68   7Q 


65 

85  87  88 

66  68  70 

85  86  87 

69  73  74 


87   88 
66   69 


86   86 
76   78 


86  ee 

71   74 


9?   90 
68   69 


89   92 

71.    72 


90   91   94 
61   63   70 


9C   92 
69   71 


90   92 
64    7Q 


49   70 


89   86 
66   69 


89 


-•         V 


*T   68 


•  9   89 


.  :    .. 


86   90 
66   66 


94   91 
72   71 


92   93 

70   67 


88   90 
70   68 


94   95 
69   70 


96   95 
73   70 


93   92 
71   69 


92   91 
71   71 


87   86 
71   77 


93   92 
69   68 


93   92 
70   69 


90   90 
72   71 


88   88 
74   73 


91   91 
69   69 


87   87 
77   78 


88   88 
71    71 


92   93 

69   67 


92   92 
72   70 


90   91 
70   68 


94   93 
71   69 


91   92 

70   69 


94   95 
72   68 


92   93 

70   68 


91   91 
70   71 


91   91 
72   68 


90   90 
71   71 


71    70 


90   89 

70   69 


'.)  ■!? 


92   91 

TO   66 


95   95 


.-   ,' 


89   87 
66   62 


92   94 
69   68 


95   94 

70   70 


92   94 
63   71 


90   87 
70   62 


92   95 
65   64 


94   94 
71   67 


92   93 
65   65 


93   91   93 


93   93 
66   66 


94   94 
71   69 


90   90   90 
71   70   72 


87   88   90 


89   89 
70   69 


95   95 
67   68 


94   93 
69   68 


93   91 

70   67 


93   93 
67   64 


95   93 
68   79 


94   95 
70   66 


94   94 
67   70 


92   92 

70   71 


94   94 
65   66 


89   88 
69   72 


9)   93 

68   66 


91   90 
68   68 


91   94   74 


l',l,     I'll, 


•I 


91   91 
65   67 


96   97 
73   70 


97   95   94 
68   66   65 


69   68   67 


95   92   93 
73   71   70 


99   93 
70   69 


95   93 

70   71 


95   92 
70   72 


87   90 
74   68 


94   94 
71   72 


78   76   74 


89   90 
72   70 


97   93 
66   72 


95   95 
70   71 


96  91  94 

74  67  70 

98  93  94 

71  69  68 

95  93  94 

74  69  71 


98   93 

67   72 


94   95 
73   71 


99   96 

67   67 


97   93 
68   71 


89   91 
71   71 


91   92 
71   73 


90   90 
69   68 


97   92 
68   72 


91    87 
72   69 


97   96 
46   67 


92   95   93 

r.   .  ,   ;, 


91    91    91 

■ 

1  M 


93   88 
71   69 


98   89   82 
73   70   65 


97   94 
73   72 


92   93   86 


96   89 
67   61 


96   98   96 

70   74   73 


97   93   89 
65   66   62 


94   94   95 
68   73   72 


95   94 
72   73 


94   95 
74   72 


86   89 
73   73 


94   94   95 
72   72   70 


90   89   88 

76   78   70 


92   93 

70   73 


96   93 
70   71 


93   95 
70   73 


95   94 
70   74 


96   98 
69   72 


95   95 

70   71 


93   95 

70   75 


93   89 
74   T6 


91   91 
71   72 


69   89 
69   68 


93   93 

69   69 


69  86 

70  72 


97   97 
69   76 


99   99 
70   72 


85 
66 

82 
66 

90 
66 

87 


88   87 
60   61 


89   90 
70   67 


70   73   78 


93   67 
69   71 


85   83   89 
70   69   67 


87   81   87 
66   68   67 


87   85   88 
70   70   73 


87   91 
69   66 


84   87 
72   73 


69   67   67 


90   89 
67   66 


66   90 
69   67 


68   90 
71   70 


82   82   88 
66   69   68 


60   91   91 
66   70   67 


85   91 
70   68 


88   89 
70   70 


64   87 
72   71 


86   66 
71   67 


85   88 
68   66 


87   14   "< 
71   72   72 


83   90   40 

69   71   69 


69   60   66 
67   68   66 


71 


85   66 
66   67 


90   89 
71   67 


91   90 
71   68 


90   91 
67   69 


91   89   89 

69   72   71 


88   84   92 
71   71   70 


92   92 

69   70 


87   88 
67   70 


92   92   92 
66   68   68 


85   83 

72   73 


86   85 
73   72 


B0 
71 


90 
TO 


91 
70 


69 


67   91   90 


46   71    TO 


88   88 
66   67 


89   90 

69   68 


92   92 
69   69 


92   91 
70   63 


91 

70 


91   88   92 

70   72   67 


88   90   90 
72   73   70 


92   92 

66   69 


68   70   67 


90   91 
72   71 


86   85   89 

79   78   77 


93   92   93 

72   70   66 


87   89 
72   73 


69   71   TO 


93 
67 


93   94 

66   65 


89 
65 


89 
64 


93   93 
65   67 


90   90   96 
69   68   72 


66   88 
73   75 


97   90 
69   69 


95   92   93 

TO   6T   69 


89   88   91 
65   66   Tl 


89   90 
69   69 


93   93   95   95 
6T   66   64   66 


88   89 
78   74 


69   91 
72   70 


93   96 
66   72 


91   94 
67   69 


91   92 
64   63 


90   92 
70   69 


96   94 
66   68 


92   95 
66   68 


91   92 
65   67 


89   91 
68   66 


90   91 
67   69 


90   92 
65   TO 


»0 
45 


|| 

TO 


46 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1966 


Station 

Day  of  Month 

s 

0) 

B 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

ROBSTCWN 

MAX 
MIN 

90 
67 

85 
65 

86 
67 

87 
68 

89 
70 

90 
74 

91 
72 

90 
71 

90 
71 

90 

70 

90 
70 

91 

75 

96 

77 

92 

75 

90 
70 

93 
72 

92 
73 

93 
73 

91 

70 

88 
72 

82 
72 

88 

73 

68 
73 

86 
7  J 

89 

73 

88 

74 

83 

71 

90 
71 

88 
70 

90 
70 

89.4 
71,4 

rockport 

MAX 
MIN 

83 
75 

82 
72 

82 

74 

83 
75 

85 
7* 

86 
77 

85 
77 

86 

77 

B7 
77 

86 
77 

85 
77 

B8 
77 

88 
79 

B6 
74 

87 
72 

88 
76 

68 
78 

87 
79 

B7 
6B 

86 

76 

86 
78 

B6 
79 

85 
72 

85 
76 

86 
75 

87 
79 

90 

75 

86 

74 

87 
78 

89 
72 

86.1 
75,7 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
64 

84 
65 

86 
61 

88 
66 

90 
69 

90 
70 

91 
73 

91 

71 

90 
73 

90 
71 

90 
71 

92 
74 

94 
70 

92 
68 

92 
69 

93 

68 

95 
76 

86 
68 

81 
66 

66 
71 

88 
67 

85 

70 

87 
70 

B5 
71 

89 

70 

86 

71 

88 
66 

88 
63 

89 
65 

90 
67 

88,7 
68,8 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

88 
65 

88 

58 

83 
60 

85 
63 

87 
65 

as 

70 

89 
72 

90 
69 

89 
67 

90 
66 

90 
66 

89 
72 

92 

71 

94 
69 

91 
68 

92 
68 

93 
73 

93 
67 

94 
66 

78 
68 

85 
67 

87 
66 

87 
70 

64 

69 

88 
68 

88 

70 

36 
65 

87 
66 

89 
65 

90 
68 

88.5 
67.2 

SEALY 

MAX 

Mm 

85 
65 

85 

58 

85 
63 

88 

64 

90 
69 

92 

68 

91 

70 

90 
69 

93 

68 

94 
70 

93 
68 

90 
66 

91 
70 

90 
70 

92 
73 

92 
71 

93 
73 

87 
69 

83 
69 

87 
68 

90 
66 

89 
68 

90 
69 

90 
68 

90 
69 

89 

67 

90 
68 

90 
63 

91 
68 

94 
71 

69. » 
67,9 

SEGUIN 

MAX 

Mm 

88 

65 

86 
60 

89 
60 

91 
65 

92 
70 

94 
72 

94 
72 

93 
69 

95 

71 

95 
68 

94 
67 

95 
72 

98 
72 

93 
68 

97 
72 

97 
69 

97 
75 

90 
69 

85 
68 

65 
70 

69 
68 

90 
69 

87 
69 

69 
69 

89 
69 

90 
71 

91 

67 

90 
69 

93 
65 

93 
68 

91. ♦ 
68.5 

SINTON 

MAX 

Mm 

86 
66 

87 
63 

88 
65 

89 
69 

90 
73 

91 

75 

92 
74 

92 
73 

93 
73 

92 
69 

93 
73 

°5 
77 

94 
71 

94 
73 

93 
72 

91 

70 

92 
72 

91 
72 

88 
71 

86 
73 

88 
72 

87 
74 

87 
72 

68 
72 

90 
72 

90 
75 

91 

71 

89 
72 

89 
72 

91 
70 

90.2 
71,5 

SMITHVILLE 

MAX 

Mm 

88 
65 

85 
59 

82 

60 

85 
64 

86 
72 

8B 
73 

87 
73 

90 
68 

90 
69 

90 
70 

91 
67 

90 
70 

92 
75 

83 
70 

92 
72 

91 
74 

90 
75 

92 
71 

86 
68 

80 
70 

86 
67 

88 
67 

89 

70 

88 
72 

90 

71 

91 
69 

39 
67 

92 

66 

89 
66 

90 
70 

88.4 
69.0 

SOMERvILLE  DAM 

MAX 

Mm 

88 
65 

85 
60 

84 
61 

86 
67 

SB 
70 

89 
72 

92 

71 

91 
70 

90 
70 

92 
71 

93 
68 

92 
69 

93 
74 

92 
69 

93 
69 

94 
71 

94 
73 

92 

66 

84 
69 

84 
68 

88 
66 

90 
68 

90 
69 

88 

70 

91 
70 

93 
68 

91 

66 

93 
65 

91 
65 

93 
70 

90.1 
68.4 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

89 
65 

86 
58 

87 
58 

89 
60 

92 

64 

92 

69 

95 

69 

94 
70 

94 
68 

95 
69 

95 
69 

95 
68 

96 
69 

93 
69 

92 

69 

96 
70 

95 
71 

85 

68 

83 
67 

87 
68 

90 
61 

92 
67 

92 
69 

90 
69 

93 

70 

93 
69 

92 
67 

92 
65 

93 
66 

94 
66 

91,7 
66.9 

YOAKUM 

MAX 

Mm 

87 
65 

87 
64 

86 
59 

91 
66 

90 
69 

93 

70 

93 
71 

94 
69 

96 

71 

95 
69 

94 
67 

92 

71 

96 
74 

95 
73 

96 
72 

96 

71 

99 

73 

93 
67 

80 
70 

92 

71 

91 

68 

91 
81 

92 
72 

91 
71 

94 
72 

93 
71 

93 
63 

92 
64 

93 
68 

95 

69 

92.3 

69. J 

UPPER  COAST         08 

ALVtN 

MAX 

MIN 

85 
64 

81 
57 

82 
62 

84 
65 

B7 
70 

88 
70 

90 
72 

88 
70 

90 
6B 

92 
68 

94 
78 

90 

70 

67 
72 

85 

71 

39 
72 

89 
71 

93 
73 

93 
69 

85 

70 

83 
69 

82 
62 

67 
68 

92 
68 

86 
69 

88 
71 

88 
69 

89 

71 

89 
67 

89 

69 

92 

71 

87.9 
68.9 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

88 
68 

87 
62 

89 

62 

88 

64 

B9 
70 

8P 
64 

69 
70 

90 
68 

91 
68 

92 

74 

92 
72 

93 
73 

94 

78 

63 
71 

90 
73 

92 
74 

91 
70 

93 
72 

88 
73 

90 
73 

92 
74 

92 
73 

90 
74 

90 
69 

92 

68 

93 
69 

93 
67 

93 
67 

94 
72 

95 

75 

90.7 
70.2 

ANGlETON 

MAX 

Mm 

86 

64 

83 
58 

82 
64 

85 
65 

86 
70 

88 
72 

39 
72 

88 
71 

89 

6B 

91 
66 

93 
67 

90 

70 

86 
73 

62 

70 

39 
72 

89 
72 

91 
74 

92 
71 

86 
68 

83 
70 

87 
68 

89 
69 

90 
71 

86 

70 

88 
72 

89 

70 

89 
71 

89 
69 

92 
70 

94 
71 

88,0 
69.3 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

89 
65 

86 
60 

83 
64 

85 
65 

87 
71 

88 

70 

90 
71 

89 

70 

89 

70 

92 

70 

92 
69 

90 

71 

88 
69 

83 
68 

92 

72 

90 
71 

91 
73 

95 
71 

92 
70 

66 
69 

90 
68 

89 
69 

89 

70 

68 
71 

89 

71 

92 
69 

91 

70 

92 

66 

91 
69 

93 

71 

89.4 
69.1 

8AYT0WN 

MAX 

Mm 

88 
62 

85 
61 

84 
60 

85 
67 

84 
71 

A9 
75 

91 
76 

90 
75 

91 
69 

93 
73 

92 
72 

93 
72 

94 
71 

87 
72 

92 

72 

92 

74 

93 
76 

92 
72 

91 
68 

90 
67 

90 
67 

90 

70 

89 
71 

89 
72 

91 
73 

92 
73 

92 
72 

92 

66 

92 

69 

9* 
72 

90,2 
70.3 

BEAUMONT 

MAX 

Mm 

89 
62 

84 
60 

85 
60 

85 
67 

90 
76 

90 
71 

93 
72 

92 
71 

92 
71 

93 
72 

94 
76 

97 
77 

91 
72 

82 
72 

91 

7* 

92 

71 

94 
70 

92 
72 

89 
68 

62 
67 

89 

61 

91 
69 

87 
61 

89 
64 

89 
73 

91 
72 

94 
73 

92 

70 

94 
71 

94 
68 

90.1 
69.4 

Cleveland 

MAX 

Mm 

85 
57 

84 
54 

85 

56 

86 
64 

69 
67 

89 
66 

92 

70 

91 
66 

92 

65 

93 

67 

95 
65 

94 
t>5 

93 
67 

92 
71 

90 
67 

94 
67 

92 
70 

90 

67 

86 
62 

84 
65 

87 
63 

90 

67 

87 
64 

90 
68 

89 
69 

90 
66 

91 
67 

91 
63 

90 
68 

94 
68 

89.( 
65.4 

OANEvANG  2  SE 

MAX 

Mm 

83 
66 

81 
59 

84 
65 

87 
65 

87 

70 

B9 

70 

BS 
70 

86 
70 

91 
69 

92 

69 

90 
68 

85 
70 

84 
72 

89 
73 

91 
73 

91 
72 

92 

71 

90 
71 

82 

71 

87 
71 

88 
69 

88 

71 

87 
72 

88 
72 

89 

73 

89 
71 

90 
71 

89 
66 

91 
70 

93 
71 

88.1 
69.8 

EDNA  3  SW 

MAX 

Mm 

86 
67 

81 
57 

84 
69 

87 
63 

87 
72 

89 
72 

89 
73 

89 
69 

92 
68 

91 
68 

90 
66 

87 
69 

32 
73 

90 
72 

93 

70 

92 
69 

93 
71 

96 
68 

S3 
68 

87 
71 

88 
69 

88 

70 

88 
71 

87 

70 

89 
72 

69 
70 

90 
70 

89 
67 

92 
69 

93 

70 

88.7 
69.1 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

86 
65 

85 
59 

88 
65 

89 
66 

89 
69 

93 

70 

92 
71 

92 

70 

95 
70 

94 

70 

94 
69 

88 
71 

90 
73 

92 
73 

95 
72 

94 
71 

96 

72 

92 

70 

82 
68 

89 
70 

90 
69 

91 
70 

91 
72 

91 
71 

91 
72 

90 

70 

91 
71 

93 
66 

93 
69 

94 
71 

91.0 
69.5 

FREEPCRT  2  NW 

MAX 

Mm 

85 

67 

82 
65 

81 
66 

84 
73 

86 
73 

86 
76 

3D 
76 

B7 
75 

88 
75 

88 
74 

90 
74 

69 
74 

84 
72 

84 
71 

37 
73 

88 
74 

90 
75 

89 
67 

88 
70 

81 
72 

88 
73 

87 
72 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

86.4. 
72.3 

GALVESTON  wB  CITY 

MAX 

Mm 

77 
70 

78 
70 

so 

72 

81 
75 

SI 
76 

82 
76 

83 
77 

83 
76 

86 
77 

86 
75 

84 
78 

84 
73 

80 
72 

85 
76 

34 
77 

89 
75 

86 
71 

84 
74 

80 
70 

85 
72 

87 
76 

83 
76 

84 
75 

85 
75 

86 
79 

86 

78 

87 
76 

86 
77 

91 

76 

92 

76 

84.2 
74,9 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

84 
68 

82 

66 

83 
70 

88 
72 

86 
73 

90 
7*. 

89 

76 

90 
74 

92 

74 

94 
74 

93 
75 

86 
73 

84 
76 

90 
74 

90 
76 

94 
76 

91 
74 

84 

70 

82 
70 

88 
69 

88 
72 

86 
70 

87 
72 

89 
75 

89 
74 

90 
72 

91 
74 

91 
72 

93 
72 

93 

7* 

88.6 
72.7 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 
65 

84 
61 

85 
65 

89 

67 

SB 

70 

91 
70 

91 
73 

91 
71 

94 

70 

94 
73 

93 

70 

84 

72 

86 

74 

91 
74 

39 
75 

91 

71 

93 
72 

87 
73 

64 
71 

87 
71 

89 
71 

87 
73 

87 
72 

39 
73 

89 
74 

89 
72 

90 
73 

89 

69 

91 
72 

93 

73 

88.9 
71,9 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

88 
63 

85 
60 

85 
62 

84 
67 

87 
72 

88 
71 

91 
73 

90 
71 

90 
69 

93 

72 

95 
70 

93 
70 

92 

70 

86 
73 

90 
72 

92 

71 

93 
74 

93 
69 

90 
70 

85 
66 

89 

67 

91 

69 

85 

67 

88 
71 

93 
71 

91 
69 

92 

70 

93 
67 

93 
70 

93 
71 

89,9 
69.2 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

83 
67 

83 
64 

84 
71 

85 

73 

A6 
77 

B7 
77 

B9 
76 

87 
76 

90 

76 

89 

72 

68 
75 

87 
75 

87 
70 

89 
72 

39 
74 

B8 
75 

91 
76 

91 
75 

87 

74 

87 
72 

90 
72 

89 

72 

89 

75 

89 
75 

89 
76 

88 
72 

89 
73 

89 
71 

93 

72 

92 

73 

88,1 
73.3 

NEW  GULP 

MAX 

Mm 

88 
65 

85 
61 

84 
64 

84 
65 

87 
69 

87 
69 

90 
71 

89 
70 

89 
69 

95 
70 

93 
69 

91 

70 

87 
72 

85 
72 

92 
72 

93 

71 

93 
72 

93 

70 

91 
69 

81 
68 

89 
68 

90 
69 

92 
72 

38 
70 

89 
72 

91 
69 

90 
70 

92 

65 

92 

68 

94 

70 

89.1 

69.0 

ORANGE  4  NW 

MAX 

MIN 

84 
58 

82 
57 

83 
58 

85 
65 

87 
70 

89 
70 

90 
72 

89 
67 

90 
68 

92 

70 

95 
68 

93 
69 

91 
71 

63 
71 

90 
71 

90 
72 

93 
71 

91 
69 

90 
67 

86 
66 

89 
67 

91 
68 

86 
67 

89 
70 

89 
70 

89 
67 

92 
69 

91 
66 

92 
69 

95 
69 

89.2 
67.7 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 

67 

80 
62 

83 
71 

85 
72 

86 
76 

86 
76 

86 
76 

66 
76 

88 
75 

37 
73 

88 
76 

85 
74 

67 
70 

88 
74 

B8 
75 

38 
75 

69 
74 

88 
72 

84 
72 

86 
72 

86 

71 

87 
72 

85 
71 

86 
75 

87 

74 

88 
72 

90 
72 

86 
70 

90 
72 

92 
71 

86.6 
72.6 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

88 
64 

87 
57 

85 
63 

88 

64 

88 
66 

88 
69 

91 
69 

92 
68 

90 

70 

95 

67 

96 
67 

93 
69 

B9 
70 

90 
71 

91 

71 

92 
69 

93 
71 

94 
70 

92 

66 

83 

68 

90 

67 

87 
68 

92 

74 

92 
70 

93 
72 

92 
73 

92 
68 

91 
63 

93 
66 

94 
67 

90.7 
67.9 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

87 
66 

81 
63 

84 
71 

87 
72 

B7 
75 

8B 
76 

86 
76 

88 
76 

88 

75 

88 

74 

89 
75 

91 

75 

92 

76 

89 
75 

37 
77 

90 
79 

89 
73 

85 
70 

86 
72 

87 
71 

85 
72 

86 
74 

86 

77 

88 
73 

89 

71 

92 
71 

89 
71 

88 

71 

91 
75 

87.7 
73,2 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

85 
65 

84 
67 

85 
59 

85 
74 

87 
75 

86 
76 

89 

76 

93 
74 

91 
72 

91 
73 

95 
75 

91 
74 

92 

73 

81 
72 

90 
74 

91 
76 

92 

74 

90 
72 

90 
73 

86 
69 

87 
72 

91 

74 

87 
75 

92 

76 

92 

74 

88 

76 

90 
73 

93 
72 

95 
74 

95 
74 

89.  S 

72,8 

port  Arthur  wb  airport 

MAX 

Mm 

82 

60 

84 
60 

85 
63 

87 
71 

88 

70 

92 
72 

89 
72 

91 
63 

93 
70 

96 
72 

93 
70 

92 
70 

83 

74 

90 
75 

91 
73 

93 
73 

92 
73 

90 
70 

86 
71 

90 
68 

91 
70 

88 
71 

91 
71 

91 
73 

88 
74 

90 
73 

91 
73 

92 

70 

93 
73 

91 
74 

89.8 
70.6 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

90 
67 

86 
65 

83 

70 

87 
70 

80 

6P 

89 

74 

91 
75 

90 
73 

91 
73 

92 
70 

92 
70 

72 
72 

96 
72 

91 
72 

89 

70 

91 
72 

91 
72 

93 
75 

92 
69 

91 
72 

89 
75 

88 
75 

89 
74 

38 
74 

89 
73 

89 
75 

89 
72 

91 
73 

89 
71 

91 
70 

89,9 
71.8 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

86 

67 

83 
69 

ai 

72 

86 
71 

87 
7? 

at 
n 

86 
72 

8B 
72 

37 
73 

89 

74 

88 

73 

87 
74 

69 
72 

63 
75 

89 
72 

88 
76 

88 

76 

87 
74 

B8 
73 

82 
69 

86 
72 

87 
76 

88 
77 

89 

79 

87 
78 

88 

79 

88 

78 

89 
79 

88 
76 

89 
77 

86.9 
74,0 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

89 
66 

85 
61 

84 
66 

85 

67 

89 
70 

90 
70 

93 
73 

90 
70 

93 
71 

93 
72 

94 
70 

94 
72 

90 
72 

86 
73 

90 
73 

92 
73 

93 

75 

93 
71 

87 
71 

84 
69 

89 
69 

90 

70 

89 
71 

36 
71 

90 
72 

91 
70 

91 
71 

92 

68 

91 
70 

93 
72 

89.9 

70.9 

See  Reference  Notes  Following  £ 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE    1966 


Station 

Day 

oi  Month 

i 
1 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

> 
< 

THOMPSONS  3  MSW 

MAX 

MO) 

85 
64 

83 
58 

83 

61 

85 
43 

87 
68 

88 
68 

91 

71 

89 
68 

90 
68 

92 

72 

03 
67 

86 

71 

89 
72 

89 
72 

91 
69 

92 
73 

92 

70 

87 
70 

83 
69 

86 

67 

87 

68 

87 
70 

e7 

69 

90 
67 

68 
69 

87 
72 

88 
65 

88 

67 

88.0 
68,1 

VICTORIA  w8  AIRPORT 
•    •    • 

MAX 

Mm 

86 
66 

83 
61 

86 
67 

89 
68 

89 
70 

91 
73 

92 
72 

91 
71 

92 
73 

93 

69 

92 
71 

84 
73 

89 

73 

01 
73 

91 
73 

91 
71 

92 
74 

90 
70 

84 
71 

67 
73 

88 

72 

68 
73 

87 
73 

88 
73 

89 
74 

89 
71 

01 
71 

88 
70 

90 

70 

90 
71 

89.0 
71.0 

SOUTHERN            OS 

AUCE 

MAX 

Mm 

90 

66 

86 

61 

83 
65 

84 

65 

89 
70 

89 
73 

92 
72 

90 
70 

91 
70 

91 
68 

91 
67 

=2 
60 

95 
76 

96 
71 

90 

66 

91 
72 

93 
74 

92 

74 

92 

68 

87 
71 

84 
71 

85 
71 

84 

70 

88 
72 

89 
71 

89 

75 

89 
70 

91 
69 

88 
69 

90 
69 

89.4 
69,1 

AR»S*RCNG 

MAX 

Mm 

86 
65 

87 
66 

89 
67 

°2 

67 

94 

72 

92 
72 

93 
78 

95 
76 

91 
72 

90 
72 

95 
79 

92 
72 

05 
78 

94 
71 

93 
74 

94 
7* 

88 
68 

90 

70 

89 
71 

87 
72 

89 

71 

88 
71 

88 
72 

80 
72 

90 
68 

92 
68 

91 
68 

90.9 
71.1 

8ATESVILIE  3  S 

MAX 

Mm 

88 

61 

89 

63 

90 
62 

01 
63 

89 
6C 

93 
63 

95 
63 

97 
66 

95 

70 

94 
70 

95 

70 

96 
69 

97 
72 

98 
68 

97 

66 

98 
70 

98 
73 

90 
74 

90 
67 

87 
70 

90 
70 

89 

70 

86 
68 

90 
68 

89 
70 

91 
72 

90 
67 

91 
65 

90 

70 

92 

66 

92.1 

67,1 

9E>.AvIDES  T  S 

MAX 

Mm 

90 
62 

90 
62 

85 
62 

88 
63 

91 
70 

92 

73 

95 
74 

94 
70 

9* 
72 

94 
68 

94 
70 

95 

74 

95 
76 

98 
74 

03 

68 

96 

74 

96 
74 

06 
74 

92 
71 

90 

70 

87 
71 

89 
71 

87 
69 

04 
71 

86 
71 

69 
74 

87 
68 

89 
66 

90 
67 

90 
66 

91,4 
69.9 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

90 
65 

88 

63 

86 
63 

89 
66 

92 

70 

87 
68 

9' 

70 

95 
73 

94 

71 

94 
69 

94 
70 

93 

79 

96 
72 

lol 
71 

07 
70 

97 
73 

97 
75 

97 
74 

91 
72 

91 
71 

91 

70 

93 
71 

85 
72 

91 
71 

91 
70 

93 

73 

93 

68 

93 

69 

93 

74 

92.6 

70,4 

CA'AO|>,A 

MAX 

Mm 

88 
66 

86 

64 

90 
64 

93 

67 

95 
67 

95 
71 

95 

73 

95 
72 

95 
69 

94 
73 

101 
75 

103 
76 

98 
69 

07 
69 

97 
73 

96 
74 

04 
70 

91 
73 

90 

71 

93 
71 

92 

71 

94 

70 

92 
72 

95 
70 

94 

73 

03 
67 

93 

66 

91 

71 

95 
66 

94,0 
70.1 

CHARLOTTE  5  NNM 

MAX 

Mm 

90 
65 

86 
63 

88 
63 

91 
66 

90 
68 

92 

70 

93 
70 

92 

70 

93 
72 

93 
66 

93 

71 

95 
75 

101 
76 

102 

68 

03 
68 

96 
70 

98 

74 

05 

73 

85 

70 

88 
71 

88 
70 

88 
71 

90 

70 

87 
72 

88 

70 

88 
72 

90 
68 

90 
67 

92 

68 

92 

67 

91.4 
69,1 

COTULL*  FA*  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
67 

87 
6* 

89 
66 

91 
66 

88 
69 

93 

70 

95 
72 

95 
72 

94 
72 

94 
70 

93 

70 

97 
76 

101 
75 

98 
71 

06 
60 

96 
73 

98 
73 

00 
67 

87 
71 

90 

71 

80 
71 

89 
71 

92 

70 

89 

70 

92 

71 

94 
73 

91 

70 

91 

68 

94 

70 

94 

67 

92.3 

70,2 

CRVSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

87 
68 

85 
66 

89 
66 

92 

68 

87 
70 

94 
70 

95 
73 

93 
74 

92 
72 

92 

71 

92 
72 

95 
76 

99 
75 

97 
71 

95 
71 

95 

76 

95 
75 

87 
67 

85 
71 

89 

71 

90 

72 

84 
72 

89 

70 

88 
72 

90 
71 

69 
72 

90 

70 

89 
69 

90 
73 

91 
68 

90.1 
71.0 

OKLET 

MAX 

Mm 

88 
65 

86 
62 

84 
63 

86 
65 

90 
66 

87 
66 

92 

70 

01 
71 

92 

71 

91 
69 

92 
69 

02 

74 

94 

74 

98 

67 

04 

68 

95 
69 

94 
72 

05 
76 

89 
69 

85 

69 

88 
70 

87 
69 

88 
68 

90 
71 

87 
69 

91 

71 

90 
67 

91 
63 

90 
67 

92 
65 

90,3 
68.4 

EaC-lF  PASS 

MAX 

Mm 

90 
66 

89 
65 

87 
65 

90 
66 

93 
69 

88 

71 

94 
71 

95 

73 

93 
72 

93 

71 

94 
72 

92 
67 

95 
69 

100 
71 

oe 

70 

96 
73 

97 
73 

06 
75 

90 
67 

89 
71 

93 

70 

94 

71 

86 

70 

93 
72 

92 

70 

93 
72 

89 

70 

92 

69 

92 
69 

91 

69 

92,5 

70.0 

ENCIsAl  3  NM 

MAX 

Mm 

92 
65 

90 
64 

89 
62 

91 
65 

94 
6« 

92 

66 

95 
65 

96 
70 

96 
73 

95 

67 

96 
65 

96 

70 

96 
74 

102 
70 

98 

74 

102 
77 

102 
77 

08 
73 

92 
72 

91 
70 

02 

70 

92 

66 

88 

69 

93 

66 

91 
71 

92 

72 

92 
63 

94 
63 

95 

62 

95 
63 

94,1 

66,6 

'A.C--.  DAM 

MAX 

Mm 

90 
65 

88 
62 

87 
64 

90 
67 

92 

68 

93 
72 

93 
73 

95 

73 

95 
74 

95 
75 

96 
77 

97 

77 

99 
80 

86 
71 

93 
73 

96 

74 

95 
76 

93 
74 

91 
73 

80 
71 

87 
70 

67 
71 

90 
71 

88 
72 

89 
72 

80 
71 

90 
66 

91 
68 

90 
70 

91.1 

71,4 

FA.F  .BOJAS 

MAX 

Mm 

92 

65 

90 
60 

91 
62 

93 

72 

94 
73 

95 
74 

99 

74 

90 
73 

95 
74 

98 
72 

95 
72 

95 
75 

99 

74 

99 
67 

85 

70 

95 

74 

97 

76 

98 
76 

93 
71 

83 

72 

85 
71 

87 
72 

64 

70 

84 
72 

86 
72 

87 

74 

89 

70 

95 

69 

95 

72 

92 
66 

92.1 
71,2 

fc.lEbtcn 

MAX 

Mm 

87 

62 

85 

60 

88 
61 

90 
63 

88 

68 

92 
67 

93 
68 

91 
69 

92 
68 

93 
67 

93 

67 

95 

70 

100 
75 

92 
69 

96 

68 

95 
70 

96 
73 

94 
72 

87 
71 

88 

70 

01 

70 

89 
70 

92 

68 

89 
71 

92 

70 

93 

72 

03 
67 

92 
65 

91 

68 

95 
66 

91.1 
66,2 

«R£E0 

MAX 
MM 

tt'rit   - 

MAX 

Mm 

90 
66 

89 
61 

89 
61 

89 
61 

91 
70 

92 
71 

92 

71 

94 

71 

94 

70 

94 

70 

95 

70 

94 
73 

96 
75 

96 

70 

96 
70 

94 
70 

95 

71 

05 
72 

88 
69 

88 
69 

88 

|| 

89 

70 

85 
68 

85 
70 

87 
70 

87 
71 

93 
66 

89 
63 

90 
65 

90,1 
66.* 

LA  POVOR 

MAX 

Mm 

90 
65 

89 
63 

86 
69 

89 
65 

92 
67 

90 
67 

95 
71 

96 
72 

94 
71 

93 
72 

94 

70 

94 
73 

97 
69 

102 
69 

100 
68 

98 
72 

98 
74 

00 
7* 

91 

67 

90 

70 

92 
69 

91 
70 

83 

67 

03 
72 

92 

70 

94 

70 

04 

67 

92 

63 

92 

72 

94 
66 

91.1 

69,1 

••0.  2 

MAX 
M» 

89 
*7 

89 

6* 

90 
65 

93 
68 

94 
72 

95 

71 

96 
73 

95 
75 

94 
73 

94 

70 

94 

73 

97 
76 

101 
75 

95 
68 

n 

71 

97 
73 

96 

76 

92 

7* 

90 
73 

92 
72 

06 
70 

90 

71 

89 

72 

91 
71 

90 
70 

92 

72 

01 
69 

91 

67 

91 

70 

94 
69 

91.1 
71.0 

MAX 

MIN 

88 

67 

87 
62 

85 
62 

89 
64 

90 
67 

92 
71 

92 

73 

93 
72 

93 
72 

92 

71 

93 
72 

93 

75 

95 

75 

99 
72 

01 
67 

96 

71 

95 

74 

99 

75 

93 

69 

87 
71 

88 

71 

89 

70 

86 

71 

SB 

70 

87 
70 

87 

70 

86 
67 

88 
65 

89 
68 

69 
65 

90,1 
69,6 

•UMMl 

MAX 

MM 

•  9 

»7 

66 
6) 

88 
64 

90 
65 

89 

68 

93 

68 

93 

71 

93 
72 

14 
73 

94 
70 

94 
71 

95 

75 

99 
74 

99 

68 

97 
69 

97 

70 

96 
73 

06 

60 

84 
70 

89 

71 

89 

70 

86 
70 

90 
70 

88 

72 

90 
70 

90 
72 

91 

60 

90 
67 

91 
67 

91 

68 

91. T 
69.1 

"•>'• 

MAX 

M» 

86 

66 

86 
62 

85 

62 

89 

45 

89 

66 

92 

72 

91 

72 

91 
70 

11 

72 

91 
66 

92 

70 

93 

75 

99 
73 

97 
69 

94 
68 

93 
69 

96 
74 

92 
7* 

83 

70 

88 

71 

88 

70 

69 
67 

90 
71 

86 
71 

89 
71 

17 
72 

00 
60 

68 
66 

89 

67 

91 
67 

90,2 
69.1 

1  « 

MAX 

Mm 

•  9 

99 

87 
62 

90 
64 

93 

94 
7? 

95 

73 

96 

95 

74 

95 

74 

96 
75 

95 
76 

97 

77 

97 
78 

95 
69 

96 
73 

98 

77 

98 

76 

95 

73 

89 
71 

92 

71 

90 
71 

88 
72 

89 
72 

|1 

72 

89 
73 

90 

70 

90 
65 

92 

67 

91 

67 

91 
68 

92.1 
71,1 

■ 

MAX 

MM 

90 
65 

87 
63 

84 
44 

87 
45 

|( 

69 

90 
71 

93 

71 

93 
70 

93 
72 

94 
67 

93 
71 

94 
72 

93 
76 

100 

70 

95 
69 

9* 
72 

94 
74 

96 

74 

87 
67 

89 

71 

87 
72 

90 
72 

87 
69 

88 

72 

87 
70 

90 
71 

92 

6  0 

91 

66 

90 
66 

91 

67 

91.1 
69.6 

■   •   • 

MAX 

MM 

•  9 
*• 

88 

66 

90 
47 

11 

49 

94 
73 

94 
74 

16 
75 

95 

76 

19 

74 

95 

74 

93 

75 

94 

77 

97 

77 

95 

77 

43 
72 

97 

73 

96 

77 

93 
76 

92 

74 

89 

74 

92 
72 

90 
73 

89 

74 

89 
73 

68 
72 

91 

73 

0  0 

71 

91 

70 

92 

72 

92 

71 

92.4 

73.0 

'   1  ■        10 

•»»»*Wiue  «•  ai»»o»t 

MM 

•  4 

•6 

42 

48 

89 

49 

•  9 

74 

u 

90 
74 

89 

71 

90 

73 

92 
76 

89 
74 

•  8 
71 

90 
70 

92 
73 

91 
76 

83 

74 

84 
74 

85 
71 

16 
70 

66 
73 

65 

72 

HI 

73 

87 
73 

67 
74 

87 
69 

86 
69 

69 
69 

86 
69 

68.0 
71,4 

• 

mm 

•  • 

4» 

•  4 
54 

•  4 

41 

90 
46 

91 
PI 

tl 

93 

70 

93 

70 

92 

74 

96 
78 

93 

79 

|| 

68 

90 
72 

93 

72 

73 

89 
73 

67 
70 

88 

70 

89 
72 

88 
72 

8  8 

88 
66 

89 
66 

86 
66 

90.1 
69,4 

"C  A 

MM 

»l 

44 

90 

97 

91 

14 

94 

70 

94 
1  > 

15 

<  ' 

96 

77 

94 
79 

■I 

PO 

93 
74 

93 
75 

14 
71 

92 

74 

61 
72 

90 
PI 

90 
72 

67 
73 

90 
72 

69 
71 

90 

74 

90 
69 

90 
68 

91 
70 

92 
69 

91.2 
71. T 

•  <  »» 

mm 

•• 

•• 

94 

'1 

42 

92 
73 

91 

75 

16 

pi 

64 
72 

92 

71 

94 
74 

94 
75 

|| 

73 

82 

73 

67 
73 

69 
71 

64 
73 

86 
73 

8  6 
I  1 

87 
73 

90 

74 

88 

70 

90 
66 

90 
70 

92 

70 

I4.T 

71.' 

44 

• 

•  4 

•  • 

41 

42 

71 

92 

PI 

91 

71 

95 

it 

94 
77 

<■   | 
70 

91 
73 

93 

»4 

|| 

1  1 

11 
69 

85 
71 

87 
69 

48 
70 

67 
72 

67 
70 

66 

70 

87 
71 

88 

67 

88 
66 

19 

67 

90 
66 

69.1 
64.T 

•• 

«' 

4» 

74 

• 

" 

12 
PI 

44 
'3 

91 

74 

14 

74 

41 

73 

«  1 
17 

46 
78 

90 
79 

■4    \ 
ft 

11 
61 

63 

70 

91 

70 

91 
69 

44 
72 

|| 

73 

69 

70 

89 

71 

19 

70 

91 
41 

93 

70 

44 
49 

41.4 

70.1 

•••«  IHNl 

4» 

•* 

•' 

M 

64 
PI 

•  4 

71 

•  3 
78 

44 
40 

•  8 

•0 

II 

PI 

«7 
78 

47 
76 

|  1 

71 

86 

1  1 

86 

73 

|  f 
PI 

17 
71 

66 
11 

II 

72 

84 
73 

66 

75 

67 
71 

•6 

74 

67 

78 

•  I 

75 

13.' 
74,» 

• 

mm 

>- 

ft 

•  1 

14 

ft 

" 

•  4 

•  4 

71 

89 

88 

pi 

63 

•  6 
78 

|| 

79 

46 
14 

65 
73 

|4 

72 

44 
74 

44 
71 

|| 

1 1 

81 

76 

66 
73 

8-. 

rn 

88 
72 

16 
72 

16 

71 

13. » 
74.4 

•I-.'..    r-.l*'.«r1,..J    N 

I  tl. 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1966 


Station 

Day 

of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

,3 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

PIVMCNOVILLE 

MAX 

M1N 

86 
64 

85 
62 

64 
64 

89 
67 

91 

7"* 

92 

73 

92 
72 

93 

70 

92 

71 

92 
69 

92 

73 

93 

75 

96 

77 

92 
74 

86 
67 

91 
73 

93 
75 

93 
76 

92 

71 

85 

71 

86 

70 

87 
72 

89 
71 

88 
72 

86 
73 

88 
73 

87 
69 

87 
67 

88 

67 

88 
68 

89.  5 

70,6 

SAM  "ENITO 

MAX 

MIN 

89 
64 

89 
65 

89 
66 

90 
71 

9? 
72 

91 
'2 

92 
73 

91 

74 

92 
73 

92 
74 

93 
72 

95 
74 

94 

75 

91 
78 

85 
70 

03 
73 

94 
76 

95 
74 

95 
75 

94 
72 

86 
72 

90 
73 

84 
72 

88 
72 

88 
73 

89 
75 

90 

71 

90 
71 

91 
72 

89 

71 

90, T 
72,2 

-■ESL'CO  2  E 

MAX 

MDI 

88 
64 

89 
59 

88 
62 

90 
70 

91 
73 

92 
74 

92 
72 

92 
73 

92 

73 

93 
70 

94 
71 

95 

76 

93 
78 

89 
74 

92 
69 

94 
74 

95 

75 

92 

74 

83 
71 

88 
70 

88 

70 

87 
72 

86 

72 

R6 
71 

88 
72 

89 
72 

89 
68 

90 
67 

91 
68 

92 

68 

90,3 
70,7 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1j!  S 

8-32 

§  s  s 

<£  as 

Station 

+»  a 
c   0 

+»  +* 

<■+  o 

3  V 
(0  u 

x  a 

c 
+>  o 

3  0. 
W  W 

OS 

• 

« 

> 

< 

i  ■ 

S,  1 

0) 

J   1 

_  s 

•  * 

m   w 
OS 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  PM 

e 
u 
■ 

8 

3 

0> 

A 

8 

A 
n 

s 

i 

• 
N  3 

3 

0 

,  °2 
9  a   9 

3  |J 

<  »  n 

ABILENE  WB  AIRPORT 

16 

10.1 

13.0 

3* 

SE 

03 

65 

82 

52 

40 

2 

3 

0 

0 

1 

0 

6 

77 

5.5 

AHARILLO  MB  AIRPORT 

18 

10.4 

17.1 

42 

NE 

154 

67 

61 

47 

41 

2 

2 

4 

l 

0 

l 

10 

72 

5.0 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

17 

6.2 

8.2 

43 

NW 

13 

78 

69 

54 

52 

4 

2 

2 

l 

0 

0 

9 

64 

5.2 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

13 

8.8 

10.4 

29 

SE 

24 

89 

94 

63 

69 

3 

2 

6 

2 

0 

0 

13 

71 

5.6 

CORPUS  CMRISTI  WB  AIRPORT 

13 

8.0 

9.6 

40 

w 

18 

93 

95 

70 

72 

2 

5 

3 

0 

1 

12 

46 

6.2 

DALLAS  WB  AIRPORT 

16 

7.8 

11.1 

30 

s 

044 

69 

84 

56 

47 

3 

2 

0 

1 

8 

71 

4.2 

DEL  RIO  WB  AP 

13 

9.7 

10.4 

214+ 

7 

124 

69 

68 

61 

46 

5 

1 

1 

1 

9 

- 

6.2 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

17 

2.2 

8.5 

33 

W 

164 

44 

53 

36 

27 

8 

4 

0 

0 

14 

76 

3.8 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

16 

6.9 

10.1 

294* 

18 

05 

70 

83 

55 

48 

2 

1 

1 

1 

7 

- 

4.4 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

31 

N 

17 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 

0 

8 

67 

- 

HOUSTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

1 

0 

6 

- 

- 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

14 

4.7 

e.5 

2344 

9 

304 

84 

86 

58 

63 

1 

6 

0 

0 

11 

74 

4.9 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

17 

8.5 

13.6 

46++ 

10 

10 

55 

72 

43 

34 

4 

1 

1 

0 

11 

- 

3.6 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

IS 

9.1 

12.1 

58++ 

24 

11 

64 

62 

51 

35 

3 

2 

1 

0 

8 

- 

5.2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

14 

3.5 

8.5 

30 

NW 

17 

85 

90 

56 

66 

4 

2 

1 

0 

12 

65 

4.5 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

17 

8.7 

10.9 

2444 

15 

244 

59 

77 

45 

36 

4 

O 

1 

0 

6 

- 

5.3 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

14 

6.6 

9.1 

24 

E 

13 

65 

93 

58 

52 

3 

2 

0 

0 

8 

64 

5.5 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

13 

6.3 

9. A 

40  1 

ESE 

It 

68 

92 

60 

65 

3 

* 

2 

0 

11 

- 

5.8 

WACO  WB  AIRPORT 

16 

8.0 

10.7 

2544 

18 

08 

6* 

76 

49 

43 

2 

2 

0 

0 

6 

- 

4.4 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

IS 

10.1 

13.3 

314+ 

14 

12+ 

63 

76 

44 

38 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

- 

5.6 

%   PEAK   GUST 


see  Kelerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JUNE  1966 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14   15 


17   18   19   20   21   22   23   24   25 


29   30  i  31 


O  O  > 


-:  =  .-=  creek,  dim 
•   «   • 

NORTH  CENTRAL       03 
BARD.ELL  DAM 

9ELT0N  0AM 
8ENBRO0K  0AM 
0ENIS0N  0AM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVON  DAM 
NAVARRO  M]LLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STilLmOLSE  wOLLOW  OAm 
■ACO  0AM 

"•■I'NE"  OAM 


•    •    • 
EAST  TEXAS         0» 


DAlNflCPFIELO  9  S 


•-' .*',lt    Dam  b 


'»»•.!  PJCCS 

'*    OAM 


-.'■r»u    04 
M 


, 


•   •   • 


■  - 


EVApl  .39  ,*1  .46 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
NINO 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 

WIND 
MAX 


.39  .41 

76  85  128 

93  92  89 

66  61  64 

26  .17  .39 


.30  .3* 
102   92 


.3T  .3*1  .*! 


.33  ..0 

167  161 


.36  . 

59  100  110 


29  .40  .4*1  .32  .5 
52  78  127  166  21 
92  90  88  88  8 
65   62   66   67   68 


.29  .37  .52  .32  .271  ,43  .42  .52  .39 


126  123  190 
91  92  92 
69   711  70 


9*1  56,  71;  132 

90   96   97   90   96 

70|   62   721   70   68 


33  ,38  ,43  ,*6  .41  .41  .38  ,50!  ,49  ,37 

59   81  127  165  214  180  106  181  141   84 

96   93   90  90  88  92  98  94   94   95 

67   63   64  66'  671  71  72  701   70!   67( 


34  .52 
50  116,  108 
99   96 
65   71 


,30  .38  ,31  .48!  .44  .45  .41 

5*   85  144  22Q  271  2401  156 

.36  .36  .41  .40  .39  .361  .07 

59  68  115  177  165  231  126 
95   90   87   87  87   87  92 

671   61   63!  65!  67   69  TO 

,37  .41  .461  .411  .44  .35  .39 

60  87  124  169  158  122'  80 
94  91  88  88  89  89  93 
67   65   62   65   67   72  67 


.431  ,45 
220,  200 

.411  .45 
164  138 
90   90 


70 


70 


51 
172  124 
92 

67 

.40  .41 
128  115 


.33 


.20  .32  .31  .37   •  ,68  .35  ,40i  .41  .34 

30  41  86  110   •  277  93  128  115   33 

.32  .25  .25   .   .42  .36  .39  .45  .42;  .34 

59  104  162  202  220  186  141  198  166   57 

93  91  85   87   82  86  92  90   901  92 

67  63  62   65   66  69  70  70   70   72 


.24  .40 
58  141 

.35 

49  114 
98   92 

71 

.43  .50 

75  119 

93  91 

67  68 

.38   • 

55l   • 

.37  .43 
84  132!  140 
96: 

68 


Ev*P 
WIND, 
MAX 
M|N 

EVAP 
WINS 
MAX 
MIN 


EVAP 


32  .37  .40  .41  .43  .35 

33  51  97  143  156  149 
95  94  89  90  94  87 
70   66  64  66  68  69 


.43  .40  .32  .31  . 

91  117  123  143  1 


92  97 

69 1  *«| 

.36  .42 

50  I  106 


.34 
98   80 


26  .34  .34  .40 


39  .48  .44  ,40i  .41!  .47  .40 

81  147|  122!   62  61   88  122 

95  9*  92  99  100  101   93 

71  7l|  Tl   73  701  69   56 


91 

93 

68 

71 

20 

.39 

42 

43 

93 

95 

69 

75 

.24  .41 

86  104 


.34  .30  .32  .23  .24  .34 

39  29  47  53  65   91 

95  91  92  89  92   95 

65  61  61  65  66 


-   .49  .60  .61 


WIND  119   86  101  120   57 


.30  .29 

56  61 

96  95 

74  70 


MAI 

"IN 


89   95 
63   61 


.46  .62 
78   93 


EVAP  .11  .30  .43  .38  .81  .69  .69  .70  .49  .47  ,46  .44 

*I   61   30   69  109  60  23  91  36  104  64  60 

-»#    93   96   91   90  93  93  92  92  90  93  88  91 

63   66   66   63  37  38  39  59  60  62  60  60 


,51 


90   90   92   93   96 


64   63 


59   68 


.21 

138 
95  84 
62   66 


.35  .41 

54  106 
•  !  M 


.20 


fV«P  .45  .45  .32  .43  .44  .30  .28 

"INS  111  1*2  133  169  137  137  136 

"»'  l'>  "7  46  89  88  88  88 

MIN  *4  41  41  66  66  67  67 


.48  .17 
175  145 
86 


.30  .47 
125  144 
83   89 


69   68   67   67 


r,»p  .47  .49  .30  .33  .60  .46  .43  .61  .30  .31  .38  .56 

'4,  130  17J  132  90  161  126  105  95  131 

-»<     •')       66   6)  86  96  90  93  91  92  94  91   94 

MIN    46   *»   6*  63  46  46  69  TO  70  71  66   67 


r  <»» 

.!•■ 

.11 

II 

- 

- 

r,»» 

K 

.<: 

•  |NO 

•.' 

.., 

N 

tl 

•IN 

41 

f  ,»» 

.  M 

•  .13  .11  .12  .34  .14  .11  .13 

72  101  147  1*3  1 IV  1*1  127   61   6} 

91  94   94   94 

63  T4   71   72 

.26  .74  .19  .2*  .2*  .24  .1, 

90  110   40  110  90   60   60 


.39  .42 

42  66 
94 

63  6* 


,1|   .1/   .14   .40  .17   .11 

i  no  in 

■  *   49   69   16   69 

4»   *l   **   4*    71    l|    70 


• /   ,11   . < •   .4]   .11   .11 
I   12*  110   13   46 


61  *73 

69  9* 

70  67 


.16  .11 

.1  .. 

90  90 

70  70 


70 


61   66, 

.*t|  .35^ 

14SJ   75; 


114  8* 
951  95 
69   69 


.42  .3 

89   6 


.20 
71 


70 


.24  .23 

86   89! 
67   69: 

•10  .10 

41  3* 

76  81 

65  69 

,14  .14 

59   5V; 


131  159  118 


.3, 


70 
93  92 
68 


33  .40  .48 

68  102   79  36 

95,   93   95  95 

68   T2   T3  69 


•  ,  .23  .25  .29 

151  18  19  35 

.16  .27  .32  .30 

50  68;  92  89 

.34  .36  .31  .34 

41  43  52j  63 

93  9*1  86  91 

68  63  67  66 

.22  .24  .19  .2* 

54  39  47  82 

90  92  94  9* 

7Q  69  69  69 


,17  .26  .28 
45   44   35 


.25 
24 


30  .26  .3*  .32 

79   88   74   71 


39  .36  .40 
90  114  63 
8T  92  94 
69   T2   78 


•  18  ,4-»  ,<*u 

54  69   41 

95  96   97 

71  72   72 

,21  .31  .28 

14  20   20 

,31  .31  ,37 

43  52   37 

,37  .28  .32 
30 


.39  .3' 
62   5< 
94   94   95   99 
68   72   TO   T3 


18  .42  .3*  .37 
8*  109  T5  51 
92  92  95  9T 
68   72   72   TO 


.26  .34 

69  60 

.15  .31 

41  *8 

88  92 

TO  T3 


32  .38  .28  ,2T 
68   95  102  113 


.37  .2 

7*   8 


34  .35 

TT   54 


.35  .35 

68   48 


.30 
29 
98 


.31 
40 


9*   91.   91   9*   9*   93   9*.  96. 
70   67   69   71   72   70   72   691  72 


.09  .22  .35 

54   61   72 


79   78 
69   68 


32  .35  .36  .35 

77  101  HO  115 

90   86   91!   87 


1 


•l'^ 


.37 
72 


23  .21 
82   7ft 


,40  .37 
92  56 
91  92 
Tl   68 

•  .82 

•  123 


46  .39 
60  51 
90  92 
T2   6T 


.36  .41  .37 
42   45   42 


.13 


.29  .35 

36  26 

98   101  101, 
T4 


•si  -a 

83   8Q 
TO   69 


.Ik  .421  .ST  .40  .53  .41  .55  .36  .32  .35 

68   BJ   78  69!  110   79   98   93  Tl   4*1  82  36 

89   9Q  91  89   92   93   95  921   94   98  97 

64   69   66  65  71   69   TOJ   74  T4   T2J   T3 


.1 
3 

92   92 

Ti   T3 


.43 
54 

97 

64   68 

.53 

JTj   68 
95 

67 


.41  .46 

84  104 


.51  .52 

44  105 

94 

67 


.59  ,*1, 
87  105! 


67 


61 


,56|  ,5«  .57 

108  93  1)7 
93  102  90 
67 


17  .  14 


.29  ,31  .30  .31 

57  94  107  106 

93  93   92   91 

68  69   70   Tl 


.23 
37 
92 
72 


30  .35  .31  .2 

35   66  77 

94   95  96;  91| 

72   71  Tl   T2 


30  .40 
56  64 
94  94 
70   69 


.33 
44 
95 
70 

.37  .38 

41  39 

96  96 

T2  T3 


.17 
19 
87  97 
70   72 


.13 

67  109 
92 


.21 

.10 

.28 

11 

31 

53 

91 

95 

96 

72 

70 

72 

.53 

.54 

.67 

127  139 

163 

93l  95 

94 

74 

66 

67 

.39  .33,  .49;  .53 

53   54   50  69 

95   96|  951  96 

67   66   67  69 


.26  .39  .29 
81 
92 
75   75   71 


.17  .15 
40   90 

.33  .26 


6") 


.14 


.01 


.28 


69 


.31 


.14,  .22 
22  82 
82 

63   67 


•  I  .71 
128  113 
65  91 
61   66 


.16  .23 

100   70 


12.338 
3402 


11.69 
2960 
92.1 
68.9 

8.16B 
1096 

9.54B 
2531 

11.19 
2522 

92.0 


10,038 
2597 
93,2 


10.26 
3236 


11.196 
2T5T 


9.63 
1921 

9.68B 
3035 
91.1 
68.2 

10.3* 
2135 
93.6 

TO.O 


10. v. 
2*72 


8.036 
1201 
96.1 
70. T 


1  '.-'IB 
27T1 
91.1 
63.8 

14,229 
1912 
92.2 
64.3 


11.46B 
3512 
89. T 
66.2 

14,16 
3250 
91.2 
66.3 


8.98 
2390 


5.53 

19198 

9.14 
2261 
69,6 

66.3 

10,3* 
2010 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JUNE  1966 


Day 

Oi  Month 

Station 

3  N  * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t£  < 

•   •   • 

UPPER  COAST        Of 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.40 

.35 

•  24 

.38 

.38 

.37 

.34 

.40 

.36 

.47 

ft 

.48 

.20 

.34 

.25 

.28 

•23 

100 

.27 

.15 

.25 

.28 

.28 

.15 

.26 

.24 

.35 

.33 

.77 

.26 

.30 

8.93 

WIND 

66 

60 

81 

126 

150 

111 

120 

176 

HI 

99 

ft 

221 

128 

61 

63 

11U 

92 

5) 

65 

55 

6C 

61 

118 

96 

68 

58 

51 

56 

60 

2671 

MAX 

88 

84 

9C 

90 

91 

93 

94 

93 

95 

96 

m 

94 

92 

96 

95 

93 

98 

96 

9( 

92 

96 

90 

92 

93 

92 

93 

94 

94 

94 

96 

93.0 

MIN 

66 

61 

62 

68 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

- 

70 

7b 

76 

73 

74 

73 

73 

69 

71 

70 

70 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

73 

70.7 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.36 

.16 

.37 

.21 

.27 

.27 

.27 

.27 

.30 

.32 

ft 

.59 

.09 

.17 

.30 

.19 

•  28 

.25 

.18 

.15 

.26 

.27 

.23 

.26 

.25 

.27 

.73 

.35 

•  27 

.25 

7.66 

WIND 

60 

47 

47 

47 

73 

63 

50 

62 

59 

51 

ft 

72 

64 

38 

44 

33 

104> 

52 

57 

38 

55 

51 

58 

46 

67 

75 

61 

57 

39 

45 

1552 

MAX 

94 

94 

95 

93 

95 

97 

100 

100 

97 

102 

m 

105 

89 

92 

96 

101 

103 

90 

68 

96 

96 

96 

98 

96 

98 

97 

97 

99 

96.9 

MIN 

68 

61 

67 

74 

71 

71 

72 

70 

71 

76 

' 

72 

72 

74 

78 

7' 

' 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

72 

74 

70 

74 

69 

74 

- 

72.1 

ft   •   • 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 

.30 

.26 

.30 

.33 

.31 

.21 

.28 

.39 

.33 

.34 

.29 

.32 

.32 

.31 

.35 

.30 

•H 

.26 

.29 

.27 

.26 

.19 

.12 

.27 

.25 

.24 

.27 

.29 

.25 

.34 

6.57 

WIND 

18 

24 

30 

48 

57 

49 

48 

65 

60 

37 

44 

40 

42i  28 

32 

20 

lod 

36 

3( 

23 

27 

23 

17 

29 

38 

9 

p 

. 

. 

. 

1058B 

MAX 

103 

99 

98 

96 

98 

93 

100 

100 

98 

100 

97 

100 

101  106 

100 

105 

99 

91 

94 

10( 

95 

93 

100 

98 

102 

99 

101 

100 

103 

99.2 

MIN 

74 

71 

75 

70 

71 

73 

73 

75 

75 

75 

74 

75 

77   76 

76 

75 

Til 

80 

75 

7* 

76 

76 

73 

7* 

75 

76 

75 

74 

73 

73 

74.5 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.34 

.29 

.31 

.33 

.36 

.30 

.44 

.38 

.38 

.36 

.28 

.34 

.33  .47 

.28 

.38 

•11 

.27 

.19 

.28 

.28 

.21 

.24 

.28 

.27 

.16 

.34 

.31 

.38 

.39 

9.44 

WIND, 

39 

41 

53 

71 

88 

63 

85 

95 

77 

66 

62 

64 

48 

28 

14 

46 

37 

11 

33 

30 

39 

40 

66 

45 
93 

30 

30 

21 

39 

36 

1448 

MAX 

96 

98 

97 

96 

94 

97 

97 

96 

97 

95 

95 

100 

104 

104 

104 

101 

98 

95 

97 

97 

ino 

94 

96 

94 

95 

96 

99 

99 

100 

97,5 

MIN 

71 

63 

67 

69 

71 

71 

73 

74 

73 

73 

73 

75 

76 

" 

75 

76 

76! 

76 

76 

75 

74 

74 

73 

72 

73 

75 

74 

73 

74 

72 

73.2 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.2* 

.23 

.22 

.39 

.28 

.32 

. 

.35 

.25 

.35 

.34 

.30 

.37 

.19 

.27 

.42 

.35 

.24 

.31 

.14 

.25 

.17 

.19 

.16 

.28 

.09 

.29 

.15 

.43 

.22 

8. 066 

WIND1 

35 

45 

16 

31 

4, 

46 

2( 

27 

" 

13 

27 

M 

29 

33 

22 

19 

19 

13 

17 

* 

LOWER  VALLEY       10 

.20 

MC  COOK 

EVAP 

.33 

.28 

.33 

.321 

.35 

.30 

.35 

.39 

.38 

.34 

.38 

.37 

.27 

.33 

.07 

.27 

.35 

.33 

.35 

'It 

.23 

.27 

.26 

.20 

.23 

.26 

.27 

.28 

.29 

8.73 

WINC 

47 

45 

45 

66 

90 

93 

88 

103 

89 

74 

75 

81 

61 

65 

33 

45 

78 

71 

61 

4f 

35 

54 

62 

70 

66 

61 

43 

31 

34 

1855 

MAX 

tr 

94 

97 

96 

96 

97 

98 

98 

97 

97 

98 

96 

99 

98 

93 

98 

1O0 

9P 

9E 

93 

96 

98 

90 

96 

90 

91 

95 

96 

99 

100 

96,4 

MIN 

70 

bi 

65 

62 

67 

72 

72 

71 

™ 

73 

73 

72 

75 

76 

75 

" 

79 

76 

74 

72 

74 

74 

75 

74 

72 

74 

72 

71 

71 

72 

72.1 

WESLACO  2  E 

EVAR 
WIND 

.32 

.30 

.33 

.29 

.38 

.38 

.31 

.39 

.34 

.27 

.37 

.31 

.22 

.13 

.19 

.30 

.30 

.25 

. 

.14 

.17 

.IS 

.16 

.21 

.21 

.31 

.30 

.30 

.22 

.28 

8.10B 

41 

36l 

5C 

64 

87 

82 

69 

92 

55 

58 

72 

69 

59 

43 

21 

tl 

62 

65 

34 

41 

33 

28 

48 

71 

64 

57 

54 

34 

29 

27 

1606 

MAX 

95 

95 

95 

93 

91 

95 

99 

99 

93 

99 

99 

100 

100 

96 

102 

100 

99 

85 

94 

97 

92 

92 

93 

95 

96 

96 

96 

99 

102 

96.2 

MIN 

70 

66 

68 

69 

71 

73 

73 

72 

75 

™ 

73 

71 

77 

78 

72 

Tl| 

76 

77 

75 

73 

73 

76 

74 

73 

75, 

76 

73 

71 

73 

72 

73.0 

BEEVILLE  5  NE   ■   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
POINT  COMFORT   -  ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

a 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

6  INCHES 

12  INCHES 

18  INCHES 

2  FEET 

3  FEET 

4  FEET 
6  FEET 
6  FEET 

8  AM 
8  AM 
8  AM 
6  AM 
8  AM 
8  AM 
8  AM 
8  AM 
8  AM 

62 
66 

61 
64 

61 
65 

62 
65 

62 
66 

64 
68 

68 
70 

67 
70 

64 
70 

68 
70 

65 
68 

68 
70 

68 
68 

67 
69 

66 
69 

70 
72 

68 
71 

66 
68 

64 
67 

68 
70 

68 
71 

68 

71 

69 
72 

70 
73 

71 
74 

72 

74 

67 

70 

64 
67 

64 
68 

68 
71 

66.3 
69.2 

72.3 
69.8 
67.0 
63.0 
60.8 

BUSHLAND    1    WSW   -   SOIL   PULLMAN   SILTY    CLAY    LOAM,    CHESTNUT  GREAT   SOIL   GROUP. 
SLOPE    1    *   TOWARD   SOUTH   -   SOUTHEAST. 


VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF   BUFFALO   AND   BLUE  GRAMA  GRASS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   179    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

JUNE  1966 

DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

"1 
11 

>  3 

o> 

o 

> 

< 

■a 
.§ 

Qb. 

2 

s 

e 

a 

s 

Q 

5. 

Q 

■ 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

H 

■a 
El 

I§ 

o 

£ 

I 

6 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day* 

Station 

Max. 

Mln. 

a 

0 

■a-o 
II 

• 

a 

■ 
2 

8 

o 

5 
2 
o 

: 

o 

s 

o 

u 

B  k 

1 1 

5  S 

*         .         • 

NCvE«DEB    1965 

NE«TCN 
SILVEBTON 

77.0 
67.9 

52.8 
36.0 

64.9 
52.0 

84 
80 

28 
25. 

29 

21 

30 

30» 

64 
385 

0 
0 

0 
0 

1 

6 

0 
0 

4,34 
.00 

2.81 
.00 

5 

■  0 

.0 

0 
0 

•> 
0 

3 

0 

1 

0 

•          «          • 

CECEM-EB    1965 

cany?n  "■&* 

EmCRY    3    E5E 

•  olfasant 
'IiBkEy 

62.5 
61. 2M 
60.6 
62.3M 

4*. 7 
37. 9M 
33.7 
33. 3M 

53.6 

49, 6M 

47.2 

47.8M 

,7 

74 
74 
77 
77 

31. 

7 
6 
5 

33 
28 
21 

20 

26 
28+ 
9+ 
19 

349 
474 
545 
517 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
11 
20 

W 

0 
0 
0 
0 

7.35 

1.69 

1.28 

.52 

4,40 
.41 
.40 
.14 

3 

18* 

2* 

24 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 

0 

l 

16* 

9 
3 

4 
1 

3 

0 

0 
0 

2 

0 
0 
0 

«         •         * 

JANUABY    1966 

emory  ?  ese 
silvertcn 

tlbkEy 

M 
43. 5M 
46.  If 

M 
16.1* 
19.6" 

M 
29.8M 
33.2M 

68 
73 

11. 
12 

-  9 

-  6 

22 
23 

1084 
993 

0 
0 
0 

0 
9 
9 

30 
26 

0 
3 

3 

.64 
.73 

.50 
.35 

21 
21 

.0 
6.5 

0 
3 

6 

21 

22. 

2 
2 

l 

0 

0 
0 

... 

FEPBUA9Y    1966 

E100BADC    11    NW 
'LAI'-S 
'EFUGIC 
SlLVERTtN 

56.6 
55.  5M 
66.1 
50. 9M 

28.4 
21. 4M 

43.9 
21. 7M 

42.5 
38. 5M 

55.0 
36.3M 

74 
70 
76 
65 

7 
20* 
28 

5 

8 
13 
26 
12 

23 
23 

4 
2*+ 

623 

T38 
276 

800 

0 

0 
0 
0 

1 
0 
0 
1 

21 

23 

3 

26 

0 
0 

0 
0 

.23 
3.67 

.A3 

.23 

1.33 

.35 

12 
12 

28 

T 

.0 
T 

0 
0 
T 

21 

1 

6 
I 

0 
2 

0 

0 

1 

0 

•          •          • 

mAOCh    1966 

»1.<3A'*Y 
EC*A    3    5- 
'L9<Ey 

73.0 
72. 7M 
73.2M 

40.5 
51. 2M 
37, 7M 

56.8 

62,0m 

55.5m 

2,6 

90 
85 
91 

21 
31 
20 

20 
28 
19 

6 
6 
6 

283 
131 
289 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

T 
2 

9 

0 
0 
0 

1.49 
.11 

.26 

1.33 
.11 

28 
17 

.0 
.0 

0 
0 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

•         •         • 
»«Il    1966 

EBSA    3    S. 
"15S10N 

•    OLEASANT 
S 1 1  v E 
TLBrfv 

ai.o 

D6.5 
76.3 
69.3 
75.1 

61.5 
63.3 
51.1 
*1.3 
45.4 

71.3 
74.  o 
63.7 
5*. 3 

60.3 

-       .5 
,3 

89 
99 
88 
88 
9? 

1 
20 
13 

2 
11 

45 
43 

30 
29 
32 

5 
5 

5 

20 
20 

9 

12 

lOO 

286 

181 

0 
13 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.57 

17.37 

2.07 

3.08 

1.96 

2.83 

5.20 

,98 

1.26 

21 

24 
26 
22 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

9 

3 
S 

2 

7 
2 

3 

1 

3 

0 

1 

■         #         • 
»»y    1966 

ilLvEBTCN 

11.0 

50.9 

65.9 

98 

21 

34 

1 

93 

6 

0 

0 

0 

.71 

.32 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

'.*•   Ral*r»n<4>  Not**   Following  Station  Indwu 

I  H't 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

JUNE  1966 

DELAYED    DATA 


Station 

■3 

Day  of  Month 

^L 

•1 

3 

4         5         6 

7    |    8    | 

9 

10 

11 

12 

13  1   14  |  15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

2! 

22 

23      24 

25      26   ]   27 

28  |  29      30 

31 

•       •       • 

NOVEMBER    1965 

NEKTON 

SILVER70N 

,oo 

,26    2.81       ,99 

.09 

.5' 

.02 

.02 

•        •        ■ 

DECEMBER    1965 

CANYON   DAM 
COLOKATER 
EMORY    3    ESE 
HONEY    GROVE 
HUCKABAY 

7.35 

,6? 
1.69 

.93 
1,66 

1,09 
,33 

4.40 
.41 

ita 

.20 

.04 

.16 

,20 

.60 

.01                   ,36      .17 

.67 
,06 

1 

.10 

T 

.08 

.02 

T 
T 
.43 

.75 

.".1 

T 
.47 

.10 
.24 

.15 

.27 

T           T 

T 

MERCEDES    6    SSE 

MOUNT    PLEASANT 

TURKEY 

WATER    VALLEY    10   NNE 

3.2S 

1.26 
.52 

2.03 

.01 

,0> 
.30 

.55 

.35 

.21       .77 

T 

.02 
T 

.06 

.06 

.11 

,02                             .19 
.07 

I 

.35 

.02 

.19 
.20 

.75 
.22 

.05 
.20 

.26 

.03 
.40 

7 
.40 

.02      .14                            7 

.40 

T 
.02      .01      T 

•        •        1 

1 

JANUARY    1966 

adamsville 
emory  3  eje 
humble  pump  station 

S1LVCRT0N 
TEAGUE    RANCH 

1.16 

1.70 
.66 
1.62 

1.63 

.01 

.10 
.09      .60 

.90 
,26 

T 

T 

.25 
.60 
.23 

.20 
.14 
.14 

.61 

.40 

T 
.13 

.30 

.50 

.02      .21 

.09 

.06 

TURKEY 

.73 

.26 

.06 

,35      ,06 

T           T           T 

T 

•         •         • 

FEBRUARY    1966 

HUCKABAY 

HUMBLE    PUMP    STATION 

PLAINS 

REFUGIO 

.60 
2.00 

.23 
3,67 

T          T 

.60 
.70 

.09 

•  •7 

.21 
1.63 

.11      .62 

T 

T 
T 

.60                                            .70 
.23      T                        .34      T 

RICHMOND 

SILVERTON 

TEAGUE    RANCH 

NATER    VALLEY    10   NNE 

.63 

1.20 
,7« 

.07 

T 

T 
T           ,01 

.07 
.OB 
.03 
T 

2.11 
.3, 

,60 
.19 

.09 
.06 

.94 
T 

.07 

T     ■ 

.12 
.48 

.20 

T           .08 
.30 

•         •         • 

MARCH    1966 

ALBANY 
HUCKABAY 
LYNXHAVEN    RANCH 
TURKEY 

1,69 
.90 

,90 
.11 

.30 

.11 
.11 

T 

1.33      ,03 

.90 

•INNS80R0   6    SN 

.53 

.21 

.10 

.03 

.19 

•         •         • 

APRIL    1966 

, 

BUNKER  HILL 
FUNK    RANCH 
MISSION 
MOUNT    PLEASANT 

T 
2.76 
3,51 

17,37 

T 

.37 
.96 

.13 

1.63 

2.)3!      .06 

.33      .96 
.24    1.20 

.96      .06 

,76    2.92      .06 

.32      .11 
.21    1.76    6,62 

SILVERTON 
TURKEY 

2,07 

3.06 

T 

T                        T 

.61 

.0. 

.ST 
■   1.26 

.37      .22 

.16      .96 

.01       .33 

,06 

•         •         • 

MAY    1966 

FUNK    RANCH 
SILVERTON 

.71 

2.60 
•  15 

.02 

T 

.12 

.91 

.77 

T 

.26 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

~Z>  „  01 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 

•       •       « 

DECEMBER    1963 

CANYON    0AM 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

.19 

51 
61 
60 

.11 

77 
91 
44 

•0 
52 
42 

.10 
16 
63 
61 

.10 

106 

45 

.04 
27 
69 
63 

.14 
44 

68 
44 

.11 
29 

64 
40 

.OB 
68 
63 
40 

.07 
7« 
70 
34 

.04 
112 
69 
62 

.09 
47 
61 
91 

.07 
20 
70 
50 

.04 
39 

61 
90 

.04 
98 

62 

49 

.0*1    .03 
39      SO 
50      33 
43      «2 

.03 
55 
51 
44 

.09 

129 

50 

40 

.09 
76 
50 
33 

.11 
44 
60 
34 

.05 
41 
60 
40 

.05 
107 
61 
45 

.10 
137 
65 

45 

.22 

134 
61 
34 

.07 
35 

37 
34 

.09 
30 
38 
94 

.03 
37 
35 

41 

.05 
23 
32 
43 

.03 
71 
62 

47 

.11 
92 
73 
59 

2,466 
1968 
59.9 
43.7 

Sm  R*l*rt>nc«  NolM  Following  Station   Index 
-   181    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JUNE    1966 

DELAYED    DATA 


Day  o(  Month 


NOvE«BER  1965 
SE-T'. 
5UVERTCN 

•  •    • 
0ECEMBER  1965 

CANTCN  C*H 
EMCO»  J  ESE 

•  PLEASANT 
Tt»«E» 

JtNLARv  1966 
E»;s«  5  ESE 
SILVFRTON 
TL.=«E» 

•    •    • 

FEBRUARY  1966 
EISC3A0C  11  N» 
=  L»I'  5 

3lfu6tC 

V  .  - 

•  •   • 
■MCM  1966 

- 

•  •    • 

•  »  ■ 


KU 

Mill 


MAI 

urn 


40   49   60 
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1663    09;  ATASCOSA 

1 

28    36 

98    *3 

**1 

*P 

[ ELMER   E   SOOTH 

CHEAP SIDE 

1671    071  GONZALES 

29    16 

97    2* 

290 

EARL    L.    FREEMAN 

CHEROKEE 

1680    06    SAN    SABA 

30    99 

96    *> 

1*93 

|  DUDLEY   BATTLE 

duress 

1696    02    CHILDRESS 

10 

3*    26 

100    12 

I860 

; MORRIS    HlGLEY 

:hilo»ess  faa  airport 

169B;  02    CHILDRESS 

10 

3*    26 

100   17 

1991 

HID 

HID 

H         U    5    FED    AVIATION    AGENCY 

THILLICOTHE    2    HE 

1701,  02;  HAROEMAN 

3*    16 

99   30 

1389 

6P 

, C.    L.   UNDERWOOD 

:misos  basin 

17151  03|  BREMSTER 

11 

29    16 

103    16 

3200 

3P 

3P 

U    S   NATL    PARK    SERVICE 

:iBOLO   CREEK 

17*1,  07    KARNES 

13 

29   01 

97    96 

302 

TA 

1GMAT2   La   MUTZ.    JR. 

LARENDON 

1761'  02!  DONLEY 

10 

3*    56 

100    93 

2700 

M 

7A 

1  TOMM1E    C.    SAYE 

' 

LARKSVILLE    2    E 

1772   0*   RED   RIVER 

10 

33    37 

99   01 

420 

8A 

7A 

PH|L   KEENER 

LARKSVJLLE    1    M 

1773   0*   RED   RIVER 

10 

33    37 

93   0* 

*63 

RAYMOND    R.    HAMILTON 

LASSENS    RANCH 

1777   07   BEXAR 

13 

96    22 

1000 

6P 

,  J.    P.    CLASSEN 

UtUPE 

1776'  01!  ARMSTRONG 

10 

35   06 

101    22 

8A 

8A 

1  DONALO    B.    SOOTH 

LE8URNE 

1800   03    JOHNSON 

1 

32   20 

97   23 

4P 

6P 

j  OLIN    T.    SMYTH*    JR. 

-EVELAND 

1810   08<  LIBERTY 

1* 

95   06 

164 

?A 

7A 

1  CHESTER   V,   ELLISOR 

LIFTON    9    E 

1823    03'  BOSOUE 

1 

31    *8 

97    26 

671 

SS 

,  R.    M.    JONES 

LOOINE 

18381  08   FORT   BEND 

1* 

29  *3 

95    *1 

6A 

HENRY   NEMEC   SR 

OLDSPRING    3    SSM 

1870 

SAM    JACINTO 

1* 

30   32 

99   09 

39* 

74 

7A 

: 

LEROY   S.   DABNEY 

OLDmATER 

187* 

01 

DALLAM 

2 

36    2* 

102   31 

4110 

8A 

MRS    MARTHA    MCDOUGALD 

STATION 


COUNTY 


COLEMAN  1879  02  COLEMAN 

COLLEGE  STATION  FAA  AP  |  1889  0*f  BRAZOS 
COLORADO  CITY  1903'  02,  MITCHELL 

COLUMBUS  I  1911|  071  COLORADO 

COMANCHE  '  191*  031  COMANCHE 

COMMERCE  I  1921!  03|  HUNT 

COMSTOCK  I  1929i 06;  VAL  VERDE 

CONCORO  1  N  I  19371  o*|  RUSK 

CONLEN  I  1946j  Oil  OALLAM 

CONROE  '  1936:  0*1  MONTGOMERY 


1  COOPER 

I  COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE  NO  2 
I  CORNUDAS  SERVICE  STA 

CORPUS  CHRISTI 
'CORPUS  CHRISTI  WB  AP 
I CORSICANA 
I  CORYELL  CITY 

COTTONWOOD 
1 COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

I CRANDALL 

CRANE 

CRANFILLS  GAP 

CRESSON 
I CRIDER  RANCH 
I  CROCKETT 
I CR0S6YT0N 
1  CROSS  PLAINS 

CROSS  PLAINS  3  NNE 

, CROMELL 
, CRYSTAL  CITY 
, CUERO  3  NM 
' CYPRESS  1  SM 
j  DACUS 

DA1NGERFIELD  9  S 
I DALHART  FAA  AIRPORT 

DALLAS  MB  AIRPORT 
' DANEVANG  2  SE 

DARROUZETT 

I  DAVILLA 

1  DECATUR  2  SSM 

! DEKALB 

DEL  RIO  MB  AP 
I DENISON  DAM 

DENTON  2  SE 
I  DEPORT 

0EMEYV1LLE 
'  D1ALVILLE  2  W 
' DICKENS 

,  D1LLEY 
1  DIME  BOX 

DIMMITT  6  E 

DIMMITT 

DOOLE  2  N 

DRYER  1  NW 

DUBLIN 

DUMAS 

DUNCAN  MILSON  RANCH 
I  DUNDEE  6  NNW 

1  EAGLE  LAKE 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 
I  EAGLE  PASS 

EASTLAND 

EDEN  1 
1  EDEN  NO  2 

EDNA  3  SW 
' EDOM  1  NW 

EL  CAMPO 
1  EL  PASO  MB  AIRPORT 

I  ELDORADO 

ELDORADO  11  NW 
, ELOORADO  19  SW 

ELECTRA 
1  ELGIN 
■  EMORY  1  N 
1 ENCINAL  3  NW 
; ENGELMAN  GARDEN 

ENNIS 
1 EVADALE 


, FABENS 

FAIR  OAKS  RANCH 
I  FAIRFIELD 
1  FALCON  DAM 
I FALFURRIAS 
, FALLS  CITY  * 
I FARMERSVILLE 

FEDOR 
1  FERRIS 


■SM 


FIFE 

FISCHERS   STORE 

FLAT 

FLATONIA 

FLOMOT    1    N 

FLORENCE 

FLORESVILLE 


FOREST8URG   *    S 
FOR SAN 
FORT    DAVIS 
FORT    MCKAVETT    *    N 
FORT    STOCKTON    33    SSW 
FT    STOCKTON    KFST    RADIO 
FORT    WORTH    WB    AIRPORT 
FORT    MORTH    MEACMAM    FLD 
FORT   MORTH   FEDERAL   BLG 
IFORT    WORTH   VICKERY    BLV 

FOWLERTON 
I  FRANKLIN 

FRANKSTON 
! FREDERICKSBURG 

FREfPORT    2    NW 
1  FREER 

FRIO    TOWN 
1 FRIONA 
I  FROST 

FUNK    RANCH 

! GAGEBY    1    M 

!  GAIL 

, GAINESVILLE 

RGALVESTON    MB    CITY 

!  GARCIA   LAKE   12   ENE 

GARDEN   CITY    1    E 
I  GARDEN   CITY   20   E 

GATESV1LLE 
I  GEORGETOWN 

GEORGE   WEST 


1  1970    03|  DELTA 
I  197*j  06|  STERLING 
,  1966;  03'  CORYELL 
I  20121 03    HUDSPETH 

201*,  07    NUECES 
I  2013    07    NUECES 

2019'  03   NAVARRO 
,  202*    03    CORYELL 
,  20*0    06   GILLESPIE 
1  20*6:  09    LA    SALLE 

2090  09,  LA  SALLE 
I  2080'  03l  KAUFMAN 
, 2062, 09   CRANE 

2086    03'  BOSOUE 
I  2096,  03;  MOOD 

210*   Ofe   REAL 
I  2114|  04;  HOUSTON 

2121, 01   CROSBY 
1 21281 03    CALLAHAN 

2131    03    CALLAHAN 

'  21*2    02  FOARD 

2160, 09'  ZAVALA 

j  21T3|  07  DEMITT 

1  2206' 08  HARRIS 

2216, 0*  MONTGOMERY 

2223   0*  MORRIS 

22*01 01  HARTLEY 

2244    03  DALLAS 

2266     08     WHARTON 

,  2282    01|  LIPSCOMB 

2299    03,  MILAM 
2338    03    WISE 
23321  04,  BOWIE 
2  360    06    VAL    VERDE 
239*    03    GRAYSON 
2*0*    03    DENTON 
2*15'  03'  LAMAR 
2*36    0*    NEWTON 
2444'  0*:  CHEROKEE 
I  24481  02    DICKENS 

1  24S8|  09i  FRIO 

2462'  07   LEE 
I  2*631  Oil  CASTRO 

2464J  01    CASTRO 
I  25271  06'  MCCULLOCH 

23931  07    GONZALES 

29981  03    ERATH 
,  2617,  01    MOORE 

26301  06    SCHLEICHER 

2633,  03,  ARCHER 

,  2675;  07'  COLORADO 

2678  03    TARRANT 

2679  09    MAVERICK 
2713  03    EASTLAND 
27*1  06    CONCHO 
27*4  06    CONCHO 
2769  OS    JACKSON 
2772  04'  VAN    ZANDT 
2766  06    WHARTON 

!  2797'  05,  EL    PASO 

'  2611' 06'  SCHLEICHER 
2812  06  SCHLEICHER 

1  28141  06  SCHLEICHER 
2816;  02:  WICHITA 
2820  07  BASTROP 
2902,  0*  RAINS 
2906  09  LA  SALLE 

'  29171  10  HIDALGO 
2923  03, ELLIS 

I  30001  0*1  JASPER 

1  30031  031  CORYELL 
3033  03i  EL  PASO 
3038  07  COMAL 
30*7  0*|  FREESTONE 
3060  09'  STARR 
3063'  091  BROOKS 
3065  07  KARNES 
3060  03  COLLIN 
3112  07  LEE 

I  3133    03    ELLIS 

31*2    06    MCCULLOCH 
I  3136|  07|  COMAL 
I  3171'  03:  CORYELL 
3163J  071  FAYETTE 
31961  02    MOTLEY 
I   31991  03'  WILLIAMSON 
,  32011  07,  MILSON 
I  321*1  01    FLOYD 
j  32151  01'  FLOYD 
1  32291  01    LIPSCOMB 

1  3247'  03  MONTAGUE 
I  32931  Oil  HOMARD 

3262   03;  JEFF   DAVIS 

3270'  06    MENARD 

3278    05;  PECOS 

3260    03    PECOS 

3283  031  TARRANT 

3284  03!  TARRANT 
32831  03  TARRANT 
3286'  03    TARRANT 

32991  09    LA    SALLE 
3321    04   ROBERTSON 
33231  0*   ANDERSON 
3329    06    GILLESPIE 
33*0   08   BRAZORIA 
3341,  09   DUVAL 
3366    09    FRIO 
336S    01    PARMER 
3379   03    I 
3401    1 


GLAOEMATER 
I  GLEN  ROSE 
1  GOLD 


3*10,  01 
3*11  02' 
3*131  03 
3*30  OS1 
I  3**2|  01 
I  3**3:  01 
I  3*441  06j 
■  3*85  03 
I  39061  031 
I  3908,  09, 

1  3929;  071 
33*6    04| 

I  39971  09| 
3365   0*1 


3618 

07 

3620 

Ql 

362  2 

07 

HEMPHILL 

BORDEN 

COOKE 

GALVESTON 

DEAF    SMITH 

GLASSCOCK 

STERLING 

CORYELL 

WILLIAMSON 

LIVE    OAK 

LEE 

UPSHUR 

PECOS 

GREGG 

SOMERVELL 

GILLESPIE 

MILLS 

GOLIAD 

GOLIAD 

GONZALES 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


99  26 

39  I  96  21 

23  '  100  92 

43  '  96  32 

94   98  26 


94  36 

I  102  13 

93  27 


47  I  109  28 

48  ,  97  24 
*6  '  97  30 
09  j  96  28 
33  97  37 

09  99   08    ' 

26  99    14    , 

27  99    13 

38  96  26 
2*  ;  102  20  , 
44  1  97  30  1 
32  I  97  37  I 
04  '  99  44  j 
IB  I  99  27  I 
40  ,  101  14  1 
07    I      99    10    i 

10  ,      99    08    , 

39  99    43 


1710      6P      7A 

314| 
2071, 

199j      8A 

1376 


2370 
12331 

4*60 


96 

11 

100 

19 

97 

16 

97 

3* 

M 

17 

100 

35 

100  32 

98  35 

97  22 

95  *6 

99  22 

96  02 
96  37 


106    09 
96    38 

I      96    10 
99    OS 
98    OB 
96    0*    , 
96    21 


97  36 

■      97    06    ' 

100    59 
1      97    47    I 

98  10 
I  101    20 

I  101    13   ' 
100    06 


100  *e 

100  22 

101  27 
97  08 
9*  46 

102  44 
101  28 
101  08 

97  *9 

97  *1 


96  96 
9*    99 

102  24 
94    57 

97  49 

98  42         1641 
I960 

97  23 
97  21 
97    27 


OBSERVER 


MRS   MARY    A    STRINGER 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

COLORADO   CITY   FIRE   DEPT 

ERWIN   J.   KNIPPEL 

SAM    P.    HATCHETT 

HENRY    ELBERT    WOOD 

GEORGE    HUMPHREYS 

MR    DAYLON    J   MILLER 

JESSE   C.   DAVIS 

G.    W.    FULLEN 

ODIE  L.  BRIDGES 
LINDOM  L.  CLICK 
THOMPSON 


LEE 


TIN 


1026  MID  MIO 
613  4P'  4P 
630   3P   5P 


373   3P   3P 


CHAMBER  OF  COMMERCE 
U  S  MEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  KAND 
MR  W  L  RABBE 
EDGAR  A.  AHRENS 
I LA  JENNINGS 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VALLIE  SUE  SORRELLS 

JOE  E.  LOWERY 

MRS   ELSIE   LEE   PHILLIPS 

MRS.    OR A    YORK 

BYRON  CR10ER 

JAMES  H.  GIBBS 

CITY  OF  CROSBYTOM 

S.  F.  BOND 

CHESTER    GLOVER 


H.    A.    TAYLOR 
JOHNNIE    W.    DOLEN 
AUBREY   Z.   DENNIS 
LONE    STAR    STEEL 
H        US    FED    AVIATION   AGENCY 
:   HJ      US   WEATHER   BUREAU 

JOHANNA    H.    ALLENSON 
M.    M.    ALTMILLER 

ETOILE    H.    MOORE 
MRS.    MARY    H.    SANDERS 
R.    P.    NAPP 
:   HJ     U   S  WEATHER   BUREAU 
;    H         US    CORPS    OF    ENGINEERS 
CITY   OF    DENTON 
A5BURY    C.    NIXON 
CHARLES    P.    THOMSON 

john  w.   Thomas on 
J.   A.   CHESNEY 


99 

16 

15*0 

97 

17 

310 

91 

71 

1460 

101 

98 

3655 

7A 

ion 

10 

2120 

96 

36 

1015' 

562   7A   7A 


*69l  6P|  7A 


31611 
31291 

2760i 


97    3* 

1000 

101    22 

2740 

103   53 

4800 

100   07 

2090 

103   02 

4390 

102    53 

2999 

97    03 

937 

97    21 

687 

97    20 

416 

97    20 

699 

96    49 

335 

96    29 

492 

99    30 

429 

96    32 

17*7 

93    23 

» 

98    37 

930 

KATHRVN 
J.  A.  POLANSKY 
EOWIN  RAMEY 
HOWARD  V.  COOK 

B.  L.  MURRELL 
W.  L.  LADEMIG 
DELSERT  L.  SMAFER 
RADIO  STATION  KDDD 
DUNCAN  MILSON 

LEE  OOWELL 

C.  E.  DOMOY 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 
ALONZO  GARCIA 
JAMES  K.  SMITH 
G.  H.  SPISER 
GLENN  Y.  MC  CORD 
CURTIS  WILLIAMS 
CLAUD  H.  WVATT 
ORELLA  C.  SPARKMAN 
I   U  S  MEATHER  BUREAU 


H.    C.    MALKER 

CITY    OF    ELECTRA 

EDWIN    0.    LUNDGREN*    JR. 

GUY    SISK 

JOSEPH  BURKHOLDER 

ENGELMAN    PROTS    CO 

$•    L.    BRUNSON 

VIOLET    R.    K1RKPATRICK 

JAMES    L    INABNET 

E.  MAC1AS 

B.  J.  ROMOEN 
S.  G.  CAPPS 
N.  H.  SCOGG1NS 
RICHARD  SELL 
BONNIE  SKLOSS 
JAMES  0.  MORROH 
MRS  LORINE  R  JENKE 
HENRY  M.  HAMM 

JAMES  FINLAV.  JR. 
EDOIE  FISCHER 
BERNARD  b.  SOTKIN 

F.  F.  PECHACEK.  JR. 
MR  GEORGE  D  POPE 
MACK  M  YOES 
ALFRED  TELTSCMIK 

U  S  AGR I  STA8+CONS  OFF 
MILTON  HARRISON 
KENNETH  v.  SMARPE 

ELSERT  H.  FOSTER 
ESTHER  E.  G1LMORE 

BARRY  SCOBEE 
GEORGE  C.  BURLESON 
J  WEIR  HALL 

JIM    M.    HAWKINS 

U   S   WEATHER   BUREAU 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

U  S  MEATHER  BUREAU 

U   S   CORPS  OF   ENGINEERS 

OTIS    W.    HERMAN 
HARRY    D.    SMITH 
OUANAH   PRICE 
NORMAN    J.    DIETEL 
DOM   CHEMICAL   CO 
L.    H.    WARBURTON 
BYRON    L.    ROBERTS 
ARLEV    L    OUTLAND 
TOM  M.    HENDERSON 
JOE    FUNK 

DOYLE   STANOLEE 
KIMBALL    T.    REODELL 
TEXAS    PWR    AND    LIGHT    CO 
U   S   WEATHER   BUREAU 
PHILLIP  MILLER 
BRYANT   A.   HARRIS 
MISS   MAGGIE    REYNOLDS 
PAT    D.    HOLT 
HERBERT    L    SULLIVAN 
BROOKS  M.    SCHLEY 

HERBERT   G.   KOEHLER 
CHARLES    F,    STILL 
PAUL   J.   ZE1TLER 
0.   W.   ODOM 
THOMAS   J.   DAVIS 
EDMUND    KOENNECKE 
HARRY    ALLEN 
EM1L   H.   WEBER 
POLO  PEREZ 
CARL   J.    HAGEN 


STATION  INDEX 


continued 


GRANSAJRT 

«NAnTXALLS   )    sse 

grapevine  d*m 
g*eenviu.e  t  m 

CPOESBECK 

■0MEMI 

GRUVER 

sumtgr 

GUTHRIE 

maoansport 
hall  ranch 

hAA.LETT$V|LLE 

hamilton 

HAMLIN 


H*U{U 

-..'    »      1   E 

h£B6*0NvILlE 
hC**STEAC 

wfMfOSOi 

HENRIETTA 
HEREFORD 


SE 


HEWITT    1 
MlCO 

"IL.SBO* 

NlNOCS 

hITCHLAR 


rhxiston  va  city 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

MOuSTON-AOOKtt 

"OUSTON-AL1EF 

HOUSTON-BARKER 

hOUSTON-OEER    pari 

-xston-heighys 
mouston  moo  Hcic*«Ti 

-OjSTON-«ESTBURY 
mOUSTON-MORTm   HOUSTON 

hOuston-san  jacinto  dm 
•o.  it  on-  sat  soma 

HOuSTON-S*Rl«Ml   BRANCH 
HOC LA**' 


|M*?*|At, 
INDIA*    6*1 
IPIDELL 


J*C>*OM    H|u    0UAR0 
JACKSONVILLE 
JAMES    ■!*!•    *ANCM 

MO***     »    *• 

-•'TON 


■ 


3642    03    ONAYSON 

)♦**    03 

EASTLAND 

36*1    03 

YOUNG 

3*73    03 

HOOO 

5*80    04 

HARD 

3669    0* 

HOUSTON 

J691     03 

TARRANT 

37)*   03 

HUNT 

3770    03 

LIMESTONE 

377*    0* 

trinity 

3787    01 

HANSFORO 

3822    03 

GRAYSON 

3828    02 

KING 

3***   0* 

RED   RIVER 

3*71    06 

KERR 

3873    07 

LAVACA 

3884   03 

HAMILTON 

3890   02 

JONES 

3941   0« 

HARRISON 

3943   10 

CAKE RON 

3934    06 

GILLESPIE 

3972    01 

CASTRO 

3981    01 

HARTLEY 

S992    02 

HASKELL 

4020    04 

WOOO 

4038    09 

JIM  HOG6 

*O60    04 

WALLER 

4081    04 

RUSK 

6093   03 

CWAY 

4096   01 

DEAF    SM1T» 

4122   01 

MCLENNAN 

4137    03 

HAMILTON 

41*0    01 

LIPSCOMB 

4162   03 

HILL 

4191    09 

ATASCOSA 

4196    01 

HANSFORD 

429*   07 

MEDINA 

42S7   03 

FANNIN 

4276   02 

COLEMAN 

4280   04 

JASPER 

4)09   06 

HARRIS 

4307   06 

HARRIS 

*)09   06 

HARRIS 

4311    06 

HARRIS 

4313  06 

HARRIS 

4)19   06 

HARRIS 

4)21   06 

HARRIS 

4)2)    06 

HARRIS 

4)29   Q6 

HARRIS 

*)27   06 

HARRIS 

4)26  06  HARRIS 
6)29  06  HARRIS 
4))1  06  HARRIS 
434)  03  E*ATM 
4)62  06  HARRIS 
434)  04  SUTTON 
43T*  06  KERR 
4)62  04  ...>■- 
4)90   0)   CORYELL 

4*02     06    BLANCO 


629    ' 


PECOS 

HAMILTON 

Bosoue 

JACK 

SAN    AUGUSTINE 

CMCROKEE 


44T0    02    KENT 


29   30        97    I* 


i    ft     AI*PO»T  *6 


«1». 

-.. 

LEON 

6*0) 

0' 

BLANCO 

•  *»T 

04 

ATftiCOSA 

6*fC 

M 

KINBAE 

»»'': 

i* 

■INBtC 

**f; 

0* 

*Al     Y(RDI 

6*TB 

0) 

OCRtON 

4462    09    JIN 


4T09  0)    KAUFMAN 

*'*1  B*     LAMPASAS 

•T92  0'    rA#»Il 

•T4t  0»     TaPRaJ.' 

*T*T  99   CWBEPSON 

**0t  9*    U»» 

•T9I  0)    SCLL 

6*19  6T    C*1BU*G 

•6)9  9*    NfwTOM 

KBtfiC* 


*»'J   :\   4\\* 

mtoBUi 


■ 

9***  *i 
*9>fT  Bl 
1ltt    6*     •  *. 

•MAM* 

im  •- 
11*1  - 


MB] 


30    IT  9) 

If    IT  |01 

12    0*  9T 

i'    )•   ;/  loj 


II  II  97    90 

»;  JB  100   19 

11  41  99    09 

12  42  101     94 


Ml*  *4     |» 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


740      5P      5P 

26*0      TA      TA 


610      7A      7A 
*7*      6A      6A 


1770(     TA      7A 


2)9      7P     «A 


1609 1     TA      TA 
334  TA 

969       6A      8A 


38*0       7A      7A 


JO       101    19         3100 


TA 
TA 


102   62        2360 


323       TA      TA 


290       7A      7A 
2010       TA      TA 


1167      BA      6A 


648       T»       TA 


06         1690 


101     >6  13*0        T*        TA  C 

99    26  *9I       4P      »R      *« 

9*    |9  90*       6A       6A       6AC 


MISS   EMMA   JEAN   CECIL 

DAISY  L.  SLATON 

DAVID    h.    BAKER 

JOHN    0.    LITTLE*    M.D* 

CHARLES   ■.   POTTS 

F.    M.    THOMAS 

V    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

HAL   ••    ENGLISH 

ALVA  J.    SHREVE 

VERNON   H.    LOFTIN 

ARTHUR   H.    EVANS 

FRANK    BROOKS 

RUTH    8.    HUMPHREYS 

MRS*    H.    MARGARET    POOLE 

THOMAS    C.    HALL 

LEO  BRIER 

W.    CLYDE    RAIBOURN 

W.    G.    ROUNTREE 

MR5.    BUNA    MAE    TAYLOR 

MRS.    JEWELL    S.    CASEY 


OTTO   RAHE 
HORTIC    E.    LOMAN 
HOWARD  Ei    BAKER 
SAMUEL   P.    HERREN 
JARV1S    CHRISTIAN 

INACTIVE    */19/63 
J.    D*   SARTAIN 
WESLEY   R.   DEAN 
HENRIETTA   FIRE   DCPT 
HOLLY   SUGAR   CORP 


COL 


MRI 

C  CAI 

6P      6A  MR 


DEWITT    C    CHAPMAN 
W.    R.    HAMPTON 
JOHNNY   H.    STE1NLE 
RADIO    STATION    KHSR 
MAIIE    HINDES 
H.    J.   DONDL1NOER 
WALTER   H.    KNORR 
RICHARD    M.    MCCLEARY 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 
MRS.    JEAN   OATES 

U    S    WEATHER    BUREAU 
U   S   WEATHER   BUREAU 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 
GILBERT    W.   LIESTMAN 
LILL1E   H.    FRY 
SHELL    OIL    COMPANY 
WILLIE   HOFFMAN 
ALTON  WILBORN 
ELIZABETH   HEMMI 
ANDREW  F.   CRANOALL 

JAMES   0.    CRANBERRY 
T0MM1E   0.    KEEPERS*    JR. 
ETHEL   C.    POWELL 
WILLIAM  C   NtX 
HOWARD  W.    BROWNING 
LOWER   COLO  R1V   AUTH 
CLAUDE   STARK 
GEORGE   W.    BA1SDON 
LVNON    L    HOLLINGSWORTH 
LEVI    A.    DE1KE 

PECOS   COUNTY   WATER   DIST 
LO|S    N.    BVNUH 
MRS    LA    NONA   L    SOTO 
BERTRAM  FOX 
MILORED    E.    LACY 
RADIO   STATION   KCBE 
CLARENCE   MC   DOUGALL 
JAMES   H   JONES 
CARNES   R.    MANNING 
TRAVIS    R    SMITH 

BUD   JOHNSON 
ROBERT   C.   CONNOR 
MRS.    ELNA   E.   LEA2ER 
PENICK   BROS.   LBR.   CO. 
ALBERT   h.    JUNOERMAN 
HELEN   S.    COLEMAN 
U    S    FED   AVIATION    AGENCY 
OEOROE   A.    CHERRY 
MARVIN    F.    LUTTRELL 
MANUEL   A.    TREVINO 

THIOKOL    CHEM   CORP 
ALV1N    SALOE 
LEROT    WILKINSON 
LILLIAN   A.    HUBBARD 
J    MORGAN    PICKETT 
CITY    OF    KfNEDY 
MAURICE   C,    ARCHER 
MR).    NORA    M.    BOYD 
ELVA    J.    HARRIS 
U    9    CORPS    OF    ENGINEERS 


TEXAS   COLL    ARTS    AND    IND 
RICHARD    A.    LANHAM 
MRS.    CLIFFORD    JAMES 

I  DOLE 
MR*.  RUTH  RCA 
CARL    LOSBON 

1.  CIRNOStK 
II  TCMPLETON 
FID  CORRECTIONAL  INIT 
0T|i    H.    tCABOLT 


G.     I 


tStlNOJLL 


TEXAS   ELECTRIC    »ERV   CO 
SHIRLEY    J.    BANCS 
RADIO    STATION    KPCT 
RECTOR    A.    WOLF 
WILOON    C.    CHAMBIRLAIN 
JOHN    LIACM 

U  *  CORPS  Of  CN4INCIR6 
MR».  BIULAH  C.  SHORII 
R.     9.    COX 

JOHN    A    B1CKI 

4N0VC*     SPRINGER 

lOUI*    L.    DUNLAP 

U    I    CORP*    Of    ENGINEERS 

IWALO   P.    L!P(M| 

rMOMAi    I.    LEWIS 

PAUL    F.    4AMMILL 

•   ■Til*     8.     IVI* 


■   r*r 


LIA, 


•  If  I 


694 

&  "  it 


11*1       *»      9P 


..        •. 


WILLIAM   0.    l It  ION 
rCRAl   *•»•    KM*   STATION 

■j     %     «t*lM«»    6VPIAU 
>     I    PfO    *«l*l|ON    N6tNf.r 
|«M     U     N*M|?T 

W.     I,    MC     'LIAPT 

t.     L.     *f"» 

#.     m.    rtn,t 
•  '/««     -' 


_, 

W 

Z 

O 

OBSERVATION 

g 

z 

U 

w 

TIME  AND 

z 

o 

I 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

a 

c 

COUNTY 

& 

3 

z 
o 

< 

OBSERVER 

5 

§ 

3 

i 

i 

i  is 

MARATHON 

S9T1 

05 

BREWSTER 

! 

30   15 

103   19 

402! 

7p|     BA 

ALBERTO  U.   GARCIA 

MARCO 

9983 

06 

CONCHO 

31   07 

»9   9> 

1999 

TA 

[ 

MAS.    K1TTII    EU.IM6TOH 

MARFA    CHARCO    MARNE    RCH 

9591 

05 

JEFF   DAVIS           11    30   29 

10*  07 

990C 

EONA    C.    SMITH 

MAR FA    9   W 

95921  09 

PRESIDIO               11    30   IS 

1 10*   10 

479fl 

t            i LYNN    E.    DIXON 

| MARFA    NO    2 

3996   091  PRESIDIO             j  11!  30   1* 

10*   01 

4706 

9P 

9P|                          HARRY    W    FIRSTBROOK 

MARL  IN 

9611.  03    FALLS                           ll  Bl    19 

1     96   9* 

|       *13 

6A|      I*                                FARRIS    W.     HARDEN 

MARSHALL 

9616|  C-   HARRISON             |  12|  32   32 

9*   21 

392 

7A,      7A|                          CITY    OF    MARSHALL 

MARYS    CREEK 

56*6,  03.  PARKER                  1  19   32   45 

97   92 

700 

*aJ                        E.   W.    EDWARDS 

1  MASON 

5690    06    MASON                      '      3    30    ** 

i     99    11 

1966 

6Ai    6A1                   mason  veterinary  ho*p 

1  MATADOR   NO  2 

9696|  02,  MOTLEY                    10,  3*   01 

100    90 

2390 

C             ALG1E   GAOvES 

1  MATADOR 

5*98; 02| MOTLEY                    j  10    34   01 

100    *9 

23*9 

*P,     «P                        ODIS   W  KlLLINGSWORTH 

MATAGORDA    NO    2 

5659   06   MATAGORDA               5    2B  62 

99    58 

10 

6P      *P                           R.    R.    TRAYLOR 

MATHIS 

56611  07    SAN   PATRICIO         61  26    0* 

97    49 

64 

7A|     TA 

T.    £•    WOOOALL 

1  MAUD 

966T,  04!  BOWIE                       ,  10,  39   20 

9*   21 

30T 

1     'A 

HAZEL   M.    RACHEL 
C              MADISON    G.    WILSON 

HAYPCARl 

9699   03   ELLIS                      19   92   19 

97    01 

332 

MC    ALLEN 

9701    1 01  HIDALGO               1  11    2*   12 

96    13 

1       122 

6Ai     6A 

CITY   WATER    PLANT 

l MC    ALLEN    FAA    AP 

3702    10   HIDALGO                 11    2*   It 

98    1* 

IX 

MIO   MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

MC    CAMEY 

9707'  06'  UPTON                    |     9   31   08 

102    12 

243* 

7P|     7P 

WEST    TEXAS   UT1L    CO 

MC    COOK 

3721.  10   HIDALGO                    5|  26   90 

96    2) 

229 

7A      7A 

7A 

T.    F.    MACMAC 

MEDINA 

3742    06i  BANDERA                 '  13    29   4* 

99    15 

1623 

6A.      6A 

ALLEN   A.    KEESE 

MC    GREGOR 

57971  031  MCLENNAN              ,      l'  31    26 

97    23 

718 

6A      8A                           OLIN    J.    TIPPIT 

MC    KINNEY 

576*j  03   COLLIN                  j  19l  33   12 

96    3T 

612 

*P'      7A                           ROY    F.    HALL 

MC    LEAN    3    E 

9770    01,  GRAY                         ,  10    99    1* 

100    33 

2860 

9A      9A           C              EL    PASO    NATURAL    GAS    CO 

MEMPHIS 

9821    02    HALL                            10    94   43 

100    32 

206T 

*P      «P'                H         J.    J.    HCMICKIN 

HENARO 

9S22|  06|  MENARD                    i      3|  30    59 

99    *T 

1991 

6P,     «P                        OENNIS   C.   DECKER 

MENTONE 

9626, 09.  LOVING                      9   31   69 

103    3* 

268B 

6*      6A                      |  E.   F.   DAVIS 

MERCEDES   6   SSE 

5636   101  HIDALGO               !  11'  2*   04 

97   5* 

7! 

1      7Ai                        .  C*    0.    WILLIAMS 

MERCURY 

9840'  06i  MC    CULLOCH               3{  31    29 

99   10 

14*0 

C             LANNIE   C.   UNDERWOOD 
1     TAi                        MRS.   CLARA   E.   COLE 

, MERIOIAN    STATE    PARK 

9847:  03   BOSOUE                       1    31    93 

9T    *2 

1021 

1  MERRILL    RANCH 

9894'  09i  JEFF  DAVIS             9|  M   32 

10*    03 

9*70 

1     7A.                          R.    ii.    SWARTZ 

,  MERT20N 

9899    06    IRION                      '      J    91    15 

100    *9 

2170 

6P      6A                           TROY    GAM8ILL 

1  HEX  1  A 

9869    03    LIMESTONE            ',     li  31    41 

96    29 

529 

BA,      6A                            JOSEPHINE    NEWMAN 

[MIAMI 

9875.  01    ROBERTS                      2    35    42 

100    36 

27*4 

7*,     7A               M        LAURENCE   R.   BERRY 

^MIDLAND    WB    AIRPORT 

58901 01    MIDLAND                       3    31     56 

102    12 

2891 

kid    MID           C    MJ      U    S    WEATHER    BUREAU 

i  MIDLAND    *    ENE 

589l|  01<  MIDLAND                 .      3    92   01 

102    01 

2  7*0 

7P      TA                           GULF    REFINING   CO 

1  MILAM    6    ENE 

5915   0*   SABINE                  '  12,  91    28 

9J    *9 

195 

'     BA                           CHARLIE    N.    MC    GOWN 

MINEOLA    T    SSW 

595*1  0*'  SMITH                      ,  12i  32    35 

95    33 

*30 

,     TA                           ANOREW    J.    SULLIVAN 

1 MINEOLA   NO  2 

9959   04  WOOD                      j  12    32   40 

93    29 

*1G 

7A      7A                           DAN    H.    L1MOLEY 

, MINERAL   WELLS    3   E 

5997    03    PALO   PINTO         1      1<  32    *9 

96   0* 

870 

C             E.    f.   BONNER 

1  MINERAL    WELLS    FAA    AP 

5956,  03    PALO   PINTO         '      I    32    47 

96   0* 

934 

MID    MIO                   M          U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

1  MISSION 

5972    10    HIDALGO                 1  11    26    13 

9*    17 

1*2 

TA,     7A                        K.    R.   VANDEVER 

MOBEETIE    2    S 

5967    02    WHEELER                 ,  10,  35    31 

100   2* 

3*15 

*P                        E.    E.   GRAY 

MOLINE 

3996    06    LAMPASAS              '      li  31    29 

96   19 

1*00 

C             ANGUS   P.   LEE 

<  MONAMANS 

5999i  03.  WARD                         ,      9,  31    33 

102    53 

2620 

6P      6P                           JOHN    W.    ROGERS 

, MONTGOMERY 

6024   04   MONTGOMERY           14   30   23 

93   *2 

332 

7A                           NORMAN    D.    BRANCH 

MORGAN    3    WNW 

603B1  03    BOSOUE                    1      1    32    01 

97    39 

736 

TA                        MRS.    SUE   WHEELER 

<  MORGAN   MILL 

6060   03,  ERATH                         1    32   23 

96    10 

1100 

TA                           MRS    M   MAXINE    KNIGHT 

MORSE 

6070    01'  HANSFORD              1      21  36   03 

101    26 

3200 

BA                           G.    G.    NINER 

1  MORTON 

607*   01    COCHRAN               ,     li  33   *3 

102    46 

3770 

TA      TA                           US    SOIL    CONS    SERVICE 

; moscow 

6078    04    POLK                         ■  19    30    99 

94    49 

299 

1     TA                       MRS.    GEORGER1NE   KOVAR 

1  MOUNT    LOCKE 

6104   05   JEFF   DAVIS             9   30   40 

104    00 

6790 

6P      6P           C    H         MCDONALD    OBSERVATORY 

MOUNT    PLEASANT 

61081  04l  TITUS                      |  10    33    10 

93    00 

416 

7A|     TA          C             CLARENCE   C.    TAYLOR 

MUENSTER 

6130    03    COOKE                          19    33    39 

97   2) 

1009 

8A                        STEVE   J.   MOSTEP. 

MULE SHOE    1 

6139    01    BAILEY                         1     34    1 3 

102    4) 

3  790 

TA|      TA                 M         R.    J.    KLUMP 

MULESMOE   2 

613*' oil  BAILEY                          1     It    1* 

102    43 

)7B9 

C             US    SOIL   CONS   SERVICE 

MULL  IN 

6140    03,  MILLS                            3    31     3) 

96    40 

1*30 

,      7A                           L.    V.    KIMMONS 

6146    02    KNOX                         '      L    33    2T 

99    38 

1*61 

6P1      7A                           GLYNN    D.    WEAVER 

NACOGDOCHES 

61 T6    04j NACOGDOCHES            7,31     3* 

94    39 

306 

BA,      6A                           RADIO    STATION    KSFA 

NACOGDOCHES   2   ENE 

6177    04    NACOGDOCHES            T    31    37 

94    3S 

*39 

C              RADIO    STATION    KSFA 

NAPLES    1    SW 

6190'  04    MORRIS                    '  10    33    11 

94    41 

362 

6A                           RUBY    J.    WELCH 

NATALIA 

6209;  0T:  MEDINA                         8    29    12 

98    92 

700 

5P      9P                           GRANVILLE    HARRISON 

NAVARRO   MILLS    DAM 

6210i  03'  NAVARRO                 i  19|  31    97 

96    42 

494 

6A,      6A      SAC              U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

NEGLEY    4    SSW 

6247.  04    RED    RIVER               loj  93    42 

99    04 

400 

LULA    E.    PREW1TT 

NELSON   RANCH 

4297    06    KERR                              9    29   57 

99    32 

2120 

i     6P 

CECIL   MERRlTT 

NEUVILLE 

62651  04i  SHELBY                  ,  12,  51   40 

94    09 

M.    D.    WARREN 

NEW    BRAUNFELS 

6276    07    COMAL                            4    29   42 

96    07 

718 

TA      TA 

RADIO    STATION    KGN8 

NEW   CANEY    4    NW 

6260l  041  MONTGOMERY            14|   30    12 

99    15 

290 

1     7* 

NAT    GAS    PL    CO  OF    AMER 

| NEW   GULF 

&2B6    06,  WHARTON                 .      1,  19    t* 

99    59 

72 

6A       8A 

TEXAS   GULF    SULPHUR  CO 

NEWPORT 

6331    03    CLAY                            19    33    28 

96    01 

1050 

TA 

THOMAS    F.    HANSON 

NEW    SUMMERVILLE 

6339|  0*1  CHEROKEE                    T    31     59 

95   09 

480 

: 

JOHN   E.    SPRAYBERRY 

1  NEWTON 

*939|  0*1  NEWTON                      12    30    91 

93    4* 

1*1 

8Al      8A 

LEE    ROY    F1LLYAW 

, NIX    STORE 

*3«T   0*   LAMPASAS             |     9   31   07 

98   22 

1  180 

TA 

JEWEL    0    NEAL 

NIXON 

6)66    07    GONZALES               '     *|  29    16 

97    49 

406 

6P!     TA 

DONALD    CHESSHER 

NOGALUS    GUARD    STATION 

6)82    04|  HOUSTON                      7,  31     16 

93    06 

400 

1      2P 

U   S   FOREST   SERVICE 

NOR T HP  1 ELD 

6499    02    MOTLEY                       10,  34    IT 

100    36 

2010 

H.    E.    DAVIS 

NOTLA    )    SE 

64TT: 01    OCHILTREE            |     2|  3*    06 

100    36 

&P 

RALPH   HALE 

NOVICE    1    E 

*464    02!  COLEMAN                      3    31    99 

99    )T 

1*75 

7A 

J.    0.    BARNETT 

, NUGENT    4    NW 

6*9*    02    JONES                       1      1,  )2    44 

99    4) 

1669 

BA 

MARY    F.    DOTY 

OAK    CREEK    LAKE 

6499,  061  COKE                               3|  32    03 

100    18 

2029 

TA 

WEST    TEXAS   UTILITIES  CO 

[ODESSA 

6302    01    ECTOR                            3    31    95 

102    24 

2912 

AA 

CITY   OF    ODESSA 

0    DONNELL 

6904;  01,  LYNN                      !     9|  )2   »6 

101     49 

)0*6 

: 

BEN    MOORE.    JR. 

OIL  TON 

43**1  091  WEBB                       !  11    2T   IT 

9B    99 

801 

6A 

BA 

ARCHIE    G.    LONG 

' OLNEV 

*636    0)1  YOUNG                      I      l!  )3    2) 

98    46 

1209 

6P 

*P 

JAMES    F.    PAGE 

1 OLNEY    9    NNW 

6*41,  03!  ARCHER                  |  10i  93   2* 

98    47 

1164 

AA 

LUTHER    ADK1NS 

OLTON 

6**4 

Oil  LAMB                         ■      1|  )*    10 

102    06 

1196 

BA 

BA 

JAMES   E.    GALLAGHER 

ORANGE   4   NW 

*>-*■. 

06|  ORANGE                    1  121  90    07 

9)    47 

TA 

7A 

ORANGE    SABINE    PVR    AUTH 

'  OVERTON 

*.!.-} 

0*   RUSK 

T 

)2    1* 

94    99 

507 

AA 

JEWEL   R.    TODD 

020NA 

|TM 

0*1  CROCKETT 

i  1 

10   49 

101    12 

2)46 

TA 

TA 

JQHNIE    HOKIT 

i  OZOMA    6    WSW 

|TH 

06, CROCKETT 

11 

)0   41 

101    20 

2990 

C.    F.    SHOWN 

PADUCAM 

*T*0 

02   COTTLE 

10 

)*   01 

100    16 

I8T) 

5P 

7A 

0.    P.    SANOLIN 

PAINT    ROCK 

6T*7 

06    CONCHO 

1 

91    30 

99   96 

162* 

9P 

9P 

WILLIAM    L.    WARREN 

PALACIOS    FAA    AIRPORT 

*T90l  061  MATAGORDA 

9 

28   43 

9*    19 

12 

H|f 

Hit- 

U    S    FED    AVIAUON    AGENCY 

PALESTINE 

*T9T   o*| ANDERSON 

19 

31    47 

99    39 

9*0 

TA 

7A 

MRS.    ELAINE    F.    CALVIT 

PALO   PINTO 

*T66    0)!  PALO   PINTO 

1 

32   6* 

ft    18 

609 

TA 

A.    C.    MCCLURE 

PAMPA    NO.    2 

*TTft   Oil  ORAY                      I     2 

39    )4 

100    59 

)2)0 

9P 

9P 

WILLIAM    R.    BOWCN 

, PANDALF 

67*0   0*i  VAL   VERDE               9 

)0   12 

101     14 

166* 

9A 

'J  A 

MOSS    A.    MILLS 

*769l  OH  CARSON                         2     34    2] 

101    2) 

3*40 

9P 

A.    J.    WEISER 

PANTHER    JUNCTION 

6792,  09i  BREWSTER               11 

29   I* 

10)    1) 

IT40 

9P 

610    BEND    NATL    PAR*.    «RY 

PARIS 

6794   0).  LAMAR                      |  10 

))    40 

99    14 

5*2 

|| 

H 

TEXAS    HWY    DIPT    01  ST    L*n 

. PEARSALL 

6879' 09    FRIO 

■ 

2*   9) 

19    09 

6)9 

tP 

9P 

CITY    Of    PEARSALL 

PECO* 

'■"-'.•   OBJ  REEVE* 

9 

11    2* 

101    10 

29*0 

6A 

■  A 

SOUTHERN    UNION    GAS   CO 
TRANS    PECOS   IIP    STATION 

PECOS    12   SSW 

669)    09,  REEVE* 

9 

)!    1* 

10)    )* 

26*0 

PENWrLL 

*992{  '>•    ECTOR 

9 

>1    *4 

102    1* 

2*40 

».p 

*P 

NOLA    FRANCIS 

PfP 

*99Bl 01; HOCKLEY 

i 

1)    4* 

102    14 

1440 

L.    V.    HOGUf 

P6RRYTON 

4990    01,  OCHILTREE 

2 

)*   2) 

100   46 

29)0 

TA 

TA 

C.    C.    STEWART 

PEPRVTON    10    WNW 

*99)l  01    OCHILTREE 

2 

3*    2T 

100   98 

3000 

a.  n.  hoghland 

pirRrr   i   r 

T02O, 06>  WHARTON 

1 

29    14 

9*    U 

109 

SA 

■  A 

PIERCE  RANCH 

PILOT    POINT 

T02*    0%',  DENTON 

19 

))   24 

9*    97 

»*9 

TA 

TA 

ALVIN    N.     8RANUM 

PINFLAND 

T0401  0*|  9ABINF 

7 

)1    19 

93   9* 

2*9 

"A 

•  A 

REV.    5.    D.    SEV110N 
MRS.    MIMA    RUTH   MART 

PITT9BURO   »    * 

TO**|  ONI  CAMP 

10 

32    96 

94   96 

>90 

7A 

PLAINS 

707*   01    YOAKUM 

I 

1)    11 

102   90 

36*0 

■  * 

AA 

L.    W.    OARHITT 

l-LMNVITW 

T0T9I  01 

HAL  I 

1 

)4    11 

101    42 

MTO 

I* 

"A 
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DECATUR 
TRINIDAD    1    SW 
TRINIDAD    1    SW 
MILLER    RANCH 
RILEY    BEN    RANCH 
L1TTLEFIELD 
COPPERAS    COVE 
MISSION 
BOYS    RANCH 


BOYS    RANCH 


THESE    DATA   UNOFFICIAL 


CORRECT    STATION   NAME    LITTLEFIELO   NO    2 


CORRECT   STATION  NAME    COPPERAS   COVE   *2 


MEAN   MAXIMUM    TEMPERATURE    79. 1M,    MEAN 
MINIMUM    50. 4M,     AVERAGE    TEMPERATURE 
64. BM,    LOWEST    TEMPERATURE    DATE    12+ 


MAXIMUM    79.1,     MEAN    MINIMUM    50.4,     MAXIMUM 
TEMPERATURES    2D    60,     3D    74,    4TH    76,     10TH    57, 
11TH    61,     14TH    77,     15TH    88,     1BTH    95,     20TH    83, 
MINIMUM    TEMPERATURES    30    37,    4TH    40,     26TH    57 


REFERENCE    NOTES  TEXAS 

JUNE    1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   36O0  Manor  Road, 
Austin,  Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

-.'•BSZF.VATICN  TIME.       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table.   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WfHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■H       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amount*  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

LN  THE  STATIOW  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

Aft      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  arc  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "Sou  Temperature"  table. 

H      '  Snovfa..  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J      "1-auplMiiwital  Data"  table. 

H       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

This  entry  U>  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

era  are  generally  expoaad  in  •  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

■HUsas  apaMarvm  in  the  fnd*x,  but  for  which  data  are  not  Hated  In  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Casatrai  waaahar  coaafttkiM  in  the  U.  8,  for  each  month  are  daacrfbed  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
•Mta  au;  k~  <-jtrtai/v*d  from  Um  &up*rin1«no>nt  of  Documenta,   Government  Printing  Office,    Washington,   D,    C.   20402. 

>  history  of  chang»s  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.  ,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Subntation  HlBtory"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

r  regular  Weather  Bureau  station*  may  b*  found  in  the  lateat  annual  iaaue  of  Local  Cllmatologlcnl  Data,  price  lfi  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


■  :■#.   monthly  and  annual,    %%.  SO  per  yaar.      (Yearly  nfall  riptlOfl  InM  ttldsi  ttw  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  lo  the  Superintendent 
Ksrding  subs*  rlptlons  should  bl  sent  to  the  Superintend- ml  ,.i   D BhMta,   Government  Printing  Offirr,    Washington,   D.   C.    20402. 
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23. 

69 
68 
69 
65 

68 

12. 
1 
1 

3. 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.76 
.14 
.51 
.10 

T 

-  1.87 

.42 

.14 
.26 

.07 
T 

30 
26 
17 
31 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 

2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KEMP 

MATADOR 

MEMPHIS 

"UMDAY 

96.6 
100. 7M 

99.9 
100.0 
102.1 

'3,1 

'6.8M 

'4.2 

74.1 

73.6 

64.= 
68.  8M 
67.1 
67.1 
6  7.9 

3.6 

100 
106 
105 
107 
107 

?3. 
16 
21 
3 
15 

67 
70 
70 
70 
68 

5. 
10 
24. 

5 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.31 
2.93 
1.27 
2.30 
1.40 

-   .83 

.28 
1.48 

.95 
1.15 

.59 

10 
10 
24 
10 
25 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
2 
5 

5 

0 
3 
1 
2 
1 

0 

1 

0 

1 

0 

PAOUCAH 

POST 

OLANAH  5  SE 

RCSCOE 

ROTAN 

100.0 
96.4 
99.9 

96.4 
98.9 

'4.6 
73.9 
75.0 
'2.1 
'4.5 

67.3 
65.2 
67.5 
64.3 

66,7 

2.7 

106 
101 
107 
101 
104 

15 
22 

16 
20 
31 

72 

70 
'2 

;>6 

71 

24. 

8. 

25. 

1 

3. 

0 
0 
0 
0 

0 

30 
31 
29 
31 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.02 
.17 
.94 

1.22 
.14 

-  2.05 

-  .90 

-  1.88 

.58 
.17 
.36 
.80 
.10 

11 
11 
24 
9 
25 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
4 
4 
1 

1 

0 
0 

1 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

•I 

Dig 

•1 

a 
a 

I 

> 
< 

■a 
,| 

£.  2 

I 

M 
D) 

s 

£ 

a 

£ 
a 

Q 
a 

a 

No.  of  Days 

g 

0 

.1 

i! 

a 

a 

6 

a 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

3-D 

r: 
Q  o 

2  o 

a 
Q 

z 

£ 

0 

Z 

a 

s 

" 

ki 

B  * 

5  1 

.  ft 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  K8YP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

99.1 
100.3 
95.2 
99.5 

100. 5M 

72.5 
72.3 
71.7 
75.5 
70. 8M 

85.8 
86.3 
83.5 
87.5 
85. 7M 

.9 
.8 

106 
105 
98 
105 
106 

16 

27. 

30. 

22. 

23* 

65 
70 
67 

72 
65 

1 
31. 

3. 
25. 

5. 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
3( 
31 
3  0 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

9 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.72 
2.60 
.68 
1.09 
1.61 

-  .61 

-  1.78 

1.60 

1.47 

.50 

.49 

.79 

10 
23 
26 
11 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 

2 

3 

1 

1 
1 
1 
0 

1 

1 

1 

0 
0 
0 

VERNON 

•Ellington 

•ichita  falls  »b  ap    r 

•inters  9  nne 

99.5 
98.1 
101.1 
98.2 

75,3 
72.5 
75.2 
71.9 

87,4 
65.3 
88.2 
85.1 

2.6 

104 

104 
106 
104 

15 
16 
31. 
23 

69 
67 
71 
62 

10 

1 
10. 

1 

0 
0 
0 
0 

31 
30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.88 

2.74 

3.13 

.12 

1.16 

.85 
2.29 

2.70 
.05 

10 
24 
10 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 

2 
0 

2 

1 
1 

0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

86.3 

2.5 

1.16 

-   .98 

.0 

•    «    • 
NORTH  CENTRAL       03 

AL9ANY 
ARCHER  CITY 
SARDwELL  dam 

belton  oam 

9ENBR0CK  dam 

99.7 
99.2 
96.3 
95.8 
96.0 

72.9 
75.3 
74.8 
73.5 
73.9 

86.3 

87.3 
85.6 
84.7 
85.0 

1.9 

105 
105 
101 
101 
101 

24. 
15 
21 
31 

30. 

64 
70 
68 
68 
68 

5 
30 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 

31 
29 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.41 

2.95 

2.99 

.64 

.67 

-  2.19 

.21 

1.06 

2.73 

.40 

.51 

25 
24 
25 

7 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

4 
3 
2 

2 

0 
3 
1 
0 
1 

0 

1 
1 

0 
0 

3CNHAM 

BC. IE 

BCYO  3  SE 

BRECKENRIDGE 

9BI06EPCRT 

96.2 
96.2 
96.6 
98.5 
99.8 

73.5 
74.8 
74,5 
74.3 
73.5 

84,9 
85.5 
85,6 
86.4 
86.7 

103 
102 
101 
104 
106 

31 
31. 
22. 
22. 

16 

66 
70 
68 
69 
69 

1 

3 

2. 
1 
2. 

0 
0 
0 

0 
0 

30 
30 
31 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.56 
1.53 

.75 
1.30 

.82 

-  .91 

-  1.22 

.66 
.67 
.75 
.71 
.35 

4 
18 
IS 
24 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

1 

2 
3 

2 
2 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

BROMNHCOD 
CA-ERON 
CLEBLR'E 
CCRSICANA 

DALLAS  .B  AIRPORT      //R 

99.7 
96.5 
97.8 
96.6 

95.  4 

73.4 
72.6 
73.1 
73.8 
78.1 

86.6 

84.6 
85.5 
85.2 
86.8 

2.4 

-  .1 
,7 

-  .1 

1.9 

107 
101 
105 
101 
101 

23* 

31 
21 
31. 
31 

67 
67 
67 
67 
73 

2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

30 

31 
30 
29 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.47 
2.13 
1.68 

2.01 
1.37 

-  1.35 

.51 

-  .49 
.11 

-  .57 

.18 
1.60 

.92 
1.16 

.79 

31 
6 

30 
2 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

2 

4 

2 

0 
2 
2 
1 
2 

0 

1 

0 

1 

0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 

OlBlIn 

EASTLANC 
fVANT 

96.9 

95.1 

94.8 

97,5m 

96.2 

73.7 

74,6 

72.5 

71.7M 

72.7 

85,3 

84.9 
83.7 
84. 6M 
84.5 

.6 
.2 

102 

100 
100 
104 
101 

15 

31 

30. 

23 

21 

68 
68 
68 
65 
68 

2 

1 
2 
1 
3. 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

31 
30 
30 
29 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.51 
.87 

1.92 
.34 
.33 

-  1.18 

-  .17 

1.23 
.64 

1.66 
.34 
.18 

24 
17 
31 
25 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
2 
3 

1 
2 

1 
1 
1 

I 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

'ERRIS 

'CRT  aCRTH  aB  AIRPORT    R 
'CRT  aORTM  VICKERY  BLV 
GAINESVILLE 

OATfSvILLE 

97.4 
95.4 
95.7 
95.1 
99.1 

74.0 
77.2 
76.6 
73.3 
72.8 

85.7 
86.3 
86.2 
84.2 
86.0 

.9 
-   .6 

102 
99 
101 
101 
106 

15 

31. 

30. 

16 

21 

67 
72 
71 
69 
64 

2 

2. 

2 

13. 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
30 

ZK 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.58 
3.26 
3.13 
1.23 
I. 01 

1.51 
-  1.15 

.60 

1.60 

1.26 

.85 

,51 

25 
25 

25 
18 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
Z 

2 

1 
3 

3 
1 

2 

0 
2 

1 

0 
0 

ItOBG?' 

slen  rose 

-aitE 
HtNM 

'taSBLBY 

96.7 
98.8 
99.0 
98.9 
96,9 

73.1 
73.0 
72.8 

74.5 
74.2 

84.9 
85.9 
85.9 
66.7 
85.6 

2.2 

102 
104 
103 
105 
102 

31 

29. 

31. 

22. 

21 

69 
67 
69 
68 
69 

2. 

2 

2. 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 

31 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.13 
.16 
.15 
.28 

2.10 

-  1.59 

.05 
.16 
.08 
.15 
1.60 

7 
30 
25 
16 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 

1 

4 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

SBAPevlNE  DAM 

OBEENVtLLE  7  s. 

>ecc« 

-f tB|ETT» 

94.6 
94.0 
96.4 
96.6 
99. 3M 

74.1 
73.2 
72.8 
71.8 
'4.6M 

84.4 
S3. 6 
64.6 
84.2 

87. OM 

.3 

.6 

99 

100 
100 
102 
106 

21. 

16 

31. 

20 
16 

68 
66 
66 
65 

71 

2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
27 

3  1 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.41 

2.79 

.27 

.23 

1.68 

-   .39 

2.07 

2.03 

.27 

.10 

.78 

25 
17 
7 
29 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

4 
1 
1 
6 

2 

1 

0 
0 

1 

1 

1 

0 
0 
0 

»icc 

MOM 

1 I  .»»»■ 

<ILI'(' 

96.3 
96.0 
98.3 
96.6 
96.7 

72.9 
75.1 
74,4 
72.8 
72.5 

84.6 

*5.6 
H6.4 
84.8 
84.6 

.3 

102 

101 
102 
104 
102 

21 

31. 

21. 

16 

31 

67 
69 
71 
67 
66 

11. 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.65 

2.79 

.61 

3.04 

.04 

.75 

1.26 

2.66 

.28 

2.42 

.04 

25 
25 

17 
17 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
? 
3 

3 
0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

"»»l IN 

93.9 
97.2 

97.5 
93.9 
95.2 

73.0 
73.6 
'3.2 
74.0 
'4.6 

■  3.9 

65.4 

"5.4 

1-4.  n 
64.9 

1.0 

98 
103 
10? 
100 
100 

30. 

31 

22. 

15 

31. 

65 
68 
67 
69 
69 

2. 
2* 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
24 

24 

?" 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.17 
.50 
.27 

3.13 
.21 

-  1.92 

-  1.92 

2.43 
.35 

.27 
2.00 

.14 

17 

7 

e 

17 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

1 
4 
1 

4 

0 

0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

i  AP 
»  »--'  MJU1  DAM 

97.2 
96.3 

M 
95.6 
96.5 

'4.4 
74.0 

M 
'4.1 

65.6 
*5.2 

M 
65.5 

2.4 

102 

100 
105 
103 
10? 

21. 

15 
21 
16 

70 
67 
70 
68 
68 

0 
0 

0 
0 

30 

30 

2P 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

.05 
.97 

2.30 
1.88 

-  1.35 

.05 
.64 

.85 
1  .08 

25 
25 

31 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 

5 

3 

0 

1 

1 

1 

0 
0 

0 

1 

.'  IB 
■  WO*) 

99.1 

94.  A 

97.3 

'5.1 

■ 

►  4.9 
►4.1 

102 
104 
100 
99 
10? 

22 

2n 
31. 

69 

'4 

to 

66 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 
2" 
2T 
11 

0 
0 

'1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
D 
0 
0 

1.40 
.21 

3.50 
.71 

1.15 

-  1,11 

1.15 
.19 

1.34 
.73 
.49 

8 
24 

1 
25 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
3 

1 
1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
2 
0 
0 

'4.; 

h4,5 

. 
A4.5 

.0 

101 
101 
102 
105 
104 

31 

/\ 

31 

i,l 
65 
65 
■  | 

5. 

0 
0 
0 
0 

'1 

24 

31 

10 

II 

0 
0 

'1 

0 

a 

0 
0 

a 

'J 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.70 

2.61 

1.06 

.1  ' 

.85 

-   .17 

.70 
1.88 
.HI 
.14 
.45 

6 
31 
16 

7 
? 

.0 
.0 

.') 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

'. 

2 

i 

2 

1 
1 
g 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

• 

♦  A. 9 

'».<• 

1.1 

.'. 

/.I 

1. 1 

10) 
100 

100 
105 

11. 

?/ 
31 

1,1 
70 
70 
'0 
71 

0 
(1 

0 

0 

>< 

24 

II 

a 
a 
a 

(1 

a 

0 
0 

n 

0 

0 

' 

0 
0 
0 

.■  ■ 
1  .46 

.95 

.46 

-  1.30 

.48 

-  1.10 

-  1.9) 

./n 
,98 

.50 
.90 
.46 

6 

1 

14 

6 

7 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
7 
1 

I 
1 

I 

1 
1 

'1 

0 
0 
0 
0 
0 

•  5.4 

102 

1,1 

? 

<> 

31 

0 

'. 

0 

.68 

.  10 

1  ' 

.') 

0 

'• 

li 

0 

Halaran'.a  Nolaa  Poll  ..   Indax 

10 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
JULY    1966 


Temperature 

Precipitation 

•1 

*  i 

13 

<2 

■ 
< 

■a 
•I 

|  z 

!| 

Ok 

■a 

en 

2 

£ 
a 

3 

i 

0 
•4 

O 

a 

■ 

a 

No.  ol  Days 

3 

■s 

'I 

|z 
•  s 

■0 

a 

£ 

m 

<5 

£ 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

a  o 

s  S 

a 

i 

• 
o 
S 
8 

• 
o 

s 

o 

il 

8  0 

"  s 

o  o 

WEATHERFORD 
WHITNEY  0AM 

97.1 
97.1 

73.0 
72.7 

85.1 
84.9 

1.3 

103 
102 

30. 
30. 

67 
62 

2 

2 

0 
0 

29 
3" 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.12 
.29 

-   .77 

.70 
.25 

30 
8 

.0 
.0 

0 
0 

3 

1 

1 
0 

0 

0 

DIVISION 

85.3 

.8 

1.33 

-   .89 

.0 

*    *    * 
EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

96.7 
97.3 
96. 7M 
96.2 
96.2 

72.2 
74.7 
71, 4M 
72.1 

72.7 

84.5 

86.0 
84.  1M 
84.2 
84.5 

102 
102 
101 
103 
100 

30 

30. 

31. 

20 

31. 

66 
68 
66 
67 
67 

2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 

n 

0 

31 
30 
30 
30 
2P 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.49 
.53 

1.20 
.70 

1.39 

-  2.52 

.26 
.29 

.47 
.37 
.88 

5 

7 
17 
17 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

2 

4 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

95.2 

94.3 
95.9 
95.2 
94.7 

73.2 
71.7 
74.9 
73.0 
71.8 

84.2 

83.0 
85.4 
84,1 
83.3 

104 
99 

101 
99 

100 

21 
21 

31 
30 
31 

68 
65 
70 
67 
67 

2 

2 

4. 

2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2fi 
29 
30 
31 

29 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

•o 

0 
0 

2.81 

5.27 

.13 

.56 

3.61 

2.20 

1.64 

.06 

.38 

1.31 

22 

31 
6 

31 
4 

.0 
•  0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
0 

1 

6 

1 

4 
0 
0 
2 

1 

3 
0 
0 
2 

DAINGERFIELD  9  S 
OIALVILLE  2  W 
EMORY  1  N 
EVADALE 
FAIRFIELO 

96.9 
94.9 
93.6 
93.7 

M 

76.2 
73.2 
72.9 
71.9 
73.  1M 

86.6 
84.1 
B3.3 

82.8 

M 

103 

101 

100 

99 

20. 
20 
16 
21 

70 
68 
67 
65 
66 

2 

2 

2. 

2 

2 

0 
0 
0 
0 

31 

3  0 
27 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.74 
1.37 
2.47 
2.09 
.13 

1.21 

1.01 
.94 

.56 
.13 

21 

22 

3 

25 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
4 
6 

1 

1 
1 
2 
1 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

FRANKLIN 
FRANKSTON 
GILMER  2  U 
GLADEWATER 
GROVETON 

97.2 

M 
94.8 
94.2 
96.5 

71.9 

M 
71.7 
73.1 
70.1 

64.6 

M 
83.3 
83.7 
83.3 

101 
104 
101 
99 
101 

17. 

21 

21. 

21. 

31 

66 

62 
68 

63 

12 

2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

27 

26 

29 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
1.57 
2.05 

.49 

1.40 

.00 
.98 

1.12 
.45 

1.27 

22 
3 

3 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
4 

1 

2 

0 
2 

1 

0 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

94.5 
94.4 
97.0 
94.3 
94.1 

72.2 
?3.1 
72.7 
73.3 

74.7 

83.4 
83.8 
84.9 
83.8 
84.4 

1.4 

99 

100 

102 

100 

99 

31 

17. 

31* 

21* 

19. 

67 
67 
67 
69 
69 

2 
2 
2 

3 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

29 
28 
30 
26 

29 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.70 
3.63 
.64 
4.57 
1.73 

.63 
-  3.03 

1.70 
1.61 

.43 
1.34 

.80 

23 
2 

22 
2 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

6 

1 

6 

4 

1 

2 
0 
4 
2 

1 
1 

0 
3 

0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

94.  8 
95.5 
94.1 

95.8 
96.0 

70.4 
73.1 
71.5 
71.0 
73.5 

e2.6 
84.3 
82.8 
83.4 
84,8 

1.2 
.6 

99 

100 
100 
100 
102 

21. 

21. 
16 
31. 
20. 

63 
69 
65 
64 
68 

2 

6* 

2 

3. 

4* 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

30 
26 

31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.00 
3.76 
5.00 
1.42 
•  10 

-  .87 

-  3.42 

.45 
1.73 

2.00 

1.07 

.10 

21. 
22 

4 

31 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

5 
6 
3 
1 

0 
2 

3 

1 

0 

0 
2 
2 

1 

0 

LCVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  NO  2 

95.1 
95.4 
97.7 
94.4 
95.3 

71.5 
73.7 
73.8 
73.1 
71.8 

83.3 
84.6 
85.8 
83.8 
83.6 

1.2 

.0 

100 
101 
102 
99 
101 

31* 

19 

31. 

20. 

15 

65 
68 
67 
67 
65 

2 
2 

2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
30 
31 

30 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.99 
1.21 

.36 
3.29 
1.21 

.01 

.62 
1.00 

.27 
1.30 

.54 

4 

20 
6 
1 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

1 
5 

3 

1 

1 
0 
3 
2 

0 

1 

0 

1 

0 

MOUNT  PLEASANT 

NACOGDOCHES 

NEWTON 

PALESTINE 

OINELAND 

94.1 
96.5 

96.6 
95.2 

72.1 
73.6 

72.7 
71.8 

83.1 
85.1 

84,7 
83.5 

.2 
2.8 

1.6 

101 
102 

103 
100 

16 
21 

17 
21. 

67 
67 

67 
65 

2 
2 

2 
2 

0 

0 

0 
0 

26 

30 

31 

30 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.89 
1.58 

.99 
2.38 

-  1.99 

-  1.65 

2.00 
.66 

.89 
.55 

3 
22 

23 

11 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 
4 

1 
6 

2 
2 

1 
2 

2 

0 

0 
0 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNW 

SPyRGER  DAM  B 

SULPHUR  SPRINGS 

95.1 
95.6 
94,  4K 
95.8 
94.3 

70.3 
72.1 
72. 8M 
71.2 
72.4 

82.7 

83.9 
B3.6M 
83.5 
83.4 

100 
100 
100 
101 
100 

20 

31. 

20. 

25 

31. 

64 
67 
68 
65 
67 

2 
2 

1 

4. 

2. 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

30 
28 
30 
29 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

4.63 
2,00 
4.30 
1.73 
2.36 

.53 

1.24 
.80 

1.73 
.54 
.68 

5 
23. 

4 

20 
8. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 
5 
6 
6 

4 

2 
3 

1 
2 

1 

0 
2 
0 
0 

TFXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 

WARREN 
WILLS  POINT 

94.4 
93.9 
95.5 
98.5 

75.1 
72.5 
69.5 
73.6 

84.8 
83.2 
82.5 

86.1 

102 
100 
100 
104 

21 
21. 

20 

16 

60 
67 
61 
68 

2 

4. 

2 

7 

0 
0 
0 
0 

28 
26 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

2.81 
1.55 
1.53 
1.53 

1.18 
1.33 

.64 
.81 

3 

I 

31 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
2 
3 
4 

1 

1 
2 
1 

1 

I 
0 
0 

DIVISION 

84.0 

1.0 

1.94 

-  1.48 

.0 

*    «    * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIEl  D 
1ALM0RHEA 
CANDELARIA 
CHI50S  BASIN 

91. 9M 
97.5 
99.6 
104.6 
87.6 

65. 7M 

74.3 

70.6 

69.7 

64.6 

78. 8M 

85.9 

85.1 

87.2 

76.1 

!,4 
4.0 

97 
103 
105 
110 

91 

5 
17 

<. 
22 
2? 

58 
70 
65 
64 
61 

2 
6 
1 
2 
12. 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
3  0 
31 
3  1 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

1.91 

.10 

.42 

1.15 

2.29 

-  .87 

-  1.13 

1.54 
.10 
.37 
.44 

1.80 

9 

9 

9 

27 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

1 
5 
2 

1 

0 
0 

0 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  PASO  wB  AIRPORT       R 

FA9ENS 

*T  STOCKTON  KFST  RADIO 

97.9 
97.9 
95.6 
96.4 
97.3 

65.1 
74.3 
71.6 
67.9 
69.8 

El. 5 
86.1 
83.6 
62.2 
63.6 

1.7 

103 
102 
102 
101 
104 

2fr 
23. 

4 

5 
4 

60 
68 
67 
64 

65 

16. 
14 
27. 
2. 
16 

0 

0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
30 

3! 

t- 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.00 
.00 
1.17 
.91 
.25 

-   .12 

.00 
.00 
.62 
.38 
.13 

13 
28 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
4 
3 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

98.8 
97.6 
98.8 

92.2 

71.4 
66.0 
70.5 

61.7 

65.1 
61.8 
64.7 

77.0 

104 
101 
105 

95 

4 

5 
5 

22 

68 
60 
64 

57 

16. 

2 
27 

12. 

0 

0 
0 

0 

31 

31 
3  0 

28 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

0 
0 

0 

.13 

.10 

1.24 

,58 

.10 
.05 
.72 

.23 

5 
27. 
27 

7 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

1 
0 
2 

3 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

MENTONE 
"ONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

97.5 
e4.5 
96. 2M 

71.5 
60.7 
70. 9M 

64.5 
72.6 
83.  6M 

103 
88 
99 

3 
25. 
23. 

67 
56 
fc6 

lb. 
6 
2 

0 

0 
0 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.63 

3.13 
1.66 

.39 
1.5B 

.79 

11 

8 

7 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

2 
6 
4 

0 
2 
1 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Temperature 

Precipitation 

el 

>  Js 

2  s 
>  a 

a 
tn 
1 

$ 

< 

■a 

si 
ll 

■ 
ja 
en 

a 

£ 

a 

1 

i 

© 

& 

M 

a 

a 
a 

i 

a 
Q 

No.  of  Days 

•3 

•a 

si 

ll 

•  2 

a 

a 

6 

a 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

SWha 

Max. 

Min. 

H 

■3-a 

n 

So 

© 

a 

I 

s 

o 

0 

z 

O 

s 

o 

\\ 

si 

5  3 

s  X 

PECOS 

PENnELL 

PRES1DIC 

RED  BLLFF  DAM 

SALT  FL*T  10  ENE 

102.5 
97.5 
105. 4M 
100.1 
97.2 

72.1 
73.4 
76. 3M 
72.0 
71.4 

87.3 
85.5 
90.  9M, 
86.1 
84.3 

4.4 

109 
101 
110 
105 
102 

31. 

22. 

3 

4 

66 
68 
69 
67 
63 

3 
11. 
28 

2 

5 

o 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

.00 
.46 
1.15 
.03 
.14 

-      .13 

.00 
.46 
.73 
.03 
.14 

11 
28 
26 
11 

.0 

.c 

,0 

.c 
.c 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

0 

1 

C 

0 

1 
c 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

SANDERSON 
SHEFFIELD 

SieRR*  BLANCA 

VAN  HORN 

.INK  FAA  AIRPORT 

94.6 

96. 7M 
93.5 
98. 5M 
98.6 

71.3 

74. 8M 
67.4 
69. 8M 
73.4 

83.  0 
65.  8M 
80.5 

84.  2M 
86.0 

99 
101 

97 
104 
103 

31 

28. 

25. 

3 
31. 

67 
65 
61 
65 

68 

2. 

2 
18 

7. 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

3  0 
28 
2<5 
31 

3! 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

C 

0 

.20 

T 

.65 

T 

.48 

.20 

T 

.50 

T 

.20 

6 

6 
17 
27. 
10 

.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
3 

0 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

VSLETA 

98.2 

68.1 

83.2 

104 

5 

6  3 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.74 

.59 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

83.4 

3.1 

.70 

-  1.10 

.0 

•    •    • 

EDMAROS  PLATEAU     06 

AHISTAO  DAM 
BIS  LAKE  NO  2 

Blanco 
90ERNE 
BRACKETTV1LLE 

98. 9M 

96.9 

95.9 

92.8 

98,4 

75. 1M 

70.1 

71.8 

70.6 

73.3 

87.0M 

83.5 

83.9 

81.7 

85.9 

.8 
.6 

102 
102 
101 
100 
102 

28. 

22 

31. 

31 

31. 

69 
65 
66 
65 

65 

3. 

2 

1 

13. 

2. 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
29 
3C 
27 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.02 

.38 

2.16 

1.16 

.00 

-  .58 

-  1.34 

.02 
.20 
.85 
.70 
.00 

7 
7 
7. 

7 

.0 

.c 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 

2 

0 

c 

c 

2 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY 
BLRNET 
CAmp  »0CD 
CARTA  VALLEY 
CCPE  RANCH 

97.7 
94,4 
97.7 
95.7 
97.6 

70.2 
71.3 

72.0 
71.4 
71.4 

84.0 
82.9 
84.9 
83.6 
84.5 

101 
100 
104 
101 
102 

30. 

31 

31 

22 

23 

63 
65 
62 
64 

67 

6 
1 

1 
1 
2. 

0 
0 
0 
0 

0 

31 

29 
31 
25 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

T 
1.84 

.78 
1.42 

.78 

T 
1.19 

.42 
1.00 

.71 

16. 

7 

7 

7 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

2 

1 

0 
2 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

DEL  RIC  MB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JCMNSON  CITY 

98.1 
100.0 
95.4 
96.0 
96.0 

75.7 
70.2 
70.6 
70.4 
70.9 

86.9 
85.1 
83.0 
83.2 
83.5 

.7 

102 

105 
100 
102 
100 

31 

22 

30* 

31 

31. 

69 
64 
64 
64 
64 

1 
1 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

31 
2* 
31 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 
.58 
.10 
.12 
1.37 

-  1.26 

.05 
.25 

.10 

.12 

1.06 

6 
6 

7 
7 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

JLNCTICN  FAA  AIRPORT 

JLNO 

KERRVILLE 

UMMSAJ 

LAN6TRV  NO  2 

96.8 
99.2 
93.7 
96.0 
98.6 

72.0 
74,5 
69.5 

'2.0 
77.7 

64.4 
86.9 
81.6 
84.0 
68.2 

.8 
.6 

102 

104 

99 

102 

103 

31. 

17 
23 

30 
23 

63 
69 
59 

67 
73 

1 
2 
1 

2. 
16 

n 

0 
0 
0 
0 

30 
30 
3  0 
29 

31 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 

.17 

2.15 

.20 

T 

-  .17 

-  1.70 

.31 

.17 

1.02 

.14 

T 

7 
8 
3 

7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

3 
1 
0 

0 
0 
2 

0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 
"A  JON 
"C  CAMEY 
"EDI'.A 

94.5 
98.3 
97, 4M 
97.5 

68.5 

74.9 
70. 1M 
74.3 

81.5 
86.6 
83.  BH 
85.9 

1.3 

100 
102 
102 
103 

31 
25. 
30 
31 

58 
69 
62 
69 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

29 
30 

30 
30 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.22 

.20 
.11 
.71 

-  1.62 

2.63 
.16 
.11 
.68 

7 
6 

6 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 
1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 
0 
0 

"Enaro 

I20NA 

PAINT  BCCK 
PANOALE 

98.  3M 
99.4 
98.8 
101.4 
94.5 

69. 9M 

74.6 

71.4 

74.7 

'3.7 

84.  )M 

67.0 

85.1 

86.1 

84.1 

102 

106 
104 
105 
104 

29. 

22 

23 

29. 
31 

62 

66 
67 
67 
64 

1 
2 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
30 
31 
28 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.03 
.42 
.20 
.02 

.00 

-  2.19 

-  1.87 

.03 
.26 

.20 

.02 
.00 

7 
30 

8 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PPADE  RANCH 

s»sr IN 

=  '.«PT  LEE 

-- 'r<POINGS 
5»N  ANOELC  DAM 

94.3 
98.2 
99.2 
95.2 
97.0 

69.3 
72.5 
'4.2 
69.5 

'4.6 

81.8 
85.4 
86.7 
82.4 

K5.S 

99 
103 
103 
101 
102 

31 

22 

30. 

31 

26. 

58 
69 
67 
63 
68 

1 
9. 

1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 
31 
11 
31 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.73 

.17 
.11 
.47 
.02 

5.68 

.17 
.11 
.47 
.02 

7 
4 

31 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

\tt    ANOELC  «B  AJRPCRT    P 

• »»» 

STERLIN4  CI'Y 
uvAlDE 

98.9 
98.4 
94.6 
9'. 7 
99.1 

'5.1 
'3.4 
70.9 
'1.3 
'2.7 

87.0 
85.9 
82.8 
84. 5 
65.9 

2.2 

103 

101 
99 
102 

104 

22 

30 

7? 

23. 

31 

67 
67 
61 
62 
65 

1 
13 
1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

31 
31 

w 
30 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
n 

0 
0 
0 
0 
0 

.09 
.00 
1.29 
.28 
.25 

•  1.32 
-  1.98 

.08 
.00 
.60 
.23 
.20 

25 

7 
30 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-»'r»  tuxty 

98.2 

'2.4 

("5.  ) 

101 

30 

62 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.20 

.20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

h4.  7 

1.6 

.68 

-  1.58 

.0 

,   •   • 

JOUTm  ccntbal      ot 

R 

M.I 

. 

|4a  r 

.2 

.4 
.4 

101 
94 
100 
101 
100 

31 
31 
31 
7? 

ic 

69 
70 
69 
68 
68 

2 

21 

1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
17 
<"; 
31 
(0 

0 

0 
0 
0 

1) 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 

.47 
1.15 
.65 
.78 
.25 

-  1.71 

-  2.22 

-  2.10 

.39 

.99 
.46 
.32 

.1  ' 

6 
5 
7 
1 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

• 

- 
• 

- 

96 
9" 
95 
97 
100 

31 

11. 
31 
31. 
31 

68 
68 
73 
70 
69 

1 
1 
1 
1 
3 

0 

0 

<> 

0 

a 

2' 
1'. 
19 
/•/ 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

n 
0 
0 
0 
0 

.65 
3.69 

.51 
1.21 
1.01 

.76 
-  1.09 

.37 

1.15 
.12 
.45 

2.71 

6 

2 

11 

13 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

13 
0 

0 
0 

0 
3 

0 

o 

0 

I 

0 
0 

I 

-,., 

102 
99 
10/ 
101 
101 

31 

31. 

31 

31 

31 

68 
i  •/ 
1  i 
70 
•  1 

2 
2 

5. 
1, 

1  1. 

0 

0 
0 
0 

'1 

/■, 
M 
10 

0 

o 
0 
0 

o 

J 
0 

'1 
1 

'1 

0 

o 

' 

'1 

.94 
1.5' 
1  .1  1 
1,11 

1.50 

-  1.2' 

.60 

-  1.29 

,99 

i.  IJ 

."■o 

1,92 

1.00 

6 
6 
4 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
,0 

.0 

0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

1 
.' 

0 

1 

0 

1 

1 

mm 

.4 
.0 

101 
102 

30 
31. 

'0 
'■6 

."■. 

/ 

'1 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

/.BO 

•  2.14 

1.39 

.1  1 

I 

'. 

.0 
.0 

0 
0 

5 

! 

0 

o 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
JULY   1966 


Temperature 

Precipitation 

<2 

•1 

®  1 

ID 
I 

< 

■3 

si 

ag 

•  2 

7, 
I 

A 

at 

3 

© 

| 

3 

0 

s 

5- 

Q 

l 

a 

No.  oi 

Days 

■3 
o 
H 

■3 

§3 

!§ 

Q 

"5 
i 

0 

• 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

SUtton 

Max. 

Min. 

3 

■3-a 

If 

Eg 

• 

i 

• 

1 

■ 

1 

0 

si 

S  | 

hi 

5  o 

KENEDY 
KINGSVILLE 
I*  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 

95.7 
93.5 
92.9 
93.5 
9*. 5 

72.1 
75.0 
73.5 
72.1 
70.7 

83.9 
84.3 
83.2 
82.8 
82.6 

-  2.4 

101 
99 
99 
99 

100 

31. 

31 

29 

31 

30 

69 
68 
69 
67 
68 

11. 

1 

2 

1 

12. 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
29 
27 
29 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.49 

.77 

1.75 

.85 

1.03 

-  1.80 

.35 
.52 
1.02 
.65 
.53 

5 
6 
6 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 

2 

2 

0 

1 

2 

1 
2 

0 

0 

1 

0 

0 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

91. A 

98.2 
99.0 
95.4 
94.2 

73.2 

70.8 
73.1 
71.9 
72.3 

82.3 
84.5 
86.1 
83.7 
8  3.3 

1.0 

98 
104 
104 
101 
100 

31* 
31 
22 
31 

30 

68 
65 
70 
66 
68 

4 
1 
11. 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
31 

30 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.00 

1.46 

.57 

.75 

1.44 

-  1.66 

.46 
.90 
.23 

.50 

.69 

6 
6 
5 

6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
2 
3 

0 
2 
0 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

93.5 
93.5 
88.8 
94.5 
93.5 

72.5 

74.8 
78.4 
73.9 
70.8 

83.0 
84.2 
83.6 
84.2 
82.2 

.2 

-  1.6 

98 
98 
92 
99 
98 

31 
31. 
31 
31 

30 

68 
70 
72 
67 
66 

1 
1 

5. 

11. 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 
13 
30 
29 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

1.60 

2.85 

,86 

.06 

.14 

-  2.03 

-  2.39 

.71 

2.09 

.34 

.05 

.10 

6 
6 
5 

6 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
4 
3 

0 

I 

2 

1 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

SEALY 
SEQUIN 

SINTON 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 

94.8 
97.0 
95.5 
92.8 
95. 5M 

71.7 
72.7 
75.5 
72.7 
72. 3M 

83.3 
84.9 
85.5 
82.8 
83.  9M 

-  .9 
.8 

-  2.3 

100 
102 
101 
96 
103 

30 
30 
31 
31 

17 

68 
68 
70 
67 
67 

2. 

2 

2. 

2 

2. 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

29 

30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.81 
.19 
.63 
.12 
.69 

•  2.96 

-  2.01 

-  2.57 

.25 
.10 
.63 
.12 
.27 

3 
5 

6 

18 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
1 
1 
3 

0 

0 

l 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

96.7 
95.3 

72.0 
72.9 

84.4 
84.1 

102 
101 

31* 

30 

66 
69 

3. 
6. 

0 
0 

31 

30 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.73 
1.69 

1.20 
1.56 

2 

6 

.0 
.0 

0 
0 

3 

2 

1 

1 

1 
1 

DIVISION 

83.8 

-   .8 

1.17 

-  1.51 

.0 

•    •    • 
UPPER  COAST        08 

AlVIN 

anahuac  tbcd 

ANflLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

9AVT0WN 

92.0 
93.5 
92. 2M 
92.8 
93. 7M 

72.9 
74.5 

73. 3M 
74.4 
75. 1M 

82.5 

84.0 
82.  8M 
83.6 
84. 4M 

.5 

96 
96 
96 
96 
97 

23 

13 

21 

22. 

22. 

70 
69 
70 
71 
69 

7. 

5. 
26. 
10. 

2 

0 
0 
0 
0 

0 

29 
29 
26 
28 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.66 
5.39 
2.51 
1.64 
3.56 

-  3.02 

-  1.97 

1.79 
1.00 
1.24 
.54 
2.64 

24 
23 
2S 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
6 
2 

6 
5 
2 
1 
2 

3 

1 
1 

0 

1 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  3  SW 
EL  CAMPO 

93.3 

94.6 
93.4 
93.4 
95.1 

77.5 
71.2 
74.2 
72.4 
73.6 

85.4 
82.9 
83.8 
82.9 
84.4 

1.0 
.5 

98 
99 
98 

102 
100 

21* 

31. 

31 

14 

21 

68 
65 
72 

70 
71 

6 
2 

10. 
3. 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

30 
26 
28 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.78 
1.04 
1.36 
2.48 
2.94 

-  .17 

•  2.36 

-  .97 

2.59 
.48 
.59 

1.00 
.64 

6 
2 

23 
5 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

4 
4 
5 

8 

3 
0 
1 
2 
3 

2 

0 
0 

1 

0 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  MB  CITY        R 

HOUSTON  WB  CITY         R 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

91.  6M 

87.5 

91.9 

92.8 

94.1 

76.5 
79.2 
77.2 
75.7 
74.0 

84. 1M 

83.4 

84.6 

84.3 

84.1 

.3 

.7 

1.3 

.9 

94 
91 
96 
97 
98 

15 

26 

26. 

31. 

22 

70 
71 
72 
70 
68 

2 

5 

2. 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
2 
23 
27 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.48 

1.25 

3.94 
1.45 
2.21 

-  3.54 

-  1.21 

-  2.84 

-  2.84 

2.30 
.96 
.79 

'  .59 

.91 

2 

5 

2 

24 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 

8 
4 

4 

2 

1 

4 
1 
3 

2 

0 
0 
0 
0 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  <t  NW 
RALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 

91.7 
93.2 
92.8 
89.2 
94.0 

77.8 
73.5 
72.1 
77.2 
71.5 

84.8 
83.4 
82.5 
83.2 
82.8 

1.1 
-   .2 

95 
98 
98 
92 

98 

22. 
23. 
21. 

31. 
23. 

72 
71 
66 
67 
67 

5 
10. 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
28 
27 
1? 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.95 
6.45 
4.20 
4.38 
4.43 

-   .58 
.63 

1.20 
2.79 
2.02 
1.70 
1.92 

5 

30 
6 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

9 
9 
8 
5 

2 

3 
2 
3 
2 

1 

2 

1 

1 

2 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

90. 7M 

92.6 

93.2 

92.3 

90.3 

77. 9M 

76.9 

75,4 

74.9 

77.9 

84. 3M 

84.8 

84.3 

83.6 

84.1 

1.3 
2.4 

94 
98 
97 
96 
92 

31. 

11 

21 

23. 

25* 

71 
71 
71 
71 
73 

5 
2 
2 
1 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

23 

28 
27 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.26 
3.55 
3.97 
3.61 

3.48 

-  3.41 
•  2,03 

1.87 

.94 

1.12 

1.32 

1.87 

25 

23 

5 

24 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

A 
10 
9 
5 
4 

2 
2 

3 
3 

2 

2 

0 

1 
1 

1 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  MB  AIRPORT      R 

93.2 

92.0 
92.2 

74.7 
72.5 
75.4 

84.0 
62.3 
83.8 

.5 

.6 

97 
97 
99 

22. 
23. 
31 

69 
69 
72 

2 

2. 
5. 

0 
0 
0 

29 

29 
28 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.85 
3.28 
5.14 

-  1.38 
1,53 

.86 
1.51 
3.28 

23 

14 

5 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 
5 

5 

3 

2 
3 

0 

1 
1 

DIVISION 

83.8 

.5 

3.52 

-  1.18 

.0 

•    »    » 

SOUTHERN            09 

Alice 

armstrong 
batesville  3  s 
benavides  t  s 
carrizo  springs 

93.6 
94, 7M 
99.8 
95.1 
98.6 

73.4 
73. OM 
73,4 
73.0 
74.2 

83.5 

83. 9M 
86.6 
84.1 
86.4 

-   .2 

97 

99 

106 

102 

103 

25. 

30 

31 

10 
31 

69 

68 
67 
67 
68 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
30 
31 
30 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
.54 
.00 

3.49 

T 

-  .27 

-  1.83 

1.14 
.40 
.00 

2.02 

T 

6 
6 

6 
14. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

0 

2 
0 

1 
0 
0 
2 
0 

1 

0 
0 
2 
0 

CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 

100. 3M 
96,8 
98.8 
97.4 
98.2 

74. 1M 

72.8 

74.8 

75.8 

72.2 

87. 2M 

84.8 

86.8 

86.6 

85.2 

.4 

105 
103 
104 
101 
103 

31 

30 

31 

31. 

31 

65 
66 
67 
69 
65 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

30 

31 
31 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.18 
1.00 
.10 
.28 
.34 

-  1.79 

.09 
.93 
.10 
.28 
.20 

30. 
6 
6 

7 
7 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 

100.3 

100.8 

97.1 

95.9 

98.6 

75.5 
72.4 
73.7 
74.1 
72.9 

87.9 
86.6 
85.4 
85.0 
85.8 

.3 

.1 

-  1.5 

104 
106 
103 
101 
103 

23 

31. 
31 
31. 
31. 

69 
64 
69 
66 
68 

2. 

0 
0 
0 

0 
0 

31 
31 
31 
30 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 

.00 

.61 

1.65 

1.16 

-  2.03 

-  1.57 

.16 

.01 

.00 

.52 

1.29 

.66 
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29 
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12 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
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0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

2 
2 

0 
0 
1 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

FREER 

KAFFIE  RANCH 
LA  PRyOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 

96.6 
95.3 
100.3 
99.2 
94. 9M 

73.7 
71.0 
73.6 
75.0 
72,8 

85.2 
83.2 

87.0 
87.1 
83. 9M 

100 
100 
105 
104 
100 

30. 

31 

31. 

31 

31 

64 

64 
65 
69 
67 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

30 
31 
31 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.32 

.80 

T 

.01 

.43 

.17 

.50 

T 

.01 

.35 

7 
6 
13. 
5 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
0 
0 
1 

0 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
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TEXAS 
JULY   1966 


Temperature 

Precipitation 
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o 

• 

2 
o 
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8 

■A 
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B  t 
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OCTEET 

BIO    GRANDE    CITY    3    « 

TRDEN 

2AOATA 

97.1 
95.3 
9S.0 
96.9 
98.3 

72.9 
72.7 
73.9 
73.3 
75.8 

85.0 
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86.0 
85.1 
87.1 
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31 
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30 

68 
67 
68 
66 
71 
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0 
0 
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0 
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1" 
31 
31 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.19 
1.13 
.85 
.53 
.05 

.19 

1.00 

.85 

.35 

.05 

6 
6 

5 

7 

29 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 
2 
O 

0 
1 
1 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

85.  6 

-       .9 

.61 

-    1.18 

.0 

•         *         * 
L0*ER    VALLEY                    10 

BROkNSVILlE    WB   AIRPORT      R 

MARLINGEN 

"C    ALLEN 

"C    ALLEN    FAA    AP 

"C    COOK 

91.5 
93.5 
95.8 
95.1 
95.4 

75.0 
72.4 
74.4 
74.5 

72.2 

83.3 

83.0 
85.1 
84.8 
83.8 

-  .7 

-  2.2 

9* 

97 
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100 
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31* 
31« 
31 

31 
28 

67 
65 
69 
70 
66 

1 

1 

1 

2. 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

28 

30 
30 

io 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.58 

1.48 

.17 

.07 

.80 

-  .10 

-  .41 

1.08 
.60 
.06 
.07 
.45 

5 
12 

6 

5 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
0 
0 
2 

1 
1 
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0 
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0 
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0 

"ISSION 
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3»YMCNDVlLLE 

SAN     BENIT0 

M 
87.7 
88.9 
93.8 
94.9 

M 

78.8 
77.7 
73.3 
74.5 

M 
83.3 
83.3 
83.6 
84. 7 

.4 

-    1.3 

100 
90 
91 
98 

98 

30 

29* 

31. 

31 

31. 

69 
73 
70 

67 
70 

13 
6* 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

2 

12 

ZQ 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.64 
1.05 

.22 
1.12 
1.02 

-  .94 

-  .16 

-  .82 

.64 

.70 
.12 
.61 
.62 

5 

5 
14 
17 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
1 
2 
2 

1 
1 

0 
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1 

0 
0 
0 
0 
0 

-ESLACC    2    E 

95.4 

73.8 

84.6 

100 

31 

67 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.13 

-    1.58 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

84,0 

-       .8 

.75 

-       .90 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,       110*    ON    THE    22+  AT    3    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,        56*    ON    THE    BTH    AT    MOUNT    LOCKE 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,        7.65    INCHES    AT    HORGER 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        .00    INCH    AT    22    STATIONS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        6.00    INCHES    ON    THE    7TH   AT    NELSON    RANCH 
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20 
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24 
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29 
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31 
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1.57 

1.01 

.02 

.34 

ACKERLY    3    SE 

1.42 

.32 

1.10 

T 

T 

AMARILLO    we    AIRPORT         //R 

1.3T 

.01 

T 

.10 

T 

.40 

.10 

.0? 

.47 

.24 

ANDREWS 

A. 23 

1.32 

.30 

.75 

1.26 

.60 

B16    SPRING 

.87 

T 

.46 

.10 

.31 

BOOKER 

A. 37 

.70 

.13 

.11 

.33 

.AO 

.53 

1.38      .79 

BORGER    3    w 

2.02 

T 

.55 

T 

.21 

.11 

.10 

.76 

.11 

T 

.06 

.12 

BOVS    RANCH 

3.77 

T 

.10 

.08 

.03 

.06 

1.00 

2.50 

BRAVO 

1.94 

.40 

.07 

.94 

.53 

BROWNE  I ELO   NO    2 

.S6 

.14 

.08 

.13 

.21    . 

BULER    2    NE 

3.89 

.03                                            .25 

.11 

.88 

1.46 

.69 

.67 

BUNKER   HILL 

A.AA 

T 

T 

.08 

.01       .23 

.2T 

.09 

.03 

.25 

3.33 

.17 

CANAOIAN    I    ENE 

2.5* 

1.32 

1.04 

.20 

CANYON 

1.15 

•  06 

.21 

.76 

.12 

CLAUDE 

.82 

.02 

7 

.33 

■  29 

T 

T 
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3.92 

.30 

.AS 

.63 

.12 

1.50 

1.00      .12 
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2.27 

.15 

.66 

T 

.60 

.39 

.20 

.10 

.17 

CROSBVTON 

2.26 

.55 

.11 

.1A 

T 

.20 

T 

T 

1.26 
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5.38 

T 

T 

.75 

T 

.02 
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.36 

.06 

T            .43 
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.12 
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FLOY0A0A 
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2.62 

T 

T 

T 

T 
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T 
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T 
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T 

T 

T 

.03 

.01 

T 

.13 

T 
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.42 
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1.70 

.65 
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2.54 

.20 

.28    1.32 

.7* 
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.02 

T 

.02 

T 
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.82 

.08 

.64 

.30 

NOTLA    3    SE 

3.44 

.05 

.03 

.16 

.15 

.77 

1.60 

.68 

OLTON 

.84 

T 

.09 

T 

.75 

PAMPA    NO.    2 

2.81 

T 

.16 

T 
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T 

1.27 

T 

.50 
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.84 

.62 

T 

.05 

.09 

.02 

T 
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.12 

.04 

.03 

.82 

.27 

.85 

1.01 
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5.66 
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1.41 

1.16 

.24 

.02 
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.94 

.18 

.32 

.13 
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1.1A 

.73 

.20 
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1.42 

.26 

.60 
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.85 

T 

.84 
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1.00 

.08 
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.03 

.02 
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1.03 

.12 
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.34 

.04 

T 
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5.60 
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.02 
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.02 

2.48 

.97 

.03 

1.67 
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6.26 

2 .60 

.55 

.90 
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1.04 

.95 

.09 
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1.66 

.10 

T 

.13      .02 

.18 

.31 
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TAHOKA 

.21 
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.13 
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T 
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.13 
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T 
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1.15 
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•'! 

.13 
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.17 
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1.20 

T 
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.28 
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2.77 
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.20 
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T 

.20 

.06 

.08 
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T 

.09 
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.07 

T 

T 
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.51 

.09 
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T 

.03 

T 
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JAYTON 

T 

T 
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1.07 

.AO 

.67 
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.26 

.02| 

.10 

•  14    • 

LAKE   COLORADO   CITY 

.31 

.28 

•  03 

LAKE    KEMP 

2.93 

! 

1.68 

.65 

•  80 

LAWN 

.91 

.04 

.05 

.82    . 

MATADOR 

1.27 

.05 

.95      .07 

•  20 
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2.30 

1.15 

.25 

.27 

.90 
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2.30 

T 

.22    1.74 

.34 

munoay 

1.40 
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.39 

.13 

.19 
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.22 
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T 
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1.02 

T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 
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T 
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1 

ALBANY 
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.04 

.02 

.21 

.07 

.07 
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3.55 

1 

.30 

.29 

■  14 

2.12 

ANNA 

1.7* 

T 

.44 

.71 

7           .54 

7 

T 

7 
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.50 

i 

.04 

.31       .05 

.07 

.09 
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2.R5 

1 

.33 

.68 

1.06 

•It 
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2.17 

1 

1.19 

.60 

.99 

ARTHUR    CITY 

3.30 

■  49 

T 
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.14 

T 

,M 

.90 

.74 

.92 

AVALON 

1.13 

1     .31 

7           .06 

.40 
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8AIR0 

.81 

.02 

.18 

.24 

•  37 
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I 
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1 
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.6* 

.15 
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. 
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.67 

1 

T 

.10 

.01 

.05 

.91 

.-..-». 

1.56 

.6* 
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.22 

.04 

BO»IE 

1.53 
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.47 

.63 
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.75 
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.55 
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T 
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1.97 

T 
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7 
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7 
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.03 

.65 

1.90 
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T 

T 

T 

CHALK     »NX>*A:S 

.20 

T 

.03 

.19 

•  04 

-,1%-Sst 

1.61 

.01 

.73 

.42 

•  02 
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.56 

.111     .44 

.01 
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.*6 

.08 

.01 

.08 

T 

T 

7 

•  24 

COOMR 

2.60 

.as 

.20 

1                                  1 

.52 

.30 

.73 

(0««U)  COVE   NO  2 

l.lt 

.10 

1.41 

.37 
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2.01 

.05 

1.15 

.17 

.01 

.03 

.18 

T 
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T 
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-l.S. A 

1.4* 

.04 

.14 

.ti 

.18 

.59 
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2.00 

.23 

•  17 

.94 
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CPOSS   PLAINS 

.00 

OAllAS    .»    AIPPOPT              //• 

1.37 

.74 

7           .55 

.09 

7 

' 

.73 

.73 

I 

OfCATjN    )    n. 

1.01 

.2* 

.07 

.83 

.07 

.. 

1.51 

.03                               1 

.17 

1.21      .01 

OfNTON    1     W 

.17 

1 

.64 

1     •" 

.01 

OUBH.IN 

1.42 

.12 

T 

.03 

7 

.11 

1.64  . 

DLNMf     A     NN. 

«.03 

T         3. BO      .13 

a  12 

7 

■   *" 

.4* 

.66 

■24 

UfTUMB 

.1* 

T 

1                                     i 

.34 

».23 

.09 

.*4 

.T2 

2.91 

.13 

■  IB 

.1) 

1.44 

■*a 

.73 

2.11 

•  2t  . 

1.44 

.12 

.38 

■  It 

.02 

.10 

.10 

T 

.30 

T 

IWI't  • 

2.11 

.14 

.26       .67 

.15 

.60 

•  07 

Ht    AINPONT          1 

1.26 

1.04 

7           .55 

.02 

1.60 

•  -»•     ^A- 

l.ll 

.04 

•  92 

•  04 

1.26 

.19 

2.04 

.B3 

1.21 

.0* 

.04      .29 

.If 

.04 

.01 

Ll 

1.01 

1           .50 

.31 

T 

1   •'.■»» 

.13 

.04 

.01      .03 

.01 

.14 

T            T 

T 

T 

T 

T 

•  It 

.14 

.07      ,0t 

.03 

.19      .09 

.09 

2.11 

.11 

T 

.02 

1 

.24      .19 

1.40 

1.41 

.23 

.68 

.20 

2.07 

.21 

.*i 

■  II 

2.01 

1     .02      .11 

J    T 

.01    • 

.>' 

.27 

•• 

.50 

.06      .6* 

T 

.0* 

.02 

■ 

.07 

.10 

.04    ! 

1.4« 

.13                                                                     .17      .16 

.10 

.12 

.71   . 

.04 

.20 

.17 

.// 

T                                                                                                   .01 

T        l.2t 

.14 

.11 

2.64 

AHM- 

• 

.•4 

1.33 

1.00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

, 

,M 

.43 

•  30 

1 

.03 

■  28 

.19   ! 

.19      .28 

■  18 

.01 

1 

2.42 

.14                                            .02       T 

T 

.11  ■ 

.  It 

.23 

.10 

.43 

/.»> 

.01                                                        .08 

1 

.41   ! 

.'* 

.19 

.01 

T 

.06 

•  67 

•It  ■ 

.41 

.95 

T        . 

.11 

.41 

./3 

.1  1 

2.20 

.91 

• 

./  ' 

2.00 

.40 

.40 

T        • 

' 

.1* 

.02 

DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  Month 

Station 

0 

1 

H 

1   1 

2    ] 

3 

4  |  5 

1  6 

7 

8    |   9    1  10  1  11   |  12 

13   |    14   |   IS 

16   1    17       18 

19      20       21 

22 

23 

24 

25 

26      27 

28  1  29   1  30 

31 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.05 

T 

T     7 

.05 

T 

MORGAN  3  WNw 

.6' 

T 

.04 

.06 

.61 

T 

T    '. 

MORGAN  MILL 

2.46 

1.39 

1.07 

.02 

MUEN5TER 

USA 

.34 

.62   .24   ,24 

.10 

MULLIN 

.59 

.28 

.31 

NAVARRO  MILLS  OAM 

.97 

.27 

.03 

.01 

.66 

NEWPORT 

2. AS 

.65   .15 

1.65 

T 

OLNEV 

- 

OLNEY  5  NNW 

.8* 

.52 

.32 

PALO  PINTO 

.08 

| 

.08  '. 

PARIS 

2.30 

.36 

.66 

.u       : 

.09 

T 

.60 

T 

.63  , 

PILOT  POINT 

1.88 

.35      ! 

T     T    1.08 

.03 

.42 

POSSUM  KINGDOM  OAM 

.0* 

.02 

T 

.02 

T 

PROCTOR  RESERVOIR 

1.40 

1.13 

.03 

T 

.22  '■ 

PUTNAM 

.21 

.03 

t 
1 

■  IS 

T 

T    . 

QUINLAN 

3. SO 

1.34 

1.17 

.95 

.04 

RAINBOW 

.08 

1 

•  OB 

T 

RANGER  PUMP  STATION 

.73 

1 

T 

.73 

T 

RED  OAK 

1.18 

T 

.86   .02 

T 

.03 

.25  ! 

RICHARDSON 

2.35 

.07 

.41 

1 

1.52 

.23 

T 

•  12  . 

RINGGOLD 

2.04 

1 

.52        .60 

1.12 

RISING  STAR 

1.15 

.60 

.49 

.26 

ROANOKE 

.97 

.68 

.09 

ROCKDALE 

1.17 

.01 

.48 

.55 

.13 

ROCKWALL  ' 

1.83 

.31 

.05 

.05 

.42   .20 

T 

T 

.65 

.15  '. 

ROSEBUD 

.70 

.70 

ROSS 

1.30 

1.30 

ROSSER  I  SE 

2.48 

.51 

1.45 

■  TO 

SANGER 

1.31 

.54 

.24 

.33 

SHERMAN  PUMP  STATION 

2.41 

T 

.10 

T     .08   .15 

.37 

.03 

1.18  '. 

SLIDELL 

.36 

.03   .25 

.oa 

SPRINGTOwN 

1.06 

.81 

■  02 

.23 

STEPHENVILLE  6  5W 

•  IT 

.14 

T 

T 

T 

.03 

T    ! 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

.85 

.45 

.35 

.05 

STRAWN  8  NNE 

.00 

TAYLOR 

.53 

.28 

.23 

TEMPLE 

1.66 

.98 

.48 

TERRELL 

1.92 

.54 

1.05   .21 

.09 

.07 

THORNTON 

.35 

.26 

.11 

THROCKMORTON 

.89 

T     .03 

.90   .12 

T 

.20 

.04 

T   . 

THURBER  5  NE 

.93 

.TO 

•  23 

TRENTON 

.87 

.'2 

T 

.18 

T 

.27 

TROY 

.14 

.14 

VALLEY  VIEW 

3.92 

2.09 

.07  1.30 

.46 

WACO  DAM 

.95 

.90   .05' 

WACO  WB  AIRPORT          R 

.46 

T 

.46 

T        1 

WAXAHACHIE 

.68 

.10 

.30   .16 

.12 

WEATHERFORD 

1.12 

.13 

.12 

.07 

.08 

.70 

.02  '. 

WHITNEY  DAM 

.29 

T 

•  25 

•  04 

WOLFE  CITY 

3.05 

.29 

2.61 

.13 

EAST  TEXAS          0* 

ALTO  5  Sw 

1.41 

.30 

.52 

.05 

.05 

•  49 

ANDERSON 

.49 

.10 

T     .26 

.03 

.10 

ATHENS 

.53 

.05 

T 

.29 

.01 

.16 

.02  ! 

ATLANTA 

3.42 

1.37 

.30 

.26 

1.63 

.03 

.03 

BEOIAS 

.60 

T 

.••5 

.15 

T   . 

BON  WIER  2  E 

5.38 

.14   .13   .04 

.06 

1.70 

.10 

.50 

.92 

.08 

.16 

1.95  . 

BOXELDER 

3.29 

.03 

.02 

.03 

.73 

.16 

.40 

.26 

1.62 

.04  . 

BREMOND 

.00 

BRONSON 

2.44 

.19   .45 

1.60 

.20  . 

BUFFALO 

.59 

.16 

.63 

CANTON 

3.65 

.31 

.07 

.03 

.04 

2.43   .16 

.61 

CARTHAGE 

1.20 

.02 

.08 

T 

.10 

.47   T 

T 

T 

.38 

.19  . 

CENTER 

.70 

.18 

.37 

.01 

.14  . 

CENTERVILLE 

1.39 

.33 

.08 

.10 

.88 

CLARKSVILLE  2  E 

2.81 

.02 

.OS 

.22 

2.20 

.12  . 

COLDSPRING  5  SSW 

5.27 

.50 

1.06 

.07 

.05 

•  49 

1.30 

1.64  . 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.13 

•  04 

.06 

T 

T 

.03 

CONROE 

.56 

.01 

.04 

T     T 

T 

T 

T 

T 

.09 

.04 

.IB  . 

CROCKETT 

3.61 

.05 

1.09 

T 

1.31   .32   .38 

.31 

.04 

.01 

.10 

OACUS 

.76 

.71 

.05 

T    • 

DAINGERFIELD  9  s 

1.74 

.06 

.28 

.07 

1.21 

.02 

.10  . 

DEKALB 

6.78 

.03 

,48 

3.97 

.04 

.17 

.67 

1.40 

.02  . 

OEWEYVILLE 

2.14 

.10 

.63   T 

.31 

.07 

.53 

.29 

.22 

.09  . 

DULVILLE  2  . 

1.37 

.03 

.06 

.01 

.23 

1.01 

.03 

FOOM  1  Nw 

3.16 

.48 

.26 

.10 

1.80   .08 

.44 

EMORY  I  N 

2.47 

.42 

.94 

.09 

.68 

.01 

.39 

EVADALE 

2.09 

.40 

.29 

.01      ! 

.05 

.02 

.96 

•48   .14 

■  14  . 

FAIRFIELD 

.13 

.13 

1 

FRANKLIN 

.00 

1 

FRANKSTON 

1.57 

.50 

i 

.98 

.09 

GILMER  2  W 

2.05 

1.11 

T 

.03   T          .10   .04 

T 

.06 

.01 

.47 

.20  . 

GLADEWATER 

.49 

■49 

1 

.01 

.03  . 

r.RAPELAND 

1.25 

.30 

T 

. 

T 

.40 

T 

•  55  • 

GROVETON 

1,40 

.03 

1.27 

.10 

HAGANSPORT 

2.15 

.32 

.14 

1 

.29 

1.40 

HARLETON 

2.62 

1.30 

.08 

•  1» 

.01 

.71 

.33 

.09  . 

HAWKINS  1  E 

.34 

.22 

.12 

T    • 

HEMPSTEAD 

1.70 

1.70 

HENDERSON 

3.63 

.27 

1.61 

.06 

T 

• 

.22 

.18 

.03 

.24 

•  99 

.09  . 

HORGER 

7.65 

T 

.03 

.38 

, 

.06 

3.00 

.19 

.79 

9.00  . 

HUNTSVILLE 

.64 

T 

.05 

.08 

.03 

T 

.43 

•  09  . 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

6.57 

1.34 

. 

5 

.11 

1.07 

1.19 

.71  . 

JACKSONVILLE 

1.73 

.16 

.05 

.14 

1 

.80 

.58 

JASPER  3  Sta 

2.00 

.10 

.10 

.45   T     T 

.20   .45 

.25 

.20 

.25  . 

JEFFERSON 

2.65 

.75 

.05 

.04 

.78 

.36 

.20 

•  47  . 

JEWETT 

.65 

.41 

.09 

.15 

KARNACK 

3.76 

1.35 

.13 

.05   .32 

1.73 

.18  . 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

5.00 

.05 

2.00 

.08 

.21 

1.46 

.04 

.75 

.16 

.04   .02 

.17  . 

LINDEN 

3.23 

1.68 

.14 

.18 

.20 

.47 

.38 

.19 

.03  . 

LIVINGSTON  2  NNE 

1.42 

.16 

T 

.16 

T 

.01 

.01 

.03 

1.07  . 

LONG  LAKE 

.90 

.23 

.22 

.16 

.27 

L0NGV1EW 

.10 

.10 

T 

LOVELAOY 

.99 

.06 

.09 

.62 

.11 

.01 

.10 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

1.21 

.03   T 

1.00   .01 

.17 

MADISONVILLE 

.36 

.27 

.09 

MAGNOLIA 

1.56 

1.31 

.15 

.10 

MARSHALL 

3.29 

1.30 

.78 

T 

.08 

.02   T 

.09 

.35 

.61 

.12  . 

MAUO 

5.13 

.98 

.15 

1.38 

.55 

.15 

.15 

1.62 

.15 

MILAM  6  ENE 

1.73 

T 

1.73  . 

MINEOLA  7  SSW 

4.50 

.92 

•  07 

T 

3.51 

T 

S**  rvtaoace  noln  following  Station    lnd«- 
-   197    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

JULY                1944. 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

1 

1 

s- 

1 1 

2     | 

3 

4     | 

5 

6 

7    | 

8 

9 

10 

11    |    12 

13       14   |   15 

16      17 

18 

19      20      21 

22  | 

23 

24 

25  | 

28 

27 

28      29      30 

31 

minEOLA    S3    2 

1.21 

.  o. 

.02 

.51 

.10 

.54 

MONTGOMERY 

2.51 

.11 

1.9T 

.33 

.10 

MOUNT    PLEAS!'.* 

3. 81 

T 

Z  .00 

T 

.43 

1.03 

.43 

4AC06DCChES 

1.5" 

.11 

.31 

T 

T 

T 

.66 

.30 

NAPLES    1    S. 

2. 61 

.A3 

.20 

.25 

.05 

.22 

.29 

1.25 

SEOlE»    »    SS. 

5.12 

.60 

.46 

T 

1.00 

1.00 

T        ! 

•Em :.lE 

1.49 

.5T 

•  TO 

.05 

.13 

\E-    CASE*    -    ".- 

3.30 

T 

.50 

T 

T 

.85 

.10 

1.13      T 

T         ! 

SE-TON 

- 

3.02 

.10 

1.00 

.01 

1.19 

.23 

1.39 

OVERTON 

3. IT 

1.40 

.OT 

.01 

.04 

.46 

1.05 

.11 

.03    . 

PALESTINE 

.90 

T 

.OB 

T 

.02 

.89 

SIKElAS" 

2.38 

.05 

.34 

.02 

.01 

.55 

.02      .01 

.01 

.22 

.18 

.01 

.51 

.43 

-:*-53.86    5    S 

3.10 

T 

1.14 

1.1T 

.32 

.36 

.20   ! 

.--•:; 

1.55 

.05 

T 

T 

T           .26 

.34 

.86 

,M 

PRICE    2    S- 

.13 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

OUlT«AN    2    S 

1.00 

.03 

.45 

.10 

.42 

sE'lA-    3    vihE 

2.  TO 

.55 

.12 

•  OT 

.30 

.85 

BtOAtgIS 

.33 

.33 

BI.ERSIDE 

.IT 

.IT 

BOCKLANO    1    N 

"•.63 

1.24 

.06 

.01       .64 

.T8 

.34 

.01 

.14 

.91    . 

s.s. 

2.00 

.80 

T 

.40 

T 

.80 

T 

5!«»5    2    NX. 

-.30 

.1* 

.36 

1.T3 

.04 

.08 

1.25 

.6T 

.03    ! 

sPuooer  :a»  e 

I.T3 

.47 

.20 

.13 

.16 

.54 

.01 

■  IT 

'.---.=    S=='s3^ 

2.36 

.68 

.35 

.68 

.13 

.06 

■  13 

.31 

TE-ARKANA    CAM 

2.81 

.20 

.02 

i.ie 

.3T 

.12      .02 

.38 

.04 

.33 

.12 

.03    . 

rTLB    5   HE 

1.55 

1.33 

T 

T 

.02 

.01 

T 

.19 

T 

T        . 

.a^e»  junction 

.53 

.10 

.43 

T 

T 

T 

•allER    2    55. 

.to 

.21 

.28 

-ABBE* 

1.53 

T 

.20 

T 

T 

.03 

.55 

.02 

.44   . 

•ILLS  point 

1.53 

.30 

.81 

.26 

.16 

T       , 

.IN15BORC    e    5' 

1.45 

.IT 

1.26 

.02  . 

.         •         . 

•BANS    PECC5                     05 

«.=:se 

1.01 

.01 

.04 

1.54 

.08 

.24 

BA.ERS'IELD 

.10 

.10 

-i.-.s-ri 

.42 

.37 

.05 

SOOUILLA5  sanseb   sta 

.67 

.21 

.24 

.07 

.13 

T           T 

canoclaria 

1.15 

.18 

.23 

.12 

.01 

T 

.IT 

.44 

CmiSOS   BASIN 

2.20 

1.80 

.05 

T 

.OT 

T 

T 

■  3T 

CORNUOAS    SERVICE    STA 

.00 

CRANE 

.00 

FL     PASC    «B     IIBPC-*                    Q 

1.  IT 

.01 

T 

.IT 

T 

.62 

T 

T 

T 

.14 

.23 

T 

EA8ENS 

.01 

T            .03 

.10 

T 

.31      .22      .09 

'0*T    DAvlS 

.T» 

.03 

.13 

.45 

.01 

.11 

.02   . 

n    5'0C«->.    crsr    RADIO 

.25 

.13 

.12 

B :  n . :  h 

.IN 

T 

T 

.03 

T 

.00 

6RANOPALL5    1    SSE 

.13 

.10 

.01 

.02 

IMPERIAL 

.00 

CENT 

.10 

T 

.05 

.05 

Li    TUM    1    S 

1.14 

T 

.20 

.00      .03 

.04 

.72 

•  OT 

.01   . 

■MATMM 

tan  nc  2 

.51 

,0« 

.23 

T 

T 

T 

.13 

.14 

T 

T 

T 

-r.-.sc 

"ERRILL    OANCn 

.A3 

T 

T 

.24 

.30 

T 

"OU»T    LOC« 

S.l« 

.10 

.10 

T 

.10 

1.58 

.64 

.03 

.T6 

•  OT 

OOtSSA 

.3' 

T 

.OT 

.30 

-NCMON 

l.M 

T 

.TO 

.05 

.33 

.22 

T 

.27    . 

.00 

.44 

.46 

.42 

.02 

.40 

•TATUIOIO 

1.15 

.08 

.01 

.31 

•Tl                   .02 

MS  Ha"      •- 

.03 

.03 

■  14 

.16 

iininioi 

.20 

.20 

T 

T 

MUM    l.'«l 

.45 

.08 

.02 

.50 

.09 

T 

T 

T 

•A.I»T,S. 

.14 

.13 

.14 

.AN    MORN 

T 

T           T 

T 

T 

pfBJJ     •  ».     ttBPORT 

.41 

.13 

.20 

.15 

." 

.39 

.03 

.02 

.03      .09 

•           •           • 

CeaAVAVt    PLATClu             OA 

• 

T 

T 

.02 

T 

.20 

.1" 

T 

.88 

.41 

,01 

.83 

.00 

.OT 

.TO 

.00 

' 

T 

T 

... 

.:/ 

1.10 

•  .-.  -an 

.-,1 

.  11 

.42 

T 

T        . 

.../ 

.4/ 

1.00 

T 

.00 

.21 

.01 

.04 

.Tl    ! 

-**m 

1.10 

.44 

..  .. 

.    • 

T 

2.30 

.30    . 

■  00 

.24 

mmi 

.10 

•  30 

.OA ; 

• 

/.  11 
.01 

.01 

.20 

•  00 

.40    ! 

.'« 

.'  V 

T 

.11 

.1  • 
.1  ' 

.01    '. 

DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

Station 

is 

1   | 

2  1 

3 

4    5 

6  i  7  | 

8  | 

9   10  |  11  |  12 

13   14  J  15 

16  |  17  |  18 

19   20   21   22   23 

24 

25 

26   27 

28   29   30 

31 

KEMPNER 

.23 

.07 

!  .16 

KERRVILLF 

2.15 

1.02 

T    1.00 

.12 

.01 

T 

LAMPASAS 

.20 

.01 

.14 

.03 

.02 

LANGTRY  NO  2 

T 

LEAKEY  NO  2 

3.22 

.26 

.33  2.63 

LLANO 

.20 

.161  .04 

LYNXHAVEN  RANCH 

1.92 

j  1.85 

.07 

MARCO 

.00 

MASON 

.11 

.11 

1 

MC  CAMEY 

.Tl 

.01 

1  .68 

.02 

1 

T 

MEDINA 

MENARD 

.03 

.03 

1 

1 

MERTZON 

.42 

T 

.08 

T 

T 

T                              T 

T 

T 

.26 

.09  . 

NELSON  RANCH 

6.00 

T 

T    6.00 

T 

NIK  STORE 

.00 

OAK  CREEK  LAKE 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OZONA 

.20 

.20 

1 

PAINT  ROCK 

.02 

'     T 

T 

.02  ! 

PANDALE 

.00 

PRADE  RANCH 

5.73 

'  3.68 

.03 

.02! 

7    ! 

RANKIN 

.IT 

.17 

I 

1 

RED  BLUFF  CROSSING 

.05 

.09  . 

RICHLAND  SPRINGS 

.29 

1  .29 

1 

ROBERT  LEE 

.11 

.11  '. 

HOCKSPRINGS 

.47 

1 

.47 

ROCKSPRINGS  22  SW 

.76 

.60 

.16 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

1.60 

1.60 

SABINAL  1  WSW 

.18 

.07 

.11 

SAN  ANGELO  DAM 

.02 

T 

.02 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

.09 

T 

|  T 

.01 

T 

T 

.08 

T 

T 

SAN  SABA 

.00 

SLOAN 

T 

'  T 

T 

T 

SONORA 

1.21 

i  .60 

.39 

•  30  ■ 

STERLtNG  CITY 

.2D 

.09 

.23 

TAYLOR  RANCH 

.1* 

.04 

1 

.10 

TEAGUE  RANCH 

.33 

T     .21 

.12 

1 

UVALDE 

.25 

T   1  .20 

.03 

. 

WATER  VALLEY 

.20 

.20 

WATER  VALLEY  10  NNE 

.    .    . 

SOUTH  CENTRAL       OT 

1 

1 

ARANSAS  PASS  2 

1.92 

.45 

! 

.65, 

1 

.32 

.50 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

.'7 

.39   .08 

i 

T 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

1.15 

T 

.99 

.08 

.08 

BEEVILLE  5  NE 

.65 

.17   .48 

1 

BLUE 

1.49 

1.12   .33 

T 

BRENHAM 

.75 

.32 

.06 

.14 

.09 

.12 

.05 

T 

BULVERDE 

.49 

.06 

.04 

.30 

CALDWELL 

.98 

.05 

.61 

.29 

.07 

T 

T 

CANYON  DAM 

.25 

.1? 

.08 

CHAPMAN  RANCH 

.85 

T 

.37 

.29 

.19 

CIBOLO  CREEK 

3.50 

1.00       2.30 

.20 

CLASSENS  RANCH 

1.18 

.90 

.11 

.09 

COLUMBUS 

3.69 

1.15 

.03 

.05   T 

.44 

.38 

1 

.52 

T 

.27'  .07 

.76 

.02   T 

CORPUS  CHRI5TI 

.53 

.08 

.10 

.32 

.03 

CORPUS  CHRIST1  WB  AP     R 

1.23 

T 

.31 

.24 

.02 

.45 

T 

.ITJ  .04 

CUERO  3  NW 

3.01 

.07 

2.71 

.10 

.08 

.09 

01ME  BOX 

1.27 

.85 

.3T 

.05, 

DRYER  1  NW 

2.41 

.07 

T 

.17   .27 

1.12 

.29   T 

T 

.40 

.09 

ELGIN 

•  94 

.55 

.39 

FAIR  OAKS  RANCH 

.65 

.65 

FALLS  CITY  4  WSW 

2.16 

.03 

T 

1.82 

.31 

T 

FEOOR 

1.04 

1.04 

! 

FISCHERS  STORE 

1.02 

.67 

.03 

•  12 

.20 

, 

FLATONIA 

1.37 

1.33 

.24 

FLORESVlLLE 

1.11 

.16 

.50 

.43 

G10DINGS 

1.19 

.03 

.34 

.24 

■  11 

.31 

T 

.09 

.07 

GOLIAD 

3.57 

.05 

T 

T 

2.92 

.50 

.10 

GOLIAD  1  SE 

2.90 

2.80 

.10 

GONZALES 

1.50 

1.00 

.50 

T 

HALLETT5VILLE 

2.80 

.42 

.59 

1.30 

.13 

T     .27 

T 

HONDO 

.22 

.11 

.11 

JEDDO  2  NNE 

2.60 

T 

,41 

.84 

.06 

1.11 

T 

.11 

KARNES  CITY 

1.36 

1.10 

.2s 

KENEDY 

.49 

.02 

.35 

.11 

.01 

KINGSV1LLE 

.77 

.52 

.29 

LA  GRANGE 

1.75 

.04 

1.02 

.38 

.11 

LEXINGTON 

.85 

.65 

.20 

LOCKHART  2  NW 

1.22 

1.05 

.17 

1 

LULIN6 

1.03 

.53 

.50 

T     T 

MATHIS 

1.00 

.10 

.41 

.08 

i 

.15   .10   .09 

NATALIA 

1.46 

.02 

.90 

.54 

' 

NEW  BRAUNFELS 

.57 

.23 

.20 

.14 

T 

NIXON 

.73 

.04 

.50 

.13 

1 

.08 

POST  OAK  SCHOOL 

.51 

.01 

.50 

PROVIDENT  CITY 

3.71 

.60 

.60 

| 

1.22 

.69 

.26 

.38 

RED  ROCK 

1.44 

.69 

.63 

.12 

REFUGIO 

1.60 

T 

.02 

.71 

T 

.01   .68                  .05 

.OT 

.06   T 

RICARDO 

.33 

.33 

RIOMEOINA  2  N 

.51 

.31 

i 

R08ST0WN 

2.85 

2.09   .22 

.20 

.30 

.04 

ROCKPORT 

•  06 

.03 

.04   .34 

.21 

.02 

T 

T 

.22 

RUNGE 

1.84 

.32 

.66 

■  74' 

.12 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

.06 

.01 

.05'  T 

T 

T 

SAN  MARCOS 

.14 

.04   .10 

SCMULENBURG 

1,69 

.17 

.09 

.651  .35 

.43 

SEALY 

.81 

.14 

.25 

.14 

.02 

.07   .19 

SEGUIN 

.19 

.10 

.09 

. 

S1NTON 

.63 

T 

.63 

'■ 

SMITMVILLE 

.12 

.12 

SOMERV1LLE  DAM 

•  69 

.08 

.10 

.27 

.07   T 

.02 

1 

.15 

SPRING  BRANCH  2  SE 

1,38 

.52 

.11 

.68 

WAELDER  T  ssw 

1,03 

.16 

■  ST 

WASHINGTON  STATE  BARK 

1.73 

.27 

1.20 

.17 

.03 

.04 

.02 

T     T 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

1.36 

.30 

,68 

.38 

YOAKUM 

1.69 

T 

T 

1.56 

T 

.13 

T 

T   | 

YORKTOWN 

2.34 

1.97 

.19 

.02 

.16 

• 

•   •    • 

■ 

UPPER  COAST         Oi 

1 

ALVIN 

5.86 

.50 

1.10 

.50 

1.30 

.05 

1.71 

.62  . 
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DAILY  PRECIPITATION 


TERAS 

Continued 

JULY 

1966 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

1                T 

H 

1 

2 

3 

4 

5    | 

6 

7    |    8        9 

10   |   11    |   12 

13   | 

14 

15 

16  |   17  | 

18 

19  [  20   |  21 

22 

23 

24 

25  |  26   |  27 

28      29 

30 

31 

i\»-.«C    T9CD 

5.39 

.61 

.85 

.90 

.08 

.15 

1.00 

.90 

.36 

■*• 

MCLETOfl 

2. SI 

.17 

.12 

.05 

.16 

.05 

1.26 

.10 

.66 

BAY    CITV    ■ATgRwOBKS 

1.64 

.06 

.28 

.03 

.16 

.22 

.05 

T 

.12 

.20 

.56 

3.56 

.03 

.T9 

.06 

.06 

2.66 

BEAUMONT 

5.78 

.33 

.10 

1.38 

.13 

2.59 

.01      T 

.63 

.21 

.30 

.10 

Cleveland 

1.0* 

.OS 

.*8 

.01 

.10 

.08 

.13 

.01 

.03 

.03 

.12 

clodine 

3.46 

.96 

.57 

.20 

.38 

.16 

.21 

1.02 

CYPRESS    :    s- 

.61 

.IT 

T 

T            .12 

.32 

OANEYANG    2    5E 

1.36 

.03 

.15 

.02 

.01 

.33 

.02 

T 

.59 

.16 

.03 

T           T 

CO^A    3    S. 

2.48 

.32 

.33 

1.00 

.5? 

.06 

.06 

.10 

.06 

EL   ca-pc 

2.9* 

.23 

.15 

.55 

.66 

.35 

.36 

.35 

.13 

FREEPORT    2    N. 

A. AS 

.05 

2.30 

T 

T 

1.05 

T 

.29                   .15 

.23 

.01 

.01 

.26 

.19 

GALVESTON    .5    CITY                  P. 

1.25 

T 

T 

T 

.96 

T 

T 

.06 

T           .13 

.12 

HOUSTON    »8    CITY                        R 

3.94 

.28 

.T9 

.65 

.06 

.69 

.59 

.01 

.16 

.19 

.70 

hO^St0N    .3    AIRPORT 

l.*S 

.16 

.03 

T 

T 

.21 

T 

.01 

.62 

.59 

.03 

HOUSTON    BARKER 

2.2* 

.18 

.0* 

.81 

.09 

.06 

.11 

.61 

.48 

.06 

HOUSTON   DEER   PARK 

A.TB 

.12 

.63 

.63 

.23 

.22 

.07,      .63 

2.35 

.07 

.01 

HOUSTON  HEIGHTS 

2. A3 

.20 

.95 

.50 

.66 

.12 

HOUSTON    INOEP   HEIGHTS 

.20 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

.10 

HOUSTON   aESTBURY 

A.O* 

1.65 

.06 

1.10 

.72 

.63 

HOUSTON   NORTH  HOUSTON 

3.0T 

1.38 

.08 

.62 

.60 

T 

T 

.29 

T 

HOUSTON    SAN    JACINTO   D» 

2.38 

.63 

,21 

T 

.35 

.04 

.06 

.01 

.22 

.79 

HOUSTON    SPRING   BRANCH 

1.15 

.18 

.05 

T 

.02 

.10 

.05 

.20 

.36 

.19 

-.-S.E 

2.(3 

1.65 

.55 

.29 

.20 

.16 

KA**     -CLP     HILL 

.512 

.13 

.30 

.21 

.15 

.06 

T 

.07 

LIBERTY 

2.21 

.11 

•  66 

.50 

.91 

•09 

NATAGOROA    NO    2 

2.95 

.16 

1.20 

T 

.A3 

.75 

.37 

.06 

NE.   GULF 

6.A5 

.31 

.28 

.06 

.03 

.13 

1.73 

.64 

.25      .12 

.11 

2. 79 

T 

CRANGE    A    '.. 

A. 20 

.18 

.04 

.82 

.10 

2.02 

.15 

.36 

.23 

T 

.06 

.12 

•  11 

PALAC10S    EAA    AIRPORT 

4.38 

T 

1.T0 

T 

.55 

.01 

T 

.15 

.26 

T 

.58 

.43 

.28                 .62 

PIERCE    1   E 

A. A3 

.06 

1.92 

.17 

.02 

.02 

.01 

.28 

1.45 

.03 

.60 

.01 

.06 

POINT    CONPORT 

*.  26 

.2T 

1.66 

T 

T 

.66 

1  1.07 

.- .-     ..     -    : 

3.55 

.11 

.16 

T 

.61 

.33 

.23 

T           T 

T 

.52 

.12 

T 

.10 

.06                               T 

.96 

.421     .06 

T          T 

•  07 

T 

'-•'.•    UITMUB    .9    AIRPORT      R 

3.9T 

.10 

.10 

.01 

.63 

1.12 

.02 

.19 

.36 

T 

.03 

T      1     .90 

.17 

.19      .01 

.01 

.04 

.07 

PORT    LAVACA    NO    2 

3.61 

.09 

.13 

.93 

.15 

1.32       .91      .00 

PORT    0    CONNOR 

3.41 

.62 

1.87 

.06 

.35 

T 

T 

T 

.78 

RICHMOND 

3.10 

.01 

.54 

.65 

.07 

.02 

.0* 

.02 

.01 

.70 

.10 

.44 

.60 

Sugar   land 

2. as 

.•oi 

.*0 

.51 

T 

T 

.62 

.01 

T 

.88 

.32 

T 

T 

THO"PSCNS    5    .S. 

3.26 

.02 

.01 

.13 

.06 

1.31 

.02 

.36 

.90 

.08 

.03 

.20 

TO"BALL 

.15 

.19 

.17 

•  OT 

.66 

T 

T 

T 

VICTORIA    .6    AIRPCRT              R 

5.1A 

.01 

.12 

.36 

3.28 

.70 

T 

•  OT 

.02 

T 

T 

.60 

T 

■HARTON 

2.26 

.06 

T 

.10 

.02 

.10 

.06 

.92 

.20 

.02 

.00      .58      T 

.14 

•          •          » 

SOUTHERN                             OR 

ALICE 

1.59 

1.14 

.26 

.15 

.06 

ARKSTRCNG 

.SA 

.40 

.16 

BATESVILlE    3    s 

.00 

MHWIOCS   T   s 

3.A9 

2.02 

1.A7 

BIG    -E.l5 

.*6 

T 

T 

T 

.30 

.16 

CARRI2C    SPRINGS 

T 

T 

T 

CATAR1NA 

.It 

.09 

.09 

CUMLOTTI     5    AS. 

1.00 

.93 

.07 

.16 

.16 

-    rAA    AIRPCRT 

.10 

.10 

T 

fA'S'A.    city 

.26 

.2. 

T 

T 

OILlEy 

.36 

.05 

.20 

.OB 

.01 

IAGlI    PASS 

.01 

.01 

(NCINAL     1     N. 

.00 

'ucon  :»• 

.61 

.01 

.92 

.06 

PAlFuMIAS 

1.63 

1.29 

.36 

1.16 

.50 

.66 

•  MEI 

.32 

.15 

.17 

rata  *  *  -  ■■ 

.32 

.32 

1.13 

.60 

.02 

.66 

•  07 

jouasMTON 

2.66 

1.78 

.70 

cA#ric    A.-.-- 

.•0 

.30 

.50 

LA    t*VO* 

T 

7 

T 

IA«M    NO.    2 

.01 

.01 

T 

T 

OIlTON 

.A3 

.35 

.08 

pWHU 

.19 

.19 

1.13 

1.00 

.13 

ARM    ClTr     |    . 

.65 

.63 

'     ' 

.»3 

.1" 

T 

.10      T 

T 

.03 

•  «MC   PI. In 

.60 

.35 

.03 

.33 

•01 

.33 

.04 

.12 

.     • 

.1.. 

UMfl 

.05 

.05 

•        •        • 

10 

■     »«Y)»T       • 

1.36 

T 

1.08 

1 

.01 

.01 

.01 

.05 

T           T 

.62 

T 

.•> 

.10 

.30 

.07 

.09 

T 

.06 

• 

..' 

.14 

..  » 

.02 

.60 

.20 

T 

|     .09 

• 

.1' 

.05 

.'... 

.03 

.03 

I 

.07 

T 

T 

1 

.i; 

.06 

.45 

• 

T 

.14 

.11 

.11 

.06 

.07 

.A* 

.44 

.70 

.23 

.11 

.01 

.// 

.06 

.06 

.12 

.01 

.51 

.06 

T 

.61 

T            T 

.03 

.62 

•  33 

.06 

.11 

T 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

.   *   • 

HIGH  PLAINS          01 

ABERNATHY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

7.7 
9 

.5 
1 

8.9 
10 

ACKERLY  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

2 

.2 

3.7 
2 

AMAR1LL0  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.4 
1 

7.2 
13 

.4 
1 

.1 

9.1 
15 

ANDREWS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

T 

3.0 
3 

BIG  SPRING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

.7 

4 

BOOKER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

T 

4 

BORGER  3  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.7 
2 

12.7 
13 

3.7 
4 

.3 

T 

20.4 

19 

BOYS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

e.o 

10 

3.6 

13.6 
11 

BRAVO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4 

.5 

4 

BROWNFIELD  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

,5 

7.5 

e 

T 

8.0 
8 

BULER  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

5.2 

4 

5.0 

5 

15.2 
12 

BUNKER  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

1.0 

1 

.1 

3 

CANADIAN  1  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

5 

T 

6 

CANYON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

3 

T 

I 

3 

CLAUDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

6.0 
13 

1.3 
1 

T 

8.8 
15 

COLDWATER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

3 

2.0 
1 

T 

6 

CONLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7 

2.0 

7 

CROSBYTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

7.9 
6 

T 

8.1 
6 

DALHARI  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.2 
3 

4.3 
6 

5.2 

T 
1 

14.7 
10 

DARROUZETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
3 

e.o 

13 

4.0 
8 

16.0 

24 

DIMMITT  6  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

3.0 
1 

8.0 
4 

DIMMITT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

7.5 
10 

2.0 

1.0 

12.0 
11 

DUMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2 

7.0 
14 

5.0 

2 

1.0 
1 

16.0 
19 

FLOYDADA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4 

T 

4 

FLOYDADA  9  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7 

T 

7 

FOLLETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

B.2 
13 

5.2 

11 

13.4 
24 

FORSAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

e.o 

4 

2.0 
1 

10.0 
5 

FRIONA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
3 

8.0 
12 

.5 
1 

1.5 

12.5 
16 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

3.5 
4 

T 

5.5 
5 

GARDEN  CITY  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

3 

GRUVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 
3 

5.6 

10 

1.5 
1 

14.8 
14 

HART 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

"4 

T 

4 

HARTLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

5 

T 

T 

6 

HEREFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

5.2 
11 

T 

7.2 
13 

HIGGINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

2 

7.4 
12 

3.4 
6 

11.8 
20 

HITCHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4 

T 

4 

LAMESA  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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LENORAH 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEF1ELD 

LITTLEFIELD  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCH  9  N 

LJ8BOC*  W8  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  KB  AIRPORT 

MIDLAND  *  ENE 

MOOSE 

MORTON 

MULESMCE  1 

HOTLA  3  SE 

OLTOK 

PANHANDLE 

PEBRYTON  10  -  ■■ 

PL» 

PLAI-. 

•.OLt 


July 


•   • 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  ,GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GDj 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GOJ 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.FALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.IALL 

l  IN 

SNOWFALL 


1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

• 
SNOWFALL 
SNOW" 

■ 


• 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


August 


September 


January 


February 


7.2 

13 


7.2 
13 


5.0 
5 


2.4 

1 


April 


May 


16.8 
27 


14.0 
19 


6.5 

7 

6.7 


■H 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ANSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.3 

e 

3.0 
2 

17.3 
10 

ASPERMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.6 
6 

3.0 
2 

18.6 
8 

BALLINGER  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

4.0 
2 

6 

BENJAMIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.5 
13 

3.6 
2 

20.1 
15 

BURKETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
2 

3.0 
2 

: 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.0 
13 

1.0 
5 

11.0 
18 

CHILLICOTHE  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7 

T 

7 

CLARENDON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

10.5 
13 

3.3 
16 

14.8 
30 

COLEMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

1 

5 

COLORADO  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.2 
6 

1.0 

2 

7.2 
8 

CROWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

4 

DICKENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
5 

T 

6.0 
5 

ELECTRA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

1 

5 

FLOMOT  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

5 

GAIL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 
2 

T 

4.0 
2 

GUTHRIE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.8 
6 

12.8 
6 

HAMLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

13.5 
12 

.8 
1 

14.3 
13 

HASKELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.3 

10 

3.0 
1 

15.3 
11 

HORDS  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

JAYTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6 

2.0 
2 

8 

KNAPP  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
2 

.5 

5.5 
2 

KNOX  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LAKE  ABILENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

3 

LAKE  COLORADO  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

4 

3.5 
4 

LAKE  KEMP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 
7 

T 

12.0 
7 

LAWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

1.5 

: 

LEADAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MATADOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

11.5 

4 

T 

12.0 
4 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
12 

6.0 
6 

15.0 
18 

MOBEETIE  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.3 

9 

7.3 
9 

MUNDAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.5 
13 

3.1 

2 

22.6 

15 

NORTHF1ELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6 

5.0 
3 

9 

NOVICE  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.3 
5 

2.5 

2 

1 

NUGENT  4  NU 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7 

1.5 
2 

9 

PADUCAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.2 
12 

.2 

9.4 
12 

POLAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.0 
10 

2.5 
2 

12.5 
12 

POST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
5 

5.5 

5 

OUANAH  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.6 
13 

T 
2 

10.6 
15 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1965    -    1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ROSY  I  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.5 

7 

2.0 
2 

13.5 

9 

ROSCOE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.5 
6 

2.0 
2 

12.5 
8 

ROTAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

13.5 
9 

2.0 
1 

15.5 

10 

SEYMOUR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7 

1 

8 

SHAMROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.2 

13 

T 

9.2 

13 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.0 
5 

T 

12.0 

5 

SNYDER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.5 

9 

1.5 
1 

11.0 

10 

STAMFORO  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7 

T 

7 

TALPA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TAMP  ICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

TESCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON,  GD 

T 

14.5 
9 

2.5 
2 

17.0 
11 

TRENT  2  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.3 

7 

3.0 
2 

13.3 
9 

TRKKHAM 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

TRUBV  3  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

7.5 
6 

2.0 

1 

9.5 

7 

TRUSCOTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

5 

Turkey 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

13 

1.0 
5 

20 

VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

9 

9 

VOSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

3.4 
2 

~ 

'ELLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

12.0 
13 

4.1 
1 

17.1 
14 

WICHITA  FALLS  wo  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.9 

11 

.6 

12.7 
11 

»  VALLEY  FARM  29 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.2 
13 

1.0 
1 

14.2 
14 

•INTERS  9  HNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

3 

•    • 

NOCTM  CENTRAL       0} 

ALBANY 

-'  ALL 
1  IN  ON  GO 

12.0 
6 

3.0 
2 

15.0 

8 

aleoo  *  if 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO1 

2 

T 

2 

ANNA 

.'  ALL 
1  IN  ON  GO 

6 

1.0 

6 

MtM 

.'  ALL 
1  IN  ON  GO 

9 

3.0 
3 

12 

1  |H 

14.0 
9 

4.0 
2 

1B.0 

11 

- 
1  IN  ON  GO 

4.5 
3 

3.0 

4 

7.5 

7 

-'  ALL 
1  IN  ON  00 

4 

1 

4 

i  in  on  oo 

1 

1 

2 

UtC.' 1 

- 

- 

1 

" 

• 

2 

2 

- 

••  nm   00 

2 

2 

1 

1 

■ 

■  < 
i  ia 

",, 

1 

6 

5 

7 

latlon  Ir.'l* 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SeasoD  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


BRAZOS 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 

BURLESON  2    SSH 

BURLINGTON  3  WSW 

BYRDS  1  NNE 

CAMERON 

CARROLLTON 

CELINA 

CENTER  CITY 

CHALK  MOUNTAIN 

CLEBURNE 

CLIFTON  9  E 

COMANCHE 

COOPER 

COPPERAS  COVE 

COPPERAS  COVE  NO  2 

CORSICANA 

CRANDALL 

CRESSON 

CROSS  PLAINS 

DALLAS  WB  AIRPORT 

DAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON  2  SE 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  MTN  LAK.E  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSVILLE 

FERRIS 

FLORENCE 

FORESTBURG  4  S 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


3.0 
2 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1965    -    1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.4 
2 

2.9 
2 

7.3 

4 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

T 

FROST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 
1 

4.0 
1 

T 

5.0 
2 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON:  GO 

e 

T 

S 

GATESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
3 

4.0 
3 

6.0 
6 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

7.0 

3 

"4 

GLEN  ROSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.2 
2 

5.1 
4 

B.3 
6 

GOLDTHWAITE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

6.0 

1 

8.0 
1 

GRAHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 
9 

2.0 

13.0 

9 

GRANBuRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

2.5 

1 

6 

GRAPEVINE  OAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

3.0 
3 

GREENVILLE  7  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
6 

3.0 
2 

6.5 
8 

GROESBECK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

3 

GUTTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.7 
5 

.5 

8.2 
5 

HAMILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
2 

4.0 
3 

5.0 
5 

HENRIETTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

T 

5 

"E.ItT  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
3 

6.0 
3 

8.0 
6 

HICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5. A 
6 

4.0 
2 

9.4 
8 

HILLSBORO 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

3.5 
3 

4.0 
2 

7.5 
5 

HOWEV  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6 

T 

6 

HUOLMAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
6 

6.0 
6 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.6 
2 

5.0 

6.6 
6 

.'  ALL 
1  IN  ON  GD 

1 

5.5 

3 

4 

■'AO 

D  -IALL 
1  IN  ON  GD 

6 

1.0 

1 

7 

MKU 

■  ■   ALL 
I   IN  ON  4, 

2.0 
2 

6.0 
4 

8.0 
6 

->  ALL 
1  IN  ON  GD 

1 

3.0 
2 

3 

• 

.1  ALL 
i  1'. 

1 

1 

-■  ALL 
1  !'• 

5.0 
3 

5.0 
3 

->  all 

i  la 

3 

T 

3 

• 

-  ALL 

.  IN  ON  60 

5 

1.5 
2 

7 

1  I'' 

- 

- 

- 

A. 5 
3 

3.0 
7 

7.5 
5 

- 

) 

I 

3 

■ 

■  'M   «0 

.4 

l.l 

1 

3.5 

I 

'„ 

I 

4 

■•  M  W 

iO 

3 

5.0 
) 

8.0 

-w« 

l.i. 
7 

1.6 

1 

9.2 
8 

■ 

/  .i. 

1 

5.1 

l 

7.5 
5 

■ 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MEXIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

4.5 
3 

5.5 

4 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.4 
6 

3.0 

1 

11.4 
7 

MORGAN  3  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

A. 5 
2 

3.0 
2 

7.5 
4 

MORGAN  MILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

1 

MUENSTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

18.0 
9 

1.5 

1 

19.5 
10 

MULL IN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

9.0 

4 

~ 

NAVARRO  MILLS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

OLNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

1.3 
1 

3 

OLNEY  5  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.3 
2 

3.0 

1 

6.3 
3 

PALO  PINTO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

4 

PARIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6 

3.0 

1 

7 

PILOT  POINT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.  8 

7 

1.0 

1 

11.8 
8 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

n.o 

7 

1.5 

1 

12.5 
8 

PROCTOR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

1 

PUTNAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6 

.6 

1 

7 

QUINLAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

1 

RAINBOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

2 

2.0 
1 

4.0 
3 

RANGER  PUMP  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8 

2.0 

2 

10 

RED  OAK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2.5 
2 

4 

RICHARDSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

1 

RINGGOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
3 

6.2 
3 

11.7 
6 

RISING  STAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

1 

ROANOKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

1 

ROCKDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

3.5 
1 

T 

2 

ROCKWALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

2 

2.0 
1 

4.0 
3 

ROSEBUD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

4 

6 

ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 
3 

4.5 
2 

8.0 
5 

ROSSER  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

1 

SANGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

B 

T 

8 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

10.0 
6 

T 

10.0 
6 

SLIDELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
A 

T 

9.0 

4 

SPRINGTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

STEPHENVILLE  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6 

T 

6 

ST1LLHOUSE  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

6.5 

3 

5 

STRAWN  8  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.5 
5 

T 

11.5 
5 

TAYLOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

T 

T 

TEMPLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 
2 

9.0 
4 

11.0 
6 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season  o 

t    1965  - 

1966 

TEXAS 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

TERRELL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1 

3.2 
2 

3 

THORNTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

5.0 
3 

4 

THROCKMORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.6 
9 

1.5 

16.1 
9 

THURSER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

TRENTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

T 

5 

TROY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

5.0 
3 

4 

VALLEY  VIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7 

.2 

7 

WACO  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
3 

4.6 
3 

6.6 
6 

WACO  W3  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.6 

1 

4.8 

1 

7.4 
2 

WAXAHACHIE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1 

2.3 

2 

3 

KEATHERFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON.GD 

5 

1.0 
1 

6 

WHITNEY  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

.uLf£  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

•    •    • 

EAST  TEXAS           04 

ALTO  5  SO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ANDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ATHENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

2 

ATLANTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

T 

T 

BEOIAS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

MM  HIER  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.5 

BOULDER 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

2.0 
2 

2.0 

2 

MEMOMO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
3 

6.0 
3 

MOMSOX 

-FALL 
1  IN  ON  GD 

-'  ILL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

3.0 
2 

C  ANION 

SNOWFALL 
.   IN  ON  GO 

.9 

5.5 
2 

6.4 
2 

-•  til 
1  IN  ON  GO 

T 

I 

T 

T 

SNO»< 
1  IN 

•'111 
1  1'. 

T 

2.5 

2.5 

.'   »LL 
1   IX 

I 

" 

• 

1  IN 

.»  «* 

1  •»    <Ai 

1 

I 

T 

-  >«.-< 

■ 
1  II 

- 
1  1* 

-  ' 
1  1" 

- 

1 

I 

1 

t 

■  • 

1   l« 

,.« 

3.5 
I 

5.9 
2 

- 

■   1 

1 

1 

- 

HK>« 

I 

i.u 

2.0 

5.0 

JOfl 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

EOOM  1  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.5 

4 

6.5 

4 

EMORY  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
2 

4.5 
2 

EVADALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FAIRFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 
3 

3.5 

3 

FRANKSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
1 

2.0 
1 

GILMER  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 
1 

.1 

3.6 

1 

GLADEWATER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.4 

2 

3.4 
2 

GRAPELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

GROVETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HAGANSPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

3 

HARLETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

HAWKINS  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 
2 

3.5 
2 

HEMPSTEAO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HENDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.8 

1 

.8 
1 

HORGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HUNTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JASPER  3  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

JEWETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 
3 

5.0 
3 

KARNACK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LINDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

4.0 
2 

4 

LIVINGSTON  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LONG  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

2.0 
2 

3 

LONGVIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

2 

LOVELADY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

MADISONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

MAGNOLIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MARSHALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

2.0 

1 

MAUD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 
4 

T 

8.0 
4 

MILAM  6  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MINEOLA  7  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

MINEOLA  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
2 

3.0 
2 

MONTGOMERY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


MOSCOW 

MOUNT  PLEASANT 

NACOGDOCHES 

NAPLES  1  S» 

NEGLEV  <•  SSW 

NEUVILLE 

NEW  CANEV  <•  NW 

NEWTON 

NOGALUS  GUARD  STATION 

OVERTON 

PALESTINE 

PINELAND 

PITTSBURG  5  S 

pc  mos 

PRICE  2    Sw 
CPU  ITMAN  2  S 

-  ;  NNE 
RICHARDS 
RIVERSIDE 
ROCKLAND  1  N 

SIMMS     . 

•.P-ifif- 
SJL»»U»     iPt. 

IIMP 

■  jumctkm 

- 


• 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


- 
1  IN  ON  GD 


1  IN  ON  GD 


- 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


1  IN  ON  Gb 


- 


1  IN  ON  GO 


• 


3.5 

1 


i.O 
2 


ZI'P 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1965   -   1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CHISOS  BASIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

4.0 
2 

_4 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

2.5 

CRANE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.4 

T 

T 

.4 

FABENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

FORT  DAVIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

GIRVIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1.5 
3 

"4 

GRANDFALLS  3  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

IMPERIAL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KENT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4 

1.0 

4 

LA  TUNA  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

MARATHON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

5.5 

3 

4 

MARFA  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

2.0 

MENTONE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

4 

MERRILL  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

7.0 

7 

1.0 

1 

9.0 
6 

MONAHANS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 
3 

.1 

3.6 
3 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

4.5 
3 

.7 
1 

7.2 
5 

ODESSA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
4 

T 

6.0 

4 

PANTHER  JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

2.0 
2 

PECOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PENWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
3 

T 

4.5 
3 

PLATA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PRESIDIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RED  BLUFF  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

4 

2.0 
4 

SALT  FLAT  10  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

SANDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SHEFFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

SIERRA  BLANCA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

.2 

1 

TOYAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

T 

1 

VALENTINE  10  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

2.0 

T 

3.0 
2 

VAN  HORN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

1.0 
1 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

T 

2.0 

1 

YSLETA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.5 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2 

2 

ALLISON  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AMISTAD  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1965    -    1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BIG  LAKE  NO  2             SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BLANCO                      SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

BLEWETT                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BOERNE                       SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BRAC(.ETTV1LLE               SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BRADY                      SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BURNET                       SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

CALLAN                      SNOWFALL 

1  IN  ON  SD 

CAMP  SAN  SABA               SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CAMP  WOOD                 SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CARTA  VALLEY                SNOWFALL 

1  IN  ON'  GD 

CASE  RANCH                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CASTELL                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CMRISTOVAL                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

COMSTOClC                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

COPE  RANCH                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

COTTONWOOD                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CO*  RANCH                 SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

CRIDER  RANCH                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

DEL  RIO  WD  AP               SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

DOOLE  2  N                   SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

DOSS                         SNOWFALL 

1  IN  ON  SD 

-TALL 
1  IN  ON  SD 

EDCR  1                          -(ALL 

1  IN  ON  SD 

-1  ALL 
1  IN  ON  SO 

.fALL 
I  IN  ON  SO 

-IALL 
1  IN  ON  SO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 

>V*U«6                 -rALL 
1  1" 

1  IN  ON  SO 

VCA.C                            .'ALL 

1  IN  ON  00 

INC. 

•  ON  SO 

MOM 

MOM 

■  ON  00 

■ 

.  ON  so 

• 

'■  ON  SO 

■ 

• 

>  ON  <0 

- 

: 

: 

T 

T 

2.0 

1 

2.0 
2 

1.5 

1 

T 
6 

3.0 

1 

T 

1.5 

T 

5.0 

2 

5.5 

4 

5.0 
1 

4 

8.8 
5 

7.0 
5 

5.0 
3 

4.5 
2 

3 

2 

3.0 
3 

2 

2 

2.2 

1 

10.5 
5 

10.0 

3 

8.0 
5 

4.0 

2 

9.0 
5 

4.4 
T 

4 

12.0 
5 

6.0 
4 

6.0 
5 

1 

4 
B.O 

T 

5.0 

2 

5.5 

4 

5.0 
1 

4 

10.6 
6 

9.0 

7 

5.0 
3 

4.5 
2 

3 

2 

4.5 

4 

2 

2 

2.2 

1 

11.0 
6 

2 

9.0 
5 

5.9 
J 

T 

6.0 
5 

9.0 

ng  .'-'•'!'. n  Indfn 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

JUNCTION  FA*  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

T 

6.8 
2 

6.8 
2 

JUNO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 

5.5 
4 

KEMPNER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

KERRVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
5 

6.0 
5 

LAKE  VICTOR  3  . 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

LAMPASAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.0 
1 

8.0 

1 

LANGTRY  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

LEAKEY  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

6.0 
3 

6.0 
3 

LLANO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

12.0 
5 

13.0 
5 

LOMETA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

LYNXHAVEN  RANCH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

6.5 
3 

6.5 

3 

MARCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

; 

- 

- 

; 

- 

T 

10.0 
5 

- 

MARTIN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.0 

5 

12.0 
5 

MC  CAMEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MEDINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

5.0 
3 

5 

MC  INTOSH  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MENARD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 
6 

9.0 
6 

MENARD  13  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MERT20N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
2 

- 

" 

MILLER  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOSS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

MURR  RANCH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

™ 

NELSON  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 
4 

5.0 

4 

NIX  STORE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

1.9 

5.7 
3 

- 

OAK  CREEK  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

3 

4 

OZONA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

8.0 

8.3 

4 

PAINT  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.9 

4.3 
5 

7.2 
5 

PANDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 
3 

8.0 
3 

PLACID 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

PONTOTOC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

*~ 

PRADE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
3 

6.0 
3 

RANKIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

5 

RED  BLUFF  CROSSING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.3 
2 

10.0 
5 

- 

RICHLAND  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

T 

8.7 
5 

- 

RILEY  BEN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

ROBERT  LEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

ROCKSPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.1 

4 

5.1 
4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1965   -   1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

R0CK.SPR1NGS  22  SW         SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

ROOSEVELT  2  E             SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW       SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SABINAL  1  WSW               SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SAN  ANGELO  DAM             SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SAN  SABA                    SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SANDY  2  S                   SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SEGOVIA                   SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

Sherwood            snowfall 

1  IN  ON  GD 

SLOAN                        SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SONORA                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

STERLING  CITY               SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

TARPLEY                     SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

TAYLOR  RANCH                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

TEAGUE  RANCH                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

TELEGRAPH                   SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

TENNYSON                    SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

UVALOE                       SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

MMCOUB1                    SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

.1LLEY                SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

i.^EY  1   NNE        SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

•    •    • 

SOOTH  CENTRAL        OT 

-tALL 
1  IN  ON  GD 

<•  AIRPORT          SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

<-                  SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

■.  .IALL 
1  IN  ON  GO 

-'  ALL 
1  IN  ON  GO 

•UlC                            .NXHL 

1  IN  ON  GD 

.'  ALL 

1  IN  ON  GO 

NMM 
,  l« 

CAtMfLl                    MO.' 

1  ON  Ob 

- 
- 

<IKU 

••  ON  GO 

MOM 

IM« 

<.(A.*m/t                                 MOM 

■ 

- 

- 

: 

: 

T 
1.5 

1.9 
1 

1.4 
1 

2.0 

1 

3.6 
3 

T 

I 

1 

3 

7.0 
3 

4.0 
4 

5 

4.1 
2 

6.0 
5 

11.0 
5 

6.0 
3 

2 

5.5 

1 

2.0 
2 

1 

6.0 

1 

I 

4.0 
2 

4.0 
2 

5.5 
3 

: 

: 

: 

3 
4.0 

4 

5 

6.0 

3 

6.0 
5 

12.4 
6 

6.0 
3 

2 

5.5 

1 

4.0 
3 

4 

6.0 
1 

I 

4.0 

2 

4.0 
2 

5.5 
3 

■ 

H*1 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season  o 

t    1965  - 

1966 

TEXAS 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CORPUS  CHRIST1  WB  AP 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

CUERO  3  Nw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DIME  BOX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
3 

6.0 
3 

DRYER  1  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 

1 

ELGIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
3 

6.0 

3 

FAIR  OAKS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

FALLS  CITY  4  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
2 

1.5 

2 

FEDOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FISCHERS  STORE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

7.0 
2 

7.0 
2 

FLATONIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FLORESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

1.0 
1 

BIDDINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

1.5 

1 

GOLIAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

GOLIAD  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GONZALES 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HALLETTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

HENLY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

HONDO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.8 
3 

3.6 
3 

JEDDO  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

1.0 

KARNES  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

KENEDY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

K1NGSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LA  GRANGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LEXINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
3 

6.0 
3 

LOCKHART  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
2 

2.5 
2 

LUL1NG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

3.0 
2 

MANCHACA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MATHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NATALIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

3.0 
2 

NEW  BRAUNFELS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

1 

3.5 

1 

NIXON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 

2.3 

PFLUGERVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

POST  OAK  SCHOOL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PROVIDENT  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RED  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

REFUGIO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

RICARDO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RIOMEDINA  2  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 
3 

7.5 
3 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ROBSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

ROCH.PORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

RUHGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

3.5 
1 

3.S 

1 

SAN  MARCOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.0 
3 

4.0 
3 

SCMULENSURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SEALY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SE6UIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T  . 

2.0 

2.0 

S1NTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SM1THVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

S0MERV1LLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SPRING  BRANCH  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.3 

3 

5.3 

3 

■AELDCR  t  ssw 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

WASHINGTON  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

■ELDER  WILDLIFE  FNOTN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

YOAKUM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

rottcTOwN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

•   •   • 

JPPEB  COAST         06 

»_.;•. 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AJWHUAC  ToCL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MMLfTOa 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

BAT  CUT  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

. 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

tumn 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.'  ALL 
1  IN  ON  GO 

CLMIM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

Cr**Cl'. 

■  >»LL 
1  IN  ON  GO 

■ 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

. 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

.'»LL 
1  IN  ON  GO 

• 

- 

• 
1  i- 

T 

T 

• 

•  <»LL 
1  'M    «0 

.  ■ 

WO.'  ■ 

■  -HI  GO 

M  . 

• 

• 

■ 

n  i 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Seasoo  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


HOUSTON  WESTBURY 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

HOUSTON  NORTH  HOUSTON 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

HOUSTON  SAN  JACINTO  DM 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

HOUSTON  SPRING  BRANCH 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

HUMBLE 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

KATY  WOLF  HILL 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LIBERTY 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MATAGORDA  NO  2 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MAURBRO 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

NEW  GULF 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

ORANGE  »  NW 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PIERCE  1  E 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

POINT  COMFORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PORT  ARTHUR 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

PORT  LAVACA  NO  2 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PORT  0  CONNOR 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

RICHMOND 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SUGAR  LAND 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

THOMPSONS  3  WSW 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

TOMBALL 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

WHARTON 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

•    •    * 

SOUTHERN            09 

ALICE 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

ARMSTRONG 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

8ATESVILLE  3  S 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BENAVIDES  7  S 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

BIG  WELLS 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CARRIZO  SPRINGS 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CATARINA 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CHARLOTTE  5  NNW 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

COTULLA 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

CRYSTAL  CITY 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

DILLEY 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

EAGLE  PASS 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

2.7 

1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1965    -    1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ENCINAL  3  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FALCON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FALFJRRIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FOWLERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

.3 

FREER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FRIO  TOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

GEORGE  NEST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

JOURDANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 
2 

2.5 

2 

ICAFF1E  Ranch 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LA  PRYOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1.5 

LAREOO  WS  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

LAREDO  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

OILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PEARSALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.3 
2 

3.3 

2 

POTEET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 
2 

3.5 

2 

RIO  GRANDE  CITv  3  w 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SARITA  7  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

three  rivers 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

TIlDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WMITSETT  2  M 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ZAPATA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

•    •    • 

■»LLEY         10 

•ROWNSVlLLE  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

(»6{LMAN  4ARC.fi 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

HARLIN4EN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  40 

MC  ALLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  40 

•K.    ALLEN  '«  »P 

M  ALL 
1  IN  ON  40 

•K  COOT 

-'ALL 
1  IN  ON  40 

i  111 

SNOWFALL 
1  IN 

- 

SNOWFALL 
1  IN  ON  40 

•Mi. 

IMOWFALL 
1  IN  ON  40 

-  ' 

»«'"<«■■ 

.  »LL 
1   IN 

■ 

MOW  1 

■ 

VIM 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1966 


Day  oi  Month 


10   11   12   13  I  14   IS   16  I  17  i  18   19  ,  20   21 


23   24   25   26   27   28   29   30   31 


HIGH  PLAINS         0 

AMARlLLO  MB  AIRPORT 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

BORSER  3  W 

SOYS  RANCH 

BRAVO 

BROWNFIEID  NO  2 

CANADIAN  1  ENE 

CANYON 

CLAUDE 

CROSBYTON 

OALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

FOLLETT 

FRION* 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 

LAMES*  1  S5E 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELD  NO.  2 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK    WB   AIRPORT 

"C    LEAN    3    E 

MIAMI 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

MIDLAND   *    ENE 

MORTON 

MULESMOE    1 

OLTON 

PAMPA    NO.    2 

PANHANDLE 

"ERRYTON 


MAX 
MIN 


MAX 

mih 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


97    100 
70      71 


98    102 
68       71 


96    100 
72       74 


98    101 
69       71 


90       93 
64       65 


97       99       95 
68       69       71 


98       96       97 
74       70       70 


99       96       95 
73       73       71 


103  104  102 
69   69   73 


105  103  106 
66   69   76 


96   97 
67   63 


95   97 
70   71 


94   93   95 
71   65   65 


94   89   94 
72   69   72 


99  100  100 
70   72   73 


101  103  101 
68   69   74 


97   95   94 
64   66   66 


97   98 
66   73 


87   87 
63   66 


88   93 
67   66 


91   91 
65   69 


93  101 
67   65 


87   91 
63   61 


89   95 
69   69 


89   91 
66   66 


95   95 
69   73 


104  106 
72   73 


96   94 
67   67 


96   99 
68   70 


96   96 
66   68 


102   96 
68   74 


97   98 
65   67 


100  103 
70   73 


96   96 
67   69 


103  104 
70   74 


94   93   93 
65   67   68 


99   94 
67   69 


97   95 
69   68 


96   97 
64   64 


65   64   65 


97   97 
69   69 


89   95 
S9   59 


90   93 
64   67 


94  100 
70   69 


88   91 
62   64 


94   96 
67   68 


89   92 
63   62 


99   98 
72   70 


93  98  103 
72   69   73 

92   94   94 

71  68   68 

94  95   97 

72  73   69 

94   96  100 
66   66   68 

100 
69 

97 


105 
62 


102  102 
71   72 


97   99 
65   65 


99  101 
64   63 


96   96 
69   69 


105  101 
68   74 


96   98 
64   63 


100  100 
68   68 


96   97 
66   68 


88   90 
65   65 


85  91  99 

64  65  66 

88  91  91 

65  61  66 

91  94  97 

71  72  70 

91  95  97 

68  65  69 


105 
70 


100 
62 


96   96 
63   63 


105  106 
72   74 


99   98 
71   70 


99  100 
69   73 


102  103 
69   73 


96   96 
69   70 


97   97 
68   69 


95   96 
64   66 


98   98 
65   68 


95   95 
65   65 


98   96 
69   72 


98   94 
65   67 


96   95 
69   68 


104   98 
69   73 


91   95 
65   64 


95   97 
62   63 


96   96 
71   70 


99  101 
69   69 


94   94 
64   65 


100   96 
68   68 


96   94 
63   64 


91   94   96 
73   69   ?2 


95   94   95 
65   66   68 


94   96   95 
74   72   72 


94   96   9« 
72   68   72 


104  102  101 
69   71   69 


95  96  o2 

67  68  67 

102  100  100 

73  72  75 

93  90  13 

69  67  70 

92  90  93 

70  66  72 

95  90  95 

74  69  67 

96  97  g4 

66  68  68 

95  92  OO 

67  65  68 

101  101  98 

70  68  69 

94  91  92 
72  66  67 


94   96 
66   71 


68   6B   73 


94   95 
72   73 


98   99 
68   70 


99   99 
69   70 


96   96 
71   62 


98   95 
77   76 


104  103 
73   72 


100  100 
72   75 


92   94 

65   66 


96   94 
67   67 


92   94 
65   65 


93   92 
62   63 


99   95 
64   70 


94   94 
63   67 


106  106 
68   71 


98   99 
66   67 


98   98 
72   72 


96   95 
66   71 


97   98 
71   70 


96   97 
69   74 


97   97 

68   68 


98   97 
66   70 


101   97 
70   70 


103 
73 


96  102 
70   74 


95   98 
70   71 


98   98 
74   76 


98  102 
70   72 


102  101 
69   73 


99   95 
66   65 


96   97 
67   68 


95   97 
69   70 


99   96 
69   72 


103 
75 


94   89 
68   67 


99   98 
72   75 


96   91 
68   68 


104   98 
69   68 


97   96 
69   69 


98   93 
63   62 


94   90 
69   68 


101 
67 


98   98 
70   72 


96   98 
74   74 


95   96 
72   75 


98  100 
70   73 


96  100 
70   71 


96   96 
66   66 


97   96 
69   69 


96   98 
70   72 


93   97 
69   71 


90   96 

71   68 


98   98 
75   72 


98  98  99 

72  71  74 

94  91  99 

68  67  68 


100   94 
74   73 


100 
73 


104 
72 


71   71   73 


97   95 
69   65 


100   95 
65   64 


100   99 
71   66 


95   95 
69   65 


95   93 
68   68 


97  100 
73   72 


99  100 
72   73 


95   92 
62   65 


94   93 

60   64 


69   70   71 


98  101 
68   68 


98   96 
72   73 


101  102 
72   73 


98   99 
67   69 


95   97 
64   65 


95   94 
62   67 


100   98 
68   68 


97   99 
71   71 


104 

71 


91   88 
66   63 


97   94 
68   65 


97   96 
66   64 


69   71   70 


97   92 

68   67 


95   95 
66   67 


95   99 
68   70 


104   91 
70   70 


95   93 
62   62 


95   95 
69   69 


93   91 
62   62 


101 
72 


105  107 
67   71 


95   98 
65   69 


102  102 
72   73 


98   97 
67   70 


95   95 
65   68 


97   96 
66   69 


98   98 
72   71 


100   98 
68   70 


99  99  94 

72  72  70 

85  98  90 

70  68  67 

97  98  97 

66  68  64 

100  100  96 


95   96 
73   72 


LOO 

71 


102 
70 


100  104 
72   71 


99  101 

72  70 

89  92  98 

70  71  70 

94  91  95 

71  69  67 

95  92  93 

65  64  64 

95  95  95 

66  65  67 

94  9  3  94 
63  64  65 

95  96  96 
70  71  70 

93  95  94 


98  10U 
70   72 


96   95 
68   73 


102   93   o7 
71   69   71 


99   96   14 
71   69   69 


93   95 
70   66 


95   o5 
67   68 


97   95 

71   67 


95   90   90 
69   65   66 


102  105  101 
74   74   72 


95   97   99 
69   69   72 


95   98 
73   71 


100   98  101 

72   71   69 


96   98 
68   71 


93   95   97 
68   69   71 


93   91   92 
63   64   67 


93   95 
67   66 


93   91   93 
63   63   63 


95   97  100 
69   71   71 


103 
71 


100  100 
75   71 


97   97 
71   71 


104  102 
69   71 


100   98 
73   74 


97   97 
70   71 


96   9B 
68   69 


99  100 
69   68 


96   97 

'1   68 


96   96   96 


99  101 
71   71 


95   96 
63   65 


92   92 
70   71 


101   99 
75   73 


93   90 
65   67 


99   92 
70   65 


92   94 
69   71 


92   97 
71   74 


95   96 
67   68 


94   96 
65   67 


97   97 
72   74 


100  100 
70   71 


97   97 
61   68 


102 

70 


102  101 
72   72 


99   96 
68   70 


90   88 
66   66 


100 
72 


100 
72 


102 
75 


101 
73 


104 
70 


98   98   98 


68   70   70 


102   98 
75   77 


100  101 
75   65 


95  100 
72   67 


101  100   97 
72   75   73 


98   97 
73   73 


98   95 
65   66 


99   96 
72   75 


97   99 

73   74 


89  100 

72  72 

101  95 

72  70 

93  95 

65  65 

98  99 

69  71 

98  98 

70  71 

94  96 
70  68 

98  89 
70  65 

99  96 
74  75 

89  95 

66  67 

97  96 

69  67 

101  91 

67  69 

98  95 
74  74 

93  92 

70  71 

97  96 

70  68 

97  95 

70  67 

97  97 

72  71 

94  98 
69  69 

97  95 

68  67 

100  100 

73  71 

95  95 

71  72 

93  98 

73  71 


91   95 

68   71 


96  101 
72   68 


97   97 
76   74 


93  100 
69   70 


100   93 
69   71 


95   94 

66   68 


95   95 
70   69 


92   96 
71   70 


89   93 
68   70 


97   91 
68   68 


100   89 
69   70 


87   96 
66   69 


98   90 
66   68 


97   95 
66   70 


99   99 
70   69 


98   94 
71   69 


98   86 
65   68 


98   84 
66   67 


98   97 
73   74 


94   98 
68   70 


100   86 
66   68 


100   97 
7*   73 


94  101 
70   71 


96   95 
70   73 


70   67   70 


100   98 
69   73 


97   96 
67   69 


99   99 
68   70 


100 
72 


91   92 
72   67 


71 


92   96 
67   68 


99   96 
68   70 


98   97 
71   70 


101       q7       99    100    100    100 
74       73       73       69       71       68 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   219    - 


101  95  99 

70  73  73 

99  94  99 

69  69  72 

105  100  90 

72  67  66 


67   69   69 


98   91 
67   66 


99   90   89 
73   67   67 


92   95   89 
69   67   65 


85   91   95 
67   70   71 


94   99 
70   72 


96   96 
72   73 


96   95 
67   69 


96   95 
66   67 


99   94 
75   73 


94  101 
70   66 


92   97   97 
68   68   67 


97   99 
70   71 


67   71   69 


99   91   99 
73   68   67 


98   99 
72   70 


97   99   96 
74   69   70 


97   95   97 
71   71   67 


97   95   94 
72   69   65 


94   96 
68   66 


97   99 
68   64 


97   91 
68   68 


95   91  100 

69   69   69 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1966 


Station 

Day  oi  Month 

• 

a 

0 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PLAINS 

MAX 

Mm 

87 
63 

91 
05 

97 
65 

99 
68 

96 
65 

96 
65 

95 
67 

97 
65 

92 
65 

95 
66 

95 
65 

90 
66 

?1 

65 

97 
65 

93 
67 

94 
70 

98 
68 

96 
71 

93 

65 

95 
66 

101 
69 

97 
68 

96 
68 

»5 

71 

95 

70 

97 
68 

95 
65 

95 
72 

95 
73 

95 
67 

93 
6! 

94,9 
67.1 

PLAINV1EW 

MAX 

MIN 

90 
69 

92 

67 

97 
67 

102 

70 

97 
68 

99 

68 

98 
68 

96 
68 

93 
70 

95 
69 

93 
66 

92 

68 

05 
68 

93 
68 

95 

70 

100 
74 

97 
71 

97 
73 

95 
70 

97 
71 

98 
71 

99 

71 

99 
71 

96 

70 

90 
72 

96 
70 

94 
72 

96 
75 

96 

71 

100 
69 

90 
71 

95.8 

69,9 

SE"INrLE 

MAX 

Mm 

90 
65 

93 

6* 

97 
66 

102 

71 

97 
66 

97 
66 

96 
66 

95 

67 

9  3 
hi 

98 
71 

97 
67 

92 
66 

91 

65 

91 
65 

94 
67 

97 
69 

98 
68 

98 
71 

97 
66 

97 
68 

97 
69 

99 
68 

99 
70 

99 
70 

98 
69 

98 
68 

96 
70 

99 
72 

98 

68 

98 
70 

95 
71 

96,4 
68.0 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

68 
66 

93 
65 

96 
65 

97 
68 

97 
65 

96 
66 

96 
65 

95 
66 

95 

65 

92 
67 

90 
66 

92 

67 

92 
67 

9* 
68 

98 
69 

97 
67 

97 
69 

96 
68 

96 
70 

96 
73 

98 

70 

98 
70 

93 
69 

86 
67 

91 
68 

93 
70 

97 
72 

94 
67 

91 
69 

91 

67 

9*.* 
67.7 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

95 

71 

102 
72 

101 
71 

101 
70 

105 

70 

103 
70 

98 
70 

100 

70 

102 

73 

98 
73 

98 
72 

too 

70 

100 
68 

99 
71 

97 
67 

98 
68 

103 
73 

103 
72 

102 
72 

95 

67 

100 
70 

96 
73 

90 
65 

87 

63 

92 

70 

100 

70 

98 
73 

93 

68 

95 
71 

93 
65 

96 
70 

96.1 
69,9 

STRATFORD 

MAX 

Mm 

89 

67 

93 
67 

101 
65 

101 

60 

100 
64 

105 
73 

100 
67 

97 
66 

100 
66 

98 
69 

96 
68 

97 
70 

95 
67 

94 
66 

94 
65 

93 
64 

96 

70 

98 
69 

99 

69 

96 
66 

91 

68 

97 
69 

99 
65 

90 
66 

88 
66 

93 
65 

99 

66 

92 
65 

87 
66 

9* 

67 

93 
66 

93.6 
66.7 

SUNRAY  *  SW 

MAX 

Mm 

94 

fc7 

99 
68 

99 
69 

99 
67 

104 
66 

102 
73 

97 
66 

98 
68 

98 

7* 

98 
70 

99 
68 

99 
69 

97 
71 

100 
68 

99 
67 

95 
68 

102 
70 

101 

69 

100 
67 

98 
69 

103 
68 

103 
72 

94 

67 

91 
65 

95 

66 

100 
68 

98 
70 

97 
65 

95 
69 

91 
68 

98 
69 

98,2 
68,4 

TAXCKA 

MAX 

Mm 

B9 

65 

92 
65 

96 
68 

100 
70 

95 

67 

96 
65 

95 
66 

95 
66 

91 
68 

94 
71 

94 
66 

94 
68 

95 
65 

94 
65 

95 
69 

97 
73 

96 
72 

98 
72 

96 
68 

96 
68 

97 
70 

97 

70 

98 
73 

95 
72 

95 

71 

97 
70 

93 
69 

97 
71 

96 

73 

97 
73 

94 
72 

95.4 
69.1 

TUL1A 

MAX 

Mm 

88 

65 

91 
64 

96 
64 

101 
66 

96 
66 

97 
65 

96 
65 

95 

65 

93 
67 

96 

70 

91 
67 

92 
68 

97 
63 

93 
64 

95 
66 

99 
69 

100 
66 

97 
69 

97 
67 

98 
67 

97 
69 

100 
69 

98 
69 

92 
70 

90 
68 

96 

67 

97 
69 

99 
70 

96 
69 

99 
68 

90 
68 

95,6 
67.1 

VEGA 

•     •     • 

MAX 

Mm 

it 

63 

90 
6* 

99 
64 

103 

64 

97 
64 

97 
67 

92 
63 

93 
66 

93 

67 

96 
63 

95 
66 

94 
69 

94 
63 

91 
65 

93 

64 

93 
65 

98 
68 

99 
66 

96 

70 

95 
66 

95 
69 

97 
69 

98 
67 

98 
65 

89 
60 

91 
66 

94 
68 

91 

68 

91 
67 

96 
66 

84 
68 

94.1 
65.9 

L0>  ROLLING  PLAINS  02 

A81LENE  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 
70 

96 

71 

98 
76 

95 
75 

96 
75 

95 
73 

93 
75 

95 
75 

93 
75 

98 
78 

99 
75 

97 
73 

96 

74 

97 
74 

100 
77 

93 

78 

96 
76 

96 
75 

98 
75 

100 
76 

102 

74 

103 
80 

102 
81 

9J 

30 

94 
78 

98 
80 

99 
81 

100 
60 

103 
80 

96 
81 

99 
79 

97.3 
76.5 

IHSM 

MAX 

Mm 

9  1 
71 

100 
72 

100 
75 

97 
75 

97 
74 

98 
73 

96 
75 

96 
77 

93 
72 

96 

75 

98 
77 

98 
76 

97 

74 

99 
75 

101 
77 

100 
76 

101 

77 

100 
76 

101 
77 

102 
77 

102 

76 

103 
77 

101 

78 

100 
76 

97 
75 

99 

78 

100 
80 

100 
79 

103 
80 

101 
11 

103 
tl 

99,2 
76.3 

aspfrmont 

MAX 

Mm 

9=) 
71 

101 
70 

104 
71 

100 
76 

101 
70 

102 

73 

100 
72 

97 
74 

98 
73 

97 
77 

101 
75 

99 

73 

96 
73 

101 
73 

105 

76 

100 
70 

102 

71 

102 
74 

105 
72 

105 
77 

104 
76 

104 
78 

100 
78 

9- 
75 

98 
73 

101 
75 

104 

77 

102 
76 

104 
77 

98 

73 

104 
75 

101,0 
7*,0 

BALLlxGER  1  Sh 

MAX 

Mm 

9S 
6S 

99 
67 

101 
73 

99 
74 

99 

71 

98 
72 

90 
74 

95 
73 

93 

75 

100 
76 

100 
72 

98 
74 

97 
70 

100 
72 

103 

73 

100 
72 

95 
72 

101 

72 

102 
72 

103 
73 

101 
73 

103 
75 

101 

78 

98 
72 

99 
77 

100 
78 

102 
78 

101 
76 

102 
7*. 

100 
81 

99 
75 

99.3 
73.5 

CHKORESS  faa  airport 

MAX 

MIN 

on 

72 

99 
72 

102 
72 

99 
75 

102 
71 

101 
72 

98 
73 

96 
73 

9  3 

71 

88 
70 

96 
73 

96 
72 

96 
72 

96 
72 

104 
75 

101 
75 

102 
74 

103 

74 

104 
76 

101 

76 

105 
76 

103 
75 

95 

70 

85 

69 

91 
73 

97 
72 

101 
73 

98 
78 

103 
76 

98 
74 

101 
73 

98.6 
73.2 

CLARENOnN 

MAX 

Mm 

90 
69 

94 
69 

98 
71 

103 
69 

100 
69 

101 
70 

102 
69 

98 
70 

100 
70 

97 

74 

86 
70 

96 
70 

99 

71 

98 
69 

101 
70 

103 

71 

101 

70 

102 

70 

102 
73 

103 
72 

100 
76 

104 
76 

104 
69 

94 

68 

89 
69 

93 

70 

97 
73 

101 

71 

92 
68 

101 
70 

95 

69 

98.3 
70.5 

CrLF«»N 

MAX 

Mm 

97 
65 

98 

68 

99 

71 

97 

71 

98 

69 

97 
69 

96 
72 

95 
74 

93 
73 

100 
74 

99 
76 

98 
70 

96 
69 

99 
71 

103 
74 

99 
73 

96 

74 

100 
72 

101 
72 

103 
72 

103 
71 

104 
74 

100 
75 

100 
75 

96 
73 

99 
75 

100 
75 

101 
7* 

102 
72 

96 
72 

99 

74 

96,8 
72.2 

COLORAOC  CITY 

MAX 
MIN 

95 
69 

97 

70 

100 
73 

99 
75 

97 
73 

96 
69 

95 

73 

92 
71 

95 
7* 

97 
77 

99 

73 

98 
68 

96 

73 

98 

74 

100 
71 

99 

73 

100 
77 

96 

77 

100 
69 

101 

79 

100 
69 

101 
77 

101 
80 

97 
76 

99 

76 

98 

75 

100 

74 

99 
77 

100 
75 

99 
72 

99 
76 

96.2 

73.7 

DICrENS 

MAX 

Mm 

95 

ti 

97 

70 

100 
72 

98 
71 

99 

71 

100 

70 

98 
69 

95 

70 

97 
72 

90 
66 

96 
69 

97 
70 

95 
69 

97 
74 

102 

76 

96 
74 

101 
79 

101 
75 

102 
74 

103 
76 

103 
75 

102 
77 

97 
71 

92 
69 

92 

69 

95 
73 

97 
74 

98 

77 

100 
76 

101 
7» 

96 

76 

97.9 
72.5 

fLEC'OA 

MAX 

Mm 

9  9 
7? 

105 
74 

100 
71 

102 
72 

101 
70 

102 
73 

102 
70 

101 

70 

96 

71 

97 
71 

90 
68 

100 
73 

98 

73 

98 

74 

102 

76 

106 
75 

98 
73 

96 
72 

104 
76 

105 
76 

103 
74 

105 
73 

103 
77 

99 
77 

85 

72 

96 

71 

98 

73 

100 
73 

103 
78 

104 
76 

103 
71 

100,0 
73.1 

«AU 

MAX 

Mm 

9) 
72 

96 
72 

102 
69 

100 
70 

96 
76 

96 
72 

93 
70 

92 

70 

95 
70 

98 

74 

98 
70 

95 

69 

96 
70 

96 

70 

100 
75 

95 
74 

100 
73 

98 
75 

98 
74 

100 
76 

99 

76 

102 
7* 

99 
76 

98 
76 

98 
7* 

96 

71 

98 

75 

98 

74 

100 
77 

100 
72 

98 
72 

97.6 
72.6 

MAX 
MIN 

9  5 

99 
70 

105 
71 

103 
70 

102 
71 

102 
72 

102 
71 

101 
73 

98 

73 

97 

74 

96 
73 

101 
72 

98 
75 

100 
72 

102 
76 

110 
75 

101 
73 

106 
75 

103 
74 

104 
75 

107 
77 

108 
79 

105 
76 

100 
76 

93 

71 

96 
74 

100 
74 

103 
76 

105 
76 

105 
77 

101 
76 

101.3 
73.7 

«AS*ElL 

MAX 

Mm 

M 
18 

98 
72 

99 

75 

100 
73 

97 
73 

98 

74 

98 
74 

95 
75 

9  3 
73 

93 

76 

96 
74 

99 

74 

98 

74 

96 
75 

99 
77 

102 
79 

92 

71 

98 
76 

99 
75 

102 
76 

102 

77 

101 
79 

101 
78 

97 

77 

86 
73 

92 
75 

98 
77 

100 
78 

101 
76 

101 

77 

95 
77 

97. 3 
T3.2 

-C*DS  CMU  BM 

MAX 

MM 

1/ 

43 

94 
65 

95 

65 

97 
71 

94 
69 

95 
69 

93 

71 

93 
73 

73 

90 
72 

97 
70 

97 

70 

95 

69 

95 

70 

97 
74 

99 
75 

94 
74 

95 
72 

98 
73 

99 
73 

99 
73 

100 
75 

100 
75 

97 
75 

95 

71 

93 

74 

97 

74 

97 
72 

97 
73 

99 
73 

90 
73 

93.7 
71.6 

MAX 

MIN 

95 
II 

100 
70 

104 
7) 

100 
72 

101 
73 

101 
72 

99 

72 

99 
73 

95 
73 

98 
73 

101 
73 

99 
73 

98 
74 

100 
75 

105 
78 

99 
73 

103 
73 

102 
70 

104 
72 

103 

71 

105 
78 

105 
78 

98 
75 

94 

71 

100 
73 

100 
74 

103 

77 

101 
78 

103 
77 

99 

73 

100.5 
73,6 

»'■  '   '  UN  CITY 

MAX 

MIN 

N 

..  7 

92 
69 

96 
69 

96 
7) 

99 
47 

95 
72 

95 

71 

90 
70 

92 

71 

94 
75 

96 

72 

97 
71 

96 
73 

92 
73 

97 
70 

97 
72 

98 
75 

99 
72 

99 
74 

100 
76 

99 

74 

100 
76 

100 
79 

99 

77 

98 
75 

98 

74 

98 
71 

98 
75 

91 
T3 

98 
71 

99 
74 

96,6 
73.1 

».i  ,i-i 

MAX 

MIN 

I'M 
1  , 

I'M 
M 

102 

76 

103 
75 

102 
75 

97 
76 

97 
78 

91 
70 

99 
76 

102 
78 

106 
82 

104 
75 

100 
81 

103 
78 

105 
79 

105 
79 

105 
79 

101 
79 

95 
72 

96 
74 

99 

76 

102 
79 

101 
•  0 

96 
81 

100.7 
76,1 

MAX 

KIN 

II 

91 

74 

101 

'1 

100 

71 

102 
70 

74 

100 
71 

97 
72 

97 
72 

95 

99 
74 

97 
74 

97 

74 

101 
74 

104 
78 

102 
74 

101 

72 

102 
74 

104 
79 

103 

77 

105 

79 

103 
78 

100 
73 

96 

70 

93 
73 

96 

74 

100 

75 

100 
78 

104 
•  1 

99 

74 

102 
74 

99.9 

74.2 

■ 

MAX 

Mm 

M 

100 

74 

107 
71 

■■ 

105 
70 

104 

73 

102 
73 

102 
75 

99 
74 

99 

7«. 

96 

74 

',7 
74 

96 
75 

99 
72 

103 
76 

101 
77 

loo 

71 

101 
75 

102 
73 

99 

74 

104 

77 

102 

75 

96 
72 

9(1 

71 

93 
72 

98 

74 

101 
75 

100 

77 

91 
76 

103 
75 

101 
75 

100.0 
74.1 

•WM)A» 

M.K 

104 

75 

70 

73 

|O0 

71 

97 

72 

98 
76 

101 
74 

10] 
74 

101 

71 

102 

74 

107 
78 

104 
75 

104 
72 

105 
74 

106 
74 

105 
75 

106 

74 

105 
76 

101 
76 

98 
72 

95 

72 

99 

73 

102 

77 

104 
76 

103 
71 

104 
76 

iin 

74 

102.1 
73,6 

km 

ioo 

71 

101 
71 

19/ 

74 

74 

98 

74 

I  ' 

'1 

9  4 
72 

II 

rl 

98 

M 

99 
74 

100 
74 

106 

74 

101 
78 

103 
76 

104 
78 

103 
76 

104 
76 

105 
77 

104 
79 

95 

74 

89 

72 

93 
74 

101 
74 

100 
76 

100 
73 

104 
79 

99 

73 

101 
75 

100.0 
74.6 

*  n 

" 

91 

71 

" 

II 

71 

91 

99 
71 

96 
70 

9'. 

95 

1/ 

94 
72 

9' 

'4 

95 
72 

95 

71 

96 
75 

99 
79 

96 

72 

99 

75 

98 
75 

97 
76 

100 
78 

101 
76 

99 

76 

96 

76 

94 
74 

95 
74 

94 

75 

97 
78 

97 
71 

96 

74 

lb 

74 

9».« 
71.' 

MM 

100 

101 

■  ' 

101 

74 

75 

'•• 

" 

l| 

'4 

97 

71 

89 

mo 

76 

ioo 

99 
75 

101 
77 

107 
77 

103 
75 

102 
76 

104 
80 

106 
77 

101 

77 

104 
77 

100 
74 

9] 

72 

88 
72 

94 
75 

99 

77 

104 
73 

97 
78 

104 
76 

99 
7* 

99.9 
73,0 

MM 

95 

95 

92 

71 

92 

9/ 
'■- 

". 

96 

70 

95 
70 

',.. 
", 

99 

72 

96 
71 

l  ! 
'5 

97 

74 

91 

71 

98 

71 

101 
72 

99 

74 

100 
75 

100 

77 

94 

74 

96 
71 

97 

74 

9  11 

74 

98 
74 

100 
72 

95 

74 

99 

73 

96.* 

72.1 

MM 

- 

91 

'4 

96 
'l 

71 

■,'. 
'/ 

96 

/'. 

II 

1/ 

.  1 

74 

M 

74 

10] 

75 

17 

76 

lnl 
72 

100 
75 

101 
74 

10/ 
77 

102 

77 

103 

77 

100 
79 

77 

98 

74 

99 
73 

inn 

Ml 

101 
79 

101 
77 

99 

75 

in* 
74 

91.' 
74.» 

MM 

61 

'' 

'/ 

■4 

7| 

9  4 
'1 

■  » 

M 

|| 

n 

9  9 
'1 

102 

71 

tl. 

91 
72 

99 

74 

103 
72 

105 
73 

101 
71 

104 
71 

104 
76 

97 

88 

74 

97 

74 

9/ 

7* 

101 
73 

103 
76 

101 
76 

93 

U 

99.1 
T2.» 

MM 

74 

71 

7k 

/'. 

1   1 

1 1 

I  1 

I'M 

1',/ 
71 

1   1 

102 

u 

10/ 
M 

105 
76 

101 
75 

104 
76 

101 
75 

10". 
70 

88 
70 

94 

'1 

104 
70 

log 

70 

98 
70 

101 
72 

91 
73 

104 
70 

100,1 
,2.. 

fW*  H*U,SI1.  |  |nn 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1966 


Station 

Day  oi  Month 

o 

01 

a 
> 
< 

1 

» 

3 

4 

5 

6 

7 

' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SNYDER 

MAX 

MIN 

9n 

67 

93 
68 

96 
67 

98 
72 

95 
69 

95 
72 

96 

71 

91 
72 

90 

71 

92 

74 

93 
70 

97 
68 

94 
70 

93 
71 

95 
71 

98 
71 

94 
73 

98 
71 

97 
70 

97 
72 

98 
73 

97 
74 

98 
76 

97 
74 

95 

74 

96 
72 

95 
79. 

97 

74 

94 
72 

98 
76 

95 

74 

95.2 

71,7 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

96 
72 

98 

73 

100 
75 

103 

76 

100 
74 

100 
75 

101 
74 

101 

75 

93 
72 

97 
76 

94 
72 

100 
75 

100 
74 

99 
76 

101 

78 

105 
79 

100 
74 

103 

77 

104 
77 

104 
77 

103 
78 

105 
80 

102 
76 

95 

75 

86 
72 

90 
75 

100 
76 

101 
77 

102 
77 

104 
78 

98 
75 

99.5 
75.5 

TURKEY 

MAX 

MIN 

94 
65 

67 

103 
70 

101 

65 

102 
69 

102 
70 

99 
69 

99 
72 

99 
74 

95 
72 

97 
70 

101 
68 

102 
72 

106 
72 

102 
72 

104 
72 

104 
74 

105 
73 

103 
72 

106 
73 

106 
71 

97 

70 

90 
70 

93 

71 

100 
71 

102 
75 

102 
73 

105 
71 

95 

70 

100.5 
70.8 

VERNON 

MAX 

MIN 

100 
72 

100 
72 

102 
74 

99 
78 

100 
74 

98 
76 

99 
74 

98 
75 

95 
75 

95 
69 

98 
75 

98 
74 

97 
75 

99 
76 

104 
78 

102 
82 

98 
74 

101 
76 

103 
78 

100 
76 

103 

76 

102 
76 

99 
79 

92 

71 

95 
73 

100 
73 

101 

7a 

100 
76 

103 
81 

102 

75 

103 
72 

99.5 
75.3 

WELLINGTON 

MAX 

MIN 

97 
67 

97 
73 

98 
72 

101 
73 

99 

70 

100 
72 

99 
70 

98 
72 

99 

71 

100 
72 

91 
72 

98 
73 

98 
73 

99 
70 

100 
74 

104 
75 

100 
74 

99 
73 

100 
73 

103 
77 

98 
76 

103 
75 

98 
70 

94 
68 

85 
69 

96 

73 

98 
72 

99 
76 

95 
75 

100 
75 

95 

73 

98.1 
72.5 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

MIN 

102 

71 

101 
72 

103 
72 

102 
75 

103 
73 

103 
75 

99 
73 

100 
76 

103 
81 

94 
71 

102 

73 

101 
76 

101 
73 

102 

75 

106 

80 

92 

78 

97 
75 

103 
76 

105 

78 

103 
77 

105' 
75 

101 

76 

94 

76 

91 
79 

99 

74 

102 
75 

101 
75 

106 
75 

104 
77 

104 

76 

106 
73 

101.1 
75.2 

WINTERS  9  NNE 

•      ft      ft 

MAX 

Mm 

93 
62 

95 
68 

98 
TO 

100 

70 

95 
71 

97 
70 

97 
70 

94 
73 

95 
73 

93 

74 

99 
69 

inO 

70 

18 
69 

98 
72 

98 
73 

102 
72 

95 
73 

99 
73 

101 
69 

102 

73 

102 

71 

103 
73 

104 

74 

101 

76 

92 
75 

97 
76 

100 
76 

101 
75 

100 
72 

102 
75 

93 
72 

98.2 
71.9 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

98 
67 

97 
68 

100 
69 

99 
67 

98 
64 

98 
72 

98 
72 

96 
74 

97 
72 

98 
74 

99 

76 

100 

74 

98 
71 

98 
72 

102 
76 

104 

76 

105 
70 

98 
74 

102 
71 

103 
75 

104 
76 

104 
78 

104 
75 

105 
76 

94 
72 

90 

74 

9  8 
74 

100 
72 

101 

74 

102 
78 

102 
76 

99.7 
72.9 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

98 
73 

98 

72 

100 
T4 

99 
75 

99 
74 

99 

74 

96 
74 

95 
75 

99 

79 

97 
71 

101 

76 

99 
76 

99 

74 

102 
75 

105 
81 

101 
74 

93 
75 

101 
76 

103 
79 

102 
77 

104 
78 

102 
77 

96 
79 

93 
72 

93 

74 

97 
75 

99 
75 

100 
78 

101 
78 

103 
70 

101 
75 

99.2 
75.3 

BAROWELL  DAM 

MAX 

Mm 

96 
72 

90 
68 

94 
72 

95 
70 

94 
72 

95 

71 

91 
75 

90 
74 

95 
73 

95 
72 

98 
74 

98 
75 

99 
74 

98 
74 

97 
78 

100 
78 

97 
75 

96 

75 

99 
76 

100 
78 

101 
78 

99 

77 

95 
73 

97 
76 

97 
77 

94 
76 

95 
75 

97 
76 

97 
76 

98 

78 

98 
80 

96.3 

74.8 

BELTON  0AM 

MAX 

Mm 

95 
72 

93 
68 

93 
72 

93 

70 

93 
72 

95 
72 

89 
73 

89 
74 

94 
73 

95 
71 

94 
70 

95 
72 

94 
74 

94 
74 

96 

74 

99 
75 

100 
76 

97 
75 

98 
74 

99 

74 

98 
75 

99 

77 

95 
72 

99 
75 

97 
77 

95 
74 

97 
73 

98 
73 

97 
75 

99 

76 

101 

78 

95.8 
73.5 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

95 
71 

92 
68 

94 
72 

94 
72 

93 
73 

94 

71 

92 
72 

92 

74 

94 

74 

95 

74 

97 
72 

97 
74 

96 
71 

97 
72 

97 
76 

101 
79 

92 
74 

92 
74 

98 
75 

101 
74 

101 

75 

100 
75 

98 
75 

98 
78 

96 
73 

92 
70 

96 
72 

97 

74 

98 
77 

101 
82 

97 
79 

96.0 
73.9 

BONHAM 

MAX 

Mm 

92 
66 

93 
69 

90 
69 

91 
70 

94 
71 

92 

72 

91 
72 

95 

74 

95 

73 

96 
74 

96 
72 

96 
75 

98 
72 

98 
75 

100 
76 

97 
78 

94 
74 

99 
75 

100 
75 

102 

75 

97 
75 

89 
74 

96 
72 

93 
77 

93 
75 

98 
74 

98 
71 

102 
76 

102 

76 

102 
SO 

103 

73 

96.2 
73.5 

BOWIE 

MAX 

Mm 

94 
73 

95 
72 

9T 

70 

95 
73 

93 
73 

95 
73 

92 
73 

92 
74 

96 

79 

96 
76 

98 
79 

98 
76 

98 

77 

99 
76 

102 
79 

97 
74 

90 
72 

97 
75 

99 
75 

99 

78 

100 
79 

97 
75 

92 

74 

90 
73 

89 
74 

96 
75 

97 
75 

99 

74 

98 

73 

100 
75 

102 
74 

96.2 

74.8 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

95 
68 

94 
68 

94 
72 

97 
74 

94 
74 

95 
74 

94 
75 

92 

75 

94 

76 

95 
76 

99 
71 

98 
74 

97 

70 

98 
75 

98 
78 

101 
80 

92 
79 

92 

73 

98 

75 

99 
74 

100 
75 

101 
76 

99 
76 

97 

78 

95 
74 

93 
75 

97 
71 

98 
74 

100 
77 

99 

79 

100 
74 

96.6 
74,5 

BRECKENRlDGE 

MAX 

Mm 

96 
69 

97 
74 

98 
74 

96 

74 

97 
73 

96 
72 

94 
73 

95 
75 

95 
75 

99 

76 

100 
73 

98 
73 

98 
72 

100 
74 

103 
7B 

97 
73 

96 

73 

102 
76 

102 
76 

104 
75 

104 
75 

104 
76 

102 
77 

90 
73 

90 

73 

97 
75 

99 
75 

100 
75 

102 

75 

100 
77 

102 
75 

98.5 
7*. 3 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

98 
69 

97 
69 

98 
70 

100 
72 

98 
70 

101 
70 

99 
73 

88 

75 

97 
76 

101 

73 

103 
71 

104 

73 

102 

71 

101 

74 

102 
76 

106 

81 

92 
75 

93 
73 

102 
74 

103 

76 

103 

75 

105 
75 

103 

75 

100 
78 

92 
73 

93 

73 

101 
70 

101 
72 

104 
75 

103 
77 

104 
73 

99.8 
73.5 

BROWNWOOO 

MAX 

Mm 

96 
69 

97 
67 

100 
73 

99 
72 

97 
72 

99 

70 

95 
70 

94 
73 

98 

71 

93 
75 

101 
72 

101 
73 

99 

71 

97 
74 

101 
75 

106 
75 

97 
78 

99 

74 

101 
72 

102 
73 

103 

75 

107 
78 

107 
77 

101 
77 

98 
73 

96 
73 

102 

T. 

103 
73 

103 
73 

106 
79 

94 
75 

99.7 
T3.4 

CAMERON 

MAX 

Mm 

96 
68 

94 

67 

92 

70 

94 

70 

92 

71 

88 
71 

91 
70 

93 

74 

94 
73 

95 
72 

95 
71 

95 
72 

95 
72 

95 
74 

98 

76 

100 
74 

100 
75 

99 
74 

98 

73 

99 
73 

100 
73 

97 
76 

100 
72 

98 
74 

95 

74 

98 
72 

99 

70 

99 
72 

100 
80 

100 
74 

101 

75 

96.5 
T2.6 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

92 

69 

94 
67 

96 

72 

95 
70 

96 

70 

93 
72 

92 

74 

95 
73 

97 
73 

100 
72 

99 

71 

98 
72 

98 
70 

98 

74 

103 
76 

96 
74 

97 
76 

101 
78 

104 
72 

103 
73 

105 

74 

97 
77 

98 
74 

98 
73 

91 

74 

97 
73 

98 

70 

100 
74 

102 

74 

98 

76 

101 

78 

97.8 
73.1 

CORStCANA 

MAX 

Mm 

96 
7t 

88 
67 

93 
72 

93 

70 

93 
72 

94 
69 

91 
74 

92 
74 

94 
73 

95 
75 

96 
73 

97 

74 

97 
72 

96 
75 

97 
75 

too 

76 

98 
79 

99 
75 

99 
74 

101 
75 

101 
76 

101 
77 

96 
73 

101 
74 

96 
73 

96 
75 

97 
72 

98 
75 

99 
75 

100 
76 

101 

78 

96.6 
73.8 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 

74 

92 
73 

94 
76 

93 
76 

96 
77 

92 

76 

85 
74 

96 

77 

95 

77 

97 
76 

98 
77 

99 
80 

97 
77 

96 

78 

100 
81 

93 
81 

93 
77 

97 
80 

99 

81 

99 
81 

95 
81 

92 

79 

95 
77 

97 
78 

90 

77 

95 
78 

97 
78 

98 
79 

99 

79 

97 
84 

101 
81 

95.4 

78.1 

DEN  ISSN  DAM 

MAX 

Mm 

95 
69 

94 
68 

95 

70 

93 

71 

96 
73 

96 
73 

95 

74 

94 
73 

95 

77 

99 
74 

99 
72 

98 
78 

99 
70 

98 
75 

102 

74 

101 
75 

92 
76 

99 
75 

101 
78 

101 
73 

99 
74 

94 
75 

95 
74 

96 

73 

89 
74 

95 

73 

96 
71 

99 
72 

99 

79 

100 
80 

101 
73 

96.9 
73.7 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

92 
68 

92 
69 

94 
71 

93 
73 

94 

73 

92 
72 

92 

75 

93 
78 

94 
76 

97 
72 

96 
74 

96 
75 

96 
71 

96 
76 

99 

77 

98 
78 

91 
73 

96 
76 

96 
76 

98 
74 

98 
77 

94 
76 

97 
75 

95 
76 

92 
74 

94 
74 

95 
76 

97 
74 

9* 
75 

98 
82 

100 
76 

95.1 
7*. 6 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

9? 

69 

91 
68 

96 
69 

95 
70 

92 

70 

93 
70 

92 
72 

83 
72 

93 
74 

94 
72 

97 

70 

96 

71 

94 
70 

94 
•72 

95 

75 

100 

75 

91 
77 

95 
73 

99 

73 

99 
73 

100 
75 

100 
75 

96 
74 

97 
75 

94 
72 

90 
74 

95 
71 

97 
73 

98 

73 

100 
76 

90 
73 

9*. 8 
72.5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

93 
65 

95 
69 

96 

70 

95 
67 

96 
70 

94 

71 

92 
73 

93 

72 

94 
72 

99 
70 

98 
69 

98 
68 

97 
70 

99 
75 

101 
74 

94 
73 

95 
71 

102 
71 

102 

73 

103 

75 

103 
72 

104 
76 

103 
77 

96 
72 

85 
74 

101 
74 

100 
71 

100 
73 

101 
72 

96 
73 

97.5 
71.7 

EVANT 

MAX 

Mm 

92 
68 

94 
68 

94 
68 

95 
70 

91 
70 

87 
71 

89 
74 

92 

74 

95 

75 

97 
72 

97 
69 

95 
72 

94 
70 

97 
73 

98 

73 

97 
75 

97 
75 

99 
73 

99 

73 

100 
74 

101 
73 

97 
77 

99 

76 

98 
74 

96 
74 

97 
74 

9  9 
73 

98 
72 

99 
73 

99 

75 

100 
75 

96.2 
72.7 

FERRIS 

MAX 

Mm 

91 

71 

95 

67 

96 

71 

95 
72 

97 
72 

93 

73 

95 
75 

97 
75 

99 
75 

100 
74 

100 
73 

99 
74 

98 
72 

98 
76 

102 

76 

97 
75 

93 
74 

98 
75 

101 
72 

101 

74 

98 
76 

93 
77 

97 
73 

98 
74 

94 
74 

96 
74 

98 
73 

98 
77 

100 
75 

100 
78 

101 
76 

97.* 
74,0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
72 

93 
72 

96 

75 

94 

75 

96 

76 

93 

75 

92 

76 

94 
78 

95 

78 

97 
77 

97 
76 

97 

77 

96 
74 

96 
78 

99 

79 

91 
81 

92 

78 

97 
79 

99 
77 

99 
77 

96 
79 

95 
80 

95 
78 

94 
78 

91 
77 

95 
77 

96 
75 

97 
78 

98 
79 

98 
83 

99 
80 

95.* 
77.2 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

Mm 

95 

75 

93 

71 

94 
75 

94 
74 

94 
75 

95 

74 

92 

75 

90 
74 

93 

75 

95 
76 

08 
77 

98 
77 

98 

76 

97 
77 

96 
79 

101 

81 

92 
75 

91 
75 

98 
79 

100 
79 

101 
79 

99 
78 

97 
77 

95 

79 

95 
73 

88 
76 

95 
76 

97 
77 

96 
79 

101 
82 

98 
80 

95.7 
76.6 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

96 
69 

94 
69 

95 
70 

96 
73 

94 
72 

96 

72 

95 
74 

88 
74 

92 
75 

95 
74 

97 
72 

97 
73 

97 
69 

97 
76 

97 
76 

101 

74 

87 
73 

92 

71 

97 
75 

98 
74 

99 

76 

94 
76 

95 
74 

92 
77 

93 
73 

87 
74 

95 
71 

96 
73 

99 
74 

98 

75 

100 
74 

95.1 
73.3 

GATESvtLLE 

MAX 

Mm 

97 

64 

98 
67 

97 
72 

97 
70 

97 

71 

89 

70 

88 
73 

95 
73 

96 
74 

98 
71 

98 
71 

98 
72 

97 
70 

99 
73 

104 
74 

102 
75 

101 
76 

103 
75 

104 
72 

104 
73 

106 
75 

98 
77 

100 
75 

101 
75 

98 
76 

100 
73 

101 
71 

101 

71 

102 
7* 

98 

76 

105 
78 

99.1 
72.8 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

94 
69 

92 
69 

98 

71 

94 
71 

96 
71 

85 
73 

92 
75 

94 
74 

96 
74 

96 
71 

95 
70 

95 
71 

93 
71 

97 
75 

100 
73 

100 
73 

99 
75 

98 

74 

98 
73 

99 
73 

100 
75 

98 
75 

97 
74 

99 

74 

97 
75 

98 
74 

98 
73 

98 
72 

101 

76 

100 
76 

102 
76 

96.7 
73.1 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

95 
68 

96 
67 

96 
72 

96 
70 

97 
70 

94 
70 

93 
74 

95 
72 

9/ 
75 

too 

74 

99 
70 

98 

73 

98 
68 

99 
73 

103 
76 

98 
78 

98 
77 

102 
74 

102 
74 

103 
75 

104 
75 

100 
75 

100 

74 

09 

74 

97 
72 

99 
74 

100 
68 

101 

74 

104 
76 

99 

75 

100 
75 

98,8 
73.0 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

97 
69 

97 
69 

97 
70 

96 
70 

98 
70 

93 
70 

90 
72 

95 
73 

96 
73 

99 
71 

98 
70 

97 
72 

97 
70 

100 
73 

103 
73 

99 

74 

100 

77 

102 
74 

101 
73 

102 
73 

103 
74 

102 
75 

102 

75 

102 
75 

97 
74 

100 
73 

101 
73 

100 
73 

103 
74 

98 

77 

103 

78 

99.0 
72,8 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

95 
68 

96 
71 

97 
72 

99 
75 

97 
72 

98 
72 

97 
75 

93 

75 

95 

76 

97 
78 

100 

74 

100 
75 

99 
73 

98 
73 

100 
76 

105 
75 

92 
73 

92 

73 

102 
75 

102 

74 

104 
74 

105 

75 

103 

75 

102 
80 

98 
74 

92 

76 

100 
73 

100 
75 

102 
78 

103 

78 

102 
75 

98.9 
74.5 

GRANBURV 

MAX 

Mm 

93 
70 

95 
69 

95 
72 

94 
72 

95 

71 

93 
72 

89 
74 

94 
74 

95 

75 

99 

74 

98 
71 

96 

73 

96 

70 

97 
75 

101 
77 

99 
80 

95 
77 

100 
74 

101 

75 

101 
75 

102 
76 

101 
79 

96 
76 

96 

77 

92 
74 

96 
74 

98 
71 

99 
76 

101 

76 

97 
74 

99 
77 

96.9 
7*. 2 

9  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY   1966 


Station 

Day  of  Month 

• 
01 

© 

> 
< 

[3 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

II 

20 

2. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAPEVINE  OAM 

MAX 

Mm 

93 

TO 

91 
68 

92 

71 

92 
72 

93 

73 

94 
'2 

92 
75 

91 
73 

93 
75 

94 
'3 

97 
72 

97 
74 

96 
71 

96 
75 

97 
76 

99 

78 

92 
74 

92 

75 

96 
75 

97 
73 

99 

76 

96 

78 

95 
75 

9* 

79 

94 
72 

90 

74 

94 

72 

95 
74 

97 
75 

96 

80 

97 

77 

94.6 
74.1 

GREENVILLE  7  Nn 

MAX 

Mm 

96 
TO 

89 
68 

33 
TO 

92 
71 

91 
70 

96 

71 

93 
74 

88 

73 

93 
74 

95 
73 

97 

73 

97 
74 

97 

70 

96 
75 

96 

73 

100 
77 

96 

73 

92 
74 

95 
73 

97 
74 

99 
76 

89 

75 

85 
73 

93 
76 

90 
76 

91 
73 

94 
69 

96 

97 
76 

98 

78 

96 
74 

94,0 
73.2 

GRCESBECK 

MAX 

Mm 

96 
70 

92 
66 

67 

93 
70 

94 

70 

94 

69 

90 
70 

02 

74 

90 
73 

96 
71 

96 
70 

96 
72 

97 
73 

96 
74 

97 
75 

99 

76 

100 
76 

96 

75 

96 

74 

100 
75 

100 
75 

100 
77 

91 
73 

97 
73 

97 
74 

96 
74 

97 
73 

99 
74 

98 

74 

99 
75 

100 
75 

96.4 
72.8 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

95 
67 

94 
65 

97 

72 

96 
71 

94 
70 

97 
71 

90 
73 

90 
73 

95 
73 

95 
72 

97 
68 

97 
70 

95 
67 

95 
71 

97 
73 

100 
75 

94 
75 

97 
74 

99 
71 

102 
70 

101 

74 

100 
73 

97 
74 

98 
74 

98 
72 

95 

74 

97 
70 

96 
72 

98 
72 

101 
74 

95 
75 

96.6 
71.  8 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

9ft 
72 

98 
71 

98 
'1 

102 
74 

100 
72 

101 

'3 

99 

74 

95 

74 

96 
77 

97 
76 

98 
73 

101 
75 

102 

73 

100 
75 

102 
77 

106 

76 

93 
74 

95 
75 

103 
76 

103 

76 

103 

75 

103 

77 

94 

77 

90 
74 

94 

74 

99 
73 

101 
73 

105 
79 

101 
78 

103 
74 

99.3 
74,6 

MICO 

MAX 

Mm 

93 
69 

95 
67 

94 

71 

94 
70 

95 

70 

92 

n 

B9 
73 

93 
73 

94 
73 

97 
73 

96 
69 

95 
71 

95 
69 

97 
74 

101 
75 

96 
75 

96 
77 

100 
74 

99 
73 

100 
74 

102 
74 

98 
76 

100 
75 

99 

74 

90 
73 

95 
74 

97 

71 

97 
74 

100 
75 

97 
76 

97 
77 

96.3 
72.9 

MILLSBORO 

MAX 

Mm 

96 
73 

92 

69 

95 
72 

95 

72 

93 
73 

94 
73 

90 
78 

89 
75 

93 
75 

94 
74 

96 
75 

97 
75 

97 
72 

95 
76 

96 

77 

100 
77 

97 
77 

97 

78 

99 
76 

100 
77 

101 

78 

101 
80 

97 
76 

97 
70 

98 
73 

93 
75 

92 
73 

96 

77 

96 

76 

99 
79 

101 

78 

96.0 
75.1 

JACKSBORO 

MAX 

Mm 

95 

72 

95 
72 

57 
74 

96 
72 

95 
73 

56 
71 

95 
73 

94 
74 

9o 
76 

96 
76 

98 
71 

99 
73 

102 
74 

99 
75 

102 
78 

101 
74 

98 
72 

100 
75 

102 
76 

102 
78 

102 
77 

100 
75 

99 

76 

95 
73 

93 

73 

99 

75 

98 
73 

100 

77 

100 
76 

101 
77 

101 
74 

98.3 

74.4 

<«."*■. 

MAX 

Mm 

98 
70 

90 
67 

96 

7  0 

96 
69 

95 
71 

97 

70 

92 
72 

92 
74 

98 
73 

99 
72 

99 
75 

99 

73 

99 
71 

98 
75 

99 

75 

104 
76 

98 
72 

94 
73 

98 
73 

99 
74 

100 
75 

96 

74 

91 
72 

95 
74 

95 
75 

94 
73 

94 
73 

98 
72 

100 
73 

100 
76 

98 
75 

96.8 

72.6 

<illEEn 

MAX 

Mm 

94 

68 

94 
66 

93 
71 

93 
70 

94 
70 

90 
71 

94 
75 

96 
73 

95 

73 

97 
70 

96 
69 

95 

70 

94 
70 

97 
69 

99 
73 

100 
77 

98 
76 

99 
74 

98 
72 

98 
74 

100 
75 

96 
76 

99 
74 

98 
74 

97 
76 

98 
74 

98 

TO 

97 
72 

100 
75 

99 

75 

102 
77 

96. T 
T2.5 

LAVflN  OAM 

MAX 

Mm 

96 
70 

87 
65 

92 

71 

93 

71 

93 

71 

94 

72 

91 
73 

85 
72 

91 
75 

94 
73 

97 
73 

96 
73 

97 
72 

97 
74 

95 
74 

98 
75 

93 
73 

92 
75 

95 

73 

96 

73 

96 

75 

93 

75 

90 
72 

93 

78 

93 

74 

92 
74 

94 
70 

95 

72 

97 

75 

98 
76 

95 
73 

93.9 

T3.0 

MARLIN 

MAX 

Mm 

94 
6B 

94 
68 

94 
72 

95 

71 

95 
72 

87 

70 

82 
75 

95 

74 

94 
73 

97 
72 

97 
71 

98 
72 

96 
70 

97 
76 

100 
75 

100 
75 

99 
77 

99 
75 

100 
75 

100 
73 

102 

76 

95 

76 

100 
73 

100 
75 

98 
76 

100 
74 

100 
73 

99 
74 

100 
76 

102 
76 

103 

77 

9T.2 
T3.6 

»C  GREGOR 

MAX 

Mm 

96 
72 

93 
67 

95 
70 

95 
69 

94 
72 

96 

74 

88 
74 

89 
73 

94 
70 

97 
71 

97 
70 

98 

70 

97 
70 

95 
73 

97 

74 

101 
75 

102 
75 

102 
75 

100 
73 

101 

75 

101 

76 

102 
77 

95 

75 

100 
75 

100 
76 

96 

75 

96 
72 

100 
75 

100 
74 

101 
75 

101 
76 

97.5 
73.2 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

87 
69 

91 
69 

91 
71 

92 
72 

94 
72 

94 

72 

87 
74 

91 
75 

94 
75 

97 
73 

97 
74 

97 
75 

96 

73 

95 
75 

100 
75 

95 
77 

90 
72 

95 

75 

96 

75 

97 

75 

93 

76 

90 
75 

92 

76 

91 

78 

89 
74 

9* 
74 

95 
72 

96 
75 

98 
75 

96 

79 

98 

71 

93.9 

74.0 

MEIIA 

MAX 

Mm 

9* 
72 

89 
69 

92 

73 

91 
70 

92 
72 

92 

70 

88 
74 

88 

74 

94 
73 

93 

73 

95 
74 

95 

74 

96 
74 

95 
75 

95 
76 

98 
77 

98 
78 

97 
76 

98 

75 

99 
76 

100 
76 

99 

78 

90 

75 

97 
75 

96 
76 

95 

76 

99 

74 

99 
75 

99 

76 

99 
78 

100 

78 

95.2 

T4.6 

«INER*L  "ELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

9k 
71 

94 

70 

98 
72 

95 

73 

97 
72 

95 
72 

93 

74 

96 
74 

97 

76 

100 
74 

99 
72 

98 
73 

96 

73 

96 

75 

101 

76 

90 
78 

93 
76 

101 
74 

102 

74 

102 
75 

102 

76 

100 
76 

99 

78 

91 

75 

87 
75 

97 
75 

99 
72 

101 
75 

101 
75. 

98 
78 

100 
78 

9T.2 
T4.4 

NAVARRO  MILLS  OAM 

MAX 

Mm 

95 

70 

89 

67 

94 
73 

94 
71 

93 
72 

95 

70 

90 
73 

93 

74 

95 
74 

95 
71 

97 
71 

98 
72 

97 
71 

96 
75 

96 

76 

99 

78 

99 

78 

99 
76 

96 
75 

100 
76 

100 
78 

100 
77 

95 

73 

98 
75 

97 
73 

94 

74 

95 
74 

98 
75 

97 
76 

99 

77 

99 
79 

96.3 

T4.0 

OLNF» 

MAX 

Mm 

98 
70 

98 

74 

99 
74 

98 
75 

97 
73 

98 

74 

94 
73 

95 
75 

96 
78 

98 
73 

100 
75 

98 

72 

98 

72 

100 
75 

105 
73 

103 
75 

102 

76 

102 
75 

103 
76 

103 
75 

PARIS 

MAX 

Mm 

98 
68 

90 
70 

91 
71 

88 
72 

92 
72 

95 
72 

94 
73 

91 
76 

94 

76 

95 
75 

98 
76 

99 
77 

99 

76 

100 
77 

99 

77 

101 
79 

92 

76 

95 
76 

100 
78 

102 
78 

103 
77 

61 

74 

94 

75 

94 

77 

86 
75 

95 
76 

97 
75 

99 
78 

99 

77 

100 
91 

101 
73 

95.6 
75.3 

PILOT  | 

MAX 

Mm 

99 
69 

95 
68 

9  6 

7  0 

96 

71 

96 
72 

96 
73 

95 
75 

90 
74 

92 

'6 

95 
73 

99 
73 

98 

75 

99 
76 

100 
76 

99 

77 

102 
80 

89 
75 

9* 

7* 

97 
75 

100 
74 

100 
76 

98 
76 

96 
75 

98 
74 

93 

73 

88 
73 

95 
71 

97 
74 

100 
75 

99 

78 

101 
76 

96.5 
74. 1 

PROCTCR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

95 

70 

95 
69 

97 
72 

97 
72 

95 

70 

9  6 

6  9 

94 
72 

87 
72 

1* 
73 

94 
74 

98 
71 

97 

71 

96 

70 

95 

74 

98 

74 

100 
74 

93 

78 

98 
73 

100 
73 

101 

76 

101 

76 

102 
75 

99 

75 

100 

76 

97 
73 

90 
75 

97 
72 

98 

74 

99 
74 

99 

90 

92 
75 

96.5 
T3.3 

MAX 

MDf 

97 
TO 

97 
68 

5  9 
7! 

97 
73 

97 
73 

96 

72 

94 
73 

96 

75 

93 

74 

100 
74 

99 
73 

98 

74 

92 

73 

100 
74 

102 

78 

99 
79 

91 
76 

101 
76 

101 
76 

104 
76 

102 

76 

103 
80 

102 
78 

99 

78 

91 
72 

99 

76 

99 

77 

100 

77 

102 

77 

97 
91 

100 
77 

98.3 
T5.1 

MAX 
MM 

87 

64 

92 
68 

9? 
72 

93 
70 

94 

71 

91 

71 

87 
72 

93 

74 

|« 

74 

96 
73 

96 
73 

97 

74 

97 
72 

96 
75 

100 
74 

95 
76 

92 

73 

95 
75 

97 
74 

99 

74 

94 
75 

89 
75 

95 
72 

9* 
76 

93 

75 

96 

73 

98 
75 

99 
75 

100 
74 

96 
76 

100 
75 

94.8 
T3.3 

RANCEt  PU»P  STATION 

MAX 
M» 

92 
TO 

86 
72 

•1 

75 

90 
72 

92 
72 

94 
71 

93 

72 

89 
73 

92 
73 

98 

74 

98 
72 

96 
73 

94 
71 

94 
72 

95 
75 

97 

76 

94 
76 

9* 
7* 

97 
76 

98 

76 

98 
74 

99 

75 

98 
71 

91 

76 

91 
72 

82 
73 

93 

75 

94 
75 

99 

76 

99 

77 

96 
78 

93.9 
T3.9 

RIStNt  S'AO 

MAX 

M« 

95 
61 

95 

70 

91 

71 

99 
T2 

95 
71 

98 
71 

95 

71 

94 
73 

99 

73 

99 

71 

100 
70 

100 
71 

99 

71 

98 
72 

99 
72 

102 
76 

94 
71 

93 

76 

100 
74 

101 

73 

102 
73 

102 
75 

93 

79 

92 

70 

94 
71 

94 
70 

94 
73 

96 

75 

99 
73 

99 

74 

98 
72 

9T.3 

72.* 

MM  r. 

MAX 
MM 

1) 

70 

93 

68 

91 

4? 

93 
TO 

94 
72 

71 

92 

75 

94 
73 

94 
73 

95 

74 

96 
71 

97 

72 

95 
72 

96 
75 

98 
75 

100 
75 

96 
75 

97 
75 

98 
73 

96 

74 

99 

75 

99 
79 

98 

74 

9  8 

75 

95 

76 

96 
73 

98 

72 

97 
73 

99 

76 

100 
76 

101 
77 

96.2 
73.3 

t«C*MAN  Pu»P  3TATI0* 

MAX 
MDf 

97 
71 

92 
69 

94 

69 

72 

93 

71 

9  5 

n 

93 

73 

85 
72 

93 

75 

94 
74 

95 
73 

96 
75 

96 

71 

98 

76 

97 
76 

99 
76 

93 

69 

9* 

74 

97 
76 

99 

77 

101 

76 

90 

74 

93 

74 

93 

73 

94 

74 

89 

74 

99 

70 

97 
75 

99 

77 

99 
91 

100 
69 

9*.» 
T3.* 

tMI*'  ' 

MAX 

Mm 

94 

95 
66 

94 
66 

•  • 

94 

70 

n 

69 

95 

71 

94 
70 

94 

M 

95 
71 

99 

71 

99 
73 

98 
73 

98 
74 

96 

74 

102 

78 

91 
75 

92 
72 

98 

74 

100 
74 

99 

75 

101 
73 

101 
73 

98 

75 

91 
71 

98 
71 

98 

78 

99 
69 

101 
73 

100 
75 

99 
72 

97,0 
72.0 

MAX 

Mm 

94 
TO 

04 

9) 
91 

70 

9« 
70 

II 

95 
72 

87 
72 

9  5 
'2 

96 
72 

99 

70 

99 
71 

98 
70 

97 
73 

100 
75 

103 
75 

90 
77 

96 
72 

101 
73 

102 
74 

102 

75 

103 
73 

101 
74 

101 

77 

96 
72 

94 

74 

100 
71 

100 
74 

101 
73 

104 
T9 

94 
76 

9T.T 
T2.7 

-Ol/H  MXl'  • 

mm 

95 
49 

■4 

9  1 

M 

■  ■ 
70 

95 

9  5 

n 

89 
72 

92 

'4 

9  5 
72 

95 
71 

96 

49 

97 
72 

97 
72 

95 

73 

98 

74 

100 
76 

99 

77 

101 

76 

90 

74 

92 

74 

91 
75 

93 

76 

99 
73 

99 

74 

91 
73 

96 

74 

91 

74 

99 
73 

99 

79 

102 
T6 

104 
79 

99.9 
73.1 

MM 

49 

17 

'0 

•  ■ 

96 

70 

■■ 

72 

88 

M 

93 

.5 
'  ) 

97 

rj 

97 
68 

9* 

6  1 

98 
7| 

97 

74 

100 
73 

102 
73 

103 
75 

101 
74 

100 

72 

101 
74 

102 
74 

103 
76 

102 
73 

102 
T3 

101 

74 

96 
72 

10,. 
71 

101 

71 

100 
75 

103 
73 

103 
76 

96.9 
72,3 

Ma 

'/ 

'i 

M 

92 

91 

•  1 

85 
M 

90 

74 

91 

94 
73 

93 
72 

9  4 

94 
74 

93 
75 

94 
73 

97 
'6 

98 

77 

96 
76 

97 
75 

98 
75 

99 

76 

97 

77 

92 

75 

97 

T3 

98 
76 

95 

79 

97 
75 

99 

75 

99 
75 

100 
77 

99 

77 

99,0 
74.3 

MR 

>«. 

'* 

98 

ri 

99 

98 
'6 

99 

96 
78 

99 

74 

101 

75 

99 

r4 

98 
'6 

100 

80 

106 
71 

94 
72 

97 

74 

101 
73 

102 

77 

103 
79 

106 
77 

105 
79 

100 

77 

90 

74 

99 

74 

96 

76 

101 
76 

101 
79 

101 
79 

101 

74 

99.0 
TS.2 

mm 

"■ 

•  / 

'. 

71 

f. 

94 

'1 

"9 
'5 

•  8 

'5 

91 

'4 

94 

71 

II 

95 

94 

|« 

95 
77 

96 

77 

99 
79 

96 

77 

97 

17 

99 
77 

99 

76 

100 
60 

95 

74 

99 
77 

98 

77 

96 
76 

97 
79 

99 

77 

96 

77 

99 

78 

99 

90 

93.5 
T».4 

MM 

•<■ 

'I 

M 

.' 

'  < 

•• 

'• 

H 

'.. 

91 

It 

76 

(I 

'  | 

98 
75 

91 
'9 

102 
T9 

101 

80 

loo 

62 

101 

•1 

102 
78 

101 

78 

103 
80 

97 
83 

101 
76 

100 
81 

98 

61 

99 

60 

101 
77 

100 
80 

101 
91 

100 
62 

105 
81 

91.' 
T8.» 

.<■ 

M 

'/ 

II 

1  i 

1  ' 
'  1 

M 

91 

ri 

91 

'4 

,7 

1  7 

73 

100 
T6 

99 

16 

95 

75 

96 

100 
73 

101 
76 

100 

77 

93 

77 

97 
76 

93 

77 

93 

74 

96 

74 

96 
74 

99 

76 

100 
74 

99 

79 

101 

77 

96.9 
74.3 

'1 

'/ 

M 

M 

96 

'4 

too 

.8 

'2 

■in 

96 

'4 

99 
76 

P7 

69 

n 

91 

14 

101 
75 

102 

70 

100 

74 

10) 

74 

96 

76 

91 

77 

97 
73 

69 
74 

97 

99 

74 

100 
74 

103 

74 

|| 

74 

9T.1 

T3.0 

MM 

'I 

71 

•  1 

'1 

'1 

14 

91 

'1 

'i 

96 

T4 

101 
19 

■it 

1 t 

|| 

74 

100 
72 

101 
72 

101 
75 

102 

76 

96 
7) 

96 

96 
71 

99 
73 

96 
68 

100 
74 

100 
73 

102 
T9 

99 

78 

9T.1 
72.  T 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

s 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

» 

•     •     • 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

91 
69 

92 

66 

93 

70 

95 
69 

93 

70 

92 

72 

93 
74 

95 
73 

95 
73 

98 
70 

97 

71 

96 
71 

93 
72 

98 
73 

100 
74 

99 
73 

100 

74 

98 
73 

100 
73 

100 
73 

100 
74 

93 
75 

96 
72 

96 
73 

96 

73 

97 
70 

99 
72 

99 

72 

101 
74 

102 
74 

101 
76 

96.7 
72.2 

ATHENS 

MAX 

Mm 

94 
71 

95 
68 

93 
71 

95 

70 

97 
72 

94 

70 

91 
73 

96 
75 

97 
74 

98 
74 

98 
76 

98 
75 

98 
75 

98 
76 

102 
77 

100 
78 

96 
74 

99 
76 

102 
76 

102 

77 

98 
76 

69 
76 

96 
74 

95 
76 

96 

75 

97 
77 

100 
75 

99 

77 

101 

76 

102 
77 

9  9 
78 

97.3 
74,7 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

93 
69 

93 
66 

90 
69 

92 

68 

93 
68 

97 
72 

99 
71 

97 
73 

99 
70 

98 
72 

101 
72 

101 
72 

99 

75 

101 

77 

101 
72 

79 
72 

96 
71 

95 
73 

98 
72 

96 

70 

96 
71 

101 
72 

99 
72 

101 

74 

101 
73 

96.7 
71.* 

CENTER 

MAX 

Mm 

9* 
70 

93 
67 

93 
70 

90 
68 

93 
70 

95 
69 

94 
72 

91 
75 

94 
72 

98 
72 

95 
72 

99 
72 

99 
70 

98 
73 

96 
75 

101 
76 

95 
72 

98 
73 

100 

74 

103 
77 

100 
73 

69 
73 

91 
72 

91 
74 

95 
71 

94 
69 

99 
71 

100 
73 

99 

73 

102 
75 

102 
73 

96.2 
72.1 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

95 
69 

89 
67 

93 
72 

93 
69 

94 
70 

89 
70 

92 

74 

95 
73 

98 
72 

97 
70 

98 
71 

98 
70 

98 
70 

96 
74 

98 
75 

100 
75 

100 

77 

98 
74 

100 
73 

100 
73 

100 
77 

99 

74 

85 
72 

94 

74 

95 

74 

93 
73 

97 
71 

98 
72 

99 
74 

100 
76 

100 
78 

96.2 
72.7 

CLARKSV1LLE  2  E 

MAX 

Mm 

98 
69 

91 
68 

90 

69 

87 
70 

90 

70 

94 
70 

95 

73 

94 
71 

95 
75 

97 

74 

100 
73 

100 
73 

98 
74 

99 
75 

96 

76 

102 
76 

91 
74 

95 
74 

100 
77 

100 
77 

104 
75 

60 
72 

92 
72 

93 
75 

88 
75 

94 

74 

95 
71 

97 
72 

98 
78 

97 
74 

9  9 
72 

95.2 
73.2 

COLOSPRING  5  SSW 

MAX 

Mm 

93 

69 

92 
65 

91 

69 

90 
69 

91 
69 

89 
70 

91 

74 

91 
72 

94 
74 

95 
70 

95 
70 

95 

70 

95 

70 

92 

72 

95 
75 

97 
74 

97 
73 

97 
73 

98 

72 

98 
73 

99 
75 

98 
74 

89 
71 

95 
73 

93 

73 

93 
70 

95 
73 

95 

72 

95 
75 

97 
74 

97 

71 

94.3 

71.7 

COLLEGE  STATION  FAA  At 

MAX 

Mm 

92 

70 

90 
74 

92 
73 

94 
70 

91 
71 

89 
74 

94 
77 

96 
75 

95 
74 

95 
73 

97 
73 

97 
74 

94 
74 

97 
75 

97 
77 

99 

76 

98 
76 

97 
76 

97 
77 

99 
76 

100 
76 

92 

78 

97 
75 

96 
77 

96 

75 

96 
74 

99 

74 

98 

75 

100 
77 

99 
78 

101 
79 

95.9 
74,9 

CONROE 

MAX 

Mm 

94 

70 

94 
67 

92 

71 

93 
70 

93 

70 

91 
72 

93 

75 

93 

74 

95 

73 

96 
71 

96 
73 

96 
73 

95 

73 

93 
74 

96 
75 

98 
75 

97 
75 

94 
74 

97 
73 

97 
74 

98 
75 

98 
76 

92 
73 

94 
74 

94 
74 

95 
70 

97 

74 

98 
72 

97 
74 

99 
75 

97 
74 

95.2 
73.0 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

96 

70 

92 

67 

92 

68 

90 
68 

93 
68 

91 
70 

89 
71 

92 
74 

94 

72 

93 
72 

94 
72 

95 

73 

95 
71 

94 
72 

95 
72 

97 
74 

97 
73 

97 

74 

95 
73 

98 
73 

99 

74 

95 

74 

86 
72 

95 
72 

95 
73 

95 
72 

97 
72 

99 
72 

97 
72 

99 

73 

100 
74 

94.7 
71.8 

0A1NGERFIEL0  9  S 

MAX 

Mm 

92 
7? 

90 
70 

90 
72 

94 
73 

95 

73 

94 
72 

91 
72 

92 

73 

100 
79 

101 
78 

100 
78 

100 
79 

100 
78 

97 

78 

102 
73 

100 
81 

98 
77 

100 
76 

103 
79 

103 
79 

92 

75 

94 
76 

94 
76 

95 
78 

97 
77 

96 
78 

98 
73 

98 

79 

100 
76 

100 
61 

97 
77 

96.9 
76.2 

01ALVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

89 
69 

91 
68 

91 
72 

92 

69 

93 

70 

90 
70 

90 
74 

95 
74 

97 
73 

98 
73 

98 
74 

97 
73 

96 

74 

96 
74 

98 
75 

98 
76 

97 
73 

97 
74 

100 
75 

101 
76 

97 
70 

90 
74 

92 
72 

93 
74 

93 
73 

94 
74 

96 
74 

95 

75 

97 
75 

98 
76 

92 
76 

94.9 
73.2 

EMORY  1  N 

MAX 

Mm 

97 
67 

90 
67 

92 
69 

90 
70 

82 
70 

88 
71 

92 
71 

88 
74 

92 

75 

93 

73 

96 
74 

96 

74 

92 
72 

98 
70 

96 
74 

100 
77 

95 
73 

94 
74 

95 

75 

97 
76 

99 
73 

89 
74 

90 
72 

92 
75 

93 
75 

92 
75 

95 

69 

96 

76 

96 
75 

98 

75 

99 
74 

93.6 
72.9 

EVAOALE 

MAX 

Mm 

92 

70 

91 
65 

90 
68 

87 
69 

86 
69 

90 
69 

91 
71 

90 
73 

95 
69 

95 
71 

96 
73 

96 
72 

96 
73 

94 
72 

96 
74 

97 
74 

97 
74 

97 
73 

97 
74 

98 
73 

99 
76 

97 
75 

88 
72 

93 
72 

92 
72 

89 
68 

98 
72 

91 
73 

95 
72 

95 
73 

97 
77 

93.7 
71.9 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

70 

66 

72 

69 

70 

69 

74 

73 

71 

72 

72 

71 

74 

75 

76 

77 

75 

73 

75 

76 

75 

72 

73 

74 

75 

72 

75 

74 

75 

77 

73.1 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

93 

70 

94 
69 

93 

69 

94 

70 

93 
69 

93 
68 

93 
69 

94 
74 

95 
69 

96 

69 

98 
70 

98 
66 

97 
68 

95 

74 

101 

74 

100 
73 

101 

76 

100 
74 

99 
72 

100 
72 

100 

74 

100 
76 

98 
77 

98 
76 

98 

76 

98 
72 

99 
70 

100 
72 

99 

74 

98 

73 

99 
74 

97.2 
71.9 

PRANKSTON 

MAX 

Mm 

97 
66 

94 
70 

95 
69 

90 
73 

98 

71 

98 
73 

99 
72 

100 
69 

98 
73 

100 
75 

102 
74 

101 
74 

100 
72 

102 
71 

104 
76 

96 
65 

96 

71 

96 

72 

95 
75 

96 
70 

98 
75 

GILMER  2  W 

MAX 

MIN 

96 

68 

94 
62 

92 

64 

89 
69 

92 
70 

90 
70 

89 
70 

88 

74 

90 
73 

96 
72 

98 
73 

95 
73 

97 
69 

101 

74 

95 

74 

99 
75 

96 
74 

96 
74 

98 
74 

100 
73 

101 
72 

80 
71 

94 
70 

95 
74 

95 
72 

95 
73 

95 
74 

97 
68 

96 

74 

98 

74 

100 
75 

94.8 
71.7 

GLADEuATER 

MAX 

Mm 

94 
71 

90 
68 

89 
69 

89 
71 

92 
72 

93 
71 

89 
73 

90 
71 

93 
69 

96 
75 

98 
75 

97 
76 

97 
73 

97 
74 

95 
T4 

99 
75 

96 
75 

95 
76 

98 
76 

99 
76 

99 
75 

82 
74 

89 
74 

92 
71 

94 

75 

93 

75 

95 

72 

97 
72 

97 
72 

97 
73 

98 
73 

94,2 

73.1 

GROVETON 

MAX 

Mm 

95 
69 

94 
63 

93 
70 

93 
66 

93 
67 

94 

67 

94 
67 

97 
73 

98 
70 

99 
68 

99 
70 

99 
69 

96 
67 

98 
70 

99 
72 

100 
73 

98 
70 

100 
71 

100 
72 

99 

70 

100 
73 

68 
72 

69 
73 

96 
75 

97 
70 

96 
72 

97 

68 

98 
72 

97 
70 

95 
72 

101 
71 

96.5 

70.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

94 
68 

92 
67 

91 
70 

92 

70 

92 

71 

89 
73 

89 
72 

92 
73 

95 
72 

95 
70 

95 
72 

95 
73 

95 

73 

90 
72 

96 
73 

97 
73 

98 
74 

96 
73 

97 
73 

97 
73 

98 
74 

98 

76 

93 
72 

93 
73 

93 

73 

94 
70 

95 
73 

96 

72 

96 
73 

98 

74 

99 

74 

94.5 
72.2 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

96 
69 

91 
67 

91 
71 

89 
70 

92 
71 

91 
69 

90 
73 

89 
74 

94 
73 

95 
74 

97 
74 

97 
74 

97 
73 

96 

74 

97 
75 

100 
76 

100 

75 

95 
74 

97 
75 

99 
77 

99 

75 

85 
73 

93 
72 

94 

73 

94 
74 

93 
75 

94 
72 

96 
74 

94 
74 

96 
75 

95 

70 

9*.* 
T3.1 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

94 
71 

92 
67 

93 
72 

93 

70 

94 
71 

92 
71 

94 
74 

95 
73 

97 
73 

97 
72 

98 
74 

98 
73 

98 
71 

94 
73 

99 
74 

100 
75 

99 
75 

100 
74 

99 
74 

100 
74 

102 
76 

99 

75 

88 
72 

97 
71 

96 

71 

97 
71 

99 
73 

99 
73 

100 
74 

101 
75 

102 
71 

97.0 
72.7 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

94 
71 

94 
72 

89 
69 

88 

70 

92 

71 

91 
71 

91 
75 

88 
75 

93 

73 

94 
73 

97 
73 

97 
73 

97 
73 

96 
73 

98 
74 

99 
75 

95 
76 

98 
75 

98 
75 

100 
77 

100 
75 

87 
74 

86 
73 

93 
74 

93 
73 

93 
72 

95 
73 

96 

74 

94 
75 

98 

76 

98 
70 

94.3 
73.3 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

93 
70 

85 
70 

87 
70 

90 
69 

91 
70 

93 
75 

91 
73 

90 
73 

93 
75 

95 
78 

96 
73 

97 

75 

98 
74 

96 

74 

95 
76 

98 
78 

98 
78 

99 
78 

99 
60 

97 
75 

93 
75 

93 

74 

95 

75 

95 

76 

94 
75 

94 
75 

95 
77 

96 

76 

95 
75 

96 
77 

91 
77 

94.1 
74.7 

JASPER  3  Sw 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 
63 

91 
67 

87 
68 

90 
69 

92 

67 

93 

70 

88 
72 

97 
68 

97 
69 

96 
71 

98 
69 

98 
69 

95 

70 

97 
72 

99 
72 

98 
73 

96 
72 

96 
71 

99 
72 

99 
74 

92 

74 

92 
72 

94 
77 

93 
72 

93 
66 

96 
70 

96 

70 

93 

70 

96 
71 

97 

72 

94.8 

70.4 

KARNACK 

MAX 

Mm 

91 
70 

92 
69 

89 

71 

91 
69 

93 
70 

94 
69 

92 

74 

92 

76 

98 
72 

98 
72 

98 
71 

97 
73 

96 

71 

97 
74 

100 
76 

100 
76 

97 
73 

96 
73 

100 

75 

100 

78 

100 
73 

91 
74 

93 

74 

93 
75 

93 
73 

93 
70 

97 
72 

98 
74 

98 
76 

98 

79 

93 

74 

95.5 

73.1 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

94 
69 

91 
65 

87 
67 

85 
68 

88 
68 

92 

69 

89 
72 

95 
73 

96 
68 

99 
72 

95 
73 

96 

71 

94 
71 

96 
71 

99 

74 

100 
74 

95 

73 

97 
72 

99 
74 

99 

74 

96 

74 

66 
73 

92 

73 

92 

74 

94 
72 

96 
69 

95 
72 

94 
71 

94 
72 

98 
73 

93 
74 

94.1 
71.5 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

95 
68 

95 
64 

93 
64 

91 
70 

93 
68 

91 
69 

92 
74 

93 
72 

94 
72 

96 
69 

97 
71 

96 
69 

97 
70 

94 

71 

96 
72 

98 
76 

96 
72 

97 
74 

97 
73 

99 
73 

100 
75 

97 
76 

94 
73 

96 

71 

95 
74 

95 
67 

98 
68 

97 
71 

97 
72 

99 
73 

100 
70 

95.8 
71.0 

LONGVTEu 

MAX 

Mm 

94 
69 

92 

68 

90 
69 

90 
68 

92 

71 

95 
71 

92 

71 

90 

74 

95 

74 

98 
74 

99 

74 

98 

74 

96 
73 

98 
73 

99 
73 

102 

77 

97 
74 

98 
76 

100 
76 

102 
78 

100 

74 

81 

75 

94 
74 

95 
74 

96 

74 

95 
74 

97 
72 

100 
72 

100 
77 

100 
77 

100 
77 

96,0 
73.5 

LOVEL*Dy 

MAX 

Mm 

94 
69 

90 
65 

92 
68 

92 

68 

92 

69 

91 
69 

88 
73 

92 
73 

94 
71 

95 
70 

95 

71 

96 
70 

96 

70 

95 
71 

97 
74 

98 
73 

99 
73 

96 
74 

96 
73 

96 
72 

100 
77 

95 
73 

68 
71 

95 
74 

95 
72 

95 
70 

97 
72 

98 
71 

98 
72 

100 
74 

100 
74 

95.1 
71.5 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
72 

93 

68 

92 
72 

92 
70 

94 
73 

92 

70 

92 

74 

96 
75 

96 

71 

98 

71 

98 

74 

99 
73 

96 
72 

98 
74 

99 
78 

98 
77 

96 
75 

96 
75 

101 

75 

96 
77 

93 
77 

86 
76 

94 
74 

94 
75 

94 
75 

96 
72 

98 
72 

94 
74 

96 
75 

99 
77 

94 

73 

95.4 

73.7 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

93 

70 

93 
67 

94 
72 

95 

71 

93 
71 

93 
71 

95 
75 

96 

74 

96 
73 

97 
72 

99 
73 

98 
73 

97 
72 

99 
74 

100 
77 

100 
75 

100 
76 

99 
76 

100 

75 

102 

75 

100 
78 

96 
76 

98 
73 

97 
76 

97 
75 

100 
73 

100 
73 

99 
74 

101 
75 

101 
76 

102 
77 

97.7 
73.8 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

94 
69 

91 
68 

96 
67 

90 
69 

91 
70 

92 

70 

92 
73 

91 

75 

92 
72 

96 
72 

97 
72 

96 

73 

96 
73 

95 

74 

96 
76 

99 
76 

99 

74 

95 

74 

97 
78 

99 
78 

98 

74 

83 
74 

92 
74 

93 
75 

93 
73 

92 
71 

94 
72 

97 
74 

95 
74 

97 
78 

98 

7* 

94.4 
73.1 

MINEOLA  NO  2 

MAX 

Mm 

96 
69 

91 
65 

92 
66 

91 
69 

93 

70 

94 
69 

89 
73 

93 
74 

96 
70 

98 
73 

97 
73 

98 
69 

98 
74 

98 

75 

101 
75 

95 
72 

94 
73 

97 
74 

98 
74 

98 
74 

90 
73 

93 

71 

99 
71 

87 

7  4 

94 
73 

95 
71 

97 
73 

99 
71 

98 
72 

97 
73 

99 
72 

95.3 
71.8 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

97 
68 

90 
67 

89 
71 

90 
68 

93 
70 

93 

70 

92 

71 

90 
75 

93 
72 

96 
74 

98 
69 

98 
72 

98 
70 

98 

74 

97 
72 

101 
74 

88 
73 

94 
73 

98 
73 

97 
74 

100 
75 

78 
71 

92 

73 

89 

76 

89 
73 

94 
74 

95 
69 

96 
73 

97 
72 

96 
75 

99 
73 

94.1 
72.1 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

96 

71 

94 

67 

92 

68 

93 
70 

95 

71 

94 
71 

94 

73 

93 
72 

96 
73 

97 
72 

99 

74 

98 
73 

98 
72 

98 
74 

98 
76 

100 
77 

101 

80 

99 
76 

99 

75 

100 
76 

102 
76 

93 
75 

89 
77 

94 

73 

95 
74 

95 
74 

97 
72 

98 
74 

95 
75 

99 
76 

100 
74 

96.5 
73.6 

9  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1964 


Station 

Day  ol  Month 

• 
■ 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEbTCN 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

95 
69 

92 
67 

94 
70 

92 
69 

93 
70 

99 
69 

90 

71 

93 
74 

95 
73 

98 
72 

98 
73 

9  9 
72 

08 
72 

96 
73 

9  8 
7» 

101 
75 

103 

75 

99 
74 

100 
73 

101 

74 

102 
75 

99 

75 

90 
72 

94 
74 

93 
73 

94 

74 

99 

72 

98 
73 

98 

74 

100 
75 

102 
77 

96.6 
72.7 

PINEt-ANO 

MAX 

MIN 

93 

69 

95 
65 

91 

69 

92 

70 

91 
69 

93 

68 

93 
72 

94 
74 

95 
71 

98 
72 

98 
72 

97 
69 

97 
78 

94 
71 

97 

76 

98 
74 

98 
72 

94 
74 

97 
73 

100 
74 

100 
75 

89 

73 

90 
72 

95 
73 

92 

71 

95 
68 

97 
72 

95 
72 

97 
72 

97 
74 

98 
71 

99.2 

71.8 

RCClCLANO  1  N 

MAX 

Mm 

44 

66 

92 
64 

91 
67 

91 
67 

91 
68 

92 

67 

91 
72 

96 

72 

96 
69 

97 
69 

97 

69 

98 
69 

96 
68 

97 
70 

99 
77 

99 
73 

93 
72 

96 

72 

98 
72 

100 
73 

97 
76 

90 
74 

94 
72 

95 
72 

95 
72 

96 

67 

95 
69 

96 
69 

98 
70 

97 
71 

91 
70 

99.1 

70.3 

RUSK 

MAX 

MIN 

95 
69 

93 
67 

91 
71 

90 
69 

92 
69 

=  3 
68 

89 
72 

92 
73 

95 
72 

96 
71 

98 
73 

99 

73 

98 
72 

96 
72 

97 
74 

98 
75 

99 
73 

95 

73 

98 
73 

99 

75 

100 
68 

96 
73 

93 

71 

95 
74 

94 
73 

94 

74 

96 
7* 

99 
73 

97 
72 

98 

74 

100 
74 

99.6 
72.1 

S1«"S  2  NNW 

MAX 

Mm 

94 
68 

94 

91 
69 

93 
69 

91 

70 

89 
71 

91 
74 

94 
73 

97 

71 

97 
71 

96 

74 

95 

70 

95 
73 

9  8 
72 

96 
75 

93 
74 

100 
74 

99 
75 

100 
78 

87 
74 

91 
72 

93 
73 

89 
76 

93 
74 

94 
72 

96 
70 

98 
74 

96 
75 

98 

77 

94 
72 

94,4 
72.8 

SPLRGER  OAM  B 

MAX 

Mm 

93 
68 

92 

65 

92 
65 

90 
65 

89 

70 

90 

70 

95 
72 

90 
73 

94 

70 

98 
70 

98 
71 

97 
70 

97 
72 

93 
71 

95 
74 

99 
75 

99 
73 

99 
72 

98 
72 

100 
74 

99 

75 

95 
74 

100 
73 

100 
73 

101 
72 

95 

68 

96 
72 

95 

71 

96 
72 

96 

73 

100 
71 

99,1 

71.2 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

96 
67 

90 
67 

90 
70 

88 
70 

91 
70 

92 
70 

91 
70 

90 
73 

91 
75 

94 
73 

97 
73 

97 
74 

98 
71 

98 
71 

96 
75 

100 
75 

93 
73 

93 
73 

98 
75 

99 
75 

100 
74 

80 
74 

92 
73 

94 
73 

93 

74 

94 
73 

99 

70 

97 
70 

97 
75 

91 

79 

100 
74 

96. 3 
72.* 

TEXARKANA  dam 

MAX 

Mm 

95 
70 

92 

69 

88 
71 

88 

71 

90 
73 

93 
73 

92 
75 

93 
78 

93 

77 

94 
74 

95 
73 

96 

78 

96 
73 

98 
77 

97 
77 

98 
78 

88 

74 

93 
74 

97 
80 

101 
80 

102 
75 

90 
73 

93 
74 

95 
76 

93 
75 

93 

73 

94 
73 

92 
76 

99 

78 

99 
81 

99 

78 

94,4 
73.1 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

94 
68 

90 
67 

90 
72 

89 
67 

91 
71 

93 

70 

89 
72 

89 
75 

95 

75 

96 
72 

97 
72 

96 
73 

97 
68 

96 
75 

95 
74 

100 
75 

97 
73 

93 
73 

97 

73 

90 
75 

100 
75 

89 
71 

88 
69 

9* 

73 

91 
73 

92 

74 

95 

68 

97 
76 

97 
75 

98 
75 

96 

77 

93.9 
72.5 

•ARRF" 

MAX 

Mm 

94 
66 

91 
61 

91 
62 

92 
67 

90 
67 

93 

67 

92 
69 

95 
71 

96 
68 

98 
68 

97 
70 

97 
69 

95 
69 

97 
69 

99 
71 

98 
72 

96 
72 

98 
71 

98 

71 

100 
72 

96 
76 

91 
72 

94 

71 

95 
72 

94 
72 

98 
67 

98 
71 

96 

70 

96 
70 

99 

71 

95 
71 

99.9 

69.5 

■ILLS  POINT 

•      •      • 

MAX 

Mm 

95 
7? 

95 

70 

96 
69 

97 
72 

98 
74 

9  8 
74 

98 
68 

98 
73 

98 
73 

99 
74 

102 
72 

100 
73 

102 
73 

101 
75 

99 
75 

104 
76 

100 
74 

94 
72 

99 
74 

100 
72 

102 

77 

94 

75 

95 
75 

95 
75 

96 

75 

96 
75 

98 
72 

100 
74 

102 

74 

102 
78 

101 

78 

98.9 
73. ft 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

MAX 
MIN 

91 
59 

93 
58 

95 
64 

93 
71 

97 

60 

91 

62 

88 
62 

91 
65 

93 

61 

90 
63 

89 
64 

89 
65 

88 
66 

91 
66 

91 
65 

93 
68 

91 
67 

92 

67 

93 
67 

94 
69 

95 
67 

96 
69 

92 
65 

90 
66 

93 

71 

89 
68 

92 

69 

93 

70 

93 
69 

91 
69 

91.9 

65.7 

8AKERSEIEL0 

MAX 

Mm 

9n 

71 

94 
72 

97 
73 

98 
73 

98 
73 

98 

70 

95 

74 

95 
76 

88 
72 

96 
73 

98 
73 

96 
73 

94 
72 

94 
73 

97 
75 

99 
71 

103 
77 

100 
75 

98 

74 

98 

75 

100 
75 

100 
75 

101 

77 

99 
75 

99 

77 

98 
77 

99 
75 

100 
75 

99 

77. 

100 
76 

100 
78 

97.9 
7*. 3 

8ALKCRMEA 

MAX 

Mm 

92 
65 

98 
69 

100 
75 

105 

76 

103 
77 

9R 

67 

97 
68 

98 
68 

97 
72 

95 

72 

98 

70 

99 
66 

100 
66 

98 
66 

101 
68 

99 
68 

101 
72 

100 
70 

101 

71 

100 
73 

101 
72 

102 
71 

102 

71 

101 
72 

100 
70 

102 
72 

99 

72 

101 
73 

99 
70 

101 
71 

100 
75 

99. ft 

70, ft 

CANDELARIA 

MAX 
MIN 

101 
65 

104 

64 

106 
65 

107 
71 

106 
67 

105 

68 

104 
70 

102 

69 

103 
73 

103 

70 

99 
66 

103 
68 

104 
68 

106 
71 

107 
71 

107 
71 

105 
69 

104 
68 

106 
67 

106 
75 

107 

76 

no 

75 

106 

70 

106 
79 

106 
70 

102 
72 

102 
69 

102 
66 

105 
68 

104 
71 

104 
70 

104, ft 
49.7 

CMISC1  BASIN 

MAX 
MIN 

■  7 
63 

88 
63 

89 
63 

90 
69 

90 
62 

86 

63 

82 

61 

80 
61 

85 
68 

36 
65 

86 
6* 

88 

61 

85 
62 

85 
62 

88 
64 

89 
62 

89 

65 

SB 
63 

88 
65 

90 
66 

90 
65 

91 
66 

89 
66 

87 
73 

87 
66 

89 
67 

87 
65 

88 
67 

89 
69 

90 
69 

89 
65 

97. ft 

6  4.6 

:as  service  sta 

MAX 
MIN 

93 

60 

98 

61 

100 
62 

97 
66 

98 
65 

93 
65 

94 
63 

96 
65 

99 
65 

92 
65 

98 
65 

99 
67 

100 
65 

99 
66 

95 
64 

98 
60 

100 
63 

95 
62 

98 
66 

99 

70 

100 
67 

102 
67 

99 
61 

99 

70 

101 
66 

103 

70 

96 
69 

97 
65 

100 
67 

98 
68 

99 

ft! 

97,9 

65.1 

CRANE 

MAX 
MIN 

91 
69 

95 
76 

98 
73 

101 
76 

100 
72 

96 
72 

95 

74 

91 
70 

92 

75 

98 

78 

99 
73 

98 
72 

95 

72 

94 

66 

97 
73 

100 
70 

102 

78 

100 
77 

99 

70 

99 
77 

100 
77 

100 
77 

102 
80 

99 

75 

98 
79 

97 
76 

101 
77 

100 
75 

98 
74 

100 
73 

100 
74 

97.9 
7*. 3 

El  PASO  «e  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 

67 

96 

70 

99 

70 

102 

74 

96 

74 

96 
73 

95 

72 

92 

71 

94 

71 

93 

70 

91 
69 

94 
74 

94 

69 

92 

70 

93 

72 

94 

71 

93 

70 

96 
70 

96 

71 

97 
76 

96 
73 

100 
73 

100 
72 

98 

77 

100 
74 

101 
74 

94 

67 

94 
72 

9* 
70 

97 
71 

97 
72 

99,6 
71, t 

MAX 
MW 

•  7 
64 

92 
64 

96 
67 

98 
74 

101 
69 

9  9 
68 

97 

67 

95 
67 

95 

68 

97 
69 

95 

67 

97 

9  9 

96 
67 

98 

65 

95 

77 

92 

68 

99 
67 

97 
66 

98 
67 

98 

70 

97 
70 

96 

70 

99 
68 

99 
66 

98 
67 

99 
72 

97 

69 

94 
65 

96 
65 

96 
69 

96 
67 

9ft.* 
*7.9 

"  S'-Cr'GN  *EST  RADIO 

MAX 
MW 

9? 
69 

96 
67 

99 
67 

104 
71 

98 
68 

95 
69 

44 

70 

92 

67 

94 
70 

98 

71 

97 
70 

97 
69 

95 

70 

96 
72 

98 
73 

96 
65 

99 
66 

97 

68 

98 
69 

100 
72 

100 
68 

99 

70 

101 

71 

98 

70 

99 
72 

97 
69 

96 
70 

98 
73 

94 

74 

98 
72 

97 
73 

47. J 

69. » 

SPANO'AlU  )  Mf 

MAX 

MIN 

93 

68 

96 
68 

98 

70 

1  14 
71 

too 

68 

97 
69 

96 
69 

93 

70 

9-. 
72 

100 
72 

101 
73 

99 

73 

96 
71 

96 
69 

98 
69 

99 
68 

102 
72 

ion 
69 

99 
71 

100 
71 

101 
72 

101 
72 

103 
72 

100 
72 

100 
74 

100 
74 

98 
74 

100 
75 

99 

76 

100 
79 

100 
73 

98.8 

71.* 

MAX 

MIN 

90 
61 

92 

60 

96 

61 

100 
68 

101 
68 

97 
ft] 

99 
64 

98 
62 

91 
66 

90 
68 

9» 

66 

99 

98 
65 

95 
65 

99 
65 

97 
61 

97 
65 

too 

65 

99 
69 

100 
69 

100 
68 

100 
68 

100 
67 

100 
75 

100 
68 

100 
68 

100 

68 

100 
68 

»9 

66 

100 
69 

98 

69 

97. ft 
66.0 

•  1  s 

MAX 

MW 

•  T 

6  5 

95 
46 

101 
68 

104 
70 

105 
74 

10] 

72 

100 
72 

100 
72 

100 
69 

99 
70 

98 
66 

II 

96 

6  8 

98 
69 

100 

70 

100 
74 

100 
72 

97 
72 

100 
73 

100 
72 

99 
72 

99 
74 

100 
72 

102 

74 

100 
74 

101 

74 

100 
64 

92 

70 

96 
68 

98 

70 

98 
71 

98.8 
70.5 

■I8I-- 

MAI 

Mm 

Mill 

MAX 

MIN 

•  T 
97 

94 
51 

94 

58 

94 

64 

93 
48 

II 
II 

88 
59 

91 
61 

90 
63 

92 
63 

93 

41 

91 
57 

91 
60 

94 
60 

92 
63 

93 
62 

91 
65 

92 
63 

94 
62 

94 
66 

94 
62 

95 
64 

93 
62 

91 
65 

93 
62 

92 
65 

92 
66 

92 
61 

94 
61 

92 
63 

94 
6) 

92.2 

61.7 

■ 

KM 

M 
II 

47 
49 

70 

98 
71 

95 

19 

M 

94 
*9 

14 

71 

100 
7) 

100 
73 

95 
69 

74 
72 

95 

71 

96 
68 

97 
73 

101 
67 

98 

73 

97 
72 

98 
70 

98 
75 

98 

70 

100 
70 

99 

74 

98 

74 

99 
75 

96 
75 

91 

79 

97 
75 

91 
69 

98 
79 

LOO 

7* 

97.1 
71.5 

u  n 

44 

61 

•  7 

61 

HI 

40 

II 

74 
59 

It 
46 

•  4 

57 

82 

60 

84 
60 

II 

'.9 

84 
58 

85 
40 

|| 

62 

86 
60 

83 
62 

85 
69 

87 

61 

87 
63 

89 

60 

88 
62 

86 
62 

86 
61 

88 
60 

99 
62 

92 
99 

83 
60 

84 
61 

•  3 

61 

•  7 
61 

9*. 9 

t0.7 

'  •  AMfTIOM 

Ml 

78 

47 
44 

49 

44 

48 

91 

'■■■■ 

89 
II 

94 
68 

96 

7] 

45 

70 

95 

95 

71 

96 

69 

97 
72 

97 
68 

98 
70 

96 
70 

97 
72 

98 

74 

99 

73 

99 

71 

99 
73 

99 
73 

96 

72 

97 

76 

99 
79 

96 
76 

97 

74 

97 
73 

9ft 
tl 

96.2 
70.9 

•1 

M 

44 

104 
44 

109 
74 

104 

101 

100 

71 

no 

10/ 
7/ 

102 
74 

102 

71 

19/. 

101 
70 

100 
70 

102 
73 

100 
68 

104 
72 

103 
72 

102 
72 

105 

74 

105 
72 

105 
73 

106 

74 

102 
74 

100 
72 

103 

74 

100 
79 

101 
72 

102 
74 

104 
71 

102 
79 

102.3 
72.1 

iai 

44 
II 

44 

101 
PI 

44 
74 

■  ■ 
PI 

/' 

44 
7» 

9) 

7| 

74 

41 

74 

46 

4» 

■74 

71 

44 

71 

96 
71 

,11 

72 

100 

71 

99 
75 

97 
73 

91 
7! 

99 

75 

98 

74 

100 
7* 

101 
79 

100 
75 

41 

77 

96 

77 

98 

76 

98 

76 

99 
73 

91 
71 

101 
77 

97.1 
71.* 

M* 

tot 

104 
74 

10* 

104 
74 

11) 
74 

101 

77 

41 

70 

105 

101 

104 
74 

107 
'5 

101 

n 

108 
78 

105 

77 

106 
77 

107 
77 

1  10 
80 

108 
79 

110 
80 

108 
80 

107 
81 

106 
80 

104 
81 

106 
77 

102 
69 

109 
72 

106 
77 

107 
71 

101.  - 
7ft. » 

»:» 

i' 

7* 

44 

•  4 

70 

98 
44 

7| 

100 
74 

19/ 

71 

I', 

98 

70 

98 

70 

ii 

' i 

10| 
4'/ 

101 

75 

1  ,9 

72 

100 
71 

102 
76 

102 
73 

101 
71 

101 

71 

100 
78 

102 

74 

101 

77 

100 

101 
74 

101 
71 

100 
71 

101 
Tt 

100.1 
72.0 

M 

44 

101 

7* 

4* 

•  ' 

41 
II 

'  . 

«• 

7,7 

1'. 

45 
67 

M 

PI 

96 

7  1 

97 

74 

96 

70 

97 
76 

98 

74 

|f,9 
7) 

99 
73 

100 

74 

99 

74 

99 

74 

100 
69 

96 
73 

97 
73 

100 
75 

99 
71 

101 
79 

|T,I 

7..* 

MM 

MM 

>> 

♦4 

41 

44 

91 

> 

45 

'/ 

44 

'1 

7/ 

'7  1 

92 

'1 

II 

9  I 

94 
7.8 

96 

i.n 

95 

48 

97 
68 

96 
6H 

91 

74 

96 
74 

94 
75 

95 
75 

99 

74 

14 

97 
73 

96 

75 

96 

7ft 

99 
7ft 

!?:! 

fU*  KMrnm 


Continued 

DI 

UL 

Y 

TE 

MJ 

3E] 

RA 

TU 

RI 

:s 

JULY 

TEXAS 
1966 

Station 

Day  oi  Month 

O 
01 

» 

" 

3 

4 

5 

6 

7 

' 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24  |  25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SHEFFIELD 

MAX 

MIN 

94 

73 

96 

65 

98 

74 

96 
73 

96 
74 

95 
70 

93 
75 

86 
70 

95 
75 

95 

75 

95 
73 

95 
73 

95 

74 

97 
75- 

96 
73 

97 
77 

96 
75 

98 
75 

99 
75 

98 
77 

100 
77 

101 
77 

99 
79 

98 

77 

98 

78 

97 

78 

100 
77 

101 

77 

99 

77 

96.7 

74.8 

S1ERR*  BLANC* 

MAX 

Mm 

89 
63 

93 

64 

95 

67 

96 
71 

94 
66 

92 

67 

92 
65 

91 
68 

93 

69 

88 
69 

93 
66 

94 
66 

93 
67 

94 
67 

93 
65 

94 
66 

90 
68 

91 
61 

94 
66 

95 
72 

93 
70 

97 
68 

96 
67 

95 

68 

97 
68 

95 

70 

93 

70 

94 
66 

95 
68 

95 
68 

95 
70 

93.5 
67.4 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

96 
65 

98 
65 

104 
69 

102 

70 

98 
69 

96 
67 

97 
65 

95 
66 

98 

70 

97 
70 

97 
70 

96 
68 

98 
69 

98 
69 

96 
69 

98 

67 

98 
74 

98 
70 

101 
71 

100 
74 

100 
73 

103 
74 

103 

70 

101 

74 

94 

71 

98 
71 

99 

70 

99 

73 

96 
70 

98.5 
69.8 

WINK  FAi  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 

70 

99 

70 

103 
71 

100 
75 

97 
70 

97 
72 

96 
71 

97 
71 

99 
74 

98 
70 

95 
68 

96 
73 

95 
72 

96 
72 

98 
75 

100 
71 

101 

76 

98 

73 

99 

74 

100 
77 

100 
74 

101 

74 

100 
75 

98 

77 

99 

78 

98 
77 

100 
76 

99 
75 

100 
72 

99 

75 

103 

76 

98.6 
73. 4 

YSLETA 

«     •     • 

MAX 

Mm 

87 
63 

95 

64 

99 
65 

102 
71 

104 

70 

100 
69 

98 
67 

98 
70 

98 
65 

98 
69 

97 
66 

95 

70 

97 

66 

96 
65 

99 
70 

97 
69 

99 
65 

97 
66 

97 
68 

98 
73 

100 
71 

98 
69 

103 
67 

101 
74 

99 
70 

103 
73 

101 

69 

95 
67 

97 
66 

97 
66 

98 
68 

98.2 

68,1 

EDwAPDS  PLATEAU     06 

ANISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

92 
69 

95 

70 

96 
69 

97 
72 

97 
74 

97 
73 

96 
76 

97 
76 

95 
76 

98 
76 

100 
73 

97 
75 

98 
73 

97 
75 

100 
76 

100 
74 

102 
76 

100 

76 

101 
77 

102 
77 

101 

76 

102 
78 

101 
77 

101 
78 

101 
77 

99 

76 

102 
77 

101 
78 

101 

78 

100 
74 

98.9 
75.1 

SIS  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

90 

67 

94 
65 

98 

70 

99 
70 

97 
69 

99 

67 

89 
69 

68 
69 

95 
73 

95 
70 

95 

70 

94 

68 

95 
69 

97 
71 

97 
70 

99 
69 

100 
68 

96 
68 

98 
67 

99 

68 

100 
70 

102 

73 

101 
72 

94 
74 

98 

73 

100 
75 

98 
72 

100 
70 

100 
72 

100 
74 

98 
72 

96,9 
70.1 

BLANCO 

MAX 

Mm 

94 
66 

95 

67 

92 

69 

91 
71 

93 
72 

93 

73 

86 
72 

90 
74 

92 

74 

93 
71 

94 
69 

95 
71 

95 
67 

91 
69 

96 
74 

98 
72 

100 
73 

96 
72 

96 
71 

96 
72 

99 
73 

100 
74 

101 
74 

99 
71 

98 

73 

98 

73 

100 
73 

98 

73 

98 

75 

100 
75 

101 

74 

95.9 
71.8 

BOERNE 

MAX 

Mm 

91 
69 

90 
65 

89 
68 

90 
69 

90 
72 

84 

71 

67 
73 

89 
74 

90 
73 

91 
71 

92 
68 

91 
68 

90 
65 

93 
72 

95 
72 

97 
72 

94 

71 

93 
72 

94 
69 

94 
71 

96 
71 

97 
71 

95 
71 

95 

70 

94 
72 

94 
73 

95 
70 

95 

72 

97 
73 

96 

72 

100 
72 

92.8 
70.6 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

95 
65 

95 
65 

95 
70 

96 
72 

96 
72 

95 

71 

95 
71 

97 
74 

96 

71 

97 
71 

99 
71 

97 

71 

97 
71 

98 
72 

99 
74 

99 

74 

101 

77 

99 
75 

99 
75 

100 
76 

101 

76 

100 
75 

102 
77 

100 
75 

99 
76 

98 
76 

100 

74 

101 
75 

101 

77 

101 
77 

102 

77 

98.4 
73.3 

BRADY 

MAX 

Mm 

95 
65 

95 

64 

97 
68 

97 
65 

97 
65 

95 
63 

95 
64 

95 
72 

93 
72 

97 
65 

98 

70 

97 
65 

97 
70 

95 
69 

98 
68 

100 
76 

97 
72 

97 
65 

100 
70 

100 
70 

97 
73 

100 
72 

100 
73 

100 
75 

101 

72 

101 
73 

100 
75 

99 
75 

101 

77 

101 

75 

95 

79 

97.7 

70.2 

BURNET 

MAX 

Mm 

94 
65 

94 
66 

92 

70 

92 
70 

94 
72 

87 

70 

85 
68 

92 
74 

92 

74 

93 

71 

92 

66 

92 

70 

90 
68 

95 
73 

96 
72 

98 
72 

95 

76 

95 
72 

95 
71 

97 
70 

98 
70 

98 
74 

98 

74 

96 
74 

95 
75 

95 
73 

95 

70 

95 

71 

96 
70 

98 

75 

100 
75 

94,4 
71.3 

CAMP  MOOD 

MAX 

Mm 

96 
62 

96 
65 

97 
69 

95 
70 

96 

73 

92 

71 

90 
72 

93 

73 

95 
74 

97 
73 

96 
68 

96 

71 

93 
70 

99 

71 

99 
72 

101 
73 

98 
75 

99 
73 

101 
74 

100 
72 

101 
73 

101 

74 

100 
73 

99 
72 

97 
74 

99 
75 

100 
71 

99 
71 

101 
77 

100 
76 

104 
76 

97.7 
72.0 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

92 

64 

94 
66 

93 

69 

94 

70 

91 
67 

92 

68 

88 
71 

68 

71 

91 

71 

94 
72 

93 
69 

93 

70 

100 
70 

100 
72 

96 
71 

100 
72 

99 
74 

91 
72 

97 
72 

98 
72 

98 
72 

101 
72 

98 
79 

97 
73 

98 

74 

96 
73 

99 
T2 

99 
72 

99 

74 

99 

74 

100 
75 

95.7 
71.4 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

92 
67 

91 
67 

98 
72 

99 
71 

98 
68 

98 
69 

97 
72 

92 
71 

89 
72 

95 

73 

96 
71 

97 
71 

96 
68 

96 
69 

97 
71 

100 
70 

100 
73 

98 
72 

99 

71 

100 
72 

101 
70 

100 
73 

102 

74 

100 
73 

99 

74 

99 
73 

98 

75 

100 
73 

100 
70 

100 
77 

98 

70 

97.6 
71.4 

DEL  RIO  MB  AP 

MAX 

Mm 

95 
69 

96 
70 

96 

72 

96 
73 

96 
74 

95 

74 

96 
77 

94 
77 

97 

76 

98 
76 

96 
73 

96 
75 

96 
73 

100 
75 

99 
75 

101 
75 

99 
79 

99 
76 

100 
76 

99 
77 

100 
77 

101 

77 

99 
78 

99 
77 

99 
78 

98 
78 

101 
77 

98 
77 

100 
78 

101 
78 

102 

79 

98.1 
75.7 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

100 
64 

102 
66 

102 
69 

102 
69 

95 
68 

95 

69 

95 
68 

95 

71 

96 
71 

102 

70 

99 
67 

99 
68 

96 
66 

99 
70 

103 
71 

103 
72 

96 
71 

101 

71 

102 
70 

101 
72 

101 
71 

105 
71 

103 

73 

103 
72 

100 
73 

101 

74 

102 

72 

103 

71 

103 
73 

99 
72 

98 
72 

100.0 
70.2 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

94 

64 

96 
66 

96 
68 

94 
68 

95 
69 

95 

74 

89 
67 

66 
72 

88 
74 

93 

68 

93 
68 

94 
66 

96 
70 

96 
70 

97 

70 

98 
75 

90 
70 

94 
70 

97 
70 

98 

70 

98 
69 

100 
73 

98 

70 

98 
74 

96 

75 

97 
73 

98 
71 

98 
75 

97 

74 

100 
74 

98 
72 

95.4 

70.6 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

95 
65 

94 
64 

93 

70 

91 
68 

96 
68 

90 

71 

90 
71 

92 
72 

94 
72 

96 
71 

95 

67 

93 
69 

93 

67 

96 
67 

98 

70 

100 
72 

98 

74 

97 
71 

98 
71 

98 

71 

99 
71 

99 

72 

97 
73 

100 
71 

93 

72 

97 
73 

97 

69 

97 
70 

99 

74 

100 
72 

102 
73 

96.0 
70.4 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

94 

65 

95 

64 

93 
69 

92 

70 

93 
69 

93 

71 

90 
73 

92 
73 

93 

70 

95 
66 

95 
66 

95 
69 

93 
66 

92 

73 

96 
73 

96 
71 

99 

74 

98 
72 

97 
70 

97 
72 

98 
72 

100 

74 

99 

74 

97 
73 

98 

74 

98 

74 

98 
72 

99 
69 

99 
72 

100 
74 

100 
73 

96.0 
70,9 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
63 

97 
65 

97 
71 

95 

73 

93 
71 

93 

67 

65 
71 

91 

73 

93 

74 

97 

71 

96 
67 

95 
70 

93 

68 

97 
72 

100 
73 

100 
74 

97 
77 

98 
73 

100 
73 

100 

73 

99 
72 

102 

74 

98 
76 

99 
72 

96 

74 

96 
75 

98 
73 

98 
73 

100 
75 

99 
76 

102 

74 

96.8 
72.0 

JUNO 

MAX 

Mm 

93 

71 

97 

69 

99 

71 

98 
74 

97 
74 

98 
72 

97 
72 

95 
71 

87 
75 

97 
74 

98 
73 

97 
73 

97 
71 

98 
73 

99 

75 

101 
76 

104 
76 

101 

76 

100 
75 

101 

75 

103 
76 

103 
77 

103 
77 

103 
75 

101 
76 

101 

77 

99 
76 

102 
76 

102 
76 

103 
78 

102 
78 

99.2 
74.5 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

90 
59 

93 
62 

94 
69 

91 
68 

91 
70 

94 
70 

90 

70 

65 
72 

96 

71 

90 
71 

90 
72 

91 
66 

92 

70 

91 
65 

90 
70 

90 

70 

97 
72 

94 
70 

94 
69 

96 
69 

96 
66 

97 

70 

99 
77 

96 

68 

97 

70 

97 

70 

97 

72 

97 

70 

95 
73 

98 
71 

97 
70 

93.7 

69.5 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

92 

67 

92 
67 

94 
69 

93 

70 

92 
70 

94 
70 

87 
71 

69 
73 

94 
75 

93 
70 

95 
68 

95 
69 

94 
68 

92 

70 

97 
72 

99 
74 

100 

77 

97 
73 

98 
72 

99 
72 

100 
73 

101 
76 

97 

74 

99 

74 

99 
75 

97 

74 

98 
71 

99 
72 

96 

74 

102 

75 

100 
76 

96.0 
72.0 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

93 
74 

97 
74 

98 

76 

99 
76 

98 
76 

97 
74 

96 
76 

93 
77 

92 
78 

99 

78 

96 
76 

98 
77 

97 
75 

96 

77 

100 

78 

99 
73 

102 

80 

100 
79 

99 

77 

100 

80 

101 
80 

101 
79 

103 
80 

101 
79 

99 
79 

99 
79 

98 
79 

101 
79 

101 
80 

100 
81 

101 
82 

98.6 
77.7 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

94 
58 

94 
62 

95 
66 

93 
66 

92 

69 

89 
65 

88 
66 

92 

71 

92 

70 

93 
69 

92 
67 

92 
69 

90 
66 

95 
68 

95 
68 

98 
69 

94 

70 

95 
70 

96 

71 

96 
69 

97 

70 

98 

68 

95 
68 

95 
67 

94 
69 

96 
76 

96 
70 

97 
74 

97 
71 

98 
69 

100 
71 

94,5 
66.5 

LLANO 

MAX 

Mm 

96 
69 

97 
70 

96 
73 

97 
74 

95 

74 

93 

74 

93 

74 

85 
74 

97 
75 

97 
73 

100 
71 

100 
73 

97 
70 

96 

70 

99 
75 

101 
75 

100 
80 

100 
77 

99 

76 

101 

76 

101 

77 

102 
77 

101 

78 

101 

77 

102 
78 

98 

78 

101 
75 

100 
74 

101 

78 

101 
78 

101 

78 

98.3 
74.9 

■A  SON 

MAX 

Mm 

93 
62 

95 
64 

95 
66 

95 
66 

93 
73 

64 
73 

97 
64 

97 
66 

95 
64 

93 
69 

99 

70 

99 

70 

100 
72 

100 
71 

99 

69 

100 
69 

100 
71 

101 
79 

101 
72 

100 
71 

98 
74 

100 
70 

100 
70 

98 

74 

102 
76 

99 
76 

97.4 
70.1 

NC  CAMEY 

MAX 

Mm 

92 
6g 

98 
70 

101 
73 

100 
75 

96 
72 

95 

71 

92 

73 

88 

71 

94 

74 

95 

75 

96 

76 

94 
72 

96 

73 

96 
72 

98 
74 

100 
74 

98 
76 

97 

76 

98 
75 

99 

76 

100 
75 

101 

75 

100 
74 

102 
75 

98 
75 

97 
77 

99 
76 

99 
77 

100 
77 

99 
77 

103 
78 

97.5 
74.3 

MEDINA 

MAX 

Mm 

nenAro 

MAX 

Mm 

96 
62 

98 
63 

98 
68 

97 
71 

96 
66 

95 

66 

93 
69 

92 

70 

98 
66 

96 
69 

95 
64 

99 
70 

100 
70 

101 

72 

96 
77 

101 
72 

101 
68 

101 
72 

100 
72 

102 
71 

100 
72 

100 
71 

98 
75 

99 
75 

99 
72 

100 
71 

102 
70 

100 
70 

98 
69 

98.3 
69.9 

NERT20N 

MAX 

Mm 

94 
68 

97 
66 

99 
71 

100 
72 

98 
72 

97 
70 

93 
71 

97 
69 

96 
70 

99 
75 

98 
73 

99 

75 

98 
74 

97 
74 

102 
76 

101 
79 

99 
81 

100 
76 

104 
78 

104 
76 

104 
76 

106 
61 

101 
76 

101 
77 

100 
77 

99 
77 

100 
78 

100 
74 

101 

80 

97 

76 

100 
76 

99,4 
74,6 

020NA 

MAX 

Mm 

93 
67 

95 
68 

99 

71 

100 
71 

99 

71 

99 

68 

98 
70 

92 

70 

88 
72 

96 
72 

99 

70 

98 
69 

96 
69 

98 
70 

97 
71 

102 
71 

101 
74 

97 
71 

101 
70 

101 
72 

102 
71 

102 
71 

104 
72 

102 
72 

100 
75 

99 
76 

98 
73 

102 
73 

101 

74 

101 

74 

102 
76 

98.8 

71.4 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

100 
67 

101 

70 

101 
75 

100 
73 

101 
74 

99 

71 

97 

73 

96 
75 

96 
75 

102 
75 

102 

74 

100 
74 

100 

70 

100 

74 

104 
75 

103 
77 

103 

76 

102 
76 

103 
74 

105 

77 

104 
76 

105 
76 

105 

76 

102 
75 

95 
72 

102 
75 

102 
76 

103 
77 

105 
78 

102 

79 

102 
80 

101,4 
74.7 

RANDALE 

MAX 

Mm 

92 
64 

92 
65 

95 
73 

93 

70 

94 
71 

95 
70 

69 
71 

82 
66 

84 
74 

92 

74 

90 
73 

92 

75 

95 
'6 

96 

74 

96 

74 

95 
75 

98 
77 

94 
75 

95 
74 

95 
75 

97 
75 

96 
75 

96 
75 

94 

75 

95 
75 

94 
75 

96 

74 

99 
74 

101 

80 

101 
SO 

104 
81 

94.5 

73.7 

PRAOE  RANCH 

MAX 

Mm 

94 
58 

92 
62 

94 
68 

93 
69 

93 
72 

91 
70 

88 
64 

91 
70 

91 
71 

92 

70 

93 
65 

92 
69 

92 
66 

95 
70 

95 

70 

97 
71 

96 

70 

95 

71 

96 

71 

96 

68 

97 
70 

96 
76 

96 
69 

95 
68 

94 
70 

95 
72 

97 
67 

95 

70 

97 
74 

97 
73 

99 
72 

94,3 
69.3 

RANKIN 

MAX 

Mm 

94 
6g 

97 
70 

99 

70 

98 
73 

97 

70 

96 
69 

03 
73 

94 
71 

97 
69 

98 
74 

97 
73 

08 
72 

96 

71 

97 

71 

99 

73 

101 

72 

99 
75 

98 
72 

100 
73 

101 
74 

99 
72 

103 

74 

99 
77 

98 
73 

99 
72 

97 
75 

101 
74 

100 
75 

99 
75 

99 
76 

100 
70 

98.2 
72.5 

b  Notes  Following  Staiion  Lnde: 
-    225    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1966 


Station 

Day 

of  Month 

0> 

'1 

2 

3 

«| 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

"l 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

> 
< 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

94 
67 

97 
69 

101 

72 

100 
72 

98 
72 

98 
72 

98 
73 

95 
75 

95 

72 

95 
76 

99 
79 

9  9 
75 

08 
72 

97 
71 

99 

76 

103 
76 

102 

75 

98 
75 

100 
73 

101 
75 

101 
76 

101 

78 

103 
75 

103 
78 

100 
75 

99 

75 

98 
78 

101 

76 

101  103 
73   75 

97 
73 

99.2 
74.2 

RCCKSPRlNGS 

MAX 

Mm 

03 
63 

9* 
66 

93 

68 

94 
69 

93 

70 

91 

69 

92 

70 

94 
71 

91 
08 

95 
69 

94 
70 

93 

92 
69 

93 
66 

96 

7  0 

97 
69 

96 
71 

96 

70 

98 
71 

97 
70 

98 
71 

99 
70 

97 

71 

96 

69 

96 

70 

95 

71 

96 
69 

97 
69 

97   99 
73   72 

101 
73 

95.2 
69.5 

SAN  ANGELO  DAN 

MAX 

Mm 

92 

68 

91 
71 

97 

72 

98 
73 

97 
73 

95 

7  0 

95 

74 

90 
72 

92 
75 

94 
76 

97 
77 

97 

73 

97 
71 

95 
73 

97 
75 

99 
75 

96 
74 

9  9 
73 

99 
76 

100 

74 

99 
77 

102 

78 

99 

76 

99 
75 

102 

78 

102 

78 

97 
77 

98 
76 

98   99 
77   80 

95 
76 

97.0 
74,6 

SAN  ANGELO  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
67 

98 

71 

99 

74 

98 

73 

98 

73 

16 
72 

92 

75 

94 
72 

9n 
75 

99 
76 

99 
74 

98 

74 

07 
71 

99 
75 

102 

77 

102 
76 

97 
80 

100 

75 

101 
75 

102 
77 

102 
73 

103 

76 

100 
78 

100 
76 

100 
76 

99 

79 

100 

78 

101 

78 

101   96 
78   80 

100 
75 

98.9 
79,1 

SAN  SABA 

MAX 

Mm 

95 

68 

97 
69 

91 

73 

96 
71 

96 
70 

17 
72 

99 
74 

96 
75 

95 
74 

96 
73 

99 
69 

98 
70 

96 
67 

95 
74 

99 

72 

101 
73 

100 
80 

98 
76 

100 
73 

100 
74 

101 
74 

102 

78 

102 
77 

99 
74 

100 
76 

96 
75 

99 

74 

100 
73 

99  103 
74   76 

98 

78 

98.4 
73.4 

SONORA 

MAX 

Mm 

92 

61 

94 
6« 

95 

70 

94 
72 

94 
71 

93 

70 

91 
71 

85 
65 

91 

73 

92 
73 

92 
68 

92 
70 

93 
68 

94 
70 

95 
72 

98 
69 

95 
74 

95 
71 

96 
72 

97 
73 

96 
72 

99 

72 

96 
74 

96 
70 

96 
74 

95 
75 

07 
T2 

97 
71 

97   97 
74   73 

98 
75 

94.6 

70.9 

STERLING  CITV 

MAX 

Mm 

93 
6? 

94 
65 

99 
68 

100 

71 

96 
66 

97 
PO 

66 
71 

90 
72 

92 
73 

95 
75 

98 
71 

97 
70 

98 
71 

98 
70 

98 
71 

100 
70 

99 
73 

100 
7* 

99 
73 

100 
74 

101 
73 

102 

74 

102 
73 

101 
73 

98 
73 

98 
74 

98 
75 

100 
69 

99  100 
70   72 

100 
71 

97.7 
71.3 

uvm.de 

MAX 

Mm 

93 
65 

97 
66 

97 
68 

98 
70 

98 
73 

98 
74 

93 
76 

92 

75 

95 
7o 

98 
74 

99 
70 

99 

71 

96 

70 

98 
72 

100 
72 

100 
73 

102 

74 

101 
72 

100 

74 

101 
73 

101 
72 

102 
73 

103 
74 

100 
74 

101 

75 

100 
76 

100 
72 

102 
73 

101  102 
75   76 

104 
75 

99.1 
72.7 

«ATER  VALLEY 

•     «     • 

MAX 

Mm 

97 
62 

98 
66 

98 

71 

99 
74 

96 
73 

9B 
7* 

96 
72 

92 

75 

94 

72 

94 
74 

99 
71 

97 
72 

100 
71 

100 
75 

100 
74 

100 
76 

99 
73 

98 
72 

99 
71 

99 
73 

100 
69 

99 

74 

100 
73 

99 
73 

99 

73 

100 
76 

97 
T5 

99 
73 

100  101 
73   7* 

95 
71 

98.2 
72.4 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  .6  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 
71 

93 
69 

93 

71 

93 
71 

93 
72 

65 
73 

92 
76 

95 

76 

94 
75 

94 
73 

95 
71 

94 
73 

92 

74 

96 
75 

97 

75 

98 
74 

97 
74 

96 
74 

97 
74 

97 
74 

99 
75 

98 

76 

97 
75 

97 
T5 

95 

75 

96 

75 

97 
75 

97 
72 

99   99 
75   75 

101 
76 

95.5 
73.6 

AUST.ELL  KL  REFUGE 

MAX 

Mm 

68 
71 

88 

75 

88 
76 

88 
72 

86 
72 

87 
73 

68 
60 

88 
79 

89 

80 

89 
78 

89 
73 

89 
79 

86 
76 

90 
77 

91 
74 

90 
76 

91 

78 

90 

74 

90 
74 

92 

70 

91 
75 

91 
77' 

91 
76 

88 
76 

90 
75 

92   93 

75   80 

94 
79 

99.6 

75.7 

SEEvlLLE  9  NE 

MAX 

Mm 

92 
69 

94 
70 

92 

70 

93 

70 

94 
73 

89 
72 

89 
74 

90 
76 

92 
74 

94 
71 

94 

71 

94 

73 

94 
73 

92 

73 

95 

71 

97 

70 

96 
74 

96 
72 

97 
73 

97 
73 

97 

74 

98 

74 

97 

77 

95 

73 

96 

73 

94 
73 

97 
72 

97 

71 

98   97 
75   76 

100 
73 

94.7 
72.6 

Df  MHflW 

MAX 

Mm 

95 
68 

93 
69 

93 

70 

93 

70 

91 
71 

91 
72 

90 
72 

93 
73 

96 

75 

96 
72 

96 
72 

97 
72 

97 
72 

94 
74 

98 
74 

99 
75 

100 
75 

98 
74 

100 
74 

99 

75 

100 
76 

101 

76 

97 
73 

96 
74 

96 

74 

94 
71 

98 
72 

99 

73 

98   99 
75   75 

100 
75 

96.4 

73. 0 

CANYCN  DAM 

MAX 

Mm 

93 
72 

95 
68 

93 
71 

92 
72 

94 
73 

91 
72 

86 
73 

91 
75 

93 

75 

95 
73 

94 
72 

94 
72 

04 
71 

91 
74 

96 
75 

97 
75 

99 

75 

98 
74 

97 

74 

96 
75 

97 
75 

98 
75 

98 

75 

96 
75 

97 
74 

95 

74 

96 
74 

97 
73 

97  100 
75.  75 

99 
75 

95.1 
T3.6 

CH»P»AN  RANCH 

MAX 

Mm 

90 
68 

91 
70 

90 

72 

90 
71 

88 
74 

88 
74 

89 

78 

90 
77 

90 
77 

92 
71 

92 
72 

92 

74 

90 
73 

91 
75 

92 
74 

94 
71 

92 

72 

92 

73 

93 

74 

93 

75 

93 

73 

93 

74 

94 
75 

94 
75 

89 
75 

92 

74 

93 
73 

93 

74 

95   95 

78   78 

96 

76 

91.1 
T3.9 

C0LU»6US 

MAX 

Mm 

97 
68 

96 
69 

91 

■•o 

92 
'0 

93 
73 

90 
72 

68 
73 

91 
74 

93 
74 

94 
72 

94 
71 

95 

71 

94 

71 

94 

71 

93 

73 

94 
74 

95 
74 

95 

74 

94 
73 

95 
74 

97 

74 

97 

74 

98 

74 

96 

73 

96 
T3 

92 
72 

94 
72 

96 
73 

95   94 
73   72 

9  8 
75 

94.2 
T2.5 

CCPPLS  CHRIST! 

MAX 

Mm 

88 
73 

88 
75 

89 
78 

88 

77 

B7 
75 

87 
77 

69 
81 

89 
81 

90 
80 

89 

79 

90 
78 

89 
62 

00 

77 

90 
80 

91 
79 

92 

77 

92 

79 

92 

79 

91 

79 

91 
80 

91 

78 

92 
79 

92 

80 

92 
80 

88 
80 

89 
80 

90 
79 

91 

80 

92   92 
82   81 

95 

80 

90.2 
T8.9 

CCOPLS  CMRISTt  liB  AP 

MAX 

Mm 

90 
TO 

91 
71 

90 
P2 

91 
72 

88 
74 

89 
75 

90 

78 

91 
77 

91 
75 

91 
73 

91 
74 

91 

76 

90 
75 

93 
75 

94 

73 

93 
73 

95 

75 

99 

74 

94 
75 

94 
75 

96 
74 

95 
75 

95 

75 

93 

76 

90 
T6 

92 

74 

94 

73 

96 
74 

96   97 

78   78 

97 

76 

92,6 
T4.5 

Cu€»C  1  N. 

MAX 

Mm 

93 
TO 

94 

70 

92 
69 

93 
71 

94 
70 

89 
70 

88 
74 

92 

75 

93 
74 

94 
72 

95 

71 

96 
73 

95 

72 

93 
73 

96 
72 

95 
72 

96 
73 

97 
73 

97 
72 

96 
72 

98 
73 

96 

74 

98 

75 

95 
74 

96 
T5 

95 

73 

95 

73 

99 
71 

98   97 
74   73 

100 
73 

95.1 
T2.3 

Elgin 

MAX 

Mm 

96 
70 

93 
68 

93 

71 

93 
70 

94 
70 

87 
72 

91 
75 

92 
72 

93 

72 

94 
73 

95 

71 

95 

72 

94 

71 

96 
73 

99 

73 

100 
72 

96 
74 

98 
73 

96 
73 

99 
74 

100 

74 

96 

75 

98 
74 

98 

74 

95 

T4 

96 
75 

97 

73 

99 
T2 

100   99 
75   75 

102 
75 

96.1 
T2.T 

FLATCMM 

MAX 

Mm 

95 

71 

90 
69 

92 

92 
70 

87 
71 

89 

70 

90 

75 

92 

74 

93 
70 

94 
72 

93 
70 

94 
72 

93 

71 

94 

73 

95 
72 

95 
72 

94 
73 

95 

TO 

96 
72 

91 
73 

96 
73 

97 
74 

95 

73 

95 
74 

92 

T3 

97 
71 

07 
72 

98 
T2 

99   99 

74   76 

99 
74 

94.2 

T2.1 

.'LLE 

MAX 

Mm 

9* 
67 

93 
67 

n 

67 

95 
69 

95 

69 

94 
71 

93 
69 

93 
69 

94 

70 

95 
71 

95 

69 

96 
68 

96 
69 

96 

71 

97 
69 

98 

70 

96 
71 

9T 

71 

98 

70 

96 
71 

99 

71 

99 

70 

99 
72 

97 
71 

98 

70 

97 

71 

99 
Tl 

101 
Tl 

101  101 
71   72 

102 
73 

96.9 

TO.O 

coliao 

MAX 

Mm 

92 

TO 

90 
72 

9( 

re 

92 

72 

89 
73 

90 

71 

90 

71 

91 
75 

94 

74 

94 
72 

94 
72 

03 

74 

92 

74 

93 

74 

95 

73 

95 
72 

93 
74 

95 
T3 

96 
73 

96 
73 

97 
74 

95 

74 

95 
75 

94 
75 

96 
71 

96 

74 

98 

73 

9T 

75 

96  100 
75   75 

101 
75 

94.2 
T3.2 

GC7»itS 

MAX 

Mm 

9* 
68 

94 
66 

95 
70 

95 
69 

94 
71 

«  1 

98 
72 

93 
75 

94 

7". 

95 
70 

94 
68 

95 
73 

04 

71 

95 

73 

97 

71 

98 
72 

96 
73 

»9 

T2 

94 
72 

98 
73 

98 
73 

98 
73 

98 

74 

97 
74 

97 

74 

94 
72 

98 
73 

98 
70 

99   99 
74   74 

101 
73 

95,6 
T2.0 

MAX 

Mm 

99 

TO 

90 

70 

9* 

po 

94 
71 

89 

'I 

19 

ro 

92 

75 

93 

7*. 

94 

74 

95 
71 

95 

71 

05 

73 

04 
72 

94 

74 

96 
72 

96 
72 

95 
74 

97 
72 

97 
72 

98 
73 

96 
73 

100 
T4 

94 
74 

95 

74 

93 
74 

96 
72 

96 
72 

98 

70 

97  101 
75   75 

100 
74 

95.2 
T2.9 

...... 

MAX 

Mm 

95 
67 

95 
66 

■  ■- 
u 

96 

70 

96 
70 

74 
'3 

90 

74 

90 
76 

94 
75 

94 

74 

97 

71 

96 
73 

98 

70 

96 

71 

96 
72 

100 
72 

101 
72 

99 
72 

99 
73 

99 
74 

100 
73 

100 
73 

102 
73 

101 
73 

100 
73 

100 
75 

99 

Tl 

99 
72 

99  101 
71   73 

102 
74 

9T.6 
72.1 

• 

MAX 

Mm 

9* 
70 

93 

70 

>: 

93 

69 

90 

M 

90 
73 

92 

77 

93 

71 

99 

'4 

94 

71 

95 

69 

94 
72 

94 
71 

96 

73 

97 
71 

97 
71 

97 
71 

97 

70 

98 

71 

98 
72 

96 
74 

98 
74 

96 
75 

96 
74 

96 

74 

97 
72 

98 
T2 

98 
Tl 

98  101 
75   76 

101 

74 

95.7 
72.1 

KM 

91 
68 

71 
M 

'•I 
M 

91 
71 

99 

1 . 

'1 

91 
76 

91 
78 

9h 
PI 

9? 
TJ 

92 
73 

02 
73 

9  5 
74 

94 

77 

94 
75 

95 

74 

94 
75 

94 
74 

94 
76 

95 
76 

95 
76 

96 
77 

96 

76 

95 
76 

92 

74 

95 

77 

95 
T5 

95 
T5 

94   96 
78   77 

99 

77 

93.5 

75. 0 

»■*• 

km 

•  9 

71 

90 
71 

68 

72 

M 

89 
75 

■ 
75 

91 

1: 

92 
7J 

91 

72 

93 
73 

91 
72 

93 

74 

94 

74 

95 

74 

94 
75 

94 

74 

95 

74 

95 
75 

96 
75 

95 

76 

92 

74 

93 

75 

90 
75 

94 
72 

94 
T3 

96 
72 

99   98 
79   76 

96 

76 

92.9 
71.9 

KM 

67 

66 

91 

91 
69 

90 
76 

|6 

99 

74 

92 

'I 

91 

P| 

92 

'1 

93 

70 

91 

70 

81 
PI 

94 
73 

95 

71 

94 

73 

96 
73 

94 
73 

95 

73 

96 
73 

97 

74 

96 

76 

95 
72 

94 
73 

92 

74 

94 
71 

96 
Tl 

99 

70 

98   98 
74   74 

99 
79 

93.9 

72.1 

UAI«* 

vm 

68 

92 
68 

69 

90 

" 

91 

72 

90 

'4 

91 

'i 

93 

7  0 

92 
II 

9  3 
61 

9  3 
PO 

93 
72 

■'■■ 
70 

95 
70 

96 
72 

95 
72 

96 

70 

96 

70 

96 
72 

98 
73 

98 
73 

97 
71 

97 
73 

95 
71 

96 
Tl 

98 
69 

98  100 
69   71 

99 

73 

94.5 

70.7 

MM 

86 

in 

«' 

•> 

67 
6* 

«' 
69 

"i 

96 

74 

85 

11 

PI 

87 
T6 

69 
Tl 

74 

88 

88 
73 

94 
71 

94 
69 

94 
71 

91 
72 

94 
7? 

94 
73 

95 
71 

96 
7) 

95 

76 

94 
74 

99 

74 

94 
71 

95 
T2 

97 
75 

97   98 
79   76 

98 
76 

91.  » 
71.1 

96 

•  • 

96 

69 

94 

'l 

92 

75 

94 
75 

II 

1 

96 
73 

96 

49 

71 

04 

69 

98 
PI 

19 

ro 

99 
69 

99 

70 

99 

71 

100 

71 

100 
71 

100 
70 

102 
71 

100 
72 

100 
71 

100 
72 

99 
73 

101 
69 

101 
69 

102  102 
71   72 

104 

71 

91.2 
70,1 

TO 

♦9 

'<■ 

9» 

Tl 

PI 

19 

Tl 

1 

•  ■■ 
74 

97 
71 

91 

TO 

91 

100 

97 
PI 

199 
74 

101 

103 
74 

75 

102 
75 

101 
75 

102 

74 

104 
74 

102 
75 

99 

75 

100 
75 

101 
74 

101 
73 

102 

71 

101  101 
72   74 

101 

75 

99,0 
Till 

mm 

»* 

■  - 

68 

1 

II 

'1 

91 

T* 

<•• 
PI 

91 

70 

»* 

v, 

95 
PI 

|| 

ri 

97 

ri 

98 

i  1 

72 

95 
72 

97 
73 

98 
73 

97 
74 

96 
73 

98 

74 

96 
75 

96 
72 

M 

71 

98 

71 

99  100 
71   74 

101 

'4 

95.4 
Tl.9 

68 

69 

PI 

II 

PI 

91 

<4 

1  1 
PI 

69 

03 

91 

'4 

19 

M 

95 
P4 

96 

7) 

96 

71 

■li- 
ft 

97 

74 

97 

74 

98 
75 

95 

7) 

97 
7) 

94 

74 

94 
72 

95 

72 

97 
72 

98  100 
75   75 

99 

79 

94.2 
72.» 

PI 

94 

II 

.1 
PI 

PI 

t| 

:4 

19 

ri 

96 

"(4 

'1 

94 
74 

95 

1/ 

96 

71 

96 

74 

96 
73 

91 

74 

96 
TJ 

91 

74 

96 

72 

96 
71 

95 
72 

95   96 

75   74 

|| 

74 

91.9 

72.9 

9M 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY  1966 


Station 

Day  of  Month 

© 

5 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROBSTOWN 

MAX 

Mm 

92 
70 

93 
72 

93 

73 

92 

73 

92 
76 

87 
73 

88 
77 

90 
77 

93 
76 

93 

73 

92 
74 

93 
75 

92 
75 

92 
75 

93 

74 

96 
74 

95 
75 

94 

75 

95 
75 

96 
75 

95 
74 

98 
76 

96 

76 

96 

75 

95 
75 

92 
75 

94 
74 

94 
75 

94 
78 

97 
77 

98 
76 

93.5 

74.8 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

SB 
72 

87 
78 

87 
79 

87 
77 

84 
72 

86 
7* 

87 
80 

88 
81 

88 
81 

88 
80 

89 
76 

89 
80 

88 
76 

00 
81 

89 
80 

90 
77 

89 
78 

89 

80 

89 
79 

90 
79 

90 
77 

90 
77 

90 
79 

90 
81 

87 
77 

90 
81 

90 
76 

90 
78 

91 
82 

91 
82 

92 
81 

88.8 
78.4 

SAN  ANTONIO  WB  AIRP0R1 

MAX 

MIN 

92 
67 

90 
67 

91 
73 

93 
74 

91 
75 

85 
73 

93 

77 

93 

76 

94 
76 

94 
75 

93 
67 

94 

71 

92 

68 

94 
76 

96 
75 

97 
71 

95 
73 

95 

75 

96 

75 

97 
76 

97 
75 

98 
75 

97 
76 

96 

76 

95 
76 

96 
76 

96 

75 

96 
74 

98 
77 

98 

76 

99 
76 

94,5 
73.9 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

91 
68 

91 
66 

90 
68 

90 
68 

89 
69 

90 
70 

88 
71 

91 

74 

92 

74 

93 
73 

92 
68 

92 

70 

92 

68 

90 
72 

94 
72 

95 
72 

96 
71 

94 
72 

94 
72 

95 
73 

96 
72 

96 
73 

96 
71 

96 
72 

97 
71 

96 
70 

95 
70 

96 
71 

97 
69 

98 
72 

97 
73 

93.5 
70.8 

SEAl  Y 

MAX 

MIN 

92 
68 

91 
68 

92 

70 

92 
70 

89 
70 

92 

72 

93 
75 

94 
74 

95 

73 

95 

70 

95 
70 

94 
71 

91 
72 

95 
73 

96 
72 

96 

73 

95 
74 

97 
72 

97 
72 

97 
73 

97 
74 

96 
74 

95 
72 

95 
72 

95 
72 

95 
69 

95 

69 

97 
70 

97 
73 

100 
73 

99 
74 

94,8 

71.7 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

96 
70 

93 
68 

95 
70 

95 
70 

89 

71 

89 
72 

94 
72 

95 

75 

98 
75 

96 
71 

96 
69 

97 
71 

93 

71 

97 
73 

98 
73 

98 
73 

98 
73 

98 
74 

100 
75 

99 

74 

100 
75 

99 

73 

98 
74 

100 
74 

96 
73 

100 
74 

100 
72 

99 
74 

100 
75 

102 
75 

100 
75 

97.0 
72.7 

SINTON 

MAX 
MIN 

90 
70 

94 

70 

92 

73 

93 
72 

89 
76 

91 
73 

92 
78 

92 
78 

95 
78 

95 

74 

95 

74 

93 
75 

95 

75 

95 

76 

98 
75 

98 
76 

97 
76 

97 

77 

98 

76 

98 

76 

98 

76 

97 
76 

96 

77 

98 
76 

93 
76 

98 
75 

97 

74 

98 
75 

97 
80 

99 

78 

101 
78 

95.5 
75.5 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

93 
75 

93 
67 

90 
70 

90 
70 

92 
71 

90 
72 

93 
72 

89 
75 

91 

74 

91 

71 

91 
71 

92 

72 

93 
72 

91 

74 

92 
72 

94 
74 

95 
74 

95 
73 

93 

74 

94 

74 

95 
74 

95 
74 

94 
74 

94 
74 

93 

74 

93 
72 

92 
72 

94 

70 

95 
74 

95 

74 

96 
75 

92.8 
72.7 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

94 
67 

94 
67 

92 
70 

91 
72 

88 
72 

92 

73 

95 
73 

95 

71 

96 
70 

96 
71 

95 
70 

93 
73 

97 
74 

98 
73 

103 
75 

97 

74 

97 
73 

97 
74 

98 
74 

99 
76 

95 
72 

96 
74 

94 
73 

93 
71 

96 

71 

97 
72 

96 

75 

99 

75 

95.5 

72.3 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

94 
69 

92 

66 

92 
66 

93 

70 

94 
70 

9  1 
72 

90 
73 

93 
74 

96 
73 

96 
71 

95 
71 

97 
72 

97 
71 

95 
71 

98 
73 

100 
74 

100 
74 

99 

74 

99 
73 

100 
74 

100 
74 

100 

74 

93 
73 

97 
73 

96 
74 

97 
71 

99 

70 

100 
72 

100 
72 

102 

74 

102 
74 

96.7 

72.0 

YOAKUM 

«     #     # 

MAX 
MIN 

94 
69 

90 
70 

95 

71 

93 
70 

88 
70 

90 
69 

93 

74 

94 
74 

93 
73 

96 
73 

9S 
71 

96 
72 

95 
73 

93 
72 

97 

71 

96 
73 

96 
75 

97 

73 

96 
74 

97 
74 

98 

74 

100 
75 

93 

76 

96 

74 

94 
76 

96 
73 

97 
7* 

98 

71 

97 
76 

101 

76 

100 
74 

95.3 

72.9 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 
MIN 

95 

70 

90 
70 

87 
70 

92 

71 

94 
71 

82 
75 

90 

70 

90 
75 

91 

74 

92 
71 

93 
73 

92 
72 

91 

74 

91 
74 

92 
73 

95 

74 

94 
74 

94 
73 

94 
72 

95 
72 

95 
74 

91 
75 

96 
72 

90 
79 

93 

74 

92 

71 

94 
73 

92 

71 

90 
73 

90 
74 

94 

75 

92.0 
72.9 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 

70 

94 
68 

93 
71 

93 
68 

87 
70 

88 
74 

92 
76 

94 
75 

94 
74 

95 
75 

95 
74 

96 
74 

94 
78 

95 
78 

94 
78 

95 

75 

95 

76 

95 

77 

95 
77 

94 

78 

95 
77 

94 
77 

94 
76 

91 

74 

95 
74 

95 
75 

92 

74 

91 
77 

94 
74 

94 
74 

93.5 

74.5 

4NGLET0N 

MAX 

Mm 

89 

71 

90 
71 

89 
72 

83 

74 

89 
72 

90 
74 

91 
76 

93 
70 

94 
74 

94 

73 

93 

74 

91 

74 

93 

73 

95 
73 

94 
74 

93 
73 

95 
73 

94 
73 

96 
75 

95 
74 

95 
75 

90 

74 

92 
75 

92 
70 

94 

74 

93 
72 

91 
75 

92 
74 

94 
75 

92.2 
73.3 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

94 
72 

93 

71 

87 
72 

90 
71 

90 
73 

86 

71 

90 
76 

90 
75 

91 

74 

92 
71 

95 

74 

95 
73 

95 
74 

92 

75 

93 

74 

96 
74 

94 
75 

93 

73 

96 
75 

95 
75 

94 
77 

96 
78 

95 
76 

89 
76 

93 
76 

92 
73 

95 
76 

93 
75 

93 
77 

94 
78 

95 
77 

92.8 

74.4 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

95 

70 

92 

69 

91 
80 

92 
80 

93 
72 

88 
72 

91 
79 

91 
77 

94 
74 

94 
74 

93 
72 

97 
74 

95 
74 

93 
77 

94 

76 

94 

74 

95 
76 

97 
76 

97 
77 

97 
77 

93 
7* 

93 

74 

93 

74 

96 
77 

95 
76 

94 
78 

93.7 
75.1 

BEAUMONT 

MAX 

Mm 

93 
69 

92 
73 

90 
76 

90 
75 

85 
73 

88 
68 

90 
78 

91 
77 

92 

80 

96 
78 

96 
82 

95 
76 

96 

78 

92 

77 

98 
80 

98 
79 

95 
80 

93 

78 

96 
79 

96 

80 

98 

80 

96 
80 

92 

76 

91 
79 

90 

78 

93 

76 

91 
78 

92 
78 

95 
82 

96 
80 

95 

80 

93.3 
77.5 

Cleveland 

MAX 

Mm 

93 
69 

93 

65 

89 
70 

91 

70 

93 

70 

90 

70 

91 

74 

93 

71 

95 

70 

95 
69 

95 

71 

96 

70 

95 
71 

92 
71 

95 
73 

97 
73 

97 
73 

95 
72 

95 
71 

96 
72 

98 
73 

96 
74 

91 
72 

95 
74 

94 
73 

94 
67 

96 
70 

97 
71 

97 
72 

99 
72 

99 
75 

94,6 
71.2 

DANEV/ANA  2  SE 

MAX 

Mm 

93 
73 

88 
72 

89 
72 

90 
72 

85 
72 

91 
76 

92 
77 

92 
76 

93 
74 

93 
72 

94 
74 

94 
74 

93 
75 

95 
75 

96 
73 

96 
76 

92 
75 

95 

74 

95 
73 

95 
73 

97 
74 

97 
74 

90 
76 

92 

75 

92 
75 

94 
73 

94 
75 

95 
73 

97 
75 

97 
76 

98 

75 

93.4 
7*. 2 

EDNA  3  SW 

MAX 

Mm 

94 
70 

90 
71 

93 
70 

92 
71 

85 
71 

88 
71 

89 
77 

90 
75 

92 
73 

95 
71 

93 
73 

91 
72 

92 
73 

102 

74 

96 
72 

92 
72 

93 
72 

95 
72 

96 
72 

96 
72 

97 
73 

96 
73 

92 
73 

94 
73 

91 
73 

93 

72 

94 
72 

95 

71 

94 
71 

98 

75 

98 

74 

93.4 
72.4 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

95 
72 

90 
72 

93 
71 

93 
72 

88 
73 

92 
7* 

94 
77 

94 
75 

94 
74 

96 

73 

96 
73 

94 

74 

96 
74 

97 
74 

98 
73 

99 
74 

96 
75 

97 
73 

98 
73 

98 
73 

100 
74 

97 

74 

92 

74 

93 
74 

93 

75 

96 
72 

96 

75 

96 
72 

93 
75 

95 
75 

98 
74 

95.1 
73.6 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

73 

70 

74 

76 

77 

84 
71 

79 

78 

90 
78 

90 
75 

91 
75 

92 

76 

92 

77 

93 

77 

94 

78 

93 
79 

93 
79 

92 

78 

92 
78 

93 
77 

92 

77 

93 

79 

91 
77 

87 
76 

90 
76 

92 

75 

93 

74 

93 

74 

93 

79 

93 
80 

93 
80 

91.6 
76.5 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

88 

75 

86 
74 

85 
77 

86 

75 

84 

71 

85 

79 

86 
81 

87 

80 

87 
80 

90 
80 

88 
79 

88 
80 

86 
77 

87 
81 

89 
81 

89 

80 

87 
82 

88 

81 

89 
80 

89 
80 

89 
80 

88 
81 

84 
78 

88 
81 

89 
82 

91 
80 

88 
80 

88 

80 

88 
78 

88 
82 

88 
81 

87.5 
79.2 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

90 
72 

94 
72 

88 
76 

86 
74 

86 
76 

88 
78 

88 

78 

92 

78 

94 

77 

94 
77 

93 
77 

92 
77 

88 
76 

.93 

78 

96 
76 

94 
78 

92 

80 

94 
79 

96 
78 

96 
78 

96 
77 

94 
79 

88 
77 

90 

78 

92 
79 

96 

76 

94 

78 

92 
78 

93 
79 

94 
79 

95 

77 

91.9 
77.2 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
70 

87 
73 

87 
73 

91 
74 

87 
74 

89 
76 

91 

77 

93 
76 

92 

75 

93 
75 

94 
77 

93 
76 

92 

77 

93 
76 

94 
76 

95 
77 

94 
77 

96 

76 

95 
76 

95 

75 

96 
77 

95 

77 

90 
76 

93 
76 

92 
76 

94 
75 

94 
77 

94 
76 

93 

76 

97 
77 

97 

78 

92.8 
75.7 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

94 
71 

92 

68 

87 
72 

90 
72 

90 
71 

89 

74 

92 
75 

93 
74 

95 
73 

97 
72 

97 

75 

97 
74 

96 
74 

90 
75 

95 
76 

96 
75 

97 
76 

95 
75 

96 
75 

97 
75 

97 
77 

98 
76 

93 
75 

93 
76 

90 
75 

95 

70 

97 

71 

96 
75 

93 

75 

94 
76 

96 

76 

94.1 

74.0 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

89 
75 

88 

75 

90 
78 

91 
75 

87 
72 

89 

79 

91 

80 

91 

80 

92 

80 

93 
76 

92 

76 

91 

77 

91 

76 

91 

80 

92 
78 

93 
78 

92 
79 

95 

78 

93 
77 

93 

78 

93 
78 

95 
79 

91 
79 

93 
76 

93 

76 

93 
75 

92 
78 

91 
79 

92 
81 

93 
82 

93 

82 

91.7 
77,8 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

95 
71 

92 

72 

87 
71 

91 
71 

92 

71 

86 
7* 

90 
76 

91 
74 

92 
74 

93 
71 

95 
73 

95 
73 

94 
74 

92 

74 

92 
74 

96 
74 

98 
76 

93 
73 

95 
73 

97 
72 

98 
75 

97 
75 

98 
73 

87 
73 

94 
75 

92 
72 

95 

75 

93 
73 

92 

75 

92 

74 

94 
76 

93.2 

73.5 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

92 

71 

90 
66 

91 
70 

91 
70 

84 
70 

39 

69 

91 
72 

89 
73 

93 

70 

94 
72 

96 
74 

95 
73 

94 
74 

92 

74 

93 
73 

98 
74 

94 
74 

95 

73 

96 
73 

96 
72 

98 
73 

95 

75 

86 
72 

90 
73 

92 
72 

94 
69 

97 
73 

92 

72 

95 
73 

94 
73 

92 
7* 

92.8 
72.1 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
75 

87 
67 

87 
78 

87 
75 

84 
73 

87 
79 

87 
80 

89 

79 

90 
78 

89 
76 

91 
75 

90 
75 

89 
76 

89 
81 

91 
77 

92 

77 

89 
79 

89 
79 

90 

76 

92 

76 

91 
77 

91 

78 

87 
78 

90 
75 

88 
76 

90 
75 

89 

77 

89 
79 

89 

82 

90 
82 

92 
82 

89.2 
77.2 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

94 

70 

94 
67 

89 
69 

90 

70 

92 
71 

85 

73 

91 
75 

91 
72 

92 
72 

93 
70 

95 

70 

98 
72 

97 
72 

95 
73 

94 

71 

98 
72 

96 
76 

98 
71 

96 
71 

98 
70 

97 
72 

98 
72 

98 
72 

90 
73 

91 
73 

93 

70 

95 
72 

95 
70 

94 
72 

93 
72 

95 

72 

94.0 
71.5 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

93 

77 

90 
73 

88 
74 

90 
75 

89 

71 

87 
76 

89 
80 

89 
79 

90 
80 

90 
78 

91 
75 

90 
74 

89 
74 

91 
81 

92 

80 

94 
82 

92 
80 

90 
80 

91 

80 

92 
79 

93 
76 

93 
81 

91 

75 

91 

79 

88 
75 

88 
80 

91 
79 

92 
81 

94 
81 

94 

82 

90.7 
77.9 

PORT  ARTHUR 

MAX 

Mm 

93 

74 

94 
71 

90 
75 

89 

73 

89 
73 

89 
73 

89 
78 

90 

78 

93 

78 

95 

77 

98 
77 

96 
10 

95 
75 

93 
79 

92 
79 

95 
78 

97 
79 

93 
79 

95 

77 

96 
78 

96 
80 

91 
79 

86 

75 

88 
75 

89 
78 

95 
76 

97 

77 

92 

76 

93 
SO 

93 
78 

91 

B0 

92.6 
76.9 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
73 

90 
71 

90 
74 

87 
72 

89 
72 

91 
75 

92 
76 

93 

75 

93 
73 

95 
75 

94 
77 

94 
75 

92 
77 

94 
76 

95 

77 

94 
78 

94 
77 

95 
76 

95 
77 

96 
76 

97 
78 

93 
76 

91 
75 

90 
76 

94 
77 

96 
74 

92 

77 

96 
75 

96 
76 

95 
77 

96 
75 

93.2 
75.4 

PORT  LAvACA  NO  2 

MAX 

MIN 

92 

71 

90 

74 

88 
74 

91 
73 

92 

75 

85 
72 

89 
76 

90 
78 

92 
78 

92 

75 

91 
74 

92 
74 

92 
75 

93 
76 

92 

75 

96 
73 

95 
76 

94 
75 

94 
76 

95 
75 

95 
76 

96 
75 

96 
77 

93 
73 

92 

74 

89 
76 

91 
75 

92 

74 

94 
78 

94 
74 

95 

76 

92.3 
74.9 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

89 

76 

88 

76 

8  9 
78 

90 

77 

88 
76 

91 
77 

90 
78 

91 
79 

92 

78 

91 
79 

90 
78 

89 
79 

90 
79 

90 
80 

89 
78 

91 
79 

90 
80 

91 
80 

92 

81 

90 

80 

91 

79 

92 

80 

91 
78 

90 
79 

92 
80 

91 
79 

90 

76 

91 
74 

90 
73 

90 
74 

91 
75 

90.3 
77.9 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

94 
71 

92 
69 

85 

73 

90 
72 

92 
73 

88 
75 

91 
76 

92 
75 

94 
76 

94 
73 

94 
75 

95 
74 

94 
74 

91 

76 

93 
75 

97 
76 

96 
76 

94 

75 

95 
75 

95 
75 

96 

76 

97 

77 

95 
75 

90 
7ft 

91 

76 

92 

72 

93 
75 

94 
75 

93 
76 

95 
77 

96 
77 

93.2 

74.7 

b  Reference  Notes  Following  S 
-    227    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1966 


Station 

Day  of  Month 

• 
* 

1 

• 

3 

4 

5 

6 

'I 

'I 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

■ 

> 
< 

Thomsons  j  ksw 

MAX 

t-CN 

94 
69 

92 
69 

84 
70 

90 
71 

90 
71 

85 
73 

90 
74 

91 
73 

92 
73 

91 
72 

93 

73 

92 
72 

92 

74 

90 
73 

91 
73 

95 

74 

95 

74 

93 
72 

94 

73 

95 

72 

95 
74 

97 
73 

97 
73 

8  6 

74 

91 

74 

92 

70 

94 
73 

93 
71 

91 
73 

93 

73 

93 

75 

92.0 
72,5 

VICTORIA  »B  AIRPORT 
•     •     • 

MAX 

Mm 

91 
73 

89 

73 

00 
73 

91 
72 

85 
72 

98 

73 

90 

77 

91 

77 

92 
77 

92 

75 

92 

75 

91 
75 

90 
74 

92 
77 

9* 
75 

9* 

75 

93 

76 

94 
75 

94 
74 

94 
76 

95 
76 

95 

77 

90 
78 

93 
77 

91 
75 

92 
76 

93 
76 

93 
74 

94 

77 

97 
78 

99 

77 

92.2 

75.* 

SOUTHERN            09 

MICE 

MAX 

Mm 

91 
69 

92 

70 

91 
71 

93 
72 

91 
74 

H  9 
72 

89 
75 

92 

76 

91 

75 

94 
73 

94 

73 

92 

74 

92 
74 

95 
74 

94 

73 

93 

75 

96 
72 

93 

72 

94 
74 

95 
74 

95 
73 

95 
74 

96 
74 

97 
73 

97 

74 

93 
74 

96 
73 

95 
73 

96 
76 

93 

76 

96 

74 

93.6 

73.4 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

92 
68 

92 

75 

94 
74 

88 
72 

J  2 

74 

95 
75 

94 
76 

06 
'6 

96 

74 

92 

74 

94 
72 

95 

74 

95 
70 

97 
71 

94 
70 

96 
72 

97 
73 

96 
72 

96 
73 

96 
71 

95 

71 

96 
76 

94 
75 

96 
74 

92 
72 

99 

7* 

7* 

9*.7 
73.0 

BATESvULE  3  S 

MAX 

M1M 

93 
67 

95 
69 

96 

70 

96 

71 

98 
72 

99 

7* 

95 
76 

95 

76 

97 
75 

100 
72 

101 
70 

99 
72 

99 
70 

98 
73 

102 
72 

101 
73 

103 
75 

100 
73 

101 

74 

102 

74 

102 

75 

103 
74 

104 
76 

101 
75 

100 
77 

101 

76 

101 

73 

102 
76 

101 
76 

102 
7» 

106 
75 

99.8 
73.4 

BENAvtDES  T  S 

MAX 

MIN 

91 
67 

92 

68 

93 

70 

93 
70 

95 
75 

91 

72 

88 
73 

91 
76 

92 
76 

102 

75 

92 
72 

92 
72 

92 

71 

93 
73 

95 
73 

94 
72 

95 

72 

95 

72 

96 
73 

97 
74 

97 
72 

96 

77 

98 
73 

96 
72 

99 
73 

95 

74 

98 
76 

99 
76 

99 
76 

99 
73 

101 

74 

95.1 
73.0 

CARRI70  SPRINGS 

MAX 

Mm 

95 

68 

97 

70 

95 
72 

97 
71 

97 

74 

96 

73 

96 
78 

94 
76 

96 
78 

98 
73 

100 
71 

95 
72 

98 
72 

96 
73 

101 
73 

100 
73 

101 
75 

99 
76 

100 

76 

100 
75 

101 
75 

101 

74 

102 
76 

98 
75 

100 
78 

100 
76 

98 
74 

101 
75 

102 
76 

101 
76 

103 
76 

98.6 
74.2 

CATARINA 

MAX 

Mm 

97 
65 

97 
72 

100 

70 

98 
71 

96 

73 

95 
75 

99 
78 

98 
76 

[00 
78 

100 
74 

98 
72 

98 

72 

97 
71 

102 

74 

101 
72 

102 

75 

101 
75 

102 
76 

102 
75 

102 
75 

103 

75 

100 
76 

101 
76 

102 
76 

100 
76 

103 

75 

102 
7* 

103 
77 

104 
75 

105 
75 

100,3 
7*.l 

CHARLOTTE  5  NNM 

MAX 

Mm 

94. 
66 

94 
69 

94 
69 

95 
71 

93 
73 

86 
72 

90 
77 

92 

76 

94 
76 

95 
73 

95 

70 

96 
72 

95 
70 

97 
74 

97 
73 

98 
72 

97 
71 

98 

73 

99 

73 

100 
72 

100 
73 

101 
72 

100 
74 

100 

81 

97 

75 

97 

74 

99 
71 

100 
71 

102 
76 

103 
7* 

102 
75 

96,6 
72.8 

COTllLlA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 

67 

93 

71 

95 
72 

97 
72 

96 
75 

94 
77 

96 
78 

98 
77 

99 
76 

98 
73 

98 
72 

98 

74 

96 
73 

100 
75 

100 
75 

101 
73 

99 
76 

99 

74 

99 

78 

101 
75 

101 
75 

102 
76 

99 
76 

101 
77 

too 

76 

99 

76 

100 
74 

100 
75 

103 
77 

103 
77 

104 
77 

98.8 
74,8 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

94 

69 

94 

71 

95 
73 

96 

73 

95 
75 

92 

75 

94 
79 

94 
78 

97 

77 

97 
75 

96 
73 

96 

74 

94 
73 

99 

75 

98 

74 

101 
76 

98 
77 

98 
76 

99 

77 

99 
77 

99 

77 

101 

76 

98 

78 

99 
78 

98 

78 

98 

78 

99 
76 

99 
76 

100 
79 

101 

78 

101 
78 

97.* 
75.8 

DlLlEY 

MAX 

Mm 

93 
65 

94 
68 

95 

70 

95 
69 

95 
71 

95 
74 

92 
76 

95 
75 

97 
75 

99 
72 

98 
69 

97 
71 

98 
70 

94 
72 

99 
71 

100 
71 

101 
73 

99 
72 

100 
71 

100 
72 

100 
71 

101 
73 

102 

74 

99 
73 

101 
75 

100 
76 

99 
71 

100 
72 

100 
75 

102 
76 

103 
74 

98.2 
72.2 

EAGlE  PASS 

MAX 

Mm 

94 
69 

97 
69 

9P 
73 

98 

73 

99 

74 

99 
76 

97 

75 

98 
75 

96 
77 

98 

78 

101 
73 

99 

75 

100 
73 

99 
75 

102 
75 

100 
76 

103 
75 

101 
76 

101 
77 

103 

77 

102 
77 

102 
76 

104 
78 

101 
76 

102 
76 

101 
78 

102 
77 

102 
77 

103 
78 

103 
78 

103 

79 

100,3 
75.5 

EMCtMU.  3  Nk 

MAX 

Mm 

9? 
64 

97 
65 

97 

70 

97 
72 

98 
72 

96 
75 

98 

74 

97 
75 

98 
75 

100 
72 

100 
72 

99 
71 

99 
69 

98 
69 

100 
72 

101 

74 

103 
73 

103 
73 

103 
73 

103 
73 

103 
72 

104 
73 

105 
72 

102 
72 

104 
75 

103 
73 

104 
73 

105 
76 

103 
75. 

106 

75 

106 
75 

100.6 
72.* 

'ALCCN  DAM 

MAX 

Mm 

91 
69 

94 
70 

70 

95 
72 

93 
73 

90 
74 

94 
75 

95 
75 

95 
75 

98 

74 

96 
72 

96 
73 

95 
72 

96 
73 

97 
73 

97 
72 

98 
73 

98 
74 

98 
74 

99 
75 

100 
75 

99 

74 

100 
74 

100 
75 

100 
76 

100 
76 

100 
76 

102 
76 

101 
72 

98 
76 

103 
76 

97.1 

73.7 

>1  '     »R|AS 

MAX 

Mm 

89 
68 

91 
66 

95 
72 

94 
72 

94 
75 

91 
74 

92 
76 

93 

78 

96 
76 

98 

74 

9* 
74 

99 

71 

95 
74 

94 
76 

98 

74 

99 
72 

99 
74 

97 
74 

99 
75 

97 
76 

96 

74 

99 

74 

101 
75 

99 

75 

97 
74 

95 

76 

97 

74 

95 
76 

95 
77 

9* 

75 

101 
75 

95.9 
7».l 

»ClERTON 

MAX 

Mm 

96 
68 

95 

70 

96 

71 

96 

70 

95 
72 

91 
75 

95 

79 

98 
75 

98 
75 

98 
73 

98 

70 

98 
73 

103 
72 

98 
73 

98 
72 

99 
72 

99 
73 

99 
73 

99 
72 

100 
73 

100 
72 

100 
74 

100 
73 

100 
73 

101 
74 

99 

74 

100 
71 

100 
72 

103 
75 

103 
75 

103 
75 

96,6 
72.9 

»REE» 

MAX 

Mm 

95 

64 

98 
78 

IK 

78 

96 
75 

97 
76 

98 

7  2 

94 
66 

92 

76 

9- 

76 

96 

76 

95 
72 

96 

74 

96 
74 

96 
70 

96 
74 

96 
73 

95 
73 

96 
7* 

97 
75 

98 

74 

97 
73 

97 
73 

98 
75 

98 
74 

97 
73 

95 
73 

97 
73 

98 
7* 

100 

74 

100 
75 

98 
78 

96,6 
73,7 

twit   ranch 

MAX 

Mm 

91 
64 

93 
66 

94 
6  J 

94 
72 

93 
72 

99 

77 

92 

75 

94 

76 

94 
74 

95 

70 

93 

70 

94 
68 

94 
73 

95 

71 

96 
68 

96 
68 

96 
70 

97 
72 

94 
73 

92 

71 

98 

70 

97 
70 

98 
70 

97 
70 

98 
72 

98 
72 

98 

70 

96 
70 

98 
75 

97 
73 

100 
73 

93.3 

71.0 

LA  P' 

MAX 

Mm 

96 
65 

98 

69 

91 

70 

98 

70 

98 
73 

98 

75 

96 

78 

95 
77 

96 
77 

99 

73 

100 
70 

98 

73 

100 

70 

98 
72 

101 
72 

101 
74 

104 
73 

101 
74 

101 

74 

103 
74 

104 
74 

103 
73 

105 

75 

102 
75 

102 

77 

102 
76 

102 
77 

101 
73 

103 
78 

103 
77 

105 

75 

100.3 
73.6 

«-•'.-  NO.  2 

MAX 

Mm 

96 

69 

96 
71 

97 
72 

97 
73 

94 
'5 

n 

74 

96 

79 

97 

76 

97 
78 

99 

74 

98 

74 

99 

73 

98 
73 

99 
75 

loO 
74 

101 
75 

100 

75 

100 
75 

100 
76 

101 

76 

100 
75 

102 
76 

101 

77 

101 
76 

100 
77 

100 
75 

101 
75 

102 

76 

100 
77 

103 

77 

104 
77 

99.2 

73.0 

OTITO* 

MAX 

Mm 

90 
67 

91 
70 

92 

ro 

92 
69 

93 
74 

88 

88 
75 

91 
75 

92 

75 

94 
72 

92 
72 

96 
72 

96 

70 

96 
74 

97 
74 

97 
74 

96 
74 

98 
72 

97 
75 

98 
73 

99 
72 

97 

71 

99 
72 

72 

74 

73 

76 

73 

98 

76 

98 
76 

100 
76 

9*. 9 
72.6 

PtMMU 

MAX 
M» 

94 

68 

93 

70 

•4 

71 

94 

71 

94 
73 

91 
73 

94 

77 

96 

76 

97 
76 

96 
73 

95 

70 

96 
73 

95 
71 

99 
73 

99 

72 

100 
72 

98 
72 

99 
73 

98 
72 

98 
72 

100 
73 

100 
74 

99 
75 

98 
74 

98 
75 

98 
74 

98 
74 

99 
72 

100 

73 

98 
73 

101 
74 

97.1 
72.9 

MAX 
MM 

1) 
67 

92 
69 

92 

ro 

93 
71 

89 

74 

87 
73 

91 
77 

92 

76 

93 
76 

94 
73 

9* 
69 

95 

73 

92 

71 

96 

74 

97 
73 

97 
72 

96 
73 

97 
73 

97 
73 

98 
72 

98 
73 

99 

73 

96 

74 

98 
73 

96 

75 

96 
73 

97 
70 

99 
71 

100 
73 

100 
73 

101 
7* 

95.3 

72.7 

•ie  wanoe  city  3  • 

MAX 

Mm 

93 

68 

93 
72 

94 

'4 

90 
73 

■•i 
75 

94 

n 

95 

77 

97 

74 

96 

71 

71 

98 
70 

97 
75 

98 

74 

98 
70 

99 
73 

100 
73 

100 
76 

ion 
75 

100 
74 

100 
74 

102 
74 

100 
74 

100 
75 

99 
76 

100 
75 

100 
75 

102 
77 

102 
77 

104 
73 

106 

77 

98.0 
73.9 

MAX 

Km 

9) 

94 
70 

94 

ro 

95 

'1 

96 
75 

93 

14 

90 
76 

93 

77 

94 
75 

96 

75 

96 
71 

97 
73 

17 
72 

94 
74 

97 
72 

98 

71 

99 

71 

99 
74 

98 

74 

99 
73 

99 
73 

99 

74 

100 
75 

97 
74 

100 
74 

97 
75 

99 
72 

99 
73 

101 
71 

101 
7» 

102 
76 

96,9 
73.3 

7i»»'l 

•       •       • 

MAI 

H» 

95 

71 

95 

■  ■ 

96 

74 

93 

15 

94 

78 

97 
76 

9| 

78 

97 
76 

95 
75 

97 

74 

97 
74 

98 

76 

99 
75 

100 
75 

99 
76 

99 

76 

100 
77 

101 
77 

100 
76 

101 
76 

100 
76 

100 
76 

98 

77 

100 
77 

101 
77 

101 
77 

99 

77 

103 
79 

102 
78 

91.3 
75.6 

.    1  - 

— 0»'  •  ■  '   '  M  »!>»'./•« 

M» 

91 

M 

n 

»4 

72 

*9 

90 

74 

90 

M 

91 
76 

93 

76 

93 

74 

92 

75 

91 

76 

94 
76 

92 

77 

94 
76 

93 

76 

94 
73 

93 
76 

92 

76 

92 
76 

93 
75 

93 
78 

93 

79 

9* 

7H 

91.* 

73.0 

VN 

MM 

91 

• 

92 

7| 

90 
75 

'(1 

" 

'. 

91 

71 

93 
73 

91 

7| 

95 

71 

93 

71 

94 
71 

94 
73 

95 
73 

94 
75 

96 

76 

96 
72 

97 
72 

94 
72 

95 
72 

95 

73 

93 
73 

96 

73 

97 
73 

93.3 

72.* 

-•  . 

MM 

ii 

91 

92 

76 

94 
74 

95 
72 

96 

74 

H 

74 

99 
74 

97 

74 

97 
74 

98 
76 

99 
75 

91 

74 

96 
75 

98 

75 

98 

75 

99 

76 

97 
75 

97 

75 

97 
78 

9» 

77 

100 
76 

93,1 

7*.* 

mm 

-»4 

•1 

91 

■1 

.1 
74 

</ 

95 

75 

96 

94 

74 

96 

74 

97 
75 

97 
76 

97 
75 

97 

74 

97 

74 

98 
74 

99 
73 

96 
76 

98 

75 

98 
7* 

96 
76 

93 
71 

99 

77 

100 

77 

93.1 
7*. 3 

MM 

91 

90 
75 

76 

■1 

74 

II 

71 

97 
70 

96 

70 

97 
71 

97 
72 

97 
73 

96 
71 

99 
71 

98 
72 

99 

71 

99 
73 

97 

74 

99 

71 

100 
72 

99 
73 

96 
73 

99 

7» 

93.* 
72.2 

■ 

96 

M 

94 

• 

It 
70 

II 

I] 

') 

100 
72 

96 

70 

mm 

•' 

•» 

»  ' 

97 
90 

.... 

ri 

1  1 

|| 

|| 

|| 

*7 
10 

98 
80 

89 

|g 

■  8 
90 

97 
90 

99 
79 

88 
79 

98 
79 

If 

10 

69 
79 

81 
90 

|  t 

10 

88 

81 

90 

91 

19 
79 

M 

nl 

67.7 
71,1 

• 

•  • 

". 

■  ■ 

97 
90 

II 

|| 

"1 
'71 

IC 

f  7 

90 

I  i 

90 

79 

90 

in 

99 
79 

90 

7  7 

90 
79 

90 

7« 

90 
78 

90 
79 

97 
90 

If 

78 

99 

79 

91 
10 

91 
11 

91 
10 

ll.« 

77.7 

Tin 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

Tt 

Ml 

>E\ 

iA 

TURE 

s 

JULY 

TEXAS 
1966 

Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

■> 

8 

9 

*  j 

n 

12 

13 

14 

15 

16  1   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

RAYMONDVILLE 

MAX 

MIN 

89 
67 

91 
69 

92 
73 

93 
73 

93 
73 

89 

73 

92 

76 

92 
78 

93 
77 

95 
73 

93 
72 

92 
72 

92 

71 

94 
75 

95 
74 

95  96 
72       73 

94 
73 

95 
73 

95 
75 

Q5 
73 

95 

72 

96 
72 

95 
72 

95 
74 

92 
73 

95 
73 

95 
75 

97 
77 

lb 
75 

98 
75 

93.8 
73.3 

SAN    BENITO 

MAX 

MDJ 

92 

70 

93 
71 

93 

71 

94 
72 

92 
71 

93 
72 

94 
73 

95 

74 

94 
75 

95 
75 

95 
71 

95 

75 

94 
75 

92 

75 

94 
75 

95      94 

75       73 

96 

75 

95 
75 

93 

77 

96 
76 

98 
76 

98 
75 

96 

77 

98 
75 

96 
77 

96 
75 

97 
76 

96 
78 

96 
79 

98 
77 

94.9 
74.5 

WE5LAC0    2    E 

MAX 

MIN 

92 

67 

9* 
68 

94 
72 

94 
70 

89 

71 

91 
74 

93 
76 

94 
76 

96 
76 

93 
73 

94 
71 

96 
72 

94 
71 

95 
74 

97 
75 

96  96 
73        73 

97 

75 

97 
75 

96 
74 

98 
74 

97 
75 

97 
74 

98 
74 

96 
75 

96 
75 

96 
74 

97 
76 

96 
76 

98 
78 

100 
78 

95.4 
73.8 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity  average*  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1  »s 

111 

1 

Station 

+*  a 
a  o 

W-H 
**  +» 
i-»  o 

3   0) 

a  u 

O  -H 

«  a 

c 
«i  a 

n  0 

3  a 

CO  00 

e 
■ 

e 

• 
> 
< 

1     . 
11 

a 

u 

« 
1 
1 
1 

il 

CENTRAL    STANDAR0    TIME 
MID           6    AM        NOON        6    PM 

I 

8 

l 

o 

a 
k 

8 

I 

e 
> 

o»  3 

I 

8 

ABILFNE    WB    AIRPORT 

17 

9.2 

ll.l 

27 

H 

24 

52 

65 

43 

34 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

76 

4.9 

AMARILLO   WB    AIRPORT 

19 

10.1 

13.9 

34 

W 

24 

57 

72 

37 

35 

2 

2 

5 

0 

0 

0 

9 

74 

4.0 

AUSTIN   WB   AIRPORT 

18 

7.2 

8.0 

23 

SE 

05 

74 

87 

50    . 

45 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

74 

4.7 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

14 

9.5 

10.3 

24 

SE 

29+ 

89 

94 

61 

66 

5 

1 

0 

1 

0 

11 

84 

4.8 

CORPUS   CHRISTI    WB    AIRPORT 

15 

8.3 

9.5 

25 

SE 

29 

93 

98 

64 

65 

2 

4 

0 

0 

0 

8 

71 

5.3 

DALLAS   WB   AIRPORT 

17 

7.5 

9.4 

22 

W 

2* 

66 

79 

57 

50 

2 

0 

2 

0 

0 

3 

70 

4.6 

DEL    RIO   WB    AP 

13 

10.0 

10.4 

17++ 

13 

06 

51 

78 

50 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

3.9 

EL    PASO   WB   AIRPORT 

11 

2.0 

6.3 

68 

NE 

27 

49 

66 

41 

29 

6 

3 

0 

0 

11 

95 

3.3 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

17 

6.2 

7.7 

26++ 

20 

07 

69 

60 

54 

50 

1 

0 

2 

0 

5 

- 

4.7 

GALVESTON  WB   CITY 

- 

- 

- 

36 

W 

05 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

0 

Q 

10 

70 

- 

HOUSTON   WB   CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

0 

0 

10 

- 

- 

HOUSTON   WB   AIRPORT 

17 

5.1 

7.6 

23++ 

19 

05 

85 

88 

60 

66 

3 

3 

3 

0 

0 

10 

72 

6.1 

LUBBOCK    WB   AIRPORT 

17 

7.6 

10.7 

32++ 

13 

10 

49 

61 

37 

31 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

5 

- 

4.2 

MIDLAND   WB    AIRPORT 

15 

7.6 

9.1 

31++ 

4 

10 

52 

68 

39 

31 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

- 

4.6 

PORT    ARTHUR   WB    AIRPORT 

20 

3.6 

7.5 

41 

SE 

01 

91 

93 

66 

71 

2 

7 

6 

2 

1 

0 

16 

73 

3.7 

SAN   ANGELO   WB    AIRPORT 

17 

7.7 

9.2 

25++ 

18 

08 

52 

70 

40 

33 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

- 

4.7 

SAN   ANTONIO   WB    AIRPORT 

1* 

7.6 

9.1 

29 

SE 

05 

79 

93 

52 

46 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

76 

4.6 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

15 

6.1 

8.7 

35   « 

SSW 

06 

87 

94 

63 

63 

4 

3 

2 

2 

0 

1 

12 

- 

6.0 

WACO   WB    AIRPORT 

17 

9.0 

10.6 

21++ 

35 

24+ 

58 

69 

42 

39 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

- 

3.9 

WICHITA    FALLS    WB   AIRPORT 

16 

9.4 

11.2 

35++ 

12 

30 

61 

75 

44 

37 

3 

4 

1 

0 

0 

1 

• 

- 

5.1 

%   PEAK   GUST 


See  Heferenc.  Noloa  Following  Slation  Index 
-   229   - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season    of    1965    -    1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

.    . 

HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  KB  AIRPORT 
ANDREWS 
SIG  SPRING 
SORGER  3  • 
BOYS  RANCH 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

73 
3 
2 

56 

41 

191 

99 

67 

144 

159 

376 
211 
148 
307 
290 

676 
486 
393 
618 

1145 

802 
757 
1025 
1071 

857 
625 
552 

757 

456 
266 
219 
358 

312 

113 

99 

213 

99 

44 
46 
53 

113 

1 
0 
0 
0 
5 

4186 
2649 
2283 
3531 

3985 

BRAVO 

3R0WNF1ELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

72 
23 

50 
47 
64 

222 

137 
148 
185 

185 

399 

268 

302 
320 

345 

699 
619 
595 
624 
680 

1034 
969 
1032 
1010 
1160 

819 
721 
766 
742 
840 

449 

346 

371 
465 

289 

211 
227 
213 
313 

82 
89 
65 
65 
137 

0 
0 
0 
0 
0 

4065 

3531 
3577 
4209 

CROSBYTON 

DALHARI  FAA  AIRPORT 

DIMM1TT 

[XI  HAS 

FLOYDADA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

32 

119 
71 
81 
51 

165 
229 
233 
232 
1S6 

295 
444 
393 

411 
319 

596 
747 
706 

744 
655 

1006 
1105 
1056 
1144 
1072 

764 
868 
816 
876 
813 

393 
538 
478 
540 
405 

225 
363 
300 
327 
257 

94 
109 
124 
124 

125 

0 
5 

1 
3 

0 

3570 
4527 
4178 
4482 
3885 

3539 

FOLLETT 

FR10NA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

71 
70 
62 

80 

160 
231 
230 
140 

178 

338 
386 
386 
239 
399 

668 
694 
700 
549 
722 

1093 
1066 
1143 
893 
1092 

917 
814 
860 
653 
822 

476 
475 
495 
324 
458 

312 
280 
304 
174 
274 

125 

108 

125 

58 

72 

1 
0 
2 

0 
0 

4161 
4124 
4309 

4097 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEvELLAND 
LIPSCOMB 

LlTTLEFIELD 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

69 
8 
37 
56 
23 

234 
107 
186 
193 
147 

394 
214 
304 
376 
276 

715 
558 
640 

647 

1090 
905 
995 

1089 
948 

832 

680 
758 
852 

52  2 
329 

442 
456 

310 
185 
227 
305 

121 
60 
97 

74 

1 

0 
0 
0 

4288 
3046 
3686 

4048 

3136 

LITTLEFIELD  NO.  2 

LUBBOCK  KB  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  »6  AIRPORT 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

22 

37 
63 

11 

94 
155 
237 

96 

235 
309 
394 
232 

551 
575 
706 
468 

946 

1014 

1108 

831 

681 
677 
784 

890 
621 

429 

307 
416 
494 
256 

241 
166 
258 
294 
124 

99 
48 
95 
117 
46 

0 
0 
0 

1 

0 

3046 
3643 
4304 
2687 

3576 

4264 
2591 

MIDLAND  A  ENE 
MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 
PAMPA  NO.  2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
45 
52 
59 

44 

120 
181 
221 
201 
177 

228 
311 
367 

348 
335 

428 
639 
718 
678 

631 

811 
965 

1060 
1060 
1059 

593 
749 
788 
799 
800 

265 
447 
467 
460 
379 

90 
242 
239 
281 
250 

43 

94 

97 

113 

80 

0 
0 
0 
0 
0 

2584 
3673 
4009 
3999 
3755 

4136 

panhanole 

perryton 

plains 

plainview 

seminole 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

51 
76 
24 
17 
16 

174 
221 
153 
161 

134 

345 
394 
286 
296 
259 

650 
746 
632 
625 
590 

1069 
1138 

917 
1029 

922 

807 
906 
738 
785 
713 

407 
52  7 

373 
352 

263 
337 
222 
216 
192 

82 
114 
106 
91 
69 

0 
2 
0 
0 
0 

3848 
4461 

3393 
3247 

3564 

SILVERTO* 
SPEARMAN 
STRATFORD 
I .16*'  A  SO 
TAHOKA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

56 

64 
93 
57 
30 

222 
199 
244 
160 
130 

385 
393 
473 
345 
255 

664 
703 
770 
641 
578 

1084 
1104 
1176 
1049 
939 

800 
836 
902 
794 
730 

466 
453 
524 
435 

354 

286 
283 
349 
238 
202 

93 
83 
122 

63 

80 

0 
0 
4 
0 
0 

4056 
4120 
4657 
3782 
3296 

4496 

VEGA 

0 
0 

0 
0 

65 
100 

204 
232 

346 
433 

656 

752 

1066 
1132 

799 
895 

438 

541 

279 
353 

110 
153 

0 

4 

3963 
4595 

4301 

•    •    • 
LOW  DOLLING  PLAINS  02 

A6KENE  «fc  AIRPORT 
AM  SON 

"Ml 
BALLIN6CR  I  S« 

-'•.I    FAA  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
0 
31 

67 
74 
99 
98 
108 

117 
125 
187 
155 
260 

424 
374 
400 
397 

540 

791 
747 
793 
731 
985 

570 
552 
593 
541 
727 

281 
195 
220 
209 
326 

122 
73 

107 
55 

200 

42 
36 

44 
24 
61 

0 
0 
0 
0 

0 

2418 
2179 
2446 
2210 
3258 

2624 
2491 

■.1.0H 
C0LO«A/vO  CITY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

49 
2 
2 

13 

202 

100 
67 

96 

369 
168 
141 
194 
209 

648 

429 
376 

492 

502 

1069 
735 
740 
82  5 
899 

819 
544 
535 

605 
682 

431 
229 
196 
338 

307 

252 

63 
82 

155 

104 
37 
39 

45 

0 
0 
0 
0 
0 

3943 

2307 
2178 

2908 

2199 

■VTMIIf 
MA  KILL 

1  JIM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
15 

10 
10 
14 

67 
122 
104 
123 
129 

156 
217 
189 
186 
245 

421 
537 
498 
497 
520 

802 
889 
906 
600 
929 

578 
700 
694 
621 
696 

222 
334 
269 

304 
328 

14* 
157 
134 

99 
187 

44 
58 
55 

48 
82 

0 
0 
0 
0 
0 

2443 
3029 
2819 
2690 
3132 

;ty 

■   MP 

■Wills 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

12 

0 

a 

14 

75 
106 
76 
96 
96 

155 
175 
147 
207 
260 

433 
409 
453 
52  3 

847 
817 
880 
936 

604 
991 
646 

711 

312 
216 
287 
288 

136 
100 
137 

140 

60 
37 
48 

47 

0 
0 
0 
0 

2703 
2393 
2782 
3015 

1306 

Maw 

■MOM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

16 

19 

t 

•  » 

91 

104 

132 

110 

162 
211 
213 
268 
197 

429 
483 
520 
389 
467 

899 
920 
892 
986 
829 

994 
662 
681 
738 
616 

232 
266 

317 
341 
268 

97 
143 
183 
183 

129 

39 

42 
63 
69 

49 

0 
0 
0 
0 
0 

2923 
2826 
2991 
3323 

2669 

3214 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

15 
22 
15 
12 

103 
144 
139 
141 
127 

209 
204 
193 
264 
230 

42  7 
539 

310 
536 

82  3 
944 
1034 
961 
924 

983 

680 

673 
711 

238 
339 
361 
300 
338 

108 
173 
216 
193 
135 

37 
78 
81 
65 
67 

0 

0 
0 
0 
0 

2532 

3116 

3144 
3100 

3071 
2977 

• 

.(  A» 

g 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

> 
>> 

11 

♦ 

114 
103 
131 
120 
131 

274 
206 

J  74 

241 
22) 

317 
4T3 
609 
494 
941 

9*3 
689 
1028 
929 
636 

710 
646 
769 
633 
670 

289 
262 
138 
273 
320 

181 
114 
196 
139 
122 

68 
43 
78 
33 
59 

0 
0 
0 
0 
0 

3204 
2745 
3478 
2677 
2933 

2612 

... 

V 
0 
0 
0 

'1 

10 
I 

J 
0 

> 

122 

100 

78 

63 

»3 

174 
172 
62 
69 
118 

486 
406 
440 
181 
441 

610 
62  9 
719 
677 
787 

604 
98  3 
392 
499 
969 

261 

/  1  I 
/  1/ 
lib 
281 

107 
V8 
72 
46 
89 

48 
39 
16 
16 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

2664 
2463 
2239 
1979 
2493 

2611 

t 
I 

7 
5 

98 
•  1 

114 

IM 

442 
416 

790 
614 

941 
36  7 

236 
228 

74 
90 

24 
32 

0 
0 

2166 

2369 

■ 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season   of   1965   -   1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

BOYD  3  SE 

0 

0 

s 

138 

172 

508 

828 

598 

331 

132 

40 

0 

2752 

BRECKENRIDGE 

0 

0 

9 

14* 

210 

467 

8*3 

593 

263 

114 

39 

0 

2682 

BRIDGEPORT 

0 

0 

a 

US 

169 

493 

817 

595 

305 

103 

37 

0 

2642 

BROWNWOOD 

0 

0 

3 

112 

150 

498 

769 

582 

270 

65 

30 

0 

2*79 

2387 

CAMERON 

0 

0 

2 

82 

75 

353 

631 

430 

177 

28 

0 

0 

1778 

17*6 

CLEBURNE 

0 

0 

3 

88 

135 

414 

733 

508 

227 

63 

28 

0 

2199 

2181 

C0RS1CANA 

0 

0 

I 

85 

83 

420 

688 

525 

271 

74 

16 

0 

2163 

2216 

DALLAS  WB  AIRPORT 

0 

0 

6 

74 

124 

403 

7*6 

520 

253 

69 

24 

0 

2219 

2363 

DEN  1  SON  DAM 

0 

0 

2 

74 

132 

413 

777 

5** 

266 

82 

34 

0 

232* 

DENTON  2  SE 

0 

0 

0 

83 

125 

384 

751 

506 

225 

72 

29 

0 

2175 

2*52 

DUBLIN 

0 

0 

a 

133 

151 

485 

793 

595 

299 

104 

43 

0 

2611 

2516 

EASTLAND 

0 

0 

9 

150 

196 

524 

8** 

61* 

311 

122 

54 

0 

2824 

EVANT 

0 

0 

2 

77 

102 

369 

692 

*70 

225 

66 

23 

0 

2026 

FERRIS 

0 

0 

2 

82 

108 

398 

723 

*96 

235 

67 

17 

0 

2128 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

0 

0 

2 

60 

103 

376 

760 

5*2 

274 

84 

26 

0 

2227 

2*05 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

0 

0 

3 

60 

103 

406 

7*0 

558 

254 

75 

22 

0 

2221 

GAINESVILLE 

0 

0 

10 

145 

204 

538 

861 

637 

365 

169 

54 

0 

2983 

2612 

GATESVILLE 

0 

0 

2 

58 

344 

692 

34 

10 

0 

GEORGETOWN 

0 

0 

2 

64 

78 

311 

600 

*32 

176 

33 

7 

0 

1703 

GLEN  ROSE 

0 

0 

2 

95 

136 

405 

712  . 

498 

215 

59 

23 

0 

2145 

GOLDTHWAITE 

0 

0 

* 

85 

122 

397 

719 

495 

226 

50 

25 

0 

2123 

GRAHAM 

0 

0 

11 

131 

187 

507 

8*6 

61* 

306 

110 

56 

0 

2770 

2717 

GRANBURY 

0 

0 

2 

81 

112 

379 

709 

476 

214 

56 

25 

0 

2034 

GRAPEVINE  DAM 

0 

0 

3 

85 

119 

462 

776 

573 

296 

92 

23 

0 

2429 

GREENVILLE  7  NW 

0 

0 

9 

128 

170 

541 

8*1 

6*0 

398 

124 

33 

0 

2884 

2678 

GROESBECK 

0 

0 

1 

67 

62 

394 

690 

*97 

217 

72 

16 

0 

2016 

HAMILTON 

0 

0 

7 

113 

132 

475 

765 

573 

302 

85 

37 

0 

2489 

HENRIETTA 

0 

0 

13 

125 

199 

506 

878 

629 

289 

143 

61 

0 

2843 

2856 

HI  CO 

0 

0 

2 

88 

119 

397 

710 

♦93 

228 

62 

26 

0 

2125 

H1LLSBORO 

0 

0 

1 

84 

108 

442 

736 

553 

273 

86 

18 

0 

2301 

JACKSBORO 

0 

0 

5 

97 

139 

390 

773 

530 

211 

'  80 

43 

0 

2268 

KAUFMAN 

0 

0 

1 

77 

102 

488 

733 

557 

304 

73 

17 

0 

2352 

2517 

KILLEEN 

0 

0 

* 

78 

96 

317 

630 

♦65 

185 

32 

8 

0 

1815 

LAVON  DAM 

0 

0 

2 

92 

120 

463 

767 

576 

324 

79 

23 

0 

24*6 

MARL  IN 

0 

0 

1 

62 

63 

345 

6*0 

*S1 

205 

*2 

11 

0 

1620 

MC  GREGOR 

0 

0 

5 

85 

114 

442 

726 

570 

283 

70 

20 

0 

2315 

MC  KINNEY 

0 

0 

* 

81 

128 

420 

757 

525 

254 

68 

26 

0 

2263 

MEXIA 

0 

0 

3 

73 

98 

403 

692 

502 

229 

60 

19 

0 

2079 

2211 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

0 

0 

6 

91 

145 

429 

786 

531 

245 

78 

30 

0 

23*1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

0 

0 

3 

94 

88 

435 

713 

5*5 

270 

68 

17 

0 

2233 

OLNEY 

0 

0 

3 

101 

193 

415 

870 

601 

262 

120 

48 

0 

2613 

PARIS 

0 

0 

7 

93 

160 

511 

825 

612 

322 

87 

36 

0 

2653 

2828 

PILOT  POINT 

0 

0 

a 

104 

159 

492 

820 

600 

310 

110 

39 

0 

26*2 

PROCTOR  RESERVOIR 

0 

0 

2 

107 

125 

472 

766 

569 

271 

83 

34 

0 

2*29 

PUTNAM 

0 

0 

5 

96 

145 

433 

788 

55* 

223 

77 

35 

0 

2356 

OUINLAN 

0 

0 

3 

65 

103 

39* 

701 

*93 

243 

70 

17 

0 

2089 

RANGER  PUMP  STATION 

0 

0 

11 

129 

169 

47* 

8*3 

603 

290 

109 

57 

0 

2685 

RISING  STAR 

0 

0 

208 

633 

876 

111 

61 

0 

ROSEBUD 

0 

0 

309 

626 

419 

185 

41 

0 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 

0 

0 

a 

116 

167 

509 

829 

613 

330 

117 

49 

0 

2738 

2626 

SPRINGTOWN 

0 

0 

12 

138 

199 

506 

835 

606 

329 

121 

42 

0 

2788 

STEPHENVILLE  6  SW 

0 

0 

a 

104 

148 

506 

830 

613 

316 

114 

46 

0 

2685 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

0 

0 

2 

103 

90 

466 

696 

538 

250 

59 

9 

0 

2213 

TAYLOR 

0 

0 

5 

78 

74 

386 

665 

496 

209 

37 

18 

0 

1968 

1879 

TEMPLE 

0 

0 

7 

74 

87 

414 

702 

518 

246 

53 

19 

0 

2120 

2030 

THROCKMORTON 

0 

0 

9 

110 

183 

502 

877 

636 

281 

122 

55 

0 

2775 

2603 

WACO  DAM 

0 

0 

2 

76 

88 

423 

713 

5*1 

258 

68 

19 

0 

2188 

WACO  WB  AIRPORT 

0 

0 

2 

72 

100 

393 

706 

522 

291 

75 

13 

0 

217* 

2030 

WAXAHACHIE 

0 

0 

2 

71 

95 

366 

693 

*67 

224 

47 

19 

0 

1986 

WEATHERFORD 

0 

0 

7 

131 

159 

496 

803 

610 

321 

127 

48 

0 

270* 

2763 

WHITNEY  DAM 

0 

0 

0 

Bl 

98 

426 

756 

537 

268 

69 

17 

0 

2252 

EAST  TEXAS         04 

ANDERSON 

0 

0 

1 

47 

45 

288 

578 

*00 

176 

0 

0 

ATHENS 

0 

0 

1 

44 

52 

335 

635 

437 

194 

34 

11 

0 

17*3 

CARTHAGE 

0 

0 

11 

121 

130 

503 

72* 

536 

308 

81 

17 

0 

2*31 

CENTER 

0 

0 

a 

90 

96 

439 

69* 

*93 

268 

62 

6 

0 

2158 

CENTERVILLE 

0 

0 

2 

81 

73 

387 

668 

502 

241 

64 

8 

0 

2026 

CLARKSVILLE  2  E 

0 

0 

7 

99 

135 

492 

78* 

583 

32  7 

92 

26 

0 

25*5 

COLDSPRING  5  SSW 

0 

0 

3 

94 

61 

369 

651 

♦  79 

263 

63 

6 

0 

1989 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

0 

0 

0 

50 

55 

301 

610 

*28 

191 

33 

4 

0 

1672 

CONROE 

0 

0 

4 

71 

50 

335 

612 

*32 

210 

32 

4 

0 

1750 

CROCKETT 

0 

0 

3 

80 

73 

408 

668 

*91 

266 

69 

8 

0 

2066 

DAINGERFIELD  9  S 

0 

0 

1 

69 

73 

363 

650 

*61 

225 

48 

10 

0 

1900 

DIALVILLE  2  W 

0 

0 

5 

65 

68 

372 

657 

*5* 

220 

52 

9 

0 

1902 

EMORY  I  N 

1 

124 

178 

47* 

336 

29 

0 

EVADALE 

0 

0 

7 

99 

75 

378 

636 

419 

241 

52 

3 

0 

1910 

FAIRFIELD 

0 

0 

0 

77 

71 

354 

6*1 

*58 

213 

46 

6 

0 

1868 

FRANKLIN 

0 

0 

3 

89 

64 

412 

66* 

»95 

250 

52 

5 

0 

203* 

FRANKSTON 

0 

0 

3 

88 

76 

376 

695 

469 

269 

48 

13 

0 

2037 

GILMER  2  W 

0 

0 

10 

121 

148 

486 

75* 

571 

331 

95 

16 

0 

2532 

GLADEWATER 

0 

0 

5 

109 

135 

477 

738 

557 

310 

72 

17 

0 

2*20 

GROVETON 

0 

0 

HEMPSTEAD 

0 

0 

6 

75 

64 

359 

6*5 

*63 

202 

34 

4 

0 

1852 

HENDERSON 

0 

0 

6 

95 

105 

43* 

728 

531 

294 

72 

16 

0 

2281 

HUNTSVILLE 

0 

0 

3 

66 

45 

358 

622 

*37 

201 

37 

8 

0 

1777 

17*7 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

0 

0 

12 

71 

70 

416 

672 

477 

246 

59 

8 

0 

2033 

JACKSONVILLE 

0 

0 

2 

38 

342 

610 

485 

231 

33 

7 

0 

JASPER  3  SW 

0 

0 

* 

121 

72 

439 

676 

484 

284 

66 

0 

0 

21*6 

KARNACK 

0 

0 

6 

106 

113 

429 

701 

502 

265 

71 

14 

0 

2207 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

0 

0 

1 

75 

58 

337 

597 

383 

215 

34 

0 

0 

1700 

1699 

LIVINGSTON  2  NNE 

0 

0 

2 

107 

78 

412 

652 

488 

269 

67 

4 

0 

2079 

LONGVIEW 

0 

0 

5 

101 

107 

421 

683 

512 

295 

84 

16 

0 

222* 

217* 

LOVELADY 

0 

0 

3 

77 

86 

392 

650 

484 

283 

65 

6 

0 

20*6 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

1 

76 

72 

366 

63* 

439 

217 

51 

3 

0 

1859 

1892 

MADIS0NV1LLE 

0 

0 

0 

59 

50 

307 

576 

401 

178 

33 

5 

■ 

1609 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-    231    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED 

Season  o 

I    1965  - 

1966 

TEXAS 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

MARSHALL 
MINEOLA  NO  2 
MOUNT  PLEASANT 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 

6 

4 

1 

126 

105 

128 

95 

138 
127 
174 
81 
64 

485 
477 
545 

733 
761 
792 
669 
675 

564 
581 
614 

478 

311 
331 
3*7 
270 
296 

94 
82 
100 
68 
54 

17 

21 

21 

7 

0 
0 
0 
0 

2479 
2*91 
2725 

2218 

2620 
2103 

PALESTINE 

PINELAND 

ROCKLAND  1  N 

RJSK 

SIMMS  2  NNW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
0 
2 
7 

68 
110 
102 

60 
118 

73 
79 
90 
62 
143 

396 
435 
372 
390 

413 

699 
666 
602 
686 
721 

514 
480 
379 
501 
533 

262 
263 
239 
248 
275 

57 

64 
46 
54 
84 

15 

6 

1 

11 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

2089 
2125 
1831 
2014 
2308 

2029 

SPURGES  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
9 
5 

1 

89 
116 
125 
107 

86 

49 
143 
171 
130 

71 

381 
490 
516 
484 
354 

653 
782 
790 
754 

602 

459 
596 
597 
561 
396 

259 

3*2 
351 
308 
239 

45 
10* 
92 
77 
*2 

5 
29 
23 
17 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

19** 
2610 
267* 
2**3 
1791 

WILLS  POINT 

0 

0 

1 

81 

91 

437 

719 

605 

298 

81 

24 

0 

2337 

•    •    • 

TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 

BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
2 

1 

0 
15 

147 
71 
86 
68 

123 

187 
87 
158 
105 
153 

437 
434 
442 
405 
418 

729 
711 
675 
586 
620 

59B 
556 
516 
453 
517 

297 

197 
186 

141 
241 

113 

*e 

62 

15 
65 

69 
29 

34 

0 

52 

0 
0 
0 
0 
0 

2586 
2135 
2160 
1773 
220* 

2311 
215* 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

4 
4 
7 
6 

162 
100 
107 
139 

116 

292 
220 
240 
267 
183 

620 
469 
592 
590 
469 

829 
774 
769 
794 

724 

670 
616 
612 
676 
574 

339 
223 
264 
30* 
2*8 

128 
81 
59 
89 
76 

31 
43 

4 

7 

43 

0 
0 
0 
0 
0 

3083 
2530 
2651 
2873 
2*39 

2700 

GRANDFALLS  3  SSE 
KENT 

la  tuna  i  s 

MARATHON 
MARFA  NO  2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 

19 

7 
5 

102 
177 
83 
169 
194 

201 
229 
215 
249 
250 

503 

583 
542 
560 

768 
850 
771 
782 
775 

611 
658 
642 
67* 
661 

210 
325 
299 
329 
352 

79 
130 

72 
11* 

132 

30 
63 
2 
57 
62 

0 
3 
0 
0 
0 

250* 

2686 
2923 
2991 

MENTONE 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 
PECOS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
6 
0 
0 

1 

40 

5 

1 

80 

200 

39 

63 

173 

252 

83 

154 

413 
596 
332 
472 

807 
733 
843 
567 
755 

601 
528 

731 
4*5 
581 

25* 

190 
386 
158 
237 

55 

182 

18 

67 

27 
91 
15 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2200 
3329 
1662 
2353 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 

5 

19 

6 

87 

151 

74 

151 
45 
181 
257 
132 

436 
321 
478 
624 

452 

750 
329 
762 

834 

734 

566 
395 
563 
688 
566 

197 
100 
2*1 
288 
219 

58 
0 
60 
83 
41 

37 
4 
17 
20 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1*00 
2392 
2950 
2262 

1626 

-.-EFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

■INK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
12 

5 
4 
8 

60 
166 
101 

84 
132 

144 
264 
176 
212 
242 

397 
570 
525 

474 
603 

663 
767 
733 
802 
777 

522 
661 
596 
58* 
652 

180 
3*5 
257 
222 
299 

41 
112 

77 
90 
82 

23 
23 
26 
26 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2050 
2922 
2*96 
2*98 
2801 

•    •    • 
ED«»PDS  PLATEAU     06 

amisTac,  dam 

is.',  LAKE  NO  2 
6LANC0 

•OCttf 

5'4'reITvlLLE 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
7 
3 

4 
4 

19 
119 
103 

90 
40 

31 
17* 
109 
102 

51 

292 
483 
413 
332 

304 

608 
802 
706 
637 
383 

*02 
6*8 
53* 
463 
379 

136 
267 
275 

241 

112 

11 

112 

55 

39 
12 

15 

54 

24 

9 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1517 
2666 
2222 
1937 
1*92 

2010 
1875 

B»AD* 
SUBNET 
CAMP  .000 
<:»»TA  VALLEY 
CO»E  •  »»'- 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
4 

4 
14 

111 
100 
59 
47 
166 

196 

110 

87 

71 

232 

493 
386 
306 
319 
496 

797 
680 
601 
609 
817 

617 
*90 
431 
432 
644 

315 
2*8 
186 
182 
301 

97 
61 
20 
19 
117 

37 
14 
10 
17 
53 

0 
0 
0 
0 
0 

2668 
2092 
170* 
1720 
28*0 

DEL  *I0  WB  AP 
EDC»  I 

• 
'•tH>l'.l'.(u>'. 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

3 

3 

4 
10 

16 
84 

107 
117 

41 

145 

121 
144 

263 

417 

369 
440 

354 
690 

671 

715 

388 
479 
623 
491 

501 

128 
183 
292 
262 
2*3 

8 
40 
88 
39 

47 

9 
24 
31 
29 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

1*10 
2065 

2093 
2237 

150* 

•  U    AI6P0RI 

-  .  "V. 

■  .  .Lf 

f.    1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
2 

1 

103 
63 
121 
118 
27 

151 
70 
145 
139 
25 

413 
375 
400 
457 

708 
646 
699 
731 
623 

5*8 
513 
558 
56* 

2*7 
213 
298 
296 

38 
27 
67 
79 

25 
27 
28 

20 

0 
0 
0 
0 

2235 
1933 
2317 
2*06 

23*1 
2210 

■ 
■ 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

4 
0 

82 
92 
114 
45 

111 
103 
135. 
126 

343 
394 

460 
397 

636 

690 
819 
688 
653 

*38 
522 
60* 
531 
*87 

232 
2*3 
303 
186 
259 

30 
38 
88 
32 
4* 

17 
17 
27 
28 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

1891 
2121 
2576 

2033 

216* 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
0 
2 

120 

113 

(« 

58 

33 

163 
135 
124 
113 
73 

448 
396 
416 
426 
334 

741 
713 
704 
729 
628 

542 

560 
500 
485 

239 

223 
186 

177 

65 

45 
39 
23 

31 
34 
28 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

2373 

2191 
2079 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
1 
9 
0 
J 

107 
77 
87 

97 

136 
132 
137 
123 
146 

374 
440 
461 
331 
462 

703 

799 

680 
781 

515 
550 
613 
433 
603 

267 
229 
281 
230 
263 

35 

61 
87 
29 

81 

23 
33 

38 

30 
38 

0 
0 
0 
0 
0 

2202 
2312 

2*78 

/..  .< 

0 

g 

0 
0 
0 

0 

a 

0 
0 

0 
1 
1 
13 
3 

74 

iai 

114 
131 

H 

144 
14/ 
1)1 
tit 
51 

416 
433 
182 
320 
294 

74  7 
719 
666 
848 
379 

338 
334 
319 
666 

403 

221 
263 

207 
29* 

15* 

33 

71 
47 
129 
15 

30 
22 
26 
38 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

2227 
2306 
2113 
2888 
1561 

223* 

• 

'. 

0 

4 

130 

111 

300 

834 

624 

282 

99 

39 

0 

2693 

... 

• 

: 

0 

' 

38 

76 

2)8 

611 

449 

168 

24 

11 

0 

16(7 

1711 

owing  '.'.,'.■ 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED 


Season   of    1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

0 

0 

0 

33 

12 

141 

440 

367 

114 

9 

1 

0 

1117 

8EEVILLE  5  NE 

0 

0 

2 

35 

15 

211 

526 

378 

134 

18 

8 

0 

1329 

1104 

BRENHAM 

0 

0 

5 

60 

38 

300 

599 

429 

178 

28 

6 

0 

1643 

1677 

CANYON  DAM 

0 

0 

4 

54 

59 

349 

633 

442 

197 

30 

14 

0 

1782 

CHAPMAN  RANCH 

0 

0 

0 

23 

5 

118 

428 

299 

84 

8 

3 

0 

968 

COLUMBUS 

0 

0 

1 

33 

26 

263 

576 

413 

164 

25 

4 

0 

1505 

CORPUS  CHRIST  I 

0 

0 

0 

8 

9 

99 

417 

272 

64 

7 

2 

0 

878 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AP 

0 

0 

0 

22 

14 

125 

450 

300 

79 

12 

1 

0 

1003 

91* 

CUERO  3  NW 

0 

0 

0 

64 

25 

246 

558 

388 

144 

26 

5 

0 

1456 

ELGIN 

0 

0 

0 

49 

51 

286 

563 

390 

148 

23 

5 

0 

1515 

FLATON1A 

0 

0 

2 

39 

48 

244 

540 

379 

155 

9 

7 

0 

1423 

1399 

FLORESVILLE 

0 

0 

2 

41 

38 

239 

558 

385 

168 

15 

0 

0 

1446 

SOLIAO 

0 

0 

0 

37 

23 

179 

460 

311 

106 

6 

7 

0 

1131 

GONZALES 

0 

0 

0 

45 

36 

281 

569 

417 

160 

29 

10 

0 

1547 

HALLETTSVILLE 

0 

0 

2 

54 

33 

233 

525 

361 

134 

9 

3 

0 

1354 

1345 

HONDO 

0 

0 

2 

52 

47 

317 

587 

415 

188 

22 

3 

0 

1633 

1486 

KENEDY 

0 

0 

0 

40 

29 

214 

487 

336 

115 

12 

7 

0 

1240 

KINGSV1LLE 

0 

0 

0 

19 

7 

132 

407 

276 

49 

4 

2 

0 

896 

LA  GRANGE 

0 

0 

0 

58 

46 

272 

552 

393 

145 

18 

5 

0 

1489 

LEXINGTON 

0 

0 

0 

65 

49 

293 

583 

442 

190 

31 

7 

0 

1660 

LULING 

0 

0 

3 

61 

57 

620 

446 

190 

37 

12 

0 

1621 

MATHIS 

0 

0 

2 

31 

11 

175 

484 

339 

124 

13 

7 

0 

1186 

NATALIA 

0 

0 

3 

49 

42 

242 

523 

347 

128 

16 

4 

0 

1354 

NEW  BRAUNFELS 

0 

0 

5 

36 

39 

295 

578 

403 

156 

18 

7 

0 

1537 

1376 

NIXON 

0 

0 

2 

55 

34 

226 

524 

357 

122 

15 

0 

0 

1335 

RED  ROCK 

0 

0 

4 

96 

84 

358 

664 

482 

216 

40 

13 

0 

1957 

REFUGIO 

0 

0 

0 

27 

16 

1*3 

423 

276 

95 

9 

2 

0 

991 

ROBSTOWN 

0 

0 

0 

15 

9 

145 

4*7 

311 

96 

12 

4 

0 

1059 

ROCKPORT 

0 

0 

0 

19 

10 

128 

442 

319 

92 

7 

2 

0 

1019 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

0 

0 

2 

62 

64 

301 

607 

426 

182 

39 

5 

0 

1688 

1546 

SAN  MARCOS 

0 

0 

1 

74 

60 

333 

636 

470 

192 

30 

8 

0 

1804 

1740 

SEALY 

0 

0 

2 

54 

30 

263 

543 

371 

135 

13 

3 

0 

1414 

1320 

SEGUIN 

0 

0 

1 

46 

48 

264 

557 

367 

131 

14 

5 

0 

1433 

1475 

SINTON 

0 

0 

0 

20 

12 

141 

425 

280 

80 

8 

3 

0 

969 

SMITHVILLE 

0 

0 

4 

92 

62 

336 

600 

454 

205 

34 

12 

0 

1799 

1551 

SOMERVILLE  DAM 

0 

0 

0 

74 

46 

318 

626 

451 

213 

40 

10 

0 

1778 

WASHINGTON  STATE  PARK 

0 

0 

3 

77 

56 

346 

623 

452 

39 

5 

0 

YOAKUM 

0 

0 

2 

45 

25 

216 

528 

342 

128 

7 

3 

0 

1296 

UPPER  COAST        08 

ALVIN 

44 

26 

245 

535 

371 

182 

25 

0 

0 

ANAHUAC  TBCD 

0 

0 

0 

32 

29 

269 

579 

370 

204 

25 

1 

0 

1509 

ANGLETON 

0 

0 

2 

40 

20 

225 

526 

360 

155 

28 

0 

0 

1356 

1261 

SAY  CITY  WATERWORKS 

0 

0 

4 

33 

14 

216 

515 

362 

153 

24 

1 

0 

1322 

BAYTOWN 

0 

0 

3 

35 

27 

2  32 

523 

353 

179 

29 

0 

0 

1381 

BEAUMONT 

0 

0 

1 

46 

32 

279 

567 

374 

221 

27 

1 

0 

1548 

1345 

CLEVELAND 

0 

0 

0 

94 

65 

376 

633 

454 

255 

54 

4 

0 

1935 

DANEVANG  2  SE 

0 

0 

0 

22 

14 

184 

454 

330 

123 

12 

0 

0 

1139 

1173 

EDNA  3  SW 

131 

9 

3 

0 

EL  CAMPO 

0 

0 

0 

25 

23 

206 

461 

331 

119 

11 

1 

0 

1177 

FREEPORT  2  NW 

0 

0 

0 

30 

12 

192 

476 

342 

145 

17 

0 

0 

1216 

GALVESTON  WB  CITY 

0 

0 

0 

5 

12 

152 

♦47 

320 

136 

9 

0 

0 

1083 

1235 

HOUSTON  WB  CITY 

0 

0 

3 

16 

18 

186 

485 

316 

131 

13 

0 

0 

1170 

1278 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

0 

0 

2 

20 

23 

212 

516 

334 

144 

12 

0 

0 

1263 

1396 

LIBERTY 

0 

0 

5 

54 

39 

282 

567 

364 

213 

28 

0 

0 

1552 

1405 

MATAGORDA  NO  2 

0 

0 

0 

22 

11 

164 

441 

339 

112 

15 

1 

0 

1105 

1097 

MAURBRO 

0 

0 

0 

30 

NEW  GULF 

0 

0 

4 

49 

21 

273 

570 

381 

148 

26 

3 

0 

1475 

ORANGE  4  NW 

0 

0 

2 

85 

58 

345 

554 

394 

218 

40 

0 

0 

1696 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

0 

0 

1 

26 

23 

196 

485 

347 

132 

20 

1 

0 

1231 

PIERCE  1  E 

0 

0 

4 

51 

20 

250 

52  9 

367 

154 

33 

3 

0 

1*11 

1429 

POINT  COMFORT 

0 

0 

0 

12 

11 

143 

419 

285 

93 

5 

1 

0 

969 

PORT  ARTHUR 

0 

0 

1 

37 

20 

259 

536 

369 

178 

22 

0 

0 

1422 

1373 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

43 

34 

250 

52  9 

336 

180 

19 

0 

0 

1391 

14*7 

PORT  LAVACA  NO  2 

0 

0 

0 

18 

14 

194 

481 

354 

118 

7 

1 

0 

1187 

PORT  0  CONNOR 

0 

0 

1 

2 

141 

499 

359 

114 

5 

14 

0 

SUGAR  LAND 

0 

0 

3 

35 

15 

250 

543 

364 

158 

22 

1 

0 

1391 

1*10 

THOMPSONS  3  WSW 

0 

0 

2 

49 

20 

258 

543 

385 

169 

28 

1 

0 

1455 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

0 

0 

2 

26 

25 

202 

499 

341 

122 

16 

3 

0 

1238 

1173 

•    •    # 

SOUTHERN           09 

ALICE 

0 

0 

3 

23 

13 

177 

490 

333 

96 

13 

a 

0 

1158 

ARMSTRONG 

0 

0 

0 

10 

7 

44 

438 

2  34 

37 

2 

l 

0 

773 

IATESVILLE  3  S 

0 

0 

3 

46 

51 

313 

584 

412 

167 

15 

9 

0 

1600 

lENAVIDES  7  S 

0 

0 

2 

31 

13 

170 

506 

342 

92 

12 

8 

0 

1176 

1159 

ARRI20  SPRINGS 

0 

0 

3 

32 

23 

242 

492 

326 

90 

6 

4 

0 

1218 

ATARI NA 

0 

0 

2 

17 

3 

455 

276 

63 

2 

4 

0 

HARLOTTE  5  NNW 

0 

0 

0 

38 

24 

216 

484 

329 

109 

12 

2 

0 

1214 

OTULLA  FAA  AIRPORT 

0 

0 

3 

23 

30 

216 

518 

342 

102 

6 

6 

0 

1246 

RYSTAL  CITY 

0 

0 

4 

19 

30 

207 

499 

323 

97 

4 

4 

0 

1187 

ILLEY 

0 

0 

4 

45 

30 

2  59 

549 

382 

140 

15 

5 

0 

1429 

1285 

IGLE  PASS 

0 

0 

5 

11 

24 

271 

540 

383 

lie 

6 

10 

0 

1368 

135* 

1CINAL  3  NW 

0 

0 

4 

33 

16 

211 

548 

361 

122 

11 

10 

0 

1316 

1123 

11 CON  DAM 

0 

0 

0 

13 

8 

137 

445 

288 

82 

3 

4 

0 

980 

VLFURRIAS 

0 

0 

0 

44 

10 

194 

484 

310 

77 

6 

6 

0 

1131 

802 

1WLERT0N 

0 

0 

0 

34 

25 

206 

493 

338 

114 

9 

7 

0 

1226 

:EER 

0 

0 

3 

44 

15 

187 

502 

352 

79 

9 

12 

0 

1203 

FFIE  RANCH 

0 

0 

2 

34 

16 

207 

500 

337 

80 

17 

12 

0 

1205 

PRYOR 

602 

368 

113 

11 

3 

0 

797 

REDO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

2 

REDO  NO.  2 

0 

0 

2 

15 

13 

147 

452 

279 

66 

2 

5 

0 

981 

LTON 

0 

0 

4 

58 

19 

193 

530 

367 

118 

14 

12 

0 

1315 

ARSALL 

0 

0 

2 

24 

27 

207 

480 

301 

95 

7 

1 

0 

1144 

TEET 

0 

0 

1 

49 

47 

263 

540 

387 

143 

21 

4 

0 

1455 

0  GRANDE  CITY  3  W 

0 

0 

0 

36 

11 

148 

451 

303 

91 

7 

5 

0 

1052 

-DEN 

0 

0 

3 

40 

20 

237 

531 

364 

127 

13" 

2 

0 

1337 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  233    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season    of    1965    -    1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

ZAPATA 

0 

0 

7 

2  34 

50 

3 

4 

0 

•    •    • 

LOWER  VALLEY         10 

BROWNSVILLE  KB  AIRPORT 

0 

0 

0 

8 

8 

76 

333 

239 

65 

1 

0 

0 

730 

600 

HARLINGEN 

0 

0 

0 

37 

9 

96 

390 

282 

88 

5 

1 

0 

908 

586 

HC  ALLEN 

0 

0 

0 

10 

6 

97 

401 

268 

70 

2 

1 

0 

855 

MC  ALLEN  FAA  AP 

0 

0 

0 

14 

e 

75 

370 

250 

57 

3 

2 

0 

779 

MC  COO* 

0 

0 

0 

24 

9 

120 

447 

303 

88 

7 

4 

0 

1002 

MISSION 

0 

0 

0 

19 

7 

121 

432 

265 

80 

12 

5 

0 

941 

649 

PORT  ISABEL 

0 

0 

0 

1 

2 

41 

339 

198 

48 

0 

0 

0 

629 

539 

PORT  MANSFIELD 

0 

0 

0 

16 

7 

90 

390 

278 

98 

2 

0 

0 

881 

RATMON0V1LLE 

0 

0 

0 

21 

5 

101 

416 

293 

91 

10 

3 

0 

940 

661 

SAN  BENITO 

0 

0 

0 

10 

6 

64 

345 

240 

53 

2 

0 

0 

720 

•ESLACO  2  E 

0 

0 

0 

9 

5 

68 

335 

234 

51 

0 

2 

0 

704 

IM 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

JULY 


Station 


Day  Oi  Month 


10      11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


"3  M  6) 
o  o  > 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 
HOBOS  CREEK  0AM 

NORTH  CENTRAL       03 
BARDWELL  DAM 

BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 
0ENIS0N  DAM 

GRAPEVINE  DAM 

LAV0N  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

WHITNEY  DAM 

»    •    • 
EAST  TEXAS         0* 

DAINGERFIELD  9  S 
SPURGER  DAM  B 

•    ft    ft 

TRANS  PECOS        05 

RED  BLUFF  0AM 


EDWARDS  PLATEAU     06 
AMISTAD  DAM 


SAN  ANGELO  DAM 


SOUTH  CENTRAL       0' 
AUSTIN  WB  AIRPORT 


BEEVILLE  5  NE 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

"If: 


EVAP  .31 

WIND  15 

EVApl  .35 

WIND;  42 

EVAPI 

wind! 

MAX  I  100 

MIN  |  72 

EVAPJ  .34 

WIND  42 

MAX 

MIN 

EVAPl  .35| 

WIND  58 

EvAp!  .32 

WIND  45 

MAX  |  96 
MIN 


EVAPl  ,38 

WINDl  29, 
MAX 
MIN 

EvsP  .381 

WIND)  39 


.40  .34 
65   69 


,36  .42|  .30  .20 
621  66   B4   87 


73 


.44  ,45 
83l  110 
96   93 

72!  72 


.36  .35  .35 

56   58]  83 

97  100  98 
72|   72 


.41  .34 
58   58 


.41  .40 

60  59 

93  97 

71  71 


EvAP 
WIND 
MAX 

"IN 


EVAP!  .32 
WIND   30 


EVAP 

WIND!   56 
MAX    96 

MIN 


94  100 

98 

72 


.33  .37  .41  .36 

102   <30  112  118 


.411  .30 
1 101  103 

94    88 

70 


,44  .43  ,47  ,37 

90|  57   H6  104 

96  97|  97 

70  70   70  72 


.45  .38  .38 

76  113  134 

95  98  96 

70  711  71 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.32  .37 
511   79 

102!  99 
71   73 


70 

70 

1.50 

.40 

251 

92 

.45 

.40 

99 

138 

95 

95 

72 

71 

.38 

.34 

59 

93 

94 

94 

73 

72 

.23  ,21 

31  601 
9  0  91 
TOi   71 


72   771  74 


.45 


.IT 


.20  .29 
83  102 
90   96 

7*1   75' 


74 


.36 
37 

.39  .41  .45 
88  47:  60 
I 

.56  .52  .42 
881  109  61 
951  97|  100 

75    74    73 


,35|  .41  .43,  .43 

85   61  75   68 

98  100  99   97 

7*|   7*1  751   73 


.29!  .36  .331  .38! 
133   96   67   85 


.381 
109| 
93l 


.40 
110 
91 
73 

.22   • 

90   ft 

.21  .37 

74  141 

67  93 

73  73 


44  .38 

66   71 

97!  95 

73]  73   74 

.361  .48  ,48 
98  831  83 
901  96  93 
73   71   71 

•  1.22  .45 
259   65 


.23  .33 

46   39 
100,  104 


EVAPl  .53  .44  ,47  .68  .53!  .55! 

WIND  69   37   44  101   66   62 

MAX  98   98  100  96   96;   96 

MIN  I  66   67)   67  71,   69t   68; 


52  .44  ,36  .45;  .49 

681  69  62  53   72 

97   98  96  98  100 

69   69  71  70 


.45  .49 

55  79 

100  96 

79  74 


.34  .21 

3*|  37 
1021  100   95 

771  76   76 


.57  .61  .63 
89  1*7!  *8 
961  95!  97 


EVAP!  .26  .31  .38  .51,  .39  .66  .85  .41  .56  .46 


WIND 

MAX 

MIN    70 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 

WIND 


18] 

97   98 

73   731 


.17 


99!  100  100 
70   72 


.46  .45 

66|  93 
91   75 


.27  .29 

34   47 
100 

71 


99 
92 

65 

.50 
80  103 
95 


69 

70 

69 

70 

.25 

.32 

.34 

.20 

64 

73 

73 

61 

95 

94 

92 

93 

73 

72 

72 

75 

.19 

.18 

.22 

.20 

40 

60 

60 

60 

37  37 
96 
70 


72 


.26  ,48  .44  ,63 

62  125  117  115 

91  93 

73  73   73   70 


.46 


69 


.26 


.05 


73 
.34 

73 

.34 

114 

92 

95 

96 

77 

76 

.2* 

.16 

80 

20 

6fl 

.32 

62 
,*3 

17 

*7 

97 

100 

70 

69 

.60 

.49 

129 

119 

92 

92 

70 

69 

.64 

.59 

116 

95 

95 

91 

69 

70 

.29 

.35 

63 

63 

98 

98 

76 

75 

.23 

.19 

50 

60 

.23 


.45 
112 


49  .38  .261  ,47  .48 
65   68   57   81 


.50  .52 
85 


57 


44]  .47  .47  .29  .28 
70   91   63 
101  103!  100   96 
76 


.44 


0 
2   42 

.41  .45  .39 

60   51   93 


.36  .28 
33   20 


.41 
71 


.29  .20  .45  .51  .37  .32  .3*  .16 

58  57  80  91  39  57  61!   43! 

99  93  97  10Q  102,  101  95   94 

76  78  76  75  76  77  75   76 


.44 


.24  .39  .39  .35  .35  .29 

41  62  51  33   8 

100  102  102  105  10' 

7«i  75  7" 


.31 

33 

.36 
71 

.43 
50 
91 
78   75 

.31 


.40  .41 
70  66 
101  100 


.41  .37 
58   60 


.35  .39 

67   56 


.29^3.79 
2686 


.3612.218 

71  2491 
101  98.0 

77]  74.6 

.3410.18 
41,  1262 

.3611.04 


72!  62:  46  2042 


.44  .35 

4*   66   60 

95   9*!  98! 

751  74   7* 


41  .47 

99J   75 
98 

74 


.2511.39 
58!  2194 

lOl!  96.4 
73  74,6 


.34  .36  ,3 
73   57   56 


.00 

.J 


25  ,32  .35  .37  .34  .3010.728 

71   53   42   48   51,  51  62  53   36  1972 

97   97   95   96,  100'  99  102  102'  102:  98.8 

74   77   76   76   74   75  74  77   78,  74,6 


13  .25  .18!  .2*1  .32  .36  .38  .36  .2710.028 
56   47   47   68   57   77   63   96   57  2338 


.32  .34  .30  .40  .45  .45  .36 

63!  66  51)   70   68  49  81 

99  99  99   99  100  99  98 

75l  76!  79   7*!   7*  76  "76 

.48  .30  ,27  .46  .53  ,48  .48 


53   55   69   6*   6*   79 
88   95   99   98   99  100 


T1   I 

•  1.36 

*  169 


.49 
69 


61!   49   55 


.37  .30  .39  .39 

68]   56  97   71 

98!  92!  98   99 

7*j   791  72   7*1 


,22  .15  .49  .44 
52  66  68  62 
9*   87   97   98 

74j   7*1   72   73 

1.15  .38  .46  .46 
1451   6*   54   76 


.3911,32 

721  2201 
95  95,4 

77|  73,9 


35B 


49  .1512.35 
57l  30!  211* 
98  92  94.9 
71   75  72.4 


.18 


18112. 22B 
-  '  2056B 


.44  .38  .43  .47  ,49  ,45  .49 

93   68  89  108  100   97  115 

10Q  101!  98  98  98  100 

7*1   75  75|  73]  73   7*  7* 


.48|  .28 
78  34 
9^  9S 
74   79 


.29  .49|  .51 


72 


.47 

71   70   50 


76 

97   991  101  101 

73   79l   79   76   62 


.40  .40  .35  ,47  .47  .491  .45  ,3912.68 

86  96  103  109  115  132  136  102  3221 

95  99  95  95   95]  95   98  99|  95,9 

75  75  7*  721   731  73   75  76  73.2 


2* 

51   48 
10* 
77   65 


.42  .43 
61 

96 
74 


.36  .33!  .33  .44  .33  .41  .29  .18 

42!   54.   64  77  45  51   93   59  57  9*  74,  72[  46  67 

101'   97  100  103  101  103   95   95  90  96  96  96  95  101 

771   78   7*  75  76j  78!   73!   7*^  75  78  7*^  72  73  78 


21  .32!  .38  .39  .29  .291  .32 
53 


32  .24  .29  ,39  .29  .30  ,22  .18  .16 

57]   49   3Q   37  96  97  47  28   29 

loo]  105  104  109  104  103.  104,  100   98 

78   77:  78|  77)  79  79   67 


,62 

73! 


69 


,47  .66 

471  57 
98 

72  69 


.58  .60 

123  95 

93  94 
70 


,57 


.34 

.37 

107 

75 

98 

98 

77 

74 

.12 

.27 

60 

35 

72 


51  .59  .37 

49   71  77 

96   97  97 

0  69 


.52  .64] 
85  63 
101  100 


.47  ,26  .42  .33  .51 


8   31   48   45   2*|   51 


68   70   76   69!   73 


1.16 

111 

97 
69 


.45 


.59 

22 

99   98)   99   99|  100 


.601  .54; 

114  120 
95  95 
71   72 


.71  .51  ,56 

89  68   95 

96  94 

70  69 


,44,  ,43 
80  92 
100  102 


.58  .97 
66   S3 

94 
72 


,36  .27 
73 


.26 


.35 


.40  .34 
81   95 


.44 


.7012.09 
51'  1959 

102  97.4 
76:  73.5 


.4310.1? 
68  1961 
96  97.0 
80  75.6 

.23J  8.37 
54  1265 

103100.1 
75  75,6 


.5016.85 
81  2256 
99|  96,9 
73|  69.5 

.4314.63 
31  1164 
98  97.6 
71  70.6 


3562 
93.0 


2751 
95.6 
71.1 


6.39 
1670 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JULY 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19  20  21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


o  o  > 


.'-  CENTRAL 


SC»E»WLLE  DAM 


L'PPEP  CCAST 


POINT  COMFORT 


*«C»°SCNS  3  -S. 


EVAP  .35  .33  .27 


WIND 

"AX 
"IN 

EVAP 
MIND 


56   52 
95 

Tl 


95   -95 
69   70 


EVAP  .30  .19  .32  .35  ,38  .16  .31  .3*  .36  .27  .3* 

HIND   82  10*   61   65  101  109  120  125  105   73   65 

16!   91   91   95   96   96   97 


•". 


99 
73 


.40  .27 
61  49 
95   9S 


.'I 
82  130 


7*   72   7*   74   76,   78   74l 


EvAP  .2*  .30  .09 
HIND  45  35  28 
"AX  101  10"  86 
"IN    72   75 


.15  .24 

39   40 


.14 


7*   74   73   75 


.40 
84  70 
98  95 
72 


.27,  .41  .43!  .38  .43  .4611.55 
831  81   91   95   98   92'  2552 


98   96  9*.5 
68   73  72.1 


24  .4011.41 


.43{  .33  .39  .301  .37  .17  .22  .16  .33  •  .66  .40  .38  .39  9.838 

110   90   70  98  74   73  46  56   53  •  157  139  134!  144  2736 

98   98   96  99  100   94  98  95   98  .  95  95  97   98  96.0 

75   75   75  76  76   76  76  74,   75  -  75  78  77   77  74,9 


LAREOC  NO.  2 


SIC  GSANDE  CITY  3  w 


•    •    • 

LOMCH  vallEy 


•ESlACO  2  E 


EvAP  .32  .33  .31  .34  .35  .23 


25!  .34 

41   42 
94   98  100  104   99  105 
75   75   77   84   78   78   761 


.30 


.28  .29   • 


MAX 

"IN 


.31  .35  .37  .38  .33 


100 
76 


95  100 
82   78 


.08  .20  .25  .30  .24  .26  .27  .21:  7.74B 
25   24   24   25   21   24   30   24   19   27   26   21   21   28   33   361  1025 
107  108  104  104  108  106  109  109   90  100  101  104  102  102  104  103101.2 


101  101  102  103  102  100   96 
73   72   75   75   75   78   78 


99  102  104  102 
78   78   77   76 


76 


7fl 


80   78   79   78   78   79   79   77 


.42 


42  .40  .3 


' 


76   82   75   78 


EVAP  .39  .39  .32  .39  .36  .28  .39  .34  .39  .39  .38  ,46'  .37 

«IND   29   37   46   54   62   63   76   96   67   59   54   44   37 


"AX 
"IN 


101  101  100  100   97 
72   72 


95   97 
75 


EVAP  .37  .32  ,26  .36  .32  .21  .35 
»IND   13   26   35   42   38   61   68 


95   97 

76 


EVAP  .31  .30  .34  .31  .35  .19  .27  .37 

«IND   35   36   46   54   74  73  101  101 

"AX    99   99  101  100   96  99   94  98 

"IN    73   73   7J   73   72  72   75  76 

.24  .27  .36 


101  100  100'  101 


77 

76 

75 

75 

.30 

.33 

.39 

.28 

51 

33 

21 

22 

.33 

.35 

.35 

.23 

98 

74 

57 

48 

97    100 

99 

96 

77 

76 

75 

74 

EVAP 

.30 

.34 

.34 

.32 

"IND 

30 

39 

34 

50 

"AX 

102 

101 

99 

98 

"IN 

71 

72 

74 

75 

.48  .43 
82,   65 

99'  101 

75j  75 

.45!  .45 
56   40 


.23 


104  101 

li  77 

.43  .46 

53l  611 

101  9« 

7S  -ri 

.3? 


100  100  102 
76!   78   77 


37  .41  .43  ,33 


.38  .39  .42  .4511.47 


98  104  102  103  102   98  101  102  100   99100.8 
7]   77]   78!   78|   77!   76   76   75   76,   78   791  76,6 


.46  .41  .43  .40  .50  .38  .45.  .38  .38  .45  .42  .36  ,40  .4312.50 

77   64  59   71  106  15   50,  52   55   60  62  68   60  62,  1866 

100  100  102  100  101  99  101  100   99  101  100  100  101  1021  99.7 

75   76  76   76  771  76i   76|  76   76!   75  75  76   77,  T6  75,5 


.31  .37  .42  .59  .22 

47j   51   51   47 


.25!  .411  .25  .37  .42  .34 

63  7l|  6« 

99   98  100  99  100  100 

74)   T«|   7  J  751  76j  7* 


38  .461 
49   43 


.30  .401  .38 

68   67  68 

1011  100  99 

77|   75|  75 


40  .40  .49  .31  .47'  ,4511,648 
32   60   61   66   54  1426 


.39  .33  .36  .43 

68   69  78  90 

101!   97  98  99 

76   75  74  74 


.39  .37  .4110.37 

116  104  105  2197 

98  97  99  98.7 

74  76  76J  74,3 

.40 


.35    .40  .34    .33    .30  .31    .34    .20     .24  .39  .34  .331  .34    .351  .38   .38    .33  .32    .31    .34  .42    .40  .41    ,4510.47 

78      80      74,     63  52      42      39  38      58      55       40  44!  53  53  54      56  54      55      47,  44      57;     59  70|     77,  70l     73,  1730 

94       99    100    102  100      99    100  100,   lOlj      99'      99l  99!  10O  98  100    100  101       99    100  98,      99j      99  99|      99  100!   100    99.3 

75       77       77>      77|  76i      76,      75  75j      76       76        76  7(J  76  77  77'      77  77       77'      771  77'      76       77  77       78,  79;      78    76.1 


BEEVILLE    5    NE      -      EVAPORATION   MEASURED    IN   A    SUNKEN   SCREENED   PAN   OF    24-INCH   DIAMETER. 
POINT    COMFORT      -      ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION    PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

•nd  CtarpUi 

Day  of  month 

1 

: 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

8USMLAMD    |    . 

2    INCHCS 

8    AM      69      70      72       74       74 

76 

74 

n 

77 

77 

74 

76 

74 

76 

77 

76 

78 

78 

78 

79 

78 

78 

80 

79 

72 

71 

75 

73 

73 

72 

74 

75.1 

4    \" 

8   AM      71       71 

75 

76      77 

78 

76 

78 

79 

79 

76 

78 

78 

78 

80 

78 

79 

81 

81 

83 

82 

82 

83 

82 

78 

77 

79 

78 

77 

77 

77 

78.3 

12    INCHCS 

1*    1" 

•    AM 

MIL    WA.LHA"   SILTY    CLAY   LOA*.    CMIS7NU7   GWAT   SOIL  GKOUP.         veOCTATION  SHORT   GRASS   SOD.    MIXTURE   OF   BUFFALO   AND  BLUE   GRAMA  GRASS. 
•     r-WAAO    VJUTM    -    SOUTHEAST. 
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STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

d 

Z 

U 

g 

Z 

0 

TIME  AND 

z 

0 

0 

§ 

P 

B 

TABLES 

STATION 

1 

a 

COUNTY 

< 

2 

5 

£ 
0 

< 

i 

OBSERVER 

i 

1 

si 

j3g 

*SERJUTHY 

0013 

01 

HALE 

33   90 

101    30 

BJ 

M.    0.    HOOD 

ABILENE   MB    AIRPORT 

0016    02'    TAYLOR 

32   26 

99    41 

1762 

MID 

MIO 

C   HJ 

U   S  WEATHER   BUREAU 

ACKERLY  3   SE 

00  3*    01     HOWARD 

32    31 

101    40 

2760 

6f> 

LEONARD    COLEMAN 

ADAMSVILLE 

00301  06'  LAMPASAS 

31    IB 

98    10 

1072 

7A 

C 

LUTHER   D    H1GGINS 

ALBANY 

0120    03    SHACKELFORD      |      1 

32    44 

99    18 

1438 

7A 

7A 

JOHN    D.    WILLETT.    JR. 

ALEOO   *    SE 

0129   03   PARKER                    15   32   39 

97   34 

790 

7A 

.  CHESTER   WILEY 

ALICE 

0144]  09<  JIM   WELLS                 5    27    44 
017*   031  BREWSTER            j     9   30   21 

98    04 

201 

8A 

8A 

LEONARD    M.    MAHONEY 

ALPINE 

103   40 

4455 

6f 

AP 

WILLIAM    H.    HUDG1NS 

ALTO    5    SW 

0190    04i  CHEROKEE                    7^  31    36 
0204   0  9   BRAZORIA            [     W  29   25 

95    09 

280 

7* 

MRS.    0.    LURLINE    FELDER    1 

ALV1N 

93    19 

54 

•A 

8A 

CITY   OF    ALV1N 

ALVORO    *   NE 

0206'  03   WISE                         IS 

33   23 

97    39 

BOO 

C 

U    S    FOREST    SERVICE 

AMAftlLLO   MB    AIRPORT 

0211    01    POTTER                      2 

39    14 

101    42 

3604 

MIO 

HID 

:  hj 

U   S   WEATHER   BUREAU 

INT   80UNDRY   ♦   WATER   COm| 

AMISTAD   DAM 

0225;  06|  VAL   VERDE          |  11 

29   2B 

101    02 

1157 

HA 

8A 

6A 

ANAMUAC    TBCO 

0233 

08    CHAMBERS                    3 

29    47 

94   40 

24 

5A 

BA 

ANAHUAC    TBCO 

ANDERSON 

02*4 

04  GRIMES                         1 

30    29 

93    39 

350 

5P 

5P 

WILLIAM    J.    BARGER 

ANDREWS 

02»6 

01    ANDREWS                      1 

32    19 

102    32 

3172 

6P 

ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 

ANGLETON 

0217 

08   BRAZORIA                 9 

29    11 

95    26 

29 

8A 

8A 

CITY    OF    ANGLETON 

0262 

03    COLLIN                      19 

33    21 

96    33 

665 

TA 

: 

WILLIAM    T.    ASHMORE 

0266 

02    JONES                           I 

32    49 

99    54 

1700 

5P 

W 

C.    M.    RICE 

ANTELOPE 

0171 

03    JACK                           IB 

33   26 

98    22 

1012 

7A 

MACK    W,    ROBERTS 

ARANSAS    PASS    2 

0302 

07    SAN    PATRICIO   |      3 

27   95 

97    08 

16 

6P 

ROBERT   L.    HERNDON 

ARCHER    C1TT 

0313 

031  ARCHER                    10 

33    36 

98    38 

1032 

.  6P 

6P 

JOHN   V.    LONGAH 

ARLINGTON 

0337 

03l  TARRANT                    13 

97    07 

593 

7A 

1  CHARLES   T,   HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2 

09|  KENEDY                         5 

26    36 

97    48 

23 

6P 

6P 

HAZEL   w.    PELHAM 

ARTHUR    CITY 

0367 

0  3    LAMAR                         10 

33    33 

93    30 

411 

7A 

VOLNEY    WOMACK 

ASPERMONT 

039* 

02    STONEWALL                 1 

33    09 

100    13 

1765 

6P 

6P 

ALBERT    8AUGH 

ATHENS 

0404 

04]  HENDERSON             19 

32    12 

490 

5P 

SP 

H      1  RADIO   STA    KBUD 

ATLANTA 

0*C8 

04!  CASS                        10 
07   TRAVIS                       3 

33    07 

94    11 

243 

7  A. 

BILL    LOV1L 

AUSTIN   MB    AIRPORT 

0*29 

30    18 

97    42 

597 

MID 

MID 

6AJC    HJ 

AUSTwELL   xl   REFUGE 

0*37 

07    ARANSAS                      9|  28    16 

96    46 

13 

5P 

3P 

U   S   WILDLIFE    REFUGE 

AVALON 

0**0    03   ELLIS                      13    32    12 

96    46 

933 

7A|                        1  HERSCHEL    Ha    SMITH 
TAJ                           e.    C.    CHRISMAN 

BA1R0 

0*78    03    CALLAHAN                    l1   32    24 

99   29 

1760 

BAJCERSFIELO 

04*2   03   PECOS                    1     91  30   33 

102    IB 

2530 

9A 

9A                         CLYDE   GRAVES 

BALLINGER    1    SH 

0493.  02    RUNNELS                 '      3'   31    44 

99    58 

1373 

6P 

6P 

RADIO    STATION    KRUN 

BALMORHEA 

049a.  03    REEVES                         9|   30    39 

103    49 

3220 

8A 

8A 

!  RICHARD   F.   HAGELSTEIN      , 

8ANKERSMITH 

0309!  06,  KENDALL                 '      3    30    OB 

9B    49 

1740 

t              ELROY    SCHNELLE 

BAR DWELL    DAM 

0516.  03   ELLIS                    1     1    32    16 

96    38 

441       6A 

•AC           1  CORPS    OF    ENGINEERS 

8ATESVILLE    1    S 

0360!  09!  ZAVALA                      6!  28   S3 

99    37 

759      7A 

TA 

BROWN    HAMLIN 

BAY    CITY    WATERWORKS 

0569>  08    MATAGORDA           '      3;  28    39 

95    58 

46,      8A 

8A 

C          ,  CHARLES   SLATER 

BAYTOMH 

0386'  OS    HARRIS                    .  141  29    45 

94    59 

23      8A 

8A 

PRESTON   PENDERGRASS 

BAYTOWN    NO    2 

038T  06   HARRIS                    14l  29   49 

99   01 

30 

|c             ESSO   RSCH   AND   ENG   CO 

BEAUMONT 

0611    06    JEFFERSON           |      7,   30    03 

94    06 

18        7A       7A 
336                    8A 

ROBERT    E>    WILSON 

BEOIAS 

0633   0*  GRIMES                    13.  30   46 

95   97 

JOE   A.   HALL 

BEEVILLE    3    NE 

0639    07  BEE                           ,      3i  28    27 

97    42 

240      8A 

8A 

•AC               TEXAS    A6R|    EXP    STATION 

BELTON   DAM 

0665    03    BELL                         ,      1    31    07 

97    28 

66*        8A 

8A|     SAC             us   CORPS  OF   ENGINEERS 

BENAvIOES 

0689    09    DUVAL                      1      5    27    36 

380! 

fc          |  RUBERTA   R.   BAZAN 

BEnavIDES   7   S 

0690    09    DUVAL                           9 

27    30 

96    29 

394i     9A 

9*1                          WILLIAM    S.    KLEMCKE 

BENBROOK,  DAM 

0691    03    TARRANT                    15 

97   27 

770      8A 

8A1C          :  U   S   CORPS  OF   ENGINEERS 

BENJAMIN 

0704,  02    KNOX                              1 

33    39 

99    47 

1499, 

1  JOE   W.   DOBY 

BIG    LAKE 

07761  06    REAGAN                         3 

31    12 

101    26 

2680 

C           |  CITY    OF    BIG   LAKE 

BIG    LAKE    NO    2 

0779    06    REAGAN                         3 

31    12 

101    28 

2690;      6A 

6A 

1  DWA1N    CARR 

BIG    SPRING    FIELD   STA 

079*    01    HOWARD                         3 

32    16 

101    29 

24)74 

1           1  U    S    0   A    BIG   SPRG   F    STA 

BIG    SPRING 

0796    01,  HOWARD                         3 

32    13 

101    27 

2  300      9P 

SP 

CITY   OF    BIG    SPRING 

BIG   WELLS 

0787    091  DIMMIT                         1 

28   39 

99    33 

910 

8A 

HERBERT    STANFIELO 

BLANCO 

0832!  06    BLANCO                         4 

30   09 

98    29 

1350     ?A 

7* 

'  W.    A.    STARS 

BLEWETT 

0832    06    UVALDE                         8 

29   11 

100    02 

960 

8A 

MRS.    HENRY    F05HEE 

BLUE 

0866    07    LEE                            1      1    30    24 

97    09 

47  Bj 

T* 

I  MRS   VERNICE    A    MUTZ 

BOERNE 

0902    061  KENOALL                    13 

29   49 

9B    43 

14121     7P 

7* 

|  DORA   WOLLSCMLAEGER 

BON   WIER   2   E 

09171  04   NEWTON                    12 

30   49 

93    37 

91 

T* 

'             IVY   E.   HARE 

BONMAM 

0923!  03    FANNIN                      10 

33    36 

96    11 

9661      6P 

7* 

R.    M.    CANTRELL 

BONITA 

0926    03    MONTAGUE                 10 

33    46 

97    36 

940 

■          |  NELLIE   D.   MARSHALL 

BOOKER 

0944   01;  LIPSCOMB                 2 

36    27 

100    32 

2760 

1      API 

:  DWIGMT   F.    SPIES 

BOOUILLAS    RANGER    STA 

0930    03!  BREWSTER              1   11 

29   12 

102    57 

1873 

t      9P 

BIG    BEND    NATL    PARK    S£PV 

BORGER   3   W 

0959    01    HUTCHINSON         I      2 

35    39 

101    27 

3140 

6P>      6P1 

ARTHUR    W.    MORGAN 

BOWIE 

0964    03    MONTAGUE              ,  19 

33    34 

97    51 

1114 

fcP      7A 

GRAN    C.    STOVALL 

BOaElDER 

0991.  0*    RED   RIVER               10 

33    29 

94   53 

350 

TAJ 

1  OTIS   L.   DANIEL 

BOYD   3   SE 

0996    031  WISE                            15 

33    04 

97    31 

731      7Al     7AI 

MRS.    FRANCIS   WILLBANKS 

BOYS   RANCH 

1000,    01     OLDHAM                                 2 

39    32 

102    16 

3200'     8*      BA 

1  BOYS    RANCH 

BRACKETTviLLE 

1007    06"  KINNEY                      11 

29    19 

100    24 

1120      8A      BA 

FRED01E   L>   FRER1CH 

BRADY 

1017    06    MCCULLOCH                 3 

31    OB 

99    20 

1720,      7A)      7A 

E              MRS.    J.    COCMRAN 

BRAVO 

1033   01    HARTLEY               '     2!  39   39 

103    00 

41501      6P 

6P 

JOSEPH  E.   HUGHS 

BRAZOS 

1035    03'  PALO    PINTO         j      1|   32    40 

98    07 

819 

7A 

,  VIVIAN   ALLEN 

BRECkENRIDGE 

1042    03    STEPHENS              !      1    32    46 

98    93 

1204   MIO 

MID 

ECTOR    B.    FIElcs 

BREMOND 

1045    04   ROBERTSON                 1,   31    10 

96    40 

470 

8A 

LAWERENCE    M.    KOTCH 

BRENHAM 

1048    07   WASHINGTON         ,      ll  30    09 

96    24 

353       7A 

TA 

1  W.    G.    STEIN 

BRICE 

1057    02    HALL                         '  10    34   43 

100    54 

2240 

Z            ,  CHARLES    V.    MURFF 

BRIDGEPORT 

1063    03i  WISE                         1  15    33    13 

97    45 

813 

TA 

H.    E.   HCMBREE 

BRIGGS   2   WNW 

1068    06    BURNET                    !      1    30    94 

97    57 

1109 

C           ;  BEATRICE    R.    MOORE 

BRITTON 

1081    03    ELLIS                         15    32    33 

97    04 

596 

C             HAZLE   DOLLAR 

8RONS0N 

1094   04  SABINE                       71  31   21 

94    00 

393 

BA 

MRS.    DORA    E.    MARSHSURN 

SROWNFIELO    NO    2 

11281  01'  TERRY                    !     3|  33   10 

102    19 

3330 

AA 

6* 

ROBERT   C.    SEWELL 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

1136.  10   CAMERON                 111  29   54 

97    26 

16 

MLD 

MIO 

'    m  J      ■..'    s    WEATHER   BUREAU 

BROWNWOOO 

1138'  03  BROWN                        3|  31    43 

98    59 

1435 

8A 

8A 

H         WILLIAM    W.    JAMAR.    JR. 

BUFFALO 

1188]  0*    LEON                         1  19    31    2B 

96    03 

360 

8A 

|  CHARLIE    A.    5QUYRES 

BULER    2    NE 

1203    Oil  OCHILTREE                 2 
1213    OT   COMAL                         13 
122*    Ol!  DALLAM                   |      2 

36    10 

100    49 

2900 

TA 

L.    PAULENE    MCCARTOR 

BUL VERDE 

98    27 

1100 

8A 

LAURA    0.    WOOD 

BUNKER   MILL 

36    07 

102    54 

4220 

SP 

E.    J.   DIXON 

8URKETT 

1239    02    COLEMAN                      3 

32    00 

99    13 

1550 

TA 

W.    M.   NEWTON 

BURLESON    2    SSN 

1243{  03,  JOHNSON                    19 

32    31 

97    20 

749 

TA 

W.    RUSSELL    LACE 

Burlington  3  wsw 

1240    03,  NILAM                           1 

31    00 

97   02 

406 

Ta 

MRS.    ANNIE    G.    KLEIN 

BURNET 

1230;  06!  BURNET                      3 

30   46 

98    14 

1320 

*P 

4P 

CITY   OF   BURNET 

BUSHLAN0    1    WSW 

1267    01!  POTTER                         2 

33   11 

102    05 

3819 

USDA.   ARS 

CALDWELL 

1314, 

OT  BURLESON                    1 

30   32 

96    42 

407 

TA 

CHALMERS   E.    TERRY 

CAMERON 

1341 

0  3    MILAM                           1 

30    91 

96    59 

390 

6P 

6A 

ALV1N   HEFFT 

CAMP    WOOO 

1398 

06l  REAL                           8 

29    40 

100    01 

1470 

bP 

6P 

WALTER    C.    ANDERSON 

CANADIAN    1    ENE 

1*12 

01    HEMPHILL              |      2 

35    55 

100    22 

2339 

9P 

5P 

WILSON   CRAWFORD 

CANOELARIA 

1*16 

05   PRESIDIO            ;  11 

30    09 

104    41 

2875 

7P 

7P 

MISS   FRANCES   E   HOWARO 

CANTON 

1429 

04    VAN    2ANDT               12 

32    33 

95    32 

504 

TA 

J    HARRISON    TAYLOR 

CANYON   DAM 

1*29 

07,  COMAL                           4 

29   52 

96    12 

1000 

8* 

BA 

6A 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

CANYON 

1*30 

Oil  RANOALL                    10 

34   39 

101    99 

3977 

9P 

3P 

M.    6.    MEASAMER 

CANYON    DAM    MO    I 

1431    07    COMAL                      j     4 

29   92 

98    IT 

981 

.           .  LUCILLE   H.   SNIDER 

CANYON    DAM    NO    2 

1432    07    COMAL                           4 

29    50 

98   21 

1040 

C             KURT    B.    POGGENPOHL 

CANYON    DAM    NO    3 

1433    07    COMAL                           4 

29   37 

96     24 

1260 

c 

RALPH    SCMAEFERKOETER 

CANYON  0AM    NO    * 

1434,  07    COMAL                            » 

29    36 

98   22 

1109 

c 

MRS.    E.    A.    PALM 

CANYON   DAM    NO    3 

1439!  07    COMAL                            4 

29    33 

98   21 

1020 

c 

WALOIE   K.    WUNOERLICH 

CANYON   DAM    NO   * 

1436    07    COMAL                           4 

29   37 

98    18 

1137 

c 

HERMAN    LUEHLFING 

,  CANYON   DAM   NO    7 

1438|  07    COMAL                           4 

29    36 

98   13 

978 

c 

NELDA   M.    HALM 

CAARlZO   SPRINGS 

1486    09,  DIMMIT                         6 

28    31 

99    32 

600 

7A 

STELLA    B.    KELLOGG 

1 CARROLLTON 

1490 

03    DALLA5                      19 

32   97 

96    94 

520 

DAN   MOSLEY 

CARTA   VALLEY 

1*92 

061  EDWARDS                    11 

29   48 

100   40 

1698 

9P 

5P 

: 

AUDREY    W    VARGA 

CARTHAGE 

13  00 

0*    PANOLA                      12 

32   10 

94  20 

2S2 

7A 

TA 

HAROLD    W.     SMITH 

CASE    RANCH 

1511 

06    STERLING                    3 

31    40 

101   01 

2600 

GEORGE   C.   CASE 

1  CASTELL 

1521 

06    LLANO                           < 

30   42 

96    97 

1203 

7A 

WILLARD    E.    DALCHAU 

CATARINA 

1529 

091  D1MMITT                      1 

28   21 

99    38 

334 

5P 

TA 

c 

MARGUERITE    BURNS 

CELINA 

1973 

031  COLLIN                      19 

33   19 

96    47 

660 

DONNA    P.    PACE 

CENTER 

1378    04   SHELBY                   j   12 
1580    03  MILLS                           1 

31    48 

94    11 

350 

TA 

TA 

E*    F.    SANDERS 

CENTER   CITY 

31    28 

98    23 

1370 

7A 

DARREL    HEAD 

.  CENTERV1LLE 

1396   0*  LEON                        19 

31    19 

93    38 

393 

9» 

9A 

J.    C*    DICKEY 

CHALK    MOUNTAIN 

1625    03'  ERATH                           1 

32    09 

97    59 

1163 

TA 

MELVIN   A    OLSON 

CHANMING 

1646    01    HARTLEY                      2    35    41 

102   20 

3800 

: 

G.    E.    CARGILL 

CHAPMAN    RANCH 

1691'  07   NUECES                      9 

27   33 

97   27 

23 

5P 

3P 

|  CHAPMAN    RANCH 

:  CHARLOTTE    3    NNW 

1663|  09    ATASCOSA                    1 

28   36 

98   49 

441 

*P 

*P 

ELMER   E   BOOTH 

CHEAPS  IDE 

1671    07    GONZALES                    4 

29   16 

97   24 

230 

C            I  EARL    L.    FREEMAN 

CHEROKEE 

1660    06    SAN    SABA                    3 

30    99 

96    43 

1493 

C              DUDLEY    BATTLE 

CHILORESS 

1696    02    CHILDRESS               10 

34    26 

100    12 

: 

MORRIS   H1GLEY 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

1698    02|  CMILORESS           1  10 

34    26 

100    17 

MIC 

HID 

U    S    FED   AVIATION   AGENCY 

1  CHILLICOTHE    2    NE 

1701    02   HARDEMAN               10 

34    14 

99    30 

1383 

6P 

C.    L.   UNOERWOOD 

1  CHISOS   BASIN 

1TJ5   05:  BREWSTER             j  11 

29    16 

103    18 

3300 

3P 

3P 

U   S   NATL   PARK   SERVICE 

i CIBOLO   CREEK 

1741    07    KARNES                       13 

29   01 

97    96 

302 

7A 

IGNATZ   L.   MUTZ.   JR. 

CLARENDON 

1761    02    DONLEY                      1( 

3*    56 

100    S3 

2700 

7A 

TA 

TOMMIE   C.    SAYE 

i  CLARXSVILLE    2    E 

17721  041  RES  RIVER             10 

33    37 

99    01 

420 

8A 

TA 

PHIL  KEENER 

! CLARKSVILLE    1    V 

1773   04  RED   RIVER          |  10 

33    37 

93    04 

463 

: 

RAYMOND    R.    HAMILTON 

CLASSENS   RANCH 

1777   07   SEIAR                    ■  13|  2*   39 

98    22 

1000 

6P 

J.    P.    CLASSEN 

CLAUDE 

1776;  01.  ARMSTRONG           |  10 

39   06 

101   22 

3390 

8a 

SA 

DONALD   a.    BOOTH 

CLEBURNE 

1800    0  3    JOHNSON 

97    23 

763 

(,p 

6P 

OLIN    T.    SMYTH*    JR. 

1  CLEVELAND 

1810   08|  LIBERTY 

30    21 

99    06 

184 

7* 

TA 

CHESTER   V.    ELLISOR 

CLIFTON   9    E 

1923    03'  BOSQUE 

31   4* 

9T    26 

671 

SS 

R.    M.    JONES 

'  CLOOINE 

1939   08   FORT   BEND 

29   43 

99    41 

90 

8A 

MEMRY  NEMEC  sr 

COLDSPRING    3    SSW 

1870;  04 

SAN    JACINTO 

30    32 

99    09 

334 

TA 

TA 

:             LEROY   S.   OABMEY 

COLOWATER 

1874 

01 

OALLAM 

36    24 

102    31 

4110 

6A 

MRS    MAP T HA    MCOOUGALD 

^ 

W 

Z 

0 
P 

OBSERVATION 

0 

z 

U 

U 

TIME  AND 

Z 

0 

O 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

1 

3 

COUNTY 

< 

a 

< 

3 

z 
0 

< 

E 
1 

OBSERVER 

§ 

U 

i 

COLEMAN 

18T5 

02 

COLEMAN 

3 

31    90 

99   24 

1710 

6P 

TA 

MRS    MARY    A    STRINGER 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

1889 

04]  BRAZOS 

1 

30   33 

96   21 

314 

MID   MID 

U    S    FED   AVIATION   AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903 

02l  MITCHELL 

3 

32   23 

100   32 

20T1 

9P 

5P 

COLORAOO   CITY    FIRE    DEPT 

COLUMBUS 

1911 

07;  COLOR  AOO 

3 

29   43 

96    32 

8A 

ERWIN    J.    KJtlPPEL 

COMANCHE 

1914|  03!  COMANCHE 

1 

31    9* 

98    36 

1376 

8A 

SAM   P.    HATCHETT 

COMMERCE 

1921    03;  HUNT 

10 

33    13 

99    33 

348 

c 

HENRY   ELBERT   WOOO 

COMSTOCK 

1923   061  VAL   VERDE 

11 

29    41 

101    11 

1990 

7A 

GEORGE   HUMPHREYS 

CONCORD    1    N 

1937    04h  RUSK 

7 

94    36 

396 

c 

MR    OAYLON    J   MILLER 

CONLEN 

1946    01    DALLAM 

2 

36    14 

102    15 

3620 

AR 

JESSE   C.    DAVIS 

CONDOR 

1996    04   MONTGOMERY 

1* 

30    19 

93    27 

243 

7* 

TA 

c 

G.    W.    FULLEN 

COOPER 

1970   031  DELTA 

10 

33   23 

99   42 

499 

1      TA 

ODIE    L.    BRIDGES 

COPE   RANCH 

1974|  061  STERLING 

3 

31    34 

101    19 

2970 

?1    tJ 

L1NDON   L.    CLICK 

COPPERAS  COVE   NO   2 

19861  03\  CORYELL 

31    07 

97    99 

1239 

A.    R.    THOMPSON 

CORNUDAS    SERVICE    STA 

2012    09l  HUDSPETH 

9 

31    47 

105    26 

4460 

6Pt      6P 

LEE    R.    TIMNIN 

CORPUS  CHRIST  1 

2014)  07   NUECES 

27   48 

97    24 

14    MID  MID 

CHAMBER    OF    COMMERCE 

CORPUS    CHRIST]    WB    AP 

2019!  07'  NUECES 

i 

27    46 

97    30 

41    MIDI  MID 

C  HJ 

U   S   WEATHER   BUREAU 

COR SI CAN A 

.019    031  NAVARRO 

13 

32    03 

96    28 

423       7AJ      TA 

RADIO    STATION    KAND 

CORYELL    CITY 

20241  03    CORYELL 

1 

31    33 

97    37 

990' 

: 

MR    W    L    RABaE 

COTTONWOOD 

2040'  06    GILLESPIE 

3 

30    09 

99    08 

2250          1     7* 

EDGAR   A.   AHRENS 

COTULLA 

2048    09    LA    SALLE 

8 

28    26 

99    16 

429'              76 

ILA    JENNINGS 

COTULLA    FAA    AIRPORT 

2030|  09;  LA    SALLE 

B 

26    27 

99   13 

499    MID    MID 

U    S    FEO    AVIATION   AGENCY 

CRANDALL 

2060|  03    KAUFMAN 

15 

32   38 

96    28 

3T0|                7* 

VALL1E   SUE   SORRELLS 

CRANE 

2082;  09   CRANE 

9 

31    24 

102    20 

2600      BA      8A 

: 

JOE   E.   LOWERY 

CRANFILLS    GAP 

2086'  03    BOSOUE 

1 

31   46 

97    50 

980 

MRS    ELSIE    LEE    PHILLIPS 

CRESSON 

2096:  03    MOOO 

15 

32    32 

97    37 

1047                8 A            C 

MRS.    ORA    YORK 

CRIDER    RANCH 

2104    06    REAL 

6 

30    04 

99    44 

2  320           1      8 A 

BYRON   CRIDER 

CROCKETT 

2114    0*    HOUSTON 
2121    01    CROSBY 

15 

31    18 

93    27 

349      6A|      6A 

JAME5   H.    &1B8S 

CROSBYTON 

1 

33    40 

101    14 

3021       8  A      8A| 

CITY    OF    CROSBYTON 

CROSS    PLAINS 

2128    03    CALLAHAN 

3 

32    07 

99    10 

1737                 7A 

S.    F.    BOND 

CROSS    PLAINS    3    NNE 

2131.  03    CALLAHAN 

■ 

32    10 

99    08 

"09!                     |           |C 

CHESTER    GLOVER 

CROWELL 

2142!  02    FOARD 

10 

33   59 

99   43 

1*51            ;      7*1 

ROY    LEE    SLACK 

CRYSTAL    CITY 

21601  09    ZAVALA 

* 

2«    41 

99    90 

JOHN    6.    HOLDSWORTH 

CUERO    3    NW 

2173   07   0EW1TT 

29   08 

97    19 

176      BA.      8  A 

H.    A.    TAYLOR 

CYPRESS    1    SW 

2206    08    HARRIS 

29    58 

99    43 

190               7  a 

JOHNNIE    W.    DOLEN 

OACUS 

2218;  04,  MONTGOMERY 

30   27 

99    48 

236          ,     7*1 

AUBREY   Z.   DENNIS 

DA1NGERFIEL0    9    S 

222sl  0*   MORRIS 

10 

32    95 

94   43 

300      3P      5PI     9P 

LONE    STAR    STEEL 

OALHART   FAA   AIRPORT 

22401  01    HARTLEY 

2 

36    01 

102    33 

3989'  MIO'  MID                H 

U    S    FED    AVIATION   AGENCY 

DALLAS    WB    AIRPORT 

2244'  03    DALLAS 

15 

32    31 

96    31 

4B1   MID*  MI[y          JC   HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

DANEVANG    2    SE 

2266    08    WHARTON 

9 

29    03 

96    11 

70       6P        6P 

JOHANNA    H.    ALLENSON 

0ARROU2ETT 

2282   01,  LIPSCOMB 

2 

36    26 

100    19 

2340i          1     6Pj 

M.    M.    ALTMILLER 

OAVILLA 

22991  03   MILAM 

1 

30    47 

97    16 

520                 7A 

ETOILE    H.    MOORE 

OECATUR    2    SSW 

2336:  0)   WISE 

15 

33   12 

97    36 

921                 6A 

MRS.    MARY    H.    SANDERS 

DEKALB 

2332|  04'  BOWIE 

10 

33    31 

94    37 

40T                 7A 

R.    P.    NAPP 

DEL   RIO  WB   AP 

2360|  06;  VAL    VERDE 

11 

29   22 

100    39 

1026    MID  MID           C    HJ 

U   S   WEATHER   BUREAU 

DEN 1  SON  DAM 

239*    03    GAAYSON 

10 

33   49 

96    34 

613      *P      4P      4PC    H 

U   S   CORPS  OF   ENGINEERS 

DENTON    2    SE 

2*0*    03'  DENTON 

33    12 

97    06 

630      5P      5P           C 

CITY   OF    DENTON 

DEPORT 

2415    03    LAMAR 

10 

33    31 

93    19 

420                                 C 

ASBURY    C.    NIXON 

DEWEYVILLE 

2436i  04   NEWTON 

12 

30  ia 

93    45 

CHARLES    P.    THOMSON 

D1ALVILLE    2    W 

2444;  0*   CHEROKEE 

31    32 

96    14 

575      5P      Sf* 

JOHN    W.    THOMASON 

DICKENS 

2**8   02   DICKENS 

1 

33    37 

100    30 

254a:     TAj     7A 

J.    A.    CHESNEY 

DILLEY 

243a!  09!  FRIO 

e 

28   40 

99   10 

369       7A 

TA 

IK 

KATHRYN   S.    OEWOOOY 

DIME    BOX 

2462;  07   LEE 

1 

30   21 

96    49 

330 

7A 

J.    A.    POLANSKY 

0IMM1TT    6    E 

2*63    Oil  CASTRO 

10 

34    33 

102    13 

3610 

TA 

EDWIN    RAMEY 

DIMMITT 

2464    01    CASTRO 

34   33 

102    19 

3835       7A 

7A 

HOWARO   V.    COOK 

DOOLE    2    N 

2527    06    MCCULLOCH 

3 

31    2* 

1340                 7 A 

8.    L.    MURRELL 

DRYER    1   NW 

29991  OT  GONZALES 

29   23 

97    17 

310               7P 

W.    L.    LADEWIG 

DUBLIN 

2998.  03'  ERATH 

1 

32    03 

96    21 

14*0      7A      7A 

OELBERT   L.    SHAFER 

DUMAS 

26171  01,  MOORE 

2 

33    52 

101    58 

36531      7AJ      7A 

RAOIO    STATION    KOOD 

DUNCAN    WILSON    RANCH 

26301  06   SCHLEICHER 

3 

30    48 

100    10 

21201          1     TA 

DUNCAN    WILSON 

DUNDEE    6    NNW 

2633!  03.  ARCHER 

10 

33    49 

9a    56 

1016               6A 

LEE    POWELL 

EAGLE    LAKE 

2673.  07    COLORADO 

3 

29    33 

96    20 

.7. 

f 

C.    E-    DOWOY 

EAGLE    MTN    LAKE    DAM 

2676   03    TARRANT 

15 

32    93 

97    28 

673          '     BA 

TARRANT    CO   WTR    CONTROL 

EAGLE    PASS 

26791  09    MAVERICK 

11 

28   42 

100    29 

819      7*     7A          C 

ALONZO   GARCIA 

EASTLAND 

27191  03   EASTLAND 

1 

32   24 

98    49 

1430      7A     7A          C 

JAMES    K.     SMITH 

EDEN    1 

2741,  06    CONCHO 

3 

31    13 

99    31 

2060      6P      6P 

G.   H.   SPISER 

EOEN   NO   2 

2744|  06    CONCHO 

3 

31    13 

99    30 

2076                                 C 

GLENN    Y.    MC    CORO 

EDNA    3    SW 

27691  08i  JACKSON 

28    57 

96    41 

71      9P     9PI 

CURTIS    WILLIAMS 

EDOM    1    NW 

2772'  0*    VAN    ZANDT 

1 

32    23 

95    38 

490               7A 

CLAUD   H.    WYATT 

EL    CAMPO 

2786    08    WHARTON 

5 

29    12 

96    17 

106      *P      6P 

ORELLA   C.    SPARKMAN 

EL    PASO   we   AIRPORT 

2797    03    EL    PASO 

" 

31    48 

106    2* 

3918    MID    MID           C    HJ 

U   S   WEATHER   BUREAU 

ELDORADO 

2811    06,  SCHLEICHER 

11 

30    91 

100    35 

2432                      1           |C 

JACK  HALBERT 

ELDORADO    11    NW 

28121  06   SCHLEICHER 

3 

30    58 

100    42 

2490       8*      8A 

JACK    WAOE 

ELDORADO    19    SW 

2814.  06.  SCHLEICHER 

11 

30    *3 

100    52 

2360                  7P 

H.    C.    WALKER 

ELECTRA 

2816    02    WICHITA 

10 

34    02 

98    53 

1222       BA      8A 

CITY    OF    ELECTRA 

ELGIN 

2820    07    BASTROP 

3 

30    21 

97    22 

379      6P      6A| 

47  8      7*1      7A| 

EDWIN    0.    LUNDGREN.    JR. 

EMORT    1    N 

2902|  04,  RAINS 

12 

32    34 

95    46 

GUY    SISK 

ENCINAL    3    NW 

2906;  09    LA    SALLE 

8 

28    04 

99    22 

362       7*      7A 

JOSEPH   BURKHOLDER 

ENGELMAN  GARDEN 

2917'  10'  HIDALGO 

3 

26    20 

98    02 

701              7*1 

ENGELMAN    PRDTS    CO 

ENNIS 

29291  03    ELLIS 

15 

96    37 

317                 7*1 

S.    L.    BRUNSON 

EVADALE 

3000    04,   JASPER 

7 

30   21 

94  09 

35      7A 

'1      I 

3  * 

VIOLET    R.    KIRKPATRICK 

EVANT 

3005   03   CORYELL 

1 

31   29 

98     09 

1273      6P 

JAMES    L    INA8NET 

FABENS 

3033   09!  EL   PASO 

11 

31    30 

106    09 

3610      6A 

E.    MACIAS 

FAIR    OAKS    RANCH 

3036    07    COMAL 

13 

29   43 

96    38 

1292 

B.   J.   ROWDEN 

FAIRFIELD 

3047    04:  FREESTONE 

13 

96    10 

4761      3P 

SP 

8.    G.   CAPPS 

FALCON   DAM 

3060   091  STARR 

11 

26    33 

99    08 

3231      TA 

7A 

N.   H.   SCOGGINS 

FALFURRIAS 

3063    09    BROOKS 

3 

27    14 

98    08 

ne1    ta 

TA 

RICHARD   BELL 

FALLS    CITY    4    WSW 

3069:  OT   KARNES 

13 

28    37 

98    04 

1001 

BONNIE   SKLOSS 

FARMERSVILLE 

3080    03    COLLIN 

13 

33    10 

96    21 

6261 

8A 

JAMES    D.    MORROW 

FEDOR 

3112;  07!  LEE 

30    19 

97    03 

475      6P|      11 

L 

MRS    LORINE    R    JENKE 

FERRIS 

3133:  03    ELLIS 

19 

32    32 

96    40 

HENRY    W.    HAMM 

FIFE 

3142 

06    MCCULLOCH 

3 

31    23 

99   22 

1315                 8 A 

JAMES    F INLAY,    JR. 

FISCHERS    STORE 

3156 

07    COMAL 

4 

29    59 

96    16 

1080 

7A 

EDDIE    FISCHER 

FLAT 

3171 

03!  CORYELL 

31    19 

97    38 

839 

BERNARD   B.    BOTKlN 

FLAT0N1A 

3183 

07}  FAYETTE 

6 

29   *1 

97    06 

469 

6P 

F.    P.    PECHACEK.    JR. 

FLOMOT    1    N 

3196 

02l  MOTLEY 

10 

34    14 

100    59 

2450 

MR   GEORGE   D   POPE 

FLORENCE 

3199 

03    WILLIAMSON 

30    31 

97    47 

981 

7A 

MACK    M   YOES 

FLORESV1LLE 

3201 

OT    WILSON 

13 

29    03 

9a  10 

390 

3P 

BA 

ALFRED    TELTSCHIK 

FLOYDADA 

3214 

01,  FLOYD 

1 

33    99 

101  20 

3181 

TA 

7A 

U    S    AGP-I    STAS4COMS   OFF 

FLOYDADA    9    SE 

3215 

Ol'  FLOYD 

1 

33    52 

101    15 

3123 

|P 

MILTON   HARRISON 

FOLLETT 

3223 

0l|  LIPSCOMB 

2 

36    26 

100    08 

2780 

TA 

7A 

H 

KENNETH    V.    SHARPE 

FORESTBURG  4   S 

32*T 

03  MONTAGUE 

15 

33    29 

97   34 

1000 

*p 

ELBERT   H.   FOSTER 

FOR SAN 

3253 

01    HOWARD 

3 

32    06 

101    22 

27+0 

7A 

ESTHER   E.   GILMORE 

FORT    DAVIS 

3262 

05    JEFF    DAVIS 

9 

30    36 

103   33 

4600 

5P 

BARRY    SCOBEE 

FORT    MCKAVETT    4    N 

3270 

06    MENARD 

3 

30    52 

100   07 

2090 

: 

GEORGE  C.   BURLESON 

FORT    STOCKTON    39    SSW 

3278,  05'  PECOS 

9 

30   23 

103   02 

4  390 

J  WEIR  HALL 

FT    STOCKTON    KFST    RADIO 

3280,  05   PECOS 

9 

30    52 

102    55 

2  995       TA 

7A 

JIM    W.    HAWKINS 

•FORT    WORTH   WB    AIRPORT 
FORT    WORTH   MEACHAM    FLD 

3283:  03    TARRANT 

15 

32    50 

97    03 

337   MID 

HID 

C      MJ 

U   S   WEATHER   BUREAU 

3284J  03    TARRANT 

15 

32    49 

97    21 

6*7] 

c 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

FORT   WORTH   FEDERAL   8LG 

3289    03l  TARRANT 

32    45 

9T    20 

61 4l 

c 

U   S   WEATHER  BUREAU 

■FORT    WORTH   V1CKERY    8LV 

3286    03    TARRANT 

15 

32   4* 

9T   20 

635 

BA 

8A 

U   S   CORPS  Of   ENGINEERS 

FOWLER TON 

32991  09.  LA    SALLE 

8 

26   28 

98    49 

339 

9P 

',P 

OTIS   W.    HERMAM 

FRANKLIN 

33211  04 

ROBERTSON 

1 

31   02 

96    29 

432 

8A 

8A 

HARRY    D.    SMITH 

FRANKSTON 

33231  04 

ANDERSON 

7 

32   03 

93   30 

429 

9A 

9A 

OUANAH    PRICE 

FREDERICKSBURG 

3329 

06 

GILLESPIE 

1 

30   16 

98    32 

1T4T 

6P 

SP 

c 

NORMAN   J.    DIETEL 

FREEPORT   2   NW 

33*0 

BRAZORIA 

1 

28   39 

93    23 

6 

6A 

OOW    CHEMICAL    CO 

FREER 

53*1 

09 

DUVAL 

3 

27   92 

98    37 

930 

TA 

7A 

L.    H.    WARBURTOM 

FRIO    TOWN 

3366 

09 

FRIO 

29   00 

99    IB 

623 

6P 

BYRON   L.   ROBERTS 

PRION*. 

3368 

PARMER 

10 

34    30 

102   43 

4010 

8A 

BA 

ARLEY    L    OUTLANO 

FROST 

3379 

03 

NAVARRO 

15 

32   09 

96    48 

31  a 

7A 

TOM  W.   HENDERSON 

FUNK    RANCH 

3*01 

06 

IRION 

* 

31    30 

100    48 

2070 

6A 

JOE    FUNK 

GAGEBY    1    W 

MIO 

01 

HEMPHILL 

16 

39    37 

100    22 

2670 

DOYLE   STANOLEE 

GAIL 

3*11 

02 

•OR DEN 

i 

32    46 

101    27 

2930 

6P 

KIMBALL    T.    REODELL 

GAINESVILLE 

3419 

03 

COOKE 

19 

33    38 

97    08 

796 

TA 

TA 

c 

TEXAS    PWR    AND    LIGHT    CO 

'GALVESTON  WB   CITY 

3430    06;  GALVESTON 

29    IB 

94  4a 

HID 

MID 

C      J 

U   S   WEATHER   BUREAU 

GARCIA   LAKE   12   ENE 

3442 

01    OEAF    SMITH 

10 

34    99 

102    44 

+130 

8A 

c 

PHILLIP   MILLER 

GARDEN    CITY    1    E 

3**5 

Olj  OLAS5COCK 

3 

31    32 

101    28 

2634 

7A 

BRYANT    A.    HARRIS 

GARDEN   CITY   20   E 

344* 

06   STERLING 

> 

31    31 

101    06 

2380 

c 

MISS    MAGGIE   REYNOLDS 

GATESVILLE 

3*95 

03    CORYELL 

1 

31    26 

97    45 

783      6P 

TA 

PAT    0.    HOLT 

GEORGETOWN 

350* 

03'  WILLIAMSON 

1 

30    38 

97    41 

730 

5P 

TA 

HERBERT    L    SULLIVAN 

GEORGE    WEST 

3508 

09    LIVE    OAK 

• 

28    20 

98   OS 

189 

7A 

BROOKS   M.   SCHLEY 

GID01NGS 

3523 

07   LEE 

3 

30    11 

96    96 

336 

7A 

HERBERT   G.    KOEHLER 

GILMER    2    W 

354* 

O4I  UPSHUR 

10 

32   44 

94    99 

390 

?A 

7A 

c 

CHARLES    F.    STILL 

GIRV1N 

3557 

05    PECOS 

9 

31    03 

102   24 

2302 

*P 

PAUL   J.    ZEITLEA 

GLAOEWATER 

3565 

GREGG 

12 

32    32 

94    97 

329 

6A 

(A 

0.   w.   OOOM 

GLEN   ROSE 

3591 

03 

SOMERVELL 

32    14 

97    45 

422 

5P 

7A 

THOMAS    J.    DAVIS 

GOLD 

3605 

06 

GILLESPIE 

3 

30   21 

9a  42 

16+2 

7A 

EDMUND    KOENMECKE 

GOLDTHWAITE 

3614 

03 

HILLS 

3 

31    27 

98    3* 

1980 

TP 

7P 

HARRY    ALLEN 

GOLIAD 

3616 

OT 

GOLIAD 

13 

28    40 

97    23 

164 

SP 

3P 

EMIL    H.    WEBER 

GOLIAD   1   SE 

3620 

GOLIAD 

13 

28    38 

97    23 

91 

TA 

POLO  PEREZ 

GONZALES 

3622 

07 

GONZALES 

29   30 

97    2T 

299 

8A 

8A 

CARL    J.    HAGCN 

STATION  INDEX 


STATION 


K     22     COUNTY     g 

a     £  2 

S     o  | 


60SD0NV1LLE 

.  .-■*.* 
gRamam 

Hunun 

GRARDFAU.S    3    SSE 
SCAPCIAJB 

GRAPEVINE    DAN 
SS£E4»iLLE    T    Km 

laoESKCX 

SRCETON 


HALL    RANCH 

MMJXTTSV1LU 

HAMILTON 


HARTLEY 
•ULSAJlLL 

-AwHAS  1  E 
tCMMHVIUi 
ICMRETEM 

-->;£-:>• 

Henrietta 

me*itt  j  sc 


3**2  03 

3***    03 

ibt>e  03 

3*73  03 
3460    OS 

3*«  o* 

3691    03 

373*  03 
3T70  03 
377B    0* 


oraysou 
east land 

YOUNG 

HOOD 

HARD 

HOUSTON 

TARRANT 

HUNT 

LIMESTONE 

TRINITY 


3787  01  HANSFORD 
3822  03  GRAYSON 
312*   02   KING 

38**   o*  RED   RIVER 
3671    0*   KERR 
3679   07   LAVACA 

■i-    03   HAMILTON 
3890    02    JONES 
39*1    0*  HARRISON 
39*3    .0    CAMERON 

393*    Ob   GILLESPIE 
3972   01   CASTRO 
3911    01    HARTLEY 
39*2   02   HASKELL 
*C20    0*    HOOD 
•038    09    JIM   HOGG 
*080    0*   WALLER 
*C61    0*   RUSK 
4063    03    CLAY 
*098    01    DEAF    SMITH 

*122  03  MCLENNAN 
*13T  03  HAMILTON 
I    01    LIPSCOMB 


.91 


IILL 


HOMCV   GROVE 
«0*DS   CREEK   D*M 

mamm 

PMOuSTOM   wB    CI!* 
-XS'ON   MS    AIRPORT 
mOuSTOM-AOOICkS 
■OCSTON-ALlEr 
><\.ST0M-«A>IER 

►OuSTON-OCE*    pari 
hOuSTON-hCIGh's 
HOUSTON    1NOEP    HEIGHTS 
«XJTON-*ESTftU«V 

HOUtTOM-NORTH   HOUSTON 

-CVS  TON-SAN    JACINTO   0" 
•OLtYON-SATSUMA 

H0U1T0N-SR*1«C    BRANCH 

•*vCXA*AY 

MU-NXC 

HUWXBlE    PumP    STATION 


*191    09    ATASCOSA 
*14*   01    HANSFORD 
•23*    07    MEDINA 
•237   03    FANNIN 
*278   02   COLEMAN 
*280   0*   JASPER 

•303  08  HARRIS 
*307  08  HARRIS 
*309  08  HARRIS 
*311  08  HARRIS 
4313  08  HARRIS 
*313  08  HARRIS 
•321  08  HARRIS 
*323  08  HARRIS 
*323  08  HARRIS 
•327   o*  HARRIS 

-328  08  HARRIS 
*>29  OB  HARRIS 
*3>l  08  HARRIS 
*3*9  03  CRaTh 
*S*2  01  HARRIS 
4  1*1  06  SUTTON 
4)T*  Oft  KERR 
*382  0*  WALKER 
*190  03  CORYELL 
**C2    : 


PECOS 

HAMILTON 

BOSOUE 


SAM    AUGUSTINE 
CHEROKEE 

MASON 
WILLIAMSON 

JASPER 


O*  LEON 

Oft  BLANCO 

09  ATASCOSA 

Oft  KIMBLE 

S*  «1N8U 

Oft  VAL     *t*tX 

03  OCMTOM 

H  jim  moc« 


19 


?    12 
1    32 

:   03 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


96  SI 
98  *0 
98    33 


96  13 
96  32 
95    08 


-  7AI 
SP  9P 
7A      7A 


*7ft      8A      SAj 
323       6P      7A 


1169      &P      6P- 


99  36 
96  »6 
98  07 
100  OT 
9*  IS 


99  15 
102  07 
102  2* 


98  48 

101  19 

99  08 


93  08 
93  26 
93  25 


9  53  93  31 

9  33  93  08 

9  5*  95  37 

9  *8  93  SO 

2  21  98  18 

0  00  93  19 

0  17  100  IB 

0  0*  99  20 

0*3  95  3* 


93  1ft 
99  23 
97  )ft 


9T  18 
9*  21 
9*  09 
98  25 
98  33 


3  27    96  *5 

3  37   100  20    1770   7A   7A 


2280 

235  TP 

1170  7*1   7A 

1718  ,   3P, 

290i  :  Ta| 

38  7A   7A 

20W  TM 

36*2  8A 

3915  8Ai 

1605  7A   7A 

335  TA 

565  8A   8A 


21 


*    28  5ft 

3    30  30 

3    30  30 

II     30  0* 

13    31  02 


It-    11  *1 

13    28  31 

1*    29  34 

15    32  15 

1     3]  Oft 

13    28  49 

13    37  9* 

*  11  0* 

*  90  02 
1     31  07 

3    27    12 

12  30  IT 
3  32  IT 
1     32    04 

7  10    22 

10  14  12 
3    /4    33 

8  26    Sf 

11  II  3* 
I     II     1* 

13  11  II 
>   12   20 

tfl    li   *» 

1    12    4/       |0 
I      II     01  * 

II    ft  44      10 


■   *.*. 


9*  09 

97  3* 
95  50 

94  1* 

98  00 

97  91 

97  1* 

10*  14 

99  00 
♦  I  *l 


9*    9* 

VT    30 
100    9 


I    II    14      |8|    99 


530      TA     TA 


T*     7A 

TA  C 

BA      8A      6AC 


SP  TA 
TA  7A 
9A      7A 


290      7A      TA 


1705    HID  HID 


481       OA      8A 


TA 


261  SP  9P 

T19  TA 

4220  8A  6A. 

1490  TA  TA 

79*  SP  TA 


2»*3       TA       T* 


6P      *P      ftPE 

5  3  n 


102   21        1990 


9P      9P 
TP 

TA       TA 


1* 

N 

61 

>•. 

*♦ 

>• 

H 

il 

91 

** 

11 

189 

I 

•  i 

11 

>« 

410 

' 

98 

I* 

l!rt 

1 1 

J*  14 

** 

11 

'* 

>* 

9ft 

4*3 

I 

>■ 

y 

t'. 

11 

94 

*» 

1T6 

i 

P> 

•3 

** 

1**4> 

* 

l» 

M 

»> 

»/ 

918 

! 

94 

M 

M 

1*94 

II 

»1 

i» 

4* 

/** 

91 

/» 

144 

I 

■  1 

*» 

M 

9t*8 

: 

M 

164 

.,.» 

I 

II  *« 

>4. 

>■ 

iir» 

•  1 

»l 

ft- 

»» 

" 

T49 

M 

*» 

V. 

1/41 

M 

n 

*» 

■  19* 

■  • 

N 

Ml 

..    .. 


..    u 


MISS    EMMA    JEAN    CECIL 

DAISY  L.  SLATON 
I  DAVID   H.   BAKER 

JOHN   0.    LITTLE*   M.D. 

CHARLES    V.    POTTS 

F.    M.    THOMAS 

U   S   CORPS  OF   ENGINEERS 

HAL  ■'.  ENGLISH 
,  ALVA  V.    SMREvE 

VERNON    m.    LOFT  IN 

ARTHUR    W.    EVANS 
FRANK   8ROOKS 
RUTH    B.    HUMPHREYS 
MRS.    H.    MARGARET    POOLE 
THOMAS    C.    HALL 


LEO    I 


BERTI 


I    FOX 


IILDRED    E.    LACY 
RADIO    STATION    K.EBE 
CLARENCE    MC   OOUGALL 
JAMES   H   JONES 
CARNfiS 


TRAV 


SUIT 


■mi 


j  n  •. 


HAPOUl    i 

•     MAllV 

!»•!•    v 

LI4PJT 

■MIL    F. 

■  ILLMft 

MO     '  ■ 

'  ■  ■    - 

I.     *.     RORINftUN 

WA»N«     6, 

»|.  1**1, 

FRANC  19 

t    MILL9 

'I'M    MAI     Kl     .1*1  |W 
■i     i     ..*'«#*    BUNfAU 

F|0    kVlAriflH    ".'W  r 


*••*'    I.     AbAMft 


tIER 
CLYDE    RAIBOURN 
h.    G.    ROUNTREE 
MRS.    BUNA   MAE    TAYLOR 
MRS.    JEWELL    S.    CASEY 

OTTO    RAHE 
HORI1E    E*    LOMAN 
HOWARD    E.    BAKER 
SAMUEL    P.    HERREN 
JARVIS    CHRISTIAN    COL 

INACTIVE    4/19/65 
J.    D.    SARTAIN 
WESLET    R.    DEAN 
HENRIETTA   FIRE   DEPT 
HOLLY   SUGAR  CORP 

DEWITT    C    CHAPMAN 

W.    R.    HAMPTON 

JOHNNY  H.  STEINLE 

RADIO  STATION  KHAR 

MAZ1E  HINDES 

H.  J.  DONDL1NGER 

WALTER  H.  KMORR 

RICHARD  H.  MCCLEARY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  JEAN  OATES 

■j   S   WEATHER   BUREAU 
U   S   WEATHER   BUREAU 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 
GILBERT   w.   LIESTKAN 
L1LL1E    H.    FRY 
SHELL    OIL    COMPANY 
WILLIE    HOFFMAN 
ALTON    VILSORN 
ELIZABETH    HEMMI 
ANDREW   F.   CRANDALL 

JAMES   0*   GRANBERRY 
,  TOMM1E   O.   KEEPERS*    JR. 
ETHEL    C.    POWELL 


GEORGE   w.    BAISDON 
LTMON    L    HOLL1NGSWORTH 
LEVI    A.    OEIKE 

PECOS   COUNTY   WATER   DIST 
LO|S    W.    BYNUM 

k   NONA    L    BOYD 


BUD    JOHNSON 
ROBERT    C.    CONNOR 
MRS.    ELNA  E.    LEA2ER 
PENlCK   BROS*    LOB.    CO* 
ALBERT    H.    JUNGERMAN 
HELEN    S.    COLEMAN 
U    S    FED    AVIATION   AGENCY 
GEORGE   A.   CHERRY 
MARVIN   F.    LUTTRELL 
MANUEL    A.     TREVIHO 

THIOKOL    CHCM   CORP 
ALVIN    '  aw  i 
LEROV    WILIINSOH 
LILLIAN   A.    HUBBARD 
J   MORGAN  PICKETT 
CITY    OF    KENEDY 
MAURICE   C.    ARCHER 
MRS.    NORA   M.    BOYD 
ELVA    J.    HARRIS 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

TEXAS    COLL    ARTS   AND    IND 
KICHARO    A.    LAHHAM 
MRS.    CLIFFORO    JAME* 
C.    H.    RIDOLC 
MRi.     RUTH    RCA 
CARL    L0990N 
MRS.    LENA   S.   CERM09EK 
MRS.    MlTllE    TEMPLETON 
FED   CORRECTIONAL    INST 
OTI9    H.    SEABOLT 

W.    0.    MA98INGILL 

TEXAS    ILECTRK    »ERV    CO 

4HIRLCY    J.    BANJES 


GAOVlR    1PRIN4CR 

LOUli    L.    OUNLAP 

U    8    COAPS    OF    INGINITRS 

IWAlb    P.    LlRCHC 

THOMA8    I.    LEWIS 

PAUL     I. 


++ 

Ul 

OBSERVATION 

d 

z 

UJ 

H 

0 

TIME  AND 

z 

O 

0 

% 

5 

p 

TABLES 

STATION 

1 

Q 

COUNTY 

< 
0 

3 

0 
g 
0 

< 
> 
u 

1 

fe 

PHECtP. 
EVAP. 

SPECIAL 

O 
CO 

< 
9 

MARATHON 

5579 

09  BREWSTER 

11 

90   19 

103   1ft 

4029 

TP 

•A|                        ALBERTO  U.   GARCIA 

MARCO 

5SB3 

04   CONCHO 

91   07 

99    33 

1999 

T*                          MRS.    KITTIC    ELLINGTON 

MARFA  CHARCO  MARNE   RCh 

5991 

03 

JEFF    DAVIS            11    30    29 

104    07 

9300 

C             EDNA   G.    SMITH 

MARFA    9   W 

55921  05    PRESIOIO               11    30   18 

104    10 

*730 

C              LYNN    E.    DIXON 
*P1                          HARRY    W    FlRSTBROOK 

MARFA   NO    2 

5S961  OS1  PRESIDIO                 11    90    IB 

104   01 

*70* 

SP 

MARL IN 

5611    03    FALLS                      1      1    31    19 

96    54 

419 

e* 

6A                           FARRIS    W.    HAROEN 

MARSHALL 

36 1  Bj  0*.  HARRISON                 12    32    32 

94    21 

7A 

TA                           CITY   OF    MARSHALL 

MARYS    CREEK. 

S6ft6|  03|  PARKER                    ,   15    %2    43 

97    32 

700 

.. 

6A                           E.    W.    EDWARDS 

MASON 

3650    06    MASON                            j!   30   4* 

99    13 

1986 

6A                           MASON    VETERINARY    HOSP 

MATADOR   NO   2 

36  56    02'  MOTLEY                       10    3*    01 

100   30 

2390 

C             ALGIE   GROVES 

MATADOR 

965bI  02'  MOTLEY                 ■  lol  34   01 

100    49 

2349 

fcp 

6P                           OOIS    W    KILLINGSwORTh 

MATAGORDA    NO    2 

5659;  08  MATAGORDA                 5    2*    *2 

95    58 

10 

6P 

6P                           R.    R.    TRAYLOR 

MATHIS 

5661    07    SAN    PATRICIO         8    26    06 

97    49 

8* 

7A 

TA                           T.    E.    WOOOALL 

MAUD 

5667,  Ofti  80W1E                         ID  33    20 

94    21 

307 

TA                           HAZEL    N.    RACHEL 

MAYPEARL 

5695    03    ELLIS                         15    32    19 

532 

C              MADISON    G.    WILSON 

MC    ALLEN 

3701,  10   HIDALGO                    11    26    12 

98    13 

122 

6A 

6A|                           CITY    WATER    PLANT 

MC    ALLEN    FAA    AP 

3702    10    HIDALGO                    11    26    11 

98    14 

MID  MID                           U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

MC    CAMEY 

3707    06    UPTON                            V   Jl    08 

102    12 

2454 

7P 

7PI                        WEST    TEXAS   UT1L   CO 

MC    COOK 

3721     10    HIDALGO                      3    26    30 

96    21 

223 

7A 

7 A       7*                 T.    F.    MACHAC 
9*                           ALLEN    A.    KEESE 

MEDINA 

37*2    06    BANDERA                    13    29    *B 

99    1» 

1623 

■  A 

MC    GREGOR 

3757    03    MCLENNAN              '      l]  31    26 

-  97   2ft 

711 

u 

8A                           OLIN   J.    TIPPIT 

MC    KINNEY 

37661  03    COLLIN                   ,  15[  33    12 

96   37 

612 

6P 

7A                        .  ROY    F.    HALL 

fAl           C              EL    PASO   NATURAL    GAS    CO 

MC    LEAN    3    E 

5770    01    GRAY                            10    35    1* 

100    33 

2660 

MEMPHIS 

5821    02    HALL                            10,   3*   *3 

100    32 

2067 

6Pi                h         ...    J.    MCMICKIN 

MENARD 

3822    06    MENARD                         3'    30    33 

99   47 

1951 

6P                        DENNIS   C.   DECKER 

MENTONE 

562&I  OSi  LOVING                      9)  31    43 

103    36 

2666 

BA 

6A                           E.    F.    DAVIS 

MERCEDES   6   5SE 

3636    10    HIDALGO                    11    26    0* 

97    94 

75 

7A                           C*    0.    WILLIAMS 

MERCURY 

5840    06    MC    CULLOCH         '      3    31    25 

99    10 

14*0 

C              LANNIE    C.    UNDERWOOD 

MERIDIAN    STATE    PARK 

5647,  03    BOSQUE                         1    31    53 

97    42 

1026 

7A                           MRS.    CLARA    E.    COLE 

MERRILL   RANCH 

5654    03    JEFF    DAVIS              9    30    32 

104    Q3 

5*70 

TA                           R.    D.    SWART2 

MERTZON 

5839    06    IRION                            3    31    19 

100    49 

2170 

8A                           TROT    GAMBILL 

HEXIA 

58691  03    LIMESTONE                 1    31    *1 

96    29 

529 

e* 

9A                              JOSEPHINE    NEWMAN 

MIAMI 

5875    01    ROBERTS                      2    35    42 

100    98 

2744 

7A 

TA               H        LAURENCE   R.   BERRY 

■MIDLAND    WB    AIRPORT 

5B901  Oil  MIDLAND                      3    31    56 

102    12 

2851 

MID 

MID          C   HJ     u   5   WEATHER   BUREAU 

MIDLAND    4    ENE 

5891    01,  HIOLAND                    3    32   01 

102    01 

2740 

TP 

TA                           GULF    REFINING    CO 

MILAM    6    ENE 

5915!  0*    SABINE                       12    31    28 

93    45 

195 

8A                               CHARLIE    N.    MC    GOWN 

NINEOLA    7    SSW 

5934,  04   SMITH                      12.  32   35 

95    33 

430 

TA                           ANDREW    J.    SULLIVAN 

MINEOLA   NO   2 

5935   04-  WOOD                      '  12    32   40 

93    29 

4-10 

7A 

7*J                              DAN    H.     LINDLEY 

MINERAL    WELLS    3    E 

595T]  03    PALO    PINTO         |      1     92    49 

98    04 

870 

HID 

C              E.    F.    BONNER 

MINERAL    WELLS    FAA   AP 

59581  03    PALO   PINTO              11  32    ftT 

96    0* 

934 

MIDI           j      M        W    S    FED    AVIATION    AGENCY 

MISSION 

5972,  10    HIDALGO                    11    26    13 

98    1? 

1*2 

TA 

taJ                     K.  R*  VANDEvER 

MOBEETIE    2    S 

5967'  02   WHEELER                  10!  39   31 

100    24 

3615 

6P                        E.   E.   GRAY 

HOLME 

5996    06    LAMPASAS                    1    31    23 

96    19 

1*00 

C                ANQUS    P.    LEE 

MONAHANS 

5999'  05    WARD                              9]  31    35 

102    53 

2620 

tP 

6P1                        JOHN   W.    ROGERS 

MONTGOMERY 

6024    Oft   MONTGOMERY            14,  30    23 

93    42 

TM                        NORMAN   D.    BRANCH 
7AJ                        MRS*   SUE   WHEELER 

MORGAN    3    WNW 

6058    03    BOSQUE                         1    32    01 

97    39 

756 

MORGAN  MILL 

6060|  03   ERATH                         1,  32   23 

98    10 

HOC 

7A]                          MRS    M  MAXINE    KNIGHT 
BA                        G.   G.   MINER 

MORSE 

60T0<  01    HANSFORD                   2.   36    03 

101    20 

3200 

MORTON 

6074!  01   COCHRAN                    1!  33   43 

102    46 

3770 

7A 

TAi                          US    SOIL    CONS    SERVICE 

MOSCOW 

6076   04   POLK                        19 

3D   53 

9ft     49 

295 

7Ai                        MRS.   GEORGERINE   KOVAR 

MOUPIT    LOCKE 

6104    05    JEFF    DAVIS         ;      » 
6108    041  TITUS                         10 

30    40 

104    00 

6790 

6P 

6P           C    H        MCDONALD    OBSERVATORY 

MOUNT    PLEASANT 

33    10 

95    00 

611 

7A 

7A|          C             CLARENCE   C.    TAYLOR 
BAJ                        STEVE   J.    NOSTER 

MUENSTER 

6130,  03    COOKE                         15 

33    39 

97    23 

1003 

TA 

MULESHOE    1 

6139    01    BAILEY                         1 

3ft    13 

102    *3 

3790 

MULESHOE    2 

61  16   01    BAILEY                       Ij  3*   14 

102    *3 

3763 

1           t              US    SOIL    CONS    SERVICE 
TA                           L.    V.    KIMMOMS 

MULL IN 

6140    03    MILLS                            3!  31    33 

96    40 

HUNDAY 

61461  021  KNOX                         :      11   J3    27 

99    38 

1**; 

7A|                          GLYNN    D.    WEAVER 
BA                           RADIO   STATION    KSFA 

NACOGDOCHES 

61761  0-    NACOGDOCHES            7 
6177    04    NACOGDOCHES           7 

31     36 

9*    39 

NACOGDOCHES    2    ENE 

31     37 

9*    38 

*3! 

C              RADIO    STATION   KSFA 

NAPLES    1    Sw 

6190,  0»    MORRIS                   1  10 

33   11 

•»" 

362 

BA.                           RUBY    J.    WELCH 

NATALIA 

62051  07   MEDINA                      6 

29   12 

98   92 

TOO        SP 

9P                           GRANVILLE    HARRISON 

NAVARRO  MILLS    DAM 

6210   03;  NAVARRO                 19 

31    97 

9ft    42 

454 

8* 

6A      6AC              US    CORPS    OF    ENGINEERS 

NEGLEV    4    SSW 

62471  0*|  RED   RIVER             10 

33    *2 

93    04 

*O0 

7A1                          LULA    E.    PREWITT 

NELSON    RANCH 

6237    06    KfiRR                               5    29    57 

99    32 

2120 

6P                           CECIL    MERRITT 
8A|                        N.    D.    WARREN 

NEUVILLE 

62651  04    SHELBY                   |  12|  31    40 

9*    09 

324 

NEW    BRAUNFElS 

6276,  07,  COMAL                      .      4,  29   42 

98    07 

718 

TA 

TAJ                          RADIO   STATION   KGNB 
TAj                          NAT    GAS    PL    CO   OF    AMER 

NEW    CANEY    *    NW 

6260'  Oft!  MONTGOMERY         ]  14)1  30    12 

93    13 

290 

NEW    GULF 

6286    08|  WHARTON                      1,  29    16 

93    55 

72 

BA,                           TEXAS   GULF    SULPHUR   CO 
TAJ                           THOMAS    F.    HANSON 

NEWPORT 

6331    03   CLAY                         19   33  28 

98    01 

1050 

NEW    SUMMERFIELD 
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REFERENCE    NOTES  TEXAS 

JULY    1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 
Austin,  Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

j:'::>-:CNAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

.  ~ -^--.'-    .TIN  TIME;        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

round"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

j  NS.  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

-  T  -.7:  ..  N  NA"r:S:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

.   ..  L.ATKD  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

—      H.ghest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

B      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

LN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      Tbis  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in 
tologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C      "Soil  Temperature"  tabic. 

H      "Snowball  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J        'Supplemental  Data"  labia. 

IS       This  esAry  la  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

•  re  are  fans-rally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

>  the  Index,   but   for  which  data  are  not  Hated  In  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  Included  in  this  issue. 

,.    Em   -*"'  month  ir«  described  In  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
from  tha  superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D,   C.   20402, 

oaKamsng  lbs  history  of  bbsbbsJN  in  locations),   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

H'jrsau  stations  may  be  found  in  tha  lelcet  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


t.   monthly  and  annual,     12.  50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
•  fardlng  subscriptions  should  bf  sent  to  the  Superintendent  of  Ijocuments,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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98 
106 
105 
106 
101 

51 
54 
51 
50 
50 

24 

26 
26 
25 
24 

22 
11 
20 
• 
23 

10 
18 
15 
1* 
9 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.79 
4,21 
8.09 
3.82 
8,86 

2.77 

1.23 
•  96 
2.35 
1.04 
3.28 

9 
29 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

9 

9 
7 
8 

3 
5 

4 
4 
4 

1 
0 
4 
1 
3 

LU1B0CK  »  N 

LUBBOCK  WB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  }  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

•  6.6 

•  5.5 

16.0 
90.2 

66,9 
63.4 
63.3 

67.5 

76.8 
74.5 
74,7 
78.9 

•  2.0 

-  4.5 

•  3.3 

106 
103 
104 
103 

56 
51 
53 
36 

24 
23 
24. 
26 

• 

20 

17 

3 

15 
12 
11 
21 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8,85 
5.74 
4.07 
3.37 

7.17 

1.62 
1.89 

3.13 
2.65 
1,34 
1.64 

23 
23 
19 

2a 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 

9 
7 
4 

5 

2 
3 
2 

3 

2 

1 

1 

MIDLAND  A  ENE 
MORTON 

MLLESHC6  1 
OLTON 
PAMPA  NO.  2 

90.8 
85,0 

•  4,7 

•  3.0 

•  7.4 

66,1 

62.4* 

62.1 

61,2 

63.9 

78.5 
73.7 
73.4 
72.1 
75.7 

-  3.3 

102 
104 
104 
101 
103 

34 

33 

51 

50 
51 

26 

26. 
24 
24 
23 

0 
21 
23 
27 
12 

21 
11 
1* 
10 
15 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.25 

10.89 
7.90 
8.41 
2.08 

5.69 
•   .31 

,69 
3.35 

1.75 
3,67 

.70 

7 
23 
24 
24 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

9 
5 

a 

4 

2 
7 
5 
4 
2 

0 
3 
5 

3 
0 

PANHANDLE 

PERRYTON 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

•  4.3 

•  6.2 

•  6.6 
85,8 

88.4 

61.7 
62.5 
62.9 
63.4 
64,5 

73.1 
74,4 
74.8 
74,6 
76.3 

•  3.8 

101 
102 
103 
105 
103 

31 
53 
33 

51 
52 

23 

23 
26. 
23 
26 

17 
14 
12 
23 
13 

t 
11 
14 
16 
17 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.34 
2.97 
11.52 
6.19 
6.18 

.59 
4.14 

1.30 
.75 
5.40 
2,00 
2.48 

19 
23 
22 
24 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
5 
8 
8 

3 

2 

4 

5 

2 

1 
0 
3 
2 
2 

SILVERTON 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 

83.8 

86.4 
84.4 
88.3 
86.1 

61.6 
62.6 
61.2 
61,7 
64.3 

72.7 
74.5 
72.8 
75.0 
75.2 

-  4.3 

102 
98 
96 

99 
103 

18* 

51 
52 

52 
51 
54 

24. 
23 
24. 
23 

26. 

28 

11 
16 
11 

16 

8 
12 

10 
17 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.37 
3.81 
3.65 
2.15 
4.43 

1.10 

1.80 
1.25 
1.25 
.97 
1.40 

24 
22 
21 
23 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

8 
6 

a 

3 
3 
3 

1 
3 

2 

1 
1 
0 
2 

TULIA 
VEGA 

84.0 
81.3 

61.3 
60.1 

72.7 
70.7 

•  6.2 

101 
96 

51 

49 

24. 
23 

26 
28 

12 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7.51 
3.82 

1.03 

1.65 
1.00 

24 
23 

.0 
.0 

0 
0 

10 
5 

5 

4 

4 
1 

DIVISION 

74.3 

-  4.2 

5.10 

2.98 

.0 

ft    ft    ft 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     119. 

ANSON 

A5RERM0NT 

BALLINGER  1  SW 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

90,6 
92.1 
91.3 
93.6 

89.4 

70.2 
70.8 
66.3 
69,2 
66.8 

80.4 
81.5 
78.9 
81.4 
78.1 

•  2.6 

-  2.5 

103 
104 
108 
105 
106 

59 
58 
33 

56 
55 

26. 
26 
24 
26 

24. 

0 
0 
6 

0 
10 

20 
21 
21 
25 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.08 
5.17 
7.43 
8.10 
5.19 

3,61 

5.24 

6.42 
3.11 

1.83 
1.17 
1.50 
3.95 

2.06 

24 
11 

7 
31 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 

10 
5 

a 

4 
6 
6 
3 

4 

2 
2 

4 
2 

1 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ILECTRA 

87.0 
92,3 
92.0 
88.0 
91.3 

62.8 

67,9 
68.5 
66,8 
68.5 

74,9 

80.2 
80.3 
77.4 
79.9 

-  3,3 

103 
102 

103 
104 
107 

2. 

32 
55 

37 
53 

54 

24. 

26 

26. 

24 

24 

21 
1 
0 

la 

7 

16 
21 
23 
19 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

5.07 
3.55 

3.05 
9.32 
6.53 

1,61 

1.67 
1.88 
1.04 
2.80 
2.05 

24 
24 
29 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
6 
6 

T 

10 

3 

2 

2 
6 

4 

2 
1 

1 
3 

2 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

WORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

89.3 
91.2 

90.4 
90.1 
89.9 

66,5 
66.5 
67.6 
67.1 
66.5 

77.9 
78.9 
79.1 
78.6 
78.2 

103 
101 
103 
101 
105 

11. 

52 

54 
S3 
55 

54 

24 

24 
24 
23 
25. 

8 

12 

7 

8 

12 

21 
23 
19 

20 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

3,37 

12,63 
9.23 
2.50 
7.94 

7.31 

1,35 

3,85 

5.00 

.83 

1.70 

31 

22 

30 
24 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

9 
6 
5 
9 

2 

6 
4 
2 

6 

1 
5 
3 
0 
5 

LAKE  COLORADO  CITY 
LAKE  KEMP 
MATADOR 
MEMPHIS 

MUNOAY 

91.  4M 
93.  OM 

•  9.5 

•  8.5 

92.8 

67, 8M 
70. 3M 
66.1 
67.2 
67,4 

79. 6M 

81.7M 

77,8 

77.9 

80.1 

-  3.1 

103 
108 
105 
109 
106 

57 
53 
55 
56 
53 

26. 

24 

25. 

24. 
24 

5 

7 

S 

11 

4 

22 
23 
20 

ia 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.54 

5.84 
6.00 
7.26 
6.94 

5.21 

1.10 
3.23 
2.62 

1.87 
1.87 

29 
25 
24 
22 
24 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
9 
9 
9 
8 

1 
1 
3 

7 
6 

1 
1 
1 
3 
2 

PAOUCAH 
POST 

OUANAH  9  SE 
R05C0E 
ROTAN 

90.0 
87.9 
90.5 
89.6 
89.9 

68.1 
66.3 
68.5 
66.3 
68.0 

79.1 
77.1 
79.3 
78.0 
79.0 

-  5.0 

106 
104 
105 
101 
105 

55 

54 
55 
54 
55 

24. 

24 

25. 

24 

24 

10 
9 

10 
2 

4 

20 
16 
22 

19 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.15 
5.16 
5.67 
1.75 
9.40 

3.60 
3,60 

7.71 

2.25 

1.40 

2.30 

.60 

2.80 

24 
ZZ 
24 
29. 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
7 
5 
8 

3 

4 
2 
2 
5 

2 
2 
2 

0 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Temperature 

Precipitation 

il 

<s 

•1 
5  a 

« 

i 

< 

■a 

el 
II 

8 

A 

s 

£ 

a 

■ 

9 

a 

% 
a 
a 
e 

1 

No.  o 

Days 

3 

•3 
.6 

>• 

a 

£ 
I 
0 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Sutton 

Max. 

Mis. 

■3 

0 

1! 

JO 
I  o 

• 

• 

8 

2 
8 

• 
c 
2 

2 

S< 

B  | 

5  s 

1  I 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

91.5 
68. 2M 
88.1 
90. T 

65.9 
65.  IM 
66.1 
68,0 

78.7 
76.  7M 
77.1 
79.4 

•  6.6 

•  5.2 

108 
106 
102 
107 

2 
1 
2 
2 

32 
53 
55 
35 

25* 

24 

26. 

25* 

11 

8 

9 

10 

21 
16 
16 
21 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8.66 
5.80 
4.60 
6.28 

6.93 
2.90 

3.08 
1.80 
2.28 
4.20 

24 
23 
29 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

11 

7 
9 

7 

<• 

3 
4 

2 

1 
1 
3 

VERNON 

DELLINSTON 

•ICH1TA  »4LLS  MB  AP      R 

■•INTERS  9  NNE 

91. T 

87.3 
93,4 
91.  3 

68.8 
65.9 
69,2 
65.9 

80.3 
76.7 
81.3 
78.7 

•  4.4 

106 
105 
108 
105 

1 
2 
1 
2 

55 
53 

56 
54 

24 
25 
24 
26 

0 

17 

2 

8 

16 
15 
21 
22 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.21 

6.12 
5.05 
4,98 

3.26 

2.50 
1.71 
2.75 
2.05 

24 
24 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 

7 

10 

6 

2 
5 
2 
3 

2 
2 

1 

2 

DIVISION 

T8.9 

-  4.7 

6.02 

4.17 

.0 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       OS 

ALBANY 

ARCHER  CITY 

bard.ell  dam 
BElton  Dam 
benbrook  dam 

92.  5 
91.9 
91.0 
92,4 
91.2 

66,4 
69,6 
TO. 7 
71.8 
70.2 

79.5 
80.8 
80.9 
82.1 
80.7 

•  5.3 

106 
103 
101 
102 
101 

53 

56 

60 
62 
60 

26 

24 

26« 

25 

26. 

8 
0 
1 

0 
0 

21 

19 
21 
26 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6,34 
7.62 
2.93 
1.96 
7.03 

4,20 

1.95 
2.83 

.79 

.90 

2.44 

14 

24 
25 

7 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

BCNHAM 
BOo  IE 
BCYO  3  SE 
BRECKENRIDSE 
BRIDGEPORT 

91.4 

90.2 
92.0 
91.6 
94.4 

69.0 
69.6 
69.3 
68.3 

69.1 

80.2 
79.9 
80.7 
80.0 
81.8 

103 

102 
104 
102 
107 

16. 
2* 

36 
56 
37 

54 

37 

25 

24 
26 
24 
26 

0 
2 
2 

4 
2 

19 
19 
21 
20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.38 
6.81 
3.23 
4.88 
2.83 

3,09 
1.22 

3.15 
2.30 
.81 
1.60 
1.10 

14 
31 
14 
24 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

BROhNmOOD 
CAMERON 

cleburne 

ccrsicana 

dallas  -b  airport    //r 

94.8 
93.2 
92.2 
91.9 
90.7 

70.2 
71.0 
69.6 
69.7 
73.3 

82.5 
82.1 
80.9 
80.8 
82.0 

•  1.6 

•  2.8 

•  4.2 

•  4.6 

-  3.0 

108 
101 
101 
102 
101 

10 

60 
61 
57 
56 
61 

25 
26 
26 
26 
25. 

1 

0 
0 

1 

0 

24 
27 
22 
22 
20 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

3.42 
3.59 
4.83 
6.25 
3.12 

1.71 
1.60 
2.60 
4,06 
3.19 

1.50 
1.62 
2.62 
1.71 
1.36 

30 
12 
13 
12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEN  I  SON  OAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 

EASTLAND 
IVANT 

91.2 
90.8 
88.  7 

92. SM 
91.6 

69.3 

70.3 
68.1 
67, 6M 
68,6 

80.4 
60.7 
78.4 
60.  IM 
60.1 

•  4.2 

-  5.7 

101 
98 
99 
104 
102 

18 

58 

60 
5T 

57 
60 

26 

26* 

26 

26* 

26* 

0 
0 

4 
4 
0 

19 

19 
18 
21 
21 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.71 
3.97 
6.01 
4,13 
7,36 

2.24 
4,39 

1.22 
2.06 
3.54 
1.59 
2.45 

30 
24 
14 
24 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

"ERR  IS 

port  .;»*-  .e  airport   r 

PORT  »CRTh  VICKERY  BlV 
MIWIV.U.I 

BATESvILLE 

92.4 

91.7 
94. 7M 
89.9 
94.1 

49.8 

73.6 
74,  3M 
68,2 

70.2 

61.4 
82.7 

e<  .5M 

74.1 
62.2 

•  2.7 

•  5.8 

103 
100 
102 
102 
106 

9* 

SB 

62 

36 

60 

26 
26 

26* 

26. 

0 
0 
0 

4 
0 

23 
22 

IS 
25 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.26 
3.38 

6.37 
8.30 

1.70 
3.92 

2.12 
1.64 

2.88 
4.25 

23 

24 

14 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4E0RSET0WN 
(LIN  ROSE 
4CLDTH.AJTE 
4PAHAM 

IMWUDV 

93.4 
93.3 

92.7 
92.4 
92.6 

Tl.S 
69,1 
69.3 
69.0 
70.1 

62.6 
61.3 
61.0 
80.7 
81.4 

•  4.2 

102 
104 
105 
10T 

100 

62 
53 

39 
S3 

58 

27. 

26 

26. 

26 

27» 

0 
0 
0 

4 
0 

27 
24 
21 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.T1 

4.24 
8.33 
5.82 
4,78 

3.95 

1.58 
1.65 
2.94 
1.60 
1.02 

12 

7 

12 

7 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

SRAPEvlNE  Dam 
SREEivIllE  T  mm 

iMctaeei 

HAMILTON 
-l-.t:|TTA 

90.4 
90.0 
92.3 
91.6 
91.8 

70.3 
69.1 
70.3 
68.8 
48.9 

80,3 
79.6 
61.4 
60.2 
60.4 

•  4.1 

•  6.3 

99 

100 
102 
103 
105 

2* 
2* 

20* 

60 
58 

60 
60 
56 

26 

26 

25 

26» 

26 

0 
2 
0 
0 
2 

in 
11 

24 
2  2 

20 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.23 

5.04 

10.37 

2.99 

7,96 

2.77 

2.56 
2,69 

3,80 

.76 

2.85 

14 
14 
13 
30 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

mico 
NILttMM 

r  i  .  f  « 1  ■, 
«!LL€I' 

92.0 
41.2 
42.3 
93.3 

94.3 

64.3 

71.4 
44.3 

64.9 

70.9 

60.3 

61.6 

60.9 
81.1 
62.6 

•  3.8 

101 
100 
102 
102 
101 

10. 

38 
39 

37 
3T 
61 

26 
26 
26 
25 
23 

0 
0 
0 
2 

0 

23 
22 
23 
22 

29 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6,73 
7,03 
3.56 
6.21 
3.39 

4,20 

2.89 
2,85 
1.25 

2.60 

1.90 

30 
14 
31 
23 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

'  OAM 
»»«LlN 

■C  4M«C* 

-•  .  |63J6f4 
-f  i  •  l 

89.8 
93.4 
92.7 
48.4 

40.4 

69.9 
70.4 
70.3 
69.3 
71.6 

79.9 
61.4 
41.3 

74.2 

'  1.0 

-  3.7 

100 
102 
104 
98 

103 

10 

59 
59 
59 
58 
62 

23 
27* 
26 
23 

27. 

1 

0 
0 
0 

0 

11 

25 

24 
15 
21 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.91 
9.36 
7.17 
3.T2 
9.94 

5.52 

8.07 

1.40 
4.72 
3.68 

2.00 
6.60 

23 

12 
12 
14 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

"l<(»l  »ELL»  »»a  »» 
•>»<•■■'.  «'LL»  OAM 

•  *•!■ 

41.4 
41.2 

M 
44.7 

41.0 

70.4 
70.3 

M 
44.8 
44.3 

41.0 
60.4 

M 
74.3 

60.2 

-  4.0 

102 
101 

100 
105 

60 

60 

56 
56 

26 

26. 

23 

23 

0 

1 

4 
4 

22 

22 

14 
19 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.58 
5.57 

3.17 
6.68 
4.31 

3.95 

2.34 
3.39 

1.94 
2.78 
1.20 

29 
12 

24 
14 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

•II1M4  »*»» 

41.3 
42.3 

42.0 
40.  IM 
42. OM 

44.4 
44.8 

44.0 
44. 4M 
44. 4M 

60.4 
40.7 
60.3 
74, 3M 
40. 4M 

101 
104 
101 

ioo 

100 

16. 

60 
57 
36 
36 
34 

23 

26. 

23 

24 

24 

1 

0 
0 

3 
0 

22 

20 
22 
20 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.14 
3.32 

4.03 
3.68 
3.91 

3.45 

4,62 
2,36 
1.22 
1.88 
1.63 

14 
24 
24 
25 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

VMM 

>  »  \m 
»"   -'   U  .-•   -  .  •  ». 

43.4 
44. 4M 

42.2 

41. 4M 
43.4 

71.4 
44.  6M 
66.7 
64. 4M 
M.I 

42.6 
74. 6M 
74.3 
74. 9M 
42.4 

-  *. 8 

100 

ioo 

104 
104 

102 

2* 
2. 

62 
36 
33 

59 
61 

23 

23 

26 

23. 

23 

0 
2 
4 
0 
0 

26 
17 
21 
21 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.03 
4.66 
1.63 
3,41 
2.48 

2.05 

3.62 

.97 

.36 

3.43 

1.26 

12 
12 
23 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

•(•►.1 

43.0 

41.4 
41.4 
41.4 

71.0 
'2.1 
44.7 

'1.4 
73,0 

43.0 
62.2 
40.1 

61.7 
4*.? 

-  1.4 

-  2.9 

-  3.0 

-  1.3 

103 
101 
103 
102 
101 

2. 
2. 

62 
62 
34 
40 
63 

26. 

26. 

24 

24 

24 

0 
0 
3 

0 
0 

27 
23 
21 
21 
26 

0 

0 

0 

II 
'1 

0 
0 
0 
0 
0 

<• 
'1 

0 

0 

3.54 

3.63 
4.29 
4.64 
4.04 

3.24 
1.62 
2.70 

2.41 

2.03 
2.24 
1.48 
2.40 
2.04 

24 
12 
24 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

to 

4J.3 

70.2 

•  1.4 

101 

1 

34 

23. 

0 

22 

g 

0 

0 

4,00 

1.20 

23 

.0 

0 

6 

<. 

2 
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TEXAS 
AUGUST    1966 


Temperature 

Precipitation 

|l 

is 

« "a 

>  3 

■ 

> 
< 

•3 

J 

5  8 
|2 

9   2 

Qu. 

9 
J 

01 

s 

Q 

I 

2 

a 

>- 

Q 

1 

No.  of  Days 

3 

■a 
Si 

l§ 

>• 
a 

— 

5 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■3-v 

H 

s  § 

o 

a 

■ 

i 

ID 

1 

■ 

0 

2 

•A 

o  | 

S  » 

■A 

weathErford 
whitney  dam 

91.6 
92.6 

68.7 
70.1 

80.2 
81.4 

-  4.1 

102 
103 

2 

1 

57 
59 

26 
26 

2 
0 

23 

24 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.84 
4, 79 

2.17 

1.40 
1.85 

14 
30 

.0 
.0 

0 
0 

6 
8 

3 
3 

1 
1 

DIVISION 

81. 0 

-  3.8 

5.25 

3.32 

.0 

•    •    • 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 
ATHENS 
CARTHAGE 
CENTER 

centerville 

92.  * 
92.  5 

89.9 
91.3 

70.6 
71.8 

68,9 
70,0 

81.9 
82.2 

79.4 
80.7 

101 
100 

98 

101 

9 
S« 

16. 
1 

60 
60 

58 
S9 

25 

29 

26 
26 

0 
0 

0 
0 

24 
24 

19 
23 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

4,75 
4.46 

11.42 
6,19 

1.84 

2.67 
2.52 

2.34 

3.96 

20 
12 

12 
12 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

11 

CLARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

88.* 
89.4 
92.2 
91.3 
90.6 

68.4 
70,1 
73.3 

71.3 
69.3 

78.4 
79.8 
82.8 
81.3 

80.0 

98 
95 
100 
99 
99 

2 

18* 
1 
1 
Z« 

55 

60 
63 
61 
60 

29 

26 
29. 

26 
26 

4 
0 
0 
0 
0 

15 
18 
23 
23 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.36 

4,96 
5,29 
6. 97 
6,16 

1.90 
1.40 
2.26 
2.31 
2.97 

14 

6 
20 

6 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

DAINGERFIELD  9  S 
OIALVILLE  2  w 
EMORY  1  N 
EVADALE 
FAIRFIELD 

91.9 

88,9 
90.5 

90.2 
90. 3M 

71,0 
70,0 
68,4 

70.4 
70.0 

81.5 
79.5 
79.5 

80.3 
80. 2M 

100 
97 

100 
96 

1 
1 
9 

18. 

99 
99 

56 
61 
59 

26 
29 

26 
26 
26 

0 
0 

0 
0 
0 

21 
16 
19 
20 
22 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

3. 08 
6,25 
3.87 
7.19 

9.03 

1.12 

4,78 
1.79 
2.81 
6.93 

30 
12 
12 

6 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

FRANKLIN 
FRANKSTflN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETON 

92,  OM 
89. 3M 
89.2 
91.6 

68.  3M 
67,  3M 
69.5 
68.1 

80.  2M 
78. 3M 
79.4 
79.9 

100 
97 
97 
98 

2* 

9 

9* 
20* 

55 
54 

57 
57 

26 
26 
26 

2T 

0 
0 
0 
0 

23 
17 
15 
21 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T.59 
9.93 

4.36 
6.19 

2.82 
1.44 
1.09 
5.15 

13 
30 
14 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUnTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

92.5 

90.0 
91.3 
89.5 
89.1 

71.2 
68.2 

70,6 
70.5 
69.6 

81.9 
79.1 
81.0 
80.0 
79.4 

•  2.6 

99 

97 
101 
96 
95 

2* 

9 
1 

18 
19* 

61 
97 
60 
62 
99 

25 

26 
29 

26* 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
19 
22 

19 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.81 
6.91 
7.23 
2.98 
4.02 

3.56 

4,42 

1.85 
2.10 
3.15 

,66 
1.65 

20 
12 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

JASPER  J  SN 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

90.1 
90.0 
91.4 
90,1 
90,4 

68.7 
69.3 
69.9 
69,9 
69.6 

79.4 
79.7 
80.7 
80.0 
60.0 

-   .8 
•  4.3 

97 
98 
97 
97 
99 

2 
2 

17* 

19* 

2 

58 

59 
60 
58 

59 

26 
29 
26 

27. 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
17 
23 
22 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

9.99 
9.91 

4.60 
3.94 

4.97 

.82 
2.41 

1.35 
1.48 
1.47 
.72 
1.90 

13 
31 
20 
23 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  NO  2 

90.8 
90.0 
92.8 
88.5 
91.TM 

69.9 
71.4 
72.1 
69.0 
67. 7M 

80.4 
60,7 
82.5 

78.8 
79. 7M 

-  2.7 

•  5.0 

100 
97 

101 
96 

ioo 

1 
I 
1 
2 

1 

59 

99 

61 
96 
54 

26 

26 
26 
26 
26* 

0 
0 
0 
0 
2 

22 

20 
25 
15 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.20 
5.96 
3.92 
6.69 
9.T3 

3.52 

1.99 
3.31 

1.15 
1.82 
2.33 

12 
12 
12 

30 
11 

.0 
.0 

0 

a 

0 
0 
0 
0 
0 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

90.6 
88.7 
91.6 

90.9 

66.8 
68.8 
70.3 

68.9 

78.7 
78.8 
81.0 

79.9 

•  4.2 

•  1.4 
-  3.4 

99 
98 
98 

100 

2 
1 
2 

2 

54 
56 
ST 

59 

26 
29 

26 

29 

2 
3 

0 

0 

19 
15 
24 

21 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

9,70 

9.47 
6.69 

9.09 

3.36 

2.60 

2.13 
1.75 
2.52 

3.31 

12 
12 
12 

12 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

PINELAND 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNW 

SPuRGER  DAM  B 

90.1 
90.  8M 
89.  TM 
89.6 

90.3 

69.2 
68.6M 
69. 6M 
67.8 
69.2 

79. T 
79. TM 
79. 7M 
78.7 
79.8 

96 

96 
98 
97 

100 

19* 

1 

2 
18 

1 

99 

56 
60 
56 
61 

26 

26 

26* 

26* 

26 

0 
0 
0 
0 

0 

21 

20 
17 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

9.63 

4.98 
9.23 
9.57 

4.72 

1.50 

2,12 
1.25 
2.68 
3.76 
.83 

1 
12 
11 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 

90.0 
89.6 
89.3 
90.1 
92.3 

67.6 
68.5 
68.1 
69,9 
69.6 

78.8 
79.1 
78.7 
80.0 
81.0 

100 
100 
98 
96 
103 

1 

9« 

2 

17. 

9 

56 
58 
55 
59 
58 

26. 

26. 

26 

26 

29 

3 
0 
0 
0 
2 

18 
16 
16 
20 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

7.52 
4,69 
7,73 
9.11 
6.66 

2.52 
2.28 
2.66 
1.56 
2.05 

12 
12 
31 
6 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 

DIVISION 

80.0 

-  J. 1 

9.97 

2,66 

.0 

•   •    • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

bakersfield 
balmorhea 
canoelaria 
chis0s  basin 

84. SM 
92.6 

90.8 
95.5 

83.0 

62.1 
69.9 
66.8 
67,3 
62.8 

73. 5M 

81.3 

78.8 

81.4 

72.9 

•  3.5 

•  1.3 

98 
104 
106 
108 

93 

1 
2 

56 
59 
57 
61 
99 

29 

26. 
27 
27 
27. 

6 
0 
5 
0 
5 

4 
25 
23 
25 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.69 
1.30 
4.09 
3.44 
2.95 

4.40 
2.70 

2,32 

,43 

1.80 

1.18 

.63 

3 

14. 

22 

24 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
3 

7 
8 
6 

4 
0 
2 
3 
2 

3 

0 

1 
1 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

89.  T 
89.2 
93.4 
89.9 
90.9 

62.6 
68.6 
69.9 
67.5 
62.9 

76.2 
78.9 
81.7 
78.7 
76.9 

-  1.7 

105 
96 
103 
101 
100 

lit 

51 
96 
62 
98 
93 

26 

27 

25. 

26 

26 

2 

1 
0 
0 

0 

18 
19 
26 
21 

23 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.24 
2.33 

1.40 
1.85 
3.63 

.66 

1,98 

1.60 

.60 

,78 

2.26 

23 

7 
24 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
3 
3 

5 
5 

3 
2 

1 

1 

2 

2 

1 

0 
0 

1 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

91.6 
94.4 

87.0 
91.8 
88.7 

66.8 
68.0 
62.2 
65.7 
61.4 

79.2 

81.2 
74.6 
78.8 
75.1 

103 
106 
102 
103 
101 

98 

97 
93 

96 
96 

25 

26 
25 
27. 
29. 

4 
0 
9 
0 
2 

24 
26 
15 
22 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.36 
.69 
5.17 
1.00 
1.T9 

.55 

.41 

2.42 

.35 

.39 

24 

4 

22 

22 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

2 

11 

4 

7 

2 

0 
2 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

MARFA  NO  2 

MENTONE 

MONAHANS 

85.3 

92.8 

60.4 
68,1 

72.9 
80.5 

97 

103 

99 

99 

28. 
26 

4 
0 

5 

28 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.13 

1.10 

2.15 

.37 

22 
22 

.0 

.0 

0 

0 

10 
2 

2 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

•J 

m  B 
5  3 
>  J9 

>  a 
<S 

■ 

> 
< 

■a 

A 

f  z 
•  s 

I 
Jfl 

s 

■ 
1 

s 

Q 

B 

a 

• 

& 
a 

No.  of  Days 

3 

•a 

{! 

a  ° 

>• 

Q 
© 

ID 

o 

• 

Snow.  Sl.et 

No.  of  Day, 

Station 

Max. 

Mm. 

0 

■S-a 
a  a  ■ 

I  1 

• 

1 

s 

'si 

5  » 

5  s 

si 

1  i 

„i 

.  3 

a  o 

si 

2  ; 

• 

a 

"CUNT  LOCK! 

pan7mcr  junction 
pccos 
mmi 
•stsioro 

76.0 
90. 9M 
9S.1 
91.  6M 
96.} 

96.6 

66.  IM 

67,7 
68.  OM 
70.0 

66.4 
79. SM 
61.4 
79. 8M 
83.2 

•  2.3 

90 
101 
110 
104 

no 

50 
59 
59 

57 
63 

29 

29 
27 
26 

27 

28 
0 

1 
0 
0 

1 

21 
25 
25 
27 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10,01 
3.73 
7.41 
2.42 
4.22 

3.01 

3.13 

,86 

2,33 

1.30 
1.47 

22 

30 

24 

7 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

11   6 
8   3 

7  4 
4   2 

8  3 

4 
0 

(CO  BLUFF  DAM 
SALT  Fl*T  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 

92.0 

ts.s 

90.5 
92.0 
(6.9 

67,4 
64.2 
69.1 
70.7 
63.8 

79.7 
76.3 
79,8 
81.4 
79.2 

107 
103 
100 
102 
99 

59 
53 

61 

60 
57 

27« 

25 

23. 

25. 
26 

0 

3 
1 
0 
0 

2J 

19 
20 
23 

11 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,36 

6.19 

.78 

2.80 

4.09 

1.48 
1.60 
.93 
2.90 
1.24 

22 
11 
26 
13 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5  3 

7   4 
3   1 
3   1 

6  3 

VAN  MORN 

■INK  FAA  AIRPORT 

VSLETA 

88. TM 

91.1 

90.2 

63, 2M 

68.8 

63.3 

76. OM 

80.0 

76.8 

104 
105 
104 

46 
60 
52 

22 

26. 
26 

10 

1 

0 

19 
23 
21 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

9.93 

2.68 
2.63 

7.00 

.91 

1.30 

22 
21 
23 

.0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 

7   2 
3   1 
5   2 

DIVISION 

TT.9 

•  1.6 

3.64 

1.99 

.0 

•   •   • 

EOMARDS  PLATEAU    06 

AtMSTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKITTVILLE 

94.2 
91.2 
92.2 
89.6 
93.3 

72.3 
64.3 
69.3 
68,7 
72,0 

83.4 
77.8 
80.9 
79.2 
82.7 

•  2.2 

•  2.1 

104 
104 
103 
98 
102 

2 

2« 
1 
2 

2. 

65 
53 

60 
60 
64 

27. 

26 

26. 

25 

26 

0 
3 

0 
0 
0 

26 
22 
23 

20 
24 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.88 

1.94 
4.52 
5.94 
4.54 

2,24 
3.63 

1.20 
.60 
1.33 
1.32 
2,13 

14 
14 
28 
12 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10   3 

2 

0 

BRADY 
BURNET 
CA«P  MOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCM 

92.3 
91.  S 
91.6 
91.9 
91.0 

68.3 

69.7 
70.1 
66,8 
63.8 

80.4 
80.9 

60.9 
80.4 
78.4 

103 
99 
104 
101 
102 

2 
1 
1 
9* 

2 

60 
60 
62 
61 
51 

26. 
25 
25 
25. 

26 

0 
0 
0 
0 
3 

20 
24 
22 
19 
21 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

4.32 
2.15 
7.24 
1.82 
2.53 

2.15 
.82 

2.00 

1.27 

.92 

11 
12 
12 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RIO  MB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  N* 
FREDERICKSBURG 
JCMNSON  CITY 

93.1 

92.6 
89.7 
90.2 
92.6 

72.8 
66.2 
66.1 
68.4 
69.1 

83.2 

79.4 
77.9 
79.3 
80.9 

•  2.6 

103 
104 
99 
102 
102 

1 
1 
1 
2 
1* 

64 
55 
56 
59 
59 

29 

26 
29 
29 
25 

0 

1 
1 

0 
0 

26 
22 
16 
19 
2* 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

2.10 
3.77 
5.53 
6.59 
5.34 

.98 

.80 
2.10 
1.77 
1.76 
1.57 

3 
11 
11 
11 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRvlLLE 

LAMPASAS 

LANCTRY  NO  2 

90.9 
93.2 

90.0 
91.9 
96.0 

68.9 

70.9 
67.2 
69.6 
74,2 

79,9 
82.1 
78.6 
60.8 

64.1 

•  2,9 

•  2.8 

102 
103 
100 
109 
104 

2* 

3. 
6* 
1 
2 

60 
61 
58 

62 
66 

25 

26 
25 
29 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
22 
19 
23 
26 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,42 
5.14 
5.24 
5.70 
1.T2 

3.39 

3.70 

2.26 
1.66 
1.62 
3.18 

1.34 

11 
11 
12 
12 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  I 

LLANC 

»»SCS 
■C  CAmEy 
"COINA 

90.8 
93.3 

92, AM 
93. A 
90.  IM 

66,9 
71.9 

66.  3M 

70.3 

66.2 

76,9 
62.7 

80.  4M 
61.9 

T6.2M 

•  2.6 

100 
104 
104 
103 
100 

2. 

2 

2* 

I 

3 

58 

62 

60 
60 
57 

29 

29 
27 
26. 
26 

0 
0 
0 
0 

1 

21 
22 
21 
27 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

14,90 
3.78 

7.08 
1.45 
7.71 

2.06 

10.76 

1.26 

2.60 

.67 

2.08 

13 

30 

24 

7 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

LO   1 
U   5 

■CNARO 

■CATION 

MOM 

PAINT  ROCK 

PANOALE 

91.2 
93.6 

92.9 
93.0 
9*. 3 

67.0 
69.0 
67,6 
70.3 
72.9 

79.1 
61.3 
80.3 
62.7 
83.6 

102 
103 
104 
109 
106 

2* 

1 

2. 

1 

2 

59 
59 
59 
58 
65 

29 
25. 

25 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

21 

2* 
24 
28 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.48 
4.75 
3.56 
5.07 
3,63 

2.56 

3.33 

2.78 
2.07 
1.29 
1.95 
1.12 

11 

11 
11 
24 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

PPAOC  AANCH 
«»i«IN 
RCBCRT  lCC 
■OOttMIMI 

KN  AxtfLO  OAK 

90.7 
90.2 
93.1 

68.4 
69.3 

66,7 
67,2 

66,4 
66.6 
68.6 

78.7 
78.7 
60.8 
77.3 
79.1 

100 
101 
109 
100 
101 

4 
10 
2 
1 
2 

59 

57 
54 
57 

56 

25. 

26 
26 
25 
26 

0 
0 
5 

6 

9 

21 
21 
24 
13 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8.34 
2.41 
2.01 
7.39 
5.56 

4.59 

.70 
1.15 
2.82 
1.36 

13 

3 

23 

13 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

Mi  MMU  >B  AIRPORT    R 
U*    IABA 

IyCPlIN*  CITY 

91.8 
92.1 
69.1 
92.0 
94. 2 

70.2 
69.8 
66,2 

66.6 
70.9 

61.0 
61.1 
78.8 
79.4 
62.6 

•  4.1 

104 
103 
100 
102 
109 

1 
2 
2 
1 
2 

57 

41 
60 
56 
»2 

26 

26. 

29 

26 

26. 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
26 
16 
24 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

5.05 
6.28 
3.12 

4,10 
3.18 

3,78 

2,33 

2.77 
2.80 
1.45 
2.40 
2.50 

24 
12 
11 
11 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

.»•»»  <».lCy 

•Ul 

66.6 

79.0 

102 

2 

92 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

5.09 

1.17 

11 

.0 

0 

6   5 

3 

OlVlSION 

60.4 

-  2.7 

4.74 

2.76 

.0 

•   •   • 

IOuTm  llh'PiL       91 

Mfll  ••  AIRPORT        P 
ACSt.f..  ..  MFu4C 

6»t*-»« 

11.1 

•l.lN 

93.4 
94.3 
92.6 

71.9 
76. OM 
73.6 
72. » 

rial 

62.2 
61. 6M 
64.6 

61.1 

62.2 

•  2.9 

.3 
-  l.l 

99 

97 
101 

102 
100 

I 
1 

16 

2 
1 

69 

67 
66 
62 
61 

25 

26 
26. 
25 
26. 

0 
0 
0 
0 

0 

23 

26 
|l 

IT 

2? 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

6.21 
1.10 
2.33 

2.89 
3.17 

4.27 

.13 

.01 

2.76 
.33 

.80 
1.03 
1.16 

11 

6 

21 

13 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

3   3 

3   0 
6   1 

6  2 

7  2 

2 

0 
0 

1 

1 

"»»..  '-■  !  »T  I 

C«a*vS  '.—  :\':   ••  ap    p 

-  r.-  )  «. 

91.6 
92.6 
69.2 
91.6 

96.1 

7*.k 
7>.l 

76.3 
79.6 

73.0 

61.6 
62.6 
63.9 

64.7 
64.6 

.3 

99 

98 
91 

99 
101 

24. 

19. 
4. 

17 
16. 

66 

64 
49 
69 
63 

26 

23 

26. 

26. 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
II 

19 

It, 
21 

1 
0 

0 

<> 
0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

B 

0 

I 
0 

1.29 
4.21 
2.43 
4.19 
1.89 

1.20 
1.38 

.40 
2.23 
1.10 
2.93 
1.19 

27 
26 
23 
15 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4   0 
6   2 
•s   2 
3   2 
6   1 

0 

1 
1 
I 

'  ••'-«!A 

98.7 

94.7 
93.3 
94.4 
93.9 

'2.1 
'2.1 
69.6 
71.6 

62.9 
61.4 

62.7 
63.1 
61.6 

-  1.2 

102 
100 
102 
104 
101 

1 
16. 

1 
4. 

1 

61 
62 
39 
62 
II 

25 

29 
23 
?: 
16. 

0 
0 
0 
0 

0 

/* 
/i, 
if. 
II 
II 

0 

0 

'. 
•I 
'1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
1 

It 
•• 

3.39 

3.11 
4.39 

6.94 
2.31 

.73 

4.36 
.08 

1.40 
1.48 
1.40 
4.12 

1.80 

12 

26 
23 
20 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

9   4 
3   2 
7   3 
3   3 
3   1 

1 

2 

! 

R.f.r.nc.  Not**  Following  Station  Ind.x 
Z-11 
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TEXAS 
AUGUST    1966 


Temperature 

Precipitation 

.1 

?! 

■ « 

<i 

o   1 

">  a 

i 

■ 

< 

•3 

el 

|z 

o  £ 

e 
i 

■ 

1 

5. 

Q 
0 

o 

a 

No.  oi  Days 

3 
I- 

•a 
,1 

Jz 

1 1 

Qh. 

>• 
a 

£ 

I 

6 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

■3-a 

iS 

Q  o 

is 

• 
* 
Q 

2 
2 

2 

I 

o 

u 

5  & 

8  J 

S  0 

2 
S 

HALLETTSVTLLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 

95. » 

93.  * 
99. i 

94.4 
92.6 

72.4 

70.4 
73.4 
75.8 

73.0 

84.0 
81.9 
64.6 
85.1 
82.8 

-   .5 

•  1.1 

102 

104 

102 

99 

98 

17 
2. 
1 

6* 
1 

63 
63 

64 
66 
63 

25 
25 
25 
26 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
26 
30 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.81 
8.36 
1.42 
1.78 
2.43 

6,14 

2.77 
3.37 

.60 

l.oa 

.57 

25 
14 
27 
8 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 
1 

2 

2 

3 
0 
1 
0 

LEXINGTON 
LULING 
HATH! S 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

92. S 

93.8 
89.  T 
96.0 
96.4 

71.4 
70.8 
71.3 
70.3 
70.7 

82.0 
82.3 
80.6 
83.2 
83.6 

-  3.0 

•  1.7 

99 

100 

99 

104 

105 

1 
2. 

11 
1 
2 

60 
62 
63 

61 
61 

25 

26* 

25 

25 

25 

0 
0 
0 
0 

0 

27 
28 
20 
29 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.12 

3.60 
3.49 
5.18 
5.19 

1.48 
3.11 

.93 

1.31 

1.65 

1.17 

.99 

21 
12 
25 
14 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1C 

3 
2 
2 
3 

5 

0 

I 

2 
2 

0 

NIXON 
RED  ROC* 
REFUGIO 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 

96.  S 

93.8 
94.0 
95.2 
89.1 

72.7 
71.6 
73.1 
75,5 

77,7 

84,6 
82.7 
83.6 
85.4 
83.4 

101 
101 

99 
101 

91 

17 

1 

6 
16 
23* 

63 
62 
65 
68 

68 

25 

26* 
25 
26 
26* 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
28 
28 
26 
17 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.29 
2.56 
3.21 

2.T1 

3,99 

1.14 
1.01 
1.35 
1.09 
1.32 

25 
25 

6 
26 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

i 

3 

1 
1 
1 
2 
2 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

92.4 
91.1 
93.0 
95.1 
95.9 

71.3 
69.6 
71.2 
71.9 
76.4 

81.9 
80.4 
82.1 
83.5 

86.2 

-  1.9 

•  3.4 

•  2.3 

•  .8 

99 

99 
100 
101 
102 

6* 
2* 

1 

10. 
17 

61 

39 
62 
61 
68 

25 

27 
25 
25 

26. 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
2<. 
27 

28 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.28 
5.60 
4,95 
3.92 
4.25 

1.92 

3.47 
l.Tl 
1.90 

1.39 
1.12 
2.70 
1.37 
2.58 

25 

12 
20 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 

2 
2 

1 

2 
1 
1 
2 

SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

91.7 
92, 9M 
92.9 
96.1 

72.3 

72.  4M 

71.1 

72.9 

82.1 

82. 7M 

82.0 

84,3 

-  3.3 

97 
100 
103 
102 

2. 
1 
1 
17 

62 

61 
62 
64 

26* 
25 
26* 
25 

0 
0 
0 
0 

27 
25 
26 
28 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.91 
5.77 
5.34 
1.92 

.*7 

1.35 

3.10 
2.24 
1.02 

13 
13 
21 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 
4 
1 

1 
3 
3 

1 

DIVISION 

83.3 

•  1.4 

3.67 

1.10 

.0 

•   •   * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANSLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

89.8 
89.7 
89.7 
90.5 
91.  6M 

71.4 
72.4 
72.9 

73.9 
72. 3M 

80.6 
81.1 
81.3 
82.2 
62.  OM 

•  1.0 

96 
93 
95 
97 
96 

1 
16 
18 

2 

18. 

60 
64 
65 
64 
63 

24 
25 
26 
26 
26* 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

20 
24 
25 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

7.52 
12.18 
9.68 
7.29 
5.51 

4,66 

1.30 

2.60 
3.92 
2.02 
1.90 
1.58 

T 

6 

20 

21 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
12 

10 

10 

6 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  3  SW 
IL  CAMPO 

91. 1M 

90.5 

91.0 

93.1 

93.4 

74. 6M 

69.8 

73.9 

72.2 

73.4 

82.  9M 

60.2 

82.5 

82.7 

83.4 

•  1.1 

•  .9 

96 

98 

99 

100 

99 

17* 
1 
1 
3 

17. 

65 
59 
65 
64 
64 

26* 

26 

25 

25 

25 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
24 
23 

26 

27 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

8.87 
6.49 
9.37 
4.65 
6.10 

3.44 

4.86 
1.47 

2.73 
2.27 
4.33 

2.00 
3.10 

12 

6 

20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

10 
9 
6 

1 

FREEPORT  2  NW 
GALVESTON  WB  CITY       R 
HOUSTON  WB  CITY         R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

89.0 
85.7 

89.2 

90.1 
90.0 

75.5 

77.4 
75.1 
74,6 
72.3 

82.3 
81.6 
82.2 
62.4 
81.2 

-  1.7 

-  1.9 

-  .8 
•  1.8 

9* 
92 
96 
95 
97 

18. 
IT 
IT 
17* 
1 

67 
67 
65 
66 
63 

27. 

25 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  unseasonably  cool  and  wet. 
Average  monthly  temperatures  were  as  much 
as  4°  below  normal  in  upper  portions  of  both 
the  High  Plains  and  the  Low  Rolling  Plains. 
Only  in  the  extreme  southern  portion  of  the 
State  were  temperatures  near  normal. 

Rainfall  was  exceptionally  generous,  producing 
one  of  the  wettest  Augusts  on  record.  Only 
in  portions  of  the  Lower  Rio  Grande  Valley 
and  parts  of  East  Texas  were  amounts  deficient. 

lorrential  rains  of  more  than  10  inches  in 
Jefferson  County  on  the  11th  and  12th  resulted 
in  extensive  flooding  and  caused  property  damage 
estimated  at  $1.3  million.  On  the  13th,  very 
high  Intensity  rains  up  to  12  inches  fell  in 
1  County  from  about  Leakey  westward  to 
Camp   Wood    and  northward  to  Hackberry.    Dell 


City,  in  northern  Hudspeth  County,  was  inundated 
to  an  average  depth  of  2  feet  by  flood  waters 
that  swept  through  the  town  following  an  estimated 
10-inch  rain  in  that  area  on  the  22d  and  23d. 
Total  property  and  crop  damage  in  the  Dell  City 
area  was  estimated  at  $3.3  million. 

August  rainfall  over  much  of  the  southern  High 
Plains  was  from  300  to  500  percent  above  normal. 

Practically  all  outside  field  work  was  temporarily 
forced  to  a  halt  by  heavy  general  rains  near  the 
end  of  the  month.  Pastures  were  green,  improving 
grazing  prospects  for  the  winter  months. 

For  detailed  information,  the  reader  is  referred 
to  STORM  DATA  and  WEEKLY  WEATHER  AND 
CROP  BULLETINS  for  August. 


Robert  Orton 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Environmental  Data  Service,  ESSA 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 
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| 

.59 

.20   . 

MORSE 

3.91 

.17 

1.14 

.30 

•  48 

.70 

1.00      .12 

MORTON 

10.89 

.05 

.05 

•  59, 

.51 

.32 

.02 

.16    1.72    3.35    2.6! 

T            .97 

.35   . 

MULESHOE    1 

7.90 

.09 

.03 

.08 

1.72 

1.55    1.25    1.7! 

1.65 

NOTLA    3    SE 

4.19 

.16      .02 

.23 

.35 

.29 

1.18 

T 

•49      T         1.30      .17 

T         . 

OLTON 

8.41 

.01 

T 

.61 

.32 

.16 

T 

.17 

T 

T           .99    1.41    3.67 

T                       T 

1.26 

.06 

PAMPA    NO.    2 

2.08 

.36 

.40      ,70      .62      T 

T 

PANHANOLE 

4.34 

.31 

■  03 

.04, 

.20 

.43 

1.30 

.01 

,09      .55      .43      .9! 

PERRYTON 

2.97 

.02 

.03 

■  20 

.051 

.27 

T 

.62 

.31 

.39       .02      .75      .32 

PERRYTON    10   HNa 

2.74 

.05 

.75 

.07 

.10 

.16 

.08 

.77      .02      .33      .41 

PLAINS 

11.52 

.03 

■  04 

.08 

.30 

.60    5.40    2.60    2.6C 

.07 

PLAINVIEa 

6.19 

.19 

.06 

.50 

.36 

.69 

.67    1.41    2.0c 

.31 

0U1TAQUE    2    SE 

6.55 

.82 

.19 

.13 

.63 

1.56 

•06      .35      .45   2.3( 

.06 

SEMINOLE 

6.18 

.33 

.38 

.11 

2.48 

T 

.13    2,25      .10      .31 

T 

.03 

S1LVERTON 

6.37 

.48 

.45 

.30 

.38 

.31 

1.62 

.19      .79    1.8 

.02 

.04 

SLATON    5    SE 

5.97 

T 

.98 

•  36 

.02 

.30 

T 

1.62      .51     1.9. 

.17 

.09     '. 

SPEARMAN 

3.81 

.16 

.15 

.09 

.60 

.25 

.40 

1,25      .23      «6( 

STRATFORD 

3.65 

.56 

.14 

.16 

.40 

1.25      .03      .32      .5 

.10   . 

SUNRAY    4    Sa 

2.15 

.35 

.13 

.41 

.10 

T 

•16                   .97 

•  03    . 

TAHOKA 

6.43 

.10 

.25 

.43 

.53 

T 

T         1.40      .06    1.03 

.02 

.22 

.03 

.36    , 

TA5COSA 

4.36 

.08 

.35 

.47 

.74 

1.01 

.25 

.02      T         1.42      T 

T 

.02   . 

TULIA 

7.51 

.17 

.13 

.40 

1.10 

.25 

.39 

1.45    1.44    1.6! 

.02 

.32 

UMBARGER 

6.49 

1.25 

.06 

.28 

.38 

.35; 

.30 

.55 

T 

.15 

•12      .40    2,09      .1! 

.13 

.29    . 

VEGA 

3.82 

T 

.88 

.46 

.62 

.01 

T 

T 

T           T         1*00      .83 

.02 

LOa    ROLLING   PLAINS    02 

ABILENE    MB    AIRPORT           //R 

5.08 

.03 

.47 

1.13 

.15 

.04 

.79 

T 

.50                1.8! 

T 

.16 

T        . 

ANSON 

5.17 

.24 

.58 

1.17 

.67 

.52                   .6. 

1.03 

.32 

ASPERMONT 

7.43 

.85 

.65 

1.50 

.17 

.35 

.08      .16                 1.2! 

1.08 

.22 

1.12    '. 

BALLINGER    1    SW 

8.10 

T 

.31 

.06 

.83 

.07 

.02 

2.5: 

.02 

.2T 

.05 

3,95    . 

BENJAMIN 

6.57 

.08 

.44 

1.08 

.07      ,20    2.8! 

.42 

.87 

•  56    . 

BURKETT 

5.03 

.51 

1.00 

.80 

2.0( 

.72    . 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

5.19 

T 

.07 

T 

.12 

.08 

.15 

.16       . 

•88       ,67    2,06      .5* 

.01 

.02 

.42    . 

CHILLICOTHE    2    NE 

5.67 

.07 

•  46 

.23    1.74      .28    2.50 

.3* 

.05    . 

Clarendon 

5.07 

.41 

.41 

.17 

.56 

.05      .41    1,38    1.61 

.01 

COLEMAN 

3.55 

.12 

.07 

.13 

.32 

i.ai 

.62                   .01 

.07 

.33 

COLORADO   CITY 

3.05 

.04 

.01 

.07 

T 

.78 

.22 

.10 

.35                               .36      T 

1.04 

.09    . 

CROaELL 

7.10 

.65 

.11 

.08 

2.93      .25    2.75 

•  30 

.13 

OICKENS 

9.32 

.8e 

.08 

.60      .97 

1.74      .02    2.90      .02 

.67 

1.77 

ELECTRA 

6.53 

.30 

1.56 

.13 

.37      .03 

.66 

.26 

.72      .03    2.0" 

.13 

.22 

.07 

.02    . 

FLOMOT    1    N 

7.34 

.66 

.78 

.25 

.10 

1.20 

.60    1*50    1.00    1.00 

.29    . 

GAIL 

3.37 

.12 

.25 

.15 

.60 

.19      .03      .3. 

.33 

1.95    . 

GUTHRIE 

12.63 

.30 

.04 

1.64 

.35 

3.95      .11    3.09      .05 

1.63 

1.22 

.55    . 

HAMLIN 

4.32 

.18 

.04 

1.49 

.63 

.61 

.07                   .12      .65 

.65 

.08 

HASKELL 

9.23 

.04 

T 

1.05 

.48 

.49 

.01 

.03      .02      .76      .06 

1.25 

5.00 

.06    ! 

HORDS   CREEK    0AM 

2.50 

.62 

•  06 

.03 

T            .06 

.23 

.93      .42 

.25 

JAYTON 

7.94 

.93 

1.30 

1.16 

.18 

,10                1,37 

1.00 

1.70 

.20   . 

KNAPP    6    Sa 

3.32 

.19 

.20 

.25 

.05 

.74 

.05                     .49 

.90 

T 

.49    , 

LAKE    ABILENE 

4.84 

.02 

•  06 

T 

1.03 

.53 

.01 

.86      .99      T 

.26 

•  39 

.69    • 

LAKE    COLORADO   CITY 

2.54 

.37 

.32 

.16 

.4 

.19 

1.10 

LAKE    KEMP 

5.84 

.07 

.03 

.30 

.21 

.12 

.33                   .44    3.23 

.66 

.34      .33    . 

LAaN 

4.90 

.16 

.05 

.09 

1.09 

1.64    1.32 

.16 

.63    . 

MATADOR 

6.00 

.26 

.19 

.05 

.61 

.13 

T 

•  04      . 

.20      .49      .86    2.62       .01 

.66 

T 

•  07    • 

MEMPHIS 

7.26 

.65 

.57 

.53    1.87      .86    1.50 

.16 

.12 

1.00    . 

"OBEETIE    2    S 

3.72 

.16 

.08 

.23 

.74 

.09 

.22 

.46                1.40      .24 

.10   • 

MUNOAY 

6.96 

.11       T 

.10 

.67 

.52 

.02 

.02      .07    1.87      .04 

.85 

1.75 

.92    • 

NORTHFIELD 

6.94 

.70 

.40 

.25 

.29      .28    1.25    2.00 

1.40 

.16 

.21    . 

NOVICE    1    E 

4.9P 

.75 

T 

.64 

1.51    1.11 

.12 

T 

.95    . 

NUGENT    a    Nk 

3.45 

.28 

T 

.28 

.80 

.49 

.02      .48       .32 

.69 

.09 

PADUCAH 

5.15 

.98 

T       ' 

T 

T 

T 

1.15      .20    2.25      .10 

.14 

.33 

POLAR 

4.57 

.10 

1.89 

T 

.73 

.54 

T 

.11      T           .66      .01 

.53 

T 

T         . 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13       14 


15 


16       17       18       19      20      21       22      23      24       25      26      27 


28      29      30 


S    SE 
ESE 

MSCOE 

,:-as 

SEYMOUR 

:t    RAOIC    KBYP 
SsySEH 
STAMFORD    I 

-4HDICC 
TESCO 

•JE1.'    2    ENE 
TRuBY    3    ESE 

truscott 

Turkey 

,ER*C4 

.tss 
■EULIMTCM 

"IC«I«    FALLS    -8    AP 


\C='~    CE'-TBAi. 


A_3A  IK 
ALE5C    A    SE 
ASSA 

UrrflOPE 

archer  city 

arlington 
arthur  city 
i.a_:s 

6AIR0 

«as;.ell  3a« 


BOYD    5    SC 

BRA2CS 

BRECKENRIICE 

BRIDGEPORT 

;  =  :-'...-'. 
•uhescm  2  ss. 

»U«LIN«TCi    3    .S- 

-i.fi:-. 

CE.I4A 
CE«"E»    CITY 

'-».'     ■TJUVTAIM 

CLl'TOK    9    E 

:■.:-■•.■■ 

C'.SSCSAS    C0»l    HO    2 
COUICHU 

mrwriii 

-SC'.'.-.- 

*I»S 

Mtuti  •<  airrort 
I  ss. 

DCRTOK    I    S» 
DuRIR 

iASK     A     ■••.. 

AAE     DA" 

loll 


.'A»o»T 


• 


.20    1.1 
T 

2.2S 

.07 
.39 

.14 


6.27 

3.79 
5.3* 

5.06 
5.89 

6.28 


6.34 
5.33 
5.31 

7.93 
7.62 

J.7S 
6.B3 
8.291 


7.05 
6.38 
6. SI 
3.23 

4.J7 

a. as 

z.aj 

3.42 

3. 28 

6.0? 
3.59 
.... 
6.37 
7.58 

1.5! 
-.85 
6.6A 

1.11 
5.62 

'.■"> 
6.23 
..93 
3.91 
3.5' 

3.12 

3.  71 
>.»7 

6.01 
7.10 
).)» 
». 13 

-..--• 

•.  >• 
3.62 
6.26 


8.11 


a.  oo 


■ 

.2*    2. OR 
.08 


.31 

.20 

.22      .0' 


.02 


1.72 

2.80 


.85 

.18 

1.29 

T 

.82 
.28 
■  22 

.83 
.02 

.80 
.13 

.6. 
.»3 

.30 

.16 

.25 

06 

1.23 

1.00 

.02 

.1' 

OT 

.10 

T 

.32 

.55 

T 

38 

.17 

.65      .38    6.20 


1.281 

.31' 

.81 

.75 

1.601 

.86 

.38 

.02 

| 

.12 

1.33 

.04 

.56| 

.25 

1.60 

.10 

6.761 

•06 

.22 

1.70 

.561 

.29 

.35 

.67] 

.17 

.09 

.83 

.30 

.37j 

3.15 
.25 

.60 

•311 

.81 

•  23 

.6. 

.89 

•  35 

.86 

•  04 

.06 

T 

.33 

.2*      .35      ,33      .24 


.481 

2.95 

.25 

.50 

2.60J 

.1» 

.10 

.02 

.30 

7   1 

..'5 

1.09 

.08 

.12 

.06j  2 

.62 

.26 

1.20 

.38 

.01 

.03 

1.10 

T 

1.30 

.25 

.60 

.15 

T 

2.95 

.61 

T 

.31 

1.71 

.76 

1.3a 

T 

.45 

' 

1.23 

.23 

.83 

.30 

.22 

1.10 

T 

.01  1 

.36 

.13 

T 

2.65 

1.65 

.74 

.07 

.12 

.04 

.06 

.23 

■  31 

.12 

2 

.35 

.93 

.31 

r 

.74 

.42 

.n. 

1.18 

1.14 

.821 

.  .,<> 

T 

.73 

.10 

,J0 

1.00 

T 

T   '  1 

.03 

■  18 

T 

.89 

1.22 

.33 

1.12 

.22 

1 

2.88 

1.63 

4.23 

.2/ 

.31 

1.58 

.19 

■  02 

.44 

.04 

.01 

1.12 

.27 

2.94 

2.24 

.18 

.69 

.47 

T 

.19 

■  93 

2.36 

.16 

.".1 

2.69 

2.43  1 

,so 

2.46 

1.13 

.30  1 

■to 

.as 

.59 

.24 

•  07 

.78 

1.93  1 

.  12 

T 

.42 

.13 

.70 

•  49 

.04 

1.73 

.  1', 

2.83 

.10 

.13 

.45 

1.43 

• 

.11 
,11 

.16 

.•■• 

1 

•" 

.'3 

.56 

.1.   2.',' 

.'• 

•  i 

.'-' 

6 

•• 

.10 

.5. 

1.86      .14    2,50 

1.25 

1.36      ,66    1.71 

.20      .16    2.73 


71 

70 

.  V7 

.21 

.8* 
.07 

05 

! 

17 

.72 

22 

Z 

83 

1 

.52 

.16 

06 

.1' 

.14 

.54 

2 

10 

.67 

1.16 

.11 

2. '6 

T 

1.63 

2,68 

1.27 

•  09 

.66 

,08 

.63 

1,60 

T 

.71 

.«« 

10  1.10 

.63 

.33 

•  47 

•  40 

.17 

l.5( 

.22 

1.20 

.03 

T 

1.09 

.35 

.17 
.03 

.15 

.07 

1.62 

.04 

.17 

.05 

1.30 

.20 

.25 

1.60 

.19 

•  20 

2.00 

.20| 

.41   .02 

.84 

.72 

.02 

.18 

.57 

01   .08 

.14 

3.86 

.23 

1.10 

.23 
.52 

T 

.52 
1.65 

.16 

T 

.04 

1.55 
2.53 

.01 

.80 

T 

T 

1.06 

.43 

.93 

2.20 

l.sa 

2.05 

1.64i 


1.69 
.28    1.23 

1.01 


1.17 
1.00 
.21 


.16 

03 

.01 
.10 

.03 

1.02 

.14 

06 

.19 

.06 

.02 

.11 

22 

1.32 

.10 

07 

T 

.12 
1.11 
.82 

08 

1.02 

.76 
.78 

1.00 

2.89 

.60 
.32 


2.60 
1.10  .61 
.82 


.22  2 

,00 

.60 

' 

.16 

.32 

1.21 

.10 

1 

.  1 

.6T 

.13 

.12    1.19 
1.23 


DAILY  PRECIPITATION 


•a 

Day  of  Month 

Station 

o 

1 

1 

1     I 

a 

1   1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7  :  e 

1  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  | 

15 

16  |  17   18   19   20 

21 

22  |  23  ] 

24 

25   26 

27 

28 

29  |  30 

31 

MINERAL  WELLS  FAA  «P 

6.58 

.05 

T 

.09   T 

T     T 

1.16  1.06 

T 

1.13 

2.36   .75 

MORGAN  3  WNW 

5.53 

•  *5   T 

2.70   .30 

.03   .58 

.60 

T 

T 

.20 

.02 

T     .69 

"ORGAN  HILL 

5.30 

.77 

3.23 

.02 

1.03 

T 

T     .29 

MUENSTER 

6. 97 

.04 

.7* 

.21  2.14 

.96 

.09   .19 

.64 

.99 

.21 

.70 

.14  ! 

MULL  IN 

9.96 

1.00 

.05 

.10 

.15   .12 

4.05 

.03 

1.72 

.94 

.20 

1.98 

NAVARRO  MILLS  DAM 

5.57 

.05 

3.39 

.62   .31 

.34 

.86 

T 

NEWPORT 

9.40 

.50   .05   .25 

1.05 

2.00 

.83 

1.10 

3.60  . 

OLNEY 

3.17 

T 

1.94 

.18  1.09 

OLNEY  5  NNW 

6.02 

.30 

1.50   T 

.35 

.10 

T 

T 

2.37 

T 

T    .90 

1.10  ! 

PALO  PINTO 

5.36 

2.23 

.62 

.23 

1.32 

.09 

•  27 

.60  . 

PARIS 

8.68 

.20 

.15 

1.33   .25  2.78 

.34 

.28 

.08 

.11 

.11 

.07  1.72 

1.26  . 

PILOT  POINT 

4.51 

.35 

.04 

.541       1.15 

.61 

.12 

1.20 

.07 

.01   .17 

.29  . 

POSSUM  KINGDOM  0AM 

3.98 

.15 

.03       1.66   .15 

.31 

1.30 

.37   .01 

PROCTOR  RESERVOIR 

7.1* 

.08 

.11   T   i      4.62 

T 

.48 

.36  T 

T 

1.49 

PUTNAM 

5.32 

.21 

1.12        .32   .23 

2.36 

.92   .32 

.06  . 

OUINLAN 

A. 03 

.12 

.30   .62,  ,30   .03 

1.22 

.17 

.99   .30 

RAINBOW 

5.65 

1.30 

1.53   .171  .10  1.41 

.20 

.15 

.37 

.42 

RANGER  PUMP  STATION 

3.68 

•  19 

.15             .68 

.02 

1.98 

.76 

REO  OAK 

3.61 

.05 

.37,  T     .74 

T 

.42 

1.90 

.10 

.22   .16 

.09  '. 

RICHARDSON 

6.78 

.05 

•  49 

.68  2.70   .34 

1.50 

T 

.92 

.61   .12 

.17  . 

RINGGOLD 

8.64 

1.24 

1 

.10   .60 

2.70 

2.20  1.80 

RISING  STAR 

3.91 

.62 

.12 

1.85 

1.20 

.12 

ROANOKE 

2.87 

.08 

.04 

.86 

.34 

1.19 

.08 

.2* 

ROCKDALE 

6.37 

.09 

2.58  2.17   .17 

.22 

.55 

.46 

.1) 

ROCKwALL 

5,49 

T 

.18 

.48   ,12  1,66 

T 

1.96 

.10 

.61   .66 

.92  ! 

ROSEBUD 

7.05 

.36 

1.58  3.621   .32   .83 

.20   T 

.12 

ROSS 

5.69 

.30  1.41  2.39 

1.99 

ROSSER  1  SE 

3.73 

.321        .90 

1.99 

.19 

.61 

.60  '. 

SANGER 

5.92 

.34 

.23 

1.751   ,21   ,79 

.31 

1.99 

.16 

.06 

.40   .01 

.07  . 

SHERMAN  PUMP  STAT  TON 

A. 66 

.06 

.971  ,02   ,78 

.75 

.07 

.66 

.04 

.66   .02 

.63  . 

SLIDELL 

8.41 

.52 

.12   .07 

3.7S|        .39 

.82 

1.47 

.31 

.10 

.27 

.71  . 

SPRINGTOWN 

1.65 

•  07 

.35 

,01 

.45 

.36 

.13 

STEPHENVILLE  6  SW 

5.41 

,05           |  3,45 

.60 

.39 

.06 

.04 

.86 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

2.48 

.03 

1.16 

1.261 

.03 

STRAWN  8  NNE 

2.92 

.10 

.9, 

1.39 

.98 

.18  ' 

TAYLOR 

5.54 

1.17 

.01 

.17 

1.171  .02   ,28 

.10 

.02 

2.09 

.47 

.03 

.09 

TEMPLE 

3.63 

T 

T 

2.24 

1.03   .30 

T 

.04 

T 

.02 

.02 

T 

TERRELL 

2.14 

.10 

.32 

.33 

1.08 

T 

•  11  • 

THORNTON 

9.69 

3.46 

1.79  3.96 

.46 

THROCKMORTON 

4.29 

.11 

T 

.IB   .02 

.29 

.67   .12 

.60 

1.48 

.20 

.20   .62 

THURBER  5  NE 

4.57 

.56 

.70 

1.33 

1.31 

.67 

TRENTON 

4.68 

T 

.15 

.13 

T     .53;   .10  1.52 

.04 

T 

T 

.92 

7 

.12   7 

i.i9 ; 

TROY 

4.92 

.03 

T 

.30  2.80   .63   .88 

.08 

VALLEY  VIEW 

7.85 

.04 

1,78!      3,08 

.91 

1.18 

.84 

.40 

.02  . 

WACO  DAM 

4.64 

•  21 

T 
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2.41 

1.23    2.21 

.14 

.92       .02 

1.00 

1.37 

.17 
.46 
.91 

1.T0 

1.30 

.03 

.77 

.13 

3.00 

1.60 

T 
.22 

,16 

1.22 

,01 

.16 

T 

.47 
.37 
.79 

.24 

.11 

.10 

.14 
2.09 

.10 

,M 

.11 

.3/ 

.10 

T 

.43 

.19 

T 

.11 

.31       .14 

1.10 

.  13 

1.10 

,0T 

.41    .' 

.11 

t.4| 

.'1 

,61    , 

..  ' 

> .  1  a     .10 

•  01 

.37 

.68 

.04 

.06    . 

.<0 

1."       .09 

l.*3 

.26 

.79 

■ 

2.10 
.13      ,11       ,|l 

.3; 
.It 

.38 

.    14 

.10 

.04    . 

..i) 

lift      .01 

.40 

.18 

.41 

l.ll 

.04 

.09 

.12    . 

; .  3 1      . ', ' 

1.1' 

.  It 

1.34 

.49 

l.Ot 

»|>| 

.    • 

.  11 

.41 

.A3 

.02 

1.11 

.02 

.07 

.19 

.1'    '• 

.•/ 

.1'     !.•• 

■  69 

.12 

.IT    . 

1.00 

1.71 

.74 

.30    . 

." 

.31 

1.95 

I.M 

.68 

1.12 

.19 

.10 

.12 

.90 

.44 

.84 

IpM 

.61 

1.00 

l.ll 

.11 

.  If 

2.00 

l.ll 

,17 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14      15 


16       17       18       19      20      21      22      23      24 


JOHNSON  CITY 

5.3* 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

'•.'-2 

JUNO 

5.1* 

KEMPNER 

6.02 

KERRVlLLE 

5.2* 

LAMPASAS 

5.70 

LANGTRY  NO  2 

1.72 

LEAKEY  NO  2 

I*. 90 

LLANO 

3.7B 

LYNXHAVEN  RANCH 

13.91 

MARCO 

3.56 

MASON 

7.08 

MC  CAME* 

l.*5 

MEDINA 

7.71 

MENARD 

t,.t,B 

MERTZON 

*,75 

NELSON  RANCH 

10.82 

NIX  STORE 

7.*2 

OAK  CREEK  LAKE 

3.07 

OZONA 

3.56 

PAINT  ROCK 

5.07 

PANOALE 

3.*5 

PRADE  RANCH 

8.3* 

RANKIN 

2.*1 

RED  BLUFF  CROSSING 

3.98 

RICHLAND  SPRINGS 

5.*5 

ROBERT  LEE 

2.01 

ROCKSPRING5 

7.59 

ROCKSPRINGS  21  Sv. 

7,23 

ROUND  MOUNTAIN  *  WNW 

*.2l 

SABINAL  1  wS*J 

8.95 

SAN  ANGELO  DAM 

5.56 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

5,05 

SAN  SABA 

6,28 

SLOAN 

5.16 

SONOHA 

3.12 

STERLING  CITY 

*,10 

TAYLOR  RANCH 

5.98 

TEAGUE  RANCH 

4.31 

UVALDE 

5.18 

KATES  VALLEY 

5,09 

WATER  VALLEY  10  NNE 

3.91 

SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  PASS  2 
AUSTIN  MB  AIRPORT 
AUSTWELL  WL  REFUGE 

BEEvlLlE  5  NE 

Blue 

brenham 
bulveroe 
caldwell 
canyon  oam 
Chapman  ranch 

cibolo  creek 
classens  ranch 
columbus 
corpus  Christ i 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 


6.55 
6.21 
1.10 
2.33 
2.38 

2.89 


CUERO  3  Nw 

1.85 

DIME  BOX 

3.A0 

DRYER  1  NW 

3.60 

ELGIN 

3.39 

FAIR  OAKS  RANCH 

7.05 

FALLS  CITY  A  HSU 

1.68 

FEDOR 

2.07 

FISCHERS  STORE 

2.97 

FLATONIA 

3.11 

FLORfSVILLE 

4.35 

BIDDINGS 

2.61 

GOLIAD 

6.9* 

GOLIAD  1  SE 

*.95 

GONZALES 

2.51 

HALLETTSVILLE 

A. 81 

HONDO 

6.36 

JEDDO  2  NNE 

5.63 

KARNES  CITY 

1.38 

KENEDY 

1.A2 

KINGSVILLE 

1.78 

LA  GRANGE 

2. A3 

LEXINGTON 

3.52 

LOCKHART  2  Nw 

5. A* 

LULING 

3.A0 

MATHI5 

3.49 

NATALIA 

5.18 

NEW  BRAUNFELS 

5.19 

NIXON 

2.29 

POST  OAK  SCHOOL 

6.11 

PROVIOENT  CITY 

2.03 

RED  ROCK 

2.56 

REFUGIO 

3.21 

RICARDO 

1.40 

R10MEDINA  2  N 

6.53 

ROBSTOWN 

2.71 

ROCKPORT 

3.99 

RUNGE 

4.00 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

4.28 

SAN  MARCOS 

5.60 

SCHULENSURG 

4.78 

SEALY 

4.95 

SEGUIN 

3.92 

SINTON 

4.25 

SMITHV1LLE 

2.91 

50MERVILLE  DAM 

5.77 

SPRING  BRANCH  2  SE 

7.21 

WAElOER  7  SSW 

3.22 

WASHINGTON  STATE  PARK 

5.34 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

4.09 

YOAKUM 

1.92 

.03    2.40 
.51 


I     .34 


2.78 

2.07 


1.62 

3.18 

1.34 

10.78    1.55 

.27      .07 

1.201  4.08    5.44 


.17    1.44 
.38    2.08 


.12 

.05 


.29 

1.12 

.80 

1 

.59 

4,59 
.90 

.73 

1 

.86 

.70 

.08 

1 

.69 

.21 

.11 

1.30 

.?n 

2 

.35 

2.82 

.72 

1 

.07 

3.84 

,64 

1 

.'0 

.28 

5.11 

1.14 
1.53 

I 

.28 

T 

.46 

.68 

.31 

T 

.»9 

2.8C 

.88 

1 

.55 

1.00 

.10 

.77 

1 

.45 

.0. 

.10 

2 

.40 

.43 

1 

.SB 

.66 

.13 

.41 

.29 

1.85 

.36 

.13 

.16 

1.10 

2.50 

1 

.17 

.88 

2 

.18 

1.10 

2.76      .58, 


1.33 

1.18 


•  78|   1.03 

1.60  .91      .31 

.71       .89  .02        • 

.89      T  .18 


2 

.86 

T 

.12 

T 

.60 

1.30 

.40 

.14 
.25 

T 
1.70 

.55 

33 

T 

.44   T 

Bl 

.06 

.02 

.92 

T 

.55 

.44 

.18 

50 

.65 

.25 

.10 

.05 

.021  1.01       .22      .06 


.60  .30  .10 

.28  .67 

1.73  .19  .08       .07 

1.31  .06  .13      .11 


.98      .02      .22    1.37 


.02 


.09 

.10 

06 

.28 

.35 

0*1 

1 

.1 

.76 
.03 

.43 

.17 

.01 

.73 

.30 

.10    1.63 

.60: 

1.09 


.27      .56    1.71 


1.30 
1.26 


1.23 

.04    2.77 

1.12 


1.01 
T 
.12 


.11       .09 

T  T 

1.70      .33 

.18      .05 

.12 

.06 
.80,  .42 

.07 
.86      .03       .43      .05      .24 
T 
.02   1.33      .01      T 
1.12  3.10 

3.25      .04      .55      .16 
T 
•22    1.02 


.  following  Station    lod.i. 
-   251    - 


T         2.24 
,03 
T  .05 

.07      .39 


.99 

.05 

T 

1.11 

.0* 

.16 

.10 

.04 

.38 

.40 

1.00 

.60 

1.43 

.02 

1.08 

.07 

.39 

.86    1.84 


.06 
1.33 
.37 


1.63      .03    l.»0 
.2*      .13    1.20 


.11       .69      .40 


1.09 

.03 

.06 

.40 

.09 

.68 

.16 

T 

.12 

1.07 

.13 

.1* 

.0* 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

6JGJST 

1446 

~ 

Day 

of  Month 

Station 

O 

1    |    2    |    3 

4    \ 

5 

6 

7    1 

8    | 

9 

10    ] 

11  1 

12 

13 

14    | 

15 

16       17 

18      19 

20 

21      22 

J  23   j 

24       25   | 

26 

27 

28 

•I 

30 

31 

.==£=  coast;               08 

H.VHI 

T.52 

.89 

2.60 

.63 

.08 

1.33 

•70      .15 

02 

.01 

.04 

.11 

.76    . 

12.1* 

•  68 

.60 

.10 

3.0  2 

.11 

1.44 

1.61 

1.00      .50 

1.60 

.50 

.52 

-.;•.••:•. 

o.*a 

.13 

1.82 

.02 

.20 

.45 

2.02 

1.45 

■i 

22 

1.11 

•  50 

1.06 

BAY    CITY    «ATER-0BK5 

7.29 

.16 

.19 

.02 

1.04 

.01 

.27 

•29 

T 

.04 

1.54 

1.90      T 

20 

.98 

T 

.08 

.34 

.03 

S.S1 

.06      .11 

1.04 

.01 

.93 

.03 

.09 

1.58 

.01 

.06 

1.63 

.10 

.06 

XMfKmi 

8.8T 

.28 

.27 

.70 

1.52 

1.29 

2.73 

.26 

.08 

T            .01 

.02 

1*60      .01 

l 

.05 

.09 

- 

6.49 

.10 

•  08 

.40 

2.27 

.09 

.14 

.43 

.73 

T 

.42 

.27      .26 

l 

22 

.01 

7 

.05 

ClOOINE 

y.6< 

1.16 

.04 

.56 

.06 

.09 

T 

.10 

.05 

1.13 

.03 

13 

.02 

1.16 

.17 

CYPRESS    1    5. 

8.2T 

2.40 

T 

T 

.39 

.15 

T 

T 

7 

.85      T 

T         2.08 

T 

T 

T 

50 

1.20 

7 

T 

T 

T 

T        ! 

:»s:.".g  2  se 

9.37 

.15      .03 

.38 

1.24 

.26 

T 

T 

4.33 

.20   1, 

90 

.23 

.56 

.09 

e;i«  j  s. 

4.65 

•  10 

.05 

.60 

.05 

2.00 

1 

45 

.10 

.90 

E.    Cahpc 

6,10 

.19 

.04 

3.10 

.62    1, 

73 

.40 

FREEPCO*    2    '.- 

10.59 

.09 

1.13 

.33 

.13 

.97 

.10 

.45 

.44 

T 

.24 

1.92 

3.46 

.52 

T 

.11 

.26 

.32 

.16    . 

GA..ES'Cs    .3    CITY                   a 

5.56 

•  90 

T            .69 

.09 

T 

.17 

.21 

.06 

.2T 

.13      .23 

3.49 

T           1 

HOUSTON    -3   City                     R 

3.91 

.18 

.56 

.02 

.41 

.04 

.17 

.01 

.18 

.83 

.32 

20 

.01 

.50 

.68 

HCjSTCN    >3    A1RP0BT 

T.ll 

T 

T         1.00 

.5T 

.22 

.75 

.45 

.04 

.01 

.32 

T 

2.43 

.07      T 

.39 

13 

T 

T 

T 

.TO 

.01    . 

HOUSTON   BARCER 

13.65 

8.32 

.11 

.06 

.37 

.21 

.16 

.2T 

1.97 

.08 

1.66 

09 

.11 

.24 

HOUSTON    DEER    PARK 

T.T5 

.0*1     .57 

2,40 

.58 

•  69 

.16 

.12 

.01 

2.38 

.16 

.08 

.22 

06 

.29    ! 

HOUSTON   HEIGHTS 

S.13 

•  24 

,  1.90 

.30 

.05 

.22 

1.40 

.03 

.10 

.10 

22 

.10 

.10 

.39    . 

HOUSTON    1NDEP    HEIGHTS 

1.N0 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

.10 

T 

1.20    . 

HOUSTON    >ES*BlRy 

4.87 

•35 

1.40 

j 

.38 

.07 

.86 

.03 

01 

.03 

.09 

.83 

.73    . 

HOUSTON    NORTH   HOUSTON 

6.18 

.08 

T         1.80 

.80 

.05 

.56 

T 

T 

.77 

T 

1.37 

.15 

.15 

IT 

.22 

.06    . 

HOUSTON    5»s    -ACINTO   0" 

5.85 

.3T 

.48 

.18 

1.03 

.18 

.36 

.11 

.01 

1.32 

1.06      .36 

.04 

04 

.07 

.04 

HOUSTON    SPRING    8KASO 

4.91 

1.51 

.29 

.15 

.12 

.41 

.50 

.08 

.52 

31 

.09 

.30 

.43    ! 

-.-3.E 

10.61 

.87 

3.74 

.78 

1.60 

.67 

1.50 

.98 

.11 

31 

1ATY    -CLF    -III 

6.46 

2.58 

.42 

.17 

.12 

1.17 

1.26 

,48 

16 

.10 

LIBERTY 

6.66 

•  31 

1  1.35 

.17 

.09 

.65 

1 

.47 

.40 

.40 

.OT 

.04 

1.33 

.69 

34 

.33 

«»T»seao»  NO  2 

5.R3 

.22 

.11 

1.20 

.45 

.05 

3.08 

.31 

08 

7 

T 

T 

.49 

»E.    GUL' 

3.88 

T             T 

.45 

.55 

.01 

.60 

.03 

T     ' 

T 

1.25 

.20 

.02 

7 

.48 

T 

.09 

T 

.20 

7        . 

..       ■     -       . 

12. 2T 

.56 

I  2.00 

.43 

.39 

T 

3.40 

2.25 

.55      T 

1.08 

1.55 

.07 

PAlACICS    'AA    AIRPORT 

5.T1 

.13                   .06 

.24 

.99 

.16 

.24 

.03 

.06 

.05 

.02      .04 

2.59 

.03 

73 

.01 

.86 

.19 

.04  . 

P|E»<E    1    E 

T.03 

1 

.39 

.16 

.03 

.22 

3.67 

.25 

27 

1.19 

.56 

•  27  . 

POINT    CONFORT 

2. IT 

.50 

.35 

.11 

T 

.03 

.02 

IB 

7 

.06 

.92 

1T.T1 

1.30 

T                     1.36 

.32 

1.19 

T 

| 

T 

1.88 

fe.fcT 

.40 

T 

T            .23 

1.97 

1.78      T 

•  06      T 

.85 

7         ! 

.--.:      .=     i|RP0«T        R 

P. 26 

T 

T            .10'      ,09 

.01 

2.78 

■  65 

8.32 

.33 

.18 

.06 

1.90 

1.69 

.02      . 

0      .07 

16 

.99    , 

■on  l».»c*  no  2 

1.89 

.14 

.27 

' 

.04 

.11 

T 

.07 

17 

.43 

.66 

---■  -  -.■■■■■ 

4.58 

1.3T       .25 

.09 

.06 

T 

T           T 

.05      .23 

1.20 

.92 

.41 

■  ■:  —  ■•.: 

3. A3 

T 

1     T 

.02 

.07 

.75 

.07 

.07 

T           T 

.81 

.10 

.02      T 

.29 

7 

.03 

.43 

T 

•  74  • 

S.*Afl    LINO 

5.9T 

.72 

.26 

1.63 

T 

.06 

.10 

T 

.96 

.16 

.02 

T 

•  77 

.13 

1.19    . 

THOMPSONS    )    .S. 

T.62 

.82 

.54 

1.98 

.03 

.42 

.04 

.01 

1.83 

.14 

.05 

.22 

.32 

.91 

•  91   • 

ioomu. 

6. IT 

T 

T                        3.46 

.09 

•  29 

.12 

.13 

T 

.93 

.31 

60 

.12 

.10 

.3  Aiapcar          a 

6.03 

.91       .02 

.08 

.05 

T 

.16 

3.62 

.05 

.04 

41 

.52 

.17 

.02 

7         . 

■MOTni 

8.T3 

.16 

T 

.80 

.60 

.02 

i.oe 

.07 

.04 

T 

3.75 

.35      7 

.35 

.78 

.79 

OR 

1 

1 

1 

A. ICE 

.69 

T 

.26 

.OT 

.03' 

.01 

T 

.06 

1 

1 

1 

1 

.01 

T 

.23 

>••<■'•.-•. 

.60 

| 

.23  ; 

| 

| 

.IT 

•a'CS.ILlE    1    S 

3.28 

.05 

T 

1 

.13 

2.90 

.10 

.10 

MMVI0C1    T    S 

1.10 

.10 

T 

.90 

.10 

2.30 

.06 

•  16 

T 

T 

7 

2.06 

T 

.02 

caaaizc  springs 

1.16 

.86 

.01 

79 

T 

.11 

T 

•  02 

.07    . 

2.01 

1.91 

.03 

.03 

1.6R 

T 

.88 

.30 

.01 

.14 

.13 

02 

7 

.20 

ovnuj 

l.OS 

•  46 

.06 

.05 

.66 

.01 

.03 

•     >«A    »I»»0»T 

.8T 

T 

.24 

T 

.08 

.04 

50 

T 

.01 

T 

-ITY 

3.0* 

.02      T 

T 

.39 

.48 

2.16 

•  04 

2.0T 

.13 

,29 

.31 

41 

•  06 

.05 

.75 

1»4.[  aits 

3.98 

.44 

.01 

.60 

1.T0 

.20 

10 

.05 

•  07 

1,01 

i  m 

2.T6 

1.10 

.26 

.92 

.20 

.03 

.33 

T.66 

.15 

.16 

.07 

.18 

7.10 

attaj 

2.09 

.68 

.02 

.38 

•  04 

.92 

.23 

■-..>»-s 

3.0T 

.45 

27 

2.33 

>•«!• 

1.39 

.01 

.69 

.01 

49 

.34 

.02 

.03 

•     - 

»jaoaaT0N 

l.9» 

.04 

.OT 

.12 

05 

1.55 

.12 

..i.    . 

6.10 

.60 

3.30 

2. 13 

T 

.08 

.03 

.Tl 

1.63 

05 

.04 

•  06 

.1) 

Laatse  no.  > 

4.46 

7 

3.39 

.32 

.03 

.04 

54 

7 

.02 

.07 

.55 

•  42 

.10 

.03 

.02 

.21 

.14 

.51 

.96 

1 

.04 

.51 

•  14 

.65 

T 

T 

.14 

T 

T 

.02 

.10 

T 

.05 

.03 

.31 

I    -  ;•.    1    . 

... 

.23 

1 

•  04 

•  17 

.60 

.03 

T 

.70 

.... 

1.63 

.90 

.25 

26 

.20 

' 

.08 

9  0 

1.63 

• 

2.43 

T 

I 

15 

•  61 

* 

7 

l.'.l 

.12 

.73 

1 

II 

T 

.01 

•  5T 

T 

T 

.03 

7 

.03 

T 

.01 

1.04 

T 

T 

.20 

2.60 

• 

.04 

56 

.36 

.09 

.21 

71 

•  OS 

.01 
.09 

T 
T 

.02 
.39 

.64 

.41 
.24 

T 

T 
.11 

.04 
.11 

.39 

2, 

43 

T 
.02 

.89 

.12 

.07 

.02 

.03 
.64 

.01 

.71 
.62 

.    • 

T 

.11 

.05 

T 

T 

LOCATION 
LAT.       LONG. 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  AUGUST  13,  1966 
Real  County,  Texas  and  vicinity 


AMOUNT  AND  TIME  OF  OBSERVATION 
AUGUST  13      AUGUST  14     AUGUST  15 


TOTAL  GENERAL  STORM  PERIOD 

BEGAN  ENDED 


TYPE  OF  GAGE 


TEXAS 
AUGUST  1966 


CAMP    WOOD 


29°  50'  100°  07 ■ 

29°  43'  100°  02' 

29°  43'  99°  57' 

29°  47'  99°  52' 

29°  45'  99°  56" 

29°  40'  99°  56' 

29"  56' 

29°  57'  99°  36' 

29°  57'  99°  27' 


12.0+  NOON 
9.7+  NOON 
9.8+  9  A.M. 
11.0   NOON 
12.0+  NOON 


LEAKEY 

29° 

44' 

99° 

52' 

5.5+  5    A.M. 
5.5  +  7,30    A. 
3.0       9,30    A. 

" 

29° 

42' 

99° 

46' 

10.8+ 

NOON 

" 

29° 

45' 

99° 

50' 

5.5+ 
5.5 

4,30    A.M. 
7,30    A.M. 

MONT ALL 

29° 

33' 

100° 

02' 

5.3 

7    A.M. 

MOUNTAIN 

HOME 

29° 

57' 

99° 

42' 

RIO    FRIO 

29° 

39' 

99° 

55' 

10.0+ 

NOON 

12.0  + 

8/13 

3    A.M. 

8 

14 

9    A.M. 

5    GAL.     BUCKET 

12.0  + 

8/13 

2,30    A.M. 

8 

13 

11    A.M. 

12"   GAGE    -    FENCE    TYPE 

9.7  + 

8/13 

3    A.M. 

8 

13 

11    A.M. 

5.5    VISUAL    GAGE 

9.6  + 

6/13 

4    A.M. 

8 

13 

7,30    A. 

BUCKET    8"    X    9.75" 

11.0 

8/13 

3    A.M. 

8 

13 

11.30A. 

GAGE    1.25"X18"    VISUAL 

12.0  + 

8/13 

A.M. 

8 

13 

NOON 

5.5"    GAGE    FENCE    TYPE 

9.2 

8/12 

ONA 

8 

14 

DNP 

5"    TUBE    GAGE    "         « 

7.0 

8/13 

1    A.M. 

8 

15 

DNA 

TUBE    GAGE 

6.0 

8/12 

DNP 

6 

13 

DNA 

TUBE    GAGE            "         " 

14.0  + 

8/13 

3    A.M. 

8 

13 

9,30    A. 

5.5"  GAGE    VISUAL 

10.8  + 

8/13 

3    A.M. 

8 

13 

NOON 

5    GAL.     CONTAINER 

11.0  + 

8/13 

3    A.M. 

8 

13 

NOON 

5.5"    GAGE    VISUAL 

5.3 

8/13 

ON 

8 

13 

7    A.M. 

1.25"X    18"   GAGE    VISUAL 

5.5 

8/12 

DNA 

8 

14 

DNP 

5"   GAGE   VISUAL 

10.0  + 

8/13 

A.M. 

8 

13 

10,30    A 

M.     5.5"    VISUAL    GAGE 

SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  AUGUST  21  -  23.   1966 


AMOUNT    AND    TIME    OF    OBSERVATION  TOTAL 

AUGUST    21  AUGUST    22  AUGUST    23         AUGUST    24 


TYPE  OF  GAGE 


DELL  CITY  1.5  NE  31°  57'  105°  11' 

DELL  CITY  13  W  31°  56'  105°  26' 

DELL  CITY  1.5  N  31°  58'  105°  12' 

DELL  CITY  6  WNW  31°  56'  105°  16' 

DELL  CITY  5  S  31°  52'  105°  12' 

DELL  CITY  6  WNW  31°  57'  105°  18' 

DELL  CITY  14  WNW  32°  00'  105°  26' 


SALT  FLAT 
DELL  CITY  26 


31°  44'    105°  05' 
31°  54'    105°  39' 


1.0    NOON 

5.0    6    AM 

1.0    9    AM 

7.0 
11.0 

8/22 

6    AM 

8/23    9    AM 

6.CX-7    AM 

6.0+ 

8/22 

10    PM 

8/23    7    AM 

1.5    6    PM 

11.0    6    AM 

12.5+ 

8/21 

6    PM 

8/23    DNA 

0.5    NOON 

3.3    NOON 

3.8 

8/22 

6    AM 

8/23    DNA 

1.5    6    PM 

3.9    12,30    AM 
4.5+    6    AM 
1.3    10    AM 

11.2 

8/21 

6    PM 

8/23    AM 

0.3    4i30    PM    0.7    3,30PM 

6.0+    3    AM 
4.0      7    AM 
0 . 8      NOON 

11.8+ 

8/21 

1    PM 

8/23    AM 

1.7    9    AM 

0.7       9    AM         0 

7    9    AM 

3.1 

8/21 

10    PM 

8/24    7    AM 

6.0+    6    AM 
0.5       7    AM 

6.5+ 

8/22 

9    PM 

8/23    7    AM 

GLASS    TUBE    6" 


EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE 
2      STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE 

VAN   HORN 

GREATEST    TOTAL    PRECIP 
PORT    ARTHUR 

LEAST    TOTAL    PRECIP 
PORT    ISABEL 

GREATEST    1    DAY    PRECIP 
LEAKEY    NO    2 


110 

46 

17.71 

•  02 

10.78 


DATE 
DATE 


DATE 


02 
22 


13 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-    253    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST  1966 


Station 

Day  of  Month 

• 
i 

1 

2 

3 

' 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•     •     • 

-■:-  plains      01 

AMARILLC  *B  MRPCRT 

MAX 

Mm 

too 

75 

84 
71 

88 
61 

91 
6* 

89 

70 

95 

67 

88 
65 

86 
62 

90 
62 

84 
64 

85 
65 

90 
64 

79 
63 

87 
62 

92 
66 

91 
66 

92 
69 

91 
67 

87 
63 

90 
68 

76 
64 

65 
53 

55 
52 

62 

55 

79 
55 

77 
55 

76 

58 

90 
62 

80 
63 

84 
64 

84 

65 

83.8 

63.2 

ANDRE.S 

MAX 

Mm 

I  OS 
75 

100 

75 

90 
69 

93 
67 

96 
66 

92 

66 

92 

64 

90 
65 

94 
67 

99 
72 

93 
63 

91 
64 

88 
65 

88 
62 

90 
66 

92 
68 

94 
66 

91 
66 

93 
65 

94 
69 

96 
66 

79 
65 

73 
62 

74 
54 

75 
57 

75 

54 

88 
60 

93 
66 

87 
61 

87 
63 

89.7 
64.9 

SIS  SPRING 

MAX 

Mm 

IDC 
73 

97 

73 

87 
69 

92 

67 

93 
73 

96 
68 

90 
66 

92 
68 

94 
69 

98 
74 

98 
62 

88 
68 

88 
65 

86 
64 

09 
70 

89 
70 

91 

70 

94 

72 

92 

68 

92 
68 

94 
72 

85 
69 

77 
64 

70 
56 

77 
58 

78 
58 

77 
65 

92 
69 

89 
62 

86 
64 

67 
67 

89.0 
67,1 

»0R0ER  3  . 

MAX 

Mm 

102 

76 

97 
72 

92 
62 

92 
67 

95 
68 

100 
65 

84 
62 

8* 
61 

93 

60 

88 
64 

86 
64 

91 

66 

79 
62 

88 
62 

91 
67 

96 
68 

96 
70 

87 

67 

90 
68 

94 
68 

82 
66 

71 
61 

62 
52 

64 

54 

82 
53 

83 
57 

83 

58 

84 

60 

87 
65 

87 
64 

87 

67 

86.9 
63.7 

9CYS  RANCH 

MAX 

Mm 

101 
71 

88 
60 

92 
65 

92 
63 

93 
66 

89 
62 

86 

60 

91 
64 

81 
65 

87 
66 

91 
61 

90 
60 

95 
65 

95 
71 

94 
67 

80 
66 

89 
66 

83 
65 

71 
53 

59 

54 

69 
53 

83 
55 

82 
63 

77 
66 

84 
66 

86 
59 

87 
64 

85.7 
62.8 

HMO 

MAX 

Mm 

97 
67 

98 
68 

86 
60 

90 
65 

88 
59 

91 
6* 

99 

60 

81 
60 

89 
58 

86 
61 

86 
62 

90 
63 

85 
57 

90 
58 

91 

59 

92 
63 

93 
68 

91 
67 

87 
64 

89 
60 

80 
62 

70 
57 

58 
50 

70 
52 

81 
51 

81 
54 

82 
54 

82 
56 

81 

56 

84 
56 

85 

60 

85.3 

59.7 

BRI.iPIELO  NO  2 

MAX 

Mm 

99 
69 

105 
71 

83 
68 

87 
63 

93 
63 

93 
69 

99 
68 

89 
65 

91 
65 

92 
66 

95 
69 

85 
65 

88 
65 

83 
63 

97 
65 

89 
65 

91 
66 

91 
66 

91 

67 

82 
65 

93 
68 

80 
67 

67 
60 

60 
53 

61 
53 

79 
53 

78 
52 

85 
58 

88 
62 

79 
62 

71 

65 

85.6 
63.7 

CAVACIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

10". 
70 

101 
72 

89 
62 

90 

62 

87 
66 

9* 
65 

87 
63 

89 
61 

93 
61 

91 
63 

91 
62 

88 
63 

87 
64 

93 

62 

97 
61 

95 

70 

97 
71 

95 

69 

91 

66 

95 
71 

86 

65 

80 
60 

68 
53 

68 
54 

83 

54 

83 
55 

85 

58 

83 
54 

85 
66 

84 
64 

87 
69 

88.6 
63.1 

C»S»CN 

MAX 

Mm 

99 

73 

94 
70 

89 

60 

89 
62 

89 

70 

93 
63 

90 
62 

87 
61 

89 
62 

87 
63 

83 
66 

87 
64 

84 
61 

86 
61 

90 

64 

89 
66 

90 
67 

IT 

67 

88 
62 

87 
65 

78 
65 

74 
55 

58 
52 

64 
53 

80 
55 

80 
55 

76 

58 

78 
60 

80 
62 

85 

61 

83 
63 

84.3 
62.2 

ClauCE 

MAX 

Mm 

99 

is 

10* 
71 

85 
58 

88 
61 

92 
67 

90 
6* 

94 
62 

86 
62 

87 
63 

91 
62 

90 
63 

66 
64 

88 
62 

79 
63 

88 

64 

93 
66 

92 
68 

93 
69 

92 

64 

93 

64 

92 

62 

88 
60 

63 
50 

56 

51 

69 
53 

80 
55 

81 
63 

80 
61 

80 
62 

83 
62 

84 
63 

66,0 
62.2 

CRCSBYTON 

MAX 

Mm 

96 

73 

10* 
75 

8* 
6* 

87 
62 

92 
69 

89 
66 

95 
64 

87 
65 

90 
64 

91 
67 

96 
66 

85 
64 

90 
63 

82 
63 

88 
67 

91 
68 

92 

61 

92 
67 

93 
68 

87 
68 

93 
70 

81 
65 

66 
55 

65 
51 

66 

54 

78 
55 

79 

57 

82 
62 

85 

62 

76 
62 

83 
65 

86.0 
63.9 

3ALHART  FAA  A1RPCRT 

MAX 

Mm 

97 

6  9 

8* 
67 

87 

6* 

90 
63 

87 
61 

9* 
67 

85 
64 

81 
59 

93 
59 

74 
61 

85 
63 

90 
64 

78 
57 

88 
59 

91 

92 
64 

93 

63 

79 
65 

38 
61 

91 
61 

75 
63 

69 
36 

56 
52 

72 
54 

83 
52 

81 
5* 

76 

55 

80 
56 

82 
63 

83 
38 

85 
61 

83.5 

60.5 

3I-XITT 

MAX 

Mm 

9* 
69 

101 

71 

83 
62 

85 
62 

90 
66 

91 
63 

94 
61 

88 
58 

85 
59 

89 
60 

84 
61 

87 
63 

87 
60 

79 
59 

87 

6? 

89 
62 

90 
64 

91 

66 

92 

60 

83 
63 

86 

63 

72 
59 

60 
51 

34 

50 

67 
34 

79 
53 

76 

53 

75 
58 

78 
59 

80 
59 

83 

63 

83.2 

60.4 

3b"»S 

MAX 

Mm 

70 

99 
68 

86 
63 

90 
65 

93 
62 

90 
6* 

97 
6* 

90 
59 

83 
59 

93 

60 

75 
62 

86 

63 

92 
60 

79 
62 

89 

62 

95 
65 

94 
68 

96 
66 

89 
63 

90 

65 

94 
65 

75 
59 

72 

50 

55 
53 

66 
54 

82 
55 

82 
57 

74 
59 

81 
61 

84 
60 

85 
62 

85.6 
61.5 

H.CYDADA 

MAX 

Mm 

9S 

n 

103 
72 

S* 
59 

88 
60 

93 

70 

92 
66 

95 
63 

88 
63 

90 
62 

89 
62 

94 
65 

90 
63 

89 
62 

87 
66 

89 

68 

91 
67 

91 

68 

94 

67 

85 
67 

93 
69 

78 
62 

64 
53 

56 
32 

63 
53 

82 
54 

77 

55 

79 

60 

60 

79 
60 

82 
66 

85.5 

62.9 

pcllEtt 

MAX 

Mm 

96 

72 

10* 
70 

8* 
62 

91 
6* 

88 
65 

90 
65 

93 
62 

82 
61 

80 
64 

90 
60 

91 
62 

75 
64 

85 
62 

83 
64 

87 

66 

94 
62 

92 
65 

95 

69 

91 
64 

91 
65 

94 
67 

72 
57 

64 
58 

63 
54 

66 
54 

79 
55 

82 

57 

92 
60 

84 
64 

86 
63 

85 
67 

85.1 
62,7 

r»tc-A 

MAX 

Mm 

92 
70 

97 
69 

83 
61 

86 
63 

91 
6* 

90 

64 

86 
61 

91 
60 

90 

59 

89 

60 

84 
63 

89 
63 

90 

60 

79 
60 

87 
62 

91 
63 

91 
65 

92 
66 

85 

60 

86 

67 

88 

63 

78 
58 

60 
51 

55 
51 

67 
53 

78 
53 

76 
58 

77 
59 

80 
39 

80 
60 

82 
62 

83.5 

60.9 

«ARC)A  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

92 

6' 

96 
69 

83 

61 

86 
62 

91 
62 

90 
6* 

96 
59 

90 
59 

89 
58 

98 
58 

82 
63 

83 

65 

89 
59 

80 
59 

89 
62 

93 

60 

93 
63 

93 
64 

85 
59 

89 
62 

92 
63 

79 
60 

63 
51 

56 
50 

66 
50 

79 
53 

79 
54 

78 
58 

79 
58 

83 
61 

85 
60 

84.4 
34.8 

«A»OEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

102 
73 

102 
73 

95 
72 

93 

60 

96 
62 

95 
63 

99 
66 

94 
65 

94 
67 

95 

70 

100 
62 

87 
65 

89 
65 

80 
62 

85 
68 

89 
69 

90 
69 

91 

68 

95 
66 

93 
68 

95 
70 

94 
68 

90 
66 

88 
56 

77 
52 

76 
54 

87 
66 

92 
63 

84 

64 

87 

65 

91.1 
65.2 

MAX 

Mm 

102 
74 

99 
70 

9* 
60 

9* 

68 

92 

6* 

100 
63 

90 
60 

88 
59 

94 
60 

87 
63 

93 
63 

89 

60 

86 
62 

91 
59 

96 
66 

97 
65 

98 
69 

9* 

65 

92 

60 

95 
62 

84 
67 

77 
60 

68 
53 

»9 
34 

86 
52 

85 
56 

83 
57 

87 
62 

88 
6* 

88 
60 

89 
63 

89.5 

62.0 

-£'!' 

MAX 

Mm 

-.2 

6  9 

96 

69 

63 
60 

89 
62 

92 

6* 

91 

6* 

94 
61 

91 
59 

87 
58 

90 
59 

84 
62 

87 
62 

88 
60 

78 
58 

87 
59 

92 
63 

92 

64 

92 

67 

86 
60 

87 
65 

88 
63 

74 
61 

64 
52 

55 

51 

69 

54 

80 
54 

78 
55 

75 
59 

79 
60 

82 
61 

IS 

61 

86.2 
60.6 

.»-rs»  i  1S[ 

MAX 

Mm 

103 

72 

106 
78 

89 
72 

83 

6* 

97 
73 

95 

70 

101 
67 

94 
66 

94 
67 

94 
72 

104 
64 

87 
66 

90 
65 

95 
66 

89 
68 

90 
66 

93 
68 

94 

69 

96 
70 

94 
66 

95 
72 

93 

68 

78 
63 

63 
IS 

64 
56 

80 
54 

79 

59 

98 
65 

9* 
62 

80 
64 

87 
67 

89.4 
66.3 

LlYlw  • 

MAX 

Mm 

1M 

74 

105 
72 

78 
60 

90 
61 

92 

70 

9* 
63 

95 
63 

93 
62 

90 
63 

93 
62 

92 
65 

89 
63 

89 
63 

82 

61 

87 
63 

90 
64 

91 
64 

91 
6* 

91 
65 

82 

66 

9l 
67 

77 
63 

65 
56 

57 

63 

63 

54 

78 
51 

78 
53 

82 
60 

87 
60 

80 
61 

81 
60 

85.7 
62.2 

(.!»»' 

MAX 
M» 

101 
n 

100 

71 

89 
62 

•  7 
61 

89 
67 

95 
63 

91 
62 

88 
63 

94 
61 

90 
61 

72 

64 

89 
62 

90 
62 

90 
60 

98 
66 

97 
66 

98 

70 

96 
68 

94 

70 

89 
69 

86 
64 

76 
58 

67 
55 

66 
55 

82 
50 

85 
56 

85 
60 

85 
65 

88 
69 

87 
63 

90 
69 

88.4 
63,5 

:'!lLO  -C.    2 

MAX 

MW 

101 

74 

ri 

hi 

•  7 

67 

91 
71 

95 
6* 

91 
62 

»7 
62 

92 

66 

89 
65 

87 
64 

89 
62 

88 
60 

86 
65 

89 
64 

"7 
67 

90 
68 

90 
66 

82 
68 

88 
69 

74 
62 

63 
54 

36 
50 

65 
52 

7« 
55 

7« 
57 

ll 

88 

60 

78 
62 

80 

63 

84.0 
63.1 

uioci  *  •• 

MAX 

MM 

• 

MAX 

Ml* 

(9 

76 

90 

** 

95 
65 

9) 

7* 

97 
67 

92 

67 

92 
66 

94 
67 

9* 
71 

89 

70 

91 
65 

83 

67 

68 
66 

90 
69 

93 

69 

93 

71 

95 
72 

84 
70 

94 
69 

79 
69 

70 
62 

64 
57 

65 
56 

78 
60 

77 
59 

80 
61 

97 
65 

77 
43 

82 

68 

84 

69 

86,6 
66,9 

•  i  i 

MAX 

M» 

10) 

70 

15 

** 

6* 

92 
69 

9* 
39 

9* 
6* 

87 
62 

85 

64 

42 
63 

80 
64 

89 
64 

88 
64 

89 
63 

90 
63 

93 
69 

93 

71 

95 
68 

92 

66 

86 
39 

94 
64 

11 
60 

68 
51 

57 
52 

65 

54 

78 
60 

70 
63 

79 
62 

83 

62 

81 
63 

81 

67 

15,3 

63.4 

MW 

10* 

•  6 

60 

•  S 

63 

•  9 

67 

18 
63 

9* 
62 

88 
61 

83 
61 

93 

63 

77 
64 

79 
63 

87 
63 

83 

60 

■,'■ 

66 

99 
70 

94 

71 

96 
68 

94 
64 

9* 

67 

93 
68 

80 
60 

70 
33 

5h 
53 

63 
35 

90 
56 

92 
57 

9l 
60 

84 
67 

83 
63 

82 

67 

96.0 
63.3 

-  •  ,-■   ..  , 

MM 

■■ 

91 

♦0 

9» 
I! 

tl 

99 

M 

91 
67 

91 
69 

94 
70 

98 
70 

•  ■ 

66 

91 
68 

83 

61 

99 

64 

92 
69 

93 

'I 

95 
69 

96 

70 

94 
69 

96 
69 

95 
70 

87 
69 

78 
63 

66 

57 

77 
60 

76 
56 

90 
63 

93 

69 

97 
64 

87 
65 

90 
67 

90. 2 
67.3 

t  ,:< 

>«■ 

44 

71 

•1 

66 

93 

n 

99 

70 

92 
67 

95 

68 

93 
69 

100 
68 

93 

65 

91 
66 

84 
64 

98 
64 

90 
67 

92 
70 

95 

67 

95 

70 

95 

65 

93 
66 

94 
71 

69 
63 

78 
39 

76 
56 

77 
51 

76 
54 

90 
63 

94 
69 

98 
63 

87 
61 

99 
67 

90,1 
66.1 

u« 

H 

'•• 

•9 

63 

6* 

14 
65 

96 
42 

93 

40 
62 

91 

64 

88 

69 
63 

•  8 
6) 

•2 
62 

97 
64 

90 
63 

99 
65 

91 
67 

92 
63 

82 

65 

87 
67 

90 
61 

64 
33 

36 
53 

64 
54 

76 
93 

77 
3* 

92 
59 

84 
39 

80 
63 

81 
61 

85.0 
62,6 

■t*e«- 

MM 

61 

•  6 

91 

91 
66 

41 

11 

40 

96 

I  1 

9" 
61 

UK 
63 

90 

91 
61 

84 
60 

|| 

66 

91 
61 

92 

47 

94 

68 

90 

60 

83 
66 

95 
61 

72 

61 

63 
32 

35 

51 

63 

34 

71 
33 

77 

■■8 

90 
60 

91 
60 

'9 
61 

|0 
6) 

|«,7 

62,1 

«•«• 

MM 

>l 
9« 

•  3 

19 
62 

-(* 
42 

49 

1 

40 
11 

»' 

43 
62 

•  7 

1 

91 
60 

»7 

«,4 

90 
62 

9l 

64 

90 
63 

91 
64 

83 
63 

90 
67 

71 
60 

61 
32 

54 
50 

64 
54 

79 
42 

76 
II 

73 
38 

90 
58 

'8 
61 

|0 

64 

83.0 
61.2 

urn 

•' 

II 

»". 

42 

90 
4* 

91 
61 

93 

43 
44 

90 

14 

94 

-.4 

9* 

94 
70 

It 

64 

96 
63 

-1 
67 

96 
61 

76 
61 

66 

51 

63 
34 

79 
55 

79 
58 

|| 
60 

93 

|l 

90 
63 

12 

64 

•  6 
|l 

87.4 
63.9 

•->it 

•  • 

♦  ♦ 

64 

4» 

44 

• 

41 

6  0 

41 

4) 
47 

4' 
62 

If 

46 
60 

•,  1 

91 
64 

92 

49 

91 
40 

94 
6) 

89 
66 

85 
64 

69 
39 

59 
31 

64 
34 

80 
54 

77 
34 

77 
II 

79 
64 

'8 
62 

83 

62 

•  3 
|l 

84.3 

61.7 

•  1 

II 

41 

♦3 

40 

M 

«/ 

FJ 

40 

47 

■ 

M 

•I 

II 

l« 

93 

63 

|| 

71 

II 

47 

10 

44 

99 

9] 

67 

76 
34 

73 
34 

59 
34 

66 
5) 

90 
53 

|  1 

97 

92 

61 

13 

63 

87 
60 

14 

M 

86.2 
62.3 

■/,',\ 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
r    1966 


Station 

Day  ol  Month 

0 
01 

n 

s 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PLAINS 

MAX 
Mm 

98 
68 

103 
75 

79 
65 

89 
63 

82 
67 

92 

64 

95 
63 

97 
64 

90 
64 

93 

66 

94 
66 

92 
63 

99 
64 

86 
60 

88 
61 

90 
63 

91 

65 

92 
65 

94 
65 

84 
66 

89 
66 

81 
64 

67 
58 

67 
54 

64 
53 

77 
53 

76 

58 

83 

60 

88 
60 

82 

63 

82 
64 

86.6 
62.9 

PLAINVIEH 

MAX 

Mm 

97 
73 

105 
72 

83 

62 

89 
65 

92 
69 

94 
67 

95 
65 

94 
64 

90 
63 

93 
67 

91 

65 

87 
65 

90 
63 

83 
63 

88 
66 

91 

67 

92 
66 

91 
69 

91 
66 

90 
65 

92 
63 

76 

58 

60 

51 

60 
52 

66 
53 

80 
55 

79 
57 

77 
61 

81 
61 

80 

64 

84 
67 

85.8 
63.4 

SEMINOLE 

MAX 

Mm 

99 
73 

105 
76 

86 

71 

91 
63 

95 
69 

95 

67 

99 
64 

92 

65 

91 
67 

96 
67 

99 
65 

88 
65 

90 
65 

87 
61 

88 

66 

92 

67 

94 

66 

95 
67 

95 
64 

85 
67 

91 
69 

87 
65 

76 
61 

62 
55 

62 
55 

75 
52 

77 
57 

87 
62 

91 
61 

84 
63 

85 
64 

88.4 
64.5 

5ILVERT0N 

MAX 

Mm 

95 

7* 

102 
68 

83 
59 

86 
39 

91 

62 

88 
65 

94 
62 

88 
63 

86 

63 

38 
63 

89 
64 

83 
62 

88 
62 

82 
61 

86 
65 

89 
65 

90 
66 

91 
68 

92 
62 

80 
66 

90 
69 

76 
57 

60 
51 

54 
51 

63 

53 

78 
54 

78 
55 

79 
56 

88 
60 

79 
63 

82 
63 

83.8 
61.6 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

98 
74 

95 

69 

90 

61 

89 
66 

90 
64 

96 

64 

84 

60 

85 

59 

94 

60 

87 
62 

82 
62 

90 
64 

83 
61 

90 
61 

96 
66 

95 
66 

96 
69 

87 
65 

89 
64 

93 
67 

75 
65 

73 
59 

65 
52 

66 
54 

81 
53 

84 
57 

81 
61 

85 
65 

86 

65 

85 
62 

89 
65 

86,4 
62.6 

STRATFORD 

MAX 

Mm 

96 
71 

95 
69 

85 
63 

90 
67 

89 
62 

88 

62 

85 

61 

85 
59 

83 
59 

93 

63 

75 
61 

86 
62 

92 
60 

78 
60 

89 
63 

92 
65 

94 
64 

96 
66 

81 
61 

91 
64 

93 
63 

74 
60 

70 
52 

57 

52 

71 
55 

82 
56 

82 

56 

75 
57 

81 
63 

84 
59 

34 
62 

84.4 
61.2 

SUNRAY  A  5W 

MAX 

Mm 

96 

74 

95 
68 

99 
62 

98 

70 

88 

62 

95 
64 

92 
63 

82 

59 

94 
61 

93 
61 

85 
62 

93 
63 

92 
61 

91 
59 

95 
64 

95 

67 

97 
68 

91 

67 

92 
63 

95 

65 

84 
65 

73 

59 

68 
51 

65 

52 

83 
54 

85 
56 

83 
53 

82 
62 

85 
62 

83 
58 

37 
57 

88.3 
61.7 

TAMOKA 

MAX 

Mm 

98 
73 

103 
78 

87 
66 

89 
62 

93 

64 

90 
67 

94 
64 

90 
63 

90 
65 

91 

68 

97 
68 

88 

64 

88 
64 

86 
66 

85 
65 

88 
68 

90 
66 

91 
67 

93 

69 

90 
67 

95 

70 

78 
65 

68 
58 

58 
54 

65 

54 

76 
54 

78 
58 

83 

60 

89 

61 

76 
61 

31 
64 

86,1 
64,3 

TULIA 

MAX 

Mm 

94 

70 

101 

71 

82 
60 

86 
60 

90 
61 

91 
63 

94 
63 

90 
61 

87 
61 

90 
60 

86 
62 

84 
63 

89 
62 

81 
60 

87 
60 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

93 
64 

84 
65 

90 
67 

74 
60 

60 
51 

55 

51 

66 
54 

78 
54 

77 

54 

75 
59 

88 
60 

77 
63 

84 
65 

84,0 
61.3 

VEGA 

•     •     • 

MAX 

Mm 

89 
69 

96 
69 

83 
62 

83 
64 

87 
62 

88 
62 

94 
62 

89 

57 

81 
58 

87 
58 

79 
60 

83 
62 

85 
59 

78 
60 

84 
62 

88 
63 

87 
65 

88 
66 

79 
62 

83 
63 

87 
65 

77 
59 

64 
49 

53 

50 

64 

51 

78 
53 

75 
57 

73 
58 

77 
57 

81 
59 

31 
61 

81.3 
60.1 

LOW  ROLLINS  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

103 
80 

92 
80 

93 

71 

96 
68 

93 
74 

97 
72 

91 
67 

97 
68 

97 
74 

99 
68 

86 
66 

92 

69 

82 
68 

86 
70 

94 
74 

95 

73 

96 
73 

98 
72 

95 
71 

96 
72 

98 
74 

91 
71 

84 
69 

71 

59 

71 
62 

82 
59 

87 
68 

90 

73 

85 
70 

89 

69 

84 
71 

90.6 
70.2 

ANSON 

MAX 

Mm 

104 
81 

103 

81 

90 
7* 

95 

68 

95 
74 

100 
74 

98 

70 

94 
71 

97 

74 

100 

74 

100 
69 

93 

71 

91 
71 

86 

70 

94 
73 

95 
73 

96 
74 

98 
74 

98 
72 

97 
74 

98 
75 

94 

71 

83 
68 

76 

59 

70 
60 

82 
58 

85 

67 

89 
70 

88 

68 

84 
68 

83 
69 

92.1 

70.8 

ASPERMONT 

MAX 

Mm 

108 
74 

100 
71 

90 
64 

97 
63 

95 
73 

102 
66 

91 
65 

95 
68 

97 
70 

101 

69 

96 

67 

92 

66 

89 
65 

91 
68 

95 

70 

97 
71 

96 
68 

99 
69 

96 
68 

97 
71 

97 
73 

78 

67 

73 
59 

65 
53 

76 

57 

84 

54 

88 

62 

91 
68 

87 
64 

85 
66 

87 
65 

91.5 

66.3 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

Mm 

105 
72 

101 

76 

93 

75 

97 
65 

98 
75 

97 
73 

96 
72 

96 
66 

99 
68 

102 
71 

97 
67 

91 

68 

90 
72 

85 

70 

95 
74 

96 

71 

98 
73 

100 
70 

97 
67 

98 
70 

98 
73 

96 

72 

95 
72 

90 
58 

69 

60 

79 
56 

87 
67 

90 
70 

88 

70 

90 
68 

38 
65 

93.6 
69.2 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

106 
77 

91 

75 

92 

66 

95 
65 

95 
73 

99 

68 

95 
65 

94 
68 

98 

67 

97 

69 

91 
66 

93 
67 

87 
65 

93 
68 

95 
70 

97 
72 

98 
72 

98 

69 

90 
69 

99 
77 

82 
69 

70 
59 

64 
55 

65 
55 

81 
58 

83 
57 

84 

62 

86 
67 

82 
65 

86 
69 

86 
66 

89.4 
66.8 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

98 
74 

105 
73 

91 

60 

91 
59 

94 
65 

92 

65 

97 
64 

92 
63 

89 
61 

93 

66 

88 
64 

85 
62 

92 

64 

87 
61 

91 
67 

96 
69 

95 
70 

96 
67 

98 
65 

84 
68 

93 
69 

74 
54 

61 
52 

61 
52 

68 
53 

77 
55 

80 
56 

81 
59 

83 
62 

81 
63 

84 
65 

87,0 
62.8 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

102 
72 

98 

79 

91 
69 

95 

64 

98 
68 

99 
72 

95 
70 

97 
65 

98 

70 

100 
69 

93 
67 

96 
66 

88 
71 

83 
68 

94 
72 

95 
69 

97 
68 

99 
68 

99 
70 

98 
69 

97 
77 

96 

70 

94 
68 

86 

57 

70 
58 

81 
55 

84 
63 

88 
67 

87 
74 

89 
65 

80 
65 

92.5 
67,9 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

103 
70 

103 
74 

89 
72 

94 
64 

93 
77 

98 
74 

97 
68 

94 
68 

98 
69 

100 
70 

91 
68 

92 

69 

92 
68 

89 
67 

92 
72 

94 
70 

95 
71 

98 
72 

96 
64 

96 
73 

97 
75 

95 
70 

77 
66 

75 

57 

77 
57 

80 
57 

a7 

67 

91 
71 

91 
64 

90 
69 

88 
70 

92,0 
68.5 

DICKENS 

MAX 

Mm 

102 
76 

104 
78 

90 
66 

92 
68 

94 
70 

91 
69 

98 
64 

91 
67 

93 
66 

94 
70 

98 
67 

85 
68 

91 
72 

88 
67 

89 
69 

91 
72 

94 
69 

96 
70 

97 
72 

90 
72 

95 
72 

90 
64 

70 
56 

59 
53 

61 
55 

78 
56 

79 

60 

83 
67 

88 
63 

75 
65 

82 
67 

88.0 
66.8 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

104 
73 

107 
73 

90 
62 

94 
64 

94 
70 

92 

73 

9T 

72 

92 
73 

96 
72 

98 
69 

97 
69 

87 
69 

92 
71 

88 
68 

93 

73 

95 
75 

98 
73 

99 
74 

101 
71 

101 

74 

97 

78 

99 
68 

78 
63 

68 
54 

68 
56 

79 

57 

83 
60 

86 
67 

90 
68 

83 
68 

83 
66 

91.3 

68.5 

GAIL 

MAX 

Mm 

103 
77 

90 
72 

92 

68 

93 
64 

92 
73 

99 
68 

92 
67 

92 
66 

95 
66 

99 
69 

95 
66 

90 
65 

94 
64 

88 
65 

90 

70 

93 
69 

94 
69 

96 

72 

95 
68 

96 
70 

94 
71 

78 
65 

67 
62 

62 

52 

78 
58 

82 
57 

88 

62 

92 
66 

84 
66 

85 
66 

80 
67 

89.3 
66.5 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

101 
76 

101 
7* 

95 
64 

96 
63 

99 
67 

97 
67 

101 
66 

96 
68 

98 
69 

98 
71 

101 

61 

91 
66 

93 
76 

90 

67 

98 
71 

95 
71 

97 
69 

96 

70 

99 
72 

96 
74 

95 
64 

98 
67 

71 
58 

63 

54 

63 
55 

79 
56 

83 
62 

87 
68 

90 
64 

77 
65 

84 
66 

91.2 

66.5 

HASKELL 

MAX 

Mm 

101 
76 

103 
75 

92 
65 

91 
65 

95 

67 

92 

69 

99 
68 

92 

70 

94 
73 

96 
72 

100 
67 

89 

68 

92 
68 

84 
69 

89 

71 

95 
73 

96 

72 

96 
71 

98 

69 

97 
70 

97 
75 

98 

70 

80 

64 

74 
53 

62 
55 

73 
56 

83 
64 

86 

67 

89 
66 

82 
66 

36 
67 

90.4 
67.8 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

98 
73 

101 

76 

95 
69 

89 
66 

92 
66 

93 

66 

97 
69 

92 

65 

94 

71 

96 
72 

97 
66 

83 
65 

91 
70 

86 
69 

82 
69 

92 
69 

93 

70 

95 
68 

98 
71 

94 
69 

95 

70 

95 
69 

93 

67 

92 

57 

65 
55 

68 
56 

79 
63 

84 
65 

88 

68 

88 
66 

88 

66 

90.1 
67.1 

JAYTON 

MAX 

Mm 

105 
75 

104 

77 

95 
65 

92 

67 

95 

68 

93 
69 

100 
65 

90 
69 

93 

70 

96 
70 

98 
63 

87 

67 

90 
66 

88 
68 

90 
70 

93 

70 

95 
69 

95 
70 

98 
69 

94 
68 

96 
72 

97 
68 

72 
60 

66 

54 

61 
54 

78 
58 

82 

59 

86 
65 

90 
65 

84 
65 

85 

67 

89.9 
66,5 

LAKE  COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

100 
74 

103 
78 

94 
72 

95 

65 

93 
73 

98 
69 

89 
67 

97 

72 

98 
74 

102 
68 

90 
68 

94 
66 

88 
66 

92 
66 

92 

71 

94 
69 

95 
70 

98 
69 

95 
71 

96 

74 

97 
70 

87 
66 

79 
57 

63 

57 

77 
57 

87 

63 

90 
65 

91 
62 

80 
66 

39 
69 

91,4 
67,6 

LAKE  KEMP 

MAX 

Mm 

108 
75 

101 
78 

97 
68 

92 

74 

100 
68 

94 
68 

99 
75 

100 
73 

100 
73 

91 
70 

93 
71 

98 
74 

100 
76 

101 

75 

98 
76 

96 
71 

78 
67 

72 
60 

66 
53 

93 

64 

9l 
69 

83 
69 

39 
69 

93.0 
70.3 

MATADOR 

MAX 

Mm 

105 
80 

102 

77 

92 
62 

96 
62 

94 
73 

100 
68 

97 
66 

94 
69 

95 
65 

98 
68 

95 
65 

90 
66 

90 
64 

91 
66 

92 
72 

95 
72 

96 
72 

97 
73 

88 

70 

97 
74 

92 

70 

72 
58 

68 
55 

66 
55 

73 
55 

82 
57 

84 
58 

86 
60 

80 
65 

83 
65 

86 
68 

89.5 
66.1 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

91 
76 

109 

76 

91 

66 

94 
66 

93 
67 

97 
71 

95 
72 

94 
70 

96 
69 

96 
69 

94 
68 

87 
66 

92 
67 

87 
68 

93 

70 

95 
73 

95 
70 

97 
70 

98 
70 

84 
71 

96 
71 

72 
64 

65 
56 

60 
56 

71 
59 

85 
58 

82 
58 

85 
63 

84 
66 

80 
66 

84 
69 

88.5 
67.2 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

106 
74 

103 
75 

92 
65 

97 
63 

94 
74 

101 
68 

96 
68 

99 
68 

99 
72 

104 
73 

94 
67 

93 
65 

93 
69 

92 
68 

96 
70 

98 
72 

99 
69 

101 
69 

100 
69 

100 
72 

101 

74 

78 
67 

77 
61 

68 
53 

77 

57 

83 
55 

87 
64 

91 
69 

86 

66 

82 
66 

89 
67 

92.8 

67.4 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

106 
78 

91 

74 

93 

70 

97 
67 

95 

75 

99 
67 

89 
66 

95 
72 

96 

71 

99 
70 

91 
68 

93 

67 

90 
68 

94 
68 

94 

70 

97 
75 

98 
73 

99 
72 

95 
71 

99 
76 

92 
72 

73 
63 

64 
55 

64 

55 

79 
57 

82 
57 

86 
63 

88 
68 

81 
66 

64 
68 

87 

68 

90.0 
68.1 

POST 

MAX 

Mm 

99 
78 

104 
81 

89 
67 

89 
66 

92 
66 

92 

67 

95 
65 

90 
66 

90 
67 

94 
68 

96 
67 

86 
67 

89 
65 

84 
66 

88 
67 

90 
70 

92 

71 

94 
72 

95 
70 

90 
70 

94 
72 

89 
65 

80 
58 

70 

54 

62 
55 

78 
57 

80 

59 

85 
64 

90 
63 

76 
65 

84 

67 

87,9 
66.3 

OUANAH  3  SE 

MAX 

Mm 

102 
77 

105 
80 

90 
65 

91 
65 

94 
72 

93 

68 

97 
67 

91 
68 

95 

71 

99 
71 

97 
70 

92 

69 

92 
67 

92 

70 

94 
73 

97 
73 

99 

75 

100 
74 

101 

71 

97 
73 

97 
76 

93 
64 

73 

58 

63 

55 

66 
55 

77 

58 

82 
64 

84 
68 

88 
68 

82 
69 

82 

69 

90.5 

68.5 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

101 
73 

94 

74 

85 
65 

94 
65 

90 

73 

95 

70 

90 
65 

95 
65 

95 

64 

99 
73 

92 

66 

92 

65 

87 
67 

88 
64 

92 
70 

93 

70 

95 
67 

97 

68 

95 

65 

95 
69 

97 
72 

85 
68 

79 
64 

72 
54 

75 
56 

80 
55 

85 
65 

90 
67 

84 

63 

86 

67 

80 

66 

89.6 
66.3 

ROTAN 

MAX 

Mm 

105 
76 

100 
71 

89 
66 

93 
65 

93 

74 

97 

70 

95 

64 

92 

69 

94 
70 

Q8 
72 

95 
65 

90 
68 

89 
69 

90 
68 

92 
71 

94 
72 

96 
69 

97 

70 

94 
67 

96 
74 

93 
74 

78 
70 

72 
62 

67 
55 

75 
60 

82 
58 

86 

68 

89 
69 

88 

65 

84 
68 

83 
69 

39.9 
68.0 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

105 
74 

108 
75 

95 
62 

94 
63 

95 
64 

93 

68 

100 
68 

93 
68 

98 
64 

96 

69 

98 
69 

87 
67 

92 

68 

85 
68 

90 
70 

94 
71 

99 
69 

100 
71 

102 
70 

100 
70 

99 
72 

101 

70 

79 
61 

72 
52 

63 
52 

75 
53 

83 
55 

86 
63 

90 
64 

82 

65 

81 

67 

91.5 
65,9 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

106 
72 

98 
72 

63 

93 
63 

93 

70 

104 
68 

76 

87 
65 

89 
64 

86 
64 

83 
64 

96 
78 

98 
70 

98 
67 

98 
68 

85 
68 

95 
72 

90 
63 

75 
60 

68 
54 

70 

53 

79 
54 

81 
57 

80 
58 

88 
62 

81 

64 

86 
65 

87 

63 

88,2 
65,1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST  1966 


Station 

Day 

of  Month 

« 

9 
■ 
> 
< 

l 

« 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2S 

30 

11 

SNYDER 

MAX 

M1N 

98 

102 
68 

88 
68 

87 
65 

91 
71 

91 

71 

95 
66 

87 
67 

91 
69 

94 
70 

97 
68 

88 
68 

90 
67 

84 
66 

88 
69 

90 
68 

93 
67 

93 
69 

95 
66 

93 
68 

95 

TO 

95 
69 

T8 
64 

69 
55 

62 
55 

TT 
55 

80 
56 

86 

65 

89 
63 

80 
64 

8* 

6  8 

68,1 
66.1 

TRLSCOTT 

MAX 

Mm 

106 

76 

107 
78 

91 

65 

93 
65 

95 
68 

96 
75 

99 
69 

93 
69 

96 

70 

98 

71 

100 
71 

90 
68 

93 
69 

87 
69 

92 

70 

94 
72 

96 
Tl 

98 
T4 

100 
71 

98 

71 

98 
T5 

96 
68 

T5 
60 

65 
55 

64 
55 

T6 
58 

83 

58 

84 
65 

69 
6T 

81 

68 

8  0 
68 

90.7 
68.0 

TURKEY 

MAX 

Mm 

VERNON 

MAX 

Mm 

106 

77 

10* 

76 

93 

6* 

91 
67 

88 

70 

96 
67 

95 
67 

95 

70 

96 
70 

97 
70 

94 
71 

89 
69 

89 
69 

96 
69 

95 
70 

100 
72 

101 

T4 

102 
T5 

100 
T4 

98 

78 

100 
T* 

78 
66 

TT 
61 

79 
55 

76 
59 

81 
5T 

85 
TO 

88 
68 

86 
68 

80 
69 

89 
6T 

91.7 
68.8 

HELLINSTON 

MAX 

Mm 

99 
75 

105 
75 

88 
6* 

90 
6* 

92 
69 

90 
67 

95 
63 

91 
66 

89 
65 

96 

68 

89 
65 

86 
65 

90 
65 

85 
67 

93 
69 

96 
76 

97 
Tl 

99 
T2 

98 
68 

89 
72 

95 

T2 

75 
60 

6T 
54 

59 

54 

66 
S3 

T8 

5T 

82 
61 

85 

66 

84 
66 

84 
68 

81 
67 

87.6 
65,9 

alCHITA  FALLS  HB  AP 

MAX 

Mm 

108 
79 

91 
72 

95 
65 

96 
67 

93 

71 

101 
68 

95 
68 

99 
73 

102 
70 

101 
71 

87 
70 

93 

69 

89 
72 

95 
70 

102 
76 

103 
75 

104 

T4 

106 
T4 

105 
T2 

99 
75 

103 

Tl 

82 
69 

T3 
60 

69 
56 

82 

58 

85 

60 

8T 
64 

91 
68 

84 

TO 

81 
TO 

93 

69 

93.4 
69.2 

«|MTE«S  9  NNE 

•      •      • 

MAX 

Mm 

102 

69 

105 

7* 

91 
69 

91 
60 

95 

6  6 

95 

70 

94 
70 

93 

63 

95 

67 

97 
69 

101 

67 

89 
66 

98 

TO 

92 
69 

84 

69 

94 
70 

96 
69 

9T 
67 

100 
65 

98 
66 

98 
TO 

99 
69 

92 

67 

90 
55 

62 

57 

69 
54 

79 
56 

84 

61 

8T 
66 

82 

66 

89 
68 

91.5 
65,9 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBASY 

MAX 

Mm 

106 
80 

102 
80 

95 
67 

91 
61 

96 
61 

98 
63 

99 
68 

93 
64 

98 
66 

102 
67 

103 

69 

94 
67 

92 

66 

87 
66 

88 
72 

95 

72 

98 
69 

98 
69 

100 
Tl 

99 
70 

100 
TO 

99 

71 

8T 
65 

81 
56 

64 
56 

Tl 
53 

82 
56 

88 

63 

90 
66 

85 

67 

86 
66 

92.5 

66.4 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

103 
77 

99 
77 

91 

66 

93 
66 

87 
73 

98 
68 

9* 
69 

98 
72 

100 
71 

99 
73 

94 
72 

93 
69 

89 
Tl 

90 
70 

97 
74 

99 

76 

99 
T6 

101 

74 

100 
T3 

95 
T3 

100 
T5 

84 
69 

80 
65 

73 
56 

79 
57 

84 
59 

86 
63 

89 
69 

85 

66 

82 

TO 

89 
70 

91.9 
69.6 

BARD. ELL  DAH 

MAX 

Mm 

10  1 
75 

100 
78 

92 
72 

92 
66 

91 
71 

95 

71 

95 

70 

94 
73 

98 
73 

97 
73 

98 
77 

90 
68 

85 

70 

87 
71 

91 
74 

92 
75 

94 
T5 

96 

75 

9T 
T3 

95 
Tl 

86 
T5 

94 
72 

94 
68 

90 
65 

68 
60 

81 
60 

79 
67 

85 

6T 

8T 
69 

89 
70 

88 
68 

91.0 
TO.  T 

MLTON  DAM 

MAX 

Mm 

102 
77 

100 
76 

99 
76 

9* 

76 

96 
76 

96 
76 

95 
72 

90 
69 

95 

72 

96 
72 

97 
77 

90 
70 

82 

TO 

92 
72 

93 

74 

94 
73 

94 
T2 

96 
70 

9T 
T3 

94 
T3 

90 
75 

96 

73 

94 
T2 

95 

Tl 

76 
62 

T9 
63 

81 
66 

86 
69 

90 
T2 

93 
72 

93 

70 

92.4 
T1.8 

BENB=CCK  OAK 

MAX 

Mm 

98 
75 

101 

80 

93 
69 

90 
66 

91 

71 

9* 
70 

96 

7* 

92 

70 

92 
72 

99 
71 

99 
73 

93 
70 

92 
73 

87 
71 

88 
72 

93 
72 

95 

T4 

96 
72 

98 
T3 

96 
Tl 

88 
74 

95 

72 

93 
69 

85 

62 

69 
60 

81 
60 

83 
66 

86 

6T 

86 

TO 

90 
68 

88 
69 

91.2 

TO. 2 

BC*<h»» 

MAX 

Mm 

103 
75 

97 

74 

90 
68 

92 

62 

91 

68 

96 

6* 

99 
69 

99 
66 

99 

68 

100 
77 

96 
71 

83 

70 

T9 
69 

92 
70 

96 
75 

96 
75 

9T 
74 

97 
72 

95 
T2 

89 
TO 

95 

75 

88 

TT 

83 
68 

T9 
62 

83 
56 

85 

5T 

86 
63 

88 
6T 

84 
68 

85 
69 

90 
68 

91.4 
69,0 

BC.tE 

MAX 

Mm 

102 
77 

97 
79 

90 
67 

95 
68 

9  0 
67 

96 
68 

95 
69 

99 
68 

95 
68 

91 
73 

92 
73 

88 

70 

83 

71 

88 

70 

93 

74 

100 
75 

99 

75 

102 

74 

99 

74 

92 

T3 

99 

74 

63 

TO 

T9 
68 

TO 
56 

60 
59 

83 
60 

85 

64 

85 
68 

SO 
69 

77 
68 

90 

69 

90.2 
69.6 

BCYD  J  SE 

MAX 

Mm 

100 
7* 

10". 
76 

102 
69 

96 
66 

92 

62 

92 

66 

92 

67 

96 
72 

98 
65 

100 
71 

100 
75 

98 

70 

90 
T2 

86 
72 

88 

72 

94 

75 

95 
74 

97 
70 

99 

73 

98 
T2 

90 
74 

98 
T3 

92 

TO 

85 

62 

64 
61 

80 
5T 

83 
61 

86 

68 

8T 
Tl 

64 
70 

86 

69 

92.0 
69.3 

BREC'ENCIDGE 

MAX 

Mm 

102 
75 

94 
77 

92 
6* 

97 
65 

97 

72 

100 
72 

92 
66 

97 
67 

98 
70 

100 
73 

94 
69 

95 

67 

84 
68 

85 

70 

95 

73 

97 
73 

98 
72 

100 
73 

99 

71 

96 

Tl 

99 
74 

89 
69 

84 
66 

68 
54 

73 

59 

84 
56 

85 

63 

90 
67 

82 

66 

88 
68 

86 
66 

91.6 
68.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

107 
75 

107 

80 

95 
67 

90 
6* 

96 

70 

95 

68 

100 
70 

98 
68 

101 
68 

101 
71 

103 

74 

99 

70 

94 

T2 

89 
70 

89 

73 

98 

74 

102 
71 

103 
70 

103 
72 

101 
Tl 

95 
72 

102 
T2 

93 
69 

85 
60 

66 

60 

82 
5T 

85 

60 

88 
66 

88 

TO 

87 
69 

82 

66 

94.4 
69,1 

-0OO 

MAX 

MM 

10* 
73 

108 
77 

9* 
72 

92 
65 

99 
6  5 

99 
73 

102 
69 

92 

68 

101 

71 

103 
73 

104 

70 

83 

69 

96 

73 

89 
71 

84 
76 

96 
73 

98 

72 

101 
71 

102 
70 

99 
T3 

99 

75 

99 

98 
74 

96 
62 

67 

60 

T6 
63 

89 

67 

88 
68 

93 
T2 

95 
69 

93 
69 

96.6 
TO. 2 

MAX 

Mm 

101 

76 

98 

76 

95 
75 

92 

7* 

100 

7* 

97 

7* 

95 

70 

98 
69 

97 
70 

99 

70 

93 

69 

87 
68 

95 
Tl 

95 

72 

94 
74 

93 
73 

96 

74 

97 

70 

94 
T4 

91 
T3 

94 

71 

9* 

Tl 

94 
72 

90 
71 

79 
64 

81 
61 

85 

67 

90 
68 

90 

70 

93 

71 

92 

70 

93.2 

T1.0 

ct.ee  - 

MAX 

Mm 

100 

75 

95 
76 

90 
69 

92 
65 

93 
71 

95 
72 

92 
72 

100 
67 

100 

71 

101 
71 

94 
71 

92 

69 

92 

TO 

89 

71 

93 

74 

95 
73 

95 
72 

97 
70 

95 
T3 

89 
T2 

97 

73 

95 

T3 

90 
69 

83 
60 

80 
60 

83 

5T 

85 
66 

88 
69 

69 

70 

88 
70 

91 
68 

92.2 
69.6 

■  k:i 

MAX 

Mm 

102 

75 

101 
76 

92 
72 

91 
67 

9  3 
70 

95 

71 

96 
70 

96 
70 

98 
70 

9  9 
tl 

99 
74 

96 
69 

83 

69 

88 

72 

93 

74 

94 
73 

94 
73 

97 
72 

96 
T2 

96 

T2 

89 
72 

93 

TO 

93 
69 

91 
66 

69 
59 

80 
58 

83 

61 

85 
67 

89 
68 

88 
69 

91 
68 

91.9 
69. T 

.«  AIRPORT 

MAX 

Mm 

101 
10 

91 

so 

90 

71 

91 
69 

9  3 
73 

9* 
72 

96 
76 

97 
76 

98 

76 

99 

n 

95 
74 

86 
72 

86 
73 

91 

T4 

94 
78 

98 
78 

97 
79 

98 

79 

95 

T8 

8T 
T5 

97 
77 

92 

T5 

86 
71 

Tl 
61 

80 
61 

82 
62 

84 
69 

86 
70 

85 

72 

65 

71 

90 
71 

90.  T 
T3.3 

ocmse*  urn 

MAX 

Mm 

101 

75 

100 
79 

89 
69 

90 
65 

90 
67 

96 
65 

95 
69 

95 

67 

98 
73 

9  9 
77 

95 
69 

91 

71 

84 
TO 

88 
71 

91 
71 

95 
75 

96 

77 

98 
76 

96 
73 

94 
71 

96 

74 

96 
71 

84 
65 

T9 
61 

82 
59 

84 
58 

84 
65 

87 
67 

65 
68 

82 

68 

89 

68 

91.2 
69.3 

MAX 

Mm 

77 

90 

78 

86 
68 

90 
66 

9  1 
73 

9* 
68 

93 
73 

96 
69 

97 
70 

97 
'5 

96 
77 

91 
70 

8T 
TO 

87 

71 

93 
72 

95 
75 

96 

75 

98 
T3 

96 
73 

90 
72 

96 
75 

95 
73 

88 

70 

82 

60 

82 
61 

85 
60 

85 
64 

8» 

69 

84 
TO 

85 

69 

69 
TO 

90.8 
TO. 5 

Mil* 

MAX 

MO> 

9' 

99 
75 

91 
71 

88 
66 

91 

M 

93 

71 

94 
69 

86 
66 

94 
70 

•9 

69 

98 
68 

85 

68 

90 
68 

81 
68 

83 

74 

91 

M 

92 

71 

93 

71 

95 
70 

92 

70 

91 
72 

93 

70 

92 

67 

8T 
61 

64 
59 

71 
57 

80 
62 

81 
62 

8T 
70 

89 
68 

88 
67 

88,  T 
68.1 

MR 

H 

10* 
79 

95 
67 

9* 
61 

97 

1.1 

100 
70 

101 
69 

94 

44 

97 
67 

100 
72 

101 
67 

88 
68 

94 
T2 

89 

69 

84 
72 

94 
T2 

108 
70 

100 
68 

99 
69 

96 
72 

98 
70 

97 
67 

90 
38 

64 
57 

72 

57 

83 

62 

83 

67 

68 

TO 

83 

68 

R9 
65 

92.5 

6T.6 

MM 

77 

17 
76 

95 
75 

95 

6  ' 

93 
72 

88 
72 

97 
67 

94 
68 

M 

70 

94 

70 

96 
65 

90 
66 

87 
68 

92 

73 

92 
T2 

94 
71 

94 
68 

93 
70 

93 

70 

92 

71 

93 

TO 

91 
60 

81 
60 

81 
61 

BT 
60 

88 

61 

8T 
T2 

88 
72 

86 
68 

M 

6H 

91.6 
68.6 

MR 

1'.  1 

9* 
Tt 

90 
TO 

92 
66 

9  1 
•9 

95 
68 

94 
70 

100 
68 

98 

70 

100 

74 

9' 
74 

97 
68 

86 

TO 

93 

71 

94 
75 

9T 
T3 

98 
73 

99 

71 

96 

74 

85 
72 

96 
75 

96 
T* 

89 
68 

83 
60 

80 
59 

81 
58 

85 

66 

86 
68 

95 
69 

91 
69 

92 

68 

92.9 
69.8 

KIN 

7» 

91 
'2 

91 

9  1 
M 

95 
72 

94 
75 

97 
73 

100 
75 

9  9 
78 

95 
75 

90 
73 

85 
T5 

91 
76 

95 

78 

96 
TT 

97 

77 

98 

76 

97 
76 

90 
75 

97 
78 

93 

T6 

88 
72 

T2 
64 

82 
64 

85 
62 

87 
70 

8T 
T3 

85 

T4 

89 
74 

92 
73 

91.  T 
T3.6 

-<  *LY 

KOI 

'• 

101 
12 

9* 

Tl 

M 

»0 

9| 
'  1 

93 
71 

94 
T9 

94 
73 

98 

74 

99 

76 

99 
76 

97 
70 

90 
73 

89 
71 

87 
73 

93 
TT 

96 

77 

98 
76 

99 

76 

96 
T3 

87 
75 

9T 

T5 

94. T 
T4.3 

M  •. 

t* 

101 
7« 

91 
67 

91 
61 

ft 

'  1 

91 

67 

96 
T2 

95 

68 

97 
66 

|| 

96 

76 

93 

69 

87 

70 

•  4 
69 

87 
70 

92 

T3 

94 
72 

93 

70 

96 

72 

95 

71 

88 
73 

96 
T2 

86 
69 

T9 
60 

66 
36 

84 
56 

83 

38 

84 
68 

63 

69 

81 
67 

60 
69 

89.9 
68.2 

' 

iy  - 

98 

78 

97 

98 

'  1 

101 

100 

75 

98 
TO 

100 
67 

111 
71 

101 

Tl 

96 
71 

88 

67 

90 
72 

91 

71 

95 
73 

96 

72 

97 
Tl 

98 

69 

96 
'2 

92 

T2 

96 

74 

96 
T2 

94 
72 

84 
64 

79 
60 

so 

60 

86 
63 

91 
68 

94 
T2 

92 
T2 

66 

6  9 

94,1 
TO, 2 

tm 

"■ 

76 

»* 

96 
tl 

••. 

96 

>5 

91 
72 

96 
M 

97 
72 

f| 

|1 
69 

89 

'1 

94 
74 

93 

71 

93 

74 

93 
72 

9T 
71 

97 
68 

96 
73 

93 

74 

96 
7» 

96 

T4 

95 
72 

92 
T3 

78 
62 

78 
62 

82 
62 

90 
66 

94 
T3 

93 
T2 

10 

Tl 

93,6 

Tl.S 

•> 

M 

u 

'  1 

70 

'0 

98 

47 

99 
6* 

71 

98 

»l 

89 
'0 

90 
72 

88 
73 

94 
74 

93 

'  i 

9T 
71 

98 
69 

95 

71 

90 

71 

9T 
T3 

95 
T3 

93 
68 

87 
62 

79 

61 

82 
55 

87 
61 

88 

TO 

92 

Tl 

90 
70 

90 

6H 

93.9 

69.1 

Mm 

,-.-. 

'<■ 

', 

"■ 

tl 

100 
66 

100 
M 

'1 

98 

46 

89 

46 

»2 
72 

84 
69 

94 
P| 

94 
Tl 

96 

'1 

98 
TO 

95 

'/ 

93 

70 

95 
T2 

94 

70 

96 
70 

88 
63 

76 
59 

80 
59 

83 
62 

89 
68 

90 
71 

89 
66 

64 

i.k 

92.' 
69.1 

MM 

" 

65 

H 

9* 

M 

99 

71 

96 

'0 

9» 

82 
TO 

»6 

P4 

93 

'4 

97 
PI 

98 
71 

100 
72 

99 
72 

9T 

T2 

105 
71 

90 
47 

80 
37 

65 
5T 

75 
33 

84 
39 

84 
66 

68 

71 

69 

68 

II 

6  9 

92,4 

69.0 

«•*•• 

mm 

91 

•< 

98 

69 

PI 

89 
'I 

M 

'4 

II 

9) 
PI 

95 
74 

96 
T3 

9T 
Tl 

96 

'2 

93 

72 

9T 
78 

96 

72 

93 

70 

84 
62 

79 

61 

83 
38 

86 
58 

68 
69 

94 
72 

88 

70 

90 
61 

92.6 

70.1 

~lng  RUIIon  lnd*a 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST  1966 


Station 

Das 

ol  Month 

a 

01 
to 

0 

> 

< 

1 

1- 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  U 

» 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 
MM 

99 
76 

99 

78 

93 
69 

89 
67 

90 
70 

92 

68 

93 
74 

94 
69 

96 
70 

98 
7* 

98 
78 

95 
70 

88 
73 

88 

71 

88 
71 

92 
74 

9* 

74 

96 
72 

97 
72 

94 
72 

88 
75 

9* 
73 

91 
69 

84 
62 

68 
63 

79 
60 

84 

67 

86 
69 

85 
69 

83 
69 

88 
69 

90.* 
70.5 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

100 
75 

100 
77 

88 

70 

89 
64 

91 
67 

92 
66 

9* 

68 

95 

67 

97 
68 

98 
72 

97 
76 

97 
69 

82 
70 

65 
70 

91 

73 

91 
74 

94 
73 

95 
72 

97 
72 

9- 
71 

88 
73 

95 

74 

92 
68 

83 
63 

67 
59 

80 
58 

82 

61 

83 
66 

84 
67 

85 

70 

8* 

70 

90.0 
69.1 

GR0E5»ECK 

MAX 

MIN 

102 
75 

101 

75 

94 
76 

96 
71 

96 

72 

96 
72 

95 
70 

92 

70 

98 
71 

98 
71 

99 
72 

92 
68 

83 
69 

90 
71 

96 

74 

95 
73 

94 
74 

96 
72 

97 
72 

94 
73 

85 
73 

94 
71 

94 
71 

92 

70 

72 
60 

60 
61 

84 

62 

85 
68 

89 

69 

91 
69 

92 
70 

92.3 

70.5 

HAMILTON 

MAX 

MIN 

97 
75 

103 

76 

95 

75 

91 
62 

92 
66 

96 
72 

97 

73 

91 
65 

98 

70 

100 
70 

100 
68 

86 
68 

89 
70 

67 
71 

87 
72 

94 

71 

95 
70 

97 
66 

98 
68 

96 
69 

95 
72 

97 
70 

93 

71 

93 
66 

69 

60 

72 

60 

77 

62 

83 
67 

89 

71 

93 
69 

90 
66 

91,6 

68.8 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

102 

76 

105 
78 

91 
66 

91 

66 

92 

67 

88 
68 

98 
70 

92 
73 

98 
70 

98 

70 

97 
71 

91 
69 

88 
70 

64 
71 

92 
74 

96 

75 

101 

73 

102 
75 

104 
73 

105 
73 

95 
72 

101 
71 

9* 
66 

76 
58 

67 
58 

79 
56 

83 
58 

85 
63 

88 

70 

82 
68 

80 

68 

91.8 

66.9 

HICO 

MAX 

MIN 

101 
75 

99 
77 

98 
72 

94 
73 

97 
68 

98 
73 

94 

72 

95 
66 

96 

69 

97 

70 

95 

68 

89 
64 

87 
63 

85 
70 

92 

73 

94 
71 

96 

70 

96 
69 

94 
70 

92 

69 

95 
70 

94 

70 

92 

69 

84 
61 

75 

60 

60 
58 

8* 
61 

90 
68 

90 
69 

90 
68 

88 
67 

92.0 
68.5 

HILLSBORO 

MAX 

MIN 

100 
78 

99 

78 

9* 

7* 

91 
69 

92 
72 

95 
75 

96 

72 

91 
69 

97 
73 

97 

74 

97 
73 

90 
70 

88 
72 

89 

75 

92 

75 

91 
74 

93 
74 

94 
74 

96 
76 

94 
75 

89 

74 

95 
73 

93 

71 

90 
68 

69 
62 

80 
59 

79 

6* 

89 
69 

67 
72 

90 
73 

89 
72 

91.2 
71.9 

JACKSBORO 

MAX 

MIN 

102 
78 

101 
79 

90 
65 

92 
65 

90 

73 

95 
69 

95 

68 

96 
70 

98 
69 

99 
73 

98 

74 

92 

70 

91 
68 

86 
69 

94 
75 

97 

74 

97 
79 

99 
72 

98 
72 

97 
71 

98 
72 

96 

70 

63 
67 

78 
58 

80 
60 

84 
57 

8* 
61 

89 
67 

90 

68 

88 
67 

90 
67 

92.5 
69.3 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

101 
74 

102 
76 

88 
69 

94 
65 

95 
67 

97 
68 

97 

70 

96 
68 

101 
69 

101 
72 

100 
74 

97 
68 

84 
69 

88 

70 

94 
73 

94 
72 

97 
73 

98 
72 

100 
72 

95 
71 

99 
73 

98 
72 

95 
69 

91 
65 

68 
57 

64 
58 

83 

60 

88 
66 

88 
68 

89 
69 

90 
68 

93.3 
68,9 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

101 

76 

100 
72 

98 
76 

97 
70 

98 

72 

96 
73 

93 
71 

96 
67 

97 
71 

101 
70 

98 
71 

95 
70 

91 

73 

94 
73 

95 
74 

94 
72 

97 
71 

96 
70 

96 
70 

95 
71 

94 

70 

95 
72 

92 

70 

90 
71 

78 
61 

85 
65 

90 
66 

92 

78 

93 
72 

92 
71 

91 
70 

94,3 
70,9 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

100 
75 

98 
76 

86 
72 

88 

67 

90 
69 

90 
69 

93 
69 

95 

69 

96 
69 

96 

70 

96 
75 

94 
70 

8* 
70 

65 
67 

90 
74 

92 

73 

94 
72 

96 
72 

97 
7* 

94 
72 

69 
74 

95 
74 

91 

70 

85 
65 

69 
59 

80 
61 

82 
62 

85 
68 

84 
69 

86 

70 

87 
70 

69,8 
69,9 

MARLIN 

MAX 
MIN 

102 
76 

98 
76 

98 
75 

99 

71 

96 

74 

100 
75 

92 

71 

100 
68 

100 
70 

100 
72 

93 
69 

86 
69 

91 

71 

93 

71 

95 
74 

94 
74 

97 
74 

97 
69 

95 
7* 

89 

73 

94 
73 

95 
70 

9* 
73 

83 
61 

80 
61 

81 
59 

85 
59 

91 
68 

92 
70 

92 

73 

93 
70 

93,4 

70,4 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

10* 
76 

103 
76 

100 
7* 

9* 
66 

95 
73 

95 

73 

98 

73 

88 

70 

99 
7* 

99 
72 

100 
72 

92 

68 

85 
68 

93 

72 

93 

74 

93 
72 

95 
72 

96 

73 

98 
72 

98 
72 

89 
72 

95 

70 

9* 
71 

91 
67 

72 
61 

76 
59 

71 

63 

88 
66 

92 

70 

90 
70 

91 

69 

92.7 
70.3 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

97 
72 

93 
74 

86 
68 

88 
64 

89 

70 

92 
68 

93 

70 

95 

70 

95 
70 

98 
75 

94 
72 

83 

69 

81 
70 

85 
70 

90 
73 

95 
73 

95 

73 

95 
73 

93 

73 

66 
73 

95 
74 

90 

74 

84 
69 

80 
60 

80 
58 

81 
59 

83 
65 

8* 
69 

81 
68 

83 
69 

88 
69 

88.8 
69.5 

MEXIA 

MAX 

Mm 

103 
76 

100 
76 

91 

76 

94 
71 

96 

71 

95 
7* 

95 
71 

90 

71 

97 
72 

97 
73 

97 
77 

91 

70 

80 
69 

87 
72 

91 
76 

92 

74 

92 

74 

93 
73 

94 
73 

93 

74 

86 

74 

91 

72 

91 
73 

90 

70 

71 
62 

60 
62 

80 
62 

62 
69 

67 
71 

88 
72 

89 
71 

90.4 
71.6 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

102 
76 

92 

si 

93 

70 

93 

66 

93 
73 

97 
72 

95 
71 

99 
69 

99 

70 

99 
74 

93 

74 

94 
71 

87 
71 

66 
71 

96 

74 

97 

74 

97 
73 

99 
72 

97 
73 

91 
71 

98 
72 

90 
73 

88 

69 

69 
62 

80 
62 

82 
60 

84 
6* 

88 
68 

90 
69 

83 

69 

90 
68 

91.6 

70.4 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

Mm 

101 
76 

100 
72 

93 

7* 

92 

65 

94 
70 

94 
73 

95 
72 

92 

71 

98 
73 

98 
71 

98 
72 

95 
68 

84 
70 

67 
71 

93 
74 

93 

73 

93 

74 

95 

77 

95 
73 

94 
72 

86 

75 

93 
72 

93 
69 

89 
66 

67 
60 

60 
60 

80 
67 

85 
68 

88 
69 

90 
71 

91 
69 

91.2 
70.5 

OLNIY 

MAX 

Mm 

81 
64 

75 
55 

76 

60 

83 
58 

8* 
63 

B8 
68 

62 
68 

83 
67 

PARIS 

MAX 

Mm 

98 
76 

100 
75 

85 
70 

88 
66 

89 
68 

90 
67 

92 
72 

96 

71 

96 
67 

97 
75 

96 

73 

88 

70 

78 
71 

63 

70 

66 
70 

91 
74 

90 
74 

97 
76 

97 
72 

94 
72 

88 

74 

9* 

72 

89 
68 

80 
62 

66 
56 

83 
60 

85 
67 

85 
67 

86 

70 

83 

68 

80 
70 

88.7 
69.8 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

105 
75 

100 
78 

92 
67 

92 
64 

94 
68 

94 
67 

97 
71 

97 
70 

99 
69 

99 
72 

99 
76 

96 

70 

87 
71 

84 
66 

86 
72 

91 
7* 

95 
73 

96 
72 

98 
73 

97 
71 

88 
73 

95 

73 

90 

70 

85 

61 

64 
58 

81 
59 

8* 
62 

85 
66 

86 

69 

79 
68 

85 

69 

91.0 
69.3 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

99 
75 

101 
76 

95 
75 

91 
65 

93 
69 

97 
73 

99 
72 

92 
67 

96 
72 

99 
69 

100 
70 

S3 
68 

92 
71 

87 
70 

85 
75 

92 
72 

94 
72 

95 
69 

97 
71 

95 
70 

92 
72 

96 

72 

94 
70 

89 
62 

67 
60 

73 
61 

81 
63 

83 
67 

87 
69 

90 
68 

95 
67 

91.3 
69.4 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

10* 
77 

100 
81 

92 
66 

94 
65 

98 

71 

98 
70 

95 

69 

97 
67 

99 
73 

102 

75 

94 
66 

94 
66 

88 
70 

63 
69 

93 
72 

96 
73 

97 
71 

99 

71 

97 
71 

97 
70 

98 

74 

97 
70 

69 
66 

83 

57 

70 
60 

63 
57 

83 
65 

89 

69 

84 
66 

88 
66 

86 
69 

92.5 

68,6 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

101 
74 

98 

77 

90 
69 

92 

65 

93 
67 

95 

67 

97 
70 

99 
68 

99 
69 

99 

71 

97 
71 

83 

68 

86 

71 

92 

70 

93 

73 

95 
73 

97 
73 

98 
72 

94 
72 

92 

71 

97 
72 

93 
72 

91 
68 

81 

59 

81 
58 

64 
59 

86 
65 

86 

67 

87 
69 

85 
69 

91 
69 

92,0 

69.0 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

99 

78 

100 
78 

93 
69 

90 
64 

93 

6* 

96 

72 

97 
70 

90 

68 

95 
69 

97 
72 

98 
70 

89 
69 

93 

69 

83 

70 

92 

73 

94 
73 

95 
72 

96 

71 

95 
70 

93 

71 

96 

72 

91 
67 

86 
60 

63 
59 

70 
58 

81 

62 

62 
66 

88 
68 

85 
68 

88 
67 

90.3 
66.6 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

100 
7* 

98 
75 

98 
76 

90 
64 

92 
78 

92 

76 

94 

68 

85 
66 

93 

70 

98 
72 

100 
71 

88 

66 

89 
66 

69 
67 

92 

71 

97 

71 

98 
72 

100 
73 

99 

72 

96 
70 

98 

72 

98 

68 

82 

60 

70 
59 

72 
61 

89 
60 

89 
61 

69 
67 

90 
68 

92,0 
66.6 

ROSEBUD 

MAX 

Mm 

100 
77 

100 
77 

97 
76 

96 
72 

98 

76 

97 
75 

92 

71 

97 
70 

97 
72 

9  8 
72 

94 
69 

89 

70 

94 
72 

93 

73 

94 
75 

94 
73 

95 
73 

96 
71 

94 

74 

92 
74 

94 
74 

94 
71 

93 
73 

88 
71 

87 
62 

81 
63 

85 
67 

90 
69 

91 
70 

93 
73 

91 
72 

93.4 
71.8 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

100 
77 

100 
78 

90 
69 

89 
63 

91 
71 

91 
66 

95 

71 

97 
69 

96 
69 

99 
76 

96 
76 

94 
69 

83 
70 

76 
69 

86 
71 

91 
74 

95 

74 

96 
72 

97 
7* 

94 
72 

67 
73 

95 
73 

88 
67 

81 
61 

69 
56 

61 
57 

83 
6* 

80 
68 

82 
69 

85 

69 

89.6 
69.6 

SPRINGTOWN 

MAX 

Mm 

102 

73 

104 

78 

94 
65 

90 
59 

92 
68 

93 

64 

98 

68 

94 
64 

98 
65 

ino 

68 

100 
72 

98 

68 

92 
71 

87 
68 

65 
69 

95 
73 

98 
73 

99 
70 

101 
69 

100 
67 

93 
71 

98 
69 

92 
66 

84 
59 

64 
58 

81 
55 

■13 
58 

88 
65 

88 

62 

88 

67 

79 

65 

92.2 

66,7 

STEPHENVILLE  6  SW 

MAX 

Mm 

99 

7* 

104 
77 

93 
70 

90 
65 

92 
69 

96 
73 

92 

70 

92 
68 

99 

71 

101 
71 

100 
70 

87 
69 

96 

70 

87 
69 

85 
TO 

95 
70 

97 
70 

95 
70 

92 

72 

95 

71 

93 

67 

6* 
59 

71 
59 

67 
61 

80 
62 

83 
65 

67 
69 

90 
68 

89 
66 

91.4 
68.4 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

102 
76 

101 
77 

100 
75 

96 
72 

97 
78 

95 
72 

95 
71 

97 

71 

96 
72 

97 
72 

97 
76 

91 
70 

92 
72 

93 
72 

93 

71 

95 

73 

94 
73 

97 
68 

97 
73 

90 
72 

97 
75 

96 
72 

94 
71 

9* 
72 

77 
61 

79 
63 

86 
69 

92 

64 

90 
66 

94 
71 

9* 
71 

93.8 

71.3 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

105 
75 

103 
76 

104 
72 

95 

71 

98 
73 

99 
75 

97 
71 

93 

70 

97 
69 

99 
72 

99 
75 

93 

70 

94 

73 

93 

71 

93 
74 

96 
72 

96 
73 

98 
69 

100 
72 

98 
72 

94 
75 

98 

70 

99 

70 

98 

72 

84 
62 

77 
62 

80 
67 

86 

68 

91 

70 

94 

71 

93 
70 

95.0 
71.0 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

101 
78 

101 

78 

99 

77 

95 

74 

96 
7* 

96 
72 

92 

72 

91 
72 

97 
73 

96 
74 

97 
74 

91 
70 

63 
71 

92 
73 

91 
73 

93 
74 

93 
73 

95 
73 

97 
73 

93 

74 

91 
74 

93 
73 

93 

73 

92 
72 

82 
62 

82 
62 

79 
67 

84 
68 

89 
69 

92 

73 

92 
71 

92.2 
72.1 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

105 
77 

105 

76 

95 
65 

91 
64 

95 
68 

96 

70 

95 
69 

99 

70 

98 

73 

101 
74 

99 
72 

91 

70 

95 

70 

63 
70 

90 
7* 

96 
75 

98 
73 

99 

72 

102 
71 

99 
73 

96 

75 

100 

70 

83 
6* 

78 
54 

64 
56 

72 
57 

82 

59 

85 

64 

88 
68 

83 

68 

87 
68 

91.9 
68.7 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

102 

78 

100 
78 

97 
73 

93 

69 

93 

74 

95 
75 

97 
73 

90 

69 

97 
75 

98 
74 

98 
72 

90 

69 

85 

70 

69 
73 

92 

75 

93 

75 

93 
74 

95 
74 

96 

75 

94 

74 

89 
75 

95 

74 

93 
72 

92 

68 

70 
61 

80 
60 

79 

64 

85 
70 

89 

72 

91 

71 

91 

70 

91.6 
71.8 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

103 
82 

98 

77 

93 

77 

94 

70 

98 

77 

98 
78 

93 

77 

98 

71 

100 
78 

100 
76 

92 

73 

87 
73 

91 

76 

93 

77 

94 

79 

95 

78 

97 
77 

97 
75 

97 
78 

90 
77 

97 

79 

9* 
78 

94 
76 

80 
65 

81 
65 

79 
63 

87 
72 

93 
74 

95 
76 

94 
76 

92 
7* 

93.4 
75.0 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

101 
75 

100 
77 

91 

70 

92 
64 

94 
69 

93 
70 

95 

75 

98 
71 

100 
72 

100 
81 

96 
74 

87 
71 

86 
70 

91 
71 

94 
7* 

96 
73 

97 
74 

99 
71 

96 
73 

88 
72 

96 
74 

96 
73 

92 
68 

86 
59 

60 
59 

80 
60 

8* 
66 

86 
66 

89 
68 

91 
69 

92 

68 

92.5 
70.2 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

101 
76 

102 
77 

94 
67 

90 
64 

92 
69 

93 

68 

95 
71 

95 

67 

100 
69 

100 
72 

100 
71 

97 
69 

91 
73 

90 
70 

85 
71 

94 
72 

96 
72 

97 
71 

95 
71 

98 
70 

90 
72 

98 
70 

92 
69 

85 

61 

66 
60 

80 
57 

83 
62 

85 
65 

87 
69 

90 
69 

80 
65 

91.6 
68.7 

WHITNEY  DAM 

MAX 

Mm 

103 
75 

102 
75 

97 

75 

93 

67 

94 
70 

99 
73 

98 
73 

92 
66 

98 
72 

100 
71 

100 
71 

89 
69 

89 
71 

90 
71 

92 
75 

9* 
73 

96 
71 

97 
69 

97 
73 

96 
7* 

90 
73 

95 
71 

94 
71 

92 
67 

68 
61 

80 
59 

80 
60 

85 
69 

89 

70 

91 
69 

90 

69 

92.6 
70.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
-    257    - 


DAILY  TEMPERATURES 


CEXAS 
AUGUST    1966 


Station 

Day  oi  Month 

• 
01 
4 

1 

2 

3 

4 

" 

6 

7 

' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.3 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
>* 

•     *     • 

CAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

MAX 

MM 

100 
T4 

99 
7* 

94 

77 

97 
71 

101 

72 

90 
72 

94 
69 

96 
69 

95 
69 

97 
71 

90 
73 

85 
73 

96 
70 

96 
75 

96 
73 

97 
72 

98 
72 

97 
70 

95 
72 

87 
71 

93 
71 

93 
71 

93 

72 

83 
70 

80 
60 

78 
61 

82 
67 

89 
68 

91 
70 

91 
70 

92 

71 

92.4 

70.6 

ATHENS 

MAX 

MIN 

100 
T5 

99 

77 

92 
76 

93 
71 

94 
72 

96 
72 

95 
71 

100 
72 

97 
70 

97 
72 

95 

77 

78 
70 

88 
72 

91 
71 

94 
73 

96 
74 

96 
76 

97 
75 

96 
74 

96 
74 

93 

76 

93 
75 

91 

73 

87 
63 

81 
60 

84 
62 

86 
68 

88 
69 

91 
72 

93 

71 

91 
72 

92.5 
71.6 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

CENTER 

MAX 

Mm 

98 
71 

95 
7* 

89 
74 

89 

70 

93 
67 

88 
65 

92 
65 

91 
67 

97 
67 

92 
68 

94 
73 

76 

71 

79 

70 

92 
72 

91 

74 

98 
73 

96 

74 

98 
Tl 

94 
69 

90 
70 

80 
71 

94 
72 

95 

71 

90 
62 

83 

62 

84 
58 

83 
61 

82 

66 

86 
69 

17 
68 

91 

70 

89,9 
68,9 

CENTERVIUE 

MAX 

MIN 

101 
76 

97 
76 

93 
70 

94 
73 

93 
70 

93 
73 

92 
69 

90 
66 

96 
70 

97 
70 

100 
75 

84 
70 

86 
71 

92 
72 

95 
72 

95 
72 

95 

75 

97 
Tl 

95 
72 

92 

73 

82 

72 

94 
70 

92 

71 

89 
69 

77 
60 

78 
59 

83 
64 

85 

65 

90 
67 

91 
66 

92 

66 

91.3 

70.0 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

94 
7* 

96 

78 

85 
71 

87 
64 

88 
65 

89 
66 

92 
66 

96 
69 

96 
66 

94 
72 

88 
68 

90 
68 

82 
69 

86 
70 

90 
74 

94 
73 

95 
74 

95 

71 

92 

71 

92 

71 

88 
73 

92 
72 

90 

67 

81 
62 

67 
55 

77 
59 

84 
62 

87 
66 

85 

65 

84 
69 

82 

71 

66.4 
68.4 

COLDSPRING  5  SSfc 

MAX 

min 

95 
72 

95 
74 

93 
73 

85 
72 

89 
73 

92 

71 

88 
68 

90 
68 

92 
70 

92 
70 

90 
75 

84 
73 

88 
73 

91 
73 

93 
73 

93 
72 

94 
72 

95 
70 

94 
72 

88 
72 

88 
71 

88 
69 

92 
71 

92 
68 

82 
62 

77 
60 

81 
65 

80 
65 

88 
67 

90 
68 

92 

70 

89.4 
70.1 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

100 
78 

95 

77 

95 
77 

97 
74 

99 
77 

94 
76 

94 
72 

98 
71 

97 
73 

99 
74 

88 
74 

98 
74 

96 
73 

96 
78 

94 
76 

95 
75 

95 
76 

95 
74 

93 

76 

81 
75 

92 

75 

93 

73 

92 

74 

85 
63 

76 
63 

79 
65 

85 

71 

89 
71 

90 
72 

90 
73 

89 
73 

92.2 
73.3 

CONPOE 

MAX 

Mm 

99 

7* 

98 
74 

98 

76 

91 

74 

89 

74 

95 

75 

89 

70 

92 

70 

93 

71 

93 
72 

92 
74 

89 
73 

92 

76 

96 
74 

96 
74 

94 
72 

95 
73 

91 

73 

96 

73 

90 
73 

81 
72 

91 

70 

95 

71 

95 
72 

81 
63 

74 
61 

81 
65 

80 
62 

91 
69 

92 

69 

92 
71 

91.3 
71.1 

CRCC«ETT 

MAX 

Mm 

99 
72 

99 
72 

93 

73 

92 

70 

91 
70 

86 

73 

94 
67 

95 
67 

96 

67 

96 
69 

97 
70 

87 

70 

81 
70 

92 

75 

93 
71 

94 
72 

94 
72 

95 
72 

95 

72 

93 
72 

80 
71 

92 

70 

92 

70 

90 
68 

77 
62 

79 
60 

83 

61 

84 
66 

89 
68 

90 
68 

92 
69 

90,6 
69.1 

OAlNGERPIELD  9  S 

MAX 

Mm 

100 
77 

98 

78 

88 
74 

91 
69 

92 
69 

95 
69 

96 
69 

98 
72 

96 
71 

95 

73 

93 
73 

78 
70 

88 

73 

91 
72 

92 
75 

96 
76 

97 
77 

98 
76 

98 
72 

92 

74 

95 
69 

95 
76 

93 

73. 

83 

65 

84 
61 

87 
59 

89 
68 

88 
71 

90 

70 

87 
69 

86 

60 

91,9 

71.0 

OIAlvIllE  2  . 

MAX 
MIN 

97 

72 

92 

75 

89 
74 

89 

71 

89 

70 

93 

70 

93 
70 

96 
70 

92 
68 

95 

70 

92 
71 

75 
69 

88 

70 

92 
72 

92 
73 

92 

T3 

93 

74 

93 
72 

91 

71 

81 
73 

90 
72 

90 
72 

87 
71 

81 
60 

79 
59 

82 
61 

82 

67 

67 
68 

88 
70 

88 
70 

89 
72 

86,9 

70,0 

(HCRY  t  ■• 

MAX 

Mm 

99 
T4 

98 
73 

89 
70 

90 
60 

92 
64 

92 
64 

94 
68 

95 

68 

too 

67 

97 
71 

95 
75 

93 
70 

82 

70 

84 
71 

93 

70 

93 

74 

94 
74 

95 
75 

96 
71 

92 

71 

89 
74 

93 
73 

92 

67 

84 
62 

72 
57 

81 
56 

85 

61 

85 
66 

66 
66 

88 
69 

B7 
69 

90,5 
66.4 

(VAOAlE 

MAX 

Mm 

96 
71 

96 

71 

93 
75 

88 
74 

87 
73 

91 
72 

88 
69 

91 
67 

92 

68 

93 

70 

89 
72 

85 
72 

91 
75 

91 
73 

90 
71 

93 

71 

95 

74 

96 

71 

93 

73 

88 
72 

80 
73 

92 

70 

94 
72 

93 

67 

87 
62 

75 
61 

85 

65 

88 
69 

91 
69 

92 

69 

93 

71 

90,2 
70,4 

pairPIElD 

MAX 

Mm 

73 

76 

76 

68 

95 
71 

95 
72 

93 
68 

96 
69 

95 
70 

96 
70 

94 
74 

78 
68 

90 
70 

93 
71 

93 

73 

92 
73 

94 
75 

95 

73 

94 
73 

92 
73 

93 
71 

91 

71 

90 
71 

85 

64 

78 
60 

80 
59 

84 
66 

88 
66 

86 
66 

89 
70 

89 

69 

90,1 
70.0 

PPANKLtN 

MAX 

Mm 

PRANrjTCN 

MAX 

Mm 

100 
72 

100 
75 

90 
75 

93 
64 

94 
65 

96 
64 

96 
64 

99 
68 

95 
69 

96 
74 

90 
69 

89 
69 

87 
70 

91 
70 

94 
70 

95 
73 

95 
72 

96 

71 

94 
71 

92 

71 

92 

69 

89 
66 

72 
59 

85 

55 

84 
64 

90 

67 

91 
68 

92,0 
66.1 

•IL»ER  2  - 

MAX 

Mm 

92 

71 

96 
75 

90 

71 

88 
62 

89 
63 

90 
62 

92 
62 

94 

67 

97 
66 

95 

67 

96 
69 

88 

70 

77 
TO 

86 
69 

91 
72 

92 

72 

94 
73 

72 

96 
69 

91 
71 

84 
73 

91 
72 

91 
69 

85 

61 

75 
56 

82 
54 

86 
61 

86 
65 

86 
65 

87 
68 

69.1 
67.1 

SLAOE.ATEP 

MAX 

Mm 

91 
7J 

97 
73 

88 

74 

88 
67 

88 
67 

89 
68 

92 

66 

92 
69 

97 
69 

92 

71 

94 

88 
69 

84 

70 

85 

70 

90 
73 

91 

74 

94 
74 

95 

74 

96 
72 

93 
72 

89 
73 

92 
73 

91 

70 

87 
66 

75 
59 

80 
57 

84 
59 

85 

68 

86 
61 

86 

71 

84 
71 

69.2 
69.5 

'  'ON 

MAX 

Mm 

•1 

TO 

95 
72 

89 

74 

90 
70 

86 
72 

93 
77 

95 
64 

96 
64 

95 
69 

93 

67 

84 

67 

93 

68 

94 
70 

94 
71 

96 

71 

96 

73 

96 
61 

93 

70 

98 
71 

90 
70 

9* 
67 

93 
66 

90 
65 

89 
69 

89 
61 

84 

57 

85 

64 

86 
65 

86 
65 

87 
65 

91.6 
66.1 

-C'PSTEAO 

MAX 

Mm 

99 

7* 

99 

74 

97 
77 

93 
73 

94 
74 

98 

74 

90 
69 

93 
69 

94 

70 

94 

71 

92 
72 

95 
71 

98 

75 

97 
73 

95 
72 

98 

72 

97 
72 

97 
72 

93 
72 

82 

71 

95 

71 

94 
72 

94 
72 

88 
61 

72 
62 

80 
67 

82 

69 

90 
70 

91 
71 

92 
71 

92.9 
71.2 

"PStfPiCN 

MAX 

Mm 

9J 

71 

96 

74 

92 
72 

89 
66 

92 
65 

92 
63 

96 

66 

94 
65 

97 
66 

96 
69 

88 

70 

74 
69 

91 
70 

92 

72 

93 

74 

92 

74 

94 

73 

94 
70 

92 
72 

85 
73 

91 
70 

93 

71 

87 
62 

75 
61 

81 
57 

83 
58 

87 
66 

86 
17 

87 
68 

88 
69 

90,0 
66,2 

NUNTtvlLLE 

MAX 

Mm 

101 
T» 

100 

74 

96 

73 

88 

71 

92 
73 

89 
73 

90 
69 

93 
71 

94 
71 

94 

71 

89 
71 

88 
72 

94 

75 

94 
73 

95 
72 

95 
73 

96 
72 

96 
72 

90 
72 

80 

70 

93 

71 

95 

72 

94 
67 

81 
60 

76 
61 

82 
65 

87 
67 

90 
70 

92 

71 

93 

71 

91.1 

70.6 

- ■:   \-k 

MAX 

MIN 

92 
72 

95 

75 

89 

74 

86 

70 

•  8 
72 

83 

72 

91 
68 

91 

70 

93 

71 

84 
73 

86 

'1 

92 
73 

92 

74 

94 
75 

95 
75 

96 

71 

94 
70 

92 
73 

80 
71 

91 
72 

91 

71 

91 
64 

85 
62 

80 
62 

82 

64 

85 

68 

88 
69 

92 

70 

92 
70 

69,9 

70.9 

jACPSCN.tLLt 

MAX 

MIN 

95 
7* 

95 

77 

86 
75 

II 

69 

90 
68 

91 
69 

89 

70 

90 
72 

90 
72 

85 
71 

84 
69 

85 

67 

89 
68 

90 

74 

93 
75 

94 

74 

95 
72 

94 
73 

89 
72 

92 

70 

91 
72 

92 

70 

85 
59 

81 

60 

85 
61 

85 
61 

86 
64 

85 
66 

II 

6B 

69.1 
69,6 

'.  H 

MAX 

Mm 

15 
71 

97 
70 

9) 

76 

84 

87 
73 

86 
73 

91 

64 

92 

64 

93 
67 

82 
72 

84 
72 

94 
72 

90 

70 

94 

70 

94 

71 

95 

70 

94 
72 

89 
72 

86 

71 

93 

67 

91 

70 

93 
65 

85 

62 

81 
58 

83 
64 

91 
67 

69 
66 

91 
67 

91 

u 

90,1 
66.7 

MAI 

MM 

97 
Tl 

91 

77 

•  • 

73 

89 

89 
63 

93 
64 

95 
64 

92 
70 

97 
71 

74 
71 

87 
70 

90 
70 

93 

73 

95 
76 

96 

75 

96 

73 

91 
69 

91 
72 

89 
71 

92 
73 

90 
68 

81 
60 

81 
59 

85 
66 

88 
68 

85 
66 

85 

67 

85 

70 

87 
70 

90.0 
69.1 

MI* 

97 

It 

95 
7? 

90 
76 

86 

U 

88 

72 

90 
71 

90 
68 

94 
67 

90 
68 

89 
73 

93 
73 

92 
73 

94 
67 

95 
69 

97 

74 

95 

70 

93 
72 

82 
72 

93 

71 

95 

69 

95 
71 

91 
66 

81 
62 

89 

60 

86 
64 

92 

70 

91 
68 

91 
68 

94 
71 

91.4 
69.9 

L  t  »  1 «  - 

97 
7> 

97 

14 

92 

74 

16 

90 
73 

91 
74 

90 
69 

90 
66 

93 
70 

82 
73 

85 
74 

93 
73 

94 
72 

93 
71 

95 

71 

97 
72 

9  7 
73 

92 

75 

78 
75 

90 
69 

95 
69 

92 
69 

84 

64 

79 
98 

81 
58 

82 

65 

89 
66 

92 

68 

92 

6H 

90.1 
69.9 

u** 

Mm 

94 

74 

99 

74 

90 

'4 

90 

90 
67 

91 

94 
69 

94 
48 

95 
69 

91 
'1 

86 

71 

87 

71 

92 

74 

90 
74 

91 
76 

97 
74 

97 
71 

92 

71 

90 
74 

92 
73 

94 
70 

85 
63 

76 
60 

82 
59 

85 
67 

85 

68 

66 

66 

89 

66 

71 

90.6 
69,6 

LO»t>« 

'1 

99 

74 

94 

7* 

91 

-1 
72 

•  1 

'2 

92 
17 

95 
47 

95 
49 

86 

70 

85 

71 

92 
75 

94 
71 

14 
73 

94 

74 

95 
71 

95 

72 

92 
73 

78 
72 

97 
70 

93 
71 

91 
68 

78 
62 

78 
59 

81 

65 

84 
65 

89 
67 

91 
69 

92 

6  9 

90.8 
69.9 

■ 

u.n 

'1 

'» 

•  • 

" 

•• 

'4 

92 

74 

♦  1 

19 

95 
69 

95 
70 

82 

ri 

93 

75 

93 

75 

94 

74 

94 

75 

95 

75 

93 
74 

91 
74 

81 
74 

90 
74 

91 
71 

91 
71 

83 
66 

79 
65 

84 
59 

83 
68 

89 
66 

91 
67 

92 

70 

12 

72 

90.0 
71.4 

■■ 

Mi 

:-i 

'• 

95 

79 

M 

7» 

92 

92 

9  7 
49 

91 
72 

85 

14 
7| 

96 
77 

96 

74 

96 

74 

91 

49 

91 

75 

94 

74 

86 
73 

94 

74 

95 

72 

91 

74 

•  7 

71 

79 
62 

82 

61 

85 

17 

91 
67 

91 

70 

91 
71 

12 

71 

92." 
72.1 

• 

urn 

II 

9* 

•  ' 

•  7 

•  6 

6* 

II 
61 

92 

',8 

12 

70 

•  6 

70 

76 
TO 

87 
71 

91 

74 

92 

74 

94 
74 

95 
71 

94 
61 

91 

72 

87 
72 

91 
72 

92 

70 

11 

61 

72 
60 

82 

56 

85 

66 

86 
66 

86 
66 

89 
69 

II 

70 

68.9 
49.0 

'  1 

7| 

IS 

96 

II 

61 

91 
61 

M 

"19 
'0 

92 
72 

94 

M 

94 
71 

96 
72 

96 
7| 

92 

70 

92 

70 

92 
7! 

92 
69 

85 
62 

82 

86 

72 

54 

84 
54 

65 
64 

61 
65 

90 
69 

88 
61 

91.  T 

4T.T 

■Ml 

•  9 

'4 

90 

II 
II 

II 

44 

96 
4J 

81 

92 
42 

U 

10 

73 

95 

'1 

96 

71 

96 

70 

92 
70 

81 
72 

91 

70 

91 
68 

81 

61 

61 

57 

82 
54 

68 
61 

67 
66 

•  9 
61 

•  I 
67 

11 

6  7 

90.6 
66.1 

'• 

'- 

'  1 

19 
61 

92 

61 

94 

M 

1  < 

81 

4  7 

84 
'•8 

90 
71 

91 

74 

94 
75 

95 

74 

95 

71 

91 

71 

88 

'1 

91 

74 

90 
68 

81 
61 

67 
56 

81 
98 

64 
65 

•  6 
66 

•  7 
67 

•  4 

49 

|| 

71 

66.7 
61.6 

■     * 


DAILY  TEMPERATURES 


TtXAa 
AUGUST  1966 


Continued 

Station 

Day  oi  Month 

0 
01 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NACOS00CHES 

MAX 
MIN 

9? 
73 

98 
75 

95 

76 

92 

71 

91 
69 

66 
69 

93 
65 

94 

68 

96 
68 

95 
74 

94 
74 

61 
70 

85 
71 

93 
74 

94 
75 

94 
7* 

95 
75 

96 
73 

96 
71 

93 
74 

93 
73 

9* 
71 

93 

70 

92 
64 

83 
62 

83 
57 

84 
67 

84 
67 

91 
68 

93 
69 

9* 
72 

91.6 
70,3 

NEMTON 

MAX 

M1N 

PALESTINE 

MAX 
Mm 

96 
73 

100 
7* 

92 
7* 

92 
69 

94 
69 

92 

70 

96 
70 

96 

70 

98 
68 

97 

70 

98 
70 

88 
69 

76 
69 

85 
69 

92 

71 

93 
72 

94 
72 

96 
71 

95 
71 

93 
71 

83 

70 

92 
70 

92 
70 

89 
65 

74 
59 

81 
60 

85 
62 

85 
65 

89 

67 

91 
68 

92 
69 

90,9 
66,9 

PINElAND 

MAX 
MIN 

96 

71 

96 
70 

90 
73 

87 
70 

89 

73 

85 
72 

91 
65 

91 

66 

93 
69 

94 
69 

92 
72 

83 
74 

86 
73 

94 
73 

92 

71 

93 
72 

95 
72 

95 

70 

96 
69 

90 
72 

60 
71 

91 
68 

93 
70 

91 
64 

64 
62 

83 
59 

85 
63 

86 
67 

90 
67 

90 
67 

93 

70 

90,1 
69.2 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

Mm 

96 

70 

95 
72 

87 
75 

91 

72 

92 
61 

92 

71 

94 

71 

95 
70 

95 
72 

95 
70 

92 
71 

81 
72 

92 
72 

93 
67 

93 
70 

88 
66 

80 
64 

83 
56 

87 
65 

90 
65 

92 

67 

93 
67 

93 

71 

90.8 
68.6 

RUSK 

MAX 

Mm 

93 
72 

98 

74 

90 
73 

91 

70 

90 

70 

90 
71 

95 

69 

96 

66 

93 

69 

92 

68 

66 
69 

79 

68 

90 
72 

93 
73 

94 
72 

94 
73 

95 

71 

94 
71 

93 
72 

85 

71 

91 
71 

92 

70 

89 
69 

77 
60 

80 
60 

83 
66 

84 
67 

87 
69 

89 

70 

87 
71 

89.7 
69.6 

SIMMS  2  NNM 

MAX 

Mm 

95 
73 

94 
T6 

86 
70 

88 
61 

69 
64 

91 
63 

93 

63 

95 
66 

93 

65 

94 
70 

93 

70 

78 
68 

88 
71 

89 
69 

92 

73 

94 
75 

95 
72 

97 
73 

96 

70 

90 
71 

91 
72 

92 

74 

91 
67 

62 
60 

81 
56 

63 

56 

84 
63 

85 
66 

86 
67 

86 
69 

85 

70 

89.6 
67,8 

5PUR6ER  DAM  B 

MAX 

Mm 

100 
70 

97 
72 

93 
75 

94 
71 

88 
72 

89 

70 

92 
66 

92 
65 

92 
67 

92 

69 

90 

70 

80 
70 

90 
73 

92 
73 

92 

71 

94 
71 

94 
74 

95 
71 

93 
72 

89 

72 

89 

71 

90 
68 

93 

72 

93 
65 

83 
62 

79 
61 

82 

64 

84 
65 

90 
64 

90 
68 

92 

70 

90,3 
69,2 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

100 
7". 

99 
74 

86 

71 

90 
65 

91 
65 

93 

64 

95 
64 

95 
67 

98 
67 

95 
67 

95 

71 

88 
69 

88 
69 

83 
71 

91 

70 

89 
73 

94 
73 

95 

73 

96 

70 

93 
70 

87 
72 

92 
73 

92 
68 

84 
63 

67 

56 

80 
56 

85 

57 

85 
6$ 

89 
65 

90 
67 

85 
68 

90.0 
67.6 

TEXARKANA  DAM 

MAX 

Mm 

95 
75 

100 
78 

90 
72 

87 
64 

88 
65 

90 

64 

93 
67 

85 
70 

100 
67 

94 
69 

96 
66 

89 
67 

80 
68 

68 
70 

92 

73 

94 
72 

95 

76 

95 
74 

95 
69 

92 
71 

89 
72 

92 

74 

92 

68 

83 
62 

72 
58 

80 
58 

85 
65 

85 
66 

88 

67 

85 

68 

88 

70 

89.6 
68.5 

TYLER  S  NE 

MAX 

Mm 

96 
71 

98 

76 

87 

74 

89 
65 

89 

63 

92 
61 

92 
63 

92 
66 

97 
67 

94 
68 

94 

73 

89 
69 

78 
69 

66 
69 

92 
72 

92 

74 

94 
73 

95 
72 

95 

70 

92 
71 

85 

73 

92 

71 

92 
69 

86 
64 

74 
59 

80 
55 

83 
65 

8* 
66 

67 
66 

86 
69 

86 
68 

89.3 
68,1 

WARREN 

MAX 

Mm 

96 
70 

95 
72 

89 
76 

87 
72 

69 
73 

89 

74 

91 
68 

91 

65 

92 

68 

90 

68 

66 

72 

87 
75 

93 
73 

90 
76 

94 
70 

93 
70 

96 
72 

93 

72 

91 
72 

78 
72 

92 

71 

94 
68 

92 

72 

88 

67 

80 
63 

83 
59 

85 
65 

90 

67 

91 
67 

93 
68 

94 
69 

90.1 
69.9 

MILLS  POINT 

•     •     • 

MAX 

Mm 

100 
75 

90 
68 

94 
69 

95 
70 

97 
70 

97 
72 

98 
7* 

96 
74 

103 
70 

98 

70 

100 
72 

95 
69 

83 
69 

94 
70 

94 

70 

93 
74 

95 
74 

97 

73 

95 

73 

94 
72 

95 
7* 

95 
75 

94 
68 

85 

64 

68 
58 

82 
59 

64 
64 

83 
63 

89 

67 

90 
69 

86 

70 

92.3 

69.6 

TRANS  PECOS         OS 

ALPtNE 

MAX 

Mm 

96 
67 

89 

70 

79 
62 

89 
58 

86 
68 

87 
65 

86 
63 

86 
60 

90 
62 

90 
66 

90 
65 

87 
59 

65 
62 

85 
57 

83 
62 

83 
65 

83 

65 

84 
61 

85 
65 

86 
65 

87 

60 

80 
63 

84 
61 

58 

61 
56 

75 
57 

85 

57 

89 
63 

85 

60 

84 
60 

84 
63 

84,8 
62.1 

BAKERSFIELD 

MAX 

Mm 

101 
78 

104 

77 

100 
73 

92 

62 

97 
75 

98 
76 

100 
67 

93 
67 

95 

73 

97 
74 

100 
69 

96 
69 

96 

74 

84 
66 

84 
72 

88 
71 

93 

74 

93 
71 

96 
71 

94 
72 

98 
74 

97 
73 

92 
71 

93 

61 

7* 
59 

71 
59 

75 
64 

90 
68 

94 
67 

93 
70 

92 
71 

92.6 
69.9 

•ALMORHEA 

MAX 

Mm 

103 
73 

106 

7T 

91 
70 

78 
64 

95 
70 

95 
72 

96 
68 

94 
70 

94 
67 

100 
72 

98 
71 

97 
71 

96 
67 

90 
61 

92 
69 

89 
65 

95 
68 

95 
69 

95 
63 

91 
69 

91 
71 

94 

67 

75 
66 

82 
60 

64 
58 

69 
59 

80 

57 

93 
65 

98 
64 

88 
63 

91 

64 

90.8 
66.8 

CANDELARIA 

MAX 

Mm 

loe 

70 

102 
76 

96 
72 

101 
65 

100 
70 

86 
69 

101 
63 

98 
66 

101 
68 

102 
69 

102 
73 

100 
66 

97 
71 

99 
64 

93 
68 

100 
69 

92 
68 

99 
65 

89 
68 

95 
68 

93 
68 

81 
69 

96 
67 

85 
64 

78 
62 

85 
64 

94 
61 

98 
63 

96 
67 

94 
67 

99 

67 

95,5 
67.3 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

93 

67 

91 
68 

85 

66 

84 
62 

86 
68 

69 
69 

87 
67 

84 
62 

64 
62 

86 
65 

87 
66 

86 
59 

66 
59 

72 
60 

80 
63 

80 
62 

82 
66 

80 
63 

83 
69 

64 
64 

84 
64 

86 
65 

82 
64 

63 
62 

69 
55 

69 
57 

82 

55 

85 
59 

85 
59 

82 

61 

76 
59 

83.0 
62.8 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

105 
66 

97 
76 

85 
69 

94 
65 

97 
67 

97 
66 

96 
64 

93 
58 

100 
63 

100 
67 

96 
67 

90 
61 

88 

64 

90 
61 

94 
62 

91 
63 

95 
61 

94 
62 

86 
64 

84 
66 

87 
65 

73 
64 

75 
61 

70 
58 

72 
55 

82 
51 

90 
54 

94 
57 

89 
62 

88 
60 

89 
59 

89,7 
62.6 

CRANE 

MAX 

Mm 

96 

77 

92 
80 

90 

75 

92 
64 

95 
72 

96 
70 

95 

65 

89 
69 

93 

71 

94 
74 

96 
68 

92 

69 

92 

73 

66 
64 

84 
70 

87 
71 

89 

70 

88 

69 

90 
69 

93 

70 

95 
75 

9* 
71 

89 
70 

76 
60 

77 
60 

69 
60 

71 
56 

90 
62 

95 
65 

90 

70 

89 
69 

89.2 
68.6 

DRVDEN 

MAX 

Mm 

102 
75 

103 
77 

102 
73 

91 
66 

99 

75 

101 

76 

100 
74 

95 
71 

96 
71 

99 
71 

100 
71 

94 
69 

94 
73 

87 
64 

84 
68 

91 
70 

95 

69 

94 
62 

95 

70 

99 
72 

95 
70 

91 
71 

93 
70 

86 
64 

69 
62 

76 
65 

90 
69 

93 
68 

94 
68 

91 
69 

97 
73 

93.4 
69,9 

CL  PASO  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

101 
73 

96 

75 

83 

71 

68 

70 

94 
71 

87 
70 

95 
68 

92 

67 

94 
70 

97 
69 

95 
71 

93 

67 

91 
66 

93 
67 

95 
66 

92 

70 

93 
68 

91 
69 

89 

69 

67 
70 

92 
68 

78 
68 

76 
64 

78 
65 

79 
60 

63 
58 

91 
62 

93 
63 

90 
68 

90 
66 

90 
64 

89.9 
67,5 

PABENS 

MAX 

Mm 

95 
66 

100 
71 

93 

68 

93 
64 

90 

69 

95 

62 

95 
64 

95 

64 

96 
65 

95 
62 

94 
66 

95 
62 

92 
63 

93 

62 

93 
60 

94 

64 

91 
62 

95 

61 

92 

65 

89 
64 

85 
65 

89 
66 

82 
62 

81 
60 

76 
56 

78 
53 

84 
58 

91 
61 

93 
63 

93 
62 

91 
60 

90,9 
62,9 

PT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

101 
74 

103 

75 

97 
75 

89 
61 

96 

68 

96 
69 

98 
69 

92 

66 

94 
66 

97 
68 

96 
69 

94 
65 

96 
67 

86 
64 

69 
70 

88 
66 

94 
68 

94 
68 

95 
69 

93 
69 

97 
69 

92 
72 

90 
71 

93 
61 

65 
58 

69 
59 

78 
62 

93 
63 

92 

65 

90 
61 

92 
65 

91.6 
66,8 

8RANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

103 
75 

106 

74 

95 

75 

89 
63 

96 
63 

100 
74 

104 
68 

94 
68 

95 

70 

99 

70 

102 
70 

97 
70 

95 

70 

88 
62 

92 
65 

93 

70 

96 
69 

98 
69 

99 
73 

97 
71 

99 

70 

97 
74 

92 

72 

92 
62 

70 
61 

76 
57 

79 
61 

96 

63 

102 
67 

93 

65 

93 
68 

94,4 
66,0 

KENT 

MAX 

Mm 

100 
71 

102 

70 

90 
69 

75 
58 

91 
60 

91 
66 

90 

70 

90 
59 

95 
61 

96 

65 

91 
65 

91 
65 

91 
60 

89 
58 

86 
59 

90 

61 

91 
64 

88 

60 

85 
62 

65 
66 

86 
64 

76 
69 

60 
61 

81 
58 

65 
53 

68 
56 

80 

59 

86 
65 

91 
59 

89 

58 

89 
58 

87,0 
62.2 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

98 
71 

103 
73 

98 
70 

84 
70 

89 
70 

98 
71 

87 
69 

95 
67 

91 
67 

92 
69 

96 
69 

94 
68 

92 
68 

97 
66 

96 
63 

97 
65 

94 
65 

98 
66 

93 

68 

88 
67 

94 
65 

91 
65 

80 
62 

85 
63 

74 
57 

75 
56 

88 

56 

93 
62 

98 
61 

96 

65 

92 
62 

91.8 
65.7 

MARATHON 

MAX 

Mm 

101 
72 

100 
69 

95 

70 

90 
59 

92 
64 

95 
65 

90 
63 

90 

70 

93 
61 

94 
61 

89 

61 

85 
60 

80 

59 

93 
59 

86 
61 

85 
62 

89 
60 

91 

64 

90 
60 

92 
63 

89 
57 

85 
59 

64 
63 

76 
60 

69 

57 

73 
57 

87 
57 

90 
56 

92 

56 

89 
58 

92 
60 

88.7 
61.4 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

97 
65 

93 
64 

87 
63 

88 
59 

89 

64 

86 
64 

88 
60 

87 

60 

90 
59 

90 
61 

90 
62 

87 
58 

84 
61 

86 

57 

83 
60 

85 
62 

84 
59 

85 
59 

88 
64 

86 
64 

62 
64 

73 
62 

85 
61 

79 
61 

65 
56 

77 
57 

84 
55 

89 
55 

88 
58 

85 

57 

85 
60 

85.3 

60.4 

MENTONE 

MAX 

Mm 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

103 
73 

97 
74 

90 

71 

95 
62 

99 

71 

too 

73 

93 
68 

92 
70 

97 
69 

99 
73 

93 
69 

93 
69 

90 

70 

90 
62 

94 
70 

95 
70 

96 
69 

95 
69 

94 
71 

96 

71 

96 

72 

96 

69 

90 
67 

73 
60 

75 
60 

78 
59 

92 
62 

98 
68 

92 
67 

92 

67 

93 
67 

92.8 
68.1 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

90 
65 

80 

65 

71 
58 

80 
5T 

81 
60 

77 
56 

77 
62 

78 
56 

85 

58 

79 
55 

78 
52 

76 
55 

73 
54 

76 
56 

77 
58 

78 
56 

77 
58 

76 
57 

75 
58 

75 
59 

76 
57 

64 
55 

77 
57 

62 
53 

58 
50 

70 
51 

76 
53 

81 
59 

77 
58 

76 
56 

74 
57 

76.0 
56.8 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

101 
75 

100 
74 

95 

70 

90 
66 

95 
74 

94 
77 

93 
73 

92 
66 

92 
68 

93 

71 

95 
70 

94 
65 

■92 

69 

80 
64 

87 
69 

89 
61 

89 
71 

89 
68 

90 
69 

91 
72 

92 
69 

93 
69 

92 
72 

92 
69 

80 
59 

75 
60 

85 
60 

97 
65 

92 
64 

87 
65 

90.9 
66.1 

PECOS 

MAX 

Mm 

105 
75 

110 
76 

96 

75 

88 
63 

96 
72 

104 
71 

103 
69 

95 

69 

97 
68 

103 
72 

103 
68 

100 
69 

100 
70 

93 
62 

94 
66 

96 

70 

100 
67 

96 
71 

99 
69 

97 
71 

100 
66 

97 
68 

80 
68 

89 

60 

68 
60 

70 
60 

83 
59 

95 
65 

101 
67 

91 
66 

95 

68 

95,1 
67.7 

PENMELL 

MAX 

Mm 

104 
77 

100 
77 

93 

73 

96 

66 

100 
74 

100 
64 

91 
64 

91 
69 

95 
71 

100 
75 

95 
66 

93 

70 

90 
64 

90 

70 

93 
70 

95 
70 

94 
68 

94 
69 

97 
71 

95 

75 

84 
67 

83 
65 

73 
58 

73 
59 

75 
57 

92 

62 

93 

67 

89 

64 

90 
66 

90 
70 

91.6 
68.0 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

110 
75 

104 
82 

99 

70 

97 
68 

95 
73 

103 
72 

102 
72 

100 
70 

103 

74 

102 
73 

103 
72 

97 
67 

97 

70 

95 
69 

94 
73 

98 
72 

86 
71 

98 
70 

95 
69 

97 
70 

93 
69 

91 
70 

97 
67 

86 
64 

78 
64 

85 
65 

93 
63 

96 
66 

99 
69 

94 

70 

97 

71 

96.3 
70.0 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

107 
77 

97 
76 

86 
70 

96 
64 

100 
66 

100 
71 

97 
70 

96 

64 

99 
69 

100 
71 

96 
70 

98 
72 

93 
68 

92 
64 

98 
67 

95 
70 

99 
69 

98 
70 

88 

66 

94 
71 

91 
68 

74 
66 

76 
65 

71 
61 

70 
59 

84 
61 

92 
59 

96 
66 

85 

65 

92 
66 

93 
66 

92.0 
67.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
-    259    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST    1966 


Station 

Day 

of  Month 

• 

9 
> 
< 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

MIN 

103 

'8 

95 
69 

92 
62 

93 

61 

95 
68 

94 
69 

95 

70 

90 
67 

95 

68 

92 
61 

92 
65 

95 

68 

96 
71 

95 
69 

93 
66 

90 
65 

93 

63 

96 
62 

83 

60 

81 
64 

82 
63 

69 

63 

79 
58 

76 
58 

70 
53 

7* 
98 

87 
63 

66 

6* 

90 
63 

85 

61 

86 

60 

86.3 

6*. 2 

SANDERSON 

MAX 

MJN 

LOO 

76 

99 

75 

90 
65 

96 

98 

77 

99 
74 

92 
68 

93 
71 

95 

70 

9  9 
66 

90 
68 

95 
72 

86 

64 

60 
68 

86 
70 

89 

70 

94 
70 

95 
70 

9* 
71 

95 
72 

92 
71 

88 

70 

90 
67 

80 
61 

67 
61 

74 
62 

88 

67 

92 
66 

90 
68 

88 
70 

8.9 
6  6 

90,5 
69.1 

JHEFFtEiO 

MAX 

MO) 

102 
78 

100 
75 

95 
72 

98 

60 

100 
78 

101 
77 

97 

66 

95 

70 

97 
74 

99 

75 

95 
71 

95 

70 

88 
66 

81 
67 

87 
73 

90 
72 

93 
73 

94 
69 

96 
71 

95 

73 

93 

75 

90 
74 

91 

71 

88 
64 

71 
60 

73 
65 

88 
67 

91 
71 

91 
71 

90 
72 

•I 

73 

92.0 

70.7 

SIERRA  8LANCA 

MAX 

MIN 

99 

95 
71 

90 
68 

3  6 

61 

92 

62 

88 
68 

93 

66 

90 
65 

91 
6* 

92 

65 

93 
70 

90 
63 

88 
66 

89 
60 

90 
62 

85 
67 

89 
64 

85 
61 

81 
6* 

85 
65 

80 
66 

74 
64 

80 
64 

74 
61 

74 
59 

78 
57 

85 
60 

68 
63 

89 
62 

86 
62 

84 
61 

86.5 
63.8 

VAN  U6RN 

MAX 

MIN 

10* 

73 

93 

77 

77 
68 

93 
66 

94 
64 

89 
64 

94 
65 

92 
66 

95 
65 

100 
65 

95 

70 

94 
63 

90 
62 

90 
66 

90 
66 

90 
63 

95 
59 

88 

65 

87 
63 

69 
46 

64 
60 

69 
57 

73 
58 

81 
61 

90 
53 

9* 
62 

91 
61 

90 
62 

92 

63 

66.7 
63.2 

alNC  Faa  AIRPORT 

MAX 

MIN 

105 
'8 

89 

77 

88 
72 

96 
65 

99 

75 

98 
73 

92 
69 

9* 
70 

98 
70 

100 
7* 

95 
69 

96 
70 

86 
68 

91 
62 

92 
66 

91 
71 

92 

71 

97 
71 

94 
70 

97 
74 

92 

68 

79 
68 

82 

63 

67 
61 

72 
60 

80 
60 

91 
62 

97 
68 

90 
68 

92 

69 

91 
69 

91.1 
66.6 

VSLETA 

•     •     • 

MAX 

Mm 

97 
67 

10* 
75 

96 
67 

81 

66 

88 
69 

95 
67 

36 
6* 

95 
62 

92 

65 

95 
65 

96 
67 

96 
62 

92 

63 

93 
62 

92 
62 

95 
65 

90 
63 

9* 
6* 

91 
64 

87 
65 

85 
65 

90 
66 

79 
60 

80 
62 

77 
55 

78 
52 

8* 
55 

92 
58 

95 
65 

92 
61 

90 
59 

90.2 
63.3 

EO.AROS  PLATEAU     06 

»»!S*»0  DAM 

MAX 
MIN 

103 
7* 

10* 

78 

101 

79 

91 

73 

100 
77 

100 
73 

99 
72 

101 
73 

95 

73 

97 
76 

100 
79 

91 
69 

95 

73 

86 
68 

62 

71 

93 
72 

93 

74 

93 
71 

98 
71 

97 
74 

98 

74 

97 

75 

95 
74 

96 
73 

95 

65 

76 
65 

72 
65 

88 
69 

91 
72 

9* 
72 

92 
75 

96.2 
72.3 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

104 
72 

10* 
73 

98 
72 

92 
62 

97 

70 

102 
70 

102 

62 

91 
63 

9* 
65 

96 

68 

99 
62 

90 
62 

93 

67 

79 
65 

63 
6* 

88 
65 

90 
66 

93 

67 

96 

62 

93 
63 

9* 
67 

9* 
65 

90 
65 

91 
55 

7* 
5* 

72 
S3 

73 
58 

86 
6* 

89 
63 

90 
63 

89 

65 

91.2 
6*. 3 

BlARCO 

MAX 

Mm 

103 
73 

100 
75 

100 
75 

94 
67 

99 
69 

100 
73 

98 

70 

89 
67 

95 
67 

96 
68 

98 
74 

83 
70 

65 
74 

85 
69 

90 
73 

92 

70 

93 
72 

95 
65 

98 
67 

97 
70 

95 

73 

9* 
72 

92 

72 

96 

73 

90 
60 

75 
60 

73 
63 

8* 
66 

88 

70 

91 
72 

90 
66 

92.2 
49.5 

BCERNE 

MAX 

Mm 

»1 

'1 

98 

72 

93 

72 

97 
67 

97 
68 

97 
75 

87 
68 

92 
68 

93 

66 

95 
68 

91 
68 

85 

70 

85 

73 

85 

68 

91 
73 

90 
70 

92 

69 

95 
63 

92 
67 

90 
68 

92 

70 

91 
72 

91 
69 

91 
70 

75 
60 

70 
61 

62 

6* 

86 
69 

88 
71 

85 

69 

86 
71 

69.6 
68.7 

BRACKETTVILLE 

MAX 
MIN 

102 
78 

102 

76 

101 
77 

96 

76 

101 
77 

101 
78 

100 
75 

94 
71 

94 
72 

96 
74 

100 
76 

88 
67 

92 

75 

83 
67 

85 
72 

93 

70 

92 
72 

9* 
66 

96 

70 

94 
72 

96 
72 

96 

74 

93 

74 

96 
71 

96 
65 

72 
6* 

75 
65 

69 
72 

92 

71 

93 

70 

89 
72 

93.3 

72.0 

ORAOV 

MAX 

Mm 

102 
'5 

103 

75 

100 
75 

94 

68 

100 
73 

100 
72 

97 

70 

100 

70 

1 00 
73 

100 
75 

100 
73 

80 
62 

90 
68 

83 

69 

86 
70 

89 
70 

90 
70 

92 
61 

93 
60 

90 
65 

9* 
69 

95 

70 

95 

70 

87 
70 

73 
60 

65 
60 

87 
62 

89 

65 

87 
65 

90 
68 

89 
69 

92.3 
66.3 

!_  =  '.(' 

MAX 

Mm 

99 

75 

98 

74 

95 
75 

95 
70 

94 
70 

94 
74 

85 

70 

93 
66 

9* 
68 

95 
70 

94 
70 

89 
69 

87 
74 

90 

70 

91 
73 

92 

71 

94 
69 

96 
63 

94 
69 

93 

70 

93 
73 

93 

71 

93 

69 

92 

71 

79 
60 

75 
66 

82 

6* 

90 
64 

90 
72 

91 
71 

89 
66 

91.3 
49.7 

CA»P  »00D 

MAX 

Mm 

104 

74 

101 
74 

96 

74 

100 
70 

102 

75 

101 

77 

93 
66 

94 
70 

95 
71 

99 
74 

93 
66 

90 
73 

86 
66 

64 
68 

90 
73 

89 
68 

92 

74 

93 
69 

93 

67 

93 
69 

93 

71 

92 

72 

92 

73 

91 
69 

78 
62 

70 
64 

85 

65 

88 
72 

90 
72 

88 

71 

86 
68 

91.6 
70.1 

CARTA  VALLEr 

MAX 

Mm 

101 
7* 

100 

74 

96 
72 

100 
69 

101 
76 

100 

70 

pa 

69 

95 
69 

95 
72 

98 
64 

93 

70 

89 
66 

89 
66 

84 
70 

89 
68 

92 

71 

97 
67 

97 
66 

93 

70 

94 
70 

9* 

70 

9* 

70 

93 
69 

91 
61 

75 

61 

79 
64 

86 
69 

89 
69 

80 
68 

89 
69 

89 
69 

41,4 
66.8 

{CPE  OA-.C- 

MAX 

Mm 

10C 
73 

102 
73 

96 
73 

92 
63 

96 
69 

100 

70 

97 

62 

94 

65 

95 

67 

97 
71 

100 
63 

86 
65 

42 

68 

82 
63 

84 
66 

89 
68 

91 
69 

93 
68 

96 
64 

94 

69 

95 

71 

9* 
69 

92 
69 

91 
38 

75 
57 

71 
51 

74 
5* 

86 
67 

90 
63 

87 
64 

89 
67 

81.0 
43.8 

0*L  RIO  "6  AP 

MAX 

Mm 

103 
79 

100 
78 

95 
73 

100 
74 

101 
78 

100 
78 

93 
76 

92 
73 

97 
73 

99 
76 

91 

69 

95 

73 

67 
69 

61 
71 

92 

74 

94 
72 

94 

74 

100 

70 

97 
72 

98 
74 

97 

7* 

96 
75 

96 
75 

94 
69 

74 
64 

74 
65 

86 
68 

92 
72 

94 
73 

91 
72 

93 

75 

93.3 

72.6 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

10- 
'2 

100 
75 

95 
72 

98 
'.2 

98 

68 

98 
71 

9* 
67 

98 
61 

99 
68 

101 
70 

97 
64 

92 
65 

88 
70 

61 
66 

85 

67 

92 

68 

94 
68 

98 
66 

97 
66 

96 
67 

95 
69 

95 
68 

94 
66 

85 

56 

70 
57 

60 
55 

88 
61 

89 
67 

91 
67 

91 
67 

86 
67 

92.6 
46.2 

ELDORADO  11  M 

MAX 

MB 

'.9 
'2 

98 
70 

90 

7*. 

96 
6  5 

97 
73 

98 
69 

41 
65 

94 
67 

94 
68 

98 
64 

95 
65 

89 

69 

89 
65 

79 
67 

85 

67 

85 

67 

89 

64 

92 

67 

92 
69 

91 
67 

89 
68 

89 
60 

94 
58 

71 
56 

72 

60 

83 

66 

86 

68 

89 
65 

89 
67 

65 
66 

69.7 
66,1 

RREDCRICRSBURi 

MAX 
MB 

101 

72 

102 
72 

94 
73 

100 

» a 

99 
72 

98 

69 

86 

7  0 

93 
66 

94 
69 

96 

69 

89 

67 

87 
69 

83 

70 

87 
67 

91 
72 

91 
69 

94 

70 

92 

67 

90 
67 

91 

70 

92 

70 

93 

70 

89 
69 

73 
59 

70 
63 

81 
65 

86 
67 

90 

70 

87 
71 

83 

64 

90,2 
66.* 

.-.-■<•.-•.  tin 

MAX 

}'..■< 

7) 

100 
73 

102 
77 

96 
47 

100 
73 

100 
72 

100 
64 

91 
66 

93 
68 

9  5 
69 

98 
75 

83 

70 

68 
69 

88 
68 

90 
73 

94 

70 

93 
72 

96 
69 

95 

69 

9* 
72 

94 
69 

95 
69 

95 

71 

92 

59 

76 

60 

74 
64 

82 
66 

90 

70 

91 
69 

89 

45 

92.6 

69.1 

A^C'ICN  FA*  A10PCPT 

Km 

102 
') 

102 

74 

93 

7| 

96 
6  5 

98 
74 

98 
75 

(0 

7  0 

94 
66 

97 
67 

9  9 
7f 

83 
45 

92 
68 

78 
68 

67 
68 

90 
73 

90 
70 

93 

71 

9* 
67 

94 
69 

93 
72 

93 

71 

94 
69 

82 
64 

7* 
60 

74 
64 

86 
65 

88 

69 

92 

69 

90 
66 

86 

72 

90.9 
48.9 

AM 

MSI 

10* 

n 

105 
78 

105 
73 

9  6 
6  9 

100 
'1 

102 
78 

LOO 

7  6 

100 
70 

98 

70 

9  9 
75 

101 
67 

98 

67 

94 

74 

79 
68 

86 

70 

90 
71 

89 
72 

92 
68 

95 
69 

96 
72 

95 
73 

92 

73 

94 
73 

85 
62 

70 
61 

78 
66 

87 
68 

88 
72 

90 
71 

8  9 

71 

93.2 

70.9 

nut 

MAX 

v.:» 

ioc 

100 

70 

100 
71 

64 

100 

too 

73 

6  7 

88 

44 

95 

65 

96 

81 

97 
72 

75 
68 

86 
72 

80 
66 

85 
71 

90 
66 

88 
68 

93 
64 

92 
68 

91 
69 

91 
69 

91 
68 

92 
68 

95 

58 

70 
62 

68 
63 

82 
66 

66 
69 

88 
69 

H5 

66 

90.0 
67.2 

MIX 

:-) 

102 
7» 

48 

76 

95 
81 

97 
68 

100 
70 

9  7 
73 

83 

47 

95 

68 

09 

6  9 

98 

71 

85 
68 

85 

70 

87 
71 

92 
73 

94 

70 

93 

71 

96 
69 

93 

70 

93 

7* 

95 

71 

93 

70 

92 

71 

79 
62 

79 
63 

76 
64 

85 

66 

90 
70 

91 
71 

9  2 
67 

91.9 
69.6 

.»»«'•  • 

M77 

1(  i 

•  2 

10* 
81 

10] 
76 

M 

M 

99 
78 

102 

7  9 

10  - 

79 

98 

7<. 

97 
75 

9  3 
77 

101 
76 

91 

74 

97 
76 

83 
68 

86 
70 

91 
73 

91 
75 

98 
7* 

93 

75 

98 

74 

97 
76 

93 

74 

94 

76 

84 
67 

76 
67 

77 
66 

90 
71 

93 
72 

9* 

7* 

92 
75 

94.0 
74.2 

'"•  •    «0  1 

M  •. 

100 
44 

46 
TO 

;i 

71 

99 

74 

'2 

«... 

93 
66 

94 
68 

97 

to 

94 
64 

88 
68 

67 
61 

83 
65 

90 

71 

89 
66 

93 
69 

92 
65 

92 
69 

91 
70 

92 

71 

90 
65 

90 
67 

80 
38 

70 
60 

64 
62 

67 
67 

90 
67 

88 

70 

84 
45 

90.6 
66,9 

10* 
74 

101 

9  5 

'2 

99 

75 

99 

77 

9  6 
74 

88 

69 

97 
72 

77 
73 

100 
69 

78 
69 

89 
71 

85 
71 

92 

74 

96 
73 

96 

75 

100 
70 

100 
71 

95 
73 

98 
73 

97 
73 

99 
73 

97 
73 

82 
62 

78 

64 

76 
66 

67 
68 

93 
72 

93 
72 

66 
69 

93.5 

71.9 

Fl 

10* 
71 

»* 

81 

TO 

74 

100 

'1 

95 
68 

95 
69 

71 

ro 

88 
69 

11 
46 

93 

89 

88 

68 

90 
69 

91 

70 

93 

70 

9* 
71 

97 
70 

98 

70 

99 
63 

96 
63 

95 
63 

78 
61 

73 
61 

70 
60 

69 

67 

90 
68 

8  9 
66 

92.* 
68.1 

*m 

48 

45 

»1 

101 
78 

60 

97 
73 

1-,  1 

75 

95 
68 

70 

94 
70 

65 

66 

90 
72 

92 

71 

95 
73 

9* 
70 

91 
72 

96 

75 

92 

74 

91 
75 

91 
60 

79 
69 

79 
60 

89 
65 

95 

71 

93 

66 

90 

70 

91 

72 

91. » 

70.1 

77 

44 

100 

48 

44 

44 

•1 

85 

81 

68 

"1 
60 

87 
66 

»5 
66 

84 
72 

91 
66 

40 
45 

93 

63 

92 
61 

92 
66 

91 
67 

92 

70 

93 

67 

62 
99 

70 
57 

71 
61 

63 

66 

87 

70 

40 
66 

67 

90.1 
66.2 

MRR 

41 

47 

44 

<•. 

16 

101 
7/ 

91 
64 

92 
66 

"I 
66 

»5 

'  7 

90 
69 

68 
66 

93 
68 

91 

65 

94 
67 

92 

70 

92 

70 

90 
68 

86 
61 

72 

99 

76 
60 

89 

62 

88 

4* 

69 
66 

40 
68 

89 

69 

91.2 
67.0 

•■ 

41 

44 

46 
64 

49 

70 

101 

96 

68 

66 

6) 

69 

91 
69 

73 
71 

96 
72 

98 
72 

98 
68 

96 

71 

94 
72 

96 
70 

89 
99 

74 
99 

8* 
62 

67 
63 

90 

70 

90 

70 

91 
69 

88 
68 

91.* 

69.0 

mm 

15 
46 

46 

•  / 

48 

44 

65 

42 

'1 

64 

64 

67 

40 
64 

89 
69 

95 

45 

11 

68 

16 
70 

94 
69 

92 

70 

91 

70 

69 
99 

78 
60 

73 
64 

86 

66 

90 
67 

92 
65 

9  2 
67 

92.9 

67.6 

• 

48 

74. 

|0I 
M 

>l 

45 

'  1 

41 
48 

44 
'0 

40 
66 

44 
64 

45 

96 

72 

101 

49 

70 

100 
69 

99 

74 

98 

74 

96 

72 

41 

94 

70 
60 

61 
96 

64 
59 

91 
71 

93 

71 

92 

68 

7  1 

81 

99.0 
70.1 

»»«6«,» 

•  1 

i-.i 

'  7 

94 

PI 

96 

45 
66 

42 
70 

90 

'4 

71 

71 

7  5 

71 

1  l 

95 

75 

92 

76 

92 
72 

41 
70 

61 
66 

75 
65 

68 
69 

91 
71 

92 

70 

92 

79 

■u 
79 

74.) 
72.4 

1/  4)    M'.l-.    I 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PRADE  RANCH 

MAX 

MIH 

99 
73 

99 

73 

93 
69 

100 
65 

97 
71 

98 
72 

90 
70 

95 
65 

95 

66 

98 
70 

90 
64 

90 
68 

86 
64 

86 
66 

90 

71 

39 
65 

91 
68 

93 
59 

93 
64 

93 
65 

92 
66 

90 
67 

92 

70 

88 
67 

77 
59 

71 
62 

8  5 
61 

88 
67 

90 

68 

89 
68 

87 
62 

90.7 
66,7 

RANK  IN 

MAX 

MIN 

99 
74 

92 

72 

91 
69 

96 
62 

98 
72 

99 
74 

91 
65 

96 
67 

97 
68 

10  1 
72 

93 
64 

92 

68 

80 
67 

81 
64 

85 
67 

90 
69 

91 
69 

93 
68 

94 
63 

93 
68 

95 
72 

88 
71 

90 
67 

85 
59 

70 
60 

72 
57 

88 
66 

87 
65 

90 
66 

89 
67 

91 
69 

90.2 
67.2 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

99 
73 

103 
78 

96 
74 

96 

64 

9  8 

69 

99 

75 

98 
70 

99 
67 

96 
71 

ln2 
67 

97 

67 

97 
72 

95 
72 

86 
66 

88 

71 

94 
72 

95 

70 

95 
66 

100 
67 

97 
66 

97 
72 

97 
72 

96 
71 

94 
58 

63 
58 

74 
54 

81 
58 

88 
68 

91 
71 

95 
68 

90 
70 

93.1 

68,4 

ROCKSPRINGS 

MAX 

MDJ 

100 
71 

99 

71 

91 
70 

98 
61 

99 
72 

99 
74 

88 
70 

94 
70 

96 
67 

98 

6  9 

90 
62 

87 
67 

63 
62 

80 
67 

86 
66 

84 
66 

88 

66 

91 
66 

90 
66 

88 
64 

90 
68 

67 
67 

86 

70 

87 
67 

72 

57 

70 
60 

31 
62 

84 
67 

86 

67 

84 

67 

82 
66 

68.4 
66.6 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

97 
74 

101 

76 

95 
75 

91 

67 

95 
73 

95 
72 

98 
69 

91 

67 

94 
71 

96 

74 

99 
65 

80 
66 

91 
70 

80 
68 

81 
69 

91 

71 

91 
71 

93 
69 

96 
68 

95 
71 

95 
73 

96 

72 

91 
69 

91 

58 

61 
57 

68 
56 

75 
65 

85 
67 

89 
67 

97 
65 

87 
69 

89.5 
66.6 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

104 

77 

99 

79 

98 
74 

97 
68 

97 
74 

99 
73 

94 
72 

96 
66 

99 

72 

102 
75 

83 
68 

93 
69 

61 
70 

85 
70 

93 

73 

9* 

n 

95 

71 

99 

68 

96 
69 

98 
71 

97 
74 

94 
75 

94 
70 

77 
60 

70 
61 

77 
57 

86 

68 

90 
72 

90 
70 

90 

70 

80 
66 

91.8 
70.2 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

102 

78 

103 

77 

98 

76 

93 

65 

96 
69 

98 
74 

100 
72 

91 
66 

97 
70 

98 
69 

100 
67 

81 
66 

91 

74 

88 

70 

86 
75 

93 

70 

94 

71 

97 
67 

97 
69 

94 

70 

95 

74 

95 

72 

94 
71 

93 

69 

72 
61 

77 
61 

80 
63 

65 

70 

90 
70 

92 
69 

90 
68 

92.3 

69,6 

SONORA 

MAX 

MIN 

97 
71 

100 
73 

92 
72 

90 
65 

95 
72 

96 
75 

94 

71 

94 
67 

93 

67 

96 

68 

95 
65 

88 
67 

85 
68 

84 
67 

87 
71 

87 
68 

87 
71 

93 

64 

92 
65 

92 

68 

90 
70 

89 
70 

90 

70 

88 

63 

71 
60 

74 
65 

83 
64 

66 

70 

88 
69 

87 
66 

84 
71 

89.3 
68.2 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

102 
71 

101 

7* 

95 
73 

96 
60 

95 
68 

97 
71 

98 
70 

93 

64 

97 
68 

98 
69 

100 
64 

98 

65 

90 
66 

81 
64 

85 
67 

90 
70 

91 
70 

92 

69 

93 
70 

95 

71 

97 
72 

95 
69 

97 
71 

95 

59 

74 
59 

75 
56 

80 
67 

93 
64 

90 
60 

90 
62 

88 
68 

92.0 
66,6 

UVALOE 

MAX 

MIN 

104 
75 

105 

75 

101 

78 

98 
74 

101 
74 

102 
77 

102 
75 

97 
72 

96 
71 

99 
72 

102 
75 

84 
67 

91 
71 

86 
68 

93 

71 

94 
68 

94 
71 

95 
65 

97 

69 

95 
71 

97 
69 

97 
73 

96 
73 

95 

70 

95 
62 

71 
62 

74 

64 

88 
70 

90 
71 

92 
73 

90 
71 

94.2 

70.9 

WATER  VALLEY 

tt     «     * 

MAX 
MIN 

99 

70 

102 
75 

96 

74 

92 
68 

95 
71 

98 
71 

99 

69 

94 

64 

95 
66 

97 

68 

100 
65 

84 
65 

91 

70 

67 
64 

85 

70 

91 

69 

92 
68 

93 
69 

96 
63 

93 
65 

95 
72 

95 

71 

90 
71 

92 

59 

75 
56 

79 
52 

75 
58 

87 

66 

89 

67 

85 
65 

87 
67 

91.2 
66,6 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  »B  AIRPORT 

MAX 

MIN 

99 
76 

98 
75 

91 
74 

94 
74 

96 
76 

94 
76 

87 
74 

95 
71 

94 
74 

97 
7* 

69 
71 

90 
72 

90 
75 

91 

72 

94 
76 

94 
73 

95 
74 

96 

71 

95 
75 

94 
75 

95 
76 

95 

74 

95 

73 

89 

64 

75 
63 

76 
65 

85 

66 

90 
70 

92 

73 

92 

73 

90 
71 

91.6 
72.5 

AUSTWELL  ML  REFUGE 

MAX 

MIN 

92 

78 

93 

76 

93 

78 

93 
79 

93 

81 

96 
75 

90 

75 

97 
75 

90 

76 

90 
73 

91 
81 

91 
80 

91 

80 

92 

81 

92 

79 

91 
78 

92 
73 

92 
70 

90 
73 

92 

78 

92 

79 

91 
80 

91 
79 

90 
74 

86 
67 

66 
72 

88 
71 

88 

74 

90 

73 

90 
71 

91.1 

76.0 

6EEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

102 

75 

101 

75 

98 
79 

101 
78 

98 
77 

99 
76 

100 
75 

97 
75 

96 
73 

97 

74 

97 
77 

94 
76 

95 

80 

98 

76 

98 
75 

98 
71 

98 
73 

103 

70 

99 
72 

97 
75 

97 
74 

9* 
73 

92 

75 

95 
74 

97 
66 

71 
66 

84 

69 

66 
72 

92 

73 

90 
72 

93 
69 

95.4 
73.8 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

101 
76 

102 
75 

97 
77 

96 
75 

97 
75 

100 
76 

95 

71 

96 
70 

97 

71 

99 
73 

98 
75 

90 
69 

95 

71 

96 
76 

96 
75 

9  6 
73 

98 

74 

98 
73 

99 
73 

94 
75 

84 
73 

95 
72 

96 
72 

96 
73 

90 
62 

74 
63 

82 
67 

86 
69 

93 

71 

94 
72 

94 
73 

94.3 
72.3 

CANYON  DAM 

MAX 

MDJ 

100 
75 

99 

75 

96 

77 

90 
72 

97 

74 

99 

77 

98 
72 

96 
71 

93 
73 

95 
72 

96 
76 

88 

70 

90 

76 

92 

70 

93 

75 

94 
71 

93 

73 

95 
71 

95 

74 

94 
72 

94 

74 

98 

74 

95 

70 

95 
73 

93 

61 

72 
61 

78 
65 

84 
66 

89 

71 

90 
72 

89 

71 

92.6 
71.7 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

94 

76 

95 

76 

95 

78 

91 

78 

94 
76 

95 

76 

94 
75 

95 
75 

92 
7* 

94 
76 

92 
78 

93 

77 

94 
78 

93 
77 

94 
77 

94 
75 

94 
74 

95 
68 

94 
73 

94 
76 

93 

77 

93 

75 

95 
75 

95 
73 

68 
70 

86 
66 

86 
72 

90 
71 

90 

74 

92 

71 

92 
66 

92.8 
74.4 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

97 
75 

97 
75 

97 
75 

95 
74 

94 
74 

97 
75 

96 

77 

93 
72 

92 

70 

92 
69 

95 
73 

91 
77 

94 

75 

95 
76 

95 

74 

93 
74 

97 
72 

98 
72 

98 

70 

92 
74 

91 

74 

94 
72 

96 
70 

96 
72 

92 
64 

69 
65 

82 
67 

83 
69 

91 
71 

92 

71 

92 
72 

92,8 
72.3 

CORPUS  CHRIST  I 

MAX 

MIN 

91 

90 

91 
80 

93 
81 

90 
80 

92 

80 

93 
SO 

90 
80 

90 
82 

89 
79 

90 

80 

88 
82 

90 
81 

90 
81 

90 
80 

89 
80 

9u 
80 

92 

78 

90 
75 

91 
78 

91 
80 

89 
79 

89 
81 

90 
77 

90 

78 

78 
69 

84 
69 

83 
77 

88 
76 

88 

79 

86 

77 

88 
76 

89.2 
78.5 

CORPUS  CHRIST  I  KB  AP 

MAX 

MIN 

96 
76 

96 
76 

96 
60 

95 

80 

97 
78 

98 

77 

94 
76 

93 
78 

95 
75 

95 
77 

93 
81 

96 

79 

96 
80 

94 
78 

95 
76 

96 
75 

99 
75 

95 
69 

94 
75 

96 
78 

95 
79 

96 
75 

94 
77 

95 
76 

83 
69 

84 
69 

83 
73 

89 
7* 

69 

75 

91 
72 

92 
71 

93.6 
75.8 

CUERO  3  NN 

MAX 

MIN 

101 
75 

100 
73 

96 
79 

94 
75 

99 
76 

100 
77 

100 
74 

97 
73 

98 
69 

99 
73 

96 

77 

96 

77 

97 
78 

96 
76 

99 

74 

100 
72 

99 

72 

101 
71 

100 

73 

98 
73 

92 

75 

98 

73 

99 
72 

98 
72 

97 
65 

71 

63 

85 
70 

87 
71 

95 
73 

92 
72 

93 

69 

96.1 

73.0 

ELGIN 

MAX 

MIN 

102 
75 

99 
76 

93 
73 

94 
75 

95 
7* 

94 
77 

91 
74 

96 
71 

98 
70 

100 
74 

92 

70 

95 
71 

92 
72 

92 
71 

96 
72 

97 
73 

95 
75 

96 
71 

95 
74 

94 
73 

95 
74 

96 

74 

97 
73 

94 
75 

78 
61 

83 
64 

66 

67 

90 
70 

94 
73 

95 
73 

92 
70 

93.7 
72.1 

PLATON1A 

MAX 

Mm 

99 
75 

97 
74 

96 
78 

92 

74 

99 
73 

99 
76 

97 
71 

96 

71 

97 
70 

99 

73 

94 
75 

96 
74 

97 

74 

98 
76 

97 
7* 

100 
72 

100 
71 

100 
71 

96 
72 

89 
72 

97 
73 

98 
72 

96 
70 

96 
73 

79 
62 

80 
66 

84 
68 

89 
69 

90 
72 

92 

71 

96 
72 

94,7 
72.1 

ploresville 

MAX 

Mm 

102 
73 

99 

73 

97 

75 

100 
73 

99 
74 

100 
75 

95 

73 

95 
69 

97 

70 

98 

71 

92 
69 

92 
69 

98 
72 

94 
70 

96 
70 

100 
68 

100 

70 

100 
68 

98 
70 

100 
70 

97 
71 

96 

70 

97 
70 

96 
70 

82 

59 

86 
62 

87 
62 

92 
69 

92 

70 

91 
69 

92 

70 

95.5 

69.8 

•OLIAD 

MAX 

MIN 

101 
75 

102 
75 

104 
78 

104 
77 

99 

79 

101 

77 

96 

76 

96 
75 

98 
72 

93 
75 

94 
75 

95 

78 

98 
80 

98 
76 

97 
75 

100 
73 

103 
73 

100 
71 

95 

74 

93 
71 

94 
73 

95 
74 

95 

75 

95 

75 

88 
65 

85 
62 

85 
71 

93 
73 

95 
73 

93 

72 

95 
71 

96.4 
73.8 

GONZALES 

MAX 

Mm 

101 
73 

100 
74 

96 
76 

9  6 

72 

94 
75 

100 
77 

99 
71 

96 
70 

97 
67 

98 
71 

99 
75 

94 

74 

96 

75 

100 
76 

99 

74 

100 
71 

100 
74 

100 
67 

100 
68 

96 
72 

9* 
74 

98 

74 

100 
74 

99 
71 

97 
61 

70 
61 

83 
66 

88 
68 

93 
70 

93 

70 

93 

68 

95,9 

71.3 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

96 
73 

98 

72 

96 
78 

93 

74 

95 

76 

98 

74 

100 
76 

99 
71 

99 

68 

99 
73 

95 

75 

97 
75 

96 
78 

97 
75 

96 

73 

100 
73 

102 

72 

101 
70 

97 
72 

90 
74 

98 

74 

99 

73 

100 
70 

98 
72 

75 
63 

84 
67 

86 

70 

93 

70 

93 
72 

95 
72 

94 

69 

95,5 

72.4 

HONDO 

MAX 

Mm 

104 
74 

104 
75 

102 
76 

93 

72 

99 

72 

100 
73 

102 
73 

97 
71 

99 

71 

98 
70 

100 
72 

82 

68 

89 
70 

91 
68 

90 
70 

93 

70 

94 
69 

96 
66 

97 
66 

95 
71 

95 
71 

96 
71 

95 

72 

93 
72 

93 
63 

68 
64 

76 
65 

80 
69 

90 

73 

92 
72 

91 
73 

93.4 

70.4 

KENEDY 

MAX 

Mm 

102 
76 

99 

74 

98 

78 

98 
76 

99 
77 

101 
78 

96 

74 

97 

73 

98 
72 

98 
74 

94 
76 

94 

77 

97 

78 

99 
77 

97 

76 

99 

71 

101 

74 

101 
73 

98 
72 

96 
73 

95 
75 

95 
72 

96 

73 

97 
73 

79 
64 

84 
68 

86 
70 

94 
71 

93 

70 

93 
72 

94 

69 

95.8 
73.4 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

95 

78 

97 
78 

99 
79 

96 
78 

97 
77 

99 
77 

98 
78 

91 
79 

93 

75 

95 
77 

93 
81 

95 
79 

95 
79 

94 
78 

93 
78 

95 
75 

96 
76 

96 
69 

94 
73 

98 
76 

94 
77 

94 
74 

95 
77 

96 
74 

89 
72 

90 
68 

90 
75 

91 

74 

94 

76 

92 
71 

93 
73 

94.4 
75.8 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

98 
76 

94 

76 

92 
79 

95 

75 

96 

77 

96 

78 

94 
73 

95 
72 

95 
71 

92 

73 

89 
74 

95 
75 

93 
72 

94 
75 

94 
75 

95 
74 

96 
73 

97 

71 

94 
71 

90 
74 

97 

76 

97 
73 

96 
72 

90 
75 

85 
63 

79 
67 

83 

6  9 

69 
69 

91 
72 

92 

73 

69 
71 

92.6 

73.0 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

99 

76 

96 
75 

93 

74 

95 
71 

96 
74 

96 
77 

95 

74 

94 
70 

95 

70 

98 
72 

96 
71 

94 

71 

93 

71 

93 
73 

94 

75 

94 
72 

95 
71 

95 
69 

94 
72 

91 
73 

94 

74 

92 

71 

92 

71 

90 
75 

80 
60 

78 
63 

84 

66 

88 
69 

90 

70 

91 
71 

91 
69 

92.5 
71.4 

LULING 

MAX 

Mm 

100 
75 

100 
73 

96 
73 

9* 
73 

96 
74 

98 
76 

97 
72 

94 
70 

92 
67 

97 

70 

99 
73 

94 
72 

93 

76 

94 
71 

94 
77 

96 

70 

97 
73 

98 
66 

98 
66 

96 
72 

95 
75 

95 

70 

98 
69 

97 

7  0 

95 
62 

69 
62 

81 
65 

84 
69 

91 
74 

91 
71 

90 

68 

93.8 
70.8 

MATHIS 

MAX 

Mm 

98 
74 

97 
74 

94 
79 

93 
76 

90 
76 

90 
73 

91 

70 

92 

71 

95 
75 

72 

99 
70 

90 
73 

88 
70 

90 
73 

88 
65 

89 

68 

90 
71 

92 

70 

90 

71 

91 
71 

95 
76 

89 
75 

93 

79 

9  6 
77 

92 

63 

74 
66 

72 
66 

63 

67 

83 
67 

84 

70 

84 
70 

89.7 
71.5 

NATALIA 

MAX 

Mm 

104 

71 

102 
71 

98 
73 

101 
72 

103 
72 

103 
75 

96 
72 

94 
71 

99 

70 

100 
71 

96 
66 

92 
73 

91 
76 

94 
67 

97 

74 

96 
69 

99 
72 

98 
64 

95 

74 

97 

70 

98 
70 

98 
71 

95 

70 

97 
70 

93 
61 

82 
63 

85 
68 

93 

70 

93 
72 

91 
69 

94 
72 

96.0 
70.3 

NEW  BRAUNFElS 

MAX 

Mm 

102 
75 

105 
75 

102 
75 

94 
72 

100 
72 

104 
7* 

101 
73 

94 
71 

100 
70 

100 

71 

100 
73 

90 
71 

93 

75 

95 
71 

93 

71 

100 

71 

100 
71 

100 
67 

102 
68 

100 
72 

97 
73 

96 
72 

100 
71 

97 
72 

95 
61 

71 
62 

85 

64 

87 
67 

93 

69 

96 
72 

95 
71 

96.4 
70.7 

NIXON 

MAX 

MIN 

100 
75 

97 
75 

95 

73 

98 
7* 

99 
75 

100 
78 

100 
73 

97 
73 

99 

74 

100 
73 

98 
74 

99 
72 

99 

78 

97 
75 

98 
75 

100 
70 

101 

74 

99 

71 

98 
72 

98 
75 

97 
74 

99 
72 

99 
71 

98 
73 

89 
63 

84 
66 

87 
68 

93 

71 

89 
72 

91 
72 

93 

74 

96.5 
72.7 

9  NoIbb  Following  Station  Index 
-    261    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST    1966 


Station 

Day  ol  Month 

• 

a 
n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RED  SCCc 

MAX 

MDJ 

101 
76 

99 
76 

97 
74 

91 
71 

97 
76 

99 

77 

98 
72 

92 
68 

96 
69 

96 
73 

99 
76 

92 
72 

92 
75 

96 
72 

93 
76 

96 
71 

96 
73 

97 
66 

96 
71 

95 
73 

93 
76 

98 
72 

97 
70 

96 
72 

94 
62 

73 
62 

79 

69 

86 
70 

90 
71 

92 

70 

93 

6  8 

93.8 

71,6 

REFuSIO 

MAX 

Mm 

96 
75 

95 
74 

97 

77 

96 
77 

97 
76 

99 
70 

95 
74 

96 
76 

95 
73 

93 
74 

92 
78 

93 

78 

94 
77 

93 
77 

94 
76 

95 

74 

97 

70 

96 
70 

98 
69 

92 
72 

94 
73 

94 

74 

95 

74 

96 
72 

83 
65 

88 
66 

89 
71 

93 
76 

92 

73 

93 

69 

95 
67 

94,0 
73,1 

ROBSTCWN 

MAX 

MLN 

100 
77 

97 

77 

99 
79 

100 
80 

96 

76 

98 
77 

100 
77 

98 
78 

95 
75 

95 

76 

96 
80 

93 

78 

96 
79 

97 
77 

97 
78 

96 
78 

97 
75 

101 
72 

97 
74 

97 
76 

99 
77 

95 

75 

96 

77 

95 
75 

96 
69 

80 
66 

87 
71 

85 

73 

90 
75 

92 

72 

91 
71 

95,2 
75,5 

ROCKPCRT 

MAX 

Mm 

90 

SO 

91 
80 

91 
81 

89 
81 

91 

80 

91 
79 

90 
78 

91 
79 

90 
75 

90 
80 

88 
82 

90 
81 

90 
82 

89 
79 

89 
81 

90 
81 

69 
78 

90 
73 

89 
76 

90 
SO 

89 
81 

90 

81 

91 
78 

90 
76 

85 

68 

83 
68 

86 
7* 

88 
T2 

86 
75 

87 

76 

86 
7* 

89.1 

77,7 

Sts  ANTONIO  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

99 

73 

97 

76 

91 

77 

96 
71 

99 
73 

99 
74 

90 
72 

93 
71 

94 
70 

98 
73 

88 
69 

91 
73 

92 
69 

92 
69 

95 

77 

95 

74 

96 

75 

97 
65 

95 
70 

95 
72 

97 
73 

96 
72 

95 

71 

95 

71 

72 

61 

78 
64 

83 

67 

90 
71 

89 
71 

88 
74 

90 
72 

92.4 
71.3 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

99 
72 

99 
74 

97 
73 

94 

70 

94 
73 

97 
76 

97 
72 

90 
70 

92 

68 

93 
69 

96 
71 

Bl 
71 

92 
69 

92 
70 

90 
71 

94 
70 

93 
73 

93 

74 

94 
66 

94 
73 

94 
72 

93 

70 

93 
69 

93 
72 

91 
60 

72 
60 

70 

59 

82 

62 

88 

71 

88 

70 

89 
69 

91.1 

69.6 

SEALY 

MAX 

Mm 

100 
73 

97 

73 

94 

77 

94 
74 

96 
74 

92 
72 

93 
68 

94 
69 

94 

70 

96 
72 

93 
75 

96 
74 

97 

75 

96 
74 

95 

71 

97 
71 

98 
71 

97 
7B 

95 
76 

84 
72 

93 

72 

94 
70 

93 

70 

90 
72 

83 

62 

81 
63 

82 

68 

90 
69 

92 
69 

92 
70 

92 
71 

93.0 
71.2 

SEGUIN 

MAX 

Mm 

101 
74 

9  8 
74 

94 
74 

96 
72 

100 
74 

101 

78 

94 
72 

95 
73 

98 
70 

101 
73 

90 
72 

94 

73 

96 
73 

94 
71 

98 
75 

98 

70 

99 

73 

98 
68 

95 

73 

96 
73 

98 

75 

98 

71 

96 
72 

97 
74 

89 
61 

81 
64 

82 
70 

93 
70 

92 

73 

90 
72 

93 
71 

95.1 
71.9 

SINTON 

MAX 

Mm 

100 
77 

98 
78 

100 
80 

97 
80 

99 

80 

100 
78 

99 
78 

95 
79 

97 
75 

97 
77 

95 
81 

96 
80 

97 
79 

97 
80 

98 

SO 

97 

77 

102 

78 

97 
77 

97 
75 

97 
77 

96 

79 

98 
75 

96 

75 

96 
75 

85 

68 

es 

68 

84 
70 

92 

70 

95 
75 

93 

73 

95 
73 

95,9 
76,4 

SMITNvILlE 

MAX 

Mm 

97 

76 

97 

76 

94 

77 

90 
73 

95 
74 

95 

78 

96 
73 

92 
72 

94 
70 

94 
73 

95 
76 

90 
74 

95 

74 

92 
72 

94 
74 

93 
73 

94 
74 

94 
71 

94 
74 

94 
74 

90 

74 

94 
74 

95 

71 

95 

74 

91 
62 

71 
62 

80 
69 

80 
70 

90 
72 

89 
72 

90 
69 

91.7 
72.5 

50MERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

100 
75 

98 
76 

96 
80 

94 
73 

97 

76 

98 
75 

96 
69 

96 
70 

96 
72 

97 
76 

86 
72 

94 
72 

94 
75 

94 
75 

95 

74 

95 

73 

95 
74 

94 
75 

94 
71 

94 
72 

94 
73 

86 

61 

76 
63 

80 
69 

89 
69 

90 
72 

91 
72 

92.9 

72.4 

•ASMINSTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

103 

75 

102 
75 

98 
75 

95 
73 

96 

73 

101 
74 

91 
71 

95 
70 

96 
70 

96 
70 

96 
72 

92 

70 

90 
69 

97 
72 

96 
73 

95 
73 

96 
73 

95 
72 

97 
72 

92 

74 

80 

73 

94 

72 

93 
72 

94 

73 

85 

62 

76 
62 

80 
63 

85 
69 

90 

70 

92 

70 

92 
72 

92.9 
71.1 

YOAKUM 

•       •       • 

MAX 

Mm 

99 
7* 

98 
71 

97 

so 

94 
75 

96 
76 

98 
74 

98 

72 

99 
69 

99 
68 

98 
73 

96 

74 

96 
74 

97 
78 

98 
76 

96 
75 

100 
74 

102 

74 

101 
71 

98 
73 

92 

75 

98 

76 

100 
73 

101 
72 

97 
71 

77 
64 

87 
69 

87 
73 

95 

73 

9* 

71 

95 

71 

95 

70 

96.1 
72.9 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

96 
75 

94 

73 

93 
72 

92 
73 

91 
74 

92 

75 

85 

70 

90 
70 

90 
69 

92 

74 

87 
73 

90 

75 

91 
76 

92 

76 

92 

75 

92 
73 

92 

71 

95 
72 

93 

72 

90 
71 

85 
71 

90 
71 

92 

72 

92 

60 

86 
65 

73 
65 

83 
64 

86 

70 

90 
71  . 

88 
71 

90 
70 

69. 8 

71.* 

ANAh.AC  TBCO 

MAX 

Mm 

91 
70 

93 
75 

90 
79 

89 
73 

88 

73 

90 

91 
71 

90 
72 

88 

71 

82 
70 

84 
72 

88 
74 

90 
76 

94 

76 

95 
76 

94 
75 

93 

74 

93 

74 

88 
72 

89 

74 

90 
73 

91 
73 

88 
65 

80 
64 

76 
68 

90 
71 

94 
72 

93 
73 

92 

71 

91 
74 

89.7 
72,* 

ANOlETON 

MAX 

Mm 

94 
74 

94 
79 

92 

88 
76 

90 
75 

83 
70 

92 
71 

91 
74 

87 
77 

91 
74 

91 
79 

91 
76 

91 
76 

91 

74 

92 
71 

95 
72 

92 

74 

91 
73 

80 
72 

91 
72 

92 
72 

92 

74 

88 
66 

73 
65 

64 
70 

90 
72 

90 
71 

92 

72 

91 
71 

89.7 
72.9 

BAY  CITY  .ATERHCRKS 

MAX 

Mm 

96 

n 

97 

76 

90 
77 

93 
78 

90 
76 

93 
73 

94 
75 

90 
74 

90 
75 

91 

79 

91 
77 

92 

77 

92 

75 

93 

75 

95 

74 

95 
75 

91 
72 

82 

72 

90 
74 

92 

73 

95 

74 

92 
66 

69 

64 

84 
66 

82 
72 

89 
72 

88 

73 

91 
75 

90.5 
73.9 

MAX 

Mm 

96 
76 

9  6 
74 

92 
79 

89 
71 

75 

93 

75 

89 

75 

89 

71 

95 
78 

96 

74 

94 

76 

96 
74 

94 

74 

90 
73 

92 

73 

93 

72 

95 

71 

89 
63 

71 
63 

85 

66 

92 

69 

92 

70 

92 

72 

91,6 
72.3 

BEAumCT 

MAX 

Mm 

96 

7  6 

95 

78 

95 
82 

90 
76 

85 
76 

89 
73 

95 
74 

89 
73 

85 
73 

89 
79 

94 
81 

92 
80 

95 
80 

96 

77 

95 

75 

93 
75 

94 
73 

80 
75 

92 

75 

94 
76 

93 

70 

87 
65 

75 
65 

92 

69 

91 
73 

93 
75 

91.1 
7*,* 

Cleveland 

MAX 

Mm 

98 

7? 

97 

71 

95 
72 

90 
73 

9  0 
73 

90 
70 

93 

70 

92 

73 

83 
73 

90 

74 

94 
73 

94 
72 

94 
70 

95 
70 

95 

70 

94 

73 

88 
73 

80 

71 

91 

69 

94 

70 

93 
69 

84 
63 

74 
59 

Bl 

63 

84 
66 

91 
67 

93 

68 

93 
70 

90,5 
49,1 

'  2  SE 

MAX 

Mm 

99 
76 

9^ 

7  6 

97 

78 

93 

80 

95 

'6 

88 
72 

90 
76 

91 
76 

93 

78 

93 

77 

90 

75 

95 
75 

96 

72 

94 
72 

90 
75 

82 

73 

89 

75 

91 
75 

92 

74 

90 

74 

78 
65 

82 
68 

65 
71 

87 
71 

88 
73 

92 
73 

91 
75 

91.0 
73.9 

ft'*  J  S" 

MAX 
MJf 

98 

7) 

H 

73 

100 
73 

95 
73 

97 
1  1 

92 

72 

93 
72 

95 

78 

94 
79 

95 

77 

93 
72 

95 

73 

99 

70 

95 
69 

94 
73 

84 
70 

92 

76 

93 

73 

93 

72 

93 

73 

83 
64 

84 
67 

65 
70 

90 
70 

89 
72 

91 
72 

92 
69 

93.1 
72.2 

IL  C»- 

MAX 

Mm 

99 
75 

94 

n 

96 
78 

95 
79 

97 
77 

93 

74 

94 

76 

95 
76 

96 

77 

96 
76 

95 

75 

97 
73 

99 

71 

98 

71 

94 

74 

83 
72 

94 

74 

95 

74 

95 

73 

91 
73 

82 
64 

82 
67 

85 
70 

90 
71 

91 
73 

95 

72 

95 

74 

93.* 
73.4 

NHND  2  n. 

MAX 

MO) 

94 

10 

79 

93 

79 

74 

87 
»8 

91 

73 

87 

76 

90 
74 

91 
81 

91 

61 

92 

81 

92 

79 

92 

77 

94 

77 

92 

75 

90 
74 

S3 

70 

90 

80 

90 

76 

92 

75 

87 
71 

71 

67 

8) 
67 

85 

73 

89 
74 

88 
76 

75 

19.0 
75.5 

•-.N  .6  CITY 

MAX 
MM 

:' 

7  5 

'.1 

87 
76 

84 

7<. 

m 
78 

84 
75 

87 
79 

67 
S3 

87 
82 

67 

77 

87 
81 

68 
81 

92 

79 

97 

77 

84 
76 

82 

71 

67 
81 

88 
81 

88 

SO 

84 

77 

78 
67 

79 
71 

H2 
75 

85 

76 

86 
78 

86 
79 

87 

79 

83.7 
77.4 

woni'im  ■•  - 

MAX 
M» 

•9 

9/ 

88 

76 

90 
76 

92 

ri 

88 

77 

86 

77 

91 

77 

92 

79 

93 

79 

92 

78 

93 

78 

96 

76 

95 
76 

88 
77 

77 
73 

90 

77 

92 

76 

93 
73 

90 
73 

74 
65 

79 

66 

71 

89 
72 

B7 

74 

90 
75 

92 

75 

69.2 
75.1 

■aOUtTOn  at  » 

V.U 

7  5 

7» 

91 
'5 

91 
75 

92 

88 

76 

91 
78 

93 

77 

94 
78 

94 
76 

93 

77 

91 

76 

95 

75 

94 

76 

90 
76 

77 
73 

91 

74 

92 

74 

92 

75 

87 
75 

77 

67 

63 
66 

85 
72 

90 
73 

91 

74 

90 
74 

91 

73 

90,1 
7*,6 

MAX 

Mm 

7) 

H 

tl 

80 

91 

74 

IS 

93 

73 

69 
74 

94 

74 

69 
76 

93 

76 

92 

74 

93 

74 

92 
73 

96 

74 

94 

74 

87 
73 

63 
72 

91 
72 

94 

74 

94 

71 

88 
63 

71 

64 

81 
66 

85 

69 

91 
70 

92 

71 

9* 
72 

90,0 
72.3 

•tA  ag  i 

MAI 

mm 

11 

•  1 

II 

'5 

92 

•  2 

89 

81 

•'I 
»1 

98 
75 

90 
82 

90 

79 

90 
83 

91 
80 

91 

61 

92 

79 

92 
79 

94 

75 

92 

76 

84 
73 

91 
76 

92 

76 

92 
75 

91 
75 

85 

67 

82 
68 

86 
72 

92 
75 

90 

74 

91 
74 

92 

76 

90.3 
76,2 

-L» 

mm 

|1 

PI 

91 
78 

97 
7* 

-.1 
PI 

94 

88 

72 

90 

74 

90 
78 

91 
76 

92 

73 

91 
73 

94 

74 

96 
73 

96 

74 

92 
72 

SO 
72 

91 
73 

92 
73 

95 
73 

90 
66 

70 
65 

82 

70 

86 

70 

90 
72 

90 
73 

90 

73 

90.7 
73.1 

- 

MM 

15 
•1 

72 

94 

71 

•9 

71 

93 

70 

87 
68 

84 
68 

90 
74 

92 

74 

92 
72 

93 

71 

95 

72 

95 

70 

93 

72 

85 

69 

80 
69 

91 

70 

94 

71 

94 
65 

86 
61 

77 
60 

84 
62 

89 
66 

90 
69 

90 
69 

93 

69 

69.1 

69.0 

MM 

»1 
11 

90 

It 

75 

96 
76 

99 
81 

90 
78 

82 

90 
80 

90 
79 

91 
80 

69 

78 

92 

74 

66 
75 

83 

73 

89 
78 

89 

76 

90 
75 

88 

7* 

76 
68 

80 
68 

85 

71 

es 

73 

87 
7* 

87 
74 

86 
73 

88.1 
75.1 

MM 

1« 

75 

'1 

'6 

99 

77 

II 

97 

M 

91 

71 

9) 

74 

92 

76 

94 
74 

94 
74 

90 

70 

93 
49 

98 
69 

96 
72 

94 

71 

83 
72 

93 

72 

94 

71 

94 
72 

90 
63 

73 
64 

"1 
68 

64 
70 

92 
70 

92 
73 

6  9 

73 

92.0 
71.6 

1* 

11 

PI 

91 

79 

90 
91 

74 
62 

92 

63 

93 

6/ 

92 
62 

92 

80 

94 
61 

94 
78 

91 
75 

88 
79 

92 
60 

91 
79 

92 

76 

91 

74 

85 
66 

83 

68 

90 
71 

93 
71 

89 

75 

89 
72 

91.4 
76.3 

75 

>5 

9* 

95 

»' 

14 

PI 

88 
7/ 

67 
70 

90 

74 

90 

60 

91 

60 

92 

80 

91 

76 

95 

77 

93 

76 

85 
75 

63 
72 

90 
76 

93 

76 

95 
71 

19 
66 

73 

64 

67 
74 

90 
73 

91 
74 

93 

74 

89.* 
74.2 

■ 

" 

•■ 

PI 

117 
'1 

95 

91 
75 

72 

'6 

-  1 
71 

93 

77 

95 

7» 

95 

76 

93 

73 

86 
75 

60 
73 

91 
74 

92 

75 

93 

75 

67 
70 

75 
65 

83 

63 

91 
72 

91 
73 

93 

74 

9  1 

73 

19.9 
73.4 

■ 

»' 

9  5 

M 

1  / 

71 
76 

79 

93 

ft 

II 

6) 

94 

76 

95 

"i 

95 
77 

93 

74 

97 
72 

'5 

91 

77 

85 
76 

95 

76 

93 

77 

9) 

67 

76 
66 

64 
73 

86 

74 

69 
71 

90 
76 

|l 
71 

91.1 
75.* 

.  r.'.i.r ..  •  Hum  f'.U'.wifKi  ItaiM  ladta 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST    1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

o 

> 

< 

1 

1" 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  " 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORT  0  CONNOR 

MAX 
Mm 

85 
73 

84 
74 

81 
75 

89 
73 

89 
75 

88 
75 

89 

78 

94 
79 

93 
78 

95 

79 

95 
80 

96 
83 

96 

84 

95 
83 

96 
84 

96 

75 

96 
82 

90 
77 

89 

74 

89 
75 

89 
78 

87 
77 

86 
76 

85 
74 

79 
64 

78 
62 

82 
74 

84 
71 

86 
72 

88 
73 

87 
71 

88.9 
75.7 

SUGAR  LAND 

MAX 
MIN 

98 

77 

95 
76 

92 

79 

93 

74 

92 

76 

93 

77 

87 
71 

90 
72 

92 
72 

91 
75 

90 
76 

93 
77 

94 
77 

93 

76 

95 

76 

93 
75 

93 

75 

95 
73 

94 

75 

89 
73 

83 
72 

92 
73 

93 
73 

93 
73 

88 
65 

72 
65 

82 

70 

85 

70 

91 
72 

91 
73 

91 
72 

90.7 
73.5 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

min 

97 
75 

95 
73 

91 
77 

95 
73 

89 
75 

91 
75 

87 
70 

90 

70 

91 
69 

90 
72 

90 
75 

91 
74 

91 
75 

92 

75 

92 
74 

91 
73 

93 
72 

94 
72 

93 
73 

89 
72 

81 
72 

90 
72 

91 
73 

92 
74 

87 
66 

72 
66 

81 
69 

85 
70 

89 
71 

89 

71 

91 
71 

89.7 
72.2 

VICTORIA  WB  AIRPORT 
»     *     • 

MAX 
MIN 

97 

77 

93 
T8 

98 
79 

95 

78 

97 
78 

97 
77 

95 
75 

95 
75 

95 
70 

92 
76 

92 
78 

93 
79 

94 
80 

95 
79 

93 
76 

95 
76 

98 
73 

96 
72 

93 
75 

83 
75 

92 
78 

93 
75 

93 
75 

92 
74 

74 
66 

83 
69 

86 

71 

89 
71 

88 
74 

91 
73 

90 
72 

92.2 
75,0 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

98 
75 

98 

75 

97 
77 

103 
77 

97 
75 

96 

76 

104 
76 

76 

74 

76 

79 

78 

78 

76 

76 

71 

73 

69 

73 

74 

74 

73 

73 

94 
72 

99 
69 

82 
66 

92 
67 

91 
72 

93 
73 

93 
70 

96 
69 

73.6 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

99 
T5 

98 

74 

99 

76 

101 
76 

99 

76 

100 
75 

101 
78 

102 

80 

95 
73 

98 
75 

97 
78 

99 

75 

98 

78 

97 

75 

98 
78 

100 
73 

95 
78 

97 

80 

98 
74 

97 
77 

99 
78 

96 
76 

97 
77 

89 
69 

90 
68 

91 
71 

100 
72 

96 
80 

96 
78 

97.3 
75,6 

BATESVILLE  3  S 

MAX 

Mm 

104 

77 

105 
75 

102 

77 

97 
75 

104 

76 

105 
76 

104 
75 

97 
73 

98 

72 

no 

74 

103 

77 

85 
69 

96 
74 

94 

69 

90 

71 

97 

70 

98 

73 

99 

65 

98 
70 

96 

70 

97 
74 

99 
74 

96 
73 

95 

71 

95 

65 

72 

64 

76 
65 

88 
65 

92 

72 

93 

74 

92 

74 

95.7 
71.9 

BENAVIDES  T  S 

MAX 

Mm 

100 
75 

100 
75 

100 
77 

101 
78 

99 
75 

101 
76 

102 
75 

100 
74 

96 
73 

96 
75 

100 
78 

98 
78 

98 
76 

101 

77 

99 

74 

98 
72 

98 

74 

100 

75 

100 
75 

99 

75 

99 

74 

99 
73 

99 

74 

97 
71 

99 

74 

84 
67 

92 
71 

91 

74 

91 

75 

95 

74 

96 
71 

97.7 

74.4 

CARRI20  SPRINGS 

MAX 

Mm 

102 
77 

102 
77 

98 
78 

103 
78 

102 
77 

103 
77 

99 
7b 

97 
73 

101 
76 

95 
75 

103 
79 

90 
75 

96 

81 

98 
75 

92 

74 

99 
74 

99 

74 

101 
66 

100 
72 

98 
75 

100 
73 

101 

74 

98 
75 

99 
74 

97 
67 

71 
67 

77 
71 

91 

71 

95 
73 

96 
75 

97 
72 

96,8 
74.2 

CATAR1NA 

MAX 

Mm 

105 
76 

102 
75 

101 
76 

104 
76 

105 
75 

105 
76 

100 
76 

100 
75 

100 
73 

105 
76 

100 
75 

97 
73 

101 
79 

98 

73 

100 
75 

101 
74 

102 

74 

101 

68 

99 
72 

100 
74 

101 

75 

99 
75 

100 
74 

100 
73 

91 
69 

82 
68 

94 
72 

97 

72 

98 
74 

98 
76 

100 
73 

99.5 

73.9 

CHARLOTTE  5  NNM 

MAX 

Mm 

103 
74 

101 
75 

99 

77 

103 
75 

103 
77 

100 
77 

97 
73 

95 
73 

98 
72 

100 

73 

97 
69 

93 
75 

96 
79 

97 
71 

100 
75 

97 
71 

100 
74 

100 
67 

100 
71 

102 
73 

99 

74 

99 
74 

99 
73 

98 
73 

94 
66 

86 

66 

87 

71 

94 
72 

95 

74 

95 
73 

95 
75 

97,5 
73.0 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

103 
76 

99 

76 

100 
80 

100 
79 

103 
79 

105 
78 

99 

76 

97 

75 

97 
74 

103 
75 

94 
70 

96 

73 

101 
74 

98 

74 

101 
75 

101 
73 

103 
74 

101 
68 

98 
74 

101 
76 

102 

76 

101 
76 

103 
76 

100 

74 

79 
67 

82 
68 

88 
73 

96 
73 

97 
75 

98 

74 

99 
73 

98.2 
74,3 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

102 

79 

99 

78 

98 
78 

101 
78 

101 
79 

100 
78 

96 

7B 

96 
75 

96 
74 

100 
76 

96 
69 

94 

74 

94 

90 
71 

95 
75 

96 
73 

97 
75 

97 
69 

94 
73 

97 
75 

98 
75 

96 
76 

96 
76 

96 
74 

88 
68 

84 
68 

90 

70 

94 
73 

95 

74 

94 
76 

95 
75 

95.6 
74,4 

01LLEY 

MAX 

Mm 

103 
73 

104 
73 

101 

76 

100 
74 

102 
77 

102 
74 

103 
74 

98 
74 

97 
71 

100 

73 

103 
77 

91 
71 

95 
71 

95 

71 

96 
74 

100 
70 

100 
73 

103 
66 

101 
70 

99 

73 

100 
74 

101 
75 

101 
72 

100 
72 

100 
65 

75 
65 

82 
67 

91 
72 

95 
72 

96 

74 

95 
72 

97.7 
72.1 

EAGLE  pass 

MAX 

Mm 

104 
79 

105 
78 

102 
78 

103 
76 

103 
78 

104 
78 

103 
78 

100 
74 

94 
73 

98 
73 

103 
79 

92 

73 

98 
75 

96 
71 

85 
70 

96 
72 

97 
72 

98 
70 

100 
73 

97 
76 

98 
75 

98 

78 

97 
75 

97 
75 

97 
68 

73 
66 

75 

67 

90 
72 

96 

74 

93 
72 

93 
73 

96.3 
73.9 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

Mm 

107 
75 

108 
75 

102 
74 

102 
78 

105 
75 

105 

75 

106 

74 

103 

75 

102 
73 

102 
73 

105 

75 

96 
72 

105 
75 

102 
73 

98 

73 

100 
72 

102 
72 

102 
64 

103 
64 

100 
71 

103 
73 

102 
72 

102 
72 

100 
72 

102 
68 

82 
68 

80 
72 

85 
72 

95 
71 

97 
74 

98 
72 

100,0 
72.4 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

103 
76 

104 
76 

101 
77 

98 
78 

102 
76 

103 

77 

102 
77 

104 

74 

92 
75 

97 
76 

102 
71 

102 
72 

100 
77 

104 
78 

101 
75 

98 

75 

101 
75 

104 
70 

102 
71 

102 
73 

103 

74 

101 
74 

100 
75 

101 
71 

98 
72 

90 
69 

88 
70 

93 

74 

95 
76 

97 
75 

98 
73 

99.5 
74.3 

FALFURRIA5 

MAX 

Mm 

101 
76 

101 
75 

101 

78 

103 
77 

101 
75 

103 

77 

104 
79 

100 
77 

99 
75 

98 
75 

101 

79 

98 
79 

99 
79 

101 

75 

99 

76 

96 
73 

96 
74 

101 
75 

101 
76 

100 
77 

101 
76 

100 
78 

101 

79 

99 
79 

93 
69 

85 
69 

93 
72 

89 
74 

91 

75 

96 
73 

94 
73 

98.2 
75,6 

POWLERTON 

MAX 

Mm 

103 
75 

101 
73 

101 

78 

102 
76 

102 
78 

103 
76 

100 
75 

97 
73 

99 
72 

101 

73 

93 
72 

96 

74 

101 
78 

99 
76 

101 
75 

100 
71 

103 
74 

100 
76 

99 
72 

102 
73 

101 

74 

101 
73 

101 
73 

97 
72 

96 
65 

86 

67 

90 

70 

94 

72 

96 
72 

97 
72 

98 

72 

98.7 
73.3 

FREER 

MAX 

Mm 

100 
80 

98 
82 

98 
82 

96 
84 

98 
82 

99 
84 

100 
84 

100 

84 

99 
84 

98 
82 

98 
82 

98 
82 

98 
80 

96 

80 

98 
75 

98 
78 

98 
72 

98 
76 

99 
72 

98 
70 

98 

70 

98 
74 

98 
75 

99 
75 

98 
72 

80 

70 

88 
67 

88 

67 

89 
72 

95 
74 

95 
72 

96.5 
76.9 

HEBBRONVILLE 

MAX 

Mm 

KAFFIE  RANCH 

MAX 

Mm 

100 
72 

100 
73 

99 
75 

100 
76 

100 
73 

100 
72 

101 
73 

100 
72 

91 

71 

100 
70 

100 
69 

100 
68 

99 
76 

100 
75 

99 
69 

99 
73 

99 
76 

99 
73 

100 
73 

99 
69 

98 

70 

100 
70 

99 
69 

99 
70 

99 
69 

84 
65 

93 
66 

92 
72 

92 
73 

97 
71 

99 
69 

98.0 
71.4 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

105 
76 

107 
75 

103 

78 

100 
75 

105 
75 

106 
75 

107 
75 

99 
73 

98 
71 

102 
72 

103 
76 

88 
67 

95 
75 

95 
69 

87 
72 

96 
69 

96 
72 

98 
65 

99 

67 

98 
68 

99 
72 

98 

72 

98 
73 

97 
71 

95 
66 

71 
63 

75 

66 

92 

70 

96 
71 

97 
72 

96 
73 

96.8 
71,4 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

104 
78 

103 
77 

102 

78 

102 
79 

104 
78 

105 
77 

104 
78 

96 
73 

98 
74 

101 
77 

97 
79 

94 
73 

98 
78 

95 
77 

97 
74 

99 
73 

101 
75 

103 
72 

102 
74 

100 
74 

100 
74 

101 

75 

101 

75 

100 
73 

93 
70 

87 
69 

91 
72 

93 
73 

97 
75 

98 

74 

99 
75 

98.9 
74,9 

OILTON 

MAX 

Mm 

101 
75 

100 
74 

100 
76 

101 
77 

99 
74 

101 
74 

102 
73 

99 
73 

99 
72 

99 

74 

101 
77 

97 
73 

98 
73 

100 
75 

98 
73 

99 

7  2 

100 
75 

102 
70 

99 

71 

98 
71 

102 
72 

99 

73 

98 
72 

98 
69 

99 
74 

85 
67 

89 
70 

90 
72 

90 
73 

92 
72 

97 
72 

97,8 
72.8 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

101 
75 

101 
7* 

97 
74 

101 
75 

101 
77 

101 
75 

96 
74 

96 
73 

97 
72 

101 

72 

100 
68 

93 

72 

95 

7a 

94 
67 

97 
75 

97 
70 

99 
73 

100 
68 

98 
72 

99 
73 

100 
75 

97 

74 

97 
74 

96 
73 

94 
66 

83 
65 

89 
70 

93 
72 

94 
73 

93 
73 

96 
73 

96.6 
72.4 

POTEET 

MAX 

Mm 

101 
74 

98 

75 

97 

78 

101 
75 

101 
78 

101 

78 

97 

74 

97 
73 

98 
71 

100 
73 

92 

70 

94 
76 

97 
79 

97 
72 

98 
77 

98 
70 

100 
73 

98 
66 

95 

70 

95 
72 

95 
73 

97 
73 

96 
75 

98 
74 

94 
65 

84 
66 

87 
71 

94 
72 

94 
74 

93 
72 

95 
74 

96.2 

73.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

Mm 

104 
77 

107 

77 

102 

77 

102 
78 

105 
76 

105 
77 

107 
78 

104 

75 

99 
75 

99 
7  5 

104 
77 

103 
75 

102 

80 

104 
78 

101 
75 

101 
75 

103 
75 

105 
69 

103 
70 

102 
73 

104 
75 

102 
76 

101 
75 

102 
73 

100 
71 

95 
69 

96 

70 

97 
75 

99 
76 

101 
76 

102 
73 

102,0 
74.9 

TILDEN 

MAX 

Mm 

103 
76 

102 
75 

100 
78 

99 
79 

100 
77 

101 

78 

102 
75 

99 

75 

98 

73 

99 

75 

101 

79 

94 

79 

96 
78 

101 

78 

99 
78 

100 
72 

99 

75 

102 

68 

100 
72 

99 
75 

102 

75 

100 
74 

101 
75 

99 
73 

97 

66 

73 
66 

85 
71 

86 
72 

92 
74 

94 
73 

95 

73 

97,4 
74,4 

ZAPATA 

•     ft     • 

MAX 

Mm 

104 
78 

101 
78 

101 
79 

102 
79 

103 
78 

104 

78 

104 
78 

98 
75 

99 

77 

100 

78 

98 
60 

96 

71 

101 
80 

99 
79 

97 

76 

98 
76 

100 
76 

102 
72 

99 

75 

100 
76 

100 
76 

99 
77 

100 
76 

97 
74 

93 
65 

89 
72 

93 
73 

95 
76 

97 
77 

99 
76 

98 

74 

98,9 

76,0 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 

79 

94 
78 

95 
78 

95 
77 

94 
77 

95 

78 

96 
77 

92 
76 

94 

75 

94 
78 

93 
79 

93 

79 

94 
79 

92 

76 

92 

76 

94 

76 

97 
74 

93 
72 

90 
74 

92 

77 

92 
75 

93 
76 

93 

75 

89 
72 

90 
72 

90 

70 

91 
73 

93 
75 

92 
76 

92 

75 

93 
72 

93,0 
75,7 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

98 
78 

99 

75 

97 
75 

98 
75 

98 
79 

97 
75 

100 
73 

101 
75 

94 
71 

94 

73 

97 
76 

96 

77 

98 
78 

97 
78 

97 
74 

9  6 
75 

98 
73 

99 
69 

97 
72 

96 
75 

97 
75 

95 

75 

97 
73 

97 
70 

98 

70 

94 
69 

93 
71 

95 
73 

93 
70 

95 
71 

95 

70 

96.6 
73,6 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

100 
78 

101 
78 

99 
79 

99 

77 

100 
76 

99 
77 

101 
76 

103 

76 

98 
76 

101 
78 

99 
79 

96 
78 

98 

78 

99 
78 

99 

76 

98 
76 

97 
75 

100 
70 

99 
73 

97 
75 

98 
75 

95 
76 

98 
75 

99 

71 

98 
72 

93 
70 

94 
70 

95 
70 

96 
75 

95 
75 

96 
71 

98.1 
75.1 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

101 
79 

98 
78 

100 
78 

101 
77 

98 
76 

101 
78 

100 
77 

93 
77 

95 
76 

98 
77 

96 
79 

98 
78 

97 
79 

96 
77 

96 

74 

96 
75 

100 
75 

98 
71 

97 
74 

97 
78 

97 
75 

98 
76 

97 
76 

97 
72 

92 

70 

91 
70 

94 
76 

96 
75 

97 
77 

96 
75 

97 
71 

97.0 

75,7 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

100 
76 

101 
76 

100 
78 

100 
78 

102 
74 

100 
75 

101 
75 

102 
76 

95 
74 

98 
76 

101 
76 

97 
77 

99 
79 

100 
76 

99 

73 

97 
73 

99 
75 

102 
65 

100 
67 

99 
72 

99 

75 

98 
74 

100 
73 

99 
69 

98 
70 

92 
69 

94 

70 

97 
72 

97 
72 

98 
72 

99 
67 

98.8 
73.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    263    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST    1966 


Station 

Day 

ol  Month 

• 
91 

l 

' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

< 

"ISSICN 

MAX 

Mm 

102 
T8 

103 
79 

101 

70 

101 
72 

100 
70 

103 
70 

101 
73 

98 
72 

100 
70 

97 
79 

101 

70 

99 
71 

98 

79 

97 
70 

99 
72 

100 
72 

100 
70 

100 
73 

98 
7* 

96 
73 

95 

75 

9B 
76 

100 
72 

99 
72 

95 

73 

95 

77 

97 
77 

96 

70 

97 
77 

(6 

'I 

95 
72 

98,6 
73.2 

PORT  ISABEL 

MAX 

MIN 

89 
80 

90 
80 

89 
80 

90 

79 

92 
80 

89 
80 

SB 
79 

B9 
78 

89 
78 

68 
78 

98 
80 

90 

79 

89 

78 

89 
78 

89 
77 

89 
78 

89 

78 

88 

78 

89 
78 

88 
79 

90 
79 

88 
78 

88 
79 

89 
78 

87 
76 

89 
7* 

87 
78 

89 

80 

89 

80 

9 
il 

88 

78 

69.2 
76.6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

92 

80 

91 
B0 

91 
79 

95 
79 

96 

79 

91 

79 

92 

80 

90 
81 

89 
76 

86 
72 

90 
80 

B9 
80 

91 

81 

91 

79 

91 
79 

92 

80 

90 
77 

91 
73 

88 
75 

89 

79 

90 
78 

89 
80 

89 

81 

89 

H 

69 

74 

83 
70 

86 
72 

88 

77 

•8 

79 

)0 

89 
75 

89.6 

77,6 

RAVKCNDV1LLE 

MAX 

Mm 

99 
76 

99 
75 

98 
76 

100 
76 

99 
75 

99 

T5 

98 
75 

99 
74 

93 
73 

93 
75 

99 

79 

97 
77 

99 

78 

99 

77 

97 

75 

95 

75 

96 

7* 

100 
68 

96 
71 

95 
75 

97 

75 

96 

96 
73 

97 

70 

98 

70 

91 
68 

90 

70 

9* 
72 

95 
7* 

>5 

>2 

96 
7* 

96.7 
73.9 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

99 

T8 

100 
78 

98 

76 

98 

77 

98 
75 

98 
79 

98 

78 

98 

76 

93 
75 

93 
75 

95 
78 

95 

79 

95 

79 

97 
78 

97 
76 

95 
77 

97 
75 

100 
73 

97 
75 

9* 
77 

93 

75 

9* 
76 

97 

77 

97 
7* 

93 

7* 

9* 

70 

92 
71 

93 

75 

95 
75 

>5 

'4 

95 
72 

93.9 
75.8 

.ESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

99 
78 

98 

76 

97 
77 

99 

77 

97 
75 

98 
77 

100 
7* 

9b 
76 

95 
74 

96 

76 

95 
79 

96 
76 

95 

78 

97 

77 

95 

7* 

97 
74 

100 
T* 

99 

'  70 

97 
71 

95 

76 

95 

74 

95 

73 

98 

7* 

97 

70 

9* 

71 

9* 

70 

97 
»4 

96 

7* 

96 
75 

n 

14 

97 
7* 

96,5 
76.4 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relah 

ve  humidity  averages  ■ 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

aJS  i 

S  s  a 

£  8.1 

1 

Station 

+»  c 
c  o 

*  -rt 
«J  +» 

**   w 

3  O 

to  u 
e  ■* 

DC  Q 

c 

cs  "O 

+»  » 
3  a 

to  VI 
V 

M 

■ 

i 

< 

1  • 
11 

§  i 
H 

5     J 

1 

5  a 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  PM 

8 
■ 

s 

3 

O) 

A 

8 
A 

ID 

s 

i 

• 

<m  a 

3 

0 

MS 

<  -S  i 

ABILENE  W6  AIRPORT 

16 

5.5 

10.5 

40 

SE 

10 

71 

81 

55 

47 

3 

2 

3 

2 

2 

0 

12 

63 

5.9 

»«ARILL0  KB  AIRPORT 

17 

8.7 

14.9 

38 

SM 

Ul 

79 

87 

57 

54 

6 

2 

7 

1 

1 

0 

17 

59 

5.4 

AUSTIN  KB  AIRPORT 

16 

4.1 

6.9 

27 

W 

11 

77 

66 

57 

54 

5 

5 

2 

1 

0 

2 

15 

58 

6.0 

•  ILL';  WB  AIRPORT 

14 

10.3 

11.7 

27 

S 

20 

88 

94 

55 

64 

4 

1 

0 

1 

o 

u 

6 

87 

5.3 

IS    CH01STI  KB  AIRPORT 

15 

9.6 

11.9 

33 

s 

20 

88 

96 

61 

69 

2 

1 

1 

1 

u 

1 

6 

79 

6.5 

DALLAS  KB  AIRPORT 

15 

5.5 

8.9 

26 

sw 

29  + 

75 

85 

60 

57 

2 

2 

5 

0 

3 

0 

12 

59 

6.0 

DEL  RIO  KR  AP 

12 

7.3 

8.7 

23  +  + 

5 

11 

65 

82 

60 

46 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

- 

6.3 

EL  PASO  KB  AIRPORT 

10 

1.7 

6.3 

38 

N 

05 

61 

75 

50 

42 

e 

2 

4 

1 

0 

o 

15 

70 

6.5 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

15 

4.2 

7.8 

23++ 

19 

14  + 

74 

83 

56 

54 

4 

3 

3 

0 

2 

0 

12 

- 

5.9 

GALVESTON  KB  CITY 

- 

- 

- 

26 

SW 

20+ 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

7 

0 

0 

1 

14 

55 

- 

HOUSTON  MB  CITY 

0 

4 

7 

3 

0 

0 

14 

- 

- 

HOUSTON  KB  AIRPORT 

15 

4.1 

7.8 

25++ 

16 

15+ 

86 

88 

64 

67 

7 

4 

5 

3 

1 

1 

21 

55 

7.1 

LIWOOCK  KB  AIRPORT 

15 

4.5 

10.5 

30++ 

2 

06 

70 

78 

58 

50 

4 

3 

5 

2 

1 

2 

17 

- 

6.1 

- 

13 

5.6 

10.2 

37++ 

31 

28 

70 

84 

51 

44 

6 

6 

2 

1 

1 

0 

16 

- 

5.7 

PORT  ARTHUR  - 

16 

2.6 

7.5 

34 

E 

11 

91 

94 

69 

75 

2 

5 

5 

2 

2 

2 

18 

58 

6.5 

-PORT 

16 

4.6 

7.9 

23++ 

36 

29+ 

72 

84 

56 

50 

5 

4 

2 

2 

0 

1 

14 

- 

6.0 

14 

5.5 

8.3 

30 

SW 

13 

86 

96 

59 

59 

3 

3 

5 

2 

1 

0 

14 

66 

6.0 

• 

14 

6.2 

9.6 

36  % 

NE 

06 

85 

89 

57 

65 

2 

6 

3 

2 

u 

1 

14 

- 

7.0 

-   1   PORT 

15 

5.6 

9.4 

23++ 

34 

13+ 

65 

73 

49 

46 

3 

3 

4 

0 

1 

1 

12 

- 

5.5 

ropOPT 

15 

4.9 

10.9 

32++ 

26 

21 

74 

86 

55 

47 

3 

1 

8 

1 

0 

1 

14 

" 

6.4 

%   PEA' 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
AUGUST 


Day  Of  Month 


10      11      12      13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ft       *       * 
LOW    ROLLING   PLAINS    02 


M0R0S   CREEK.  0AM 

ft        ft        ft 
NORTH    CENTRAL  03 

BARDWELL    DAM 

BELTON    0AM 
8ENBROOK    0AM 
OENISON   0AM 

GRAPEVINE    DAM 

LAVON    DAM 
NAVARRO   MILLS    DAM 

PROCTOR    RESERVOIR 

STILLHOUSE    HOLLOW    DAM 
HACO   DAM 


WHITNEY    DAM 


EAST  TEXAS         04 
DAINGERFIELO  9  S 


5PURGER  DAM  B 


ft    ft    » 

TRANS  PECOS        05 


RED  BLUFF  DAM 


EDWARD5  PLATEAU     06 
AMISTAD  DAM 


SAN  ANGELO  DAM 


«    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 


AUSTIN  MB  AIRPORT 


BEEVILLE  5  NE 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

MAX 
-IN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 

EVAP 
WIND 
MAX 

KIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 

EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 


EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
"IN 

EVAP 
WINO 
MAX 

"IN 


EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 

EVAP 
WIND 


.22 
33   A3 

103  100 
79   77 


.AT  ,26 


103|  38 
83  95 
71i   67 


.50 

Tal 

n 

73 


.22  .2A 

50   90 


72 


72 


.2*1  .3*1  .2* 
38l  *2  33 
93  98  98 
70   75   72 


•  1.35 
105 

.20 
42 
87 
71 


.3*  .42 

43   82 

99!  98 
721   70 


.47 


86 

99 

70 

66 

.30 

.35 

79 

57 

75 

95 

69 

70 

.39 

.45 

83 

78 

9T 

95 

71 

70 

.20 

.16 

32 

45 

97 

91 

73 

72 

.19 

.10 

*0 

35 

36 

.41 

.40 

.33 

49 

77 

84 

75 

25 

.46 

.25 

.18 

26 

100 

50 

63 

95 

95 

94 

9* 

71 

74 

" 

72 

.30  .41  ,42|  .33 
42   86   98   91 

100|  1001  100  97 
72   73   73   Tl 


.45 
105 
95 

67 

.39 

50 


70 


.55 

66  101 
94 

69 


54  64 
88  91 
72   71 


73 


.04  .25 

36  59 

86  98 

65  72 


74 


.2- 


.38  .38 

59|  48 
101  101 
7*1   75 


.21  .** 
116  12* 

87   93 

7*!  73 


.1*  .19 

27  57 

82  87 

67  69 


.20  .41  .29  .31 
59   37   26   21 

.29  .35|  .36;  .3* 

7^   56   *«   45 

.31  .37  .26!  .27 

94)  7d 

96  99 

79  7*1 


.291  .36  .33  .3* 

92   65   46  39 

95  100  102  103 

75:   79   75)  75 

.25  .34  .291  .51 

107   81   4  8   ** 


.20 


3*   60   7*   26   *l   67 


.38  .29  .33  .13  .05  .10  .27 


.161  .231  .23 

19   31   73 


.29  .32  .15 
**   51   5J 


.40  .20  .39 
65  105  81 
98   99   98 


35  .3*1 
70  103 
97   90 


.33  .29 

60   75 


.25  .29  .38  .43 

*3  26  44   66 

94  104  104  100 

75]  75j  76   83 


26  .25  .29  .26 

41  47   35   28 

98   100  93]   95,   9*1 

75   79  76   76   77 


.19   .42  .41 
83   10* 

93   90 
72   71 


.40  .34 
6*1  55 
91  96 
68   68 


.37  .18  .41 

69  10*1  119] 

99   86  92 

75|   T*J  72] 

.39  .3*  .44 

66   89  96 

97   96  93 

7?  71, 


71 


.41  .46 

65  114, 

98  92 

70  66] 


1.06  .3*i  .2 


72 


.3*  .23  .»»  .31  .3 

721  139  169|  90  81 

96  90   9^  97  95 

73  73!   72  72l  69 


.25  .45  .32  .29 
69  106   42   75 

95>  9*   911  921 

701  721  7*1  6*1 


.09  .19 

57  21 

66  92 

62  63 

.08  .20 

70   26 

.11  .22 

86  27 
66  89 
61  62 

.12  .11 

87  3* 
68  77 

61  62 

.17]  .16] 
"    • 

.08  .17 
89   • 
70   85 
60   60 

.061  .18 
78  27 
70   86 

62  62 


23  .19  .21 

*3   70   65 
91   93   91 

701   70|   71 


.18  .22 

171  - 
89   88 
69   71 

.20  .29 


,3310.87 
2718 


9.** 
2359 
93.6 

71.* 

8.33 

1132 

8.97B 
1903 

9.20 
1776 


.56 


.09  .20  .30 

»  63   68 

78  85 

62  68 


.19  .27  .29  .20  .36  .18  .**  .27 

105   92  46  105|  91  59   691  62 

90   99  lOo!   961  87  90   90 

76   72]  77   69]   62!  601   68 


.17  .12 
21!  »5 

83   85 
65   69 


67 


.52  .42 

72  82 

94  98 

68  68 


.09!  .221  .221  .30 

57!  62  25   36 

92   99  100;  103 

72   79  75   72 


10 
111  121 

79   80 
68   74 


.43   - 

83]  100 
93  92 
70 


.25 


.25  .36 

40  21 

86  91 

62  63 


.09 


.30 


.29 


■  2 
83   62 
93   92 

69   70 


.32 

46   29 
99   93 

71   70 

.24 
45 
94 
72 


8.79 

1899 
9*. 9 
71.8 

7.81 
2189 

8.966 
209*B 
92.9 
71.6 

10.1*8 
2219 
91.8 
69.8 

9.516 
19276 

10.026 
2972 

91.9 
70.9 

9.326 

1769 
92.7 
71.6 


9.69 
1978 
94.1 
71.7 

6.336 
1076 
95.1 
73.0 


.2710. 82B 


2063 
92.1 
68.5 

L0.35 
1116 
92.* 
67.6 


12.17 
2902 
90.2 
68.9 

.2.026 
2561 
90.0 
68.1 


9.066 

2121 

93.6 

72.0 

6.32 

2*20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
AUGUST 


Station 

Day  01  Month 

3** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

26 

29 

30 

31  H  ■* 

•   •   • 

SOUTH  CENTRAL      OT 

CANTON  DAN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•44 

77 
98 

73 

.47 
14 

5, 

.40 
68 
97 
7S 

•i* 

38 

90 
71 

.20 
66 
96 
72 

.45 

73 
97 
75 

.30 
59 

98 
72 

.18 

30 
97 
70 

.33 

38 
92 
72 

.41 
72 

94 
71 

.36 
101 
95 

75 

.18 
77 
67 
69 

.20 
94 
69 
75 

.21 
62 

89 
70 

.31 

105 
94 
76 

.34 

90 
93 

70 

.31 

77 
95 
71 

.40 
70 
94 
67 

.36 
54 
94 
73 

.36 

68 
96 
68 

.30 
99 
95 

71 

.42 

111 
93 
72 

.31 

66 

94 
70 

.33 

66 
96 
70 

.28  .07 
83   34 
92,  71 
61   61 

.03 
29 
78 
63 

.21 
61 
85 
68 

.18 

70 
88 
70 

.30 
74 

<;c 

70 

.26 

66 
89 

70 

9.08 
2202 
92.1 
70.5 

SOMERVILLE  DAN 

EVAP 
WIND 

.37 

.26 

.31 

.24 
32 

.32 
34 

.34 

37 

• 
« 

.72 
80 

.44 
37 

.42 

64 

.37 
105 

34 

57 

4 

172 

.35 

76 

.35 
52 

.35 

31 

.33 

31 

.29 

46 

« 
• 

.31 

191 

.26 
27 

.33 

2C 

38 

.10 

9 

.12 
12 

ft 
• 

.38 
36 

.26 

38 

.27 
27 

9.176 
14466 

•   •   • 

UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

• 

2-2 

120 

107 
95 
77 

.28 

205 
92 
77 

.45 

136 
95 

79 

.23 

87 
92 
74 

.28 
96 
93 
74 

.31 

101 
93 
70 

.20 
139 
85 
75 

.31 
171 
94 
75 

.33 

200 
100 
76 

.37 

200 
95 
77 

.35 

185 
95 
76 

.33 

170 
93 
76 

.45 

155 
95 

.40 
160 
95 
75 

.31 

113 
95 
74 

.25 

94 
93 

7* 

.29 
155 

90 
76 

.44 

219 

95 

76 

.35 

121 
96 
7* 

.40 
106 
95 

74 

.32 

105 
93 
73 

.15 

159 
87 
66 

.14 
45 
84 
65 

• 

.34 

161 
94 
69 

.30 
90 
93 
73 

.32 

115 
9k 
73 

.26  9.376 
85  4046 
93  93.2 
71  73.9 

THOMPSONS  J  WSW 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.31 
3* 

106 
80 

.30 
26 

103 
78 

.22 
35 

99 

,0 

.16 
61 

97 
77 

.20 
38 
96 
78 

.21 
30 
97 
80 

.43 

43 

93 

74 

.21 
36 
97 
75 

.31 

38 

100 
76 

.29 
33 

100 
77 

.20 
30 
94 
78 

.27 

47 
99 
79 

.22 

45 
97 
79 

.27 

38 

100 
80 

.24 
29 

102 
78 

■  25 

32 

102 
77 

.23 

29 

103 
77 

.31 
26 

107 
77 

.21 
28 
104 

77 

.23 

47 
93 
75 

.06 
38 
84 
74 

.23 
36 

100 
76 

.20 
27 

102 
76 

.34 

34 
103 
78 

.26 
60 
97 
68 

.02 
43 
73 
67 

.10 
16 

84 
71 

.10 
46 
89 
71 

.16 
27 

93 

74 

.33 
33 

97 

75 

.19 
28 
97 
75 

7.06 
1113 

97.2 

76,0 

•   •   • 
SOUTHERN            09 

OIllEY 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

•  A3 

105 
78 

.42 
109 

79 

.35 

102 
78 

.25 

99 
60 

.40 

103 
79 

.43 

104 
78 

.36 

105 

77 

.24 

100 
77 

.28 

96 
76 

.38 

104 
76 

.37 

102 

76 

.19 

87 

76 

.23 

92 
73 

.30 

99 

76 

.33 

96 

76 

.40 

99 
75 

.29 

97 
75 

.46 

101 
78 

.39 

101 
72 

.34 

99 
76 

.42 
32 

101 
73 

.37 

102 
7S 

.46 

97 
74 

.35 

99 

74 

.34 

101 
77 

55 

102 
66 

.16 
91 
79 

70 

.13 
33 

96 

70 

.30 
32 

93 
74 

.24 
39 

96 

76 

.31 

54 
98 
77 

.2810.156 

611   • 
94  98.2 
77  75.6 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.48 

to 

103 
77 

.34 
43 

103 
76 

.35 

39 

100 
77 

.40  .48 
37   71 

102  102 
79;  76 

.37 

39 

106 
76 

.43 
11 

103 
76 

73 
92 
77 

.29 
25 

101 
76 

.41 
56 

100 
76 

.32 

74 
99 

77 

.24 
31 
96 
76 

.39 

76 
99 
78 

.31 

56 
99 

76 

.36 
70 
99 
75 

.37 

69 
98 

73 

.37 
71 

IOC 
75 

.43 

39 

101 
72 

.42 
41 

102 
73 

.39 
93 
98 
72 

.40 
80 
98 
76 

.34 
56 

101 
75 

.35 

60 

102 
75 

.24  .10 
29   14 
96   90 
75   71 

.18 
25 

89 
75 

.18 
54 
92 

74 

.25 

45 
96 
7S 

.36 
69 

97 

74 

.3810.726 
77  1613 
97,  98.8 
74  75.2 

RIO  SRANDE  CITY  5  . 

EVAP 
HIND 

• 
ft 

.54 

S* 

47 

.37  .40 
35   34 

.48 
61 

.40 
41 

.43 

42 

.23 

25 

.36 
42 

72 

.45 

72 

•  31 

76 

.51 

86 

.39 

71 

.37 
71 

.45 
83 

.50 
65 

.40 
42 

.32 
49 

.91 

84 

.39, 

89 

.42 

58 

.37 
48 

.31 

34, 

.26 

34 

.26 
35 

.27 

40 

.26 
94 

.45 

64 

.3811.756 
72  1700 

•   •   • 

LO.ER  VALLEY        10 

>:  COOK 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.39 
102 
100 
76 

.••3 
107 

IOC 
76 

.42 
114 
99 
75 

.37  .37 
91  109 
1001  102 

75   75 

.45 

107 
98 
76 

.43 

90 
102 
76 

.42 

84 
101 
76 

.36 

77 
96 
75 

.30 
85 

99 
75 

.35 

149 
99 
76 

.40 
137 
96 
7B 

.41 
154 
96 

77 

.47 
138 
97 

76 

.64 
120 
96 
74 

.36 

no 

95 
72 

.42 
133 

97 
73 

.50 

101 
100 
70 

.*3 

81 
98 
63 

.37 
97 

.31 

168 
96 
72 

.44 
153 

94, 
72 

.40 
101 
95 
74 

.41 
93 
98 
73 

.41 
72 
99 
73 

.38 
116 
93 
69 

.17 
84 
95 
69 

.30 
79 
97 

73 

.32 

114 
97 
73 

.42  .4012.25 
120  125  3413 
96   96  97.6 
73|  71  73.6 

•ESLACO  2  e 

EVAP 
HIND 
"AX 
MIN 

.39 

68 
100 
78 

.47 

107 

100 
76 

.29 
41 
97 

77 

.39 
69 

100 
76 

.41 
77 

101 
76 

.39 
65 

101 
7  6 

.33 
53 

99 
76 

.34 

50 
102 
77 

.32 

102 
73 

.30 

64 
99 
78 

.50 
100 
99 
78 

.37 
86 
99 
78 

.40 
78 

100 
77 

.36 

81 
101 
78 

.44 

9, 
75 

6! 
98 
75 

.45 

77 
99 

76 

.43 

100 

73 

.32 

"' 
100 

7, 

.36 

66 
98 
76 

.40, 
113 
97 

751 

.43 

46 
100 
75 

.39 

65 
99 

70 

.31 
33 

101 
73 

.30 
47 
95 
75 

.30 
66 
94 
72 

.31 
44 

100 
75 

.35 

68 
97 
76 

.44 
35 

98 
79 

.56 

65 
99 

.4111.84 
61  2093 
96  99.0 

75|  75. J 

BEEVILLE  5  NE   -   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
POINT  COMFORT   -   ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


V.'.".;. 

•nd  DepUi 

Time 

Day  of  month 

« 

! 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OUtMLAMO  1  trim 
2   MOM 
4  MOM 
12  INCHES 
11  IMCHCS 
2  FEET 

4  FECI 

6  AM 
6  AM 

6  AM 
6  AM 
1  AM 
1  AM 
6  AM 
1  AM 
(  AM 

76 
79 

: 

76 
60 

71 

77 

74 
78 

7} 
78 

71 
76 

72 
77 

67 

73 

66 

71 

66 
73 

72 
75 

70 
75 

66 
72 

64 
71 

66 

73 

69 
74 

71 
75 

73 
77 

72 
75 

72 
75 

72 
75 

69 
73 

57 
64 

56 
61 

59 
62 

59 
63 

60 
64 

62 
64 

65 
66 

66 
66 

D9 

71 

68.1 

72.1 

•OIL   PULLMAN   SILTY    CLAY    LOAM,    CHESTNUT   GREAT    SOIL   GROUP. 
KOFI    I    1    TOWAW)  SOUTH   -   SOUTHEAST. 


VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD.    MIXTURE   OF   BUFFALO   AND  BLUE   GRAMA  GRASS. 


STATION  INDEX 


ABERNATHY 
ABILENE  WB  i 
;  ACKERLY  3  SI 
AOAMSVILLE 
ALBANY 
ALEOO  *  SE 
ALICE 


ALVQRD  4  NE 
AMARILLO  MB  A 
AMI  ST AD  DAM 
ANAHUAC  T8CD 

, ANDERSON 
ANDREWS 

| ANOLETON 


! ARANSAS  PASS  2 

ARCHER  CITY 
i ARLINGTON 

ARMSTRONG 
1  ARTHUR  CITY 

ASPERMONT 

ATHENS 

ATLANTA 

AUSTIN   HB   AIRPORT 

AUSTwELL  WL  REFUGE 

AVALON 

BA1RD 

BAKERSF1ELD 
BALLINGER  1  SW 
BALMORHEA 
, BANKERSNITH 
BARDWELL  DAM 
BATESVILLE  3  S 

SAY  CITY  WATERWORKS 


YTOWN 


BEN8ROOK  DAM 
! BENJAMIN 
I  BIG  LAKE 

| BIG  LAKE  NO  2 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

BIG  SPRING 

BIG  WELLS 
[ BLANCO 

BLEWETT 

BLUE 

HEME 

BON  WIER  2  E 

BONKAM 

BONITA 

'  BOOKER 

i boouillas  Ranger  sta 

'  BORGER    3   W 
; BOWIE 

BOX ELDER 

BOYD    3    SE 

BOYS    RANCH 

6RACKETTVILLE 
! BRADY 

I  BRAVO 
| BRAZOS 

8RECKENRIDGE 

8 RE MONO 


■  BRIDGEPORT 
1 BRIGGS  2  WN 
] BRITTON 


SROWNF1ELD  NO  2 

BROWNSVILLE    WB   AH 
' BROWNWOOD 

BUFFALO 
1 BULER  2  NE 

BUL VERDE 
. BUNKER  MILL 

BURKETT 

BURLESON  2  SSW 
I  BURLINGTON  3  W5W 

',  BURNET 

!  BUSHLAND  I  WSW 
CALDWELL 
CAMERON 
CAMP  WOOD 
CANADIAN  1  ENE 
CANDELAR1A 
CANTON 
CANYON  DAM 
CANYON 

', CANYON  DAM  NO  1 

I  CANYON  DAM  NO  2 

1  CANYON  DAM  NO  3 

1  CANYON  DAM  NO  4 

CANYON  DAN  NO  3 

I  DAM  NO  6 


runnels 
REEVES 
KENDALL 
ELLIS 


0611  OB 
0635  04 

0639' 07 


0691 

03 

TARRANT 

0704 

0? 

KNOX 

>j776 

06 

REAGAN 

0T79 

06 

REAGAN 

0TB*    01 

HOWARD 

07861 01 

HOWARD 

0787    09 

OIMXIT 

0832    06 

BLANCO 

0852 

06 

UVALDE 

0666 

07 

LEE 

0902 

06 

KENDALL 

0917 

NEWTON 

0923 

03 

FANNIN 

0926|  03  MONTAGUE 
0944  01  LIPSCOM8 
09501  05;  BREWSTER 
09581  01  HUTCHINSON 
0984,  03,  MONTAGUE 
0991  04  RED  RIVER 


399. 


WISE 


.ton  ; 


NO  ' 


CARRIZO   SPRINGS 
1  CARROLL TON 
j  CARTA    VALLEY 

CARTHAGE 
! CASE    RANCH 
CASTELL 

CATAR1NA 

CCLIM 

CENTER 

center  city 
icenterv1lle 
chalk  mountain 

l CHANN1NG 

CHAPMAN  RANCH 
CHARLOTTE  5  NNW 
CHEAPS  IDE 
CHEROKEE 
CHILDRESS 
CHILDRESS  FAA  AIR! 
CHILLICOThE  2  NE 
CHI SOS  8ASIN 
CIBOLO  CREEK 
CLARENDON 

CLARKSVILLE  2  E 
CLARKSVILLE  1  W 
CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  9  E 
CL0O1NE 

COLOSPRING  5  SSW 
COLDWATEft 
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HEMPHILL 
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STERLIN 
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01MMITT 


HARTLEY 

NUECES 
ATASCOSA 
GONZALES 
SAN  SABA 
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02  HARDEMAN 

>  BREWSTER 

KARNES 

DONLEY 

RED  RIVER 
RED  RIVER 
BEXAR 
ARMSTRONG 
JOHNSON 
LIBERTY 
BOSQUE 
FORT  BEND 


TAYLOR 

HOWARD 

LAMPASAS 

SHACKELFORD 

PARKER 

JIM  WELLS 

BREWSTER 
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BRAZORIA 
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VAL  VERDE 
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GRIMES 
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HENDERSON 
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TRAVIS 


DALLAM 
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97    51 
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102    16 

11,  29    19 
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3t  31    08 

99    20 
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1    30  54 

I  131  32  33 

'     71  31  21 

1     3    33  10 

11   23  54 

31  31  43 

15    31  28 

Z\  36  10 

13j  29  45 

I     2    36  07 

3    32  00 

i 15    32  31 

1    31  00 


103  00 
98  07 
98    53 


T> 

55 

30 

09 

32 

52 

34 

59 

29 

52 

29 

29 

57 

29 

S3 

29 

29 

95 

57 

98  22 

96  21 

96  IB 

29    55         98  13 


I      8|  28    31 
, 1*    32    57    j 
11    29    48 


31    40 

30  42 
28   21    I 
33    19    | 

31  48    I 
31    28    ! 

31  15 

32  09 

33  41 

27  35    I 

28  56 

29  16 
H   39   ' 


98  25 

95  58 

97  35 

102  20 
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30 


34 

96 

31 

37 

37 

29 

99 

" 

06 

20 

30 

21 

91 

4fi 

21 

4* 

JO 

3? 

36 

24 

LOO    53 

95  01 
95    04 

98  22 
LOl  22 
97  23 
95    06 
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TIME  AND 
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3200 
U20| 
17201 


0.  HOOD 

j  U  S  WEATHER  BUREAU 

j  LEONARD  COLEMAN 

;  LUTHER  D  H1GG1NS 

i  JOHN  D.  WILLETTt  JR. 

I  CHESTER  WILEY 
LEONARD  M.  MAHONEY 
WILLIAM  H.  HUDGINS 
MRS.  0.  LURLINE  FELOER  , 
CITY  OF  ALVIN 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INT  60UNDRY  ♦  WATER  COM, 
ANAHUAC  TBCD 
WILLIAM  J.  BARGER 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  ANGLETON 
WILLIAM  T,  ASHMORE 


RICE 

.  ROBERTS 


MACK 

.  ROBERT  L.  HERNDON 
I  JOHN  V.  LONGAN 
I  CHARLES  T.  HAWKES 
|  HAZEL  W.  PELHAM 

VOLNEY  WOMACK 
|  ALBERT  BAUGH 
,  RADIO  STA  KBUD 

BILL  L0V1L 

U  S  WEATHER  BUREAU 
I  U  S  WILDLIFE  REFUGE 

I  HERSCHEL  H.  SMITH 
1  B.  C.  CHRLSMAN 
1  CLYDE  GRAVES 
I  RADIO  STATION  KRUN 
! REEVES  COUNTY  WTR  D1ST 
I  ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


BERTA  R.  BAZAN 

LL1AM  S.  KLEMCKE 

5  CORPS  OF  ENGINEERS  | 

E  W.  DOBY 

TY  OF  BIG  LAKE 

A1N  CARR 

S  0  A  BIG  SPRG  F  : 
TY  OF  BIG  SPRING 
HERBERT  STANFIELD 

BYARS 
MRS>  HENRY  FOSHEE 
MRS  VERN1CE  A  MUTZ 
DORA  WOLLSCHLAEGER 
IVY  E.  HARE 
R.  M.  CANTRELL 


1 R.  0.  TOMPKINS 
.  DWIGHT  F.  SPIES 
I  BIG  BEND  NATL  PARK  SER' 
, ARTHUR  W.  MORGAN 
.  STOVALL 


OTJS 


II  EL 


.  FRANCIS  WILLBANKS  I 
BOYS  RANCH 
1  FREDDIE  L.  FRERICH 
MRS.  J.  COCHRAN 

' JOSEPH  E.  HUGHS 
I  VIVIAN  ALLEN 

ECTOR  B.  F1EL0S 

LAWERENCE  M.  KOTCH 
1  W.  G.  STEIN 
i CHARLES  V.  MURFF 

W.  E.  HEMBREE 

BEATRICE  R.  MOORE 

HAZLE  DOLLAR 

MRS*  DORA  E.  MARSHBURN 

ROBERT  C.  SEWELL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  W.  JAMAR.  JR. 
CHARLIE  A.  SQUYRES 
L.  PAULENE  MCCARTOR 
LAURA  D.  WOOD 
E.  J.  DIXON 
W.  M.  NEWTON 

RUSSELL  LACE 


MRS. 


I.LE1N 


TERRY 


CITY  OF  BURNE 

USDAi  ARS 

CHALMERS  E 

ALVIN  HEFFT 

WALTER  C.  ANDERSON 

WILSON  CRAWFORD 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

J  HARRISON  TAYLOR 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

M.  8.  MEASAMER 

LUCILLE  H.  SNIDER 
KURT  B.  POGGENPOHL 
RALPH  SCHAEFtRKOETER 
MRS.  E.  A.  PALM 
WALDIE  K.  WUNDERLICH 
HERMAN  LUEHLFING 
NELOA  M.  HALM 
STELLA  B.  KELLOGG 
DAN  MOSLEY 
AUDREY  w  VARGA 

HAROLO  W.  SMITH 
GEORGE  C.  CASE 
WlLLARD  t.  DALCHAu 
MARGUERITE  BURNS 
DONNA  P.  PACE 
E.  F.  SANDERS 
DARREL  HEAD 
J.  E.  DICKEY 
MELVIN  A  OLSON 
G.  Ei  CARG1LL 

CHAPMAN  RANCH 

ELMER  E  BOOTH 

EARL  L.  FREEMAN 

DUDLEY    BATTLE 

MORRIS  H1GLEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

C.  L.  UNDERWOOD 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

1GNATZ  L.  MUTZ.  JR. 

TOMMIE  C.  SAYE 

PHIL  KEENER 
RAYMOND  ft.  HAMILTON 
J.  P.  CLASSEN 
DONALO  8.  BOOTH 
OLIN  T.  SMYTH.  JR. 
CHESTER  V.  ELLISOR 
R.  M.  JONES 
HENRY  NEMEC  SR 
LEROY  S.  DABNEY 
MRS  MARTHA  MCDOUGALD 


COLEMAN 

COLLEGE    STATION    FAA    Al 

C0L0RA0O  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

COMMERCE 

COM STOCK 

CONCORD   1    N 

CONLEN 

CONROE 

COOPER 

COPE    RANCH 

COPPERAS  COVE   NO   2 

CORNUOAS    SERVICE    STA 

CORPUS    CHRIST  I 

CORPUS    CHRJSTI    WB   AP 

CORSICANA 

CORYELL    CITY 

COTTONWOOD 

COTULLA 


COTULLA  I 
CRANOALL 
CRANE 

CRANF1LLS  GAP 
CRESSON 
CRIDER  RANCH 
CROCKETT 
CROSBYTON 
CROSS  PLAINS 
CROSS  PLAINS  3 


1RP0RT 


4NE 


CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NW 
CYPRESS  1  SW 
DACUS 

DA1NGERF1EL0  9  S 
DALHART  FAA  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
OANEVANG  2  SE 
DARROUZETT 

DAVILLA 
DECATUR  2  SSW 

DEKALB 


DEL 


110  WB  . 


DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DEPORT 
DEWEYVILLE 
DIALVILLE  2  I 
DICKENS 


UIM 


ITT  6  E 


DIMMITT 
DOOLE  2  N 
DRYDEN 

DRYER  1  NW 

DUBLIN 

DUMAS 

DUNCAN  WILSON  RANCH 


EAGLE  LAKE 

EAGLE  MTN  LAKE  D. 

EAGLE  PASS 

EASTLANO 

EDEN  1 

EOEN  NO  2 

EDNA  3  SW 

EDOM  1  NW 

EL  CAMPO 

EL  PASO  W8  AIRPOl 

ELDORADO 
ELDORADO  11  NW 
ELDORADO  19  SW 
ELECTRA 

EMORY  1  N 
ENCINAL  3  NW 

ENGELMAN  GARDEN 
ENNIS 


ABENS 

AIR  OAKS  RANCH 

AIRFIELD 

ALCON  DAM 

ALFURRIAS 

ALLS  CITY  4  WS1 

ARMERSVILLE 

EDOR 

ERR  IS 
IFE 

ISCHERS  STORE 

LATON1A 
LOHOT  1  N 
LORENCE 
LORESVILLE 
LOYDADA 

SE 


OLLETT 

ORESTBURG  4  S 
OR  SAN 
ORT  DAVIS 
ORT  MCKAVETT  4  N 
ORT  STOCKTON  35  SSW 
STOCKTON  KFST  RAD 
ORT  WORTH  W8  A1RPOR 
ORT  WORTH  MEACHAM  Fl 
ORT  WORTH  FEOERAL  Bl 


2024 
'  2040 
■  2046 

j  2050 
I  2080 
2082 


I  2121 
'  2128 
2131 

I  2142 

1  2160 
I  2173 

2206 
2218 


I  22621  01 


COLEMAN 

BRAZOS 

MITCHELL 

COLORADO 

COMANCHE 

HUNT 

VAL  VERDE 

RUSK 

DALLAM 

MONTGOMERY 

DELTA 

STERLING 

CORYELL 

HUDSPETH 

NUECES 

NUECES 

NAVARRO 

CORYELL 
>|  GILLESPIE 
'  LA  SALLE 

'  LA  SALLE 
I  KAUFMAN 
i  CRANE 
I  BOSQUE 
I  HOOD 

■  REAL 

m  HOUSTON 

CROSBY 
I  CALLAHAN 
I  CALLAHAN 

:|  FOARD 
>\  ZAVALA 
'I  DEWITT 

■  HARRIS 

I  MONTGOMERY 
j  MORRIS 
I  HARTLEY 
I  DALLAS 
l|  WHARTON 
LIPSC0M6 


! 22951 03' MILAM 
23381 03    WISE 

j  2352    04    BOWIE 
1 2360| 06    VAL    VERDE 
I  23941 03|  GRAYSON 
240*    03    DENTON 

24151  03,  LAMAR 
2436    04    NEWTON 
2*4*   0*1  CHEROKEE 
24*6] 02    DICKENS 


2453 

09 

FRIO 

24C2 

07 

LEE 

1463 

Dl 

CASTRO 

-'464 

01 

CASTRO 

2527 

06 

MCCULLOCH 

25H 

05 

TERRELL 

2595 

07 

GON2ALES 

2598    03 

ERATH 

261 7    01 

MOORE 

2630 

Jo 

SCHLEICHER 

2633   03' ARCHER 
26751 07    COLORADO 

2678  03  TARRANT 

2679  09] MAVERICK 
2715[ 03|  EASTLAND 
27*1  06i CONCHO 
2744  06  CONCHO 
2769  08  JACKSON 
2772  0*! VAN  ZANDT 
2766  08,  WHARTON 

I 

j  2797  05  EL  PASO 
281 1 I 06| SCHLEICHER 
2812  06  SCHLEICHER 
2614| 06  SCHLEICHER 
2818  02  WICHITA 
2820i 07  8ASTR0P 
2902  04,  RAINS 

i  2906.  09,  LA  SALLE 
2917  lOl HIDALGO 

j  2925  031  ELLIS 

3000  04  JASPER 
1  30051  031  CORYELL 
.   3033! 05  EL  PASO 
I  3033  07|  COMAL 
I  3047  0*1  FREESTONE 

3060'  09;  STARR 

3063'  09  BROOKS 
.  30651  07,  KARNES 

30  BO  03  COLLIN 


OT  COMAL 
03  CORYELL 

07  FAYETTE 

02  MOTLEY 

03  WILLIAMSON 
07  WILSON 

01  FLOYD 
01  FLOYD 

01  LIPSCOMB 
03  MONTAGUE 

01  HOWARD 

05  JEFF  DAVIS 

06|  MENARD 
0S|  PECOS 
05! PECOS 


VICKER 


RANKSTON 
REDERICKSBURG 
REEPORT  2  NW 
REER 
RIO  TOWN 
'ONA 


«u 


i  3253 
I  3262 
3270 


;2B5 


ROST 


INESVILLE 
LVESTON    WB    CITY 
RCIA    LAKE    12    ENE 


GEORGETOWN 

GEORGE    WEST 

GIDD1NGS 

GILMER    2    W 

GIRVIN 

GLADEWATER 

GLEN    ROSE 

GOLD 

GOLDTHWAITE 

GOLIAD 

GOLIAD    1    SE 


TARRANT 


3286  03  TARRANT 
32991 09  LA  SALLE 
3321  041 ROBERTSON 
3323  04  ANDERSON 
3329  06  GILLESPIE 
3340  OS1,  BRAZORIA 
DUVAL 


09   I 


IRION 

HEMPHILL 

BORDEN 

COOKE 

GALVESTON 

DEAF    SMITH 

GLASSCOCK 

STERLING 

CORYELL 


UPSHUR 

GREGG 

SOMERVELL 

GILLESPIE 

MILLS 

GOLIAD 

GOLIAD 


31  50 

30  33 

32  23 
29    43 

31  54 

n  is 

29  41 
31  36 
36    14 

30  19 

33  23 

31  34 
31    07 


3 

27    46 

15 

32    05 

31    33 

3 

30   09 

1 

28   26 

B 

28   27 

15    32   36 

9]  31   24 

11  31    46 

15 

8 

32    32 

30   04 

100  52 

96  32 
98  36 

93  53 

101  11 

94  36 

102  15 

95  27 

95  42 

101  15 

97  55 
105  28 

97  24 

97  30    I 

96  28 


15   31    18 

l|  33  *0 
3j  32  07 
3   32    10 


29  38  ' 

30  27  1 
32    55 

i     2.  36    01  , 

1  15'  32    31  ' 

1  5  29  03  I 
1     2    36    26 

I     1   30  47  I 

19   33   12  I 

1  10  33  31  I 
11,  29    22 

'  10i  33    49 


31 

31 

JO 

IB 

31 

52 

33 

37 

2ft 

40 

iO 

21 

34 

33 

31 

26 

4    29    23  ' 

1    32   05  I 

2!  35   52  I 
3    30    48 


97  36 

94  37 

100  55 

96  34 


100  50 

99  10 

96  49 
102  13 
102  19 

99  36 

102  07 

97  17 


,      31  29  35 

I  19!  32  53 

28  42 

32  2* 


98  56 

96  20 

97  28 
100  29 


2B  57 
32  23 
29    12 


■  Hi  31  48 

1  11    30  51 

3,  30  58 

I  111  30  43    I 

10    34  02 

3    30  21    , 

12    32  54 


30  21 

31  29 

31    30 


10    3*    1* 
,     1    30    51 

I  131  29    OB 


36    26 
33    29 

32    06 
30    36 

30    52 


30  ; 
30    52 
32    50 
32   49 


32    05 

31  30 
35    37 

32  *6 

33  38 
29  18 
3*  66 
31  52 
31  51 
31    26 


95  *6 
99    22 

96  02 
96    37 


98  09 

106  09 

98  38 
96  10 

99  06 
98  08 
98  0* 
96  21 


98  10 
101  20 
101    15 


100  07 
103  02 
102    55 


31 

05 

3? 

32 

3? 

14 

30 

21 

Jl 

2  J 

?n 

40 

2B 

38 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


97    37 

950 

99    08 

2260 

99    16 

425 

99    13 

469 

96    28 

370 

102    20 

2600 

97    50 

97    37 

10*7 

99    ** 

2  320 

95    27 

3*5 

101    1* 

3021 

99    10 

1737 

99    08 

1605 

99   *3 

1491 

99    50 

581 

97    19 

176 

95    43 

150 

95    48 

inn 

478 
562 

74 

7A 
7A 

70 

7A 

517 

7A 

35 

7» 

7A 

1275 

M 

ka 

J6U 

tii 

HA 

1292 

7A 

476 

SP 

3P 

322 

It 

1A 

lit 

71 

30C 

7A 

62< 

AA 

483 

8A 

475 

ftp 

7A 

1385 

flA 

loao 

7A 

83! 

465 

6P 

7A 

981 

7A 

39Q 

9P 

SA 

3181 

7t 

7A 

3125 

6P 

2700 

7A 

7A 

100C 

6P 

274C 

7A 

4800 

5P 

209C 

439C 

2  99  5 

7t 

537 

Mil 

HID 

681 

616 

655 

8A 

8A 

335 

5P 

5P 

452 

BA 

9A 
9A 

1  747 

6P 

6H 

6A 

530 

'A 

7A 

625 

ftp 

4010 

8* 

8A 

918 

7A 

2070 

ftA 

21,70 

2530 

6P 

7A 

Min 

MID 

41  JQ 

BA 

2634 

7* 

7A 

2  3SO 

785 

6P 

7A 

'50 

185 

5P 

7A 

538 

7A 

390 

?A 

2  302 

4P 

325 

BA 

ba 
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REFERENCE    NOTES  TEXAS 

AUOUST    1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 
Austin,   Texas    78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNTTS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently, occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction-  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  m  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

—      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

Pi  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AH      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

|  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  valueB  are  processed  for  special  purposes,  and  arc  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
th«  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C      "Soil  Temperature"  table. 

H      ''Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J       "Supplemental  Data"  table. 

a*       This  aMry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

This  antry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

i  arc  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

•  line  ■'•  lbs  Ind*s,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 


i  In  the  U.   8.   for  each  month  arc  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
■  m*j  U-  '***L/.~i  from  the  Superintendent  of  Docurr..  nls,   (iovmm^nt  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 

history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1855  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  00.         Similar 
Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


.   monthly  and  annual;    12.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  Bhould  be  made  payable  to  the  Superintendent 
•a*  Dai  iasiHli.     jWmlllan'*  *nl  ■  >,rr  —  f**i'iT,'  e  regsrdlnf  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offic.-,    Washington,    I).   C.    20402. 
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58.5 
57.9 
59.5 

68.3 
67.9 
70.5 
69.6 
71.8 

-  1.9 

90 
92 
93 
91 
92 

6 

25ft 

3 

1* 
26ft 

46 

47 
50 
49 

51 

28 

28 
30. 
30* 
28 

13 
35 

6 
9 

0 

1 
3 
3 

2 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.28 

2.44 
2.00 
2,30 
1.76 

.77 
.28 

.80 
1.16 
1.40 
1.12 

.90 

16 
3 

13 
15 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

SILVERTON 
SPEARMAN 
STRATFORD 
5UNRAY  4  SW 
TAHOKA 

78.2 

81.0 
81.  8M 
83. 6M 
81.6 

56.2 

55.8 
53. 6M 
55.9 
59.4 

67.2 

68.4 

67. 7M 
69.8M 
70.5 

-  2.3 

90 
93 
95 
96 
93 

1* 
24* 
25 
24 

15 

47 
46 
47 
48 
51 

28 

30 
30 
30 
29* 

28 

19 

21 

5 

5 

1 
3 

2 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.18 

4.59 

2.72 

.43 

2.59 

2.85 

1.63 

1.74 

1.44 

.38 

•  90 

16 
3 

27 
15 
IS 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

TULI» 
VESA 

80.4 
78.7 

56.6 
54.6 

68.5 
66.7 

-  2.7 

89 
88 

4 
30ft 

48 
46 

30 
30 

14 
31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.78 
1.95 

.22 

1.13 
.65 

15 

16 

.0 
.0 

0 
0 

2 

0 

DIVISION 

69.4 

-  2.0 

2.32 

.33 

.0 

ft    ft    ft 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 

ANSON 

•SPERMONT 

BALLINSER  1  SW 

CHIL0RE5S  FAA  AIRPORT 

84.4 
85.5 
83.6 

85.0 
81.3 

66.0 
65.1 
60.4 
63,4 
60.6 

75.2 

75.3 
72.0 
74.2 
71.0 

-  .7 

-  2.7 

94 
95 
93 
95 
92 

1* 
14 
3 
14 
13. 

54 
56 
52 
55 

48 

30 
21 
28 
24 
30 

0 
0 
0 
0 
9 

9 
12 

7 
9 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.08 
4.85 
4,90 
3.61 
1.91 

2.01 

2.66 

,61 

•   .13 

l.*9 
1.72 
2.18 
1.65 
1.63 

9 

9 

15 

15 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 
3 

4 
2 

I 

1 

2 
2 
2 

1 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORAOO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

80.4 
82.6 
86.1 
80.7 
83.7 

56.5 

62.0 
63.6 
61.5 
62.5 

68.5 
72.3 
74.9 
71.1 
73.1 

-  4.  r 

92 
91 

96 
91 
94 

14 

3 
16 
26 

5ft 

48 
5* 
56 
52 
55 

28 

24. 
30ft 
30ft 
30 

25 

0 
0 
9 
1 

3 
2 

12 
2 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.91 
8.21 
3.21 
2.21 
5.87 

5.17 

.73 

2.80 
.71 
.75 

1.38 

28 

10 

8 

15 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 

2 

1 

5 

0 
2 
0 
0 
2 

6AR 

Guthrie 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

84.3 
83.2 
83.2 
81.9 
82. 1M 

62.0 

60.7 
62.5 

61.9 

60.  6* 

73.2 

72.0 
72.9 
71.9 

71.  5M 

94 
93 
92 
92 
93 

14 
4 
30 
15 
26 

49 
51 
55 
53 

54 

30 

28 

28ft 

21 

29* 

0 
6 
1 
1 
2 

7 
7 
a 

4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.50 
5.10 
3.93 
6.06 
5.4} 

1.89 

3.32 

1.70 
1.42 

1.67 
3,05 

1 
13 

9 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 

3 
6 

3 

1 

2 
2 
1 
2 

LAKE  COLORAOO  CITY 

LAKE  KEMP 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

85.  OM 
82.6 
81.0 
84,4 

64.  5M 
60.7 
61.1 
62.0 

74, 8M 
71.7 
71.1 
73.2 

-  3.5 

94 
95 
92 
94 

4ft 
3 
14. 
3 

58 

49 
52 
54 

28. 
30 
28 
28* 

2 

9 
0 

7 

3 
8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.46 
4.50 
3.00 
7.01 

4.59 

1.30 
2.90 
2.75 
3.41 

9 
15 
15 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

2 

1 

4 

2 

1 
1 
2 

PADUCAH 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROSCOE 
ROTAN 

82.4 

82.0 
82.0 
83.7 
83.0 

62.0 
61.6 
61.7 
62.2 
62.7 

72.2 

71.8 
71.9 
73.0 
72.9 

-  4.2 

92 

94 
93 
94 
92 

13. 
26 

4. 
14 
14. 

53 

54 
51 
54 
55 

30 

30* 

26* 

30* 

23 

1 
5 

10 
0 
0 

6 
5 

6 
4 
6 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.71 
1.20 
3.54 

5.88 
8.14 

-  1.03 

.83 

6.22 

.86 

.74 

1.51 

2.90 

3.70 

4 
15 
15 
15 

3 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

I 

3 
2 
3 

0 
0 
1 
2 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 

SEPTEMBER    1966 


Temperature 


Precipitation 


B 


II 


SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TBUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

-ELLINGTON 

•ICHITA  FALLS  WB  AP 

•INTERS  9  NNE 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


AL9A-.V 

archer  city 
bard«ell  dam 

beltcn  dam 
BENBROOK  dam 

9CNHAM 

BC«IE 

BOYD  3  SE 

BflECKENRIDQE 

BRIDGEPORT 

BROhNxOOD 

CAMERON 

ClEBjRNE 

CCRSICANA 

DALLAS  »9  AIRPORT      / 

BENISCN  DAM 
DENTIN  2  SE 
5.8LIN 
EASTLAND 

FERRIS 

FOM    -CBTm    «B    AjRPORT 

CZ3T    ,-,st.    PICKERY    BLV 

GAINESVILLE 

G»*ESvILLE 

GEORGETOWN 
ii!1.    SCSE 

-HTE 
iMMla 
MUM 

GRAPEVINE    DAM 
GBEES/;llE     P    N« 

5ECK 

MM|  L  ' 

II  "» 

»ILL>- 

•  l" 

».     .tLLS    '»»    *P 

'Mil 

"  .l».»N 

»».'.r»    »>»•    STATIOO 
i 


83.2 

81.1 
B2.1 
82.6 
82.  2M 

84.0 
81.1 
83.1 
82.  5 


8  4.0 
82,9 
85.1 
8T.0 
84.2 

83.1 
81.5 
83.9 
84.1 
84.4 

85.7 
88.6 
85.1 
85.2 
84.2 

84,0 
85.0 
83.3 
84.1 
85.3 

4.1 

5.1 

2.0 
8.4 

9.4 
7.6 
4.3 
84.7 
6.8 

4.0 
3.0 
4.8 
5.1 
2.7 

5.4 

5.4 
4.9 
6.3 

8.2M 

3.6 
8.5 

6.5 

3.0 
4.0 

4.6 

5.0 

3.9M 

3.1 

3.4 

4.4 
2.6 
4.6 
2.6 
3.3 

8.4 

2.6 
3.9 

t.lM 

4.9" 
6.4 

I.I 

»./ 
'. ' 

93.3 


59.4 
58.9 
60.7 
62.1 
59. 3M 

62.2 

60.5 
62.4 
61.3 


61.4 
63.7 
64.8 
67.2 

64.6 

61.4 
62.5 
62.2 
61.6 
62.3 

65.7 
65.6 
63.5 
62.8 
66.3 

63.2 
63.9 
62.9 
62.0 
62.9 

63.8 
66.4 

61.0 
65.2 

66.2 
62.6 
64.0 
62.2 
63.5 

64.4 
62.3 
65.2 
62.6 
60.7 

63.2 

64.4 
61. S 
62.9 
65.4 

63.9 
65.2 
64.0 
63.6 
66.4 

63.9 
64.3 
62.  SM 
43.1 
42.2 

44.6 

41.1 
42.4 

42.4 

42.3 

66.3 
62.6 

63. 6M 

43.  '■ 

64.  3M 
44.4 
43.4 
43.9 

69.1 

41.  4 


71.3 
70.4 
71.4 
72.4 

70. 8M 

73.1 
70.8 
72.8 
71.9 

72.3 


72.7 
73.3 
75.0 
77.1 
74.4 

72.3 

72.0 
73.1 
72.9 
73.4 

75.7 
77.1 
74.3 
74.0 
75.3 

73.6 
74.5 
73.1 
73.1 
74.1 

74.0 
75.8 

71.5 
76,8 

77,8 
75.1 
74.2 
73.3 
75.2 

74.2 
72.7 

76.0 
73.9 
71.7 

74.3 
74.9 
73.4 
74.6 
76. 8M 

73.8 

76.9 
75.3 
73.3 

75.2 

76.3 

74.7 
73. 4M 
73.1 
72.8 

74.3 
72.9 
73.5 

72.3 

73.0 

'  '.4 
'2.6 
'1.9 

M.lM 

'!..■■■> 

".6M 

"..4 
M.4 
'4.1 
'".4 

'4.' 


-    5.7 


1.3 
2.4 

4.0 


3.4 
3.9 


2.6 
6.3 


-    4.3 


1.3 
2.9 
4.2 


I* 


RaUrmc*  NotM  Following  Station  Indax 


6.62 
3.02 
1.93 
4.59 
3.51 

5.81 
2.42 
7.45 
4.06 

6.46 


4.87 
5.62 
2. TO 
4.56 
3.32 

3.66 
5.0T 
3.34 

8.56 
3.88 

7.53 

8.03 
3.47 
1.91 
2.71 

2.86 
4.43 
4.54 
2.88 
4.52 

3.30 
4.23 

4.02 
9.53 

4.28 
3.66 
2.95 
11.13 
2.37 

4.69 
3.68 
7.85 
3.76 
3.43 

6.44 
2.39 

10,46 
6,73 
6.42 

4.48 
6.08 
9.23 
5.85 
5.24 

8.26 
2.08 
8.02 
4.78 
3.93 

4.68 
3.38 
3.29 
4.25 
4.32 

6.86 
2.86 
6.6( 
4.13 
4.36 

7.23 
5.  43 
8.51 

3.14 
4.73 

1.74 


6.06 
.05 


5.12 
2.04 


2.27 


5.98 
1.55 

4.76 

5.15 

.69 

.76 

.11 


2.06 
1.41 


1.69 
1.39 


8.25 


.76 


3.84 


6.41 
2.01 


1.03 


.05 


3.92 

2.60 
6.37 

1.96 


1.95 
1.60 
1.23 
2.50 
1.30 

2.48 

.91 

1.82 

2.40 


3.43 

1.52 
1.16 
2.66 
1.34 

1.67 
1.30 
1.05 
3.50 
1.52 

3.05 

2.12 

1.67 

.68 

.76 

.82 
1.45 
1.92 

.85 
1.80 

1.57 
.89 

1.08 
6.50 

1.11 

1.20 
1.69 
3.02 
1.26 

2.38 
.81 
4.12 
2.00 
1.04 

2.31 

1.37 
2.81 
2,34 
2.80 

1.99 
2.42 
2.99 
1.75 
1.63 

2.80 
1.02 
2.80 
2.67 
.96 

2.00 
1.23 
1.73 
1.30 
1.84 

2.12 

1,02 
2.16 
1.33 

2.00 

3.02 
3.20 
2.41 
1.79 
1.67 

.70 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Temperature 

Precipitation 

•1 

01 

o 

< 

•a 

•i 
I* 

3-1 

flb. 

a 

a 

i 

a 

a 

9 

m 
6. 

a 

No.  of  Day 

3 

■a 
.1 

la 

n 

a 

m 

9 

6 

9 
& 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Mia. 

g 

0 

■a* 

S  o 

0 

o 

I 

0 

1 

0 

I 

si 

B  | 

hi 

S  o 

WEATHERFORD 
WHITNEY  0AM 

63.8 
85.  S 

62.3 
65.0 

73.1 
75.4 

-  3.5 

94 
95 

4. 

5. 

53 

56 

24 
26. 

1 
0 

9 
11 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4,69 
5.00 

1.99 

2.80 
2.37 

16 
28 

.0 

.0 

0 
0 

7 

! 

1 

2 

1 

2 

DIVISION 

74.4 

-  3.4 

5.06 

2.27 

.0 

•   •   • 
EAST  TEXAS         0* 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTHASE 

CENTER 

CENTERVILLE 

87.5 
85.7 

85.2 
85.9 

64.6 
66.0 

64.2 
64.2 

76.1 
75.9 

74,7 
75,1 

94 

94 

93 
96 

3. 
6* 

6 
4 

55 
55 

55 

52 

21 
22 

22 
22 

0 
0 

0 
0 

11 

9 
11 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.48 
3.83 

2.80 
5.59 

2.48 

2.36 

2,44 

.98 
3.69 

8 

10 

so 

16 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

3 
2 

3 
3 

2 

1 

0 
2 

ClARKSVILLE  2  E 
COLDSPRINC  S  SSH 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

83.1 
87.3 
86.0 
88.9 
85.7 

62.4 
63.7 
67,8 
65.1 
64.0 

72.8 
75.5 
76.9 
77.0 
74.9 

91 
94 
92 
96 
93 

7 
5 

7» 
5 

6 

49 
52 

59 
54 
54 

21 
22 
22 
22 

23. 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1? 

g 

i« 

9 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.66 
1.62 

6,61 
1,67 

4,09 

.58 
.58 

1.69 
.63 

1.35 

10. 

17 

16 

10 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

5 

1 

3 

0 
0 

3 
0 

1 

DAINGERFIELO  9  S 
DIALVILLE  2  w 
EMORY  1  N 
EVADALE 
FAIRFIELD 

85.2 
82.9 

84.8 
87.9 
85.2 

65.4 
66.0 
62.6 
65.5 
63,9 

75.3 

74.5 
73.7 
76.7 
74.6 

92 

90 
92 
93 
93 

14. 
7. 
4. 
5 
9* 

56 
58 
52 

54 
54 

24. 

21 

24 

22 

22 

0 
0 

1 

0 
0 

7 

5 

10 

15 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.37 
3.24 

4.6T 
5.89 
4.08 

1.09 
1.32 
1.68 
2.46 
2.15 

10 
16 
11 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 

3 
4 

2 

1 

2 

2 
1 
2 

FRANKLIN 
FRANKSTON 
GILMER  2  W 
GLADEwATER 
GROVETON 

86.  7M 

8*.  1 

83.1 
87.7 

61.  3M 
61.4 
62.5 
61.8 

74. OM 
72.8 
72.8 
74,8 

93 
92 
91 
95 

4 
15 
15. 

5. 

50 
51 
52 
50 

22 

22. 
29. 
22 

0 
0 
2 
0 

7 
6 

J 
15 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3,97 
4,18 
3.22 
3.68 

3.36 

1.35 

1.30 
1.72 

2 

4 

11 

9 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
3 

2 

1 

1 
2 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

89.0 
83.2 
86.9 
86.5 
84.4 

65.8 
63.7 
66.0 
65.6 
65.0 

77,4 
73.5 
76.5 
76.1 
74.7 

-  1.8 

93 

91 
93 
95 
93 

7* 

7* 

15. 

8 

6 

36 
53 
58 

56 
57 

22 

21 
21. 
22 
22 

0 

1 

0 
0 
0 

in 

4 
11 
11 

5 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.31 
2.97 
7.32 
2.84 
4.22 

-   .14 
4,27 

1.01 

.98 

3.75 

.76 
1.16 

16 
11 

16 

9 
9 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
4 

2 

4 

1 
0 
4 
0 

1 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

87.5 
83.8 
88.8 
87.9 
84.5 

62.5 

63.7 
64.8 
62.8 
63.3 

75.0 
73.8 
76.8 
75.4 
73.9 

•   .4 
-  4.4 

94 
91 
93 
96 
93 

8* 

4* 

T 
7 
4 

48 
52 
51 
50 
53 

22 

22 
23. 
23. 
22 

0 
0 
0 
0 
2 

11 

7 
15 
17 

8 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.92 

4.48 
2.09 
2.12 
2.90 

-  1,19 

-  .12 

1.30 
1.40 

1.12 

.91 
1.23 

17 
11 
17 
17 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 

2 
2 

1 

2 

1 
0 
1 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  NO  2 

87,  * 
86.9 
87.7 
83.* 

64.2 
64,7 
66,4 
63.9 

73.8 
75.8 
77.1 
73.7 

-  2.4 

•  4.4 

96 
94 
96 
92 

6 

7 
7* 

4 

92 
92 
95 
55 

22 
22 
22 
22 

0 
0 
0 

1 

11 

13 
13 

5 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.89 

2.80 
6.60 
3.09 

.39 

1.51 

1.19 
3.11 
1.93 

16 
30 
16 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 

1 

1 
1 

3 
1 

MOUNT  PLEA5ANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

82.9 

83.1 
87.9 

84.8 

60.2 
61.8 
64.2 

64,0 

71.6 
72.3 
76.1 

74,4 

-  4.7 

-  .9 

-  3.3 

90 
91 
95 

94 

15. 
15. 

8. 

4 

49 
52 
52 

57 

24. 
24. 
22 

20 

0 
0 
0 

1 

2 

4 

16 

9 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

4.25 
3.50 
2.50 

3.65 

-   ,*5 
,69 

1.38 

•  92 

•  52 

1.02 

19 
11 
16 

17 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

3 
4 

1 

4 

2 

0 
0 

1 

PINELAND 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNW 

SPuRGER  DAM  B 

87.7 
87.6 
84.3 
84.3 
87.2 

63.6 
63.8 
65.4 
62.1 

64.0 

75.7 

75.7 
74.9 
73.2 
75.6 

96 
94 
93 
92 
96 

8 

7. 

5* 

6 
8 

49 
49 
99 
90 
92 

22 

22 
22. 
24 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

13 
8 
7 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.76 

4.41 
3.79 
4,08 
2.04 

1.44 

.61 
1.30 
1.33 

1.11 

1.45 

9 
17 
17 

4 
17 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

2 
3 
2 
2 

1 

0 
2 
2 
2 

1 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 

83.5 

83.1 
83.0 
87.6 
85.0 

60.7 
62. 6M 
62,9 
63.5 
64,1 

72.1 

72. 9M 
73.0 
75.6 
74.6 

92 
93 
91 
93 
92 

13. 
15 
15. 
7. 
30. 

92 

50 
51 
50 
54 

25. 

22 

22 

22 

22 

2 

1 

2 
0 
0 

6 

» 

4 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.09 
6.13 
3.67 
2.90 
3.70 

2.00 
1.90 
2.22 
1.09 
1.10 

11 

4 

11 

10 
10 

.0 
•  0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
3 

3 

3 

3 

1 
1 
2 

DIVISION 

74.8 

-  2.8 

3.82 

,87 

.0 

•   *   * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

bakersfield 
balmorhea 
candelaria 
chisos  basin 

81.1 
87.8 
87.7 
93.5 
78.5 

58.2 
64,6 
63.1 
63.0 
59.0 

69.7 
76.2 
75.4 

78.3 
68.8 

-  2.2 
.5 

88 
93 
96 
98 
85 

26. 
28. 
26 
3 
26. 

52 
59 
59 
57 
55 

24. 

23 

21 

25 

21. 

2 

0 
0 
0 

7 

0 

11 

12 

27 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.27 
5.17 
1.40 
1.27 
5.67 

2.02 
•   .55 

1.84 

2.75 

.92 

.40 

1.50 

I 

4 
1 

7 
6 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

1 

0 
6 

1 

2 

0 
0 
2 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

85.7 
86.7 
90.0 
85.4 
87.5 

55.4 
64.0 
63.8 
61.3 
57.3 

70.6 
75.4 
76.9 
73.4 
72.4 

-  1.1 

92 
96 

97 
91 
93 

25. 

26 

3 

25. 

4 

50 
59 
53 

52 

51 

27. 

24 
30 
30 
27 

0 
0 
0 
2 

0 

7 

11 

19 

6 

9 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.47 
1.50 
1.11 
1.79 
.36 

.65 

.51 
1.10 
.47 
.91 
.24 

16 
8 
7 
5 

15 

.0 
.0 
•  0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

] 

1 

1 

0 
0 

0 
1 

0 
0 
0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANOFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

88.1 
90.9 
84.9 
87.4 
84.5 

61.9 
63.4 
37.8 
60.0 
37.3 

75.0 
77.2 
71.4 
73.7 
70.9 

97 

100 
91 
95 
91 

26 
26. 
26 
4 
25. 

56 
59 
51 

50 
50 

24 

29. 

23 

30 
24 

0 

0 

1 
1 

0 

13 

20 
6 

13 

7 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.49 
.92 
1.26 
1.12 
3.53 

1.30 
.60 
.52 
.69 
.92 

8 
8 
1 
5 
1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

MARFA  NO  2 

MENTONE 

MONAHANS 

82.2 
91.7 
88.0 

35.7 

62.3 
62.7 

69.0 
77.0 
75.4 

88 
98 
96 

14 

28. 

14 

49 
54 

54 

27. 
27. 
27 

0 
0 

0 

0 

23 

1? 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

1.75 
1.22 
1.62 

.50 

.70 

1.05 

8 
1 

8 

.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 

1 

I 
1 

0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Temperature 

Precipitation 

•J 

n 
u 

■ 

> 

< 

•a 

s  B 
Cl£ 

01 

X 

13 
Q 

1 

Q 

Q 

o 

| 

a 

No.  ol 

Days 

3 

H 

.1 
5Z 

a  | 
q£ 

a 

• 

o 

6 

© 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day* 

Sutton 

Max. 

Mln. 

•s 

0 
H 

rS-0 

a  o 

i  o 

• 
a 

.1.1  j 

si 

s  t 

1  i 

0  o 

s 

8 

z 

MOUNT  LCCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

BENfcELL 

PRESIDIO 

72.7 
86.7 

It,* 

H 
94, 9M 

54.5 
62.8 
63.2 

M 
66.  6M 

63.6 
74.8 
77.3 

M 
80, 8M 

,7 

78 
96 

100 

101 

23 
14 
26 

25 

40 
58 
38 

61 

30 
25 
29. 

26 

52 

0 
0 

0 

0 

7 

20 

22 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.65 

3.96 

.54 

.45 

-   .92 

1.30 

1.54 

.36 

.60 

.23 

1 
6 

15 
8 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

4 
2 
2 
2 

2 
3 

0 

1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 

RED  BLUFF  DAM 
SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 

87.7 
85.1 
87.1 
88.3 
82.  5 

63.5 
58.3 
63.2 
64.0 
37.9 

75.6 
71.7 
75.2 
76.2 
70.2 

95 
91 
98 
98 
88 

26. 

26 

27 

27 

24 

53 

30 
*7 
55 
53 

30 
30 
30 
24 
25* 

0 
2 
0 
0 
0 

12 
4 
7 

12 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.SI 

1.86 
3.60 
2.7J 

4.86 

.37 

1.15 
1.42 
1.23 

2.08 

15 
8 
9 

4 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
6 
7 
3 
6 

0 

1 

2 
2 

3 

0 

I 

2 
2 
2 

VAN  HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

87.3 

87.7 
87.4 

60.5 
63.3 

57.1 

73.9 
75.5 
72.3 

94 
97 
92 

3 

25 

26. 

56 
53 

51 

30. 

30 

27 

1 

1 

0 

11 
15 
13 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1.13 

.82 

1.48 

•  55 
.35 
.TS 

13 
15 
IS 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

3 

4 

2 

1 

0 

2 

0 
0 
0 

DIVISION 

73.8 

-   .1 

2.15 

.42 

.0 

•    »    « 

EOliARDS  PLATEAU     06 

AMJSTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

90,0 
85.1 
87.1 
85.9 
89.9 

68.1 
60.3 
64.5 
64.4 
67.2 

79.1 

72.7 
75.8 
75.2 

78.6 

-  1.6 

-  1.2 

98 
95 
95 
93 
99 

6. 

14. 

5 

4 
16 

60 
34 
52 
52 
59 

24. 

21 

22 

21 

23 

0 
2 

0 
0 
0 

15 
10 
11 
6 
17 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.91 
3.92 

6.69 
5.99 
UTS 

2.69 
1.95 

.80 
2.50 
1.15 
1.65 
1.11 

T 
8 

14 
11 

T 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

BRADY 

Burnet 

CAMP  »00D 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

M 
86.7 
87.2 
88.0 
83.6 

M 
64.7 
65.7 
64.1 
61.9 

M 
75.7 
76.5 
76.1 
72.8 

96 
94 
93 

97 
94 

26 

4. 
30 
27 
15 

52 

58 
56 

54 

22 
25 
23 
24 

0 
0 
0 
0 

10 

10 

10 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

S.93 

2.81 

11.98 

6. IT 

1.16 

.75 

3.83 

2.27 

16 
6 

9. 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

DEL  RIO  MB  AP 
EDEN  I 

ELDORADO  11  Nm 
FREOERICKSBuRG 
JOHNSON  CITY 

90.5 

M 
84.2 
86.2 
88.7 

68.8 

M 
61.9 
63.8 
64.0 

79.7 

M 
73.1 
75.0 
76.4 

-   .2 

98 
98 
93 
94 

97 

30 
3 

15. 

4 
7 

60 

56 
53 

50 

18 

20 

22. 

22 

0 

0 
0 
0 

17 

T 
10 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.4S 
2. SO 
4.6T 
5.8T 
2.52 

•  1.16 

.62 

1.50 
1.50 
1.57 
1.03 

18 

18 
14 

4 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNC 

•ERPVlLLE 
LAMPASAS 
LANGTRV  NO  2 

86.5 
88.9 
86.6 
86.9 
91.0 

63.6 
65.5 
61.8 
63.7 
69.3 

T5.1 
77.2 
74.2 
75.3 
80.2 

-  1.0 

-  1.8 

95 

97 
91 

97 
98 

3 
28. 
28. 

4 
28 

55 

59 
SO 
53 

64 

24. 

25. 

22. 

22 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 

9 

11 

17 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4,90 
4.00 
3.61 
5.30 
1.69 

-   .61 
2.15 

1.00 

.80 

.90 

2.18 

1.19 

IS 

9 
18 
16 

9 

.0 
.0 
.0 
•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 
-ASCN 
«C  CAMfY 

-Eor.A 

87.5 
88.5 
86. TM 
88.5 
N 

61.9 
66.8 
63. OM 
63.0 
62.0 

74.7 
77.7 
74. 9M 
76.8 

M 

-   .9 

96 
96 
94 
96 

30 
15. 

5 
25 

5* 
56 
54 
57 
52 

25. 

22 

26 

30 
22 

0 
0 
0 
0 

10 
14 

11 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4,03 
5.99 
4.11 

2.00 
4,61 

2.55 

1.46 
1.92 
1.02 
1.35 

1.28 

11 
t 
9 
8 

11 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

"ENARO 
-EOT£'.-, 

PAIN'  PCCr 

PANCALf 

84.9 
86.8 
87.7 
86.8 
89.6 

61.4 
63.2 
62.9 
64.2 
67.3 

73.2 

75.0 
75.3 
75.5 
78.3 

95 
96 
97 
96 
97 

2 
11* 

4 
1* 

3 

SO 
53 

38 
56 
60 

24 
29 

25. 

21 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

11 
11 
14 
14 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6,46 
3.64 
5.15 

2.0T 
5.94 

3.16 
•   .'4 

1.6S 
2.12 

1.90 
1.06 
2.61 

9 
6 

4 
11 

9 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

PPADC  oA'.Ch 

»":«"t  LEE 

ilNGS 
SAN  ANGELO  DAM 

86.9 
86.2 
85.7 
85.1 
82.0 

61.7 
61.3 
63.4 
63.1 
63.9 

74.3 
73.8 
74.6 
74.1 
73.0 

94 
94 
94 
91 
93 

4 
26 
15 
27 
13 

53 
35 
55 

59 
56 

25 

30 

24 

27. 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 
10 

3 

4 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6,66 
5. IS 

4.01 
4,62 
3.4T 

1.96 

1.30 

1.00 

2.18 

.91 

9 
9 
IT 
8 
1 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5»n  ansilc  «b  airport   r 

JAN  JA«A 

*TE»LIN«  ' 

83.5 

86.4 
86.0 
63.3 
91.2 

64,6 
64.9 
63.1 
61.8 
66.6 

74.1 
75.7 
74.6 
72.7 
78.9 

-  4.2 

93 
95 
94 
95 
98 

14. 
15. 
27 
13 
6 

54 
52 
52 
S3 

59 

24 

21 

29. 

24 

25. 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

10 

1 

? 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.41 
6,36 

2.66 
4.51 
1.95 

•   .25 
2.29 

.87 
3.96 
1.12 
1.73 

.93 

8 

16 

8 
15 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

MTU  /ALLEY 

84.9 

42.3 

73.6 

95 

IS 

32 

24 

0 

10 

0 

0 

0 

2.14 

.83 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

•■VISUM 

73.5 

-  1.9 

4.32 

1.21 

.0 

•    •    • 

lOC'H  CENTRAL        OT 

■ 'N  .6  MM            b 

- 

II, « 

86.0 
91.6 
•  9.8 

67. T 

67.9 

70.4 
48.5 
44,8 
48.  1 

78.2 
79.2 
80.1 
T8.3 
77.9 

-  .9 

-  .1 

-  .9 

6. 

60 
39 
60 
58 
61 

22 

21 

22» 

22 

22. 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
9 
/I 
18 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.22 

4.10 
1.98 
T.13 
4.03 

•  .22 

•  1.66 
4.25 

1.05 
2.10 
.73 
3.40 
1.55 

8 

IT 
21 

10 
17 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

■  1  AP     ( 

90.6 
91.3 

•  A. 4 

M.I 

♦  1.6 

49.8 
*'.5 
'4.3 
71.3 

47.  ■, 

80.2 
'9.4 
81.3 
60.7 
79.8 

-   .1 

14. 

58 

60 
66 
63 
36 

21 

23. 

30 

23. 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

II 

11 

16 
1"> 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.97 
3.66 
.72 
2.84 
3.23 

-  .11 

-  I.S6 

1.75 

1.04 

.41 

.93 

2.10 

8 
5 

9 
2T 
IT 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

•  9.7 

90.3 

91.7 

47.0 
46.1 
46.9 
49.3 
43.4 

78.4 

'•..I 
60.3 

-  1.1 

14. 
16. 

56 
54 
55 
59 

54 

27 
8 

21 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
21 
18 
21 
11 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

7.34 
1.29 

3.00 
1.90 
1.41 

•  2.33 

-  1.77 

-  2.13 

3.3S 

.64 
1.63 
1.32 

.65 

18 
IT 

6 
IT 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

R*i*r«nc4  Nol»«  Following  Station  Ind.x 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Temperature 

Precipitation 

9 

■  g 

E  1 

■ 

> 
< 

■a 

»  t 

01 

53 

a 

o 

>> 

a 

e 
1 

No.  o 

Days 

3 

■3 
fi 

Q 
O 

a 

Snow.  Sleel 

No.  o{  Days 

SUM 

Max. 

Min. 

3 

■3-n 
a  ° 

xU 

it 

Q 

i 

0 

1 

^  < 

S  g 

B  s 

£  ft 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVRLE 
LA  GRANGE 

92.5 
89.2 
92.3 
93.  5 
89.4 

67.3 
66.6 
68.1 
71.0 
68.1 

79.9 
77,9 
80.2 
82.3 

78.8 

.4 
-  1.8 

98 
95 

98 

100 

95 

4 

6* 

5. 

30 

15* 

53 
58 
57 
60 
56 

22 

23. 

22 

21 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

16 

22 
26 

15 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.72 
4.43 
4.01 
1.08 

.64 

.77 

,47 

1.76 

1.51 

.40 

.32 

5 
17 

8 
18 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

2 

0 
0 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

88.0 
89.1 
82.9 
90.6 
91.2 

66.4 
66.0 
68.8 
65.9 
66.1 

77.2 
77.6 
75.9 
78.3 
78.7 

-  2.1 

-  1.4 

95 
96 
89 
98 
99 

5. 

5 
6 
3 
4« 

55 

55 
60 
56 
55 

22 

22. 
26 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

17 

0 
13 
21 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.73 
3.45 
7.78 
5.37 
3.24 

.05 
-   .21 

1.15 
1.10 
3.00 
2.58 
.98 

18 
17 
9 
12 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

4 

1 

0 

NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTOwN 
ROCKPORT 

90.1 
88.6 
92.4 
92.4 
87.1 

67.8 
66.3 
67.8 
71.6 
73.4 

79.0 
77.5 
80.1 
82.0 
80.3 

98 
96 
98 
99 
91 

4 

5* 

5* 

6 

4 

57 
53 

58 
61 
65 

22. 

22 

22t 

21 

23. 

0 
0 
0 
0 
0 

1» 
1* 

21 

2S 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3. 07 
3.57 
3.43 

2.96 
1.56 

1.18 
1.20 
1.83 

2.08 
1.10 

5 
10 
12 
28 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEQUIN 

SINTON 

87.6 
87.2 
89.3 
91.0 
92.9 

67.4 
66.4 
65.6 
67.9 
71.1 

77,5 

76.8 
77.5 
79.5 
82.0 

-  1.1 

-  1.9 

-  2.0 

.3 

93 
93 
95 
97 
98 

4 
27. 
30. 

5. 

5. 

55 

53 
55 

57 

61 

21 
22 
22 
22 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
13 
17 
11 
25 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
3.54 
1.21 

2.65 
1.23 

-  1.36 

-  .41 

-  2.50 

-  .95 

.85 
1.20 

.81 
1.27 

.72 

8 

9 

9 

16 

7 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

87.  * 

88.  2M 
87.7 
93.  5 

66.7 
66.  4M 
65.6 
69.2 

77.1 
77. 3M 
76.7 
81.4 

-  2.8 

95 
94 
94 
99 

6. 
6. 
5 

4 

56 
56 
55 
55 

22 
22 
22 
22 

0 
0 
0 
0 

14 
13 
19 

2^ 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

2.  85 

4.59 
3.79 

1.47 

.44 

1.10 

2.16 

1.62 

.56 

10 

16 

10 

5 

,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 
2 

0 

DIVISION 

79,0 

-   .9 

3.19 

-   .42 

.0 

•    »    • 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

88.9 
89.5 
89. 6M 
89.9 
89.6 

66.3 
67.3 

67. 9M 

69.1 

68,1 

77.6 
78.4 

78. 8M 

79.5 

78.9 

.0 

93 

93 
94 
94 
95 

15. 
8* 
5 

28. 
8. 

55 

57 
57 
60 
61 

22 
22 

21 
22 

30. 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

1? 
It 

20 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.54 

2.35 
4.48 
1.49 

.50 

•  ,96 

•  4.33 

.32 

.76 

2.30 

•  93 

.29 

6 

10 

6 

7 

12 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
6 
4 
2 

0 
2 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

0 
0 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  3  SW 
EL  CAMPO 

87. 5M 

88.4 

89.3 

90.7 

90.8 

69.  2M 

63.2 

69,0 

65,9 

68.2 

78. 4M 

75.8 

79.2 

78.3 

79.5 

-  1.4 
•   .3 

93 

95 

94 

102 

95 

5 

4 
5 
3 

15* 

61 
50 
58 
55 
58 

22 

22 

22 

23. 

22* 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

17 
17 
20 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.46 
2.57 
3.16 
1.75 
.93 

.79 

.   ,84 
-  2.35 

2.10 

1.37 

1.94 

.94 

.32 

1 
10 
17 
17 
17 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
3 

2 
3 
4 

3 

2 

2 
2 

0 

1 

2 
2 

0 
0 

FREEPORT  2  NW 
GALVESTON  WB  CITY       R 
HOUSTON  WB  CITY         R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

88.4 
84.1 
88.7 
89.4 
90.3 

70.8 
74.2 
70.6 
69.8 
65.8 

79.6 
79.2 
79.7 
79.6 
78.1 

•   .9 

-  .1 
,4 

-  .6 

9* 
88 
94 
94 
96 

6 
7 
15* 
6 
S 

63 
69 
63 
61 
56 

22. 

30. 

30 

22 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
0 
16 
16 
17 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.83 

7,99 
1.96 
4.01 
2.36 

2,90 

-  1.85 

-  .25 
•  1,64 

.93 
5.87 
1.07 
2.34 
1.57 

7 
9 
6 
9 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

3 
4 
4 

3 
3 

2 
3 

1 

0 

1 

1 
1 
1 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  A  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  I  E 

88.7 
89.8 
88.1 
87.1 
90.9 

71.2 

68,1 
63.4 
70.1 
67,1 

80.0 
79.0 
75.8 
78.6 
79.0 

.0 
.1 

93 

94 
93 
91 
96 

5* 

6* 

8* 

27. 

5* 

63 
58 
54 
61 
55 

22. 

22 

23. 

22. 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

15 

19 

11 

3 

20 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.50 

1.22 

4.69 

.73 

.91 

-  3.53 

-  2.96 

1.10 
•  36 

1.39 
,48 
.81 

6 

10. 

2 
17 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
3 
9 

2 

1 

1 

0 
3 
0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

88.4 
87,9 
88.8 
89.1 

T1.6 

70,0 
69.0 
70,0 

80.0 
79.0 
78.9 
79,6 

-   .7 

.7 

96 
95 
93 
96 

5 
3 

30* 
6 

61 

62 
59 
59 

21 
22 
22 
22 

0 
0 

0 
0 

10 
11 
12 
15 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.33 

1.45 
3.17 
4.45 

-  4,04 

-  1.71 

1.13 
.52 

•  83 
1.14 

6 

10 
30 
18 

.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

5 

3 
5 

s 

2 

1 

3 
4 

1 

0 
0 

1 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

89.0 
88.7 
89.4 

68.4 
67.2 
70.5 

78.7 

78.0 
80.0 

-   .9 
.9 

94 
93 
93 

7. 
17. 
27. 

59 
57 
61 

22 
22 
22 

0 
0 
0 

14 
15 
17 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

2.37 
1.21 
2.39 

-  1.48 

-  1.84 

1.97 
•  94 
.80 

10 
10 
IT 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

2 

2 
6 

1 
1 

2 

1 

0 
0 

DIVISION 

78.8 

-   .5 

2,55 

-  2,02 

.0 

•   •   • 

SOUTHERN           09 

»lice 

ARMSTRONG 
BATESVILLE  3  S 
6ENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 

94.6 
93. 7M 
91.6 
93.0 
92.7 

69.5 
69, 1M 
67.9 
69.5 
69.7 

82.1 
81. 4M 
79.8 
81.3 
81.2 

-   .3 

101 

100 

98 

100 

100 

6 
6 
5 
6 
3 

61 
61 
60 
62 
62 

21 

26* 

25. 

22 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
26 
20 
24 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.35 
3.01 
2.08 
4.57 
2.94 

-   .13 
.12 

1.33 

1.40 
.52 

3.18 
1.05 

6 

10 
17 

7 
7 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 

92.9 
92.4 
92.1 
91.0 
92.2 

69.9 
68.2 
69.7 
70.2 
68.0 

81.4 
80.3 
80.9 
80.6 
80.1 

-   .9 

101 
99 

100 
97 
99 

3* 

4* 

3 

30. 

5 

63 
57 
61 
64 
60 

24. 

21 

23 

24. 

23. 

0 
0 
0 
0 

0 

22 
20 
2" 
10 

21 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4. TO 
4.79 
4.78 
1.99 
2.74 

.09 

3.55 

2.68 

1.54 

.67 

1.11 

7 

7 

6 

18 

7 

.0 

•  0 

•  0 

,0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 
FAlFURRIAS 
FOWLERTON 

90.9 
94.9 
97. 2M 
95.9 
92.6 

69.5 
68.0 
71. OM 
69.9 
68.6 

80.2 
81.5 
84.  1M 
82.9 
80.6 

-  1.2 
,2 

.8 

99 
102 
106 
101 
100 

54 

5» 

16. 

30. 

4. 

63 
61 

64 
60 
59 

25 

23. 

26. 

28. 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
24 

2« 
30 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 
3.88 
.50 
1.38 
7.76 

1.96 
1.07 

•  3.16 

1.26 

2.20 

•  33 

.74 
3.00 

T 
11 
9 
9 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

FREER 

92.0 

69.3 

80.7 

99 

6 

60 

21 

0 

21 

0 

0 

0 

3.18 

2.05 

8 

.0 

0 

KAFFIE  RANCH 

95.0 

66.0 

80.5 

101 

28 

56 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

.70 

.70 

9 

.0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Temperature 

Precipitation 

&1 

m   0 

•1 
>  3 

g) 

< 

•a 
,§ 
|z 

II 

■  i 
Qu. 

A 

i 

Q 

2 

© 

s 

?. 
a 

a 

1 

i 
a 

No.  ol 

Days 

3 

.1 

H 

>- 
Q 

ffl 

6 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day. 

SUUon 

Max. 

Min. 

3 

If 

is 

• 

a 

• 
5 

z 

B 

i !  j 

•=J 

S  k 

°  o 

5  I 

i 

8 

LA  PAYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 

PEARSALL 
POTEET 

92.  8 
9*. 8 
92.9 
92.3 

66.7 
71.1 
69,* 
68.7 
68.* 

79.8 
83.0 
81.2 
80.3 
79.9 

101 
103 
100 
100 
98 

6 

4 

28 

30 

4 

59 
63 
60 
62 
59 

25. 

2* 

22 

23* 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

19 

26 

24 
21 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.33 

*.01 
2.08 
1.39 
3.73 

1.3* 
2.06 
1.20 
.56 
2.00 

7 
8 
9 

7 
7 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

0 

1 

RIO  GRANDE  CITY  3  N 

TILDEN 

ZAPATA 

98.2 
92.6 
95.2 

70.0 
69.6 
72.* 

8*.l 

81.1 
83.8 

10* 

99 

100 

28 

28* 
30. 

59 

60 
64 

2* 

22* 

22 

0 
0 
0 

29 

20 
26 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1.03 

5.18 

.96 

.98 

2.37 

.*1 

9 
6 
8 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 

0 
2 

0 

DIVISION 

81.3 

•   .2 

3.14 

.01 

,0 

•    •    • 

LONER  VALLEY       10 

SAOhNSVlLLE  MB  AIRPORT   R 
HMLINGEN 

"C    ALLEN 

"C  ALLEN  FAA  AP 

"C  COOK 

90.7 
94.2 

9S.8 
95.9 
96.7 

71.7 
70.0 
71.2 
72.2 
69.* 

61.2 
82.1 
83.3 
8*.l 
83.1 

.0 
.2 

96 

100 
100 
102 
102 

5 

28 
28. 
27 
28 

63 
61 
63 
62 
61 

2** 

25. 

24. 

22 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
27 
29 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.52 
2.56 
.31 
.33 
.65 

-  *.*7 

-  2.01 

.28 
1.71 
.16 
.21 
.39 

18 

12 

6 

5 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
2 
2 

0 

2 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

e 

MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONOVILLE 
SAN  BENITO 

9*. 9 
89.2 
88.* 
93.8 
94.3 

72.2 

M 
73.1 
69.* 
72.6 

83.6 

M 
80.8 
81.6 
83.3 

1.* 

.1 

101 
93 
95 
99 
99 

13 
13. 

6 

7» 
28. 

62 

6* 
62 
66 

2* 

23 

25. 
25. 

0 

0 
0 
0 

27 
12 
9 
26 
28 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.57 
.53 
.51 

3.71 
.77 

-  2,67 

•  *,** 

•  .9* 

,22 
,*2 

,22 

1.86 

.77 

* 
19 

9 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
* 
1 

0 
0 
0 

2 

1 

0 
0 
0 
2 

0 

MESLACO  2  E 

93.* 

71.0 

83.2 

99 

27. 

62 

23. 

0 

29 

0 

0 

0 

.8* 

-  3.29 

.53 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

82.7 

.9 

1.03 

-  3.18 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FALCON  DAM 

LOWEST  TEMPERATURE 
MOUNT  LOCKE 

GREATEST  TOTAL 

PRECIPITATION 

RED  BLUFF  CROSSING 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 
MILAM  6  ENE 

GREATEST  1  DAY 

PRECIPITATION 

GATESVILLE 
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DATE 

16    . 

*0 

DATE 

30 

13,77 

T 

6.50 

DATE 

09 
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Day  of  Month 

Station 

O 





H 

1      | 

2 

3 

4        5        6 

7 

8 

9 

10       11        12 

13       14    |    15 

16 

17 

18      19 

20      21      22      23      24      25      26      27 

28      29 

X      31 

HIGH    PLAINS                     01 

A8ERNATHY 

1.0? 

.06 

.10 

.09 

.03 

.06 

.63 

.09 

.09 

ACKE8LY    3    St 

2. SB 

.36 

T 

.39 

.15 

1.60 

.02 

.02 

AMARILLO    MB    AIRPORT          //R 

2.A0 

T 

T                        .06 

T 

T         l.TO 

T 

.64 

T 

T                                     T 

T 

AN0RE"S 

.A) 

.69 

BIG   SPRING 

3. S3 

1.03 

.09 

T 

.36 

.02 

T 

1.31 

.01 

.96 

.02 

.13 

.04 

BOOKER 

3.AZ 

.16 

.04 

1.11 

.38 

.20 

.25 

.26 

B0B5E0    )    - 

1.3a 

.93 

.03 

.40 

T 

T            .06 

eovs  ranch 

,1A 

.03 

.10 

.01 

BRAVO 

.11 

.29 

.06 

T 

8R0MNPIEL0    NO    2 

2.03 

.13 

1.04 

.15 

.02 

,5T 

.16 

BULE«    2    NE 

3.11 

.50 

1.32 

.SB 

LOT 

.40 

BUNKER    HILL 

.32 

.24 

T 

T 

.26 

CANADIAN    1     ENE 

1.32 

.3T 

.TO 

.29 

CANYON 

3.29 

.06 

.02 

3.06 

.OT 

.09 

Claude 

l.Atl 

1.12 

,36 

COLOmATER 

.21 

.28 

CONLEN 

1.31 

.T3 

T 

•  to 

.66 

CROSBVTON 

2.2A      .42 

.02 

.07 

.06 

,66 

.20 

.03 

T 

DALHART    FAA    AIRPORT 

1,09! 

,88 

.02 

.06 

T 

T            T 

.13 

DARROUZETT 

3.04       .16 

.33 

.90 

.05 

.30 

.20 

.10 

DINHITT    6    t 

1.20 

.55 

.63 

21NMITT 

1.5«       .03 

.60 

.20 

.SO 

T 

.13       T 

.02 

.10 

T 

3UNAS 

.271 

.19 

.01 

T 

•  OT 

FLOVDADA 

3.22 

1.76 

.69 

.39 

FLOyDAOA    9    SE 

2.D6J 

.63 

T 

.03 

1.30 

.06 

.02 

7 

FOLLETT 

3.201 

1.99 

.24 

.31 

•  02 

.03 

.01 

.22 

PORSAN 

2. SB 

.09 

.33 

.73 

.93 

.30 

PRIONA 

2. SOI     T 

T 

.90 

.SO 

.SS      .01 

T 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

2.40 

1.00 

•  61 

.TS                                   .04 

T 

GARDEN    CITY    1    E 

2.T6 

1.19 

.TS 

.22 

.18 

.30 

GRUVER 

2,  IS 

T 

.16 

.13 

1.99 

T 

I.I* 

MART 

1.56       .96 

• 

1.20 

HARTLEY 

.2* 

•  IT 

•  OT 

.09 

T 

HEREFORD 

1.9S      T 

1.00 

.65 

T 

.30 

T 

HIGGINS 

2. ST 

1.10 

.'3 

.11 

•  SI 

.90 

HITCHLAND 

l.or 

.11 

•  SO 

.29 

.23 

LAHESA    1    S5E 

3, AT    1,09 

.4?       ,04 

■  6T 

.03 

•  TS 

.20 

.29 

.1* 

LENORAH 

2.69 

.62 

.11 

l.TS 

.09 

T 

.06 

T                      . 

LEVCLLAND 

2.41       .91 

,22      .02 

.06 

.11 

.29 

.2T 

.02 

.91                 T 

LIPSCOMB 

2.32 

1.99 

.02 

.73 

.19 

.OS 

LITTlEFIELD    NO,    2 

2.16l      .09 

•  28 

.02 

.69 

•  SO 

.01 

.36 

.42 

LOOP 

.44      ,0B 

.04 

.06 

.91 

T 

LORENZO 

.51 

.12 

.99 

LUBBOCK    9    N 

LUBBOCK    «B    AIRPORT                R 

2. IB 

T 

1.2T 

.02 

.06 

T 

.02      .69 

T 

.18 

T 

«C    LEAN    )    E 

WOT 

.26 

T 

.ST 

.02 

.96 

.34 

■  IAHI 

s. as 

T 

.02 

.02      .69 

.60 

.04 

.S3 

2.12 

.09 

MIDLAND    «B    AIRPORT           //R 

3.2* 

1.14 

T 

T 

.15 

•  T9 

.19 

T 

.30 

T 

T 

.02 

T 

MIDLAND   A   ENE 

4.TS 

1,91 

.05 

.16 

1.29 

.30 

•*l 

.01 

.33 

•>s 

MORSE 

2.  SO 

.29 

.69 

.10 

1.30 

"ORTON 

2.RT 

1.3S 

.54 

T 

.03 

.92 

.21 

•  02 

.29 

T 

HULESHOE    1 

3.02 

.T2 

.45 

.03 

.62 

.41 

.28      .01 

"OTLA   J    SE 

2.10 

.26 

T 

•  9T 

.26 

.39 

.20 

OLTON 

2.04 

•  IT 

.07 

.04 

T 

.20 

•  69 

.02 

.'2       T 

.13 

T 

T 

PAMPA    MO.    2 

2.S0J 

.92 

.91 

•  SB 

.49 

PANHANDLE 

2.2B 

.66 

.96 

•  80 

.33 

.11 

PERRYTON 

2,44 

.IT 

1.16 

.01 

.46 

.22 

.62 

PSRRYTON    10    MNM 

l.Ti 

•  14 

,»e 

.04 

.34 

•  90 

.21 

PLAINS 

2.00 

.29 

.02 

.06 

1.40 

.02 

.21 

PLAINVIEM 

2.30 

.49 

.20 

1.12 

.63 

.06 

OUITAOUE    2    SE 

2.39 

.60 

•  99 

1.03 

•  IS 

T 

SEMINOLE 

1.T6 

.49 

.12 

•  02 

.12 

T          T 

•  IB 

.90 

.01 

T 

T 

StLVERTON 

3.11 

1.00 

•  SO 

1.63 

•  OS 

SLATON    i    SE 

1.91 

.05 

1.30 

.44 

.06 

.06 

.04 

SPEARMAN 

4.5? 

1,1* 

.60 

•to 

.20 

l.OS 

.70 

.10 

STRATFORD 

2.T2 

.69 

.09 

•  AS 

.06 

.03 

1.** 

SUNRAY    A    SH 

.AS 

.38 

.09 

T AMOK A 

2.39 

.T6 

.30 

.90 

.11 

T 

.03 

.2*      T 

TASCOSA 

•  IT 

T                        T 

•  IT 

T 

T 

T                                     T 

TULIA 

2.TB 

.09 

1.13 

1.09 

.09 

.92 

UMSARGER 

2.69 

.20 

2.40 

T 

.0* 

VESA 

LOT 

T 

.01 

.63 

.01 

.55 

.63 

•  02 

.01      T 

.06      T                        .01 

T 

T 

•        •         « 

LOM   ROLLING    PLAINS   02 

ABILENE    MS    AIRPORT           //R 

4. OB 

.01 

T 

.26 

1.49 

.23 

.12      .93 

T 

.41 

T 

.06 

.07                , 

ANSON 

4. SB 

.26 

1.72 

.60 

.40    1.28 

.41 

ASPCRMONT 

4,90 

.IT 

.66 

1.09 

2.18 

.11 

.69 

BALLINGER    I    SW 

3.61 

.06 

.OT 

.39 

.39 

.11 

.09 

1.49 

.03 

1.0* 

BENJAMIN 

5.49 

.19 

.19 

.33 

.02 

l.TO 

1.06 

1.60 

SURKETT 

4.33 

.39 

.60 

.Tl 

l.TS 

l.OS 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

1.91 

T 

T 

1.43 

.03 

.40 

T 

.09 

T                      • 

CHILLICOTHE    2    NE 

6. ST 

.06 

.11 

.59 

.22 

T 

2.49 

.30 

1.60 

•  0* 

.96 

.02              . 

clarendon 

1.91 

.10 

.02 

.66 

T 

•  40 

•  TS 

COLEMAN 

t.21 

.SB 

.12 

.49 

.29 

.60 

2. BO      .79 

I. ST 

.62 

•  OS 

COLORADO   CITY 

3.21 

.IT 

.23 

.40 

.32 

.Tl 

.35 

.IT 

.62 

.01 

.23 

T 

CROMELL 

3.66 

.ST 

.61 

.56 

1.21 

.73 

DICKENS 

2.21 

.25 

.49 

.20 

.01 

.TS 

.ST 

.02 

.02 

.16 

electra 

S.BT 

.20 

.23 

.39 

.03       .05 

1.29 

.63 

1.39 

.93 

•  TT                • 

FLOMOT    1    N 

1.65 

.20 

.79 

,76 

.11 

SAIL 

4. SO 

9.92 

.03 

.10 

T            .62 

.20 

.03 

SUTHRIE 

9.10 

.96 

.2m 

I. IT 

.67 

.06 

l.TO 

.87 

.03 

MAMLIN 

A.T2 

1.26 

.16 

.02 

•  SI 

1.61 

.09 

1.22 

•  OT 

T 

T 

■•ASKELL 

3.99 

.04 

T 

1.62 

.26 

.26 

1.16 

.67 

.05 

•  OS               • 

>OROS    CREEK    DAM 

6.06 

.66 

."> 

.32 

.28 

.99       ,91 

1.6T 

.95 

T                    . 

JAYTON 

3. 49 

1.65 

.80 

T 

9.09 

.13 

INAPP   6    i. 

1.11 

1.03 

.06 

.ARE   ABILENE 

3.39 

.10 

.13 

1.11 

T            .22 

T                        .36 

.99 

.86 

T 

.AKE   COLORADO   CITY 

.AKE   KEMP 

6.66 

.09 

.14 

1.30 

.50 

.99 

1.11 

,76 

.1*               • 

.Ann 

1.46 

.29 

.5' 

.06 

.54 

IATADOR 

4,90 

.31 

.96 

T 

2.90 

.10 

•  06 

.12 

.09               • 

•EMPHIS 

3.00 

.15 

2.T9 

.10 

OBBETIE   2    S 

3.99 

.10 

.62 

.84 

1.49 

.30 

i'UNOAY 

T.01 

.04 

.14 

.02 

.92 

.32 

.53 

9.41 

T 

1.61 

T 

.02               • 

ORTHFIELO 

2.21 

1.63 

.23      ,91 

OVICE    I    E 

9.69 

.21 

T            T 

.33 

.29 

2.26      .67 

1.1T 

.Tl 

T 

UGENT    a   Nm 

3,(6 

1.91 

.09 

.20 

.01 

.01 

1.29 

•  TS 

.10 

T                           6 

ADUCAH 

3.T1 

.61 

.•6 

T 

.20 

.09 

.80 

.60 

.10 

.62 

.OT 

T 

T                    • 

OLAR 

2.63 

.29 

.06 

.92 

.63 

.06 

.13 

T 

•  63 

T 

•  *• 
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Day  of  Month 


13       14       15        16       17       18       19      20      21      22   ,  23      24      25      26      27      28  i  29   .  30      31 


POS' 
;^*>*n    5    SE 

a:s-  i  esc 
MUCK 

SCVNCJP 

;-.-.-;. 

SmuooCK   P401C   KBYP 

StvDCP 

S'»«P0»0    1 

'««picc 
•esc; 

T«CNI  2  ESE 
•»„By  3  ESE 
T«USCOTT 

•  CBNO 
VOSS 

■  ELLtWOI 

•  IC«I'«    "US    >S    >P 


•.0B-.   CCTOAl 


61.6647 

•utoe  »  sc 

UH 

"TtLOPE 
4PCMEP    CITY 

iPLlsO'C 
IITkkI    CITY 
iVALCN 

Sitae 
said.;..  :i- 

BCL'O*  OA" 
SCfciBBOCr   Dam 

SON-*- 

BO.tC 
BOYD   3    SC 

Ituiog 

BPCCtOiaiOGC 

B810«CP0»' 
B8O«*pCO0 
B.».esc«  2  ssa 

B.Ii.l'.S'OH    )    .5" 
'.i'UZ- 

C«HCLlTCV 
CCtfA 

ce»TE«  CITY 

nnui  »0w*>tain 

:.cs.»-E 

CLI'TC*   4   E 

;5"«»C«C 

coo»c» 

caavnui  cove  »o  z 

COtSICAHA 

'■•--.1.. 

CPC3S06 
C'OSS    PL»t"S 

-.a. .as    •'.    AIPPC87 

.!:»•-•  j  ss. 

oeitsc*  oa» 
ei«»c«  >  se 

Mkll 

OvMDEE    t   -«■ 
l»fc.f    «-s    *irt    i6» 
(•!•.<»-. 

latni 

•  run 

•  cms 

'-•••.'luM 


•   S 
•  O^*    •CP'-    ••    PltPOPT 

'9»>'     .04"»      .ICICPY     «t. 

PB1M1 

' 
IMUvlUI 

i  r<  "-.si 

-.  ■  i  - « - 
•.••>■  .»• 

-I    06. 

.    M 

-»«•  UOvt 
•»t«*s 

.... 


...   . 


J 

S.ll 

a. l« 

6.42 

S.21 
8.02 

l.ti 

4.91 

2,04 

s.ts 


LSI 
.10 
2.40 


.10    1.40      T 


s 

79 

T 

T 

.21 

1 

10 

.06 

41 

l.BT 

.15 

2 

so 

.11 

.55 

1 

10 

.55 

.04 

.01 

1 

46 

.T6 

2.4S 

.02 

.06 

.'1 

.00 

.ST 

.01 

.41 

1 

.72 

.S6 

1.B2 

1 

.09 

.SO 

2.0' 

.01 
.21 

T 

pit 

.24 
.44 

.21 

.12 

.44 

.IT 

1.01 
.04 
2.10 


3.44. 

5.0T 
3. It 


5.60 
I. OS 
2.5» 
l.'J 
I.S4) 

4.T1 
S.4T 
S.T» 


1.11 
4.T4 
S.49 
4.14 


2. 44 
2.44 

2.24, 


1.10 

.66 

.10 

.15 

1.09 

.IT 

.46 

.19 

.03 

.16 

3.50 

T 

.24 

•  49 

.03 

3.05 

.01 

.14 

.03 

T 

.54 

.16 

.01 

.05 

1.41 

.SI 

.07 

T 

•  64 

.15 

.12 

.14 

.4' 

.67 

•  OT 

.01 

.14 

.1* 

.17 

1.0S 

1.16 

.64 

.19 

.17 

2.66 

.10 

.61 

1.36 

.06 

.32 

.94 

.20 

.15 

•  88 

.30 

1.02 

.01 

.30 

6.00 

.02 

.25 

1.16 

•11 

.01 

.01       .08      T 


1.42 

.21 

2.01 

.80 

2.12 

1.14 

.68 

.12 

.28 

.11 

.10 

.20 

1.66 

.46 

T 

.23 

1.34 

.02 

I. TO 

16 

.67 

.26 

.29 

.17 

.16 

1.04 

.62 
.24 


S.T1 
4.02 
T.S5 

4.14 
3.66 
2.44 
11.11 
J.S» 


l.ftj 

5. 46 
4.«» 

I." 
I, HI 

3.41 

l.fl 

4.  II 
1.41 

l.4» 


1,11 

.... 


1.14      .29 
1.T9      .99 

.10    1,09 


1.90 
•  IT 

.64 
1.03 


1.92 

ai 

,.15 

.20 

63 

.65 

63 

.40 

1.8)0 

1. 00 

.14 

1.97 
1.T0 


4  5 

1.49 

.'» 

SO 

2.29 

1.11 

41 

1.20 

.101  1.40 

.IT       ,10 

.02       .49 

1,40 


■     .• 


1.90 

iM 

iH 

1.04 

.14 

.04 

T 

1.12 
.92 

.04 

.44 

.46 

.4' 

.■4 

1.44 

.71 

.04 

.02 

.", 
.41 

.4* 

.21 

.96 

.12 
.41 

.40 
.10 

.11 
.04 

.02 

.08 

.43 

.«• 

.42 

.',1 

.34 

.41 

1.26 
.15 
1.37 

.24 

7 

6.12 

■  16 

.75 

72 

.T8 

.17 

01 

2.00 

T 

.25 

.90 

.01 

.04 

2.18 

.90 

31 

.16 

1.10 

T 

1" 

l.ST 

.62 

•  OT 

.IT 

06 

T 

.24 

.96 

.04 

.11 

1.33 

.77 

2.06 

.18 

M 

.29 

.49 

.38 

.16 

.12 

1.64 

.44 

2.62  I. IT 
1.44 
2.44 


I. 01      .04    2.60 


1.11 
.90 


.!• 

.01 

.9' 

.11 

.80 

.21 

.2* 

•to 

•  It 

.01 

.2* 

1.12 

.20 

T 

.14 

1.01 

.41 

.01 

1.1* 

.11 

.It 

.82   T 

T 

.55 

.It 

.40 

.14 

.04 

•  IT 
.49 

.12 

.11 

T 

1.21 

.10 

.40 

.11 

1.01 

.01 

T 

.20 

.01 

.01 

1.66 

l.OT 

.11 

2.14 

.11 

.49 

T 

.24 

.81 

.10 

.11 

.04 

.91 

1.48 

T 

.11 

.10 
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Day  of  Month 

Station 

O 

I 

1 

H 

1     1 

2     I 

3 

4 

5    |    6 

7    j    8     |    9 

10 

11 

12 

13   |    14    |    IS        16 

17       18 

19      20      21      22      23 

24      25      26      27      28      29 

30      31 

MINERAL    aELLS    Ft*    AP 

8.26 

T 

•  A7 

.11 

.91 

•t9    2.79 

T 

.02 

2.80       .01 

.26 

•to           • 

MORGAN    )    WNW 

3.6T 

.45 

.12 

T            T          1.13 

.09       .89 

T           T 

.13 

.02              . 

MORGAN     URL 

;.»» 

•  19 

T 

T         1.10 

T          1.29 

T            .91 

T          T 

MUENSTER 

4,5a 

.97 

,28 

•  96 

.88 

.32 

.02 

.92                    .73 

.02      .21 

.61 

.06                  . 

NULL  IN 

3.62 

1,40 

.02       .92 

.30 

l.tt 

.92 

NAVARRO   MILLS   0AM 

2. 08 

.03 

.47 

.06 

.09    1.02 

.Ot      .29 

.19 

T                    . 

NEaPORT 

9.66 

.27 

.20 

.79 

•  OT 

1.83 

.30 

.20 

1.30 

T            .97 

.1) 

OLNEY 

1.02 

.10 

.17 

.09 

.79    2.90 

•                 • 

•         2.78 

T 

1.21               '. 

OLNEY    5    NNa 

6.76 

.12 

,34        ,40 

1.19 

1.30 

1.20 

1.95 

•to          • 

PALO    PINTO 

9.96 

.88    2,09 

2.09 

.60 

PARIS 

A.TB 

2,tT 

1.19 

.25 

.09 

.65 

T 

.01 

PILOT    POINT 

3.89 

,2t 

.821     .50 

.66 

•  86 

.09       .27 

.61 

.01 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

».-! 

1.17 

l.OOi 

1.17   2,00 

.Ot 

2.28 

■  86 

.10 

.71                 . 

PROCTOR    RESERVOIR 

•.AS 

T 

T     1     ,tt 

T 

,19 

.St 

T 

.05 

T                        .44    2.00 

T            .16 

.03      .11 

PUTNAM 

3.38 

.08 

.21    1.25 

.05 

.10 

.98    1.00 

•  OT 

.06 

T                    . 

SUINLAN 

5. 1» 

.90 

1.35 

.20 

1.79 

.08 

.08       .98 

.21 

.62 

RAINBOa 

>.TI 

.77 

.07 

.02 

•  64     1.62 

.18       .31 

.19 

.01                . 

RANGER    PUMP    STATION 

4.  2S 

.08 

.20 

.46 

1.15 

•  64 

.02 

.OS 

.22     1.50 

.03 

T           .04 

.06                  . 

RED   OAK 

2.69 

T 

.07 

.15 

.02 

T            .63 

.63       .25 

.11 

RICHARDSON 

9.29 

T 

T 

•  93 

.30 

T 

.29      .90 

.20 

.63 

.70 

RINGGOLD 

5.16 

2.42 

.36 

.48 

.86 

.56 

.32 

RISING    STAR 

a. 12 

.19 

.16       .91 

.80 

.T9     1.86 

.01 

.11 

ROANOKE 

5.06 

.Bt 

.06 

1.19 

.11 

.89 

.16      .28 

1.60 

.11                   . 

ROCKDALE 

a.AO 

.97   2.10 

•  21 

9.00 

.58    1.20 

.90 

•  66                  • 

ROCK»»LL 

2.62 

l.AO 

.16 

T 

.98 

.08       .03 

.18 

T                    • 

ROSEBUD 

•  ••A 

.Ot 

1.72      .11 

T 

1.9T       ,06 

1.11 

.10 

1.00                 . 

•  OSS 

J.»» 

.90 

.90     1.20 

.30 

.It 

•OSSER    1    SC 

2. «0 

.22 

.78 

.52 

.40       .42 

.36 

SANGER 

I.U 

.271 

.28 

.79 

.08       .66 

.26 

.66 

•  66                . 

SHERMAN    PUMP    STATION 

2.16 

1     T 

.06 

.91 

.28 

T 

T                                      ,7T 

.06 

1.01 

.11                 . 

SL10ELL 

>.B0 

.10 

.12 

.07 

.61 

.27 

.65 

.61 

1.61 

.08                . 

SPRlNGTOaN 

6.6» 

2.02 

2.16 

.11 

1.58 

.11 

.17 

.21                 . 

STEPMENVILLE    6    Sa 

4.19 

.99 

1.00 

.60 

.05     1.99 

.89 

.05 

STILLHOUSE    HOLLOa    0«» 

*.3A 

,62      .82 

.68 

2.00 

.91 

.28 

STRAaN    1    NNE 

10.97 

I. 31,      ,18 

T 

.60 

1.66 

.09 

9.69 

•  69 

.01 

.61                 . 

TAYLOR 

U!> 

.65       .75 

.25 

2.03 

.11      .36 

S.OI 

TEMPLE 

(.•3 

T           ,20      .90 

•  27 

T 

9.20 

.26    l.Ot 

.11 

T                    . 

TERRELL 

1.61 

•  D9 

.88 

1.29 

.12 

.68 

.11      .10 

.83 

THORNTON 

s.aa 

.26                 .19 

2.38 

9.66 

.36    1.66 

.16 

THROCKMORTON 

a. si 

1.12      .03 

1.77 

1.36 

2.61 

1.65 

T            .31 

.11               . 

THURBER    3    NE 

6.27 

.21 

1.78 

.87 

2.00 

1.26 

.11               . 

TRENTON 

A. 63 

T 

T        1.02 

.86 

1.63 

.54 

T 

.T2 

T           .11 

.11 

TROY 

6.17 

.78 

.03 

.68     2.19 

1.00 

1.13 

VALLEY    VIEa 

•  .Ot 

.07 

.98 

.55 

.21 

.82 

.06      .26 

1.22 

.10               . 

•ACO    DAM 

3.1* 

.2* 

•  66 

.01 

1.13 

.19    1,07 

1.71 

.06                 . 

■ACO   MB    AIRPORT                        8 

*.T» 

T            .88 

T 

•  31       .93 

T         1.07 

1.67 

.0}               . 

■A1AHACMIE 

1.7* 

T          .20 

.70 

.25      .22 

.37 

AEATMERFORD 

A.6» 

.09 

.01 

.19 

,02 

.04 

•  9t 

.10 

.16 

.01 

2.80 

.02      .26 

.At                . 

RMITNEY   dam 

s.oo 

.19 

.37 

.03     1.30 

.07      .66 

2.17 

.07                 . 

aOLFE  CITY 

2.AI 

•  85 

•to 

.55 

.tl 

•           A           • 
CAST    TEXAS                        OA 

alto  »  sa 

J.  11 

.10      T            ,60 

.29 

.81 

T             .60 

.31      .15 

T 

.11                 . 

ANDERSON 

S.AS 

.04 

1.63 

2,36      .08 

.60 

.47 

ATHENS 

9. IS 

.17 

.01 

.01 

2.66 

.06 

.11       .IB 

.01 

.19                 '. 

ATLANTA 

2." 

.15 

.28 

.92 

1.41 

.03 

.13 

.26      .01 

.10 

BEDIAS 

7.11 

T             .41     1.66 

.86 

.60     2.83 

T            .10 

.01                 * 

BON  alER  2   E 

A. IS 

1.09 

.10 

.12      .Ot 

.42 

.96 

•It      .tl 

.10 

.01 

BOAELDER 

». 15 

.02 

1.01 

.09 

.60 

.74 

.0' 

.05                                 .28 

.33 

.62 

.11 

BREHOND 

A.tt 

T 

.86 

•  6t 

T         2.00 

1.06 

T 

•  3t                . 

9R0N30N 

2.00 

•  At 

•  66 

.80 

1UFPAL0 

». 1* 

.OA 

.26 

1.66 

.22 

2.23 

.11    1.21 

.23 

:*nton 

3.A2 

1.02 

.09 

.03 

.64 

1.03 

.02       .16 

.60      .07 

:arthage 

:enter 

2.10 

.06 

.63 

.16 

.67 

.21 

.08 

.11 

IENTERVILLE 

5,5f 

.20 

.9t 

.06 

.02     3.6t 

.06    1.01 

.LA9KSVILLE   2   E 

2. At 

.58 

.98 

.33 

.06 

.06                                 .36 

.26 

.03 

OLDSPRING   9    SSa 

1.A2 

.11 

.08 

.60 

.18 

.26 

.38 

OLLEGE    STATION    FAA    AP 

t.ti 

T 

T            .89 

.tt    1.37      .62 

T 

1.05     1.68 

.06      .30 

T 

.11                 • 

ONROE 

I. IT 

.09       .19 

.20      .01      .40 

.69 

T 

.13 

.07      .03 

ROCKETT 

A.  0» 

.to 

.19 

.30 

.20 

.11 

1.33 

.63      .16 

.03 

ACUS 

2. At 

,35       .AS       .82 

.30 

.27 

AINGERPIELD   0    s 

9.JT 

T 

.04 

.t8 

T 

l.Ot 

.07 

.32 

.66 

T 

.01 

.96 

EKALB 

S.tl 

.01 

.03 

1.94 

.04 

.67 

.30 

.06 

.23 

.61      T 

.10 

7 

EaEYVILLE 

2. *t 

•  At 

.3t 

.20 

.02 

.91       .91 

.30 

.29 

.10 

.13       T 

T 

IAlvIllE  2   a 

>.2t 

.09 

.47 

1.01 

.02 

.01 

.20     1.92 

.13 

.01                 ■ 

:oa  1  Na 

A. 25 

.30 

1.56 

.47 

1.60 

.10       .22 

<ORY    I    N 

*. AT 

.47 

1.19 

.tt 

l.tt 

.29 

.06      .31 

.01 

'ADALE 

5.M 

•  OB 

.07 

.66       .tt 

.07      .07      .04 

.90 

2.46 

.10 

.to 

>irfiel0 

A. 01 

.01 

.22 

1.26 

.01 

.29    2.15 

.02      .11 

IANKLIN 

IANKSTON 

3. it 

•  10 

3.36 

.20 

1.90 

•  27 

.52 

.02 

LMER    2    a 

A. IB 

.AS 

.25 

1.99 

.55 

.16 

.83 

.0! 

T                                      .08 

.16      .15 

T           T 

ADEHATER 

9.22 

.28 

•  t9 

.02 

.92 

1.30 

.02 

.06 

.31 

APELAND 

5, la 

T 

T 

.85 

.80     2.80 

.33 

.70                • 

OVETON 

9.68 

.78 

1.72 

1.18 

GANSPORT 

9,20 

.19 

.57 

2.32 

1.16 

.61 

.92 

.07 

RLETON 

9.TT 

.04 

•  3A 

.74 

.49 

1.28 

T 

.05 

.63 

.63 

aKINS    1    E 

9. TO 

l.tE 

.08 

1.87 

.92 

.72 

.09 

.94 

"P5TEA0 

2.91 

.04 

.05                  .50 

.97 

1.01 

•  14 

wOEASON 

2. IT 

.49 

.98 

.13 

.18 

.88 

.13 

.71 

»GER 

A. 51 

1.16 

1.09 

.66 

.06 

,61       .66 

.11 

"SVILLE 

T.52 

,03    1.10 

1.97 

3.73 

1.07 

:kson  hill  guard  sta 

2.BA 

.32 

.11        .07 

•  Tt 

•  67 

.21 

.31 

.54 

IKSONvILLE 

A. 22 

.t2 

1.16 

.28 

.86 

.02 

.80 

.PER    J    Sa 

2.12 

.99 

.30 

T 

T 

.20 

•  32 

.10 

T 

.10 

1.30      .03 

PERSON 

9.T« 

.Ot 

.to 

2.00 

.Ot 

.65      .17 

.06 

lETT 

t.ST 

.92 

•23    1.10 

.08 

2.81 

.24    1.35 

.22 

NACK 

A.te 

1.07 

.70 

.14 

.02 

.21 

1.40 

.03 

.46       .21 

SYVILLE    FOR    SERVICE 

2.09 

.13 

.01 

.21 

.03 

.08 

1.12 

.06 

.41 

DEN 

9.AA 

•  91 

.09 

.72 

.26 

1.1' 

.03 

.01                                 .10 

.38      ,02 

•  11 

INGSTON    2    NNE 

2.12 

.02 

.38 

.51 

•  11 

.81       T 

G  LAKE 

A.1A 

T 

.28 

.79 

.32 

.73 

1.32       .42 

.12 

GvlEa 

2.SC 

.Ot 

•  67 

.25 

1.23 

T 

.04 

.It 

.01 

ELADY 

2.18 

.32 

.30 

.06 

1.31 

.50 

1.11 

l|<IN  FAA    AIRPORT 

2.80 

T 

.41       .62 

.16 

.Ot 

.11       .51 

'tSONVILLE 

6. 80 

1.80 

.67 

3.11 

,lt    1.0! 

'WLIA 

2,8! 

1.26                   .15 

.98 

.72 

.14 

'  SHALL 

9,01 

.21 

.16 

.13 

l.tS 

T 

T                                   .03 

.45       .11 

T 

•  01 

' ' 

4.t« 

1.17 

.48 

1.63 

.ie 

.17 

.51 

.17 

■  09 

'•»   »   ENE 

T 

T 

T 

"OLA    7    ss» 

5.01 

T 

1.82 

T 

.86 

1.3t 

.03 

.04 

.31      .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


j_L 


13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


"INECL*  NO  2 

NONTGONERT 

«0SC0« 

"OUNT  PLEASANT 

-:»st  .ERNON 

NACOGOCCNES 

■•:.'.!  1  '■ 

nE6lET  6  SS6 

NEUVILLE 

SE>  CANE"  6  N« 

SE«*C 

NOGALUS  GUARD  STATION 

Overton 

palestine 

pinElano 

pittsburg  5  5 

BOTHCB 

P9 ICE  2  S- 

0U|T«»N  2  S 

PEKLAH  3  NNE 

PICXAPOS 

RIVERSIDE 

POC«lANO  1  N 

PUS* 

JIMS  2  »«• 

SP.RGER  DAK  e 
SulPnuR  JPPINGS 
'EAAGtANA  QAM 

tpinioao  po.ep  plant 
ttlcp  »  ne 

tablet  junction 

•»..£»  2  SJ> 

.APPEN 

•ills  point 
.innsoopo  6  s« 


alpine 

baiepsmclo 
Bal*cp»EA 

BOOulLLAS  RANGER  STA 

cakdelaha 

ch1s0s  basin 
copn„das  service  sta 

CPANE 

OPvOEN 

Ew  PASO  «B  AIRPORT 

'ABEKS 

»0P'  DA ,15 

«•  STOCKTON  IFST  RADIO 

GIPvlN 

BPANDPAllS  )  SSE 

I»PEPIAl 

CENT 

.»  -.NA  |  J 
■APATMCN 
«AR'A  NO  2 

■EN'ONC 

■«":..  panc- 
■MMjrtRll 

"OUOT    lOCIE 
ODESSA 

-•"•-e-  junction 

PECOS 

•CN.(.. 

».A'» 

PPf  S 1 0 1 0 

BJ       ■       •'    (AM 

'.AT    10    ENE 
MPBCIMa 
J-flCLD 
IIEPPA     t.A»CA 


»t»'F». 


■ 

'    — .    ; 


J. 28 

A. 29 
S.50 


2.  SO 

).«» 
l.T» 
l.M 
1.6T 


.66    1.02      .AS 


A. OB 

A.2S 
a. 2A 

A.A1 
3.79 

A. OS 


.03 

1.7? 

.01    1.90       .01 


A.2T    l.BA      .90 
S.IT      .59      T 
l.AD      .92 
1.26  .OB 

LIT      .06 


.61 

.36 

.09 

.52 

•  26 

1.16 

T 

.68 

1.06 

.16 

.10 

.21 

•  OT 

.39 

2.00 

t 

.33 

1.22 

.02 

•  62 

.66 

T 

.SB 

2.22 

T 

1 6. 

.Si 

1.03 
•  9T 

13 

.02 

1.09 

1.10 

1.02 
1.39 

.08 

.66 

1.30 

.13 

.69 

.35 

.10 

.0) 

.12 

.20 

.21 

.16 

1.69 

.29 

.22 

.65 

.91 

.19 

.63 

.60 

.38 

.16 

.06 

T 

.32 

T 

2.B6 

.30 

1.50 

1.3T 

1.9B 

.20 

.09 


9.6T 

1.6T 
1.90 

1.11 


.J 
1.26 
1.12 
3.99 

1.T9 


.10      .99      ,99      .91    1.50 


.28      .91      ,09 


.29    1.26 

1.10 


.12 

1.30 


.10      T 
.IB       .19 


T 
.66 


1.62 
6.69 
6.26. 

1.96 
.96 


1.66 

2.T1 
6. 86 


.09      T  .SB 


1.09 

.29 

1.29 

.12 

.16 

.13 

2. OB 

6.6* 

2.99 
1.92 


11. 98 
6.61 
1.9T 
6.16 

• 
..  .. 

1.6» 
1.19 
1.65 
».>6 
1.69 

• 

I.H 

6.6' 

1... 

..IT 

2.  TO 
.0? 

1.01 


"1 


.29 

.60 

.61     1.02 


.06    1.63    1.231 


.90       .10      .20      .19 


9 

I 

10 

11 

1.69 

1 

1 

1'J 

.68 

2 

21 

1.61 

',•> 

./6 

II 

.2T 

'1 

.02 

69 

16 

ro- 

,10 

ll 

.«» 

J. 91 


1.90 

.06 

.AO 

.72 

2.10 

.06 

.TT 

.99 

.02 

.66 

.02 

.60 

.16 

.11 

.61 

1 

.21 

.09 

.61 

1.11 

.21 

•  TO 
.12 

.97 
.21 

.60 
1.02 

.99 

.61 

.20 

.09 

.06 

M,™, 

........ 

11  111 

DAILY  PRECIPITATION 


JOHNSON  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPOR 

JUNO 

KEHPNER 

KERRVILLE 

LAMPASAS 
LANGTRY  NO  2 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
LYNXHAVEN  RANCH 

"ARCO 
MASON 
MC  CAM£y 
MEDINA 
MENARD 

MERTZON 
NELSON  RANCH 
Nil  STORE 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

PAINT  ROCK 

PANOALE 

PRADE  RANCH 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 
ROBERT  LtE 
ROCKSPRINGS 
ROCKSPRINGS  21  SH 
ROUND  MOUNTAIN 


WNx 


Day  of  Month 


SABINAL  1  «S» 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  US    AIRPORT 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONORA 

STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 
UVALDE 


SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  PASS  2 

AUSTIN  KB  AIRPORT 
AUSTMELL  ML  REFUGE 
BEEVILLE  S  NE 
BLUE 

BIENHAM 
BUL VERDE 

CAlDMELL 

canyon  dam 
chapman  ranch 

cibolo  creek 
Classens  ranch 
columbus 
corpus  christ  i 
corpus  christ1  mb  a» 

CUERO    3    NM 

DIKE  BOX 

ORYER    1    NH 

ELGIN 

iFAIR    OAKS    RANCH 

'ALLS   CITY    4    »S« 

'EDOR 

•ISCHERS   STORE 

'LATONIA 
'LORESVILLE 

ilDOINGS 
iOLIAD 
iOLIAO    I    SE 
iONZALES 
"ALLETTSVILLE 

IONOO 

IEDOO   2   NNE 

ARNES   CITY 

ENBOY 

INGSVILLE 

A  GRANGE 
EIINGTON 
OCKHART    2    Na 
HUM 

'THIS 

"ALIA 

'.«  BRAUNFELS 
IXON 

,i»T   OAK    SCHOOL 
I0VIOENT    CITY 

iiO  ROCK 
BFUtlO 

CARDO 

OMEDINA  2  N 
6ST04N 

CKPORT 
NGE 

N   ANTONIO    -B    AIRPORT 

N   MARCOS 

HULENBURG 

«L» 

iUIN 

*TQN 

ITHVILLE 

'ERVILLE    DAM 


IIN6   BRANCH    2    SE 
LDER   7   SSa 
HINGTON    STATE    PARK 
OER   WILDLIFE    fNDTN 

KUM 

KTOMN 


10.74 

7.13 

7.60 
t.TJ 
4.0» 

9.97 
S.BO 

».7i 

.72 
2.IA 

».M 

S.OB 
l.DS 
T.J4 

».•>! 

2.91 

9,09 


1.90 


.72 

4.43 
l.t) 

9.29 

4.01 

l.Ot 

.»4 
!.'» 

4. ST 
1.4B 

T.7« 

5, IT 
1.24 

1.07 
4.10 


1.21 
2. AS 
1.2S 
2.t) 

4.59 

4.22 
2.01 
9.79 
2.17 

1.47 


.S3    1.19    1.62 


i4fl 

.69 

.49' 

.58 

.02 

.66 

.19 

.10 

T 

.22 

.09 

.69 

.88 

.09 

.41 

.92 

.16 

.70 

.22 

.89 

.06 

4.99 

4.90! 
J. 16 


1.091 
9.94! 


6.23 
4.54 

1.991 
J. »T' 

2.41 
6.3  6 

*.♦»! 
2.  At 

3.2 


1.17 

»1 

T 
.29 

10 

1,40 

2  0 

T 
.36 

.87 

.03 

.90      .06 

.02 

.10 

.19 

.69    2.61 

.12 

.69    1,96 

1.04 

.99 

.01 

1.29 

.90    1.30 

I. 97 

.09    1.06 

.36    1.69 
.67       .92 
t.ll       .88 

9.12 
.01 

.40 

.16    1.B1 

.45 

.90 

.59    2.7B 

7 

.01 

.09 

.01 

.06 

.04 

33 

.18 

.10 

T 

.03 

.99 

.83 

86 

T 

.32 

1.12 

.25 

73 

.43 

1.85 

.29 

.25 

.65  1.79 
.40  1.09 
1.99       .92 


.03 

5.40 

.04 

1.74 

2.42 

,0T 

1.41 

1.22 

.01 

.26 

14 

I.T9 

T 

.02 

.40 

1.00 

.T4 

.12 

.61 

.64    1 

.50 

.71 

1.11 

1.48 

1.24 

1.51 

.06 

.32 

.13 

.04 

.02 

.06 

.74 

.29 

.04 

.14 

.40 

.01 

T 

.10    2 

.05 

.It 

.03 

.09 

2.00 


.03 
.30 


13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


.25       .53 

.01 
.10    1.46 


2.40    2.00      .20 


1.41 

1.05 

.12 

..00 

.12 

.90 

2.29 

.13 

.12 

1.64 

.02 

.02 

.44 

.04 

T 

.34 

.09 

.07 

.17 

3.96 

.92 

.40 

.61 

.97 

.04 

.45 

.11 

.01 

.70 

.10 

.59 

.29 

.29 

1.15 

.02 

.29 

.10 
.14 
.19    4.00 


1.42       .10      T 


.04 
.65 
.19 


1.20 
.20 
.09 


.44 

1.62 


1.99 
.19 


.49      .42    1.09 


T 
.43 

.07 

.11    3.39 

.09      .29 

T 

.45 

T 

T 

.77    2.19 
1.92    1.10 
.14 
•  BO 

.55 

.02 

T 

.19    3.29 
1.32      T 
2.00 

.13 

.03 

.02      .40 

.04  .20 
.10  1.19 
.44       .14 

.10      .01 
1.00 

.34      .21 


T 

.15 

.37 

.01 

.12 

.33 

.29 

•  20 

.19 

1.2T 

.02 

.06 

.49 

.08 

2.16 

.46 

t  T 

.It 


.39 

1.10 


.to 

.42 


.19 

.It 
•  TO 
.4* 

.90 


.10 
.09 

.09 


.21 

•  IT 


.10 
•  I' 


S*.  r.ler.nce  not.,  loUowtng  St.aon   Ind.i 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

■ 

Day  of  Month 

o 

1 

I 

1 

H 

1 

2     1 

3 

4    | 

5    |    6 

7     I 

8        9 

10   | 

11 

12 

13   |   14      15       16 

17 

18 

19      20      21      22      23 

24      25      26      27      28      29 

30 

31 

^PBES    COAST                      C» 

ALVlN 

.»» 

.32 

.22 

as*-.„*C    TBCO 

2. IS 

.12 

.69 

.TS 

.T6 

.01 

»N5.E*;v 

A. AS        .2A 

.99 

,1A   2,90 

.52 

.60 

.09 

,04 

BAY    C|Tv    »»TER»0««S 

l.*« 

.93 

.25 

.11 

•  IB 

.01 

BAVTC"N 

.90 

.09      .12 

T 

.29 

beauhon' 

S.A6    2.10 

.99 

.90 

.12 

.61 

.61       .16 

.50 

.09 

.AS 

:.£.f  .»••: 

2. ST 

T 

.11 

1,11 

.01 

1.02 

.06 

ClOOINE 

2.51 

.11 

.15 

2.05 

CYPRESS    1    s. 

T.B2      T 

T 

.16       .65 

6,00 

T 

T           .64      T 

2.99 

T 

T 

:»s£.isj    2    SE 

3.16 

T 

.06 

.09 

I. OS      T 

T 

T 

T 

1.96 

■  OB 

T                 a 

[:>'   !  M 

l.TS 

.OT 

.IT      .06 

•  94 

.11 

.02              , 

el  ca«po 

.11 

.2T 

.12 

,06 

.IB 

.92 

'=!£=:=•    2    ■.. 

2. IS 

.3A      .66 

.93 

T            .62 

.20 

.01 

.09 

GALVESTON    ■«    CUT                   R 

T.99 

.10 

.96 

.10 

.69    5. ST 

.01 

T 

.66 

T 

.06               . 

HOUSTON    »8    CITY                        R 

I.M 

LOT 

.12 

.99 

.01 

.01              . 

mCuS'ON    "6    AJRPORT 

>. 01       .OS 

T 

T 

•66      .10 

.B6 

T         2.16 

T 

T 

T 

T 

1 

hOuSton  barker 

G.ei 

.20 

.09 

.•• 

2.69 

.66 

l 

hC.S'ON   DEER   PARK 

J.IS      .OS 

.02 

.96 

.29 

T 

.06 

l.»9 

T 

T 

.92 

T 

I 

HOUSTON    HEIOMTS 

I.5J 

.52 

.58 

.12 

l.Ot 

.05 

• 

HOUSTON    INDEP    HEIGHTS 

.•o 

T 

T 

.10 

.20 

T           T 

.10      .60 

• 

HOUSTON    mESTBURT 

1.9T 

.10 

.10 

1.11 

.06 

, 

HOUSTON   NORTH    HOUSTON 

l.SB 

T 

1.06 

.16 

.16 

i 

HOUSTON    SAN    JACINTO   OH 

2.  SB 

1.12 

.06 

.59 

.IS      .02 

.19 

.07 

T 

.26 

•  II                 9 

HOUSTON    SPRING    BRANCH 

2.16 

1.1A 

.09 

.22 

.ST 

.06 

t 

HUHBLE 

LIB 

.36      .29 

.96 

.29 

• 

ia'y    .Cl'    HILL 

S.6A 

.35 

2.53 

.90 

1.B6 

, 

LIBERTY 

2.96 

.IT 

.AS 

1.  57 

.16 

| 

•A'AGORDA    NO    2 

1.90 

.01 

.06    1.10 

,06      T 

T 

T 

•  10 

| 

NE»    GULP 

1.22 

.99 

T 

T           .01 

.05 

.36 

.36 

.01 

.09 

.01 

1 

ORANGE    •    PM 

6,6*      ,T0 

1.99 

.26 

.11       .61 

.66      .61 

■  *» 

.12 

.OB 

T 

1 

* 

PAlACIOS    PAA    AIRPORT 

.'» 

T 

.01      .06 

T 

.06 

T 

.AS 

T 

.16               • 

PIERCE    1    E 

.91 

.01 

.91 

.01 

.01 

.01 

.06 

POINT    COM'ORT 

2.SS 

.10 

T        1.11 

.10 

T            .01 

.06 

.03 

.26 

T 

.66 

PORT    ARTHUR 

;.•'     aA0 

T 

t 

T 

T           .19 

T           T 

.52 

.09 

T 

1 

.09 

T 

PORT    ARTHUR    -6    AIRPORT      R 

••11 

.01 

.02 

.91 

.AT 

.01      .TS 

.29 

1           .01 

.OA 

T 

.99             , 

PORT    LAVACA    NO    2 

A. »* 

.10 

.90 

.99      .62 

.19      .05 

.03 

.06 

,16 

1.16 

.69 

PORT   0   CONNOR 

■lOtaow 

l.t! 

T 

T 

.02 

.02 

.02 

T 

1.71 

.01 

.09 

T 

Sugar   lanO 

2.17 

T 

1.91 

.60 

Thompsons  s  •!■ 

1.21 

.02 

.01 

.OB 

.96 

,1» 

TOMALL 

2.TJ 

T            .Tl 

.66 

.71 

.92 

.11 

VICTORIA    -fl    AIRPORT              R 

1. 11 

.OA 

.10 

.01      T 

T 

,2*      T 

.01 

t 

.11 

.BO 

.It      T 

.62 

■MARTON 

2. »9 

.19 

1.24 

T 

.99 

.09 

»:-•"£•■.                             OR 

1 

Alice 

A. 19 

1.19 

•  AT 

1.16 

.69 

.OT 

.2» 

.11 

.06 

ARMSTRONG 

J. 01 

.61       .51 

1.60 

.99 

.10 

BATCSVILLE    )    s 

2. 01 

1*1 

.61 

.20 

T 

.19 

.92 

.2* 

SEaa.IOES    1    i 

A.ST 

.21 

.16 

3. IS 

.62 

.OB 

.90 

.OA 

T 

T 

1 

iig  .e.ii 

A.1A 

.60 

.91 

2.61 

.60 

CARRI2C    SPRINGS 

2.96, 

.OB 

1.09 

■01       .60 

T 

.06 

.02 

LOO 

.12 

, 

O'iim 

A. TO 

1.55 

.09       .91 

.16 

ChaRlOTTE    S    Ma 

A.T. 

.21      .02 

2.6B 

.61      .06 

.02 

.22 

T 

.02 

1.11 

CCTJILA 

'.0> 

.10       .Al 

A.RS 

.10 

.66 

.10 

.or 

.16 

.11 

C0TJLLA    PAA    AIRPORT 

'.T» 

.65    1.56 

1.16 

.66      T 

.19 

T 

.19 

.01 

T                  • 

:»-s-»l  city 

l.t* 

.19 

.52 

.02       .16 

.06 

T 

.67 

.11 

T 

OlLLEY 

2.TA 

.01       .29 

1.11 

.22 

.02 

.12 

.01 

.01 

.96 

.02 

EA«4.E    PASS 

A.A4 

.69 

1.26 

.ST 

I. OS 

.15 

.19 

EnCInAl    )   -. 

S.BI 

.IB 

.90 

.19       .60 

.02 

2.20 

-     "A. 

.90 

.09 

.11 

.05 

.or 

".'-•■IAS 

I.H 

.10 

.16 

•  OT 

.06 

.09 

.10 

.06 

'ImlIp'On 

T.T» 

1.00 

1.00 

.99       .21 

2.50 

.15 

'PEER 

S.1R 

.25 

.19 

2.05 

.6] 

.10 

Pill  •-..- 

worvm  aCM 

1.91 

.21 

.05      .29 

.OS 

2.06 

.12 

.06 

.A9 

T            .01 

.21 

jOuROMTO* 

•••1 

.10 

2.26 

.16 

LIT 

.16 

CASPII    RA»0 

.'0 

.TO 

.»    »•••,• 

2. IS 

T            T 

1.56 

.01 

•  OB 

.11 

•  29 

.12 

•'■.    1 

A. 01 

T 

1.  IT 

2.06       .69 

.06 

.21 

.02 

T 

I.M 

.29 

1.20 

.OB 

.SB 

.11 

.22 
.29 

...    . 

i.l* 

.01 

.56 

.22       .11 

.10 

T 

.0? 

•  19 

7                  , 

l.'l 

T            T 

2.00 

,0T      T 

.15 

.OR 

,6«, 

,06 

•  2B 

IRM   Cltt    l   . 

I.M 

.99 

.06 

■  01 

T 

T 

7                  , 

I'll''    '   1 

.19 

.99      T 

T 

T 

•  10 

■-.II    •'.EPS 

l.'A 

.91    1.91 

.01 

.OA 

.11 
.92 

T 

•r.X- 

i.ia 

2.1' 

.96 

.16    1.6T 

.10 

.06 

1 

J    1. 

i.ti 

.TS 

1.16 

T 

2,...» 

... 

.OB 

.16 

.61       .10 

T 

.21 

16 

■  •    ■ 

.92 

T 

.06       .02 

.02 

,06 

.01 

.11 

.IB 

.02 

.It 

.05 

.W 

■GIN 

1.9A 

T 

T 

.51 

L.T1 

,16 

.11 

T 

- 

.11 

.16 

.02 

•  •     .       1 •    ...    ,» 

iff 

.21 

.12 

. 

..» 

.11 

.02 

.14 

.06 

.06 

1 
T 

.16 

•'•'"     •    \U 

T 

.06 

.OT 

.21 

.19 

•     ' 

,M 

.91 

.06       .21 

.05 

.06 

.11 

.62 

.02 

.12 

l.'l 

.11 

1.96 

.02 

,69 

1.19 

.01 

,'y 

.TT 

.10 

.1 

. 

.' 

.IT 

.02      .02 

to*   (UI*t*it/«  Not**  TrAlf*\tiq  ftfalkm   In4t» 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Station 

Day  of  Month 

o 
o> 

3 
9 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

>e 

» 

,8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30  1  31 

•     *     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

SB 
63 

88 
65 

86 

65 

83 

60 

86 
56 

67 
58 

83 
57 

81 
56 

79 
52 

81 
58 

81 
56 

82 
58 

89 
61 

76 
59 

68 
57 

68 
57 

71 
56 

75 
52 

64 
56 

69 
58 

82 
60 

80 
58 

85 
60 

90 

60 

81 
59 

81 
53 

68 
53 

82 

50 

68 
54 

71 
47 

79.8 
97. 1 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

8T 
65 

87 
64 

92 

66 

87 
66 

67 
58 

87 
57 

85 

60 

72 
59 

75 
61 

80 
60 

79 
57 

83 
60 

90 
65 

94 
62 

88 
66 

79 
63 

89 
64 

81 
59 

80 
39 

76 
61 

87 
56 

68 
56 

87 
55 

89 
59 

95 
60 

94 
59 

83 
66 

83 
53 

90 
63 

86 
59 

85.  3 

40.5 

BIS  SPRING 

MAX 

Mm 

91 
69 

91 
68 

91 
71 

85 
68 

86 
63 

86 
64 

84 
64 

75 
62 

73 
63 

76 
64 

81 
61 

84 
61 

91 

67 

94 
69 

93 
64 

75 
64 

80 
65 

78 
61 

79 

60 

79 
61 

82 

60 

85 
61 

84 
60 

9  8 
61 

92 

66 

90 
63 

87 

66 

81 
58 

91 
68 

85 
55 

84.6 
63.6 

BORGER  3  W 

MAX 
MIN 

SB 
65 

86 
64 

84 
63 

84 
64 

90 
58 

87 
59 

84 
61 

75 
53 

81 
56 

87 
54 

87 
58 

83 

59 

89 
62 

87 
58 

72 
57 

67 
57 

72 

57 

76 
54 

69 
57 

72 

57 

84 
58 

82 
58 

91 

51 

92 

60 

83 
61 

82 

54 

75 
54 

86 
50 

88 
54 

73 

46 

81.9 
57.4 

BOYS  RANCH 

MAX 

MIN 

86 
62 

92 

62 

91 
61 

91 
52 

87 
52 

85 
52 

84 
58 

85 
55 

85 

51 

91 
56 

91 
57 

79 
60 

63 
59 

76 
59 

79 
53 

82 
58 

66 

58 

71 
59 

88 
51 

88 
51 

92 

50 

95 
50 

83 
53 

84 

57 

82 
47 

86 
SO 

92 

50 

64.2 
54.9 

BRAVO 

MAX 
MIN 

67 
57 

86 
56 

86 
54 

82 
57 

86 
56 

87 
51 

81 
56 

82 
53 

81 
49 

82 
52 

63 

54 

87 
57 

88 
53 

82 
55 

80 
52 

79 
53 

61 
59 

81 
50 

77 
50 

68 

54 

89 
53 

89 
56 

89 
56 

92 
57 

89 
54 

84 
48 

81 
55 

63 

45 

64 
54 

83 
48 

83.6 
53.3 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

S3 
6* 

93 
63 

88 
63 

95 
64 

82 
58 

88 
60 

86 
50 

80 
61 

71 
58 

78 
58 

80 
60 

82 
59 

85 
59 

85 
59 

97 
59 

65 

60 

63 
61 

80 
60 

78 
60 

70 
59 

70 
59 

80 
59 

84 
55 

56 

89 
59 

95 
59 

91 
59 

71 
49 

82 
49 

89 
31 

82.9 
38.3 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

93 

6* 

91 
63 

90 
63 

85 

62 

90 
58 

87 
54 

85 

55 

87 
55 

84 
56 

83 

54 

84 

60 

83 

62 

92 
65 

88 
60 

86 
56 

68 
56 

72 
56 

73 
55 

69 

58 

76 

49 

83 
49 

87 
52 

86 
S3 

90 
59 

65 

60 

60 
58 

75 
55 

80 
43 

BT 
46 

73 
42 

83.1 
56.1 

CANYON 

MAX 

Mm 

87 
61 

86 
65 

88 
64 

88 
64 

85 
61 

66 
53 

89 
59 

83 
57 

78 
55 

78 
52 

88 
59 

78 
37 

81 
58 

89 
61 

74 
60 

72 
58 

73 
58 

78 
59 

77 
53 

73 
56 

80 
58 

80 
65 

79 
58 

85 
59 

87 
58 

84 
59 

84 
56 

S3 

56 

86 
48 

80 
50 

82.0 
57.9 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

83 
62 

86 
62 

89 
63 

88 
60 

83 
54 

87 
58 

89 
55 

81 
57 

81 
59 

80 
51 

83 
50 

81 
53 

82 
54 

81 
53 

80 
52 

64 
56 

64 
59 

70 
54 

71 
55 

65 
56 

71 
56 

80 
57 

80 
56 

85 

60 

89 

60 

81 
52 

68 
53 

78 
90 

81 
52 

87 
47 

80.3 
55.5 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

85 
69 

87 
64 

86 
65 

92 
64 

83 

58 

85 

59 

85 
62 

85 

62 

85 
58 

69 
56 

76 
59 

79 
60 

80 
62 

90 
62 

84 
61 

62 
58 

66 
59 

69 
56 

75 
56 

72 
59 

71 
59 

62 
SB 

80 
55 

83 
56 

68 
59 

92 
57 

85 
59 

67 

90 

82 
51 

89 
50 

80.5 
56.6 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
60 

88 
58 

82 
55 

83 
54 

87 
54 

88 
54 

83 
58 

83 
55 

82 
53 

82 

58 

82 
56 

88 
59 

86 
55 

76 
56 

67 
56 

74 
57 

78 
56 

82 

47 

62 
54 

68 
54 

86 
53 

88 
92 

BT 
56 

93 
53 

76 
57 

84 
50 

64 

50 

66 
46 

87 
50 

64 
47 

60.9 
54.1 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

83 
59 

86 

61 

85 

60 

87 
58 

61 
53 

85 
54 

87 
56 

81 
53 

77 
51 

76 
54 

82 
55 

80 
56 

82 
SB 

91 
53 

76 
S3 

63 

57 

78 
59 

78 
52 

78 
52 

68 
55 

66 
55 

82 
54 

80 
54 

8' 
55 

88 
95 

80 
50 

87 
50 

69 
45 

83 

46 

87 
47 

80.6 
54.0 

DUMAS 

MAX 

Mm 

86 

61 

89 
62 

90 
58 

86 

59 

83 
53 

90 
53 

85 
SB 

85 
58 

85 
55 

83 
58 

82 
55 

85 
53 

85 
54 

86 
56 

78 
56 

60 
55 

70 
56 

74 
SO 

77 
50 

62 
54 

73 
57 

85 
53 

83 

58 

88 
58 

95 
58 

75 
50 

81 
52 

66 
48 

84 
SO 

88 
47 

81.3 
94.6 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

84 
65 

86 

64 

90 
62 

88 
65 

81 
57 

84 
39 

86 
59 

81 
62 

72 
56 

82 

56 

87 
60 

79 
60 

79 
62 

89 
59 

84 
59 

62 
58 

68 
59 

72 
55 

75 
55 

70 
57 

69 
59 

80 
59 

78 
56 

84 
58 

87 
58 

90 
57 

84 
58 

66 
50 

80 
50 

89 
49 

80.2 
56.1 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

89 
64 

82 
60 

88 
62 

83 

61 

85 
61 

87 
59 

82 

57 

82 
59 

85 

59 

82 

57 

80 
60 

82 
60 

80 
63 

90 
60 

80 
55 

65 
55 

68 
55 

73 
52 

73 
53 

75 
47 

71 
49 

84 
53 

83 

56 

86 
58 

90 
59 

80 
56 

80 
55 

67 
46 

80 
47 

87 
49 

60.6 
56.2 

FRIONA 

MAX 

MIN 

80 
59 

86 
61 

86 
58 

86 
58 

82 
53 

85 

56 

86 
S3 

81 
54 

76 
51 

78 
54 

80 
56 

76 
56 

84 
59 

90 
55 

78 
59 

62 
56 

80 
61 

81 
52 

78 
55 

71 
55 

66 
55 

82 
56 

81 
58 

85 

58 

88 
56 

80 
54 

84 
56 

70 
48 

85 

51 

86 
48 

80.3 
35.4 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

84 
59 

89 

57 

88 
57 

86 
55 

81 
55 

86 
56 

89 

51 

85 

52 

81 
49 

81 
55 

64 

54 

81 
55 

68 

57 

91 
52 

74 
58 

88 
58 

79 
60 

79 
53 

79 
54 

75 
55 

61 
55 

81 
55 

63 

59 

86 
56 

90 
54 

80 
52 

86 

54 

69 
49 

85 

50 

B9 
47 

81.9 
54,4 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

87 
63 

66 

93 
64 

95 

68 

88 
61 

90 
61 

87 

61 

66 
63 

76 
63 

78 
60 

90 
62 

90 
61 

95 
62 

73 
65 

85 

65 

86 
63 

79 
61 

73 
57 

87 
58 

85 

56 

88 
56 

91 
60 

94 
60 

86 
59 

93 
49 

85.  6 

61.0 

GRUVER 

MAX 

Mm 

91 
63 

92 

62 

88 
58 

85 
57 

92 
52 

87 
55 

90 
55 

90 
59 

87 
53 

67 
54 

87 
55 

86 
59 

89 
56 

84 
53 

74 
54 

76 
54 

75 
54 

78 
50 

65 
55 

77 
56 

85 
53 

84 
55 

88 
55 

95 
5* 

86 
95 

79 
52 

73 
53 

84 
48 

87 
51 

69 

44 

83.7 
54.5 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

80 
59 

87 
60 

87 
60 

68 
59 

81 
51 

84 
52 

88 
51 

84 
52 

80 
50 

80 
50 

81 
54 

79 
57 

84 
56 

92 
55 

75 
56 

63 
58 

78 
59 

77 
54 

78 
53 

70 
56 

67 
56 

80 
55 

82 

56 

86 
56 

89 
55 

80 
52 

86 
52 

69 
47 

85 

46 

88 

45 

80.9 
54.1 

LAHESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

87 
64 

91 
65 

88 
68 

94 
67 

84 
62 

86 
62 

87 
66 

80 
60 

72 
63 

79 
62 

81 
61 

84 
60 

87 
65 

91 
65 

92 
65 

68 
63 

81 
65 

83 

59 

83 
60 

75 
60 

74 
60 

86 
60 

87 
59 

89 
57 

91 
59 

96 

61 

94 
65 

78 
54 

B4 
58 

90 
55 

B4.7 

61.7 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

81 
63 

87 
62 

84 
62 

89 
62 

83 
55 

64 
57 

85 

57 

80 

57 

74 
57 

72 

59 

77 
59 

80 

57 

83 
58 

90 
59 

90 
60 

65 
60 

82 

62 

B0 
54 

79 
55 

72 
59 

68 
56 

78 
56 

82 
55 

84 
55 

89 
55 

89 
55 

87 
56 

70 
46 

83 
48 

89 
50 

81.2 
56.9 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

86 
65 

90 
62 

85 
64 

84 
59 

92 
55 

82 
59 

87 
54 

90 
57 

87 
56 

84 
53 

84 
61 

84 
62 

92 
61 

60 
55 

74 
55 

68 
56 

73 
56 

72 
58 

66 
58 

76 
45 

83 
46 

65 

48 

87 
52 

89 
53 

91 
55 

86 
56 

76 
55 

81 
45 

Bl 
49 

82.7 
55.5 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

82 

63 

87 
64 

88 
62 

83 

67 

84 
61 

86 
59 

81 
56 

75 
56 

75 
58 

77 
59 

79 
57 

82 
61 

91 
62 

85 

60 

64 
59 

78 
60 

77 
54 

76 
56 

68 
57 

68 
56 

80 
57 

82 
58 

85 
59 

89 
55 

87 
58 

71 
49 

84 
53 

87 
49 

80.  4 
58,0 

LUBBOCK  9  N 

MAX 

Mm 

LUBBOCK  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
67 

86 

67 

90 
68 

84 
65 

85 
60 

87 
61 

81 
63 

72 
61 

69 

60 

77 
63 

80 
60 

82 
63 

90 
65 

89 
61 

73 
63 

76 
63 

78 
61 

80 
59 

73 
62 

72 
63 

80 
63 

84 
60 

87 
59 

91 
60 

92 
62 

88 
59 

72 
55 

85 

51 

93 
58 

73 
33 

81.9 
61.2 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

84 
64 

83 
63 

88 
65 

92 
60 

83 
59 

88 
61 

87 

59 

82 
61 

83 
57 

82 

56 

80 
55 

79 
60 

60 
67 

91 
64 

79 
57 

62 

57 

68 
57 

66 
54 

75 
56 

67 

57 

74 
56 

82 
59 

60 
58 

84 
61 

87 
58 

66 
56 

79 
56 

66 

50 

77 
59 

82 
49 

79.9 
56.4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

87 
65 

86 
62 

91 
63 

86 
60 

83 
52 

91 
54 

84 

56 

85 
59 

87 
53 

83 
52 

82 
55 

83 

60 

82 
59 

90 
60 

80 
56 

62 
56 

68 

57 

70 
53 

74 
55 

65 
51 

75 
50 

82 

51 

80 
53 

84 
56 

90 
58 

80 
56 

78 
56 

65 

48 

81 
48 

83 
46 

60.6 
55.3 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
64 

90 
67 

92 
68 

86 

67 

87 
64 

86 
62 

73 
62 

67 
62 

76 
63 

79 
62 

80 

61 

85 
63 

90 
66 

92 

68 

74 
67 

77 
65 

86 
66 

78 
62 

80 
62 

73 

61 

84 
59 

85 

60 

84 
60 

88 
60 

92 

60 

90 

60 

84 
61 

82 

61 

89 
59 

75 

47 

83.2 

62.3 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
63 

92 
67 

86 
67 

87 
62 

87 
62 

82 
64 

69 
61 

76 
62 

80 
62 

80 
60 

85 

62 

91 
65 

94 
66 

88 

67 

76 
64 

88 
64 

76 
61 

79 
61 

75 
63 

84 
59 

86 

60 

66 
60 

89 
59 

93 
60 

93 
60 

82 
62 

83 
60 

91 
60 

80 
55 

84,7 
62.1 

MORTON 

MAX 

Mm 

80 
59 

86 

61 

84 
61 

87 
63 

82 
56 

84 
57 

84 
59 

80 
55 

T3 
55 

75 
57 

79 
57 

78 
57 

83 
59 

87 
60 

88 
62 

65 
60 

82 
62 

82 
54 

78 
55 

72 
58 

70 
55 

83 
55 

81 
56 

87 
55 

88 
55 

87 
55 

90 
56 

71 
49 

84 
49 

88 
50 

61.3 
36.7 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

78 
60 

85 
62 

S3 
60 

85 
61 

82 
54 

S5 
57 

84 

57 

78 
54 

75 
55 

77 
56 

79 
56 

79 
62 

82 
58 

89 
59 

81 

60 

63 
60 

81 
61 

80 
54 

77 
52 

68 
56 

67 
56 

85 

54 

65 

57 

86 
57 

90 
55 

85 
53 

89 
55 

71 
45 

85 

46 

86 
47 

80.8 
36.0 

OLTON 

MAX 

Mm 

81 
61 

84 
62 

83 
63 

87 
62 

81 
55 

85 
57 

8S 

57 

80 
56 

75 
54 

74 
55 

77 
57 

78 
58 

81 
58 

89 
57 

81 
59 

64 
58 

75 
59 

77 
53 

75 
52 

69 
57 

67 
57 

79 
57 

60 
56 

84 
56 

87 
56 

83 
34 

84 
55 

73 

48 

82 

50 

87 
47 

79.6 
56.2 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

MIN 

88 

61 

88 
64 

91 
63 

90 
62 

93 
64 

86 
59 

83 
60 

85 

56 

86 
58 

84 

56 

60 
57 

81 
61 

90 
64 

80 
57 

62 
55 

70 
53 

71 
57 

73 
53 

63 
57 

67 
55 

73 

58 

72 
58 

74 
55 

80 
59 

80 
57 

75 
56 

63 
54 

84 
53 

83 
52 

79.1 
57.7 

PANHANDLE 

MAX 

MIN 

86 
62 

86 
64 

86 
62 

83 
57 

87 
54 

90 
58 

82 

57 

62 
57 

76 
51 

79 
55 

80 
56 

78 
58 

89 

59 

84 
61 

74 
55 

64 
56 

69 
58 

75 
53 

73 
56 

70 
55 

82 

58 

81 

56 

84 
58 

87 

57 

83 
56 

81 
52 

75 
54 

61 
46 

66 
54 

79 
47 

80.4 
56.1 

PERRYTON 

MAX 

Mm 

88 
63 

89 
63 

92 
60 

81 
59 

82 
55 

91 
59 

81 
55 

84 
58 

87 
56 

64 
56 

82 
58 

83 
60 

64 
61 

84 
60 

78 
54 

61 
54 

69 
56 

70 
52 

73 
50 

65 
48 

77 
51 

83 
54 

81 
55 

86 
57 

92 

57 

77 
54 

77 
54 

63 

47 

61 
46 

65 

48 

60.3 
35.4 

»  Reference  Notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Station 

Day 

of  Month 

« 

2 

' 

' 

3 

4 

•| 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

PLAINS 

MAX 

MIN 

83 
60 

89 
63 

93 
64 

91 

63 

82 
55 

85 
58 

86 

60 

80 

57 

72 
61 

77 
59 

80 
58 

78 
58 

83 
62 

88 

60 

90 
63 

69 
62 

83 

64 

84 
58 

84 
62 

75 
60 

70 
55 

SO 
56 

84 
55 

84 
56 

87 
58 

88 
56 

89 
59 

72 

50 

82 
51 

86 

50 

82.5 
58.5 

PLMXVIEN 

MAX 

MIN 

85 
63 

89 
65 

87 
64 

90 
64 

86 

58 

86 
59 

89 
59 

83 
58 

77 
55 

76 

55 

78 
57 

77 
58 

81 
61 

91 
63 

62 
59 

64 
98 

74 
59 

71 
58 

76 
53 

71 
58 

70 
58 

81 
59 

82 

57 

65 

57 

89 
56 

87 
56 

87 
58 

73 
49 

82 
53 

89 

49 

81.3 

57.9 

SE"!NCLE 

MAX 

MIN 

BS 

62 

89 

64 

88 
65 

92 
64 

85 
59 

86 

58 

86 
62 

80 
59 

74 
59 

79 
61 

81 
59 

79 
59 

65 
62 

89 

62 

91 

64 

74 
63 

82 
64 

67 
59 

81 
59 

77 
61 

75 

57 

85 

57 

85 

58 

85 

56 

89 
58 

92 
59 

90 
59 

79 

51 

S3 

52 

90 
52 

84.1 
59.5 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

81 
61 

84 
63 

87 
64 

87 

62 

82 
55 

84 
57 

86 
58 

80 

59 

78 
53 

73 
54 

76 
54 

79 

58 

79 

60 

90 
56 

76 
58 

60 
57 

64 
58 

72 
52 

74 
54 

67 
57 

70 
57 

79 
58 

79 
55 

82 

56 

82 
56 

83 
55 

81 
56 

64 
47 

80 
49 

88 
48 

78.2 
56.2 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

58 
6* 

93 

64 

85 

61 

80 

57 

91 
55 

83 
58 

86 

57 

87 
59 

85 
55 

83 
57 

83 
58 

84 
59 

83 
59 

80 

57 

74 
55 

73 
55 

73 
56 

73 

50 

65 

56 

73 
52 

80 
55 

80 

54 

85 
55 

93 

57 

83 
55 

73 
54 

71 
53 

83 
48 

86 
52 

73 
46 

61.0 
55.8 

STRATFORO 

MAX 

MIN 

38 
62 

87 
58 

89 
56 

82 
57 

82 
50 

90 
50 

82 
57 

83 
55 

84 
54 

84 
55 

83 
54 

83 
55 

85 
55 

85 
55 

77 
57 

69 

54 

74 
49 

75 
50 

59 
54 

71 
55 

65 
53 

82 
53 

87 
54 

95 
54 

78 

48 

SI 
53 

82 

51 

87 
50 

87 

47 

81.8 
53.6 

SUNRAY  *  SW 

MAX 

MIN 

88 
61 

93 
63 

90 
59 

82 
57 

90 
56 

88 
57 

86 
56 

86 
58 

85 

55 

82 

57 

85 
57 

86 
58 

85 
58 

84 
56 

76 
57 

68 
56 

73 
58 

76 
5P 

75 
54 

73 

57 

83 
55 

82 

54 

87 
57 

96 
57 

92 
60 

80 

51 

79 
54 

84 
49 

89 
53 

48 

83.6 
55.9 

TAMOKA 

MAX 

Mm 

85 
65 

86 
62 

85 
64 

90 
63 

85 
60 

85 
59 

86 
64 

80 
60 

71 
60 

75 
60 

76 
61 

80 
60 

82 
62 

90 
60 

93 
63 

64 
61 

76 
61 

78 
57 

77 
58 

71 
59 

70 
59 

80 
59 

85 
56 

87 
60 

87 
58 

91 
59 

89 
59 

72 
51 

81 
51 

91 
52 

81.6 
99.6 

TtLI» 

MAX 

Mm 

83 
63 

86 

64 

86 
64 

89 
63 

84 
55 

86 
55 

87 
59 

84 

57 

80 
53 

78 
53 

79 
57 

81 
57 

81 
61 

86 
55 

80 
56 

62 

57 

70 
58 

77 
54 

78 
55 

68 
58 

69 
58 

80 
59 

80 
59 

85 

57 

87 
57 

82 
54 

85 

54 

70 
49 

82 

49 

88 

48 

60.4 
56.6 

VEGA 

•     •     • 

MAX 

Mm 

81 
58 

87 
60 

85 

60 

82 

57 

79 
54 

86 
56 

86 
55 

80 
56 

77 
52 

77 
53 

78 
56 

78 
57 

84 
58 

87 
55 

69 
57 

59 

57 

74 
57 

75 
50 

75 
52 

66 

54 

65 

55 

80 
54 

80 
56 

85 

58 

88 
58 

78 
49 

84 
50 

67 
47 

82 

50 

as 

46 

78.7 
34.6 

LC.  ROLLINS  PLAINS  02 

ABILENE  »B  AIRPCRT 

MAX 

Mm 

91 
72 

92 

73 

93 

75 

89 
71 

89 
65 

91 
67 

86 
69 

75 
69 

76 
67 

78 
67 

81 
67 

84 
66 

90 
69 

94 
73 

74 
67 

77 
67 

80 

67 

80 
64 

81 
62 

77 
61 

81 

57 

87 
62 

85 

58 

88 
58 

91 
69 

90 
69 

79 

66 

80 
63 

92 
65 

81 
54 

64.4 

66.0 

ANSON 

MAX 
MIN 

91 
'2 

93 
73 

92 

71 

90 
69 

90 
68 

91 
65 

87 
64 

81 
69 

76 
64 

78 
65 

83 
66 

85 
65 

89 
68 

95 
70 

91 
64 

74 

64 

79 
65 

78 
65 

81 
62 

76 

64 

83 

56 

82 
60 

85 

58 

88 
58 

90 
67 

90 
68 

ST 

70 

80 
58 

91 
67 

90 
59 

65.5 

65.1 

ASP£R"0NT 

MAX 
Mm 

to 

63 

90 
66 

93 
66 

8  9 
66 

88 
62 

89 
61 

83 

64 

79 
64 

72 
61 

79 
63 

79 
61 

82 

57 

90 
63 

90 

67 

83 
58 

71 
60 

76 
63 

77 
58 

76 
56 

75 

61 

81 
56 

85 

58 

84 
53 

89 
55 

91 
62 

87 
61 

83 

63 

80 
52 

91 
58 

84 
55 

63.6 

60.4 

SALLINSER  1  SO 

MAX 

Mm 

91 

66 

90 
69 

93 

68 

86 

70 

90 
65 

89 
65 

84 
65 

71 
66 

79 
66 

80 
67 

83 
63 

84 
64 

90 
66 

95 
67 

89 
66 

80 
66 

79 
67 

77 
62 

80 
62 

77 
63 

82 

57 

87 
58 

85 

60 

86 
55 

90 
56 

90 
62 

86 

64 

80 
61 

92 

5T- 

85 

57 

85.0 
63.4 

OIlORESS  '»A  AIRPORT 

MAX 

Mm 

38 
66 

90 
67 

92 

68 

88 
6  6 

88 
63 

89 
63 

84 
62 

77 
63 

76 
60 

81 

60 

83 

62 

81 
61 

92 
64 

86 
64 

71 
39 

68 
59 

71 
61 

76 
60 

74 
57 

75 
61 

81 
58 

62 
62 

85 

57 

87 
59 

90 
66 

77 
59 

6T 
54 

79 
52 

8T 
57 

74 
48 

81.3 

60.6 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

=  3 
6* 

85 
65 

87 
63 

91 

62 

86 
54 

86 
36 

90 
55 

83 

58 

81 
52 

78 
54 

80 

57 

79 
59 

81 
61 

92 
62 

79 
58 

62 

56 

65 
57 

66 
51 

77 
55 

69 

57 

74 
58 

82 

57 

81 
53 

83 

56 

68 
57 

68 
55 

81 
57 

68 
46 

SO 
49 

88 

49 

80.4 
36.5 

COLE"»N 

MAX 

Mm 

8  8 
63 

89 

67 

91 
67 

86 
67 

87 
66 

87 
65 

84 
67 

74 
65 

75 
63 

78 
65 

79 
62 

83 
62 

86 
64 

90 
66 

88 
62 

78 
63 

77 
64 

78 
62 

79 
59 

73 
63 

79 
54 

84 
55 

82 
59 

83 

54 

86 
60 

86 
60 

74 
64 

78 
58 

88 
58 

S3 

55 

82.6 

62.0 

COLOMBO  CITY 

MAX 

Mm 

9  2 

6  6 

90 
67 

92 

71 

■) 

6  8 

89 
63 

69 
62 

88 
67 

76 
64 

75 
63 

77 
65 

82 

61 

85 

64 

92 

67 

96 
68 

94 

64 

75 
64 

79 
66 

78 
63 

81 
63 

79 

64 

82 

61 

87 
59 

83 

57 

90 
57 

93 

66 

93 

64 

92 

71 

82 
56 

93 

62 

90 
56 

86.1 
63.6 

SICKENS 

MAX 

Mm 

83 
65 

86 
66 

88 
67 

8  9 

66 

87 
66 

87 
66 

89 
65 

84 
62 

69 
62 

72 
62 

77 

59 

78 
61 

79 
63 

90 
66 

88 
61 

64 
59 

67 
60 

71 
58 

76 
38 

75 
61 

74 
60 

91 
63 

82 

61 

83 

61 

69 
61 

91 
60 

SI 
61 

67 
52 

64 

61 

69 
52 

60.7 
61.5 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

to 

65 

91 
67 

9* 
67 

92 

6  9 

94 
68 

90 
66 

93 
66 

88 
68 

77 

6* 

75 
64 

75 
63 

78 
61 

77 
62 

89 
64 

92 

41 

67 
60 

70 
62 

77 
64 

80 
59 

80 
58 

79 
57 

84 
62 

81 
61 

87 
59 

87 
62 

93 
63 

67 
66 

75 
56 

SO 
57 

90 
55 

83.7 
62.5 

«AlL 

MAX 

MIN 

■1 

n 

89 

64 

91 
63 

86 

65 

86 
65 

87 
62 

84 
62 

75 
62 

79 
63 

80 
65 

80 
62 

84 
62 

92 

65 

80 
62 

77 
61 

76 
66 

78 
60 

78 
58 

73 
60 

82 
62 

85 

64 

84 
59 

89 

60 

92 
62 

92 

60 

85 

62 

S3 

52 

92 

64 

62 
49 

84.3 

42.0 

IVTMIf 

MAX 
MW 

64 

•  9 
66 

91 
67 

93 

66 

69 

61 

89 
60 

90 
64 

86 
66 

76 
63 

74 
63 

81 
61 

81 
60 

81 
62 

69 
61 

65 

60 

70 
61 

73 
61 

80 
36 

70 
62 

80 
60 

83 

56 

87 
54 

89 
62 

92 

60 

91 
61 

85 

60 

70 
51 

81 
S3 

92 
51 

83.2 

60.7 

HMMU 

MAX 

MIN 

M 

67 

91 
69 

90 
68 

91 
67 

90 
64 

89 

64 

90 
65 

85 

68 

75 
63 

72 
64 

79 
63 

79 
62 

82 
66 

91 
65 

66 
61 

73 
63 

79 
62 

78 
57 

79 
61 

77 
55 

82 

60 

84 

57 

84 
57 

68 
62 

90 
65 

89 
67 

76 
55 

80 
56 

92 
37 

83.2 
62.9 

MOOOS  C«EE<  OAK 

MAX 

Mm 

74 

64 

88 

66 

81 
66 

91 
67 

90 
63 

97 
64 

87 
68 

82 
63 

72 
63 

73 
65 

76 
61 

78 
62 

81 
63 

92 
66 

73 
62 

77 
61 

77 
59 

77 
58 

79 
61 

75 
53 

80 
55 

66 
59 

84 
55 

85 

63 

86 
61 

87 
63 

SO 
57 

79 
60 

90 
61 

81.9 
61.9 

MAX 

Mm 

re 

90 
65 

90 

67 

91 

67 

68 
60 

88 
61 

89 
63 

64 
65 

70 
63 

78 
62 

69 
63 

79 
60 

82 

60 

89 

60 

70 
61 

78 
64 

76 
56 

75 
58 

74 
58 

82 
59 

83 
55 

63 

55 

89 
63 

93 
61 

85 
61 

72 
54 

60 
34 

91 
56 

82.1 
60.6 

"iRA0<-.  CI  7* 

MAX 

Mm 

MAX 

MM 

92 

6? 

92 
72 

94 
66 

94 
6  9 

87 
65 

91 
69 

63 

66 

74 
64 

76 
64 

77 
62 

91 
65 

89 
69 

91 

63 

73 
62 

81 
59 

78 

61 

83 
36 

92 

60 

88 

67 

81 
58 

89.0 
64.5 

MAX 

M» 

1' 

•  * 

67 

95 

70 

»6 
6  6 

87 
39 

90 
64 

87 
63 

78 
62 

73 
62 

79 
60 

80 
»9 

79 
62 

92 

64 

69 
62 

77 
60 

66 
59 

71 
62 

73 
62 

60 
60 

63 

60 

85 
56 

68 
60 

93 
67 

66 
96 

76 
66 

82 

51 

91 
58 

94 
49 

82.6 

60.7 

' 

MAX 

mm 

45 

16 

67 

89 

69 

92 

'0 

87 
62 

87 
62 

89 
63 

60 
44 

78 
39 

78 
59 

81 
64 

90 
64 

81 
62 

92 
67 

82 

63 

64 
59 

67 
60 

70 
60 

76 

60 

82 
61 

82 
58 

83 

37 

89 
38 

91 
99 

77 
60 

66 
62 

SO 
51 

88 
54 

61.0 
61.1 

mm** 

Mm 

71 

92 
69 

94 
67 

90 
6t 

89 

44 

90 
61 

86 

6  6 

42 
67 

72 
63 

78 
65 

76 
43 

62 
62 

69 
65 

90 
66 

86 

60 

72 
61 

78 
63 

77 
63 

83 

34 

83 
59 

94 
66 

17 
34 

91 
61 

66 

62 

66 
65 

60 
54 

91 
99 

87 
56 

14.4 

62.0 

>..  -.. 

Km 

•  • 

6  6 

♦0 
46 

92 
65 

M 

61 

90 
41 

41 
69 

47 

M 

77 
63 

75 
66 

61 

64 

91 
63 

79 
62 

92 
65 

68 
69 

76 
60 

70 
60 

71 
60 

75 
63 

82 

60 

64 
63 

85 

68 

88 
60 

91 
66 

81 
60 

70 
58 

SO 
54 

89 
59 

7T 
53 

82.4 

62.0 

Ma 

66 

45 

87 
47 

M 

89 

44 

46 

61 

•  7 

65 

61 

42 

71 
62 

70 
62 

'8 
63 

80 
61 

81 
62 

92 

67 

90 
62 

64 
60 

72 
62 

74 
61 

74 
62 

62 
62 

84 
56 

85 

60 

69 
69 

94 
61 

87 
62 

72 
54 

12 

56 

92 

54 

62.0 
61.6 

i    H 

MM 

»• 

M 

•  9 
49 

91 

49 

M 

89 

62 

88 

60 

89 

44 

64 
68 

74 
66 

76 
64 

79 
64 

60 
63 

tv 
66 

91 
66 

68 

61 

64 
60 

71 
63 

75 
59 

76 
81 

62 

60 

82 
55 

83 
35 

•  7 
63 

92 
64 

S3 

62 

47 

51 

79 
56 

69 
57 

82.0 

61.7 

MM 

«7 

•  7 

90 
70 

•  9 

41 

69 

6? 

82 

44 

72 
61 

74 
47 

74 

6  3 

'9 
60 

81 

46 

68 
66 

94 
68 

82 

60 

99 

62 

81 
62 

74 
61 

80 
99 

84 
39 

12 
33 

IT 

57 

99 
64 

90 
64 

83 

67 

80 
54 

90 
61 

63 

54 

81. 1 

m*a 

4' 

♦0 
44 

92 
48 

•• 

6t 
4/ 

47 
41 

81 
49 

77 

6< 

74 
61 

74 
69 

'9 
41 

82 

61 

69 
66 

92 

69 

43 
61 

71 
62 

78 
69 

75 
64 

60 
98 

89 

99 

63 
35 

IT 
96 

90 
62 

88 
69 

82 

66 

80 
58 

90 
61 

85 
58 

81.0 

62.7 

•7 

91 
48 

9« 
44 

71 

H 

90 
96 

40 
40 

91 
M 

H 

44 

tt 
42 

10 
41 

73 
42 

71 

61 

80 
61 

90 
65 

89 

61 

65 

60 

73 

60 

78 
38 

77 
31 

12 

51 

65 

91 

•  9 

52 

•  9 

91 

42 

60 

90 
63 

73 
53 

60 
51 

91 
54 

81.2 
34.« 

>.» 

"» 

90 

46 

4' 

4» 

98 
34 

*• 

99 

90 
41 

74 
57 

60 
91 

90 
11 

49 

37 

67 

99 
45 

41 
37 

69 
94 

63 
56 

94 

to 

59 

83 
91 

71 
55 

80 
56 

80 
61 

91 
65 

SO 
65 

89 
59 

Tl 
53 

69 
51 

72 

54 

81.4 
96.9 

.-.,.■„. ;  *'.(«i;.,„  ImfTTl 
■/Hi. 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  oi  Month 

a 
01 

■ 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

SNYDER 

MAX 
MIN 

83 
64 

89 
65 

89 
6T 

90 
67 

87 
61 

86 
60 

87 
63 

80 
63 

69 
62 

72 

64 

77 
60 

80 
59 

82 
63 

90 
65 

93 
66 

68 
61 

73 
61 

78 
59 

76 
59 

77 
62 

75 
59 

80 
58 

85 

55 

84 

55 

87 
56 

91 
62 

89 
63 

75 
53 

80 
53 

92 
55 

82.1 

60.7 

TRUSCOTT 

MAX 

MIN 

87 
67 

89 

69 

92 

69 

93 

66 

89 
64 

88 

63 

88 
65 

87 
65 

76 
64 

73 

64 

75 
63 

79 
63 

81 
65 

90 
66 

90 
62 

65 

61 

70 
62 

74 
64 

77 
59 

77 
59 

77 
55 

83 

55 

84 
57 

8* 

56 

87 
61 

92 

64 

86 
64 

69 
55 

85 
55 

92 

60 

62.6 
62.1 

TURKEY 

MAX 

MIN 

86 
66 

88 
66 

88 
66 

93 
65 

88 
57 

91 
61 

84 
64 

83 
57 

79 
61 

80 
58 

82 
57 

83 

62 

93 
60 

84 
60 

63 
59 

67 
60 

72 
54 

78 
59 

72 
61 

75 
60 

85 
59 

82 

57 

86 
56 

90 
62 

90 
58 

80 
60 

66 
49 

64 
54 

91 
53 

62.2 
59.3 

VERNON 

MAX 

MIN 

90 
68 

92 

70 

92 

68 

92 

67 

90 
65 

91 
62 

69 

64 

82 

67 

TT 
65 

75 
65 

78 
64 

76 
62 

89 
63 

90 
69 

82 
61 

70 
60 

75 
63 

80 
63 

77 
58 

78 
59 

82 
54 

85 
61 

85 
56 

85 

56 

90 
65 

90 

64 

85 
61 

78 
54 

89 
58 

87 
55 

84.0 
62.2 

WELLINGTON 

MAX 
MIN 

85 
65 

84 
66 

92 

68 

93 
67 

87 
63 

8T 
67 

88 
62 

80 
64 

80 
57 

80 
59 

81 
62 

82 
62 

82 

64 

92 
65 

82 
60 

62 
59 

68 
60 

67 
57 

77 
58 

68 
58 

77 
55 

82 
61 

83 

57 

85 
57 

90 
59 

89 
59 

75 
59 

68 
52 

80 
57 

87 
56 

81.1 
60.5 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

MIN 

91 
68 

95 
71 

86 
69 

93 

69 

90 
68 

93 
67 

89 
65 

76 
66 

70 
66 

72 
65 

78 

63 

80 
61 

89 
63 

90 
68 

70 
61 

69 
61 

78 
63 

83 

62 

78 
58 

80 

57 

84 
56 

87 

60 

84 
58 

85 

54 

90 
61 

90 

65 

73 
60 

79 
56 

92 

61 

79 
50 

83.1 
62.4 

WINTERS  9  NNE 

tt     *     « 

MAX 
MIN 

71 
64 

88 

66 

89 
67 

91 

67 

85 

60 

89 

60 

89 
63 

85 

65 

72 

63 

76 
63 

74 
62 

79 
59 

85 
64 

87 
67 

93 
68 

71 

64 

78 
63 

79 
63 

77 
60 

79 
62 

72 
54 

81 
55 

85 

56 

83 
54 

86 
54 

89 
57 

87 
63 

84 
57 

80 
56 

90 
60 

62.5 

61.3 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 
MIN 

86 
67 

92 

67 

92 
69 

94 
67 

89 
64 

88 
63 

89 
63 

88 

66 

74 
65 

72 
63 

75 
63 

79 
60 

83 

63 

90 
66 

94 
69 

70 
60 

73 
63 

81 
65 

79 
58 

80 
57 

78 
53 

82 
55 

87 
55 

88 
53 

89 
53 

91 
60 

90 
62 

79 
56 

79 
56 

88 

60 

84,0 
61.4 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

90 
69 

91 

72 

87 
69 

90 
68 

88 

69 

90 
66 

86 
66 

80 

67 

69 
65 

71 
66 

77 

65 

77 
62 

88 
65 

89 
71 

82 
62 

70 
63 

78 
65 

80 
65 

77 
58 

78 
58 

82 
56 

84 
61 

85 

56 

86 
58 

90 
65 

87 
65 

82 
67 

79 
56 

90 
62 

83 
54 

82.9 
63.7 

BARDWELL  DAM 

MAX 

MIN 

91 
72 

93 
71 

93 
72 

93 

75 

92 

70 

92 

68 

92 
68 

92 

71 

84 
69 

76 
65 

70 
65 

76 
64 

83 
62 

89 
65 

94 
67 

75 
66 

70 
63 

75 
64 

81 
59 

82 
58 

82 
56 

83 

57 

89 
62 

86 
57 

67 
64 

88 
64 

88 

64 

86 
59 

79 
61 

92 
65 

85.1 
64.8 

8ELT0N  OAM 

MAX 

MIN 

86 

68 

95 

73 

95 

74 

96 
74 

91 
76 

97 
73 

91 
73 

92 
63 

86 
69 

74 
67 

82 
68 

82 

64 

83 
66 

90 

71 

94 
73 

90 
67 

75 
65 

80 
66 

84 
65 

82 
65 

60 
62 

83 
57 

86 
64 

88 

64 

88 
66 

89 
63 

89 
66 

90 
63 

80 
63 

91 
69 

87,0 
67.2 

BENBROOK  OAM 

MAX 

MIN 

89 
69 

91 
71 

93 

74 

93 

71 

90 
70 

90 
66 

91 
69 

88 
71 

82 
68 

74 
65 

71 
65 

75 
63 

82 
63 

90 
69 

93 
66 

72 
63 

69 
63 

77 
65 

81 
59 

81 
58 

79 
59 

82 

58 

38 
60 

84 
54 

87 
65 

89 
65 

89 
65 

85 
58 

79 
61 

92 
66 

84.2 
64,6 

BONHAM 

MAX 

MIN 

87 
70 

93 
68 

87 
74 

88 

67 

90 
63 

88 

65 

86 
66 

80 

65 

68 
65 

70 
64 

83 
65 

87 
60 

80 
62 

89 
61 

78 
60 

76 
61 

74 
60 

81 
64 

78 
57 

78 
58 

80 
55 

86 
53 

84 
55 

87 
50 

90 
59 

88 
65 

84 
61 

78 
57 

90 
55 

85 
56 

83.1 
61.4 

BOWIE 

MAX 

MIN 

86 

62 

91 
67 

84 
68 

88 
68 

89 
67 

88 

68 

87 
66 

81 
66 

72 
63 

69 
64 

69 
63 

78 
63 

85 
64 

87 
68 

80 
60 

66 
62 

76 
62 

78 
64 

77 
57 

76 
56 

82 
59 

84 
60 

83 
58 

85 
59 

89 
63 

87 
65 

81 

65 

75 
55 

88 
60. 

83 
54 

81.3 
62.5 

BOYD  3  SE 

MAX 

MIN 

90 
70 

91 
71 

94 
74 

91 
71 

91 
68 

89 
64 

91 
65 

88 

69 

85 

65 

73 
65 

71 
65 

74 
63 

82 
60 

88 
63 

93 
66 

68 
63 

69 
64 

78 
65 

81 
57 

81 
55 

79 
51 

83 
52 

88 
52 

85 
49 

86 
55 

90 

65 

88 
67 

80 
57 

78 

57 

92 
57 

63.9 
62.2 

BRECKENRIDGE 

MAX 
MIN 

98 
62 

92 
68 

94 

68 

90 

67 

88 
65 

90 
69 

88 
66 

76 
64 

70 
65 

74 
63 

78 
64 

83 

61 

89 
65 

94 
69 

78 
60 

74 
62 

82 
63 

79 
62 

80 
57 

78 
57 

82 
52 

86 
56 

84 

56 

88 
53 

90 
63 

89 
64 

80 
61 

78 
55 

91 
60 

78 

50 

84.1 
61,6 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

93 
68 

90 
68 

95 

71 

89 
69 

92 

70 

91 
65 

93 
66 

90 
69 

86 
66 

73 
64 

72 
64 

76 
62 

82 
61 

90 
65 

93 
65 

67 
61 

68 
63 

79 
65 

81 
57 

80 

57 

79 
54 

84 
55 

89 
54 

86 
53 

89 
55 

92 
60 

91 
64 

73 
57 

79 
58 

91 
62 

84.4 
62.3 

BROWNWOOO 

MAX 

Mm 

79 
69 

95 
72 

94 
71 

97 
68 

91 
69 

91 
69 

93 

70 

89 
68 

80 
68 

72 
66 

80 
66 

84 
66 

82 

68 

91 
69 

95 

71 

77 
67 

82 
66 

81 
64 

81 
62 

84 
65 

78 
54 

85 
56 

87 
64 

85 
57 

86 
63 

89 
64 

90 

68 

82 
64 

80 
60 

91 
66 

85.7 
65.7 

CAMERON 

MAX 

MIN 

95 
71 

96 

71 

97 
72 

93 
72 

93 
72 

94 

71 

93 
71 

90 

70 

85 

68 

82 

67 

81 
66 

83 
64 

89 
68 

94 
70 

92 

70 

78 
68 

79 
61 

65 

65 

84 
64 

83 

61 

85 

59 

89 
55 

90 
59 

91 

59 

90 
64 

90 
62 

90 
63 

82 
63 

93 

60 

91 
63 

88.6 
65.6 

CLEBURNE 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 
72 

9T 

73 

91 
72 

92 

69 

92 
66 

88 
68 

S3 
71 

79 
69 

73 
65 

74 
65 

83 

61 

91 
60 

96 

67 

75 
63 

69 
64 

78 
64 

81 
66 

81 
58 

82 
60 

83 
54 

90 
53 

85 
60 

88 
53 

90 
64 

89 
62 

64 
65 

80 
57 

91 
58 

61 
37 

85.1 
63.5 

CORSICANA 

MAX 

MIN 

92 

71 

92 
69 

93 

71 

93 
73 

93 
70 

92 
67 

92 

68 

90 
70 

84 
68 

76 
65 

74 
64 

76 
63 

82 
59 

86 

63 

94 
67 

77 
65 

70 
62 

76 
62 

79 
58 

82 
56 

81 
55 

83 
54 

89 
57 

86 
55 

87 
57 

88 
59 

87 
62 

88 
59 

79 
57 

92 
59 

85.2 

62.6 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 
7* 

93 
73 

92 
78 

91 
75 

91 
72 

91 

70 

88 
72 

84 
71 

75 
68 

71 
66 

74 
66 

81 
66 

89 
64 

92 
72 

77 
67 

72 
64 

75 
65 

81 
67 

81 

60 

81 
58 

83 

58 

89 
61 

86 
61 

87 
57 

92 

70 

89 
69 

83 
64 

78 
60 

92 
69 

79 
58 

84.2 
66,3 

DEN  I  SON  DAM 

MAX 

MIN 

88 

70 

92 
69 

92 

74 

88 
68 

89 
68 

90 
63 

90 
65 

86 
67 

83 
66 

70 
65 

71 
65 

79 
64 

85 
60 

89 
70 

87 
63 

69 
62 

73 
62 

81 
64 

81 
61 

78 
62 

82 
54 

85 

57 

85 

58 

86 
52 

90 
64 

90 
66 

88 
63 

78 
60 

86 
59 

87 
55 

84.0 
63.2 

DENTON  2  SE 

MAX 
MIN 

90 
74 

94 
71 

91 
75 

90 
71 

90 
70 

91 

66 

90 
67 

87 
68 

82 
68 

71 
65 

74 
65 

81 
62 

87 
62 

91 
69 

88 
64 

70 
63 

74 
64 

82 

65 

80 
59 

84 
58 

84 
55 

87 
57 

85 
58 

85 
56 

89 
64 

86 
64 

86 
60 

79 
58 

91 
61 

90 
57 

65.0 
63.9 

DUBLIN 

MAX 

MIN 

82 

69 

90 
70 

91 
72 

92 

68 

88 

65 

90 
65 

88 
65 

84 
68 

78 
65 

70 
65 

77 
64 

76 
62 

80 
62 

87 
67 

94 
68 

70 
61 

75 
63 

80 
64 

80 
59 

81 
61 

78 
53 

82 
53 

82 
58 

85 
53 

87 
61 

87 
62 

87 
64 

87 
57 

60 
58 

90 
65 

63.3 

62.9 

EASTLAND 

MAX 

MIN 

83 
69 

90 
69 

91 
69 

92 
68 

89 
63 

89 
63 

92 

67 

85 
69 

78 
64 

78 
65 

73 

64 

80 

61 

82 
62 

87 
67 

94 
67 

70 
62 

75 
64 

80 

64 

80 
57 

82 
61 

83 
50 

83 
52 

88 
55 

86 
51 

87 
56 

88 
60 

88 
65 

82 

58 

79 
56 

90 
62 

84.1 
62.0 

EVANT 

MAX 
MIN 

91 

70 

88 

71 

87 
66 

91 
68 

93 

69 

89 
67 

86 
68 

62 

67 

81 
66 

80 
66 

80 

65 

82 
63 

88 
65 

92 
70 

85 

63 

78 
64 

82 
64 

80 
62 

84 
60 

84 
60 

85 
58 

87 
53 

84 
54 

90 
58 

88 

57 

85 
58 

78 
59 

81 

60 

90 
60 

87 
55 

85.3 

62.9 

FERRtS 

MAX 
MIN 

91 
72 

93 

70 

95 
74 

90 
72 

90 
70 

91 
67 

89 
69 

84 
71 

79 
67 

68 
65 

73 
65 

82 
63 

89 
60 

94 
66 

76 
66 

70 
64 

72 
63 

80 
66 

80 
58 

80 
57 

82 
56 

88 
54 

85 
61 

88 
55 

90 
64 

89 
62 

R6 
63 

77 
58 

91 
57 

82 
58 

84.1 
63.8 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 
76 

94 
75 

93 
79 

94 
75 

92 
73 

93 
71 

90 
73 

87 
74 

77 
70 

74 
69 

78 
67 

85 

66 

88 
63 

92 

71 

76 
67 

72 
66 

75 
66 

83 
68 

82 
60 

82 
59 

83 

58 

88 
57 

85 
59 

68 
55 

90 
65 

89 

67 

85 
65 

79 
60 

91 
61 

77 
57 

85.1 

66.4 

FORT  WORTH  VICKERY  BLV 

MAX 

MIN 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

88 
70 

85 
69 

92 

70 

83 
69 

89 
65 

87 
62 

90 
64 

87 
65 

86 
66 

72 

64 

70 
63 

71 
61 

79 
58 

85 
61 

89 
63 

67 
62 

70 
61 

74 
63 

80 

57 

78 
56 

79 
52 

82 
53 

86 
53 

85 
50 

85 
54 

90 
63 

88 
65 

78 
56 

77 
56 

89 
59 

82.0 
61.0 

GATESVILLE 

MAX 

MIN 

9* 
66 

95 

69 

9B 
72 

91 
73 

96 
70 

94 
71 

91 
69 

84 
70 

78 
70 

80 

71 

82 

67 

83 
63 

91 
63 

97 
69 

89 
65 

80 
65 

89 
71 

84 

63 

85 
61 

80 
62 

64 
56 

89 
55 

89 

58 

90 
61 

90 
64 

91 
63 

92 

69 

83 
65 

9» 

58 

90 
58 

88.4 
65.2 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

94 

71 

95 
74 

98 
75 

96 
72 

96 
75 

94 
71 

92 
71 

87 
69 

88 
69 

84 
68 

83 
66 

85 
64 

91 
65 

93 
71 

92 
70 

78 
67 

77 
66 

87 
65 

83 
62 

88 
63 

86 
57 

88 
54 

91 
61 

90 
59 

89 
66 

90 
63 

93 

64 

88 
64 

93 

61 

92 

64 

89.4 
66.2 

GLEN  ROSE 

MAX 
MIN 

94 

68 

96 

70 

96 
72 

94 

77 

95 

67 

95 
64 

92 
64 

87 
69 

84 
69 

74 
67 

79 
66 

82 
60 

90 
59 

95 

67 

90 
63 

75 
63 

82 

65 

84 
67 

83 

57 

82 

57 

85 
53 

90 
52 

87 
58 

88 
51 

91 
59 

90 
62 

85 

60 

82 
58 

92 

56 

89 

59 

87.6 
62.6 

GOLDTHwAITE 

MAX 

MIN 

90 
69 

92 

70 

94 
71 

90 
68 

90 
68 

89 
70 

85 
68 

80 
67 

78 
67 

80 
65 

80 
63 

84 
62 

87 
65 

91 
68 

88 
62 

76 
63 

78 
63 

79 
62 

82 
61 

77 
63 

81 
54 

83 
56 

84 
63 

84 

58 

96 
63 

87 
64 

85 
67 

77 

60 

89 
64 

64 
55 

84.3 

64.0 

GRAHAM 

MAX 

MIN 

90 
69 

91 
70 

94 
69 

90 

68 

90 
67 

69 

63 

93 
66 

89 

70 

80 
65 

79 
64 

77 
65 

77 
60 

82 
62 

88 
66 

93 

68 

68 
61 

75 
64 

81 

65 

80 
58 

80 
60 

79 
52 

88 
54 

89 
53 

86 
51 

88 

54 

91 
63 

89 
65 

75 
57 

79 
58 

91 

60 

84.7 
62.2 

GRANBURY 

MAX 

MIN 

92 

69 

93 
72 

95 
73 

93 

71 

93 
69 

92 

61 

90 
67 

86 
77 

86 

64 

73 
62 

79 
67 

82 
61 

90 
61 

95 
69 

83 
63 

72 
64 

82 
65 

83 
67 

83 
59 

81 
59 

85 
54 

90 
59 

87 
58 

SB 
53 

91 
62 

90 
64 

86 
66 

81 
57 

93 
53 

90 
59 

86.8 
63.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

SEPTEMBER 

TEXAS 
1966 

Station 

Day  of  Month 

• 
i 
■ 
> 
< 

> 

2 

3 

4 

« 

6 

7 

8 

9 

■  0 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

.... 
GRAPEVINE  dap 

MAX 
NGN 

90 
72 

88 

70 

93 

75 

91 
73 

90 
70 

89 

68 

90 
69 

68 
69 

85 
68 

73 
65 

70 
65 

75 
63 

82 
62 

89 
69 

92 
65 

72 
63 

71 
62 

75 
65 

81 
62 

80 
58 

80 
36 

62 
58 

86 
61 

65 
55 

67 
56 

90 
64 

69 
65 

85 

59 

78 
60 

91 
62 

64.0 
64.4 

GREENVILLE  7  \« 

MAX 
MIN 

83 
71 

89 
69 

91 
71 

87 

68 

89 
68 

89 
64 

91 
67 

89 
66 

63 
67 

73 
65 

68 
64 

71 
65 

8? 

61 

85 
65 

90 
64 

74 
61 

72 

61 

73 

64 

81 
59 

78 
57 

79 

56 

82 
55 

88 

56 

65 
52 

64 
55 

69 
64 

86 
61 

85 

56 

76 
56 

89 
59 

83.0 
62.3 

GROESBECK 

MAX 
MIH 

92 

70 

94 

74 

94 
72 

95 
73 

96 

72 

95 
71 

94 

70 

93 
70 

86 
69 

76 
67 

78 
66 

77 
64 

85 
63 

68 
63 

94 
70 

86 
68 

70 
64 

80 
64 

94 
62 

84 
39 

83 
39 

84 
58 

86 
59 

69 
61 

86 

61 

88 

61 

67 
63 

87 
62 

61 
60 

91 
60 

66.6 
65.2 

HA«ILTON 

MAX 

Mm 

S3 
61 

93 

67 

9* 
72 

95 
68 

91 

67 

94 
67 

91 
65 

86 

66 

62 

68 

71 
66 

76 

65 

77 
62 

80 

64 

89 
65 

95 
70 

78 
63 

76 
64 

79 
66 

80 
60 

82 
60 

79 
54 

82 
53 

68 
55 

65 
54 

89 
55 

69 
62 

90 
62 

89 

58 

79 
59 

92 

60 

85.1 
62.6 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

8  0 

be 

90 
67 

92 
69 

85 
67 

91 
67 

89 
66 

91 
64 

87 
65 

86 

64 

72 

64 

73 
65 

so 

63 

80 
63 

89 
66 

90 
62 

67 
60 

66 
62 

80 
63 

81 
56 

78 
52 

79 
54 

83 

59 

85 

51 

60 
45 

85 

49 

90 
65 

92 
64 

71 
55 

76 
56 

89 
53 

62.7 
60.7 

HICO 

MAX 

Mm 

92 

69 

92 

71 

95 
71 

91 
68 

92 

64 

93 
66 

89 
65 

84 
69 

80 
67 

75 
65 

78 

64 

80 
62 

90 
61 

95 
69 

90 
62 

76 

64 

80 
63 

61 
65 

82 
59 

79 
60 

82 
53 

88 
53 

87 
62 

67 
53 

69 
62 

89 

67 

88 
64 

79 
58 

61 
59 

77 
62 

65.4 
63.2 

HILLSBORO 

MAX 

Mm 

88 
7* 

93 

74 

92 

75 

95 

71 

91 
70 

94 

69 

93 
68 

91 
71 

84 
70 

74 
67 

73 

64 

77 
61 

84 
63 

88 
66 

94 
69 

73 
66 

73 
65 

7-8 
66 

93 
59 

82 

57 

81 
54 

83 
54 

88 

56 

67 

54 

88 
56 

86 
64 

88 
66 

87 
60 

80 
60 

92 
63 

65.4 

64,4 

JACKSBORO 

MAX 

Mm 

96 
67 

96 
67 

87 
69 

90 
68 

90 
68 

89 

64 

90 
66 

86 

70 

79 
62 

79 
63 

72 
63 

79 
59 

89 
62 

90 
69 

88 
60 

64 
60 

78 
62 

79 
62 

79 
57 

77 
56 

62 

54 

86 
58 

84 
55 

86 
54 

90 
62 

90 
65 

87 
63 

85 

55 

90 
60 

89 
54 

84.9 
61.8 

<A^C»AN 

MAX 

Mm 

92 

69 

89 
68 

93 
70 

95 
71 

91 
70 

93 

68 

93 
68 

90 
69 

65 

68 

76 
64 

70 
65 

75 
64 

84 
62 

89 

63 

96 
65 

79 
65 

71 

61 

79 
63 

84 

57 

84 
56 

83 
55 

86 
55 

91 
55 

86 
57 

88 
59 

90 
62 

90 
63 

89 
58 

82 
56 

93 

60 

66.3 

62.9 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

95 

67 

95 
72 

96 
72 

93 
72 

95 
73 

92 
72 

93 

71 

91 
68 

82 
68 

63 
66 

83 
65 

84 
70 

91 
64 

93 
71 

91 
68 

80 
60 

84 
66 

68 

65 

86 
63 

85 
62 

80 
56 

86 
56 

62 
58 

68 
56 

56 

65 

64 

62 

69 

59 

66,2 
65.4 

LAVCN  DA" 

MAX 

Mm 

90 
70 

86 
69 

93 

71 

92 
71 

90 

70 

69 
68 

91 
72 

88 
69 

65 
69 

73 
65 

70 
65 

73 
66 

81 
61 

86 
61 

92 
66 

75 
63 

70 
63 

74 
64 

60 
61 

79 
61 

80 
59 

82 

54 

88 
55 

64 
57 

86 
62 

89 
56 

86 
63 

65 

60 

71 
57 

90 
68 

83.6 

63.9 

MARLI7. 

MAX 

Mm 

93 
74 

95 
72 

95 
72 

96 

73 

97 
73 

95 

70 

94 
69 

89 

71 

80 
68 

83 

66 

79 
66 

85 
62 

90 
61 

95 

70 

91 
67 

75 
66 

82 
64 

85 

64 

85 

64 

63 
60 

87 
59 

89 
56 

91 
60 

90 
56 

89 
66 

89 
63 

69 
63 

62 

62 

91 
59 

91 
61 

88,5 
65.2 

NC  GREGOR 

MAX 

Mm 

87 
69 

95 
72 

93 
72 

96 
72 

95 
72 

95 
70 

93 
68 

93 
69 

85 

67 

74 
65 

78 
65 

78 
61 

83 

62 

95 
65 

93 

70 

83 

64 

74 
63 

80 

64 

SO 
60 

83 
60 

80 
57 

63 
54 

67 
57 

87 
55 

68 
59 

86 

60 

89 
64 

90 
59 

89 
60 

90 
66 

66.5 

66.0 

»C  KINNEY 

MAX 

Mm 

85 

71 

89 
69 

88 
76 

89 
69 

89 
68 

90 
65 

85 

67 

81 
67 

79 
67 

79 
65 

72 
65 

96 
66 

64 
62 

89 

70 

83 
65 

69 

61 

71 
63 

SI 
66 

79 
60 

80 
57 

83 
55 

87 
56 

84 
56 

85 

54 

88 
64 

86 

65 

81 
64 

78 
59 

69 
60 

62 

56 

63.0 
63,6 

H£X|A 

MAX 

Mm 

90 
7* 

90 

73 

91 

74 

92 

7* 

93 
73 

92 
72 

92 
71 

91 
71 

85 

70 

75 
67 

74 
66 

75 
65 

82 
64 

85 
67 

90 
71 

81 
67 

68 
64 

76 
66 

80 
62 

SI 
59 

80 
60 

61 
58 

84 
62 

65 
60 

86 
65 

86 

64 

85 
65 

85 

62 

76 
61 

68 
65 

64.0 
66.4 

mineral  »ells  faa  »p 

MAX 

Mm 

91 

7  0' 

95 

70 

9* 
72 

91 

70 

90 
70 

92 
68 

89 

70 

95 
67 

73 
67 

74 
66 

79 
64 

80 
62 

90 
63 

93 

70 

76 
62 

69 
65 

79 
64 

81 
66 

81 
60 

79 
60 

83 
57 

69 
58 

65 

58 

67 
56 

42 
63 

90 
64 

82 
62 

60 
58 

93 

60 

77 
55 

64.6 
61.4 

NAVARRO  MILLS  OAH 

MAX 

Mm 

9  0 
72 

93 
71 

93 

73 

94 
74 

97 
70 

92 

67 

92 

67 

90 
71 

85 

68 

74 
66 

72 
66 

75 
62 

S3 

61 

89 
67 

90 
68 

75 

65 

70 
63 

77 
64 

81 
59 

82 
57 

Bl 
57 

64 
55 

67 
61 

86 

56 

87 
61 

88 
63 

87 
62 

87 
60 

79 
59 

90 
65 

65.0 

64.3 

OlNE" 

MAX 

Mm 

90 
6  9 

92 

71 

89 
68 

89 
67 

87 
66 

89 
64 

84 
66 

60 

67 

69 
63 

72 

64 

76 

64 

76 
62 

89 
61 

58 

84 
60 

63 

56 

86 
55 

90 
62 

67 
66 

62 
66 

61 
56 

91 
60 

76 
54 

63.4 
62.6 

PARIS 

MAX 

Mm 

99 

70 

90 
69 

92 
73 

82 
67 

86 
66 

89 
66 

90 

68 

86 
66 

84 
67 

74 
65 

68 

64 

69 

64 

82 
63 

88 
71 

89 
62 

77 
60 

71 
59 

75 
63 

81 
59 

77 
57 

79 

54 

81 
56 

87 
55 

64 
55 

67 
63 

89 
65 

88 
64 

67 
59 

60 
56 

91 

66 

61.1 

63.1 

=].:•  POINT 

MAX 

Mm 

90 

7  0 

87 
69 

93 
71 

88 
69 

90 
67 

89 
65 

93 
65 

88 

67 

89 
65 

72 
64 

70 
64 

73 
63 

81 
62 

66 
64 

91 
63 

72 
62 

70 
63 

74 
63 

81 
56 

79 
55 

80 
55 

82 

56 

87 
55 

64 
54 

65 
55 

90 
63 

90 
64 

60 
56 

77 
57 

90 
61 

63.4 

62.2 

-  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

"1 

6!-, 

90 

70 

91 

71 

9) 

61 

89 
68 

90 
68 

89 
68 

65 

70 

80 
66 

82 
65 

80 
65 

77 
62 

80 
63 

86 
69 

92 
69 

73 
62 

76 
64 

80 
66 

81 
61 

81 
65 

79 
55 

81 
56 

88 
63 

84 
56 

67 
62 

89 
62 

89 
66 

66 
60 

79 
59 

91 
67 

64.4 
64.6 

- .  nun 

MAX 

Mm 

9  0 
6  9 

91 
69 

92 

71 

8  9 
63 

89 
68 

90 
65 

64 
67 

80 
64 

74 
65 

73 
64 

78 
64 

83 

62 

87 
66 

93 

67 

73 
62 

75 
64 

80 
66 

77 
65 

79 
62 

76 
59 

81 
54 

87 
59 

82 
39 

88 

57 

89 
56 

88 
66 

81 
69 

80 
60 

74 
55 

76 
55 

62.6 
63.1 

MAX 

Mm 

IS 
TO 

88 

70 

92 
69 

91 
6  9 

90 
68 

91 
65 

90 
67 

84 
68 

81 
65 

73 
63 

72 
63 

SI 
64 

67 
60 

92 
66 

89 
63 

69 
60 

74 
64 

82 
62 

60 

57 

80 
56 

63 
55 

88 
5* 

86 
56 

67 
54 

69 
62 

66 

64 

86 
63 

80 
57 

90 
56 

86 

60 

84.6 
62.4 

1  PONP  STATION 

MAX 

MIN 

85 

67 

90 

71 

90 
71 

93 

69 

87 
66 

68 
66 

90 
66 

64 

70 

80 
64 

70 
64 

70 
64 

75 
63 

77 
63 

66 
66 

93 
68 

68 
61 

70 
64 

78 
57 

80 
58 

80 
58 

76 
55 

61 
55 

67 
57 

88 
55 

88 

56 

88 
55 

87 
64 

84 
56 

77 
56 

69 
62 

82.6 
62.4 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

91 
69 

92 
68 

91 
69 

91 
67 

90 

64 

69 

64 

68 
64 

85 

68 

75 
65 

77 
64 

78 
64 

81 

64 

82 

64 

84 

64 

92 
60 

71 
62 

76 
64 

60 
65 

61 
64 

76 
61 

76 
61 

61 
56 

80 
55 

79 
54 

88 
62 

89 
63 

89 
66 

79 
55 

80 
54 

89 
55 

83.3 

62.5 

**'.".. o 

MAX 

KIN 

99 

95 
72 

93 

73 

93 
71 

97 
74 

95 
74 

94 
71 

90 
71 

87 
66 

82 
68 

81 
68 

83 

63 

90 
63 

94 
70 

91 
70 

78 
69 

76 
65 

65 

66 

85 
64 

83 
59 

85 

57 

86 

57 

90 
61 

91 
59 

89 
65 

88 
62 

89 
64 

82 
63 

92 

60 

90 
65 

86.4 

66.3 

S*t»»»N  Pv^-P  STATION 

MAX 

MIN 

M 

72 

85 

70 

93 

74 

66 
6  8 

91 
68 

66 
61 

91 
66 

67 
67 

66 
65 

72 
64 

69 
64 

70 
64 

81 
60 

83 

71 

69 
62 

70 
61 

69 

62 

73 
62 

81 
57 

78 
66 

79 
54 

62 

54 

87 
53 

14 
50 

86 
62 

91 
65 

86 

64 

82 
38 

71 
56 

66 
69 

62.6 
62.6 

S»«|N<,'C»N 

MAX 

MIN 

II 

61 

92 
68 

95 
68 

9  2 
66 

91 
63 

90 
60 

92 
63 

69 
65 

66 
64 

73 
61 

70 
62 

75 
60 

61 
58 

69 
62 

91 
63 

67 
59 

66 
61 

79 
63 

60 
55 

80 
55 

78 
51 

82 
53 

88 
33 

64 

49 

67 
52 

90 
62 

90 
64 

79 
55 

77 
54 

91 
62 

61.9 

39.9 

t  1. 

MAX 

Mm 

»3 

6% 

92 

69 

91 
72 

II 

69 

66 

67 

90 
66 

87 
69 

45 
66 

79 
65 

70 
64 

72 
64 

75 
62 

79 
63 

17 
66 

93 

67 

69 
62 

76 
63 

61 
64 

80 
59 

60 
60 

78 
56 

62 

37 

67 
60 

63 
36 

87 

60 

69 
62 

69 
57 

74 
54 

90 
66 

81.1 

61.6 

.  •»- 

MAX 

MIN 

64 

92 

72 

9T 

74 

97 
7) 

97 
73 

91 

72 

93 
69 

91 
66 

61 
67 

82 

67 

82 
63 

83 
63 

95 

71 

94 

74 

91 
66 

75 
65 

61 
63 

65 
63 

13 

60 

62 

57 

86 
55 

69 
60 

69 
57 

89 
65 

86 
57 

90 
66 

91 
62 

62 

62 

91 
66 

86.1 
63.7 

Mm 

II 

96 

72 

97 

Tl 

9  6 
7) 

93 

75 

91 

70 

93 

70 

95 
69 

67 
69 

79 
66 

62 

67 

84 
64 

86 
65 

92 
69 

94 
72 

93 

66 

79 
66 

63 

63 

63 
63 

84 
61 

81 
58 

64 
56 

88 
39 

91 
60 

90 
62 

90 
62 

91 
65 

88.9 
66.3 

Mm 

1' 

71 

92 

72 

94 
71 

I) 

74 

92 

75 

93 

74 

91 

74 

92 

70 

66 

70 

74 
67 

80 
67 

81 
64 

83 

64 

89 
63 

94 
72 

91 
66 

76 
65 

79 
66 

81 

63 

62 
63 

81 
59 

61 

59 

88 
66 

69 

60 

80 
61 

66 

64 

86 
65 

89 
62 

62 

62 

68 

65 

66.4 
46.4 

-'•TON 

MM 

M 

7  0 

92 

71 

92 
61 

91 

H 

90 
66 

68 

64 

90 

6  7 

66 

70 

76 
64 

70 
64 

71 

65 

76 
63 

62 

63 

90 
69 

92 
65 

63 
61 

74 
63 

76 
60 

77 
38 

76 
61 

78 
54 

83 

60 

85 

57 

64 
56 

66 
64 

91 
63 

88 
69 

79 
36 

60 
60 

92 
56 

63.3 
41.4 

|« 

91 
7> 

94 
74 

93 

91 

7| 

95 

TO 

4* 
41 

92 
72 

66 

69 

73 
67 

77 
66 

71 

62 

64 
'  1 

69 

66 

93 
71 

61 
65 

74 
64 

61 
65 

82 
62 

61 

61 

81 
56 

64 

57 

87 
62 

68 
56 

87 
62 

68 
66 

67 
69 

67 

60 

79 
62 

90 
66 

46.2 
65.4 

-•  . 

16 

97 
7« 

97 
Tl 

M 

1 ' 

96 

7S 

97 
71 

94 
TJ 

66 

75 

75 
71 

76 

71 

79 
64 

■  4 

67 

90 
66 

95 

75 

61 

70 

74 
70 

60 
69 

65 
71 

85 

66 

82 

65 

85 

62 

61 

60 

•  9 
65 

89 
56 

90 
TO 

69 
66 

88 
69 

60 
62 

91 
62 

66 

61 

47. T 
69.1 

mm 

91 

TO 

90 
'1 

'< 

92 

TO 

91 

67 

N 
41 

67 
7| 

40 
64 

71 
65 

'3 
65 

61 

ft 

96 
66 

60 
63 

70 
64 

73 

62 

82 

66 

82 
58 

91 
57 

83 

36 

69 
55 

86 
61 

89 
55 

90 
65 

90 
61 

66 
62 

79 
56 

90 
56 

69 
59 

65.3 
61.4 

V   | 

*« 

91 

9* 

94 

H 

69 
66 

69 

69 

41 

6  7 

I  1 

64 

II 

47 

72 

6  6 

71 

64 

71 
60 

60 
60 

69 
64 

93 

63 

67 
61 

67 
62 

78 
61 

60 
59 

60 
36 

71 
55 

82 

54 

88 
57 

84 
5! 

68 
57 

91 
61 

90 
64 

61 
66 

79 
57 

91 

61 

11,1 

42.1 

mm 

•9 

71 

94 
PI 

9  6 
PI 

95 

94 

'1 

44 
44 

91 
PI 

65 

44 

47 

'5 
44 

77 
12 

61 
42 

90 
66 

94 
70 

74 
65 

72 
64 

76 

63 

62 
63 

•  3 

64 

60 
66 

43 

37 

86 

62 

66 
66 

86 

56 

90 
36 

69 
63 

66 

61 

74 
59 

92 

67 

65.1 

65.6 

lu- 

».<t 

»«'•  N 

"Inv  4UI 
2MB 

« 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  oi  Month 

0 
01 

3 
■ 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

" 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

«     *     « 
CAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

MAX 
MDJ 

93 

71 

94 
72 

94 
72 

93 
72 

93 
68 

92 

69 

88 

70 

83 
68 

84 
68 

84 
64 

84 
63 

89 

61 

91 
68 

92 
68 

85 

67 

78 
65 

86 
67 

84 
63 

82 
59 

83 

57 

85 
55 

90 
58 

69 
64 

88 
63 

87 
62 

89 
60 

82 
64 

90 
56 

92 

59 

80 
63 

67.5 
64,6 

ATHENS 

MAX 

Mm 

86 
73 

91 

70 

92 

7* 

92 

75 

94 
74 

94 
71 

92 

71 

88 
72 

82 
71 

73 
67 

73 
65 

84 
65 

86 

64 

92 

70 

88 
69 

73 
66 

74 
64 

80 
67 

85 

60 

82 
58 

83 

57 

87 
55 

87 
62 

86 
62 

88 
66 

8T 
64 

88 
65 

62 
63 

90 
39 

87 
62 

85.7 

66.0 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

CENTER 

MAX 

Mm 

86 
69 

88 
68 

90 

71 

94 

73 

91 
70 

95 

68 

90 
67 

93 
68 

90 
68 

78 
67 

71 
65 

72 
66 

84 
60 

89 

65 

91 

70 

84 
63 

68 
62 

74 
65 

8T 
62 

85 

57 

80 
56 

64 
55 

88 
59 

88 
56 

86 
62 

8T 
62 

89 

6* 

89 
65 

T* 
59 

90 
63 

65.2 

66.2 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

92 

70 

95 
70 

93 

71 

96 

71 

93 

70 

93 

68 

91 
69 

93 
71 

85 
68 

75 
67 

77 
66 

70 
65 

82 

64 

89 
65 

94 
70 

88 
66 

69 
64 

74 
63 

84 
62 

82 
58 

81 
56 

62 
52 

85 
58 

88 
57 

90 
64 

69 
62 

87 
61 

8T 
62 

81 
56 

91 
61 

85.9 

64.2 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

Mm 

87 
68 

89 
68 

90 

68 

86 

69 

89 

67 

89 
69 

91 
67 

84 

64 

82 

65 

74 
65 

68 
64 

70 
66 

82 
63 

86 
68 

90 
62 

80 
62 

73 
56 

76 
63 

82 
59 

T9 

3T 

80 

49 

81 
53 

62 
57 

83 

3* 

85 
60 

88 
63 

86 
63 

90 
63 

61 
54 

89 
67 

83.1 
62.4 

COLDSPRING  5  SSM 

MAX 

Mm 

90 
69 

91 

70 

92 

70 

93 

69 

94 
71 

»1 

69 

93 
68 

93 

69 

90 
69 

84 
69 

83 
65 

61 
62 

83 

60 

89 

61 

91 
69 

91 
68 

71 
65 

61 
66 

86 
64 

84 
58 

82 
53 

83 
52 

85 
53 

90 
60 

90 
64 

88 
62 

90 
61 

89 
62 

81 
57 

90 
57 

87.3 
63.7 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

91 
75 

92 
73 

92 
75 

92 

74 

91 
74 

90 
75 

92 
72 

87 
71 

76 

71 

82 
TO 

82 

68 

84 
66 

68 
65 

91 
71 

89 
71 

60 
71 

75 
68 

85 

69 

83 

66 

82 

64 

83 

61 

84 
59 

87 
62 

87 
64 

87 
67 

86 
62 

87 
64 

60 
64 

86 
61 

88 
60 

66.0 
67.8 

CONROE 

MAX 

Mm 

93 

71 

92 

71 

9* 
72 

95 

72 

96 
72 

95 

71 

94 
69 

94 
70 

90 
69 

83 

69 

83 
66 

84 

64 

83 
63 

90 
64 

92 

70 

94 
69 

79 
66 

60 
69 

8T 
65 

86 
61 

86 
56 

85 
54 

89 
56 

92 

60 

91 
62 

90 
64 

90 

60 

90 
61 

80 
58 

92 
60 

88.9 
65.1 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

91 

70 

91 
71 

92 

72 

92 
72 

92 
72 

93 
69 

91 
69 

92 
69 

89 
69 

TT 
6T 

76 
66 

76 
66 

82 
62 

68 
62 

92 
66 

87 
67 

69 

65 

77 
64 

8T 

63 

83 

5T 

81 
57 

62 
54 

84 
54 

88 
56 

88 
63 

88 

61 

88 
61 

6T 
61 

80 
57 

89 

36 

85.7 

64.0 

DAINGERF1EL0  9  S 

MAX 

Mm 

89 

70 

91 

70 

92 
73 

89 

70 

90 
72 

92 
69 

89 
TO 

86 
68 

82 

68 

T2 
66 

72 

70 

82 

67 

88 
66 

92 
69 

89 
67 

77 
59 

78 
64 

81 
68 

80 

60 

80 
59 

81 
56 

66 
5T 

85 
63 

87 
56 

89 
67 

68 
6T 

90 
65 

80 
66 

91 
56 

88 
63 

85.2 

65.4 

BIALVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

85 
Tl 

90 
70 

90 
71 

89 
73 

90 
71 

90 

70 

90 
TO 

87 
70 

75 
69 

74 
66 

70 
65 

60 
65 

85 
65 

89 
68 

83 

70 

72 
63 

72 
63 

80 
67 

80 
62 

T9 

59 

80 
58 

63 

62 

85 

64 

86 
62 

85 

66 

84 
65 

86 
65 

80 
66 

iT 

65 

80 
60 

62.9 

66.0 

EMORY  I  N 

MAX 

Mm 

92 

71 

88 
69 

92 
Tl 

92 
69 

90 
68 

90 
64 

91 
66 

90 

67 

85 

67 

85 

64 

68 

64 

84 
65 

85 
66 

87 
61 

91 
64 

79 
62 

67 
61 

72 
64 

82 
58 

80 
58 

80 
55 

82 
54 

67 
57 

65 

52 

86 
63 

89 
60 

86 
61 

90 
59 

60 
55 

90 
62 

84.8 

62.6 

EVAOALE 

MAX 

Mm 

93 

69 

91 
70 

91 

70 

93 

70 

95 
73 

92 
68 

92 

69 

92 
69 

90 
70 

86 
69 

77 
71 

85 
65 

85 

63 

90 
64 

92 

TO 

93 
65 

TO 
65 

81 
68 

6T 
65 

8T 
58 

63 

ST 

83 
54 

85 
56 

90 
61 

89 
61 

88 

64 

90 
65 

90 
68 

68 

61 

88 

66 

87.9 
65.5 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

91 
71 

91 

70 

92 

71 

95 

73 

95 

70 

92 
67 

90 
68 

91 
67 

83 
68 

73 
66 

78 
65 

81 
64 

87 
60 

91 
68 

87 
70 

72 

63 

77 
63 

85 

64 

81 

60 

SO 
55 

61 
56 

81 
54 

87 
56 

85 
56 

85 
65 

66 
62 

86 
62 

81 
62 

88 

58 

85 
62 

85.2 

63.9 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

FRANKSTON 

MAX 

Mm 

90 
70 

87 
68 

93 
73 

92 

70 

92 
66 

92 
65 

91 

70 

85 

64 

81 
60 

68 
66 

92 
68 

82 
62 

76 
62 

82 
58 

82 

5T 

82 
51 

83 

50 

88 
52 

88 
52 

88 
53 

88 
60 

87 
59 

89 
62 

83 
53 

86.7 
41.1 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

89 
68 

86 

67 

90 
TO 

91 
69 

88 
68 

91 
65 

91 
66 

91 
66 

85 
68 

75 
65 

69 
63 

71 
64 

81 
60 

87 
63 

92 

65 

81 
60 

81 
60 

76 
64 

62 

5T 

80 
55 

79 
51 

61 
51 

67 

5T 

84 
52 

86 
52 

8T 
62 

86 
60 

88 
60 

80 
54 

89 
59 

84.1 
61.4 

GLADEWATER 

MAX 

Mm 

87 
71 

87 
69 

89 
TO 

91 

70 

87 
68 

90 
67 

89 
68 

89 
68 

84 
69 

75 
65 

68 
64 

70 
64 

80 
62 

86 
62 

91 
67 

80 
63 

65 
60 

78 
64 

80 
59 

80 
55 

79 
54 

80 
52 

86 
56 

84 
55 

88 
5T 

88 

65 

87 
62 

8T 
62 

60 
52 

88 
56 

83.1 
62.5 

GROvETON 

MAX 

Mm 

92 
65 

93 
67 

9* 
68 

95 
69 

95 
69 

92 

67 

92 
6T 

92 
67 

83 

66 

83 
65 

76 
65 

86 
63 

91 
60 

92 
59 

93 
60 

T6 
62 

79 
63 

81 
65 

82 
67 

86 
55 

63 

57 

86 
50 

90 
55 

90 
57 

69 
61 

90 
59 

89 
57 

60 
61 

89 
54 

90 
54 

87. T 
61.8 

HEMPSTEAD 

MAX 

MIN 

92 

72 

93 

72 

93 

72 

95 

72 

95 

72 

93 

71 

95 

68 

9* 

70 

90 
69 

83 
69 

85 
65 

84 
64 

85 

62 

90 
68 

94 

71 

92 

68 

86 

67 

78 
66 

86 
65 

85 
60 

84 
59 

84 
56 

86 
58 

91 
63 

91 
63 

90 
60 

90 
62 

90 
64 

63 
59 

93 

67 

89.0 
65.8 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

89 
69 

84 
68 

89 

71 

86 
72 

88 

71 

91 

67 

91 
67 

90 

68 

67 
68 

75 
66 

68 
63 

70 
64 

82 
63 

85 
64 

90 
66 

82 
62 

65 
62 

74 
63 

82 
60 

82 
58 

79 
55 

81 
56 

86 
56 

88 

57 

8T 
63 

85 

65 

87 
67 

89 
63 

79 
58 

86 
59 

83.2 

63.7 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

92 

71 

93 

70 

95 
72 

92 
73 

93 
73 

90 
71 

93 
70 

94 
70 

69 

67 

80 
67 

81 
66 

77 
64 

84 
64 

88 
67 

95 
66 

89 
67 

72 
64 

78 
66 

86 
66 

83 
56 

81 
58 

82 
59 

85 
61 

91 
65 

90 
65 

89 
66 

87 
6» 

8T 
64 

82 

61 

89 
63 

86.9 
66.0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

92 

70 

91 
70 

90 

72 

92 

74 

92 
72 

93 

70 

94 
72 

95 

70 

93 

68 

60 
67 

80 

67 

79 
66 

83 

66 

87 
67 

90 

67 

86 
64 

68 
63 

79 
63 

87 
65 

85 
58 

80 
59 

82 
56 

86 
57 

69 
62 

89 
64 

68 
64 

89 
65 

90 
65 

76 
60 

89 
62 

86.5 
65,6 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

85 

73 

85 
68 

87 
70 

88 

70 

92 

70 

93 

70 

91 

70 

90 
71 

90 
69 

60 
66 

83 
65 

78 
65 

83 
66 

82 

67 

86 
66 

80 
63 

75 
63 

83 
62 

?9 
61 

85 
59 

83 
59 

82 

5T 

84 

59 

66 

61 

63 

69 

85 

63 

8* 
64 

66 
64 

82 
61 

82 

59 

64,4 
65.0 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

92 
66 

92 
68 

93 

68 

92 
66 

92 
65 

94 
65 

94 
69 

94 
70 

92 

70 

85 

68 

85 
69 

84 
67 

84 
60 

69 
61 

93 
68 

89 
64 

69 
63 

82 

67 

86 
61 

84 
52 

81 
51 

84 
48 

65 

54 

89 
58 

84 
59 

88 
60 

89 
63 

90 
64 

tl 

51 

88 

60 

87.5 
62.5 

KARNACK 

MAX 

Mm 

90 
68 

88 
67 

91 
TO 

91 

71 

90 
71 

90 
67 

90 
68 

85 
66 

81 
66 

70 
65 

71 
65 

80 
68 

86 
62 

90 
66 

88 
64 

76 
60 

75 
63 

79 
68 

80 
60 

77 
58 

79 
56 

84 
52 

83 
60 

85 
53 

88 
64 

86 
61 

86 
62 

82 
66 

86 
59 

86 
64 

61.8 

63.7 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
68 

93 

TO 

92 

71 

93 

72 

93 

67 

95 

70 

92 
68 

86 

70 

85 
69 

86 
71 

65 
66 

91 
62 

91 

63 

92 

70 

82 

64 

82 
65 

88 

71 

87 
65 

84 
55 

85 
56 

87 

51 

90 
51 

89 
60 

88 
61 

91 
63 

89 
67 

86 
65 

90 
58 

92 

66 

88.8 
64.8 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

91 
70 

91 
69 

9* 
69 

94 
69 

95 

71 

93 
67 

96 
67 

94 
68 

92 

70 

80 
69 

85 
68 

81 
67 

85 
60 

90 
60 

92 
63 

90 

70 

70 
65 

80 
66 

88 
62 

85 

54 

83 
53 

82 
50 

86 
50 

90 
55 

90 

61 

89 
60 

90 
60 

92 

60 

60 
55 

90 
55 

67.9 
62.8 

LONGVIEM 

MAX 

Mm 

87 
70 

89 
69 

91 

TO 

93 
70 

90 
68 

90 
70 

92 

70 

90 
68 

85 

68 

75 
67 

68 

64 

70 
65 

81 
63 

85 
63 

91 
65 

81 
63 

65 
61 

75 

64 

83 

60 

82 
58 

62 
54 

83 
53 

67 
60 

67 
56 

89 
5T 

88 
62 

89 
62 

89 
63 

69 

57 

90 
60 

84.5 

63.3 

LOVELADY 

MAX 
MIN 

91 
70 

92 

70 

95 

TO 

95 

70 

93 

71 

96 
68 

94 
68 

94 

71 

91 
69 

76 
6T 

80 
68 

88 
65 

84 
62 

88 

66 

92 
69 

89 
66 

71 
64 

77 
66 

86 
62 

84 
57 

63 

57 

83 
52 

85 
55 

89 
59 

89 
63 

89 
60 

88 
65 

88 
63 

83 

56 

90 
58 

87.4 
64.2 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 
70 

90 
72 

93 

Tl 

93 

74 

93 

73 

93 

69 

94 

69 

92 
72 

62 
69 

82 
68 

80 
68 

83 

67 

88 
64 

91 
65 

89 
72 

72 

66 

80 
66 

85 

68 

84 
62 

82 
57 

83 
54 

64 
52 

89 
56 

90 

60 

90 
63 

90 
61 

90 

60 

77 
58 

89 
55 

90 
60 

86,9 
64,7 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

95 
7* 

96 
72 

95 

73 

95 
73 

96 

73 

96 
72 

96 

72 

90 
72 

79 
69 

81 
69 

79 
67 

83 

65 

90 
62 

92 
69 

89 
69 

73 
68 

75 
66 

85 

66 

84 
64 

82 

59 

84 
57 

85 
55 

91 
61 

89 
62 

89 
66 

88 
63 

88 
62 

85 

64 

91 
59 

90 
69 

67. T 
66.4 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

88 
69 

90 
69 

89 

70 

92 
72 

87 
70 

90 
68 

90 

69 

89 
68 

85 

67 

T4 
66 

69 
64 

73 
65 

80 
64 

86 
65 

90 
67 

80 
62 

67 
61 

77 
63 

81 
59 

80 
60 

78 
59 

80 
55 

86 
59 

66 
56 

86 
59 

88 
60 

86 
62 

88 
66 

80 
60 

88 
62 

83.4 
63.9 

MINEOLA  NO  2 

MAX 

MIN 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

87 
67 

89 

67 

87 
69 

89 
68 

88 

67 

89 
64 

90 
65 

87 
65 

85 

66 

75 

64 

66 

63 

70 
63 

80 
59 

87 
62 

90 
62 

79 
61 

70 
59 

Tl 

58 

80 
59 

78 
57 

79 
52 

80 

49 

86 

54 

62 

49 

89 
52 

89 
59 

87 
59 

88 
62 

81 

50 

89 

54 

62.9 

60.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

87 
69 

87 
69 

91 
71 

88 
65 

91 
65 

89 
65 

90 
67 

88 
65 

84 
67 

76 
65 

68 
64 

69 
64 

81 
61 

86 
65 

91 
62 

78 
62 

70 
61 

T5 
62 

81 
57 

78 
56 

79 
52 

60 
53 

67 
57 

62 
52 

85 
58 

88 
63 

86 

88 
60 

81 
55 

89 
61 

83.1 

61.8 

a  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Station 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


nacogdoches 

ve--:1- 

palestine 

P|NElAND 

PCCklANC  1  N 

RUSK 

SI""S  2  NNK 

SPURGES  0AM  e 

SllP-LR  SPRINGS 

TE«A3KANA  DAf 

TYLER  5  NE 

MARREK 

«ILLS  POINT 

TRANS  PECOS 


99 


ALPINE 
BAKERSF1EL0 
BAL'ORME* 
CAnDElARIA 
CHISCS  BASIN 

iS  SERVICE  STA 
CRA-.E 
OerOEN 
ll    PASO  »8  AIRPORT 

rimm 

ii    ITOCKTM  "57  RADIO 
!  SSE 

<  1  •> 

■' 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


91   92 
70   71 


92   93 
69   71 


94   93   94 
73   71   67 


93   93   94 

70   70   67 


90   91 
69   71 


92 

67 


9  0 
67 


•I 


95   98 
62   65 


79   80 
61   62 


85   89 
58   59 


94   97 
68   69 


89   91 
63   66 


89   89 
60   60 


90   89 
63   66 


95   95 
68   69 


90   84 
60   61 


91   91 
64   43 


|(   || 

42   41 


•  5   84 

59   4» 


92   97 
47   49 


94   94   92 

70   70   67 


94   95   93 
68   71   70 


92   87 
69   67 


94   96   93 
68   70   69 


94   92   80 

68   68   70 


91   92   89 


91   89 
71   71 


79 
63 


93   90 
62   69 


69   64   64 


93   87 
60   60 


93   90 
68   62 


100   94 
68   63 


89   85 
51   59 


95   90 
64   60 


89   90 
40   60 


79   79 
51   59 


90   91 
45   45 


91   91 
45   43 


93   84 
62   64 


69   66 

56   58 


80   80 
53   57 


93   80 
64   63 


60   59   60 


78   71 
59   58 


93   91 
61   62 


15   89 


98   95 


91   91 


99   49 

45   44 


P| 


••   41   45 


ft        •> 
M    49 


90   90   44   Tl 

44   41 


?8   80 
65   66 


82   80 
66   66 


80   84 
70   67 


78   75 
66   64 


70   68 
65   64 


75   67   70 
64   64   64 


84   85   84 
68   69   65 


89   70 
64   64 


58   54   59 


83   85 

62   65 


79   86 
60   61 


85   85 

62   63 


79   82 
56   55 


84   84 
60   59 


80   85 
55   36 


80   83 
53   36 


10 


,<  ..'. 


85   90   93 
62   65   71 


84   90 
61   63 


87   92 
62   62 


80   86 
64   65 


80  66  91 

60  64  66 

89  91  88 

61  61  68 

80  87  88 

63  63  68 


86   86 
61   63 


85   90 
67   68 


90   94 
65   69 


96   97 
65   66 


83   84 
60   63 


90   88 
55   56 


87   92 
68   67 


90   91 
65   66 


86   88 
64   64 


87   89 
58   60 


89   93 
64   66 


90   96 
64   66 


87 

*,1 


■1 

59 


97  100   44 

69   '1    '0 


85   66   79 
64   63   64 


66   74 
61   62 


69   80 
63   67 


79   85 

66   69 


66   73 
63   64 


76   79 
56   64 


69   80 
62   62 


68   74 
61   52 


73   78 
55   56 


66   75 
60   65 


80   87 
65   71 


84   71 
61   64 


89   86 
69   67 


88   94 
65   65 


97   97 
64   61 


80   81 
60   62 


91   89 
55   53 


80   90 
65   65 


91   91 
69   63 


88   89 
61   60 


86   90 
57   54 


89   94 
61   67 


90   97 
65   66 


80   86 
58   59 


63  as  as 

98   97   56 


87   94   66 
68   69   64 


74   76   73 
55   57   98 


100 
70 


8)   1'   41   93   90 

•.I       42   42   44   41   66   69   66 

(U*  R«tof«n/«  H'fUa  r»,ll»,wlny  Slall'in  Ir.'l* 
MO 


87   85   82 
62   57   55 


82   81 
61   57 


86   85 
61   56 


84   81 
61   54 


82   80 
62   59 


80   80 
59   57 


87   84 
63   58 


82   80 
58   57 


78   71 
59 


80   80 
»9   57 


86   84 
62   57 


75   79 
63   57 


95   95 
63   61 


80   78 
56   55 


BS 

63 


19 

63 


86 
63 


88   84 
63   61 


85   83 
59   58 


86   93 

60   59 


83   85 
57   56 


94   99   91 

63   60   60 


|] 

4( 


74   73 
94   94 


HI 

60 


89   91   69 
64   64   61 


96   99   95 
6a   69   67 


86   69 
63   63 


84   87   90 
52   57   58 


85   67 
59   59 


86   89 
55   58 


90   88 
54   60 


83   86 
63   64 


88 
59 


95   94   96 

58   58   58 


78 
56 


88   85 
61   60 


89   90 
59   60 


88   90   90 
56   63   61 


90   88   89 
33   53   34 


91   90 
99   99 


B3   83   a7 
34   91   90 


83   83   89 
91   91   49 


90   91 
62   63 


91   90 
61   60 


88   87   87 
61   63   63 


89  ae  91 
61   39   63 


94   87 
64   66 


64   64   67 


97   97 
37   58 


89   69 

60   64 


92   96 
61   63 


92   93 
98   99 


10 
60 


94   97 
97   98 


99  100 
99   60 


87   87   B9 


99   94 
98   61 


76   79 
98   62 


92   93 
98   66 


96  100 
61   63 


101  100   99 
62   61   63 


68   19   99 

62   42   99 


91   91   89 
69   99   63 


87   BO   89 
62   5B   59 


91   90   89 
67   66   57 


83 

65 


85 

60 


84   71 
60   59 


93 
62 


59   64   90 


98  96  B9 

99  98  61 

84  90  84 

98  99  97 

74  72  69 

91  99  *0 

90  99  89 

63  69  65 


87   94 
98   62 


9) 
41 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day 

of  Month 

01 
01 

0 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

KIN 

88 
59 

90 
58 

90 
55 

88 
59 

90 
58 

86 
58 

80 
54 

72 
54 

S3 
61 

82 

61 

84 
54 

85 
63 

88 

63 

88 

61 

86 

60 

77 
61 

88 
66 

89 
60 

83 
62 

83 
55 

82 
56 

84 
54 

85 
56 

87 
58 

86 

59 

91 
52 

86 
55 

85 
62 

84 
65 

84 
50 

85.1 
58.3 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

89 
66 

89 
68 

93 
63 

88 
65 

88 
69 

89 
66 

79 
63 

75 
64 

79 
66 

82 
66 

81 
67 

83 

67 

87 
66 

94 
69 

97 
66 

88 
68 

87 
66 

89 
65 

76 

65 

80 
60 

86 
61 

86 
58 

87 
58 

88 
58 

93 
57 

95 
59 

98 
64 

84 
60 

93 
60 

89 
47 

87,1 
63.2 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

92 
64 

92 
72 

93 
74 

87 
64 

89 
63 

91 
64 

85 
66 

73 

64 

79 
66 

83 

65 

85 
64 

87 
67 

89 
65 

94 
65 

87 

71 

89 

66 

87 
69 

84 
63 

85 
64 

85 
63 

81 
59 

94 
59 

89 
56 

90 
55 

91 
60 

97 
61 

98 
65 

93 
64 

93 
60 

88 
61 

88.3 

64.0 

SIERRA  BLANCA 

MAX 
MIN 

86 
66 

82 
59 

86 
61 

81 
59 

83 
61 

82 
64 

78 
58 

72 

57 

76 
57 

79 
54 

80 
60 

83 
55 

82 
61 

86 
64 

83 
61 

80 
61 

85 

57 

81 
55 

86 
56 

83 
59 

85 

56 

83 
55 

85 
53 

88 
54 

65 
53 

85 

57 

85 
54 

84 
55 

82 
60 

78 
56 

82.5 
57.9 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

90 
6* 

88 
60 

94 
62 

85 
61 

87 
63 

87 
63 

83 
60 

77 
60 

80 
59 

85 
62 

85 
59 

88 
60 

89 
63 

93 
66 

85 

60 

89 
63 

92 
60 

90 
62 

90 
62 

87 
60 

90 
60 

88 
57 

88 

56 

92 
57 

93 
56 

90 
62 

91 

60 

86 
59 

85 

63 

72 

56 

87.3 

60.3 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
67 

93 
69 

95 
70 

90 
68 

90 
63 

88 
64 

82 
63 

70 
62 

80 

64 

82 
61 

84 
61 

90 
65 

93 
65 

95 
66 

81 
68 

86 
65 

93 
68 

86 
67 

86 
65 

82 
63 

91 
61 

88 
59 

91 
59 

93 
62 

97 
60 

95 
62 

90 
59 

83 
60 

89 
39 

75 
53 

87.7 
63.3 

YSLETA 

*     *     tt 

MAX 
MIN 

90 
59 

91 
58 

88 
59 

92 
59 

87 
59 

83 
58 

87 
60 

82 
56 

81 
56 

84 
55 

84 
55 

86 
59 

87 
56 

88 

61 

90 
60 

78 
57 

85 

56 

90 
55 

90 
58 

90 
59 

88 
57 

91 
54 

90 
54 

90 
56 

92 
53 

92 
53 

90 
51 

87 
57 

85 

60 

85 

63 

87.4 
37.1 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 
MIN 

93 
71 

96 
76 

97 
73 

98 
76 

97 
70 

98 

68 

93 
68 

76 
67 

86 
69 

83 
69 

86 
64 

86 
68 

87 
70 

87 
71 

93 
72 

93 
70 

89 
67 

79 
60 

89 
64 

87 
66 

88 

67 

87 
66 

89 
64 

91 
60 

92 

64 

92 
67 

92 
69 

96 
71 

86 
66 

94 
69 

90.0 
68.1 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

85 
60 

93 
66 

90 

67 

95 
66 

83 
62 

89 
60 

90 
62 

72 
60 

67 
59 

75 
60 

80 
59 

79 
59 

89 

63 

95 

67 

90 
63 

84 
64 

88 
58 

78 
59 

78 
59 

81 
59 

75 
54 

84 
58 

85 

58 

85 
55 

89 
58 

91 
58 

93 
62 

93 
58 

82 
57 

94 

60 

63.1 
60.3 

BLANCO 

MAX 
MIN 

88 
64 

91 
72 

94 

73 

93 
71 

95 
68 

93 

68 

94 
68 

85 
67 

85 

67 

80 
68 

80 
66 

83 
65 

85 
65 

89 
65 

92 

71 

91 
69 

81 
66 

72 
64 

85 
62 

85 

60 

81 
54 

65 
52 

87 
53 

91 
58 

89 
60 

87 
65 

86 
69 

92 
65 

84 
60 

90 
59 

67.1 
64.5 

BOERNE 

MAX 
MIN 

89 

67 

90 
70 

90 

72 

93 

68 

91 
68 

89 
68 

83 
69 

83 

67 

81 
68 

83 

67 

80 
65 

81 
64 

86 
60 

89 
70 

88 
70 

85 
69 

76 
67 

86 

64 

84 

61 

83 
59 

84 
52 

86 
53 

90 
56 

87 
58 

85 

61 

87 
64 

89 
68 

81 
64 

88 
59 

90 
64 

85.9 
64,4 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

93 

70 

95 

73 

93 

72 

96 
71 

96 
68 

95 

70 

91 
67 

77 
69 

85 

69 

79 

68 

79 
62 

87 
69 

86 

70 

90 
69 

94 

70 

99 

69 

98 
72 

89 
64 

88 
65 

89 
65 

88 
65 

86 
62 

88 
59 

91 
62 

91 
60 

92 
65 

92 

67 

93 

66 

86 
69 

92 
68 

89.9 
67.2 

BRADY 

MAX 
MIN 

78 
64 

90 
64 

90 
65 

94 
69 

90 
65 

89 
64 

93 
63 

95 
63 

79 
64 

75 
66 

80 
65 

96 
66 

95 
65 

90 
62 

80 
59 

90 
60 

BURNET 

MAX 
MIN 

92 

70 

93 

71 

94 
72 

94 

70 

92 

69 

92 
68 

89 

71 

84 
66 

80 
68 

81 
68 

84 
65 

86 

64 

89 
65 

92 

70 

89 

65 

77 
65 

77 
64 

84 
64 

82 
58 

80 
63 

S3 
53 

BS 
52 

89 

59 

88 
56 

86 
63 

88 

64 

91 
68 

81 
63 

90 

68 

90 
60 

86.7 
64.7 

CAMP  WOOD 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 
71 

90 
69 

92 

69 

92 

67 

92 
69 

77 
67 

83 
67 

79 
68 

85 

68 

83 
65 

84 
69 

87 
73 

90 
68 

90 
67 

88 
69 

87 
69 

86 

63 

88 
63 

82 
62 

83 

63 

86 
62 

89 

60 

88 

60 

88 
58 

90 
63 

91 
65 

85 

65 

91 
60 

93 

65 

87.2 
65.7 

CARTA  VALLEY 

MAX 
MIN 

93 

67 

93 

70 

95 

70 

85 
68 

96 

62 

96 
67 

77 
64 

82 

65 

78 
63 

85 
62 

85 
64 

84 
66 

84 
66 

89 
68 

90 
69 

88 
65 

85 
69 

86 
60 

85 
62 

85 
60 

84 
61 

88 
61 

88 
56 

87 
57 

96 
62 

93 

64 

97 
65 

84 
65 

89 
59 

92 
67 

88.0 
64.1 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

86 
62 

93 

64 

88 

68 

90 
66 

84 
62 

88 
62 

89 
65 

70 
62 

67 
63 

77 
63 

78 
61 

81 
62 

86 

63 

88 

67 

94 
68 

74 
65 

77 
65 

86 
65 

78 
61 

80 
63 

73 
57 

82 

59 

85 

60 

83 

34 

89 
55 

89 
58 

90 
60 

89 
60 

82 

56 

93 
61 

83.6 

61.9 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 
MIN 

96 

71 

97 

76 

97 
75 

95 

74 

97 
70 

93 
69 

76 
68 

88 

67 

S3 

70 

86 
67 

87 
69 

87 
70 

89 

71 

94 
72 

95 
72 

90 
71 

90 
72 

86 
60 

88 
69 

87 
66 

87 
67 

89 

67 

92 

64 

92 

65 

92 

66 

92 

67 

94 
70 

85 

71 

94 
66 

96 
61 

90.5 
66.8 

EDEN  1 

MAX 
MIN 

94 
65 

96 
67 

98 
68 

92 
69 

95 
63 

96 
61 

95 
51 

90 
61 

92 
62 

92 

65 

82 
61 

94 
58 

83 
35 

ELDORADO  11  NW 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
69 

93 

65 

93 
64 

84 
61 

88 
62 

80 
60 

70 
60 

78 
62 

80 
62 

78 
62 

83 
65 

84 
67 

91 
65 

93 
66 

81 
65 

82 

58 

78 
60 

79 
60 

76 
56 

82 
59 

83 
58 

86 
59 

85 
58 

86 
62 

91 
60 

85 

60 

89 
64 

85 

62 

82 

60 

84.2 
61.9 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 

70 

92 
70 

94 
68 

89 
66 

89 
67 

84 
65 

82 

65 

78 
65 

80 
65 

81 
65 

84 

63 

87 
66 

92 
69 

89 
69 

82 

67 

75 
62 

82 
62 

84 
60 

79 
60 

81 
53 

87 
53 

90 
58 

89 
59 

89 
62 

90 
65 

92 
68 

82 
62 

90 
60 

90 
62 

66.2 
63.8 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

85 
63 

92 
71 

93 
73 

94 
70 

95 
69 

95 

67 

97 
69 

87 
65 

85 

68 

79 
67 

83 

65 

85 

65 

85 
64 

90 

71 

95 

70 

95 

67 

90 
65 

72 
63 

87 
59 

85 
59 

84 
52 

86 
50 

90 

57 

92 

56 

92 

56 

88 
65 

90 
69 

92 
65 

85 

58 

92 
61 

88.7 
64.0 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
67 

94 
70 

95 
71 

92 

67 

90 
65 

92 

62 

80 
68 

80 
67 

79 
67 

80 
67 

80 
66 

84 

67 

89 
68 

93 
66 

91 
69 

82 

68 

80 
67 

82 
62 

82 
61 

78 
60 

83 
55 

86 
55 

88 

57 

90 
55 

88 
59 

90 
65 

93 
63 

82 
62 

91 
57 

89 
56 

86.5 
63.6 

JUNO 

MAX 
MIN 

89 
70 

94 
72 

95 

74 

97 
67 

94 
62 

97 
65 

95 
68 

81 

65 

84 
66 

83 
65 

84 
68 

84 
67 

86 
69 

86 
70 

92 
70 

87 
68 

88 
68 

88 
61 

86 
63 

85 
65 

85 
60 

85 
61 

88 
59 

89 
59 

89 
59 

90 

67 

91 
67 

97 
66 

85 

60 

92 

63 

88.9 
63.5 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

85 
64 

88 

70 

90 
68 

90 
65 

91 
63 

89 
64 

89 
68 

85 
63 

82 
66 

82 

64 

80 
63 

83 
63 

84 
66 

88 
65 

91 
67 

90 
66 

84 
65 

78 
60 

86 
59 

86 
57 

83 
50 

85 

50 

88 

54 

91 
56 

90 
54 

86 
60 

89 
63 

91 

60 

83 

56 

90 
65 

66.6 

61.6 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

83 
65 

95 

67 

93 
72 

97 
71 

91 
71 

94 

69 

89 

70 

88 
66 

83 
68 

71 
67 

81 
65 

83 

63 

84 
64 

91 
64 

94 
71 

89 
65 

77 
65 

78 
64 

84 
59 

84 
60 

81 
54 

84 
53 

87 
55 

88 
55 

90 
56 

89 
64 

90 
65 

92 
63 

83 
58 

93 
61 

86.9 
63.7 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

Mm 

92 
72 

95 

74 

95 
76 

97 
72 

96 
70 

97 
73 

95 
70 

82 

67 

86 
68 

83 

68 

87 
70 

86 

70 

88 

70 

89 

72 

94 

74 

90 
70 

91 
71 

89 
66 

88 
67 

88 
69 

89 
66 

88 
67 

91 
64 

92 
65 

92 

67 

94 
68 

95 

69 

98 
70 

88 
66 

94 
68 

91.0 
69.3 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

89 
63 

90 
70 

91 
67 

94 
65 

92 
62 

91 
65 

80 
63 

83 
65 

77 
64 

82 
65 

83 
61 

85 

63 

87 
66 

90 
65 

89 
63 

88 
66 

86 
65 

86 
60 

87 
58 

83 
58 

85 
57 

87 
55 

90 
54 

89 
56 

88 
54 

88 
60 

91 
63 

88 
62 

90 
56 

96 
65 

87.5 
61.9 

LLANO 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 
72 

95 
73 

96 

73 

89 
72 

94 
69 

93 
73 

89 
69 

84 
68 

77 
68 

82 
68 

85 

67 

89 
68 

92 

71 

96 
73 

89 
67 

79 
67 

76 
65 

83 

62 

85 

64 

81 

57 

85 
56 

88 
60 

90 
59 

90 
63 

91 
68 

93 
69 

95 
66 

84 
61 

94 
63 

88.5 
66.8 

MASON 

MAX 

Mm 

89 
66 

88 
65 

94 
63 

90 
66 

92 

64 

92 
65 

92 

67 

80 

70 

91 
69 

90 
66 

89 
65 

93 
69 

90 
67 

80 
66 

75 
62 

81 
60 

80 
62 

82 
61 

83 
59 

84 
60 

83 
59 

88 
54 

90 
61 

93 
56 

80 
60 

85 
55 

86.7 
63.0 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

91 
65 

93 
68 

94 
73 

88 
66 

91 
65 

93 

66 

88 

67 

73 
62 

80 
65 

83 
63 

85 
64 

86 

67 

90 

67 

95 
69 

86 
70 

88 
67 

87 
65 

88 
66 

88 
64 

87 
66 

88 
61 

84 
64 

90 
62 

92 
63 

96 
64 

95 
64 

95 
65 

85 
62 

94 
63 

83 
57 

88.5 
65.0 

MEDINA 

MAX 

MIN 

63 

69 

69 

65 

65 

65 

67 

64 

65 

65 

62 

64 

66 

65 

65 

66 

67 

61 

59 

59 

89 
54 

79 
52 

55 

58 

34 

60 

59 

63 

57 

56 

62.0 

MENARD 

MAX 

Mm 

92 
62 

95 
67 

89 
67 

90 
64 

91 
66 

91 
61 

80 
69 

75 
65 

78 
65 

82 
65 

80 
64 

84 
65 

87 
66 

93 
62 

87 
67 

79 
65 

77 
65 

79 
61 

81 
60 

80 
53 

77 
60 

85 
52 

85 

56 

68 
50 

86 
51 

89 
60 

90 
60 

81 
62 

90 
54 

85 
58 

84.9 
61.4 

MERT20N 

MAX 

MIN 

92 
68 

92 
66 

96 
69 

93 
69 

92 

66 

89 
62 

85 
60 

80 
66 

78 
68 

88 
66 

96 
69 

91 
63 

80 

64 

89 
66 

84 
62 

79 
63 

79 
63 

82 

64 

79 
61 

79 
61 

83 
60 

85 
60 

87 
62 

88 
61 

90 
63 

91 
61 

92 
62 

88 
60 

91 
33 

85 
57 

86,8 
63.2 

020NA 

MAX 

MIN 

88 
66 

95 
68 

94 
70 

97 
64 

89 
63 

90 
63 

90 
64 

84 
63 

76 
64 

80 
64 

84 
64 

82 
63 

86 
66 

87 
66 

94 
66 

85 

66 

87 
66 

89 
60 

83 
60 

86 
62 

80 
59 

85 
60 

87 
58 

87 
58 

90 
58 

88 
62 

91 
63 

95 
62 

90 
59 

92 
59 

87.7 
62.9 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

92 

64 

90 
71 

94 
69 

90 

71 

90 
66 

90 
69 

88 
68 

73 
66 

79 
65 

82 

65 

83 
65 

85 

64 

92 
65 

96 
66 

93 

68 

80 
66 

82 

65 

80 
63 

82 

64 

80 
63 

82 

56 

87 
58 

86 
61 

90 
59 

90 
63 

92 

64 

89 
64 

81 
62 

95 

57 

90 
59 

86.8 
64.2 

PANDALE 

MAX 
MIN 

95 

68 

93 
73 

97 
74 

92 

69 

96 
66 

94 
70 

80 
64 

83 
65 

84 
67 

86 
66 

86 
71 

87 
63 

89 

75 

95 
76 

93 
74 

88 
74 

89 
70 

88 
72 

89 
67 

87 
62 

87 
63 

89 

63 

87 
61 

90 
61 

90 

60 

90 
66 

96 
66 

86 
68 

92 
62 

90 
63 

89.6 
67.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Station 

Day 

of  Month 

• 
a 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

PBADE  RANCH 

MAX 

MIN 

90 
64 

91 
68 

92 

69 

94 
65 

91 
63 

90 
64 

81 
66 

85 
65 

79 
65 

80 
65 

80 

61 

86 
62 

88 

64 

91 
65 

89 
65 

88 
66 

88 
67 

85 

62 

85 
58 

78 
57 

64 
36 

85 
55 

89 
54 

89 
55 

86 
53 

89 
59 

92 
63 

81 
63 

91 
55 

90 
56 

66.9 
61.7 

RANKIN 

MAX 

Mm 

90 
69 

82 

60 

91 
66 

88 
62 

92 
60 

85 
64 

78 
58 

72 
60 

78 
65 

82 
57 

85 
59 

90 
64 

85 
59 

88 
60 

91 

62 

85 
58 

88 
59 

89 
60 

85 
61 

78 
62 

88 
59 

85 
63 

87 
61 

90 

61 

93 
67 

94 
61 

92 

66 

85 

60 

92 

61 

79 
55 

86.2 
61.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

MIN 

79 
68 

92 
68 

90 
68 

92 

67 

89 
64 

91 
64 

91 
66 

81 
61 

71 
63 

83 
63 

84 
63 

86 
66 

98 
66 

90 
69 

94 
69 

75 
64 

80 
66 

81 

63 

83 

63 

82 
63 

79 
60 

83 
39 

88 
60 

87 
55 

89 
60 

90 
62 

91 
65 

88 

63 

81 
58 

93 

59 

65.7 
63.4 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

85 

87 
69 

88 
68 

90 
67 

87 
62 

86 
65 

80 
64 

80 
64 

79 
62 

62 
63 

77 
62 

81 
63 

85 

62 

84 
60 

86 
63 

88 
66 

89 
66 

88 
64 

85 

60 

81 
60 

82 
62 

83 

65 

85 

59 

87 
60 

87 
62 

86 
63 

91 
59 

86 
61 

88 

62 

90 
62 

65.1 
63,1 

SAN  ANGELO  DAH 

MAX 

Mm 

78 

6  3 

90 

70 

88 
68 

92 

67 

78 
64 

85 
65 

84 
68 

75 
63 

67 
64 

76 
65 

79 
63 

79 
63 

83 
65 

87 
67 

93 
69 

75 
65 

77 
65 

79 
63 

75 
63 

78 
63 

76 
60 

80 
60 

64 
61 

82 
56 

88 
63 

87 
63 

86 
64 

85 

61 

81 
61 

92 
65 

62.0 

63.9 

SAN  ANGELO  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 

06 

90 
71 

93 
TO 

79 
69 

88 
64 

87 
67 

76 
67 

72 
66 

79 
66 

80 
66 

79 
65 

84 
66 

87 
68 

93 
68 

78 
68 

78 
67 

83 
66 

77 
65 

80 
64 

77 
63 

80 
60 

86 
60 

83 
62 

87 
54 

89 
65 

89 

64 

87 
65 

81 

64 

92 
58 

81 
56 

83.5 

64,6 

S»\  SABA 

MAX 

Mm 

84 
67 

93 
72 

93 

70 

95 

70 

86 
67 

91 
66 

92 
69 

86 
68 

83 
68 

76 
68 

81 
64 

84 
65 

85 
67 

94 
69 

95 

70 

85 
65 

79 
65 

80 
63 

81 
59 

84 
62 

79 
52 

83 
66 

86 
60 

87 
54 

88 
67 

69 

64 

90 
66 

90 
64 

80 
59 

92 
61 

86.4 

64.9 

SONORA 

MAX 

Mm 

92 

70 

90 
67 

92 
70 

89 
66 

90 
63 

92 

63 

85 
65 

73 
65 

88 
68 

81 
65 

79 
65 

83 

65 

93 
66 

89 
66 

90 
69 

84 
68 

85 
68 

83 

61 

82 
63 

79 
62 

82 
68 

85 

61 

86 
58 

86 
56 

85 
32 

88 
60 

94 
62 

60 
61 

69 
52 

65 

60 

66.0 
63.1 

STERLING  CUT 

MAX 

Mm 

82 
63 

93 
66 

92 

68 

93 
61 

92 
60 

90 
59 

89 
65 

80 

60 

68 
63 

76 
63 

76 
61 

80 
62 

84 
64 

90 
67 

95 
65 

73 
65 

76 
65 

76 
65 

77 
61 

80 
62 

75 
58 

78 
60 

80 
58 

85 
53 

87 
59 

69 
59 

90 
62 

85 

60 

62 
58 

93 
61 

83.3 

61.8 

UVALDE 

MAX 

Mm 

n 

95 

72 

96 

71 

97 
71 

97 
69 

98 
71 

95 

68 

82 
68 

T8 
68 

88 
69 

86 
67 

88 
69 

82 
65 

92 
69 

95 

70 

94 
70 

9* 

70 

88 
65 

89 

67 

90 
63 

88 
63 

89 

61 

91 
39 

92 
61 

94 
39 

93 
63 

90 
65 

96 
66 

91 
64 

96 
67 

91.2 
66.6 

HATER  VALLEV 

•     •     • 

MAX 

Mm 

78 
64 

91 
69 

90 
67 

90 
62 

92 
62 

90 
61 

89 
64 

80 
63 

75 
64 

78 
65 

81 
62 

82 

63 

85 
63 

90 
66 

95 
68 

78 
65 

79 
65 

77 
63 

78 
61 

82 
63 

78 
58 

82 
37 

87 
58 

86 
52 

89 
60 

90 
60 

90 
64 

88 
62 

84 
55 

93 
61 

84.9 
62.3 

SC.T-  CENTRAL       07 

AUSTIN  .8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
72 

9* 
74 

95 

74 

95 
76 

93 
76 

95 

92 
69 

85 
69 

79 
71 

82 
70 

84 
69 

85 
67 

90 
68 

92 

71 

93 

71 

80 

71 

76 
67 

66 

67 

84 
65 

85 
65 

85 
61 

88 
60 

91 
62 

90 
64 

89 

65 

90 
65 

92 
65 

86 
67 

91 
65 

91 
61 

68.4 

67.9 

AuSTaELL  ML  REFUGE 

MAX 

Mm 

90 

79 

91 
79 

91 
77 

90 
75 

95 
72 

89 

70 

86 

89 

72 

88 
72 

84 

70 

86 
72 

SB 
71 

90 

73 

90 

71 

90 
76 

86 
69 

86 
73 

88 

71 

85 

67 

84 
59 

87 
60 

87 
61 

86 

64 

87 

70 

85 

64 

89 

70 

88 
64 

87 
65 

67 
79 

86.0 
70.4 

BEEVILLE  s  NE 

MAX 

Mm 

<- 
71 

96 
72 

96 
73 

96 

71 

97 
72 

84 

71 

83 

71 

85 
69 

86 
69 

88 
69 

91 
70 

94 
71 

93 
70 

95 
73 

90 

71 

90 

68 

89 

64 

87 
60 

88 
60 

90 
62 

93 
64 

92 
63 

93 
64 

95 
69 

95 
64 

87 
67 

94 
72 

91.6 
68.3 

•PES-*" 

MAX 

Mm 

92 
73 

95 
72 

96 
73 

96 
73 

97 

74 

92 

70 

81 

TO 

86 
66 

85 

66 

87 
64 

92 

65 

95 
72 

93 

70 

84 

68 

78 
68 

87 
66 

85 
62 

84 
61 

86 
58 

87 
59 

92 
64 

91 
65 

91 
59 

90 
59 

90 
64 

85 

63 

91 

65 

89.1 

66.8 

C»H«JN  BAN 

MAX 

Mm 

91 
7* 

92 
75 

94 

75 

95 
75 

96 
72 

86 
69 

77 
70 

84 
67 

83 
67 

85 
67 

90 
73 

92 
73 

90 

70 

84 
67 

76 
65 

87 
61 

83 

64 

81 
61 

83 
61 

86 
63 

90 
65 

89 
66 

68 
66 

90 
66 

92 
65 

63 

63 

90 

70 

87. T 
66.1 

0»AC»»N  RANCH 

MAX 

Mm 

92 
'3 

9* 
75 

94 

75 

94 
73 

95 
72 

87 
71 

83 
74 

88 

71 

89 

72 

90 
72 

91 
72 

91 
71 

92 

74 

92 

73 

89 
73 

91 
72 

88 

67 

87 
58 

90 
61 

92 
61 

90 
63 

90 
63 

92 

67 

93 
70 

89 
61 

89 
68 

91 

74 

90.6 
69,8 

-*US 

MAX 

Mm 

9* 

7* 

96 
7* 

94 
72 

94 
73 

94 
73 

93 

70 

90 
70 

87 
67 

88 
67 

88 
67 

90 
65 

93 

70 

94 
72 

92 
69 

82 
69 

91 

70 

88 

66 

86 

63 

91 
60 

92 

60 

94 
61 

91 
64 

92 
62 

93 
62 

93 
62 

87 
66 

93 
66 

91.3 
67.5 

a    CHRIST] 

MAX 

Mm 

90 
90 

90 
80 

90 
80 

92 

79 

92 

78 

•  7 
73 

83 
75 

86 
73 

88 

77 

88 
78 

92 

78 

90 

77 

90 

79 

88 

79 

87 
77 

89 
74 

88 

71 

85 
67 

87 
68 

89 
68 

87 
69 

68 
68 

88 

74 

90 
76 

88 
68 

86 
73 

90 
66 

88.4 

74.5 

1  CHS  I  ST  I  »B  »P 

MAX 
MIN 

92 

7* 

93 
75 

93 

76 

96 

74 

85 

73 

84 
7* 

87 
72 

87 
73 

88 

74 

91 
74 

90 
72 

91 

74 

87 
76 

87 
75 

89 
73 

88 
69 

86 
63 

89 
64 

91 
63 

89 
65 

90 
64 

91 
68 

95 
69 

88 
69 

90 

70 

91 

68 

69.6 

71.5 

!  4. 

MAX 

Mm 

95 

72 

96 
73 

97 
72 

98 
74 

90 
72 

84 

71 

87 
69 

87 
68 

88 
68 

93 

70 

95 
72 

95 

71 

90 
71 

88 

70 

89 
68 

87 
63 

85 
58 

89 
56 

89 

39 

92 
63 

90 
63 

92 
62 

93 
66 

96 
66 

66 
64 

93 
66 

91.6 
67.9 

eL«iN 

MAX 

MIN 

97 

72 

98 
73 

98 
73 

93 
72 

83 
69 

82 

71 

85 
66 

83 

67 

90 
68 

93 
71 

85 

70 

87 

71 

83 

67 

84 
66 

83 

65 

85 

64 

87 
61 

90 
57 

94 
61 

92 
63 

90 
65 

92 

64 

95 
56 

65 
61 

90 
66 

94 
63 

69.7 
67.0 

MAX 

MIN 

■'■> 
7' 

9* 
71 

96 
71 

9) 

73 

90 
70 

85 
67 

85 

67 

84 
65 

93 

65 

96 
70 

95 
72 

91 
69 

78 
64 

87 
66 

86 
65 

80 
56 

82 

37 

90 
59 

94 
62 

93 
65 

93 
65 

93 
62 

94 
65 

87 
64 

93 
65 

93 
73 

90.5 
66.1 

MLLf 

MAX 

Km 

7  0 

9* 
TO 

»T 

69 

97 
69 

88 
68 

87 
69 

86 
68 

87 
67 

92 

68 

93 

68 

93 
69 

93 

70 

86 
68 

89 
69 

87 
67 

87 
65 

87 
55 

89 
57 

93 

39 

92 
61 

93 
69 

92 
71 

96 
69 

87 
65 

93 
66 

93 

69 

91.2 

66,9 

tOLIAO 

MAX 

MM 

95 

7! 

93 

74 

96 
73 

96 
73 

84 
72 

86 

71 

88 
69 

88 

70 

93 
69 

95 
71 

96 
72 

96 
71 

93 
72 

90 

71 

69 
69 

87 
65 

88 
62 

90 
59 

92 
63 

91 
65 

92 
65 

93 
66 

93 

70 

88 
65 

94 

67 

90 

74 

91.3 
69.5 

V,N/».ti 

MAX 

KIN 

91 

93 

73 

96 

71 

96 
73 

88 

70 

84 
68 

86 
66 

87 
65 

86 
65 

93 

63 

96 

70 

95 

69 

88 
69 

80 
67 

89 
66 

88 
60 

85 
55 

88 
54 

90 
36 

94 
59 

93 
61 

93 
60 

93 
63 

96 
63 

91 
61 

95 
63 

91.2 
65.4 

Willi 

MM 

9-. 

7> 

96 
73 

9t 

72 

93 

7) 

86 
72 

89 
TO 

88 
68 

89 
66 

92 
66 

96 
68 

95 

70 

93 

71 

85 

71 

93 
68 

90 
65 

87 
62 

90 

36 

92 
53 

95 

56 

94 
62 

93 

68 

95 
60 

97 
64 

88 
66 

95 
63 

93 
72 

92.5 
67.1 

.-..■- 

92 
72 

93 

74 

94 
73 

95 

71 

85 

69 

•  2 

69 

86 
67 

85 
69 

85 

67 

89 
72 

93 

72 

92 

70 

90 
70 

80 
64 

87 
64 

88 
63 

86 
59 

86 
58 

88 
58 

90 
61 

90 
60 

90 
61 

92 
65 

94 
64 

84 
63 

93 
63 

69.2 
66.6 

■ 

MIN 

72 

96 

'2 

9i 

'2 

98 

7) 

84 

71 

88 
72 

88 

68 

90 
66 

92 

68 

96 
66 

93 
72 

93 
72 

92 

71 

93 

71 

89 
67 

87 
62 

88 
58 

69 
57 

92 
60 

92 

64 

92 
66 

94 
64 

96 
68 

94 
65 

94 
65 

93 

74 

92.3 
ti.l 

95 

76 

96 

75 

99 

74 

•  6 
72 

86 

74 

90 
73 

92 
71 

94 
73 

95 
72 

94 
71 

94 
73 

94 
76 

94 
73 

92 
'3 

89 
66 

89 
60 

91 
61 

94 
62 

91 
63 

93 

64 

96 
71 

96 

74 

90 
66 

93 
66 

100 
71 

93.3 

71,0 

MM 

95 
71 

'-4 
74 

88 

72 

85 
72 

85 
71 

84 
69 

84 
69 

92 
63 

95 

70 

95 
73 

88 

71 

76 
70 

86 

69 

86 
66 

86 
66 

84 
59 

86 

56 

88 

59 

92 
65 

92 
63 

92 
62 

92 
64 

83 

65 

92 
61 

94 
72 

•  9.4 

68.1 

9* 

94 
7| 

95 

'2 

95 

7/ 

85 
69 

8] 

69 

84 

70 

60 
70 

89 
64 

91 
70 

91 
'3 

79 
69 

80 
66 

83 

64 

64 
62 

61 
62 

62 
39 

86 

55 

89 
58 

68 

63 

68 

63 

86 

61 

89 

64 

66 
64 

69 

61 

91 
64 

•  8.0 
66.4 

U*Vf«* 

94 

11 

95 

96 

'  1 

11 

87 

70 

61 

70 

85 

67 

64 
67 

85 
65 

91 
68 

91 

TO 

91 
69 

88 
69 

75 
67 

87 
65 

65 

63 

83 
35 

85 
93 

88 
37 

92 
61 

90 
61 

90 
60 

92 
63 

94 
64 

84 
62 

92 
64 

•  9.1 

66.0 

1' 
'1 

•6 

•  « 

•  8 

</ 

73 

71 

77 
72 

73 
71 

79 
71 

79 
73 

62 
70 

63 
69 

64 

71 

83 
74 

80 
73 

84 
71 

SO 
67 

79 
62 

80 
62 

62 
64 

66 
62 

61 
62 

62 

60 

63 

63 

68 

63 

68 
63 

86 

70 

82.9 
66.1 

94 

97 

94 

69 

at 

69 

66 

69 

66 
66 

87 
66 

91 
68 

95 

71 

91 

PC 

92 
69 

69 
66 

86 

61 

66 
63 

86 
56 

67 
36 

68 

37 

91 
37 

91 

60 

91 
39 

93 

65 

95 

68 

90 
62 

93 

63 

93 

66 

90,6 
65.9 

»' 

99 

97 

(8 

49 

79 
69 

86 

67 

87 

92 
66 

92 
66 

95 

94 
70 

69 

66 

63 

90 

44 

69 
61 

66 
60 

90 
33 

90 
36 

92 
59 

91 
62 

90 
61 

91 
63 

96 
61 

66 
61 

91 
61 

91.2 
66.1 

91 

■• 

•  9 

86 

86 
66 

66 

69 

•  > 
68 

91 

91 

70 

92 

71 

90 
65 

85 
69 

67 

66 

66 

'0 

86 

62 

■  6 

37 

90 
37 

92 
61 

91 
64 

92 

66 

91 

62 

93 
67 

87 

63 

91 

63 

91 

74 

90.1 
67.1 

ImUw 

-  Sff9 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day 

otM 

onth 

0 

s 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

REO  ROCK 

MAX 

MIN 

90 
71 

95 
71 

95 
70 

96 
70 

96 
74 

94 

70 

93 
70 

93 

69 

.5 

70 

SO 
69 

84 
67 

84 
67 

85 

66 

90 
70 

92 
73 

03 

70 

84 
68 

80 
66 

85 

64 

84 
60 

83 
55 

84 
53 

87 
59 

86 

61 

90 
63 

90 

61 

90 
64 

93 
64 

84 
61 

92 

73 

86.6 
66.3 

REFUGIO 

MAX 

MIN 

95 
72 

96 
73 

96 
72 

98 
71 

98 
71 

94 
72 

93 
72 

93 
73 

87 
72 

86 
69 

90 
68 

91 
70 

91 
69 

95 
69 

95 

71 

94 
70 

90 
71 

93 
70 

89 
68 

87 
63 

88 
58 

69 
58 

92 
59 

92 
61 

93 
62 

94 
63 

96 

67 

69 
62 

94 
65 

94 
73 

92,4 
67,8 

R095T0WN 

MAX 

MIN 

93 
75 

9* 
76 

95 
76 

95 

76 

94 
74 

99 

74 

97 
75 

94 

75 

89 
73 

86 

74 

82 
71 

89 
73 

89 
73 

91 

74 

95 
73 

95 
75 

95 
76 

88 
73 

92 

72 

92 

67 

90 
61 

90 
63 

92 

66 

95 

67 

92 
66 

95 
68 

95 

72 

97 
65 

99 

70 

92 
75 

92.4 
71.6 

ROCKPORT 

MAX 
MIN 

88 
80 

89 

81 

89 

81 

91 

76 

90 
75 

88 
76 

88 
75 

85 
73 

85 

73 

82 
73 

84 
72 

87 
75 

87 
73 

88 
78 

68 
76 

86 
80 

87 
75 

87 
76 

88 
72 

66 
66 

84 
66 

66 
65 

87 
65 

66 
67 

86 
71 

88 
69 

86 
75 

89 
67 

87 

70 

88 

80 

87.1 
73.4 

SAN  ANTONIO  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

7* 

92 

75 

92 

76 

93 
7* 

91 
72 

92 

70 

88 
71 

85 
69 

78 

70 

83 

69 

83 
68 

84 
68 

87 
68 

91 
75 

90 
71 

88 

70 

76 
71 

86 
65 

85 
65 

64 
60 

86 
55 

90 
61 

90 

63 

68 
62 

88 

61 

89 
65 

92 

67 

85 
65 

89 

64 

90 
59 

87.6 
67.4 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

B9 

71 

91 
72 

92 

73 

92 
71 

93 

71 

93 
69 

93 
70 

88 
69 

86 
69 

87 
70 

76 
67 

84 
67 

84 

64 

89 
67 

90 
71 

91 
71 

90 

71 

75 
66 

85 
65 

82 
63 

83 
65 

83 
S3 

66 
57 

90 
60 

89 

61 

88 

61 

93 

67 

92 

64 

72 
62 

91 

65 

87.2 
66.4 

SEALY 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 
71 

94 

71 

94 
70 

95 

73 

93 

70 

92 
68 

89 
69 

86 
70 

83 

70 

85 
66 

86 
64 

90 
64 

93 
66 

94 
70 

88 
69 

78 
68 

67 
66 

85 
65 

63 
60 

65 

59 

88 
55 

90 
58 

92 
62 

90 
62 

90 
57 

90 
59 

85 

64 

93 
59 

95 
69 

69.3 
65.6 

sesmn 

MAX 

MIN 

96 
73 

97 
72 

96 

72 

97 

73 

97 
73 

95 
72 

93 
72 

87 
70 

89 
71 

86 
71 

84 
68 

87 

67 

93 
66 

95 

72 

95 

73 

89 

70 

78 
69 

88 
68 

87 
67 

85 
64 

67 
59 

91 
57 

93 
58 

92 
62 

93 
63 

94 
65 

96 
66 

85 
65 

93 

64 

92 
72 

91.0 
67.9 

SINTON 

MAX 

MIN 

95 
76 

96 
76 

96 
76 

98 
75 

98 
75 

96 

74 

92 
72 

85 
72 

85 

73 

83 

73 

90 
71 

89 

73 

91 
72 

94 
72 

95 
73 

95 

74 

86 
75 

92 
73 

93 
70 

90 
65 

91 
61 

92 

62 

95 
63 

92 
65 

95 
65 

95 
68 

97 
72 

96 

71 

97 

70 

95 
75 

92.9 
71.1 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

88 
71 

92 

72 

92 
72 

93 
73 

95 

74 

95 
72 

93 
72 

92 
72 

86 

71 

80 
70 

85 
68 

83 
63 

85 
63 

90 
67 

90 
71 

92 

70 

65 
72 

75 
67 

85 

65 

83 
63 

so 

57 

84 
56 

64 
60 

90 
60 

90 
64 

90 
64 

69 
63 

82 
65 

82 
62 

91 
62 

87.4 
66.7 

SOMERVILLE  CAM 

MAX 
MIN 

91 

73 

93 
72 

94 
72 

94 
73 

93 

70 

93 
71 

88 
70 

85 
67 

84 
63 

89 
70 

92 
73 

91 
68 

81 
68 

85 
63 

84 
62 

62 

59 

83 
56 

66 
61 

91 
64 

89 
61 

68 
62 

89 
66 

61 
61 

90 
69 

68.2 
66.4 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

92 
72 

93 
72 

93 

72 

93 

72 

94 
72 

92 

72 

93 
69 

93 
70 

90 
71 

83 
70 

85 
66 

82 
65 

84 
63 

86 

63 

93 

70 

92 
69 

82 
68 

78 
66 

85 
65 

83 

62 

82 
60 

83 
55 

64 
56 

90 
59 

99 
64 

86 
59 

86 
60 

67 
63 

61 
60 

91 
60 

87.7 
65.6 

YOAKUM 

*     »     • 

MAX 
MIN 

95 
73 

97 
75 

98 
76 

99 
74 

94 
76 

97 
74 

95 
75 

93 

74 

»7 
73 

91 
71 

88 
69 

91 
67 

93 
68 

97 
69 

96 
71 

94 
72 

66 

74 

95 

71 

91 

67 

86 
63 

91 
60 

93 
55 

95 
57 

95 
64 

94 
71 

95 
62 

97 
66 

69 
69 

97 
66 

93 
74 

93.5 

69.2 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

MIN 

90 
71 

92 
72 

90 
72 

92 
72 

92 
73 

93 
70 

91 
70 

90 
70 

90 
71 

85 
69 

84 
68 

86 
64 

88 
64 

90 
67 

93 
69 

92 
72 

66 
65 

83 
64 

92 
67 

87 
60 

84 
58 

87 
55 

82 

59 

90 
63 

89 
62 

88 
66 

91 
64 

90 
64 

87 
61 

92 
66 

88.9 
66.3 

ANAHUAC  tbco 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

93 
73 

93 
72 

92 

71 

92 
71 

92 
65 

93 

70 

90 
70 

87 
66 

89 
68 

87 
66 

85 

65 

89 
66 

91 
68 

91 
70 

90 
71 

91 
71 

88 
65 

86 
62 

86 
60 

85 
57 

88 
62 

89 
66 

89 
67 

90 
69 

89 
66 

91 
67 

89 
61 

86 
69 

S9.5 
67.3 

angleton 

MAX 

MIN 

91 
73 

90 
71 

92 
73 

93 
73 

94 
72 

90 
70 

91 
71 

87 
72 

86 
69 

84 
69 

85 
66 

88 

66 

92 
68 

93 
70 

93 
70 

93 
74 

91 
69 

91 
68 

87 
62 

84 
58 

86 

57 

66 
56 

90 
69 

88 
67 

90 
62 

91 
62 

92 
66 

86 
69 

92 
74 

89.6 
67,9 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

91 
7* 

91 
75 

92 
75 

93 
75 

91 
75 

94 

75 

91 
71 

92 
72 

85 
72 

88 
69 

80 
70 

87 
67 

90 
69 

92 

71 

93 

72 

93 

73 

92 
71 

81 
69 

92 

69 

66 
63 

65 

61 

87 

60 

86 
62 

91 
65 

90 
65 

90 
63 

93 
66 

94 
65 

89 
66 

93 

74 

89.9 
69.1 

9AYT0WN 

MAX 

MIN 

92 
70 

92 
72 

93 
72 

95 
71 

95 
75 

90 

70 

93 
69 

95 

70 

89 
71 

92 

73 

91 
70 

87 
64 

85 

63 

91 
67 

87 
66 

85 
64 

86 

66 

90 
70 

92 

7* 

88 

70 

94 
69 

82 
66 

66 

64 

91 
71 

90 
70 

87 
66 

93 
64 

83 

61 

86 
65 

85 
61 

89.6 
66.1 

BEAUMONT 

MAX 

MIN 

85 
78 

90 
73 

90 

75 

93 
77 

91 
72 

92 

73 

92 
72 

89 
72 

86 

70 

82 
72 

85 
68 

85 

68 

88 

70 

91 
72 

92 

70 

73 
67 

83 
68 

88 

69 

80 
62 

84 
62 

86 
61 

66 
62 

89 

67 

90 
67 

90 
69 

91 

70 

88 

70 

69 
65 

69 
66 

87.5 

69.2 

Cleveland 

MAX 

MIN 

92 

69 

92 

69 

94 
69 

95 
70 

94 

71 

93 

68 

94 
66 

93 
69 

91 

70 

83 
69 

84 
66 

83 

62 

84 
59 

89 
61 

92 
66 

93 

69 

75 
65 

84 
69 

86 
62 

85 

56 

83 
52 

83 

50 

85 
53 

91 
57 

91 

60 

90 

61 

91 
60 

90 
64 

82 

55 

91 
58 

88.4 
63.2 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

MIN 

91 

7* 

93 
75 

91 
75 

92 

75 

94 
75 

93 
74 

90 
72 

88 
72 

86 

73 

84 

70 

86 

70 

89 
68 

90 

70 

92 

71 

92 

71 

92 

73 

84 

71 

90 

71 

87 
70 

84 
63 

87 
60 

87 
58 

90 
61 

89 
66 

69 
65 

90 
62 

91 
66 

87 
66 

92 

65 

90 

68 

89.3 

69,0 

EDNA  3  SW 

MAX 

MIN 

92 
71 

94 

71 

102 
71 

94 

71 

95 
72 

94 
72 

92 
71 

87 
70 

84 
72 

85 

70 

90 
69 

87 
66 

90 
66 

93 

67 

94 
69 

93 

70 

86 

70 

90 
69 

87 

68 

82 
63 

88 
58 

88 
55 

92 
55 

90 

64 

92 
62 

92 
59 

94 
59 

86 
59 

94 
59 

92 
59 

90.7 
65.9 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

95 

7* 

95 

74 

95 

75 

95 

74 

92 

75 

93 
73 

92 
71 

90 
71 

88 

72 

84 
69 

88 
69 

89 

66 

93 

68 

95 
69 

95 
70 

93 
73 

65 

70 

90 

70 

87 
67 

85 
63 

68 
58 

89 
58 

92 
60 

92 

65 

92 
65 

92 

60 

93 
65 

82 
65 

92 

64 

92 
72 

90.8 
68.2 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

MIN 

92 

75 

92 

75 

91 

78 

91 
78 

91 
77 

94 
74 

85 
71 

88 

73 

84 
74 

84 
72 

86 
71 

86 
69 

89 
69 

86 

70 

91 
74 

91 
75 

89 
73 

82 
72 

88 
71 

89 
65 

86 
63 

85 
63 

88 

64 

88 
67 

88 
70 

86 
68 

69 
69 

90 
69 

90 
67 

89 
67 

86.4 
70.8 

6ALVEST0N  WB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
79 

86 

81 

87 
80 

87 
79 

87 
74 

85 
76 

88 
76 

85 
75 

82 

71 

82 
71 

81 
73 

82 

72 

86 

74 

85 
77 

85 

77 

84 
77 

80 
69 

85 
72 

84 
74 

82 

69 

82 

70 

61 
71 

84 
72 

83 
74 

83 

77 

84 

74 

86 

76 

83 

73 

83 

74 

85 

69 

64,1 
74.2 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

9* 
75 

94 
76 

94 
77 

94 

78 

90 
76 

92 
69 

92 
72 

87 
72 

84 
72 

84 

71 

83 
68 

84 
67 

90 
70 

94 

76 

94 
74 

83 

70 

62 
68 

90 
72 

85 

69 

83 

64 

66 

64 

86 
64 

92 

68 

66 
72 

86 
72 

90 
72 

90 

70 

84 
67 

92 

70 

91 
63 

86.7 
70.6 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

92 
75 

91 
75 

92 

75 

94 
74 

93 
75 

91 
74 

92 
72 

88 
73 

85 

73 

85 

72 

87 
70 

87 
68 

89 
66 

91 
71 

93 

73 

66 
73 

84 
70 

91 
73 

88 

71 

86 
65 

66 
63 

87 
61 

90 
64 

90 
66 

89 
66 

92 

70 

90 
68 

88 
66 

91 
64 

93 
65 

89.4 
69.8 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

93 

71 

93 
72 

95 

74 

95 
72 

96 
76 

95 

71 

93 
71 

94 
70 

89 

71 

87 
70 

87 
68 

86 
66 

86 
67 

91 
64 

92 
71 

93 
70 

62 

66 

84 
67 

89 
66 

89 

60 

68 
58 

87 
56 

86 
58 

94 
58 

92 

58 

90 
57 

94 
60 

92 

59 

65 

61 

92 
67 

90.3 
65.8 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

92 
76 

92 

78 

93 

79 

92 
77 

93 

76 

92 
73 

91 

73 

82 

74 

85 

73 

86 
71 

85 
72 

89 

69 

90 
71 

91 
75 

91 
72 

88 
75 

63 
71 

90 
71 

87 
71 

83 
65 

86 
63 

85 
63 

88 
64 

90 
68 

89 
69 

90 
65 

92 
68 

66 
67 

69 
67 

90 
79 

88.7 
71.2 

NEW  GULF 

MAX 

MIN 

93 
73 

93 
73 

94 
74 

94 

74 

94 

75 

94 
73 

91 
72 

92 

71 

88 

71 

87 
69 

83 
69 

85 

66 

88 
68 

91 
70 

90 
70 

93 

73 

92 
69 

81 
70 

90 
66 

87 
63 

85 

60 

87 
56 

87 
60 

91 
65 

90 
64 

69 
62 

92 
63 

92 
65 

68 
63 

92 
73 

89.8 
68.1 

ORANGE  4  NW 

MAX 

MIN 

93 
67 

91 
68 

90 
70 

92 

70 

91 
72 

91 
66 

92 
68 

93 
67 

89 
68 

85 
66 

86 
67 

85 
65 

86 
62 

89 
64 

91 
65 

92 
65 

76 
62 

83 
64 

67 

64 

87 
56 

84 
56 

83 

54 

85 
54 

89 
56 

69 
60 

89 
60 

90 
66 

87 
65 

69 
56 

89 
56 

88.1 
63.4 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

«9 
75 

90 
77 

89 
78 

88 
80 

91 
75 

88 

75 

89 
73 

82 
73 

82 
71 

83 
70 

86 
71 

88 
69 

88 
71 

89 
75 

89 
7* 

89 
74 

81 
71 

89 
71 

87 
69 

84 
64 

85 
61 

68 
61 

66 

64 

86 
67 

87 
68 

86 
63 

91 

66 

86 
67 

84 
66 

88 
63 

67.1 
70.1 

PIERCE  1  E 

MAX 

MIN 

93 
73 

95 
74 

96 
74 

93 
73 

96 
74 

92 

72 

92 
70 

94 
71 

88 
72 

91 
68 

84 
69 

87 
66 

88 

67 

92 
69 

95 
69 

95 
71 

93 

70 

83 
69 

90 
66 

87 
62 

85 
56 

86 
55 

68 

58 

92 
63 

91 
63 

93 

59 

94 
63 

93 
65 

86 
62 

93 

69 

90.9 
67.1 

POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

90 
78 

92 
78 

92 
80 

90 
76 

96 
79 

94 
71 

89 
73 

85 
72 

84 
73 

84 
70 

84 
71 

87 

69 

87 
70 

91 
78 

86 
79 

88 
75 

67 
71 

86 
71 

89 
70 

86 

65 

65 

61 

87 
63 

90 
67 

87 
69 

67 
74 

84 
64 

92 
71 

85 
64 

69 
68 

95 
79 

88.4 
71.6 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

91 
73 

91 
74 

95 
80 

92 
79 

92 

78 

87 
71 

90 
73 

92 
72 

88 
72 

84 
71 

85 
73 

85 
68 

67 
69 

87 
68 

90 
70 

90 
69 

80 
68 

82 
69 

87 
68 

87 
64 

86 
63 

84 
62 

85 
65 

87 
68 

86 

64 

90 
72 

69 
72 

89 
71 

90 

67 

88 
67 

87.9 

70.0 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 

75 

88 
75 

93 
74 

90 
73 

91 
71 

93 
73 

89 
72 

86 
72 

87 
72 

85 
73 

87 
70 

89 
67 

91 
69 

92 
73 

80 
66 

84 
67 

90 
72 

87 
69 

87 
60 

85 
61 

86 
59 

89 
61 

89 
65 

69 
65 

91 

71 

89 
71 

91 
68 

89 
64 

93 

70 

86.8 
69.0 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 
MIN 

91 

75 

93 
76 

95 
77 

90 
73 

92 

74 

96 
72 

93 

73 

90 
73 

85 
73 

85 

71 

84 
70 

86 
71 

87 
70 

88 

71 

93 
73 

92 
73 

91 
75 

83 
67 

88 
72 

64 
71 

86 
64 

87 
59 

88 
61 

92 
65 

69 
64 

90 
64 

86 
70 

91 
65 

67 
64 

90 
73 

69.1 

70.0 

e  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1966 


Station 

Day 

olM 

anth 

0 

a 

■ 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

PORT  C  CONNOR 

MAX 

Mm 

SLGA9  CAND 

MAX 

Mm 

92 

7* 

91 
74 

92 

74 

33 
75 

94 
76 

93 
73 

94 
70 

93 

71 

89 
71 

87 
67 

85 
68 

85 

66 

86 

67 

QC 
72 

92 
72 

90 
72 

88 

68 

82 
70 

89 
67 

87 
62 

83 
61 

86 
59 

86 

62 

90 
66 

88 

66 

69 
65 

69 
64 

90 

65 

8  5 
63 

91 
72 

69.0 
66.4 

Thompsons  3  «s« 

MAX 

Mm 

90 
71 

91 
72 

90 

71 

93 
72 

93 
73 

92 
72 

93 
70 

90 
71 

90 
72 

85 
69 

83 
69 

85 
66 

86 
6.5 

19 
68 

92 
69 

92 
72 

93 
68 

82 
70 

89 
69 

86 
64 

84 
63 

84 
57 

85 

58 

90 
62 

89 
62 

89 
63 

89 
60 

90 
66 

85 

61 

92 

72 

86.7 
67.2 

VICTORIA  nB  AIRPORT 

•     •     tt 

MAX 

MIN 

91 
75 

89 
76 

90 
76 

92 
75 

92 

76 

91 

75 

90 
72 

87 
73 

83 

74 

85 
72 

87 
72 

86 
69 

90 
72 

93 
74 

93 

74 

93 
72 

85 
72 

90 
72 

88 

70 

87 
66 

67 
62 

89 

61 

90 
63 

89 
68 

90 
68 

90 
65 

93 

70 

87 
67 

92 

69 

92 

64 

89.4 
70.5 

SC.--ERN            09 

ALICE 

MAX 

MIN 

95 
73 

96 

73 

98 
7* 

98 

73 

99 

73 

101 
67 

97 
73 

94 

74 

94 
72 

93 

70 

90 
70 

90 
71 

93 
72 

95 
73 

96 
72 

94 
73 

95 
75 

96 
72 

96 
72 

93 
65 

89 
61 

97 
63 

92 
63 

95 
64 

92 

63 

93 
68 

95 

70 

96 
66 

89 
66 

97 
65 

94.6 
69.5 

AR«STRONG 

MAX 

Mm 

96 
BO 

96 

71 

95 

70 

98 
71 

100 
80 

94 

70 

91 
74 

81 
74 

92 

70 

92 

68 

95 
70 

96 

70 

95 
69 

97 
71 

96 

70 

90 
71 

69 
68 

89 
61 

90 
67 

92 
62 

90 
65 

97 
61 

96 
62 

91 
65 

97 

70 

99 
67 

93.7 

69.1 

9ATESVILLE  3  S 

MAX 

Mm 

9*. 
74 

95 

73 

96 

7* 

07 
72 

98 
70 

97 
70 

93 
69 

92 
68 

86 
70 

83 

71 

86 
72 

87 

71 

88 
71 

91 
70 

94 
70 

95 
70 

94 
71 

89 
65 

88 

66 

89 
63 

89 

63 

86 
60 

90 
60 

92 
62 

91 
60 

92 
67 

94 
66 

96 

65 

90 
67 

95 
66 

91.6 
67,9 

3ENAJIDES  »  S 

MAX 

Mm 

96 
73 

99 

73 

97 
73 

g7 
73 

97 
73 

100 
73 

98 
69 

92 
73 

89 
71 

81 
73 

85 
71 

88 

70 

90 
73 

93 
72 

96 
72 

96 
72 

95 
73 

90 
72 

92 

70 

90 
64 

87 
63 

87 
62 

95 
64 

91 
63 

92 
63 

94 
63 

97 
69 

99 

65 

91 

68 

97 

72 

93.0 
69.5 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

97 
75 

99 

74 

100 
74 

59 
74 

99 
73 

97 
72 

93 
68 

84 
71 

85 
69 

83 
72 

86 
69 

88 

70 

87 
71 

93 

70 

96 
71 

96 
74 

96 
74 

94 

65 

87 
69 

90 
67 

89 

67 

89 
64 

92 
62 

94 
65 

93 

65 

94 
68 

97 
71 

96 

67 

90 
66 

97 
73 

92.7 
69.7 

CATARINA 

MAX 

Mm 

101 

75 

100 
75 

101 
7* 

100 
74 

100 
72 

9* 
69 

86 
68 

87 
72 

83 
71 

87 

70 

67 
70 

88 

71 

92 
72 

97 
73 

95 
72 

95 

74 

93 
75 

87 
68 

91 
69 

91 
65 

87 
65 

90 
64 

92 

63 

93 
63 

93 

65 

96 
69 

94 
69 

90 
66 

97 
68 

99 
75 

92.9 

69.9 

ChARLCTTE  5  NN* 

MAX 

Mm 

98 
76 

97 
75 

99 

74 

99 
72 

96 
70 

97 

71 

89 

67 

86 

70 

85 

71 

88 
71 

67 
68 

89 
70 

92 

71 

95 
72 

95 
72 

94 
72 

90 
72 

88 
67 

89 
67 

88 
62 

88 

57 

91 
59 

94 
59 

93 
61 

93 
61 

95 
66 

97 
70 

95 

65 

93 

47 

93 

71 

92.4 
68.2 

CCTULLA  fAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
73 

99 

75 

100 
75 

9  9 
75 

95 

74 

96 

68 

86 
69 

86 
71 

83 

71 

87 
71 

85 
70 

89 

71 

93 
73 

98 

73 

94 
74 

97 

75 

92 
75 

67 
66 

90 

69 

88 

64 

67 
66 

69 
64 

92 

61 

92 
65 

92 

64 

95 
69 

94 

70 

90 
67 

97 
69 

93 
63 

42.1 

69.7 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

97 
74 

97 

75 

97 

75 

97 

75 

95 

74 

93 
72 

82 
69 

84 
71 

82 
71 

83 

72 

86 
70 

86 
72 

92 

72 

95 
72 

95 

72 

96 

74 

92 

75 

84 
65 

89 
69 

87 
65 

87 
67 

90 
64 

92 
64 

92 

64 

93 
65 

94 
69 

91 

71 

99 
67 

95 

66 

97 
72 

91.0 
70.2 

3ILLET 

MAX 

Mm 

97 
7* 

97 
73 

98 
73 

97 

72 

99 

72 

98 
71 

94 
68 

85 

70 

88 

70 

83 

71 

85 
68 

88 

70 

89 
72 

02 

70 

95 

70 

92 

71 

95 
72 

92 
65 

88 
65 

90 
63 

68 
64 

68 
60 

90 
60 

93 
62 

91 
61 

93 
63 

97 
67 

96 
65 

91 
67 

97 

70 

92.2 

68.0 

EAGlE  pass 

MAX 

Mm 

94 

'3 

97 

74 

98 
75 

99 
75 

99 
72 

95 
73 

92 

67 

77 
68 

85 

70 

78 

70 

86 
68 

87 
70 

89 
72 

91 

72 

94 
73 

95 

73 

94 
74 

93 
64 

85 
69 

89 

67 

69 
67 

88 
67 

69 
65 

93 

64 

90 
63 

91 
67 

92 

67 

93 
68 

91 
69 

94 
70 

90.9 
69.5 

ENCJNAL  3  NX 

MAX 

MIN 

IOC 

72 

101 
73 

101 
72 

102 
73 

102 

71 

99 
71 

98 
69 

89 
69 

89 
69 

85 

71 

92 
68 

89 

70 

92 

70 

95 
70 

97 
71 

97 
71 

97 
71 

95 
69 

93 
69 

90 

62 

68 

61 

86 
61 

92 

61 

95 
62 

95 
62 

96 
64 

100 
68 

100 
63 

93 
65 

98 
70 

94,9 

66.0 

'».c:n  oak 

MAX 

Mm 

97 

75 

98 
74 

103 
75 

102 
74 

100 
73 

95 
73 

95 
73 

93 
72 

85 
71 

90 

71 

95 
72 

101  105 
72   73 

106 

74 

106 
73 

100 

74 

92 

74 

90 
71 

93 

71 

92 
69 

88 
65 

95 

66 

93 

63 

100 
64 

102 
64 

104 
70 

102 
70 

05 
70 

101 
72 

97.2 

71.0 

'*-<   ."IAS 

MAX 
MIH 

98 
75 

99 

75 

99 
75 

99 
75 

99 
74 

101 
74 

95 
73 

96 

74 

94 
74 

90 

74 

90 
72 

92 

70 

96 

72 

97 
72 

98 
72 

95 
73 

98 

76 

97 
73 

96 
72 

97 
68 

92 
62 

90 
60 

93 
60 

94 
61 

95 
63 

96 
64 

96 
68 

98 
60 

96 
67 

101 

70 

93.9 
69.9 

»C«LE=".'' 

MAX 

Mm 

74 

98 
73 

100 
72 

100 

72 

98 
72 

98 
72 

90 
69 

88 

71 

83 
70 

88 
69 

90 
68 

89 
68 

92 

70 

96 
71 

95 

75 

95 
75 

91 

74 

88 
68 

94 

68 

88 
61 

62 

60 

89 
59 

91 
61 

89 
61 

98 
66 

99 

67 

90 
67 

89 

65 

97 
67 

96 
74 

92.6 

66.6 

»PEE  = 

MAX 

Mm 

96 
74 

97 
74 

98 

74 

97 

72 

96 

70 

99 
72 

98 
72 

96 
72 

88 

70 

88 
72 

80 

70 

90 

70 

90 
72 

92 

74 

94 
73 

92 

72 

92 

75 

92 

70 

92 

68 

89 
62 

87 
60 

87 
62 

88 

64 

69 

66 

69 
64 

90 
66 

92 

64 

92 
70 

98 
64 

92 

70 

92.0 
69.3 

»»'Mf  1 

MAX 

Mm 

97 
6  9 

97 
70 

97 

70 

II 

70 

99 

70 

99 
69 

97 

70 

97 
69 

90 
69 

85 

71 

90 
69 

99 
70 

94 
68 

19 

69 

97 
69 

96 
67 

97 
69 

94 

70 

91 

66 

92 
62 

90 
39 

90 
57 

92 
96 

94 
63 

93 

56 

95 
60 

99 
64 

101 
62 

94 

62 

99 
63 

93.0 
66.0 

-»  H 

MAX 

Mm 

96 
72 

99 
72 

99 
71 

100 
71 

100 
71 

101 

70 

98 
67 

98 

67 

89 

70 

84 
70 

89 
67 

88 
67 

87 
70 

92 

69 

95 
69 

94 
69 

94 
72 

93 
64 

86 
65 

69 

64 

87 
61 

86 

60 

69 
99 

91 
62 

92 

59 

92 
63 

94 
66 

95 
64 

89 
64 

95 
67 

92.6 
66.7 

-.0.  2 

MAX 

Mm 

100 

r* 

100 
73 

102 
75 

101 

75 

102 
74 

100 
75 

90 
70 

87 
71 

82 

71 

90 
70 

89 

71 

91 
71 

94 
73 

96 

74 

97 
74 

97 
74 

95 

76 

92 
73 

95 
70 

91 

67 

69 
66 

91 
64 

94 
69 

94 
63 

94 
66 

99 
70 

102 
72 

93 

69 

OB 
70 

98 
75 

94.6 
71.1 

MAX 

MIN 

17 

M 

97 
74 

98 

73 

18 

99 

72 

97 
70 

96 
69 

92 

71 

88 

70 

82 
70 

87 

70 

86 
69 

90 
72 

93 
73 

95 

73 

45 
73 

95 
75 

92 

74 

91 
70 

91 
64 

68 

61 

86 
60 

90 
61 

91 
61 

92 
66 

94 
68 

97 
71 

100 
64 

01 

68 

98 
74 

92.9 

49.4 

»{«<» 

MAX 

Mm 

9' 
?4 

97 
74 

98 

74 

9n 

7) 

96 
72 

94 
72 

90 
67 

86 
70 

83 

71 

86 
71 

88 
66 

88 
68 

92 

71 

93 
72 

93 
72 

93 
72 

92 
73 

68 
66 

89 
67 

68 
63 

69 
62 

90 
62 

93 
62 

94 
63 

93 
63 

94 
67 

95 

70 

93 

65 

|j 

68 

100 
70 

92.3 

68.  T 

MAX 

MM 

96 

97 
73 

94 
73 

98 
7) 

97 
72 

97 
72 

92 
63 

87 
70 

87 
71 

87 
70 

82 
69 

86 
68 

91 
71 

94 
73 

92 

73 

92 
73 

90 
72 

87 
66 

87 
68 

88 
69 

68 
60 

89 
59 

92 
60 

91 
63 

91 
62 

93 

67 

99 

70 

92 

66 

04 

67 

93 

70 

91.4 
61.4 

MAX 

MIN 

101 

'1 

102 

74 

102 

75 

102 
76 

101 
74 

101 
74 

103 
74 

99 
72 

91 
70 

86 
73 

97 
73 

96 

71 

98 
72 

99 

72 

101 
73 

100 
73 

101 

74 

100 
75 

94 
66 

97 
69 

94 
69 

94 

60 

94 
62 

95 
99 

91 

60 

98 
63 

102 
63 

104 
69 

97 
71 

103 
73 

98.2 

70.0 

»itot* 

97 
'5 

97 
74 

98 

M 

99 

7| 

95 
73 

96 

70 

89 
72 

86 
70 

83 

73 

88 
70 

88 
72 

89 

71 

0/ 

72 

96 
72 

93 
74 

95 
74 

91 
70 

89 
69 

91 
63 

86 
60 

69 
60 

92 
61 

93 

61 

94 
63 

93 
68 

96 
71 

99 
66 

88 

69 

96 
74 

92.6 
69.6 

MD> 

H 

44 

76 

94 

76 

100 

99 
76 

98 

73 

96 

72 

88 
73 

88 

73 

91 
73 

93 

72 

94 
74 

93 
74 

97 
73 

98 
75 

98 
79 

94 
78 

89 
71 

96 

71 

92 

70 

89 

70 

92 
64 

93 
66 

94 
66 

93 
66 

98 

71 

100 
73 

96 

71 

91 
71 

100 
76 

99.2 

72.4 

.  . . 

• 

MM 

91 

42 

'» 

4» 

14 

94 

95 

74 

90 

•  8 
72 

89 

73 

43 

73 

90 

70 

93 

72 

89 
71 

67 
71 

95 

70 

99 
72 

68 

72 

92 

68 

92 
76 

40.7 
71.7 

•Ma 

MM 

■>■• 

'4 

96 

'1 

M 

7» 

48 

'4 

4) 

73 

98 

98 

72 

S3 

71 

92 

92 
44 

94 

72 

90 
69 

94 
67 

98 
69 

100 
69 

99 

68 

96 
69 

44.2 

70.0 

•c  » 

MM 

71 

1< 

98 

75 

-,-. 

100 
76 

'4 

94 

71 

96 

74 

«7 
71 

43 

74 

42 

71 

95 
72 

99 

70 

96 
69 

99 
71 

100 
68 

94 
69 

98 

71 

99.6 

71.2 

■(  Hit"  >»A  »► 

'» 

9' 

99 

76 

n 

100 

74 

44 
74 

41 

91 
74 

45 

74 

41 

7* 

45 
72 

II 

75 

92 

70 

101 

70 

102 
73 

44 
61 

OH 
70 

99 
75 

49.4 
72.2 

• 

99 

too 

74 

'* 

48 

M 

74 

43 

87 
74 

44 

'/ 

94 

94 
69 

99 

70 

92 

70 

96 

47 

97 
64 

101 
66 

102 
67 

99 
47 

99 

70 

44.7 
49.4 

Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

SEPTEMBER 

TEXAS 
1966 

Station 

Day  of  Month 

0) 

1 

» 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

» 

14 

15 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

< 

MISSION 

MAX 

MIN 

95 
7* 

97 
73 

97 

75 

98 

74 

98 
75 

97 
74 

94 
73 

89 
71 

95 
72 

85 
71 

97 
75 

99 
76 

101 
75 

97 
74 

97 
76 

96  95 
75   75 

85 
75 

93 
73 

93 

70 

92 
69 

93 
69 

95 
70 

96 
62 

94 
65 

97 
70 

97 
72 

95 
71 

94 
72 

96 
70 

94,9 
72.2 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

87 
80 

88 

84 

88 
82 

88 
80 

90 
80 

93 

80 

90 
71 

92 
76 

89 
77 

88 
75 

90 
77 

90 
70 

93 
78 

90 
79 

89 
74 

88  89 
80   80 

90 
78 

91 
71 

68 

86 

88 

89 

89 

88 

88 

90 

90 

89 

89 

89.2 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

89 

78 

89 

79 

90 
79 

89 

78 

91 

77 

95 
73 

92 

74 

89 

74 

87 
T* 

85 

74 

88 
75 

84 
72 

88 

74 

89 

76 

91  1  89   90 
76   77   76 

90 

76 

88 

73 

88 
69 

85 
65 

85 
65 

86 
64 

87 
65 

87 
66 

88 
73 

90 

75 

90 
70 

85 
69 

88 
77 

88.4 
73.1 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 
74 

96 
7* 

96 
73 

98 
73 

99 
73 

99 
72 

95 
72 

95 

72 

86 
73 

95 

69 

86 
70 

92 

71 

95 
72 

96  !  95   97 
71   71   73 

94 
73 

91 
71 

90 
68 

88 
63 

89 
62 

«0 

62 

91 
62 

90 
62 

94 
66 

98 
69 

98 
68 

94 
64 

98 
68 

93.8 
69.4 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

97 
73 

98 
75 

98 
74 

97 
75 

96 
76 

99 
75 

99 
75 

92 

75 

91 
73 

87 
75 

84 
75 

92 
73 

94 
73 

94 
74 

97  1  97   97 
74  1  75   75 

92 
75 

97 
74 

93 

72 

90 
69 

90 
66 

90 
66 

92 
68 

94 
66 

94 
69 

97 
71 

99 
73 

92 
72 

98 
72 

94.3 
72.6 

WESLACO  2  E 

MAX 
MIN 

99 
75 

99 
76 

98 
73 

98 

74 

99 
76 

98 
76 

97 
72 

92 
73 

85 
71 

95 
73 

91 
74 

96 
70 

97 
72 

97 
72 

98  1  98   98 
71  !  73   73 

93 
74 

93 

71 

92 
69 

91 
68 

92 
62 

93 
62 

93 
63 

95 

64 

98 
70 

99 
71 

94 

69 

97 
68 

96 

75 

95,4 

71.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

| -s 

«  -S  Jo 

o  «  « 
S  O  3 

"5 

Station 

+»  a 
c   o 
a  -h 

3  O 
10  u 
«  -H 

«  a 

rt  -a 

+»  ai 

3  0, 
CO  CO 

q 
K 

a 
o. 
■ 

> 
< 

i  a 

0 

1   1 

oj  "o  £ 

Q   J 

-1 
°  "5 

%   n 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  PM 

s 

9 

8 

s 

A 

s 
A 

to 

0> 
0> 

I 

5 

0 

m       •  2 

?  o  • 

2  u  -2 
>  w  S 

ABILENE  WB  AIRPORT 

14 

1.8 

8.S 

41 

NW 

17 

79 

82 

61 

57 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

12 

55 

6.0 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

16 

4.9 

12.7 

42 

NE 

30 

61 

87 

58 

51 

9 

1 

0 

I 

1 

0 

12 

67 

4.3 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

8 

1.1 

7.2 

36 

NE 

27 

79 

86 

58 

59 

2 

3 

5 

1 

1 

0 

12 

61 

4.9 

BROWNSVILLE  WB  AIRPOOT 

12 

5.3 

9.2 

26 

E 

17 

86 

93 

54 

65 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

8 

86 

3.8 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

12 

4.0 

8.3 

32 

N 

30 

88 

92 

60 

67 

1 

5 

3 

2 

0 

0 

11 

74 

4.6 

DALLAS  WB  AIRPORT 

8 

2.0 

8.3 

28 

N 

30 

83 

91 

65 

63 

5 

1 

3 

3 

0 

0 

12 

57 

5.2 

DEL  RIO  WB  AP 

12 

5.0 

7.0 

24+  + 

32 

30 

76 

87 

59 

51 

4 

3 

3 

1 

0 

0 

11 

_ 

4.9 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

7 

0.7 

6.8 

30 

W 

29 

63 

78 

46 

39 

1 

5 

2 

1 

0 

0 

9 

79 

3.9 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

4 

1.8 

8.0 

29++ 

36 

30 

83 

86 

62 

62 

5 

2 

2 

5 

0 

0 

14 

_ 

5.1 

GALVESTON  WB  CITY 

" 

" 

- 

25 

N 

30  + 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

3 

2 

0 

1 

10 

67 

_ 

HOUSTON  WB  CITY 

2 

1 

1 

1 

0 

5 

- 

_ 

HOUSTON  WB-  AIRPORT 

2 

1.1 

7.3 

29++ 

15 

07 

83 

87 

55 

62 

8 

1 

1 

2 

0 

1 

13 

72 

4.9 

LUBBOCK  W8  AIRPORT 

13 

2.1 

6.7 

35++ 

4 

02 

78 

64 

60 

53 

4 

3 

1 

1 

1 

0 

10 

_ 

5.8 

MIDLANO  WB  AIRPORT 

10 

3.4 

8.5 

37++ 

1 

01 

65 

92 

63 

53 

6 

1 

2 

2 

1 

0 

12 

_ 

5.3 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

1 

0.9 

6.9 

31 

NE 

07 

92 

94 

61 

74 

2 

5 

2 

3 

0 

0 

12 

63 

5.0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

13 

1.6 

6.3 

30++ 

26 

03 

90 

96 

70 

67 

1 

6 

3 

2 

0 

0 

12 

_ 

5.6 

Sit     ANTONIO  WB  AIPPOOT 

10 

1.5 

7.1 

30 

NE 

27 

67 

94 

62 

61 

3 

5 

5 

1 

0 

0 

14 

69 

5.1 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

8 

2.0 

7.5 

46  * 

NNE 

27 

87 

91 

60 

65 

5 

3 

4 

2 

0 

0 

14 

- 

5.0 

WACO  WB  AIRPORT 

5 

0.7 

8.2 

29++ 

30 

27 

69 

77 

52 

51 

3 

1 

0 

3 

2 

0 

9 

- 

4.9 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

10 

2.1 

8.8 

36  +  + 

36 

30 

86 

91 

66 

65 

1 

1 

4 

3 

2 

0 

11 

- 

5.7 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Indei 
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EVAPORATION  AND   WIND 


TEx»S 

SePUMBEB  1964 


Day  Of  Month 


10      11      12      13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


27   28  ,  29   30   31   H 


3  .« 

p  o  ► 


LON  SOLLlNG  PLAINS  02 

HOBDS  CREEK  DA" 

ft   •   ft 
NORTH  CENTRAL       03 

SARD. ELL  DAM 

BELTON  0»" 
9ENBR0CK  DAM 
DEN  I  SON  DAM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVON  DA" 
NAVARRO  "ILLS  0A" 

PRCCTOR  RESERVOIR 

STILLMOUSE  HOLLOW  OAM 
.ACO  DA" 

"MITnEv  3Am 


•    •    • 
EAST  TEXAS  04 


,=  »f!EL0  9  S 


3PLB1E"  DA"  8 


t    •    • 
'PANS  PECS        OS 


."     DA" 


•   »   • 

■  'J  O* 


»».  »«• i 


• 


»►•»• 


' 


EVAP 

HI  Ml 


EVAP 

KIND 

"AX 

"IN 


.04  .39 
56   95 


.25  .28 

58  89 

94  96 

TO  Tl 


25 

.31 

.19 

.3S 

.27 

'3 

56 

34 

92 

39 

32 

.3* 

.19 

.31 

.32 

.16  ,0T 
46   59 


33   51 

95   95 
T5   Tl 


45   65 
91 


25  .17 
60 

66 


08  .02  .09 
63:  51 
TT.   TT!   TT 


Tl   Tl   70   6T   6T   66 


,18  .28   - 

37  T3 
90  94 
6T   68 


.18  .18  .23 
18   35   29 


68   65   65 


.16  .31 

61  91 

84  86 

64  60 


26  .29 

93  40 

83  87 

60  59 


24  .29 

33  41 

92  90 

63  63 


29  .24  .26   -   .19  .29 
55   96   69  105   98   97 


28  .34  .29  .13  ,21  .17 

69  120   61  109  96  109 

92   89   91   82  86  99 

T4   66   66   62  62  64 


EVAP 

.20 

.31 

.29 

.30 

.11 

.33 

.19 

.23 

.10 

.01 

.18 

.15 

.19 

.23 

.26 

.10 

.15 

.19 

.26 

.23 

.20 

.20 

.23 

.26 

.26 

.29 

.21 

.16 

.21 

WIND 

18 

»e 

48 

'2 

11 

18 

16 

39 

33 

28 

38   30   14 

50 

39 

4  3   31 

*« 

36  47 

48 

17 

14 

23   27   37   62   63   21   52 

EVAP 

.24 

.19 

.29 

.26 

.16 

.23 

.25 

.20 

.14 

.14 

.01  .09 

.14 

.18 

.26 

.09  .04 

.12 

.15  .26 

.21 

.21 

.25 

.26  .22  .26  .24  .07  .16  .34 

WIND 

43 

64 

51 

40 

32 

29 

24 

41 

41 

41 

40   31 

19 

56 

40 

55   68 

64 

37   55 

42 

16 

24 

21   43   73   30   76   36   65 

EVAP 

.09 

.18 

.19 

.17 

.27 

.22 

.25 

.2' 

.11 

.09 

.02  .06 

.21 

.26 

.20 

.07 

.06 

.06 

.91 

.30 

.23 

.20 

.27 

.21  .30  .30  .26  .13  .19  .22 

WIND 

37 

64 

T2 

29 

33 

15 

29 

50 

33 

41 

40   22 

34 

50 

53 

49 

29 

29 

87 

94 

39 

94 

90 

23   95  105   33   64   36  127 

"AX 

85 

93 

92 

99 

95 

96 

91 

92 

90 

T3 

T6   86 

89 

96 

95 

71 

74 

98 

90   92   67 

90 

86 

66 

99   90   90   99   92   92 

"IN 

76 

'0 

66 

Tl 

Tl 

69 

69 

69 

69 

68 

65   66 

68 

TO 

65 

66 

69 

66 

61   60   56 

61 

62 

59 

63   66   67   99 

61   60 

EVAP 

.27 

.17 

.29 

.21 

.23 

.30 

.20 

.25 

.19 

.02 

.02  ,08 

.15 

.24 

.26 

.03 

.09 

.09 

.22  .26  .24 

.22 

.24 

.26 

.27  .29  .50 

. 

.19 

.33 

WIND 

50 

52 

66 

42 

44 

36 

25 

41 

4T 

60 

50 

31 

21 

62 

49 

94 

66 

97 

55   72   77 

29 

69 

38 

93   96   65 

92 

90 

63 

"AX 

97 

95 

98 

99 

96 

9T 

96 

93 

90 

TT 

74 

79 

92 

96 

100 

74 

73 

77 

90   88   69 

67 

92 

86 

90   90 

92 

77   89 

93 

"IN 

TJ 

T2 

T2 

T5 

T9 

T3 

T3 

T3 

T2 

6T 

65 

66 

66 

TO 

69 

66 

65 

65 

63   61   59 

99   62 

59 

66   66 

66 

60   60 

63 

EVAP 

.26 

.15 

.30 

.18 

.18 

.26 

.24 

.IS 

.20 

.16 

.09 

.09 

.15 

.25 

.25 

.10 

.10 

.05 

.16  .22  .27 

.26 

.29 

.24 

.21  .30 

.26 

-   .19 

.28 

WIND 

60 

54 

99 

68 

49 

92 

34 

55 

62 

66 

60 

45 

» 

T8 

66 

69 

75 

65 

70   92   88 

21 

66 

28 

69 

129 

69 

66   91 

95 

EVAP 

.26 

.13 

.36 

.33 

.27 

.29 

.28 

.25 

.18 

.03 

.06  .10 

.16 

.26 

.26 

.19 

.07 

.18 

.06 

.33  .26 

.26 

.27 

.26 

.29 

.31 

.22 

.20  .16 

.25 

WIND 

. 

• 

63 

61 

3* 

92 

34 

33 

49 

61 

52   36 

25 

63 

65 

67 

66 

52 

44 

84   99 

33 

91 

39 

97 

106 

63 

94 

52 

92 

"AX 

94 

95 

96 

96 

96 

95 

93 

91 

84 

T3 

72   75 

85 

91 

95 

95 

72 

83 

82 

84   80 

64 

68 

88 

90 

86 

90 

97 

96 

90 

"IN 

Tl 

Tl 

T4 

T5 

74 

Tl 

TO 

71 

TO 

6T 

67 

65 

66 

6T 

56 

67 

65 

63 

64 

60   60 

61 

63 

61 

62 

69 

65 

62 

62 

64 

EVAP 

.21 

.26 

.24 

. 

.21 

.21 

.28 

.17 

.11 

.15 

.09 

.11 

.13 

.21 

.31 

. 

.10 

.20 

.17 

.23 

.29 

.20 

.22 

.2T 

.90 

.29 

.25 

.20 

.19 

.24 

WIND 

58 

56 

58 

85 

33 

35 

27 

37 

62 

95 

48 

28 

36 

60 

45 

68 

52 

66 

46 

56 

70 

24 

31 

32 

60 

90 

69 

102 

39 

66 

"AX 

85 

95 

96 

97 

94 

96 

96 

86 

T8 

T3 

T9 

63 

66 

91 

97 

75 

61 

85 

80 

90 

82 

87 

90 

88 

90 

87 

90 

86 

95 

90 

MfH 

69 

69 

T2 

69 

72 

Tl 

Tl 

71 

68 

6T 

6T 

66 

66 

6T 

70 

65 

66 

67 

60 

66 

60 

99 

69 

62 

63 

63 

66 

61 

61 

64 

EVAP 

.18 

.31 

• 

• 

• 

1  .IT 

.33 

.32 

.30 

* 

ft 

1.00 

.17 

.23 

.29 

• 

• 

ft 

.69 

.29 

.27 

.22 

.21 

* 

ft 

.71 

.25 

.22 

.18 

.24 

EVAP 

.26 

•30 

.34 

'11 

.27 

.24 

.30 

.25 

.IT 

.12 

.11 

.13 

.16 

.23 

.32 

.10 

.09 

.29 

.16 
26 
85 

.26 

.30 

.91 

.26 

.2. 

.23 

.35 

.29 

m 

.19 

.29 

WIND 

39 

T> 

80 

19 

17 

29 

41 

44 

2T 

42 

30 

7 

85 

37 

92 

23 

92 

36 

57 

16 

11 

23 

96 

99 

96 

60 

93 

73 

"AX 

88 

9'. 

96 

93 

93 

96 

93 

90 

84 

T6 

TT 

76 

66 

92 

95 

81 

75 

86 

66 

83 

81 

99 

89 

68 

88 

96 

86 

76 

90 

"IN 

Tl 

72 

T3 

T3 

72 

Tl 

69 

69 

68 

67 

6T 

64 

64 

69 

70 

66 

69 

66 

63 

61 

59 

5, 

60 

61 

99 

65 

65 

60 

60 

64 

EVAP 

.30 

.'i 

.30 

.31 

.23 

.34 

.31 

.22 

.12 

.02 

.05 

.10 

.16 

.23 

.26 

.07 

.05 

.16 

.18 

.26 

.25 

.20 

.20 

.IT 

.11 

.62 

.26 

. 

.17 

.23 

WIND 

25 

M 

57 

58 

39 

39 

32 

40 

44 

33 

47 

33 

22 

60 

57 

55 

40 

66 

39 

96 

56 

92 

91 

31 

39 

90 

67 

81 

37 

67 

"AX 

92 

96 

9T 

98 

95 

101 

9T 

91 

83 

75 

82 

80 

90 

92 

95 

76 

77 

86 

87 

90 

8T 

90 

92 

96 

96 

96 

91 

66 

96 

92 

"IN 

T2 

73 

T4 

T4 

74 

T3 

T3 

74 

T2 

65 

68 

67 

67 

68 

T2 

68 

66 

68 

65 

65 

62 

62 

62 

53 

92 

65 

65 

63 

63 

65 

EVAP 

.10 

.:- 

.22 

.23 

.25 

.25 

.26 

.29 

.11 

.07 

.04 

.10 

.13 

.19 

.21 

.10 

.12 

.16 

.23 

.23 

.20 

.21 

.21 

.24 

.19 

.25 

.12 

.26 

.11 

.12 

WIND 

2T 

51 

65 

55 

29 

2T 

92 

95 

94 

88 

88 

40 

20 

39 

69 

95 

62 

92 

51 

63 

47 

34 

22 

22 

90 

55 

91 

96 

• 

22 

"AX 

88 

93 

94 

91 

96 

96 

94 

R6 

82 

Tl 

70 

61 

67 

92 

90 

79 

77 

82 

65 

82 

85 

87 

88 

89 

90 

92 

90 

85 

91 

86 

„.. 

69 

69 

Tl 

TO 

75 

Tl 

TO 

73 

65 

6T 

68 

68 

65 

TO 

68 

61 

61 

67 

63 

97 

37 

94 

69 

39 

69 

67 

66 

69 

60 

68 

EVAP 

.18 

,2C 

.16 

.26 

.17 

.24 

.20 

.2" 

•  IT 

.07 

... 

.1. 

.18 

.22 

.25 

.20 

.12 

.10 

.14 

.20 

.34 

.20 

.22 

.22 

.22 

.23 

.17 

.20 

.17 

.20 

«|ND 

26 

23 

26 

43 

41 

32 

18 

27 

38 

23 

23 

33 

22 

22 

62 

39 

93 

22 

25 

90 

49 

27 

36 

35 

60 

63 

23 

30 

5 

20 

"AX 

95 

ID'J 

95 

98 

too 

97 

101 

101 

93 

83 

67 

92 

92 

96 

96 

97 

71 

86 

91 

92 

87 

99 

92 

92 

91 

92 

95 

97 

99 

91 

"IN 

T3 

74 

T5 

T5 

75 

72 

T4 

" 

7* 

Tl 

71 

72 

69 

TO 

Tl 

70 

66 

67 

70 

69 

69 

62 

69 

65 

67 

67 

69 

71 

69 

66 

EVAP 

.24 

• 

.29 

.29 

.91 

.32 

.07 

.19 

.IT 

.16 

.21 

.26 

.25 

.23 

.16 

.16 

.26 

.14 

.21 

.29 

.29 

ft 

.92 

.32 

.27 

.1, 

.26 

.11 

-IND 

54 

11 

52 

53 

92 

33 

79 

49 

25 

36 

36 

62 

145 

27 

12 

91 

91 

90 

43 

70 

32 

12 

63 

96 

128 

96 

36 

1»1 

"AX 

96 

9< 

95 

92 

90 

99 

T3 

90 

88 

83 

91 

90 

83 

42 

42 

87 

98 

99 

90 

40 

99 

89 

91 

99 

62 

69 

96 

80 

"IN 

67 

T2 

TO 

69 

67 

66 

63 

63 

66 

65 

66 

6T 

6T 

61 

69 

69 

66 

69 

65 

64 

69 

65 

69 

69 

61 

62 

66 

99 

EVAP 

.15 

.  12 

.43 

.41 

.42 

.07 

.31 

.34 

.26 

.36 

.31 

.16 

.43 

.23 

.23 

.26 

.24 

.28 

.26 

.16 

.23 

.24 

.91 

.33 

.21 

.47 

.27 

.17 

.16 

.17 

"IND 

16 

61 

IS 

33 

T4 

36 

44 

48 

20 

28 

26 

32 

46 

56 

19 

16 

19 

29 

99 

44 

22 

26 

16 

30 

64 

64 

91 

22 

90 

-AI 

90 

92 

92 

93 

91 

86 

82 

83 

8T 

69 

83 

90 

92 

80 

90 

92 

91 

99 

90 

41 

99 

88 

90 

94 

96 

93 

69 

86 

•IN 

4T 

O 

66 

67 

42 

62 

ie 

63 

43 

64 

65 

69 

64 

42 

69 

64 

65 

67 

67 

63 

63 

64 

62 

61 

38 

60 

63 

69 

<  /»P 

.IT 

.<••• 

.45 

.46 

.99 

.44 

.24 

,et 

.20 

.07 

.09 

.30 

.24 

.21 

.36 

.21 

• 

.24 

.60 

.19 

.35 

.30 

.23 

ft 

.60 

.99 

.90 

.90 

.26 

.90 

•|N0 

-.-. 

120 

92 

»J 

32 

52 

41 

61 

37 

55 

71 

61 

46 

T6 

63 

99 

100 

49 

47 

2  9 

61 

19 

27 

71 

113 

74 

95 

39 

77 

-»» 

•  » 

»l 

9> 

92 

93 

95 

92 

73 

8T 

81 

TO 

92 

90 

69 

94 

91 

76 

69 

94 

98 

91 

91 

91 

66 

91 

96 

90 

94 

99 

92 

"IN 

»T 

M 

49 

»9 

64 

69 

66 

69 

66 

67 

58 

67 

68 

69 

69 

66 

60 

57 

65 

69 

65 

69 

66 

66 

60 

60 

63 

66 

69 

67 

.  M 

.16 

.12 

.14 

.26 

.24 

,04 

.00 

.04 

.IT 

.IT 

.20 

.24 

.26 

.06 

.06 

.33 

.13 

.19 

.15 

.16 

.20 

.29 

.31 

.32 

.26 

.91 

.17 

.92 

w|NO 

'6 

•.'. 

49 

AT 

41 

14 

41 

35 

36 

53 

51 

36 

60 

61 

41 

31 

96 

72 

96 

45 

II 

22 

31 

90 

60 

98 

97 

10T 

29 

101) 

"<l 

'5 

■i- 

99 

45 

45 

43 

91 

T9 

TO 

92 

66 

17 

92 

92 

96 

74 

40 

66 

95 

65 

62 

4T 

99 

41 

42 

66 

90 

90 

86 

92 

" 

Tl 

49 

44 

44 

M 

'  ' 

49 

64 

66 

46 

66 

TO 

71 

" 

66 

67 

62 

67 

65 

»» 

49 

69 

76 

66 

69 

46 

69 

66 

1  <«P 

.10 

.78 

./<■ 

.14 

.14 

.1/ 

./■• 

.14 

.04 

.12 

.19 

.14 

.23 

.26 

.24 

.04 

.06 

.16 

.25 

.24 

.24 

.19 

.26 

.23 

.92 

.18 

.2* 

.20 

.22 

•INO 

II 

TO 

'0 

64 

4T 

4* 

H 

42 

46 

65 

69 

32 

9T 

60 

44 

44 

73 

79 

66 

101 

92 

33 

16 

96 

62 

94 

102 

62 

T» 

•  • 

•.« 

«• 

44 

102 

73 

95 

92 

83 

41 

63 

87 

42 

95 

96 

46 

41 

74 

91 

66 

85 

90 

92 

9' 

96 

97 

42 

99 

17 

92 

46 

4T 

'I 

T2 

TO 

TO 

II 

44 

TO 

6T 

AT 

6T 

TO 

T2 

70 

47 

67 

66 

69 

II 

91 

60 

62 

66 

99 

67 

66 

66 

66 

.19 

■  • 

./I 

.••. 

.11 

.19 

.  II 

.14 

.19 

.04 

.11 

.04 

.14 

.10 

.16 

.16 

.10 

.25 

.20 

.24 

.19 

.16 

..'n 

.16 

.19 

.17 

.13 

.13 

.14 

•  l"0 

M 

4  0 

50 

40 

40 

40 

5', 

40 

40 

90 

40 

60 

40 

40 

40 

40 

AO 

60 

40 

LOO 

40 

20 

13 

69 

90 

90 

90 

30 

60 

6.56B 
1710 


6.528 
2015 
99.6 
67.0 

6.168 
1033 

9.69 

1319 

5.59 

1507 
88.1 
65.3 

6,0TB 
1606 


6.03B 
1900 

6.61 

1T20B 

86.9 

66.1 

6.20B 
1594 
8T.2 
65.9 

T.69B 


T.IOB 
12T8 
66. T 
65.7 

6.09B 
1378 
89.7 
67.0 


3.64 
1326B 
66.6 
66.1 

5.76 

956 
92.5 
69.6 


6.99 
1665 
68.2 

65.5 

6.62 

1114 
88.9 
43.3 


6.30 
1444 
67.7 
63.3 

5.976 
1535 
67.2 
66.6 


6.34 

1910 
91.4 
66.5 

4.67 

1440 


JUI»r*n'«  M'.l*.  1 '.ll-.wWj  KtptU.n   ln'U. 


CONTINUED 

£.\ 

/A 

r^ 

'it/ 

V1J 

VJ1 

M  1 

\Vi 

u 

vv 

11MJ 

If 

TEXAS 
SEPTEMBER 

1966 

Day 

Oi  Month 

3  „  u> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

SOUTH  CENTRAL       0? 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
63 

90 
7* 

.30 
76 
9* 
70 

.32 

82 
95 
73 

.32 

62 

97 

72 

.36 

61 
98 
71 

.27 
40 
96 
73 

.25 

50 
92 

71 

.20 
91 
88 
69 

.18 
54 
88 
69 

."9 
29 
SO 
66 

.22 
26 

83 
68 

.18 
37 
83 
66 

.19 
33 

84 
66 

.24 
66 
90 

70 

.28 
63 
91 
72 

.29 

60 
90 
70 

.16 
40 
62 
68 

.16 
49 

76 

67 

.20 
37 
86 
60 

.24 
39 
83 
69 

.28 
61 

80 
60 

.23 
35 

82 
60 

.23 
38 
83 

61 

.24 

35 
92 

65 

.28 
58 

91 
66 

.27 
61 
88 

63 

.27 
62 
90 
65 

.37 

73 
91 
63 

.17 
49 
82 
62 

.26 
77 
90 
63 

7.29 

1367 
97.9 
67.1 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

IT 

.29 
39 

.37 
45 

ft 
ft 

* 

.80 
77 

.23 

14 

.29 
21 

22 

ft 
* 

ft 
ft 

.37 
41 

.17 

7 

.31 

9 

.22 

26 

24 

.07 
10 

ft 
ft 

.30 
19 

.26 

21 

.29 

30 

.23 

13 

.23 

12 

.18 

16 

• 
ft 

.68 
96 

.13 
27 

.24 
32 

.19 
23 

.21 

47 

6.698 
687 

•    ft    • 
UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.32 
119 
91 

T5 

.35 

123 
97 

74 

.60 
163 
97 
75 

.22 
51 

90 
75 

.30 
149 
99 

75 

.34 
92 
95 

76 

.21 
59 

90 

71 

.11 

78 
86 
71 

.09 
60 
86 

70 

.13 

SO 
S4 
68 

.19 
79 
92 
69 

.18 

65 
89 

67 

.21 

80 
92 
68 

.43 

130 
94 

73 

.21 

134 
99 

74 

.21 
81 
89 

72 

.14 

93 

88 
70 

.19 

80 
92 
69 

.29 

99 
90 
68 

.39 

101 
61 
69 

.28 

88 
87 
60 

.92 

68 
88 

61 

.28 
76 
90 
64 

.32 

107 
90 
68 

.36 

119 
91 
67 

.28 

89 
91 
63 

.30 
86 
92 
69 

.42 

137 
86 
63 

.23 

66 
19 

66 

.30 
136 
92 
74 

8.06 
2880 
90.4 
69.4 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.1* 
22 

100 
77 

.20 
28 

102 
76 

.21 
19 
98 
79 

.19 
20 
103 

77 

.23 

30 
105 
78 

.21 

48 
96 
T5 

.02 
36 
99 
71 

.22 

90 
99 
71 

.16 
54 
89 

74 

.19 
59 
91 
72 

.20 
94 
88 

72 

.33 

60 
92 

.17 
35 

97 
70 

.24 

17 
100 
72 

.24 

17 
103 

74 

.20 
37 
103 

74 

.21 
66 
101 

70 

.07 
36 

84 
71 

.20 
43 
98 
70 

.30 
68 

94 

76 

.37 
101 
69 
62 

.29 

36 
90 
62 

.17 
27 
91 
62 

.24 
19 

90 
70 

.16 
21 
96 
66 

.21 
23 

96 
69 

.21 
23 

96 
67 

.26 
30 
95 
68 

.26 
72 
90 
69 

.29 

26 
93 
66 

6.37 

1199 
99.6 
70.8 

ft    *    ft 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 
55 

98 
76 

.33 
69 

99 
77 

.36 
43 

100 
77 

.31 

38 
100 
77 

.33 
38 

103 
76 

.22 

28 
100 
75 

.22 
32 

94 
73 

.13 

31 

88 
73 

.11 
26 

89 
75 

.10 
13 
88 

74 

.13 

19 

88 
73 

.15 
21 
94 
73 

.19 
23 

96 

77 

.19 
21 

99 
76 

.27 
30 

101 
77 

.27 
28 

100 
77 

.25 

30 

100 

77 

.27 

38 
96 
73 

.19 

17 
92 
72 

.23 

24 

97 
71 

.23 

26 
93 
75 

.19 
12 
96 
69 

.22 

96 
64 

.22 
14 
98 
66 

94 
68 

.26 
32 
95 
69 

.28 

98 

.27 

38 
97 
76 

.23 
29 
96 
63 

.28 

42 
97 
73 

6.99 
863 

96.1 
73,4 

LAREDO  NO,  2 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

101 
76 

.3* 
68 

100 
75 

.37 

60 
101 
75 

.39 
52 

106 

79 

.28 

11 
106 
76 

.36 
20 

102 
76 

.14 

19 
89 
74 

12 

86 

74 

.07 
8 

?! 

.18 
13 

97 
75 

.20 
19 

98 
75 

.15 

10 
97 
79 

.24 
32 

102 
75 

.25 

30 
102 
75 

•  27 
33 

101 
73 

.21 

27 
103 
75 

.28 
29 

101 
77 

.21 
23 

100 
73 

.29 

13 

103 
74 

.23 

16 
98 

72 

.21 

12 

96 
71 

.21 

6 
97 
69 

"'J 

100 
66 

.23 
13 

98 
66 

.21 
32 

98 
69 

.25 

37 

98 
71 

101 

.27 
39 

98 

.23 

11 

100 
72 

.20 
34 
96 
79 

7,299 

766 
98.6 
73.4 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

EVAP 
WIND 

■49 

36 

.39 
59 

.62 
60 

.41 
92 

.62 
36 

.26 

20 

.37 

32 

.66 
38 

18 

.09 
13 

.19 
25 

.31 

26 

.26 
27 

.41 
30 

.30 
34 

.37 
39 

.38 

34 

.23 

40 

.20 
24 

i: 

.38 
33 

.28 

24 

.22 

17 

.32 

17 

.36 
25 

.25 

29 

.39 

39 

.29 
33 

.33 
33 

9.81B 
999 

ft    ft    • 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.61 

99 

?! 

.39 

91 
96 
73 

.60 
102 
98 
73 

.41 
92 
99 

73 

.41 
93 

102 
74 

.29 

40 
99 

75 

.37 

77 
100 
79 

.32 

83 
97 

74 

.24 
69 
92 

73 

.16 
47 
85 

74 

.26 

66 
95 
72 

.26 

76 
94 
71 

.32 

67 
97 
71 

.35 

79 

100 
73 

.38 
78 

100 
73 

.40 
89 
97 
73 

.35 

80 
99 
72 

.32 

93 

99 

73 

.24 
70 
99 
71 

.33 

110 
93 
68 

.39 
94 
92 
68 

.33 

71 
92 
63 

.33 
93 

92 
63 

.37 
55 

93 

64 

.31 
65 

92 
65 

.35 

76 
95 
65 

.37 
89 

96 
67 

.38 
101 
98 
69 

.39 

86 
96 
6, 

.34 

107 
97 

71 

10.17 
2382 
96.0 
70.6 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

«C 
100 
76 

.66 
69 

101 
77 

.39 

43 

99 
76 

.34 

41 
102 
74 

.39 

64 
101 
76 

.45 
85 

100 
75 

.26 
»2 

102 

7* 

.18 
36 
98 
79 

.10 
12 

85 
74 

.28 
26 
95 
72 

.25 

37 
95 
73 

.32 

43 

100 
74 

.38 

42 

101 
75 

.36 

49 
100 
73 

.33 

43 

100 
74 

.43 

63 
99 
73 

.32 
45 
99 
76 

.16 
39 

94 
TT 

.27 
43 

?2 

.28 
52 

92 
79 

.36 
54 
93 
65 

.34 
36 
99 

69 

.32 
31 
94 
66 

.24 

31 
92 

68 

.24 
34 

96 
68 

.36 
37 
97 

.36 
56 

99 
73 

.30 
34 
98 
72 

.33 

48 
98 
76 

.37 
93 

97 
79 

9.36 
1362 
97.2 
73,4 

BEEVILLE    5    NE 
POINT   COMFORT 


EVAPORATION   MEASURED    IN  A    SUNKEN   SCREENED   PAN   OF    24-INCH   DIAMETER. 
ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION    PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Stance 
and  Depth 

Time 

Day  ot  month 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

B  AM 

67 

68 

69 

64 

62 

65 

63 

64 

63 

66 

66 

67 

65 

67 

64 

61 

62 

58 

61 

60 

61 

60 

62 

62 

62 

62 

64 

57 

60 

60 

63.1 

6  INCHES 

8  AM 

71 

71 

71 

69 

67 

68 

67 

67 

68 

70 

70 

70 

69 

71 

68 

62 

63 

62 

63 

61 

62 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

62 

63 

65 

66.3 

12  INCHES 

8  AM 

- 

73 

- 

IB  INCHES 

8  AM 

- 

72 

- 

2  FEET 

8  AM 

72 

71.3 

3  FEET 

8  AM 

- 

70 

70.5 

4  FEET 

8  AM 

- 

70 

69.8 

6  FEET 

8  AM 

- 

68 

67.0 

8  FEET 

8  AM 

" 

66 

66.8 

BUSHLAND  1  WSW 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP. 
SLOPE  1  *  TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 


VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
-    297    - 


STATION  INDEX 


g    2     COUNTY 


hCKEEt.1    1    ;£ 


ILTC    *    ;- 


ALVO«D    *    NE 
AMAftlLLO    *e    4|0PCST 
AMISTAD    DAM 
AMAriUAC    TBCO 

in::-":  M 
-  .:-i-. 

AHGLETC* 


*SCm£R    CI TV 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
A3T-VB    CITY 
UPQHOM 

•them 

ATLANTA 

-.     itRPORT 

AWALO* 


.  ■     .     -  . 

:-[tH 

■       -    .       OAN 

0ATE5VILLE    J    S 

M*     CITY    bATEOvORKS 

BAY Tow* 


cciz  o; 

003* 
0120 

9129    03 


MALE 

TAYLOR 

HOWARD 

LAMPASAS 

SHACKELFORD 

PARSER 

JIM    WELLS 

BREwSTER 

CHEROI.EE 
BRAZORIA 


POTTER 

l/EftDE 

CHAMBERS 
GRIMES 


SAN  PATRICIO 
ARCHER 

TARRANT 
3*2  09'  KENEDY 

LAHAR 

STONEWALL 


.337  03 


0367  0 

039*  o; 
0*0*  0' 

■ 
0*2  8  0 


CASS 


*37  0'  ARANSAS 


CALLAHAN 
PECOS 

RUNNELS 
REEVES 

KENOALL 


BAYTi 


i  no  2 


eE*.':*  D*» 

0665    03 

BELL 

benaviocs 

.689    0' 

DUVAL 

3tNA.lJ.Ei     T     S 

■ 

■ 

BCfttMOOK    DAM 

TARRAN 

:£*.!-. s 

UTO*    02 

0776    06 

REAGAN 

BIO  lAAE   NO   2 

0779    06 

REAGAN 

S1G    1PM  *0    FIELD    STA 

- 

hQ*aR0 

BIG    SMI*tt 

07e*  o: 

HOWARD 

BIG   wElls 

-797   g: 

DIMM1 T 

8UUKO 

0932    96 

■ 

■ 

. 

•LLC 

086*   0' 

LEE 

0902    06 

■ 

.-      I  MUM     ill 

BOWlt 

BUOY 


■ 
Of»l    Dl 


FANNIN 

MONTAGUE 
LIPSCOMB 

o»l-SU6 
hutchinson 

MGNTAG„t 

- 

>L-,-A- 

*|NN£T 

i    MCCULLOCH 


•   28   i  101    02 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


96  *8 
99  2* 
102    18 


97  28 
9B    25   J 

98  25 


15        5P       SI* 


25        8A        BA 


ID    MID       6AC 


27  770      8A 


2690 
2*7* 
ilUO 


98    *S         1*12       7P 


100    32 
102    57 

1     .     II 


iliO       7A      7A,  C 


10J    00 

98    07 

<a  S3 


|C 

9* 

BO 

*70 

Dt 

... 

2* 

313 

-i 

100 

5* 

22*0 

I  > 

97 

-5 

815 

■-* 

•  7 

57 

1109 

>l 

•7 

M 

556 

21 

9* 

00 

)5) 

10 

IOJ 

11 

■      ■ 

97 

t: 

1* 

•  5 

91 

;; 

l*>9 

II 

„ 

360 

to 

104 

** 

■     ■ 

*9 

98 

27 

0' 

102 

:- 

«..'.. 

M 

,, 

i  ' 

1550 

'1 

n 

to 

■    ■ 

00 

Q] 

801 

•.., 

u 

1* 

II 

i&v 

101  f 

B07 

»/ 

.<. 

■-. 

.: 

■■' 

■■  .., 

10  V 

Dl 

|*T0 

55 

100 

11 

2  J)5 

00 

104 

^•'1 

II 

95 

S2 

*• 

IOM 

M 

101 

M 

■ 

12 

»• 

IT 

9*1 

1', 

H 

fl 

■ 

v 

*• 

-* 

M 

»• 

22 

15 

va 

/. 

v 

.• 

1  .  »» 

M 

M 

W* 

ii 

•  ■* 

*./ 

BOO 

57 

•*■ 

*.* 

M 

BO 

1*9* 

.« 

»7 

»1 

>« 

■M 

M 

16 

Ml 

,i 

I1H 

|«| 

>' 

>• 

»1 

*»< 

■ 


M.     0.     HOOD 

U    S    WEATHER    OUREi 

LEONARD    COLEMAN 


LEONARD  M.    MAHONEY 

WILLIAM  H.    HUOG1NS 

MRS.     0.  LURLINE     FtLI 

CITY    OF  ALVIN 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
INT  BOUNORY  *  WATER 


ANDREWS  COUNTY  AIRPi 

CITY  OF  ANGLETON 
WILLIAM  T.  ASHMORE 


MAC* 


ROBER 


ROBERT  L.  HERNDOI 
JOHN  V.  LONGAN 
CHARLES  T.  HAWKE: 
HAZEL  W.  PELHAM 
VOLNEY  WOMACK 
ALBERT  BAu&H 

KBUD 


fcli. 


V1L 


CLYDE    GRAVES 
RADIO    STATION    Ki 
REEVES    COUNTY    W 
ELROY    SCHNELLE 
CORPS    OF    ENGINE 
BROWN    HAMLIN 
ES    SLI 


PK£  -■ 


PENUtfiG 


S    CORPS    OF    ENGINEERS   | 


-OLLSCHLAEGER 
.    HARE 
CANTRELL 


JOSEPH  t.  HUGi 
VIVIAN  ALLEN 
ECTOR  B.  FlELi 
LAWtRfcNCt  M. 
W.  &.  SlfclN 
CHARLES  V.  MU; 
w.  t.  HLMbREt 
UEAtRICL    fl.    M 


CITY    Of    BURNE 
USDAi    ARS 
I  HALMI.HS    E 


ERR 


4  1  V. 


M.fcRSUN 
i     iON    '  WAWFURD 

DAMCfl    I    HOWARD 

..A*K|  ION     IAYI  Of 

S   CORPS   Of    i  N  ■ ' 

fl.     Ml  A-.AMtR 

CILLC  M.  |N  101  '■ 
RT  B.  POGGENPUHL 
t,PM    SCMAH  -      ■ 


'-     HALM 
MtlLA    ■ 

.      BJtl    I     -     ,AHGA 


■ 

■ 
l/A»PlL     HLA(> 


I 
'..      •    . 

■ HAPMAN     I 

|MI     i  . 

MOHPIb    M 




BJIOII 


RAYMOND    ».     NAN 1 1 

■ 
l^'««LG    8.     •VjIm 

'Hf'.llf        I 

■  ■ 

■ 


STATION 


COLUMBUS 
COMANCHE 

COMMERCE 
COM STOCK 
CONCORD    1    H 
CONLEN 
CONROE 

COOPER 
COPE    RANCH 
COPPERAS    COVE    NO    2 
CORNUDAS    SERVICE    S 
CORPUS    CMRISTI 
CORPUS    CHRIST  I    WB    i 
CORSICANA 
CORYELL    CITY 
COTTONWOOD 


ANE 


FILLS    ( 

CRESSON 
CRIDER    RAN) 
CROCKETT 
CROSBYTON 
CROSS    PLAIN 


I    PLAINS    3    NNE 


CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NW 
CYPRESS  1  Sw 
DACUS 

DA1NGERFIELD  9  S 
DALHART  FAA  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
OANEVANG  2  SE 
DARROUZETT 


DEL  RIO  WB  Al 
DEN 1  SON  DAM 

DENTON  2  SE 
DEPORT 
DEWEYVILLE 
D1ALVILLE  2  l 
DICKENS 

DILLEV 


I  EAGLE  LAKE 
| EAGLE  MTN  I 
! EAGLE  PASS 


I  EDNA  3  SW 
, EDOM  1  NW 
El  CAmPO 

el  paso  wb  i 

ELDORADO 
ELDORADO  11 
ELDORADO  19 


OKI  MCKAVLTT 


COUNTY 


' '•*"" 

MM  j>  »T<m   wii 
OAJU  i*    LABI 
OAftOtH    CIT* 
IMOIN  CHIT  ; 

■ 
'ftl  0*01  TOWN 

MORM    ■»'■' 


COLEMAN 

BRAZOS 

MITCHELL 

COLORADO 

COMANCHE 

HUNT 

VAL    VERDE 

RUSK 

DALLAM 

MONTGOMERY 

DELTA 

STERLIN6 

CORYELL 

HUDSPETH 

NUECES 

NUECES 
i NAVARRO 
' CORYELL 


05'  CRANE 
031 BOSOUE 
0  3  HOOD 


1  CROSBY 
2128  03  CALLAH. 
2131  03  CALLAH, 


ZAVALA 
DEWITT 

I  MORRIS 


2S98|  03,  ERATl 


I  SCHLEICHER 

,  SCHLEICHER 
SCHLEICHER 


MCCULLOCH 

COMAL 

CORYELL 


LIPSCOMB 

MONTAGUE 
HOWARD 
il  l  t     DAVIS 
MENARD 
PCCOS 


LA     -.ALL1 

■ 
ANDERSON 
Mill  .I'M 
URA20RIA 


IRION 

HEMPHILL 

BORDEN 

OALVtSTON 

M  Al       ".Ml  !.. 

OLAfcKOCK 

.11  Ml  INI, 
CORYtLL 
WILLIAMSON 

i  ivi  Ml 
Lie 

UPONUM 

PICOi 

..i-i  M 

."HI  "  VI  M 

GILLtlPIC 
MILL* 


OBSEHVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


3  31  50 
1  30  35 
3  32  23 


33  15    95  53 


j  33  *0 

I  32  07 
|  32  10 


1  99  13 
96  28 
102  20 


95  27 

101  1* 

99  10 

99  08 


! 102  33 
32  51  96  51 
"  ""   96  11 


,  121  30  18  ,  93  *5 


i  21  I  96  49 


i  111  28  *2  I  100  29 


mr*  mary  a  stringer 
u  s  fed  aviation  agency1 
colorado  city  fire  fept 
erwin  j.  kn1ppel 
sam  p.  hatchett 
henry  elbert  wood 
george  humphreys 
mr  daylon  j  miller 

,  jesse  c.  davis 

1  g.  w.  fullen 


DIE    i 


'fDGES 


CHAMBER   OF    COMMERCE 

I  ,  U   S   WEATHER   BUREAU 

RADIO    STATION   KAND 


I  U    S    FED    AVIATION   AGENCr 
VALL1E    SUE    SORHELLS  ' 

JOE    E.    LOWER Y 
MPS    ELSIE     LEE    PHILL 
MRS.     OflA    YORK 
BYRON    CRIDER 
JAMES    h.    GIBbS 
CITY    OF    CROSBYTON 


575|   5P   5P 
25*fl,   7Al   7A 


2200,   9A   9A| 


99    51 

2060 

99    50 

2076 

96    *1 

71 

95    38 

*90 

96    17 

106 

106    2* 

3918 

100    35 

2*32 

«     F 


CHESTEP 


JOHNNIE  w.  DOLEN 
AUBREY  Z.  DENNIS 
LONE  STAR  STEEL 

u  s  fi.ii   aviation  agency 


U  S  WEATHER  BUREAU 
i  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  CITY  OF  DENTON 
1  ASBURY  C.  NIXON 

CHARLES  P.  THOMSON 

JOHN    W.     ThOMASON 
1  J.   A.   CHESNE7 

,  KATHRYN    S.    OEwOODY 

J.    A.    POLAN5KY 

EDWIN    RAMEY 
■   HOWARD    V.     COOK 
1   B.    L.     MUCRELL 

w.    E.    TtN    EYCK 

W.    L.    LAOEW1G 

DELBERT   l.   shafer 

RADIO  STATION  KUDO 
,  DUNCAN  WILSON 

!  LEE  DOWELL 
I  C.  £•  DOWDY 

TARRANT  CO  WlR  CONTROL  ' 

ALONZO  GARCIA 

JAMES  K.  SMITH 

G.  H.  SP1SER 


:.  WALKER 

OF  ELECTRA 
N  0.  LUNDGREN.  JR. 


dtR 


OOTP.IN 


HK    GEORGE    D   POPE 

MACK    M    TOES 

ALFRED    TtLISCMU 

U    S    AGR1    STAU+CONS   OFF 

MILTON    HARRISON 

KENNETH    V.    SHARPE 
ELBERT    H.    FOSTER 
>  ITMei    '  ■    OILMORE 
BARRY    SCOBEE 
GEORGE   C.    BURLESON 
J    WEIR    HALL 


.  i.'. 


,TMEM 


.    UF     LNGINLLAi 


L.    M. 

WARfJOHION 

UYRON 

.       I..,,'.,    1     1 

AHLI  .y 

.    OUTLAND 

TOM   W. 

HLNDtRSON 

JOE    FU 

DOYLE 

iTJ (  i 

r  iMimi 

i  .    i"  i  1 

ILKA^ 

>WR    AND    LIGHT 

AlH(H    HUI'tAU 

PMILLI 

>    MILLER 

A.    IIAHW1'. 

AGG1L    RLYNOL0» 

PAT    D. 

HOLT 

HI  kill  H 

J      ,       W|  1    IVA1 

UHllUI 

".    II 

III  „.U  1 

1     G.     KOtMLl" 

|   P.AMU 

\    1.    11  ILL 

u?Uw. 

00  OH 

THOMA! 

'"  ■  " 

HARRY 

ILLIN 

TMIL     M 

.    w[BIR 

9\  "i  I 

STATION  INDEX 


STATION 


groesbeck 
groveton 

GRUVER 

GUNTER 
GUTHRIE 
HAGANSPORT 
MALL  RANCH 
MALLETTSV1LI 
ILTON 


I HARLINGEN 
! HARPER 
HART 

HASKELL 

HAWKINS  1  E 
HEB8FJONVILLE 
HEMPSTEAD 

HENRIETTA 


HIGGINS 
HILLSBORO 
HI  NOES 

| HONDO 
HONET  GROVE 
HORDS  CREEK  DAM 

HORGER 
(HOUSTON  MS  CITY 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

HOUSTON-ADD1CKS 
IH0U5TON-AL1EF 
J  HOUSTON-BARKER 

HOUSTON-DEER  PARK 
| HOUSTON-HEIGHTS 

HOUSTON  INDEP  HEIGHTS 

HOUSTON-WEST8URY 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SATSUMA 
i HOUSTON-SPRING  BRANCH 

' HUMBLE 

IUMBLE  PUMP  STATION 
HUNT 

HUNTSVILLE 
HURST  SPRINGS 


JACKSBORO 

JACKSON  HILL  GUARD  : 

JACKSONVILLE 


JOHNSON  CITY 
JOURDANTON 

JUNCTION 
JUNCTION  FAA  , 
JUNO 
JUSTIN  4  S 

KAFF1E  RANCH 

KARNES  CITY 

KATY  WOLF  HILI 
I  KAUFMAN 
JKEMPNER 
.KENEDY 

KENNEDAlE  6  S: 

KENT 
I KEPRvlLLE 


LA    Tui 


i    1    S 


LAKE    ABILENE 
LAKE    BRIDGEPORT 
LAKE    COLORADO    C 
LAKE    KEMP 
, LAMES A    1    SSE 
LAMPASAS 
LANGTRY    NO    2 
LAREDO    NO.    2 

LAWN 

LEAKEY 
■  | LEAKEY    NO    2 

LENORah 
i ' LEVELLAND 

LEWISVILLE    DAM 
'  , LEXINGTON 
|:  LIBERTY 
'    LINDEN 
1 1 LI PAN 
|   LIPSCOMB 


I  LITTLE    ELM 

H LITTLEF1ELD    NO.    2 

!  LIVINGSTON    2    NN£ 

LOCKHART    2    ; . 

LONDON 
'   LONG    LAKE 
I   LONGVIEW 

LOOP 

LORAINE 

LOREN20 
LOVE LADY 
LUBBOCK    9    N 
jLUBBOCK    HB    AIRPORT 
LUFKIN   FAA    AIRPORT 
LULlNG 


'LING  2 

(LYNXHAVEN 


'MAOISONVILLE 


*Ch 


Oft     HOUSTON 


>l| LIMESTONE 


CAMERON 

GILLESPIE 

CASTRO 

HARTLEY 
MASKELL 
WOOD 
JIM  HOGG 


MCLENNAN 
HAMILTON 
LIPSCOMB 


311, 08  HARRIS 


ft327l  OS    HARRIS 


:av. 


>ASO 


BAYLOR 
DAMSON 
LAMPASAS 
VAL  VEROE 


5113  06  REAL 

5114  06  REAL 
5158  01  MART  IN 
5183  01!  HOCKLEY 
-•19.'  :i  DENTON 


5256  03 
5265 

5271  0. 


539S 

Oft 

541o|  01 

5424 

5*29 

0  7 

5-M 

07 

S4U 

07i 

5477 

CALDWELL 

KIMBLE 

ANDERSON 

GREGG 

GAINES 

MITCHELL 

CROSBY 

HOUSTON 
LUBBOCK 


29  30 

33  46 

32  13 

33  06 
32  27 
31  18 

31  29 

32  58 

33  12 


31    03 

36    15 

33    27 


36    07 

32    01 

8    28    43 

2    36    30 


.  HARRIS 
I  HARRIS 
l    HARRIS 


Oft    SAN    AUGUST1I 
04!  CHEROKEE 

03  WILLIAMSON 


LEUN 

BLANCO 

ATASCOSA 

KIMBLE 

KIMBLE 

VAL  VERDE 

DENTON 

JIM  HOGG 


06  LAMPASAS 
07!  KARNES 
031  TARRANT 
05  CULBERSON 


BELL 

KLEBURG 
NEWTON 
BORDEN 
BOSOUE 

SWISHER 
ETTE 


95  08 
101  24 

96  45 
100  20 

95  14 
99  36 

96  56 
98  07 

100  07 


99  IS 
102  07 
102  24 


98  12 
102  28 


99  34 

94  10 

95  22 
95  17 
95  39 
95  36 
95  44 
95  08 
95  26 
95  25 
95  28 


II  31  40  | 
1  31  59  | 
15;  33  14  , 


33  15 
I  29  50  ] 
I  32  46  ! 


31 

21  1 

30 

1/  1 

28 

b<* 

30 

30 

30 

09 

33 

02 

27 

05 

3? 

28 

53 

29 

5* 

31 

OU 

3? 

34 

31 

30 

02 

31 

07 

27 

32 

30 

i  ! 

3; 

3  7 

i? 

30 

22 

2  2 

79 

55 

2fl 

57 

31 

59 

3? 

1ft 

31 

13 

3? 

20 

33 

45 

17 

42 

31 

o3 

^9 

*e 

31 

0? 

32 

08 

29 

44 

29 

3? 

18 

33 

33 

04 

30 

2% 

30 

03 

31 

3? 

31 

36 

14 

33 

10 

33 

56 

30 

w 

45 

29 

54 

31 

39 

1? 

29 

3? 

54 

32 

24 

33 

UO 

31 

07 

31 

ft,1 

31 

39 

1ft 

29 

41 

29 

58 

30 

57 

99  50 

99  54 

97  50 

100  55 

101  56 

98  11 
101  14 

96  29 

99  45 

99  46 

99  50 

101  53 

102  23 


102  20 
94  56 
98  41 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


565'   8A   6A 


4941   8A   7A 


FRED  H.  ROBERTSON 

MISS  EMMA  JEAN  CECIL 

DAISY  L.  SLATON 

DAVID  H.  BAKER 

JOHN  G.  LITTLE.  M.D. 

CHARLES  W.  POTTS 

F.  M.  THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAL  W.  ENGLISH 

ALVA  J.  ShREVE 

VERNON  H.  LOFTIN 
ARTHUR  W.  EVANS 
FRANK  BROOKS 
RUTH  B.  HUMPHREYS 
MRS.  H.  MARGARET  POOLE 
THOMAS  C. 


LEO  i 


HER 


MRS.  JEWELL  S.  CASEY 
OTTO  RAHE 
HORTIE  E.  LOMAN 
HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  COL 

INACTIVE  4/19/65 
J.  D.  SARTAIN 
WESLEY  R.  DEAN 


HOLLY  SUGAR  COUP 

DEWITT  C  CHAPMAN 

W.  R.  HAMPTON 

JOHNNY  H.  STE1NLE 

RADIO  STATION  KHBR 

MA21E  H1NDES 

H.  J.  0ONDL1NGER 

WALTER  M.  knuRH 

RICHARD  M.  MCCLEARY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  JEAN  OATES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LtJERT  W.  LIESTMAN 


.ILLIE  : 


FRY 


SHELL  OIL  COMPANY 


ANDREW  F.  CRANDALL 
JAMES  0.  CRANBERRY 
TJMMIE  u.  KEEPERS.  Jl 
ETHEL  C.  POWELL 
WILLIAM  C  NIX 
HOWARD  Hi  BROWNING 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 
CLAUDE  STARK 
GEORGE  w.  6AISDON 
LYMUN  L  HQLLINGSWORTl 


I  LEVI 


UEIKE 


!  PECOS  COUNTY 

j  BERTRAM  FOX 
MILDRED  L.  LACY 
RADIO  STATION  KE8E 
CLARENCt  MC  UOUGALL 
JAMES  H  JONES 

I  CARNES  R.  MANNING 


1  ROBERT  C.  CONNOR 

KK  oROS.  LBR.  CU 
ERT  H.  JUNGERMAN 
EN  S.  COLEMAN 


MAuRILE  <-.  ARCHLR 
MRS.  NORA  M.  euro 
ELVA  J.  HARRIS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
TEXAS  COLL  ARTi  AND  INI 
RICHARD  A.  LANHAM 
MRS.  CLIFFORD  JAMES 
DOLE 


MRS. 


I  REA 


FED  CORRtCTlONAL  INST 

OTIS  H.  SEABOLT 

W.  G.  MASS1NGILL 
TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 
SHIRLEY  J.  BANKS 
RAOIO  STATION  KPET 
RECTOR  A.  WOLF 
WILDON  C.  CHAMBERLAIN 
JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  BEULAH  C.  SHORES 

R.  S.  COX 

JOHN  A  RICKS 

GROVER  SPRINGER 

LOUIS  L.  DUNLAP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

EWALD  P.  LERCHt 

THOMAS  E.  LEWIS 

PAUL  F.  GAMMILL 

BUTLER  B.  IVES 

LLOYD  FRY 


T.  V.  ROBINSON 
WAYNE  G.  MILLARD.  SR. 
FRANCIS  F  MILLS 
JOHN  W.  KING 

WILLIAM  0.  L1STON 

JAMES  H.  CLICK 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 

IVAN  J.  MERRITT 

W.  J.  MC  CLEARY 

C.  L.  SECOR 

W.  M.  COVEY 

ROSS  MADOLE 


w 

OBSERVATION 

O 

z 

Z 

U 

U 

g 

0 

TIME  AND 

0 

O 

P 

TABLES 

STATION 

LI 

B 

COUNTY 

< 

c 

3 

z 
0 

< 

OBSERVER 

3§ 

1 

Q 

Q 

3 

I 

a 
1 

i 

S 

MAGNOLIA 

5ft  90 

04 

MONTGOMERY 

!„ 

30  13 

95  45 

275 

7A 

GRADY  E.  ADAMS 

MARATHON 

5579 

05 

BREWSTER 

30  13 

103  15 

4025 

BA 

ALBERTO  U.  GARCIA 

MARCO 

5583 

06j  CONCHO 

3 

31  07 

99  33 

1995 

7A 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  CHARCO  MARNE  RCH 

5591  05j  JEFF  DAVIS 

11 

30  29 

104  07 

5300 

: 

EDNA  G.  SMITH 

5592 

051  PRESIDIO 

11 

104  10 

4750 

LYNN  E.  DIXON 

MARFA  NO  2 

5596 

05  PRESIDIO 

11 

30  18 

104  01 

4706 

5P 

5P 

HARRY  W  FIRSTBROOK 

MARLIN 

5611 

03  FALLS 

1 

31  19 

96  54 

415 

6P 

FARR1S  w.  HARDEN 

MARSHALL 

5618 

04  HARRISON 
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RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

6484>  02  COLEMAN 

3 

31  59 

99  37 

1975 

7A 

J.  0.  BARNETT 

NUGENT  4  NW 

6494J  02'  JONES 

1 

32  44 

99  43 

1685 

M 

MARY  F.  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

6495'  06  COKE 

3 

12  01 

100  18 

2029 

7A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 
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REFERENCE    NOTES 

egarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,    3600  Manor  Road, 
rto  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totalB 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dnily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  00.         Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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42.9 
42.5 
41.2 

43.4 
38.0 

37.7 
38.9 
40.7 

*2.7 

40.2 
38.8 
44,  JM 
39.8 

37.3 

45.9 
38.9 
36.1 

43. OM 


43.0 
45.3 

39,4 
46.6 

46,6 
39,9 
36,6 
40.5 
49,7 

41.1 
39.8 
41.7 
43.4 
42,6 

40.0 
40.5 
38.2 
42.5 
42.7 

40,9 
38.0 


51.6 
51.5 
48.5 
47.7 
46.6 


73.8  39.9 

75.5  49.0 

79.4  |  48.7 

74.6  48.8 
75.4  49.2 


77.7 
76.3 

75.4 
75.4 
75, OM 


49.6 
44.0 
48.8 
48.3 

44,  9M 


77.2  47,4 

77. 7M  51, 1M 

77.8  j  47,4 
73,7  44.4 

77.9  47.6 


76.4 
75.4 
74.6 
75.9 
76.2 


49.1 
47.7 
45.4 
47.9 
48.4 


57.7 
61.3 
63.7 
60.3 
37.3 

57.3 

58.5 
60.2 
58.8 
56.7 

58.2 
55.2 
55.2 
55.5 

56.4 

57.8 
55.8 
55.7 

60. 5M 
57.8 

34.7 
61.2 
56.6 
55.1 

57, 9M 


60.9 
59.2 
35,7 

61.2 

61.7 
37.0 
55.1 

36.1 

60.7 

57.1 
36.7 
57.6 
58.7 
58.9 

55.8 

57.9 
55.0 
59.4 
59.0 

56.7 
53.9 

37.8 


64.1 
65.0 
63.2 
62.8 
61.0 

56.9 

62.3 
64.1 
61.7 
62.3 

63.7 
60.2 
62.1 
61.9 

60. OM 

62.3 

64.  4M 
62.6 
59.1 
62.8 

62.8 
61.6 
60.0 
61.9 
62.3 


2.8 


•   .3 


4.2 
4.7 


2.6 


1.2 


4.6 
3.0 


2.1 
4.3 


230 
164 
111 
191 
251 

237 
224 
195 
209 
264 

232 

303 
302 
302 
272 

236 
291 
285 
189 
247 

313 

171 
261 
»04 
226 


170 
204 
298 
159 

133 
230 
303 
273 

182 

259 
273 
232 
212 
210 

283 

247 
316 

202 
216 

260 
341 


U9 
105 
127 
133 
173 

261 
135 
122 
151 
138 

HI 
196 

159 
147 
207 

139 

96 
138 

208 
138 

128 
166 
199 
154 
144 


.29 
.07 
1.23 
.33 
•  13 

.23 

.20 
.60 
.36 
.49 

.17 
.1* 
.25 
.18 
.12 

.31 
.03 
.00 
1.63 
,47 

,04 
,00 
.02 


T 

.60 

,66 

.80 

•  63 

.09 
.13 

.08 

.70 

.43 
.42 

.00 
.00 
.01 

.23 

.62 
.19 
.24 

•  05 

.32 

.06 


2.09 
1.04 

,66 
1.34 

.44 

•  41 
.73 

1.38 

.00 
,88 

•  54 

•  43 
.90 

1.12 
.55 

1.25 

.98 

.57 

.40 

1.03 

.27 
.11 
.63 

1,40 
,99 


2.55 

1.36 


.02 


2.01 


2.00 


1.23 
.86 


-  1.49 
.  1.13 

•  1.20 

-  1.64 

•  1.09 


1.46 
1.32 


.76 

1.80 

.88 

1.55 


1.37 


1.93 

1.98 


1.03 
.33 
.13 

.23 

,20 
.60 
.36 


.17 

.11 
.19 
.11 
.12 

.31 

.03 

.00 

1.63 

•  47 

•  04 
.00 
.02 
.40 
.07 


T 

.25 

.35 

.46 

.33 

.09 
.10 
.08 

.50 

.29 

.40 
.00 
.00 
.01 

•  16 
.42 
.09 
.24 

•  OS 

•  2T 

.04 


1.96 
.92 
.49 

1.10 
.49 

•  22 
.35 

1.11 

.00 
,60 

•  42 

•  34 
.37 

.39 

•  30 


.56 
.20 
.41 

.27 

«H 
.44 
.90 
.75 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


<2 


Precipitation 


a 


SEYMOUR 

SHAMROCK  R»0I0  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

•INTERS  9  NNE 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


ALBANY 

archer  city 
bard. ell  dam 
belton  dam 
benbrook  dam 

BONHAM 
BON  IE 
BOYD  3  SE 
BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 

BROWNwOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DAI.UAS  wB  AIRPORT 

DENISON  OAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 

EASTLAND 
EVANT 

FERRIS 

FORT  ■ORTH  nB  AIRPORT 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

GLEN   ROSE 

GOLCTM.AITE 

MAMAM 

GRANBuRV 
GRAPEVINE  OAM 

GREENVILLE  7  Nw 
GROESBECK 
HAMILTON 
MCMHCTTA 

H|CC 

»Illsb;s'. 
jacksboro 

<  k  ,i  -i  . 
«lLLEEs 

i»» 

"ARllN 
»C  G" 

»J»I» 

"I'iE'Al  "ELLS  FAA  AP 

U«UM  "IllS  DAM 

P»»I4 

»»1GIA  *J>»    STATION 
»IS|N«  »•»» 

■MMM 

I  4  >■ 

.  '  »- 

..    . 


M 
78. 5M 
74, 6M 
75,6 
76.1 

77,6 
7*. 5 

77.5 
75.9 


77.0 
76.1 
77.7 
79.6 
76.1 

76.5 
76.6 
76.5 
76.1 
77.  9 

76.7 
81.9 
77.9 
79.3 
76.9 

77.5 
71.0 
76.6 
77,8 
79.1 

77,5 
77,7 
7*. 7 

¥ 
82.0 

79.6 
77,8 
76.0 
79.7 
76.3 

75.5 

79.* 
78.6 
74.7 
79.3 

79.0 
78.7 
79.3 
80.* 
76.1 

81.1 
79.1 
77.1 
76.9 
77.9 

78.3 

77.0 
75.5 
74.1 
77.3 

76.5 
71.5 
73. 5M 
76.0 
79.9 

75.2 

74.5 
74.1 

•  '/.(•- 
81. 0» 

81.1 
"■.■) 
'8.1 

80.4 
79.2 


M 
*3.4M 
46, 9M 
*6,* 
45.1 

49,2 
45.2 

*8.8 
45.9 


*7.8 
50.* 
51.1 
5*. 5 
52.1 

*8.8 
50.6 
*6.3 
*6.9 

48.5 

50.9 
54.0 
50.5 
*9.0 
53.5 

SI. 4 

51.6 
49.7 
46,1 
50.9 

51.6 
52.2 
46.5 

F 
53.3 

48.4 
52.0 
46,7 
50.6 
52.0 

48.5 
SI. 6 
48,6 
*5,7 
49.7 

50.2 
50.0 
48.9 
52.8 
31.0 

32.9 

50.4 
52.0 
53.4 

50.8 

30.2 
49.1 
30.4 
48.1 
49.8 

50.7 
50.5 
48. 5M 
48.9 
33.9 

49.4 
43.3 
31.0 
51.4 
31. 9M 

34.1 
30. 1 
32.0 
33.6 
32.0 


74.*     49.1 


M 
61. OM 
60.  8M 
61.0 
60.6 

63.4 

59.9 
63.2 

60.9 

61.9 


2.4 
3.3 

4.4 
7.1 
4.1 

2.7 
3.6 
1.4 
1.5 
3.2 

3.8 

8.0 

4.2 

64.2 

3.2 

4.5 

64.8 

3.2 

2.0 
5.0 

4.6 

5.0 
0.6 

M 
7.7 

4.0 
4.9 
1.4 
5.2 
4.2 

2.0 
3.3 

3.6 
0.7 
*.5 

«.6 
4 
«.l 
6.6 
3.  » 

7.0 
4.8 

*.8 
5.2 

4.4 

4.3 

3.1 
3.1 
2.1 
3.6 

3.6 
4.3 

2.0M 

2.3 

4.* 

2.1 
0.9 
3.7 

6.2M 
6.3m 

'.6 

2.4 
3.4 
8.1 
3.4 

47.9 


3,8 


3.6 


4.3 


3.6 
2.9 
4.2 
5.0 
2.6 


3,0 
4.5 


2.9 
6.4 


•  5.1 

-  3.0 

•  6.3 

•  3.9 


4.3 


-  3.8 


2.4 
4.3 


1.1 

3.1 


32  21. 
36  20 
35 | 20. 

33  16 
33  20 


34  20 

14  20 

33  20 

33  19 

39  20 


3B 

20. 

>; 

20 

J6 

23. 

17 

20 

V 

20. 

14 

20 

37 

23. 

33 

20 

34 

16 

)1 

16 

II 

20 

II 

20 

30 

14 

ia 

20 

ii 

20 

ii 

20 

!■> 

19 

)., 

?>. 

J* 

20 

11 

20 

11 

20 

33 

14 

208 
180 

188 

126 
199 

180 


1*5 

121 

89 

55 

99 

122 
U8 
156 
162 
123 

118 
45 

102 
95 

80 


82 
125 
161 

75 

90 
79 

178 

*3 

114 
87 

168 
8* 
99 

128 
63 
110 
177 
101 

93 

107 
95 
59 

96  | 

"l 
til 
69, 

Tl 
92  J 

95 

117 
113 
133 
117 

109 

86 

152 

137 

60 

137 

17* 

107 

71 

6  7 

*7 

133 

71 

32 

80 

128 


.35 
.55 

.94 
.61 
.21 

.70 

.38 

.59 

2.54 

.81 


1.24 

•  67 
1.10 

.21 

2.78 

1.00 
.83 
.93 
.90 
.73 

1.10 

.63 

.96 

1.39 

1.87 

.48 

•  73 
.62 

1.03 
.46 

1.83 

1.48 
.67 
.10 
.36 

.87 

.39 

,84 

1.37 

1.36 

2.39 
.87 
.38 
.68 
,85 

.56 
.57 

.87 

.00 

1.94 

•  44 

.08 
2.02 
1.09 

.77 

.76 

.71 

1.63 

1.09 
.73 

1.10 

3.38 

.96 

.14 

.45 

.73 
1.29 
1.81 

.29 
1.11 

.23 

•  74 
.04 
.01 

1.71 

•  72 


2.05 
1,20 


2.28 
1.57 


1.54 
2.26 

1.39 
1.99 
1.98 
1.57 
.83 


1.73 
2.09 


1.11 
2.24 


1.77 


.«2 


2.31 


2.36 
1.63 


1.39 


1.63 


-  1.41 


2.43 
1.V9 


2.34 
2.12 


.30 
.50 
.91 
.49 
.16 

.33 

.29 

.50 
1.20 


.80 
.50 
.88 
.20 
1.41 

.** 
.42 
.41 
.56 
.32 

.87 
.35 

.46 
.94 

1.4* 

.26 
.53 

.30 
.40 
.31 

1.32 

1.24 

.32 

.10 

.22 

.43 
.23 

.38 
.90 
.46 

1.81 
.77 
.29 
.17 

•  41 

,30 
.17 

.43 
.00 
.92 

.28 

.08 
1.20 

.43 

.49 

.36 
.43 

•  78 
.61 

.42 

.88 

2.60 

.45 

.36 

.31 

.32 

.72 
1.34 

•  26 
.32 

.25 
.32 

.03 

.01 

1.30 

.41 


5 

17 

1 
18  I 

5 

IT  | 

18 

1 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.01 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
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TEXAS 
OCTOBER    1966 


Temperature 

Precipitation 

w  a 

S  x 
>  JS 

<s 

|1 

01 

B 

> 
< 

■3 
J 

|z 

ii 

Q 

A 

01 

2 

Q 

a 
5 

a 

ID 

e 
6> 

a 

H 

0.  ot  Days 

■3 

E- 

•1 

>■ 

Q 

6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-a 
So 

a 

1 

i 

I 

s! 

5  ► 

hi 

e>« 

WHITNEY  DAM 

78.4 

31.0 

64.7 

92 

10 

34 

20 

90 

2 

0 

0 

0 

.41 

.38 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

64,2 

•  3.6 

.95 

•  1.89 

.0 

•    »    » 

EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

80.5 
79.0 

77. T 
79.5 

54.4 
54.6 

49.8 

50.8 

67.3 
66.8 

63.8 
65.2 

94 
91 

91 
92 

4 
14 

10 
14 

36 
37 

37 
32 

20 

20 

20 
20 

51 
54 

106 
88 

5 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

1.64 
1.59 

3.77 
1.06 

-  1.21 

.74 
.76 

1.30 
.32 

15 

14 

11 
18 

.0 
•  0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 

0 

CLARKSVILLt  2  E 
COLDSPRING  5  SSM 
COLLEGE  STATION  FAA  Ap 
CONROE 
CROCICETT 

75.5 

79.3 

79.0 
80,4 
78.2 

48.7 
51.1 
55,7 

52.9 
49.7 

62.1 
65.2 

67.4 
66.7 
64.0 

88 

94 
91 
94 
91 

14. 

1 
13 

1 
15* 

32 
35 

39 
35 
33 

20 

21. 

20 

20 

21. 

123 
94 
46 
72 

103 

0 

4 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.22 

6.82 
2.16 
5.85 

1.15 

1.61 
3.20 
1.95 
1.78 
.40 

5 

15 

14 

5 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY  1  N 
EVADALE 
FAIRFIELD 

77.1 
76.1 
76.8 
78.4 
78.2 

53,1 
53,9 
47,9 
32.7 
52.6 

65.1 

65.0 
62.4 
65.6 
65.4 

89 
88 
91 
91 
89 

14 
14 
14 
1 
14 

37 
34 
31 
37 
34 

20 
20 
20 
20 
20 

76 

84 

126 

101 

74 

0 
0 
2 

2 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.22 

.80 
3.25 
4.69 
1.21 

1.18 

.38 

2.02 

1.80 

.42 

4 
4 
5, 
15 
I 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN 
FRANKSTON 
GILMER  2  U 
GLADEwATER 
GROVETON 

79. 6M 
76.0 
75.3 
81.3 

47. 3M 
46,8 
47.5 
48.2 

63. 5M 
61.4 
61.4 
64.8 

91 
88 
88 
92 

15 

13* 
15. 
14 

31 
32 
34 
31 

20 
20 
21. 
20 

109 
151 
150 
101 

2 
0 
0 

4 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
1 

0 

0 
0 

0 

2.86 
3.38 

2.46 
2.00 

1.33 
1.89 
1.02 
1.28 

13 
5 

18 
IB 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

80.6 
76.3 
79.4 
77,9 
78.4 

54.5 
47,7 
53.3 
50.9 
53.5 

67.6 
62.0 
66.4 
64.4 
66.0 

•  3.8 

95 
90 
92 

90 
90 

5 
5 

14 

10. 
15 

38 
34 
41 
41 
38 

20 

21. 

20 

21. 

20 

57 
134 
65 
87 
55 

6 

1 

5 
2 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.85 
1.53 
2.83 
6.23 
1.41 

•  1.78 

•  .44 

2.00 

.60 

1.69 

1.85 

.55 

18 
5 

17 
1 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG VIEW 

78.3 
75.9 
79,9 
78.5 
77,3 

50.1 
49,0 
32,2 
49.3 
49.3 

64.2 
62.5 

66.1 
63.9 
63.3 

•  2.2 

•  5.0 

92 

88 
90 
93 
89 

1 

14. 
9 

1 
14 

34 
34 
36 
34 
34 

20 

20 

20 

21. 

21. 

U7 
138 
82 
129 
103 

3 

0 
1 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6,76 
2.68 
4,87 
5.67 
2.04 

2.01 
.  1.03 

2.30 
1.24 
1.48 
2.04 
.92 

15 
15 
1 
15 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

LOVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

79,2 

78.9 
80,9 
75.5 

M 

50.2 
51.4 
54.2 
47.5 
44,6 

64.7 
65.2 
67.6 
61.5 

M 

-  3.8 
•  6.8 

91 
91 
92 
88 
88 

14* 
13* 

4 
14. 
14 

34 
37 
35 
34 
28 

20 
20 
20 
20 
21 

92 

91 

46 

153 

3 

4 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

3 

0 
0 
0 
0 

0 

2.76 

3.40 
1.57 
1.99 
2.07 

•  1.02 

1.40 

1.15 

.88 

.55 

.79 

1 

4 

15 

18 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
PALESTINE 
PINELAND 

75,1 
79,3 

77, 3M 
78,0 

48.7 
49.8 
51.  1M 
48.7 

61.9 
64,6 

64. 2M 
63.4 

•  3.3 

•  4.8 

88 
92 
90 
91 

15. 

5 
14 

5. 

33 

35 

40 
34 

20 
20 
21. 
26. 

128 
92 

91 
136 

0 
3 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

4.42 

2.58 

.96 

6,45 

-   .57 

•  2.00 

3.07 
.97 
.43 

1.73 

5 

15 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

4 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNW 

SPuRGER  DAM  B 

SULPHUR  SPRINGS 

78,5 

76.8 
75, 7M 
77,2 
75,5 

50.9 
54.4 
48.8 
52.6 
46.9 

64.7 
65.6 
62. 3M 
64.9 
61.2 

91 

88 
87 
91 
90 

4 

\ 

1 
10 

33!  20 
41|16 
31  20 

38  20 
31  21. 

103 

67 
137 
105 
144 

3 

0 
0 
2 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

8.17 
1.23 
5.85 
8.30 
3.86 

4.93 

2.68 
.71 
5.45 
2.51 
2.52 

5 

18 
5 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 

1 

4 

1 

TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 

74.1 
76.0 
78.5 
77.8 

48.  OM 
49.1 
51.7 
51.6 

61. 1M 
62.6 
65.1 
64.7 

89 
89 
89 
90 

10 
15 
13. 
15 

35  20 
30J20 
35  20 
36120 

158 
126 

100 
78 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

I 

0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.70 
2.78 
5.10 
1.54 

1.72 
1.11 

1.28 
.75 

5 
5 

1 
1 

.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 

0 

DIVISION 

64.3 

-  *.1| 

3.34 

.19 

.0 

•   •    * 

TRANS  PECOS         05 

j 

ALPINE 

BAkERSFIElO 

balmorhea 
candelaria 
chisos  basin 

73.5 

76.5 
7N9 
82.3 

72. 8M 

44,6 
48.9 
45.5 
47,9 
50, 6M 

39. 1    -  5.9 

62.7  , 

61.7  !  -  4.6 

65.1 

61. 7M 

83 

90 
92 
92 
82 

13* 

14 

14. 

13. 

13. 

32 
35 

32 

35 

37 

25. 

19 
15 
29 

19 

200 
122 
135 
72 
133 

0 

1 

3 
4 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

? 
0 
1 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.87 
3.77 
1,99 
1.64 
6.47 

2.66 
.57 

1.9* 

2.05 

.63 

,64 

4,29 

5 
5 

5 
8 
5 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 

3 
3 

3 
2 
2 
2 
3 

1 

1 

0 
0 
2 

cornudas  service  sta 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

78.4 
76.0 
78.2 
7'. 9 
78.3 

39.4 

47.5 
49.7 
46.3 
41.8 

58.9 
61.8 
64.0 
62.1 

60.1 

-  2.3 

90 
89 
90 
89 
88 

11 
14 

10. 

11 

17. 

28 

35 

37 
33 

31 

20 
20 
20 
18 
29. 

197 

ISO 

99 

126 

158 

1 

0 
2 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

0 
0 
0 

5 

0 

0 
0 
0 
0 

.03 
1,38 

2.40 
.01 
.05 

.   .84 

.03 
.73 

1.96 
.01 
.03 

7 
5 
5 

7 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

4 
3 
0 
0 

0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

fort  hancock 

ft  stockton  kfst  radio 

granofalls  3  sse 

KENT 

la  tuna  i  s 

80.4 
76.8 
78. 9M 
77.5 
78. 5M 

39.4 
45.9 
45. 9M 
44,6 
46.  1M 

59.9 
61.4 
62.  4M 
61.1 
62. 3M 

89 
93 
95 

87 
88 

12. 
3 
3 

9. 
11 

30 
35 
35 

40 
34 

31. 

25. 

26 

31. 

29. 

177 
160 
138 
132 
122 

0 
3 
4 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

11 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
2,48 
2.15 
1.34 

T 

T 
1.77 
.90 
.54 

T 

7 
3 
5 

11 

7. 

.0 
•  0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 
4 
5 
0 

0 

2 
2 

1 

0 

0 

1 

0 
0 

0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

75.2 
74.9 
79.9 
77.8 
67.0 

41.3 
42.2 

44.8 
46.0 
46.2 

58.3 

58.6 
62.4 
61.9. 
56.6 

86 

83 
94 
90 
77 

13. 
12 

13 

12. 

8 

28 
30 
30 
35 

30 

20 

18 

19 

25. 

19 

220 
200 
137 
139 
^59 

0 
0 

4 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

8 
3 
3 

0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

2.05 
3.18 
.41 
1.21 
2.18 

1.02 

1.33 

.36 

.32 

•  64 

5 
5 

4 
3 
6 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

1 

3 
4 

2 

3 
0 

1 

3 

1 
1 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


<2 


Precipitation 


«  E 

If 


o 


PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENkELL 

PRESIDIO 

REO  BLUFF  OAM 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

.INK  FAA  AIRPORT 
YSLETA 

DIVISION 


EDWARDS  PLATEAU 


AHISTAD  OAH 
BIG  LA<E  NO  2 

BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

BMW 

Burnet 

CAMP  aOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

DEL  RIO  NB  AP 
EDEN  1 

ELDCRADO  U  NM 
FRE0ERICKSBUR6 
JCHNSCN  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

<ERRVlLLE 
LAMPASAS 

LANSTRV  NC  2 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

"ASCN 

"C  CA»EY 

"ESINA 

"ENARD 
"ERTZON 

:zos» 

PAINT  RCCK 
PANCAlC 

PRADE  RANCH 
»»'«r  IS 
•0MI1  LEE 

-  - 1  n«s 

5»'.  UMCLO  C»» 

3A1  »NOEL^  »b  airport 

SA1  3*8* 

»TE»L!'.t  CITY 

•  *'E»  /ALLEY 
:MON 


VXTm  CI 


.B  »I»PO»T 
--  »l»U« 
•  It. 

■ 

»T|  .'.    »P 
i  ». 


' 


Ij  I  ■■ 

■ 


77. 8M 
78.9 

M 
83. 9M 
77.7 

TT.7 

76.  8 
78.0 
75.1 

77.  OM 

77. Z 
78.5 


81.5 
75,7 
80.7 
80.2 
82.9 

80.3 
79.* 
SI. 5 
79.7 
75.1 

81.6 
60.9 
77.0 
80.5 
82.7 

79.6 

79. 5M 
81.  * 
80.7 
80.6 

82.3 
81.7 
79. 3M 

77.7 


79.1 
79.1 
77.9 
79.5 
10.6 

79.9 
76.0 
78.1 
t 

75.4 

76, T 
79.7 
77.6 
76.5 
85.5 

77.5 


•  0.9 

•  l.« 

•  3.6 

•  1.9 

•  0.1 

•  «..< 
II. I 

•  1.3 

•  1.5 

•  1.3 

•  2.1 

•  >.' 

•  >.T 

•  5.1 

•  *./ 


51. OM 

♦  5.7 

M 
5Z.4M 
46.6 

«6.1 

46.9 
47.4 
44,7 
46. 4M 

♦  5.7 
41.7 


55,1 

45.9 
50.0 
52.0 
51.6 

46.4 
50.2 
51.5 
49.6 
45.5 

55.3 

48.1 
46.4 
51.6 
50.3 

46.8 
48,  4M 
46,7 
48,5 
54.0 

47.7 
51.2 

43. 7M 

50.0 

47.6 

45.1 

47.3 
47,0 
47.2 
50,9 

47.1 
48.6 
47.5 

M 
46.8 

46.9 
49.1 
47.5 
45.0 
52.2 

45.9 


56.2 
60.4 
37.9 
54.2 
55.9 

59.8 

54. t 
64.* 

41.4 
34.4 


■... 

55 
39 


64. 4M 
62.3 

M 
68.  2M 
62.2 

60.9 
61.9 
62.7 
39,9 
61. 7M 

61.5 

60.1 

61.5 


68.3 
60.8 
65.4 
66.1 
67.3 

63.4 

64.8 
66.5 
64.7 
60.3 

68.3 
64.3 
61.7 
66.1 
66.3 

63.2 

64.  OM 
64.1 
64.6 
67.3 

65.0 
66.5 
61.  SM 
63.9 

H 

62.1 
63.2 
62.5 
63.4 
65.1 

63.3 

62.3 
62.8 

M 
62.1 

62.6 

64.4 
62.6 
60.1 
48.9 

61.7 

64.2 


33.7 


3.9 


3.1 
2.3 


2.9 


2.0 
3.2 


•  2.2 


5.5 


2.1 


2.4 
2.8 


-  1.* 


1.0 


89  14. 

90  13 
94J14 
88  13 


33  23 

35  20 

29  20 
32125 

31  20 

38  23. 

31  20 


it 


t! 

14. 

31 

21. 

II 

14. 

42120 

|] 

10 

44 

20 

97 

10 

38 

21. 

II  1). 

52 

20 

93    12 

47 

/'.. 

IB 

5 

33 

21. 

91 

13 

36 

20 

0' 

4 

11 

20 

;<. 

13 

33 

20 

93 

9. 

42 

20 

93 

4 

36 

20 

91 

9. 

" 

ZO 

89 
142 

23 

136 

160 
135 
134 
165 
121 

133 
US 


33 

170 
89 
67 
37 

109 
96 
54 
91 

185 

26 

99 

136 

70 

69 

121 

105 

113 

93 

40 

91 

72 
177 
102 


149 
129 
127 
120 

*3i 

U4| 

131 
139 


145   0 


Hi] 
103 
132 
162 


41  11 


M 

2 

0 

1 

II 

3 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

l<. 

9 

0 

0 

St 

7 

0 

0 

II 

2 

0 

0 

7 

4 

0 

0 

<.<• 

9 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

<.«. 

9 

0 

0 

1/ 

4 

0 

o 

/I 

7 

0 

0 

in 

9 

0 

0 

1'J 

7 

ll 

0 

1) 

1 

0 

0 

>l 

■> 

0 

0 

4.54 
1.21 
1.20 
1.98 
.08 

.06 

2.96 

3.98 

.38 

.56 

.68 

.02 

1.70 


1.59 
5.11 

•  64 
.21 
.64 

.38 

.26 
.46 
T 
3.99 

1.26 
.33 

1.19 
.72 
.72 

.48 

2,01 

.24 

•  39 
1.84 

.04 
T 

.15 
2. 82 

.46 

.59 
2.37 
2.37 
1.02 
1.89 

.13 
4.81 
3.44 

.66 
1.31 

1.90 

.00 

1.23 

2.74 

.62 

2.88 

1.32 


.60 
1.68 
1.29 
1.14 

.63 

.76 
1.Z7 
1.34 

.63 
1.67 

.70 

.46 

1.45 

1.38 

1.36 

.17 


.52 


2.51 
2.54 


-   .72 


2.90 
2.13 


2.38 


1.40 
1.18 


.07 
.71 


1.01 


2.23 


1.19 
1.72 


1.84 
1.91 


.  2.34 


1.67 
.86 


3.29 

.91 

1.20 

1.02 

,05 

.06 

1.86 

3.02 

•  24 

.45 

.37 

.01 


1.37 

4.15 

.20 

.11 

.62 

.28 
.16 
.38 

T 
1.92 

1.25 

.16 
.63 
.32 

.37 

.31 

1.10 
.12 
.28 
.98 

.04 
T 

.13 

1.47 

.27 

.30 

1.31 

1.60 

.60 

1.00 

.10 

2.30 

1.90 

.68 

.90 

1.36 

.00 

1.14 

1.37 

.36 

1.48 


.38 
1.34 
.82 
.29 
.21 

.21 

.33 

.60 

.43 

1.42 

.45 
.28 

1.30 
.91 

.70 

.40 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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TEXAS 
OCTOBER    1966 


Temperature 


<2 


Precipitation 


I  a 


o 


i   5 


HONDO 
KENEDY 
KlNGSVlLLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LUll  NO 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

0E0  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHvILLE 

SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

DIVISION 

ft    #    # 
UPPER  COAST        08 


ALVIN 

ANAHUAC  T8CD 

ANGLETON 

BAY    CITY    WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  3  SW 

el  camdo 

freeport  2  nw 
galveston  wb  city 
houston  wb  city 
houston  wb  airport 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULF 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

Thompsons  3  wsw 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

DIVISION 

ft    ft    ft 
SOUTHERN  09 


Alice 

armstrong 
batesville  3  s 

BENAVIDES  T  s 
CARRI20  SPRINGS 

CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 

EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FAlFURRIAS 
FOwlERTON 

FREER 

XAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 


82.8 
87.3 

85. 9M 

81.0 

80.8 

82.2 

77.3 
84.5 
83.2 

83.0 

81.2 
84.9 

85. n 
80.4 
80.1 

80.1 
82.1 
83.7 
84.3 

80.8 

81. 1M 

79.7 

86.9 


80.0 
81.4 
80.4 
82.1 


79.4 
61.6 
82.8 
82.2 

80.0 
75.9 
78.8 
80.1 
79.9 


81 
80 
78 
80 
82. 

81 
77, 
78. 
82 


52.5 
54.3 

60.5 
56.5 
52.6 

32.8 

58.4 
52.9 
33.9 
55.6 

53.2 
34.0 
60.6 
63.0 
33.8 

32.5 
53.2 

55.9 
59.6 
33.2 

51.  1M 

52.6 

37.4 


55.5 

36.3 
57.3 

57.7 


M 
30.6 
59.0 
54.6 
58.4 

60.3 
65.6 
60.4 
59.3 
34.0 

61.1 
56.6 
54,6 
58.8 

36,0 

61.4 
59.2 

57.7 
60.8 


80.5    57,9 
80,3    36,3 

81.8  I  59.5 


85.3 

86. OM | 
84.8 

85.4  : 

85.2 

85.2 

86,7 
84.0 
82,7 
84.8 

83,1 
87.2 
85.4 
87,3 
87.1 


59.6 
58.  7M 
52.2 
59.0 
58.1 

57,8 
56.4 
58,9 
58.5 
55,5 

56.2 
55.2 
60.8 
59.2 
57,3 


86.1  ,  60. 3M 

86.7  54.8 

85.3  53.5 

87,6  I  60.2 


67.7 
70.9 
73. 2M 
68.8 
66.7 

67.3 

67.9 
68.7 
68.6 

70.3 

67.2 
69.5 
72.8 
71.7 
67.0 

66.3 
68.7 
69.8 
72.0 
67.0 

66. 1M 

66.2 

72.2 

69.5 


67.8 
68,9 
69.0 
69.9 


65.0 
70.3 
68.7 
70.3 

70.2 
70.8 
69.6 
69.7 
67,0 

71.4 
68.7 
66,3 
69.4 
69.0 

71. S 
68.6 
68.3 
71.4 


69.2 
68.3 
70.7 

69.2 


72.3  , 
72. 4M 
68.5 
72.2 

71.7  | 

71.5 
71.6 
71.3 
70.6 
70.2 

69.7 
71.2 
73.1 
73,3 
72.2 

73. 2M 

70.8  • 
69.4 
73.9 


3.6 

3.9 

3.4 

1.6 


-  2,8 


93  14 
95  10* 


94 
93 
92 

94 

90 

2.7  85 

2.8  90 

1.7  93 

3.8  93 


2.3 


91  9« 

93  I  10 

93  1 

92  1  9 

94  10 


Ml)  41  20 

3,4   91110  47  20 

2,0   90  10.  44  20 

93 I  5  46  28. 


42  20 
38  20 

42  20 


3.0 

94 

1 

94 

5 

1.9|  »2 

9. 

2.T  1 

100 

1 

96 

4 

99 

1 

100 

1 

1.7 

100 

1 

96 

13 

95 

13. 

96 

13ft 

94 

10 

2,6 

97 

14. 

3.2 

98 

1 

2.2 

100 

5 

101 

1 

1.8 

100 

1 

97 

13 

100 

1 

100 

1 

98 

lift 

98 

10 

44 

20 

41 

20 

38 

20 

41 

20 

42 

26, 

38 

25 

35 

20 

40 

25 

43 

25. 

40 

20 

45 

26* 

38 

20 

47 

26ft 

41 

20 

44 

26 

44 

21 

38 

20 

39 

25. 

44 

20 

108 
17 
30 
21 

23 

16 
24 
27 
59 

16 
39 

78 
26 
40 

17 
46 
46 

18 


3|  0 
5  0 
0 


.51 
.22 

1.41 

2.98 
2.04 

2.90 
.44 
.43 
.69 

2.37 

2.38 

1.27 

.31 

2.59 

1.11 

.99 

1.66 
2.45 
3.24 
3.04 

.40 
1.06 
1.45 

1.37 


4.26 
4,85 
5.60 
4.27 


6.61 
4,35 
3.15 

2.09 
2.85 

3.97 
4.03 
5.09 
5.43 
2.51 

2.43 

3.05 
6,68 
1.16 
2.35 

2.03 
5.67 
6.49 
1.57 


2.65 

2.32 

.99 

3.74 


1.10 

3.44 

T 

.60 
.80 

1.18 
1.34 
1.34 
.70 
1.33 

.43 

1.25 
.51 
.♦6 

2.63 

.10 
.60 
.03 
.93 


2.08 


.40 
2.36 


1.39 

2.26 
1.72 

.60 


1.49 


.76 
1.40 


1.17 
1.49 
1.68 
1.23 

1.08 


1,58 


2.24 
3.61 


.97 

2.49 

.09 


1.59 


1.49 


.   ,76 


1.30 
.93 


•  1.57 


.42 

.08 

.58 

1.20 

2,04 

2.73 
.27 
.32 

.66 
1,50 

1.50 

.40 

.10 

1.70 

1.00 

.52 

.65 
1.38 
2.40 

2.40 

.14 
.48 
.75 


2.10 
3.07 
1.62 
2.70 


4.27 
1.67 
1.33 
.72 
1.13 

2.01 
2.96 
2.79 
2.78 
.95 

1.08 

1.00 

4.65 

.49 

.80 

1.10 
2.63 
5.63 

.66 


.96 

1.39 

.51 


.80 
1.85 
T 

.40 
.38 

1.05 
.85 

.86 
.55 

1.00 

.41 

1.10 

.39 

.20 

2.65 

•  10 

.50 
.03 
.74 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 
.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 

OCTOBER    1966 


Temperature 

Precipitation 

4 

<2 

•1 

01  jj 

O    H 

<2 

i 
en 

■ 

> 
< 

■a 

o  C 
5  o 
f  z 

M 

1 

s 

£ 
a 

3 

i 

5 

s 
a 

n 
Q 

■ 

No.  ol 

Days 

3 

,1 

I* 

3.8 

a 
o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

■£■* 

IS 

a  o 
»0 
So 

Q 

.10  or  Mora 
.50  or  More 
1.00  or  Mors 

£< 

S  * 

3  S 

Li 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO    5Rif.DE    CITY    3   W 

TILOEN 

■9,1 

is. a 

82.2 

86.  1 
86.2 

57.9 
57.3 

56.6 
58.* 
37,6 

71.3 
71.6 
69.* 
72.3 
71.* 

100 
96 
95 

10* 
96 

1 
13 

* 
1 
1 

«2 
*0 
*0 
*2 

36 

20 

20 

20 

21, 

20 

16 
12 
29 

21 
26 

8 

11 

3 

9 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.59 
1.3* 
1.3* 
*.66 
.67 

2,*7 

,66 
1.00 
3.0* 

,** 

1 

1 

13 

15 

2* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
) 

3 
* 
2 

I 
1 
2 

° 

1 

0 
1 
1 
0 

ZAPATA 

87.8 

62.7 

75.3 

99 

* 

*8 

26* 

1 

11 

0 

0 

0 

.02 

.02 

1* 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71.6 

-    2,2 

1.19 

•       .90 

.0 

•        •        • 

LOWER   VALLEY                 10 

BROWNSVILLE    WB   AIRPORT      R 

HARLINGEN 

»C    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

"C    C00< 

82.2 
8*. 7 

as. 2 

8*. 5 

a*.a 

63.5 
61.2 
61.2 
62.6 
60.5 

72.9 

73.0 
73.2 
73.6 
72.7 

-  3.0 

-  3,2 

91 

97 
98 
97 
100 

* 
5 

1 

* 
1 

51 

*8 

48 

50 
*6 

20 

20 

20 

26. 

20 

* 
1* 
11 

3 
1* 

2 

7 
9 
5 
8 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

7,*5 
*,19 
9.06 
10.60 
5.37 

3.92 
1.51 

5.63 
1.85 
5.00 
7,30 
1.91 

15 
15 

15 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVlLLE 
SAN   BENITO 

85.3 

83.6 
80,7 
B*,* 
85,3 

62.9 
72.1 

6*.  3 
60.3 
63,0 

T*.l 
77.9 
72.3 
72.* 
7*. 2 

•    1.8 
.6 

-    2.9 

97 
92 
91 
97 
96 

1 
6 
1 
1 
5 

50 
60 
50 
*7 
53 

19 

20 

26. 

20 

21* 

2 

0 
10 
15 

2 

6 
3 
1 

9 

7 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CI 
0 

0 
0 
0 

6.28 
*.*0 
6,99 
2.28 
2,31 

*,23 
1.35 

•      .29 

5.2* 

l.*5 

2.90 

,67 

1.12 

15 
15* 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

WESLACO   2    E 

85.9 

62.8 

7*.* 

95 

* 

*e 

20 

2 

8 

0 

0 

0 

5.*1 

3.31 

3.65 

15 

.0 

0 

5 

2 

DIVISION 

73.7 

•   2.3 

5.85 

3.26 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
RIO  GRANDE  CITY  3  w 

LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 

GREATEST  TOTAL 
PRECIPITATION 
MC  ALLEN  FAA  AP 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 
1*   STATIONS 

GREATEST  1  DAY 
PRECIPITATION 
MC  ALLEN  FAA  AP 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
3    STATIONS 


10* 

DATE 

01 

23 

DATE 

19 

10.60 

.00 

7.30 

DATE 

15 

T 

.',••  fUUran':*  Note*.  Following  SUtlon  IncUx 


DAILY  PRECIPITATION 


~ 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1    |    2    1    3 

4     | 

5 

6 

7        8    |    9 

10       11       12 

13      14   1   15 

16 

17 

18 

19      20      21 

22       23      24 

25      26      27 

28       29      30 

31 

HIGH    PLAINS                     01 

ABERNATHY 

.06 

.01 

.05 

ACKERIY    3    SE 

•  50 

.30 

.10 

.10 

AMARILLO    AS    AIRPORT         //R 

.29 

.29 

T         , 

ANDREWS 

.01 

.04 

.03 

BIG    SPUING 

1.23 

1.03 

.17 

T 

T            .03 

T 

BOOKER 

.33 

.33 

BORGER    3    • 

.53 

T 

T 

.53 

BOVS    RANCH 

.13 

.13 

BRAVO 

.25 

.25 

BROwNFJELO    NO   2 

.20 

.20 

T 

8ULER    2    NE 

.*B 

.4* 

bunker  hill 

.31 

.31 

CANADIAN    1    ENE 

.60 

T           T 

T 

.60 

CANYON 

.36 

.36 

Claude 

.49 

T 

•  49 

COLDWATER 

CONLEN 

.30 

.10 

.20 

CROSBYTON 

.IT 

.17 

DALHABT    FAA    AIRPORT 

•  1A 

.02 

T 

.11 

•  01    < 

OARROUZETT 

.31 

.01 

.30 

T         . 

OIMMITT    6    E 

.15 

.15 

OIMMITT 

.25 

.03 

.19 

.03 

DUMAS 

.16 

.11 

.07 

FLOYOADA 

.12 

.12 

FLOYDAOA    9    St 

.00 

FOLLETT 

.31 

T 

T 

.31 

F0R5AN 

2.16 

1.71 

.13 

.32 

FRIONA 

.03 

.03 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

.00 

GARDEN    CITY    1    E 

1.65 

1.65 

GRUVER 

.AT 

T 

.47 

HART 

.00 

HARTLEY 

.12 

.12 

HEREFrRD 

.04 

.04 

T 

HIGGINS 

.48 

.06 

.42 

HITCHLAND 

•  3D 

.30 

LAHESA    1    SSE 

.00 

LENORAH 

.72 

.26 

.37 

.04 

.05 

LEVELLANO 

.02 

.02 

LIP5C0HB 

•  44 

.03 

.01 

.40 

LttTLEFIELD    NO.    2 

.07 

T 

.07 

LOOP 

.03 

.03 

L0REN20 

.00 

LUBBOCK    9    N 

LUBBOCK    WB    AIRPORT                H 

T 

T 

T 

T 

"C    LEAN    3    E 

.40 

.25 

.15 

MIAMI 

.66 

.35 

.31 

MIDLAND    WB    AIRPORT           //R 

.80 

.46 

.20 

.04 

.08 

T 

.02 

MIDLAND    4    ENE 

•  63 

.35 

.20 

.08 

MORSE 

.00 

MORTON 

.09 

.09 

MULESHOE    1 

.13 

.03 

.10 

NOTLA    3    SE 

.41 

T 

.41 

OLTON 

.08 

T           T 

.08 

PAMPA    NO.    2 

.70 

.50 

.20 

T         '. 

PANHANDLE 

.43 

.29 

.14 

PERRYTON 

.42 

T 

.02 

.40 

PERRYTON    10    WNW 

.46 

.03 

.43 

T         ' 

PLAINS 

.00 

PLAINV1EW 

.00 

OUITACUE    2    SE 

.1" 

.15 

.03 

SEMINOLE 

.01 

T 

T 

.01 

SILVERTON 

.23 

.02 

.16 

.05 

SLATON    S    SE 

.25 

.25 

SPEARMAN 

.62 

.20 

.42 

STRATFORD 

.19 

.07 

.03 

.09 

SUNRAY    A    SH 

.24 

.24 

TAHOKA 

•  05 

T 

.05 

T 

TASCOSA 

.15 

.15 

TULIA 

.32 

T 

.27 

.05 

UMBARGER 

.14 

.14 

VEGA 

.06 

.02 

.0* 

LOW   POLLING    PLAINS    02 

ABILENE    wR    AIRPORT           //H 

2.09 

1.96 

.05 

.01       T 

.07 

ANSON 

1.04 

.92 

.12 

ASPERMONT 

.66 

.49 

.02 

.15 

BALL1NGER    1    SM 

1.34 

T 

1.10 

.13 

•  11 

BENUAMJN 

.59 

.22 

.30 

.0? 

SuRKETT 

Childress  faa  airport 

.49 

T 

.49 

T 

CHILLICOTHE    2    NE 

.51 

T 

.51 

clarendon 

.41 

.19 

.22 

COLEMAN 

.73 

.19 

.15 

.04 

.35 

Colorado  city 

1.38 

1.11 

.18 

•  09 

crowell 

.76 

.03 

.10 

.53 

.10 

OlCKE'lS 

.00 

ELECTOA 

.86 

.10 

.06 

.12 

.60 

FLOMOT    1    N 

.26 

.26 

GAIL 

.54 

.12 

.42 

Guthrie 

.43 

.09 

.34 

HAMLIN 

.91 

.51 

.07 

.33 

HASKELL 

.90 

,03 

.37 

.02 

.34 

.14 

HORDS   CREEK    OAH 

1.12 

.37 

.39 

•  05 

.31 

JAYTON 

.55 

.30 

.25 

KNAPP    6    S« 

.77 

.60 

.17 

LAKE    ABILENE 

1.86 

1.03 

.73 

.05 

T 

.07 

LAKE   COLORADO   CITY 

1.25 

1.14 

.11 

LAKE   KEMP 

.96 

.17 

.04 

.77 

LAWN 

1.88 

1.13 

.51 

.05 

.19 

MATADOR 

.57 

.56 

.01 

MEMPHIS 

.20 

.20 

MOBEETJE    2    S 

.62 

.62 

MUNDAY 

1.03 

.29 

T 

.33 

.41 

NORTHFIELO 

.56 

.25 

•  31 

NOVICE    1    E 

1.62 

.33 

1.03 

T 

.26 

T         . 

Nugent  <,  nw 

.91 

.70 

T 

T 

.20 

paducah 

.27 

.27 

polar 

.44 

T 

.23 

T 

.20 

.01 

T 

les  lollowing  Station    Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day 

of  Month 

Station 

o 

I              T 

H 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8     |    9 

10       11       12 

13 

14       15 

16   j    17   | 

18 

19      20      21 

22       23      24 

25      26       27 

28   |  29   |  30 

31 

POST 

.11 

.11 

5    5E 

.63 

,44 

.19 

aoe*  t  ese 

1.13 

.16      .59      .05 

.31 

.02 

■ 

1.40 

.90      .10 

.40 

■ 

,99 

.75      .04 

.20 

.SB 

.30 

.25 

5-a-bock 

.51 

.18 

.33 

■     BA3IC    *8TP 

.55 

.05       .50 

SNYDEB 

■  94 

.91       T 

.03 

:=    1 

1.25 

.65 

.25 

.35 

■s-=:cc 

.20 

,20 

•ESCC 

1.55 

.30      .75      .20 

.30 

T«E1T    2    ENE 

1.35 

1.12       .10 

T           ,13 

■  =  .  =  •     J    ESE 

*5-?C-** 

.61 

.12 

.49 

*.3rE' 

.21 

.16 

.05 

VERNOt 

.TO 

.IT 

.53 

■  CSS 

1.2T 

.31       .06 

.44 

T 

,!a 

•EllISGTOI 

•  SI 

.02 

.2T 

.29 

■tCMlT*    F41.LS     -5    AP                 R 

.59 

.07 

1          .02 

.50 

T 

»ICWITA    VALUED    FAB*    29 

.66 

.12 

.02 

.52 

-IS-ESS    9    NNE 

2.54 

1.10    1.20      .10 

.02 

.12 

.          •          • 

SCO'"    CE**TBAl                03 

ALBAMV 

1.24 

.02 

.16      .SO      .02 

.02 

.04 

.18 

ALEDC   »    5E 

1.12 

.06 

.25      .45 

.16 

ASNA 

.66 

.27 

T 

.39 

ANTELOPE 

1.03 

.47 

.56 

ABC»ES    CITT 

■  M 

.17 

T 

.50 

AB^Si'C. 

2.16 

.25 

.42    1.12 

T 

.3T 

MTIU1   CITv 

1.291 

.26 

.23       .37 

T 

.09 

.li 

*.»-:■ 

1.00 

.65                   T 

T            I 

T 

■  35 

T 

8AIBD 

1.T5 

1.51 

.20 

•  04  , 

L    Dam 

1.10 

,«e 

T           .03 

T 

.19 

BELTCS    DA" 

.21 

.01 

.20 

;ES9S-;<    0»» 

2.TB 

.02 

1.02    1.41 

.33 

BO*MA« 

1.00 

.43 

.13 

.44 

50. IE 

.S3 

.30 

.11 

T 

.42 

BO»D    1    SE 

.93 

.41 

.21 

.31 

DUO) 

.06 

.46 

.60 

BBEC<E>.»rOG£ 

.90 

,56      .04 

.30 

BOJOGEBCBT 

.73 

.27 

.14 

.32 

- 

1.10 

.04      .87 

.19 

J    S5» 

2.36. 

T 

.30    1.48      T 

.15 

.4) 

.    )    .5. 

1.13 

.43 

T 

.02 

.35 

.15 

CA-EO-s 

.61 

.04 

.33 

.19      ,03 

.02 

CUBBXLTON 

2.931 

.71 

.03    1.91 

T 

.28 

:i.".i 

1.20 

.61 

,03      .26 

.05 

.36 

CfHtCl    CITT 

.45 

.32 

.13 

CHMJ    HOUHTAIN 

.75 

.12 

.04      .19      T 

T 

.05 

.45 

T 

CUS.ssE 

.96 

.44 

.13 

.35 

■•■    9   E 

.60 

.05 

.04 

.31 

.36 

T 

.02      .22      T 

T 

•  12 

-.--*>  = 

1.20 

.85 

.  <5 

CCPPE»»5   COwE   >.;   2 

.23 

T 

T 

.23 

1.39 

.94 

.02 

T 

.63 

1.30 

.53 

.05      .64 

.28 

:.3« 

.03 

.60      .41       T 

.20 

.34 

C10SS    PLAIKJ 

1.26 

.26      .20 

.80 

CAlLAS    «6    AlBPQfiT                 //P. 

LIT 

1.44 

T 

T 

,0T 

,36 

T 

T 

.12 

.12 

T       . 

1   si. 

.14 

.10 

.T4 

:»- 

.41 

T 

T 

.13 

.26 

.09 

1  it 

.'3 

.20 

T 

.53 

.4? 

.03      .27      7 

.30 

DlKOt'    1 

l.OO 

.20 

.20 

.18 

.42 

lAAJtt     »*4     .A**     :*" 

1.1* 

.61 

.06      .10 

,38 

1.03 

T 

.40      .24 

.39 

taaii 

1.3T 

1.11 

.04 

.22 

.46 

t 

.15 

.31 

tut 

2.6t 

.64 

.22    1.43 

T 

.32 

■f»«l3 

1.13 

1.32 

!            .34 

.02 

.13 

'lOttaci 

.TO 

.30 

.60 

.)• 

.10 

T 

.21 

-     i»0»T          • 

1.4B 

1.24      T 

T 

.02 

.22 

.64 

.39 

.02 

.23 

.6T 

.30 

.04 

.01 

.32 

.10 

.10 

.02      1 

T 

.22 

.12 

T 

•  •' 

.04        .43 

.40 

KXO'--  • 

.19 

T 

.16 

.23 

.14 

.03 

.03      .31 

.01 

.33 

• 

.90      .05 

.03 

.34 

.0 

.44 

.11       .43 

T 

T 

.34 

2.59 

1.91 

.21 

T 

.10 

.'1 

,4T 

.13 

T 

.32 

.11 

.09 

T 

T 

.29 

.15 

.11 

.04      .31      T 

.06 
.40 
l.«0 

T           .16 

T 

T 

.03 

.31 

.43 
.30 
.23 
.12 

.16 

T        . 

.11 

.20 

.31 

.10 

... 

.01       .14 

.01 

.11 

T 

.37 

T 

.16 

.39 

.01 

.16 

..* 

.02 

.03 

.2" 

.01 

.14 

.  io 

,t6    . 

.08 

... 

T 

.  ". 

.'• 

.// 

T 

./« 

.  1 

.44 

110 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

OCTOBER    1966 

- 

Day  of  Month 

Station 

O 

1    i 

H 

12   3 

4  |  5  |  6 

7   8  ]  9 

10  1  11   12 

13  |  14   15 

16   17 

18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

MORGAN  3  WNW 

.59 

T 

.01   .18 

T 

.60 

T 

MORGAN  MILL 

2.S2 

2.13 

.39 

HUENSTER 

.67 

.36 

.06 

.29 

MULL I" 

.35 

.20 

.15 

NAVARRO  MILLS  OAM 

.76 

.36 

.05 

.01 

.3. 

NEWPORT 

.32 

.2' 

.05 

T 

OLNEY 

.71 

.27   .01 

.63 

OLNEY  5  NNw 

.70 

.25 

.65 

PALO  PJNTO 

.60 

.60 

PARIS 

1.63 

.16 

.53   .78 

T          T 

.16 

PILOT  POINT 

1.09 

.61 

.01   .10 

.06 

.31 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

.63 

.23   .01 

.37 

PROCTOR  RESERVOIR 

.73 

T 

.12   .62   T 

T 

.19 

Putnam 

1.10 

.88 

.22 

OUtNLAN 

3.38 

.55 

2.60 

.13 

.10 

RAINBOW 

1.1! 

.09   .73 

.3* 

RANGER  PUMP  STATION 

.96 

T 

.23   .28   T 

.45 

T 

RED  OAK 

3.07 

1.60 

.29  1.15 

T 

.23 

RICHARDSON 

1.69 

1.25 

.07 

.37 

RINGGOLD 

1.56 

1.02 

.52 

RISING  STAR 

.86 

.31   .19 

.36 

ROANOKE 

.99 

.66 

.32 

ROCKDALE 

.T9 

.05 

.10 

.6* 

ROCK-ALL 

2.71 

.60 

.35  1.65 

.31 

ROSEBUD 

•  65 

.09 

.05 

.31 

ROSS 

.01 

T 

.08 

ROSSER  1  SE 

1.30 

.92 

.36 

.12 

SANGER 

.90 

.16 

.29 

.07 

SMERMAN  PUMP  STATION 

.79 

.32        T 

T     .03 

T          .12 

.28 

SLIDELL 

.79 

.29 

.09 

.37 

SPRtNGTOwN 

1.29 

.57 

.72 

STEPHENVILLE  6  5W 

1.81 

1.36   .11 

.36 

STILLMOUSE  HOLLOW  OAM 

.29 

.03 

.26 

STRAWN  8  NNE 

.86 

.09 

.06   .36   .02 

.35 

TAVLOR 

1.31 

.09 

.52 

.09 

7          .29 

.16 

.20 

TEMPLE 

.29 

T 

.23 

7 

TERRELL 

3.97| 

1.21 

.35  2.09 

.06 

.26 

THORNTON 

.51 

.30 

.21 

THROCKMORTON 

.7* 

.12   .32 

.16 

.16 

THURBER  5  NE 

.*9 

.69 

TRENTON 

1.30 

.30 

.68 

T 

.32 

TROY 

.39 

T 

.33 

VALLEY  VIEW 

.37 

.07 

.30 

WACO  OAM 

.06 

.01 

.03 

WACO  w8  AIRPORT          R 

.01 

T 

T 

.01 

WAXAHACHIE 

1.71 

1.30 

.02   .19 

.20 

WEATHERFORD 

.72 

.09 

.06   .17   ,01 

.61 

WHITNFY  DAM 

■  61 

.03 

.SB 

WOLFE  CITY 

2.57 

.37 

1.99 

.21 

EAST  TEXAS          0* 

ALTO  5  SW 

1.60 

.35 

.55 

T 

.50 

ANDERSON 

1.66 

.12 

.16 

.76 

.38 

.26 

ATHENS 

1.99 

.17 

.76   .36 

.18 

.12 

ATLANTA 

2.10 

.16 

.65 

.66 

.60 

.67 

BEOIAS 

1.13 

.06 

T     .92 

.17 

BON  WIER  2  E 

6.69 

2.32 

.17 

T 

1.19   .32   .(6 

.'9 

T 

80XEL0ER 

3.91 

.65  3.22 

.02 

.22 

BREMOND 

.82 

.61    .61 

BRONSON 

7.13 

1.36 

2.52 

1.92 

1.67 

buffalo 

1.91 

.15 

.03 

.02       1.36 

.35 

CANTON 

1.97 

1.06 

.26 

.27 

CARTHAGE 

CENTER 

3.77 

.99 

.05 

.30 

.02  1.11 

.01 

1.30 

CENTERVILLE 

1.06 

.12 

T 

.61 

.52 

.01 

CLARK5VILLE  2  E 

2.22 

.10 

.30  1.61 

.21 

COLDSPRING  5  SSW 

6.82 

.60 

1.01 

.08   .60  3.20 

1.73 

COLLEGE  STATION  FAA  Ap 

2.16 

.02   T 

T 

T 

1.95 

.19 

T 

CONROE 

9.8! 

.78 

1.78 

1.16   T     .72 

1.-3 

CROCKETT 

1.19 

.60 

.10   .03 

T 

.03        .20 

T 

.39 

T 

DACUS 

DAINGERFIELD  9  S 

2.22 

1.18 

.03 

T     .70   .06 

T 

.27 

DEKALB 

3.92 

.15 

.35  2.65 

.55 

.22 

DEWEYVILLE 

5.96 

.67 

3.60   .39 

1.10 

OIALVILLE  2  W 

.80 

.38   .02 

.02 

.25 

.13 

EDOM  1  NW 

2.29 

.91 

.66 

.62 

.38 

EMORY  I  N 

3.29 

.66 

2.02 

.37 

.22 

EVAOALE 

6.69 

.61 

.06 

.03 

1.26   ,13  1.80 

.99 

.03 

FAIRFIELD 

1.21 

.62 

.03 

.01 

.32 

.33 

.10 

Franklin 

FRANKSTON 

2.86 

.76 

.31 

1.33 

.»6 

GILMER  2  w 

3.39 

.62 

1.99 

.20         .66 

.61 

GLADEWATER 

2.66 

.62 

.33 

T           .69 

1.02 

GRAPELAND 

1.10 

.66 

T 

.15 

.50 

GROVETON 

2.00 

.72 

1.29 

MAGANSPORT 

2.76 

.23 

.70  1.65 

.18 

HARLETON 

2.26 

.65 

.60 

.07         .66 

.*8 

HAWKINS  1  E 

2.82 

.58 

1.32 

.30 

.62 

HEMPSTEAD 

6.8! 

1.37 

.08 

.23        .97 

2.00 

HENOERSON 

1.51 

.30 

.60 

.03        .05 

.55 

HORGER 

5.96 

.73 

.62   ,03 

.32       1.82 

2.24 

HUNTSVILLE 

2.83 

.61 

.03 

.02 

.68 

1.69 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

6.23 

1.85 

1.57 

.32       1.22 

1.29 

JACKSONVILLE 

1.61 

.28 

.55 

.68        .10 

JASPER  3  Sw 

6.76 

1.90 

.65 

.03       2.30 

1,86 

JEFFERSON 

3.66 

.66 

1.09 

.06  1.71 

.39 

JEwETT 

1.70 

.06 

.09 

T 

1.25 

.33 

T 

KARMACK 

2.69 

.76 

.07       1.26 

.61 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

6.87 

1.68 

.32 

.15        .12 

.93       1.22 

.65 

LINDEN 

2.30 

.30 

.50 

•03   .89   .05 

.02 

.48 

.04 

LIVINGSTON  2  NNE 

3.67 

.09 

1.66   .02 

.27   .03  2.06 

1.'6 

.02 

LONG  LAKE 

1.62 

.62 

.65 

T          .03 

.52 

LONGVIEw 

2.06 

.37 

.65 

.10 

.92 

LOVELADY 

2.76 

1.60 

.15 

.02 

.02        .53 

.64 

LUFKlr.  FAA  AIRPORT 

3.60 

1.1!   T 

.22 

.96 

1.06 

.01 

MADlSnNVILLE 

1.57 

.63 

.09        .99 

.17 

MAGNOLIA 

7.39 

.50 

2.46 

2.69        .52 

1.45 

MARSHALL 

1.99 

.39 

.23 

.31        .31 

.55 

MAuO 

3.69 

2.32 

.75 

.06 

•  36 

MILAM  6  ENE 

3.35 

2.00 

.25 

T         1.60 

1.50 

MINEOLA  7  SSW 

2.50 

.61 

1.32 

T          .15 

,42 

Sew  reloienco  n 
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Day  of  Month 

Station 

o 

1                               1 

1 

I 

E- 

1    |    2    |    3 

4        5 

G 

7 

8        9 

10    |    11    |    12 

13  |   14   |   15 

16  [   17   | 

18 

19      20       21 

22      23      24 

25      26   |  27 

28   '  29   '  30 

31 

-    5    ENE 

2.0T 

.A9 

•  T9 

.26                   .29 

.26 

MONTGOMERY 

3.89 

.95 

.73 

.01 

.30                   .59 

1.31 

5.79| 

2.02 

.66      .05    2.63 

.86 

.01 

mount   plE*S*nt 

MOUNT    VEPS?*. 

A.A2 

.!»      T 

.65    3.07 

T 

T                        .20 

.16 

T 

NACChV>CCmES 

2.5A 

.17 

.37 

.28                   .9T 

.79 

T 

nap.es  :   s. 

2.1" 

.'0 

1.A0 

.19 

.05 

.26 

NE6LE-    *    SS- 

2.20 

.18 

1.76 

T 

-2b 

"EuvlLLE 

•..52 

2.66 

.Al                   .35 

1.10 

SE.    CanEy    *   NM 

A. 23 

.18 

.15 

1.95 

,10    1.00 

,'i 

;.«ao  station 

3.T5 

1.00 

.71 

.12 

.T5 

1.1' 

1.6T 

.AT 

.32 

.03                   .62 

.01 

.62 

»ALEST|P,E 

.96 

.2T 

.05 

T 

T                        .21 

T 

,-i 

PINEwAsS 

6.  AS 

1.62 

1.22 

.25                1.63 

1.73 

PITTSSUBC    5    5 

2.66 

.66 

1.01 

.AT 

•  60 

.12 

Povma 

1.51 

.70 

.01 

.32 

.32 

■  10 

PRICE    2    S. 

1.55 

.80      .30 

T 

T            .65 

-„:*»an  2  s 

1.66 

•  68 

1.10 

.08 

BEA.A.    3    NNE 

2.10 

1.26 

.86 

Richards 

I.9A 

.13 

.05 

T            .T3 

1.03 

RI.ERSIDE 

2. 'A 

.82 

.22 

1.70 

-"C^INO     I     N 

8. IT 

1.86 

2.68 

.55      T         1.27 

1.13 

»US« 

1.23 

.05 

.07 

.AO 

T 

,71 

SINMS     2     \N- 

5.85 

•  1A 

5.A5 

•  06 

.22 

SB.RGEB    CA"    B 

8.30 

1.92 

2.51 

.55                 1.36 

1.06 

SULMUN    SPRINGS 

3.86 

.60 

.60    2.52 

.16 

TEXAfiKANA    DAM 

2. TO 

.31 

1.72 

.23 

.11 

.33 

T 

T 

'binioad  romEp  plant 

I.T6 

1.05 

.10 

.01                   .36 

.26 

-•.Et    S    NE 

2.78 

.70 

1.11 

.02                   .68 

.67 

1.67 

.10 

T            .05 

T 

T                        .97 

.35 

T 

-ALLEO    2    SS. 

1.3, 

.3T 

.Al 

.53 

-AP.PE*- 

5.10 

1.28 

.05      .66 

.68 

.08      .52 

.9T 

,11 

T 

■Ills  PC 

1.5A 

.75 

T              .AT 

.10 

.22 

.|NNS»C«C     6     S> 

.      •      . 

•SANS    PECOS                     05 

ALPINE 

3.87 

.57    1.96 

.76 

.60 

.20 

SAxERSHELO 

3.77 

.85    2.05 

•  66 

,03 

.38 

3almCpmEA 

1.99 

.60       .63 

.»5 

.18 

.13 

aoOuILLAS    RANGE"    STA 

1.27 

.01    1.02 

.26 

Cas^ElAPIA 

1.66 

.03      .09 

.56 

.30 

.66 

C-1S0S    BASIN 

6.A7 

1.16    6.29 

T 

.06 

.98 

C0KNL06S   SERVICE   STA 

.03 

.03 

CPANE 

1.58 

.18      .73 

.30 

.05 

.27 

.03 

ORrOEN 

2.AO 

1.96 

,!0 

.16 

!.  pa*:  .3  airport            a 

.01 

T 

T 

.01 

'A»ENS 

.05 

.03 

.02 

-.IS 

T 

T 

:n  cfsT  OAOio 

2.A9 

l.TT 

.53 

.06 

.12 

«|«VIN 

2.50 

.76    1.A3 

.27 

T 

.06 

•     )    SSE 

2.15 

.06      .90 

.3" 

.05 

.76 

.12 

IMPEPIAL 

1.35 

1.)* 

1.3A 

T 

.1A 

■20 

,36 

.56 

.12 

I   :   s 

T 

T 

T 

-4  =  1--:'. 

2.05 

.08    1.02 

.61 

.36 

•mi  no  2 

1.11 

.Al    1.33 

.63 

.26 

.53 

.Al 

.36      .05 

MftOlLi     - 

1.21 

.Al       .52 

,07 

T 

.1' 

T            .OA 

"OVMT    LOCAE 

2.1> 

.61       .59 

.6.. 

.32 

.02 

OOtSSA 

.95 

.69 

.26 

T 

.16 

.06 

a. 56 

.66    3.29 

,02 

.06 

.69 

»E«S 

1.21 

.91 

.10 

.06 

.10 

■  OA 

1.20 

1.20 

-.!•» 

3.15 

2.00      .15 

,20 

.10 

l.fl 

.50   1.02 

.  .1 

.13 

•10  »lu*r    ."- 

.01 

.03 

.03 

T 

■  •  .  1 

.06 

,se 

mototm 

2.96 

1.96 

,61 

.Al 

.08 

l.fl 

3.02       .89 

.0" 

T 

SltMA    > 

.11 

.1A 

.2* 

.69 

.60        .10 

.07 

.07 

.03 

1.A0 

.65 

.63 

.12 

.56 

1              1 

.11 

.63 

-      H*     IJI      . 

.61 

.37      .10 

T 

,06 

T 

T            .13 

.01 

.01 

• 

•      • 

06 

1.3T 

,11 

T 

.05      T 

.01 

A. 13      .16 

.  1' 

.08 

.»A       .15                       .07 

.12 

■01 

.20 

.06 

,01 

.02 

.03 

.11 

.10 

.62 

,01 

.  II 

.28 

.  n. 

T 

.  16 

.10 

.  '•       -•  1 

.09 

T 

2.60    1.91 

.* 

.  IA 

1.5"       .62 

.-• 

t.'l    1.92 

.  w 
,l( 
1 

.02 

T           T 

I 

T 

.01 

.28 

.17 

.10 

.  1/ 

■  09 

.21 

.10 

.02                        .':■> 

.01 

.12 
.11 

.1  1 
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- 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1      |      2     |     3 

4     | 

5 

6 

7    |    8    1    9 

10    j    11    J 

12 

13   |    14    |    15 

16      17 

18 

19      20      21 

22      23      24 

25      26      27 

28   |   29    1  30 

31 

MYE 

.29 

.11 

.18 

JAMES    RIVFR    RANCH 

.10 

.10 

JOHNSON   CITY 

.T2 

.57 

T 

.03 

.12 

JUNCTION    FAA    AIRPORT 

.48 

.17 

.31 

T 

JUNO 

2.01 

1.10 

.91 

KEMPNFR 

.IT 

.17 

KERRVILLE 

.24 

T                        T 

•  03 

.03 

.12 

.06 

LAMPASAS 

.39 

.28 

.11 

LANGTRY    NO    2 

1.64 

.98 

.50 

.27 

LEAKEY   NO   2 

.0* 

.04 

T 

LLANO 

T 

T 

T 

T 

LYNAHAVEN    RANCH 

.13 

.13 

MARCO 

.52 

.40 

.12 

MASON 

.15 

.13 

.02 

MC    CA«EY 

2.62 

1.47 

1.08 

.17 

.10 

MEDINA 

.46 

.27 

T 

.19 

MENARD 

.59 

.30 

.14 

.15 

MERTZON 

2.3T 

T 

1.51 

.77 

.05 

T 

.04 

NELSON    RANCH 

.05 

T 

T 

T 

.05 

NIX    STORE 

.06 

.04 

.02 

OAK   CREEK    LAKE 

3.59 

2.15 

1.35 

.04 

.05 

OZONA 

2.3T 

T 

1.60 

.77 

PAINT    ROCK 

1.02 

T 

.60 

.21 

.02 

T 

.19 

PANDALE 

1.89 

1.00 

.89 

PRADE    RANCH 

.15 

.10 

.02 

T 

.03 

RANKIN 

4.81 

2.25 

2.30 

.22 

.04 

red  Bluff  crossing 

.16 

.16 

RICHLAND    SPRINGS 

.06 

.06 

ROBERT   LEE 

3.44 

1.90 

1.25 

.20 

.09 

ROCKSPRINGS 

.68 

.68 

ROCKSPRINGS    21    5« 

1.T3 

1.73 

ROUND    MOUNTAIN    4    WNW 

.18 

.18 

SABINAL    1    HSW 

.24 

.10 

.16 

SAN   ANGELO   DAM 

1.31 

.12 

.90 

.29 

T 

SAN   ANGELO   WB    AIRPORT         R 

1.90 

T 

1.36 

.32 

.02 

T 

SAN    SABA 

.00 

Sloan 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SONORA 

1.25 

.06 

1.14 

.05 

T 

STERLING    CITY 

2.74 

.90 

1.57 

•  25 

.02 

TAYLOR    RANCH 

.02 

.02 

T 

TEAGUE    RANCH 

.22 

.11 

T 

.11 

TELEGRAPH 

UVALDE 

.62 

.36 

.01 

.25 

WATER    VALLEY 

2.88 

1.08 

1.46 

.27 

.03 

WATER    VALLEY    10    NNE 

3.60 

.80 

2.50 

.30 

•         •         • 

SOUTH    CENTRAL                OT 

ARANSAS    PASS    2 

2.24 

.09 

.15 

1.82 

.10      .08 

AUSTIN    WB    AIRPORT                   R 

.60 

.38 

.04 

.01 

.15 

T 

.02 

AUSTWELL    WL    REFUGE 

1.68 

1.34 

T 

T 

•  30 

.02      .02 

BEEVILLE    5    NE 

1.29 

.82 

.27                   .20 

slue 

.90 

.13 

.31 

T 

.15 

.31 

BRENHAM 

1.14 

.06 

.26 

.29                   .29 

.22 

8ULVERDE 

.20 

T 

.20 

T 

CALUWELL 

1.76 

.67 

.03 

.53 

.69 

.04 

CANYON    DAM 

.63 

.20 

.10 

.06 

.21 

.06 

Chapman  ranch 

.76 

.28 

.11 

.20 

.04 

.13 

CIBOLO    CREEK 

.60 

.20 

.40 

Classens  ranch 

1.14 

T 

1.02 

T 

.12 

COLUMBUS 

1.27 

.34 

.33                   .28 

.07 

.05 

CORPUS   CHRIST! 

1.34 

.36 

.12 

.19 

.05      .60 

CORPUS   CHRISTI    WB    AP           R 

.65 

.45 

.04 

T 

.03 

.24 

.05      .04 

CuERO    3    NW 

1.67 

T 

.02 

1.42 

.18 

.03 

.02 

OIME    BOX 

1.74 

.92 

.52 

.30 

T 

DRYER    1    NW 

.63 

.03 

.06 

.37 

.17 

Elgin 

.70 

.05 

.45 

.20 

FAIR   OAKS    RANCH 

.25 

•  10 

.15 

FALLS   CITY    A    WSW 

.53 

.39 

.16 

FEDOR 

2.14 

1.73 

.41 

FISCHERS    STORE 

.63 

.06 

.30 

T           T 

.25 

T 

FLATONIA 

.46 

.28 

.18 

FLORESVILLE 

1.45 

1.30 

.15 

BIDDINGS 

1.00 

.28 

.07 

.04 

.07                   .27 

.12 

.15 

GOLIAD 

1.38 

.03 

T 

T 

.02      .02 

i9l 

.10      .22 

.08 

G0L1A0    1    SE 

1.55 

.20      .30 

.30 

.75 

G0N2ALES 

1.56 

.70 

.13 

.54 

.17 

MALLETTSvILLE 

.87 

.07 

T           T 

.40 

.33 

.05 

HONDO 

.51 

.02 

.07 

.42 

JEDDO    2    NNE 

2.96 

.10 

1.34 

.09 

.07                1.27 

,06 

.03 

KARNES   CITY 

.00 

KENEDY 

.22 

.03 

.06 

.05 

.08 

KINGSVILLE 

1.41 

.56 

.22 

.57 

.04 

LA   GRANGE 

2.98 

.09 

1.20 

1.18 

.44 

.07 

T 

LEXINGTON 

2.04 

2.04 

LOCKHART    2    NW 

3.91 

.16 

2.98 

.03 

.07                   .52 

.15 

LULING 

2.90 

.02 

.08 

2.73 

.07 

"ATHIS 

•  44 

.27 

.04 

.07 

.01 

.05 

NATALIA 

.43 

.02 

.05 

.04 

.32 

NEW    BBAUNFELS 

.69 

.66 

.03 

NIXON 

2.37 

.04 

.21 

.03 

.03 

.17 

1.50 

.39 

POST    OAK    SCHOOL 

.20 

.20 

PROVIDENT    CITY 

RED   ROCK 

2.38 

.40 

.20 

.06 

1.50 

.20 

REFUGIO 

1.27 

.30 

T 

T 

T 

.22 

.40 

•03      .02      .30 

T 

RICAROO 

.26 

.26 

R10ME0INA   2   N 

.05 

.05 

T 

T 

ROBSTOwN 

.31 

.10 

T 

T 

.03 

T 

.06                   .06 

.06 

ROCKPORT 

2.59 

.35 

.33 

1.70 

.03      .06      .08 

.02 

RUNGE 

.34 

.10 

.26 

SAN  ANTONIO    wt»    AIRPORT      R 

1.11 

T 

1.00 

T 

T 

.03 

T 

.08 

T 

SAN  MARCOS 

•  99 

.29 

.52 

.07 

.11 

SCHULENBURG 

2.63 

.34 

1.66 

.56 

.03 

.06 

T 

SEALY 

1.66 

.34 

.10 

.53 

.04 

.65 

SEGUIf 

2.45 

1.38 

.05 

•05      .90 

.07 

T 

SINTON 

3.24 

.24 

.46       .14 

2.40 

SMIThvILLE 

3.04 

.17 

.09 

.28 

2.40 

.10 

SOMERVILLF    DAM 

.40 

.03 

.09 

,08                   .01 

.14 

.05 

SPRING   BRANCH    2    SE 

1.30 

.66 

.27 

.10 

.25 

WAELDER    T    S5W 

1.72 

.4T 

.36                   .69 

T 

WASHINGTON    STATE    PARK 

1.06 

T 

T 

.13                   .46 

.45 

T 

T 

WELOEP   WILOLIFE    FNDTN 

3.42 

.10 

.87                2.45 

YOAKU" 

1.45 

.04 

T 

.42 

.75 

.24 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 

OCTOBER 

1966 

Station 

o 

H 

Day 

of  Month 

1     |    2    |    3 

«|.| 

s 

7    |    8    |    9 

10 

11     1 

12 

13   | 

14       15 

16 

17 

18 

19      20      21      22  |  23   |  24 

25      26  |  27 

28       29      30       31 

.---.--.s 

.63 

.16 

.28 

T 

.21 

7 

• 

-:»st               08 

»\»~v»C    TOCO 

BAv    C!T»    .A-ER-ORKS 

4.26 
A. 85 

S.80 

.05 
.13 

2.10 
.OT 
1.25 

.T3 

.TO 

.61 
.01 

.02 
1.0( 
■  92 

.11 
3.0T 

.97 
2.70 

.65 

.32 

.18      .06 

.90 

.96 
1.62 

.27 

C.E.E.-s: 
ClOOI-E 
CYPRESS    1    5. 
DANEiANG    2    SE 

6.61 
4.55 
3.98 
I.  A3 
3.15 

.90 
.30 
.13 

.IT 

1.6T 
1.25 

.T2 

.0. 
T 

T            .12      T 

T 

.15 

T 
T 

.11 

.05 

1 .01 
1.21 

6.27 
.53 

.69 

T 
.02 

.65 
.05      .78 
.20 

.12       .10 
1.39 

.IT 

.69 
.20 
.11 

1.11 
7 

.07 

.02 

.06 

T           T 

EDNA    5    5. 
El   ca»pc 
;--?;-;•    2    s. 

roh   .=   CITY                « 

-  :i*-                 R 

2. OR 
2.85 
3. IT 
L.03 
5. OR 

.T2 

1.15 
.09 

T 

.06 

2.TR      .05 

T 

.05 
2.96 

.3T 

T 
.06 

.53 
.93 

1.06 
.05 
■  St 

.06 
.09 
.32 

.06      .32 

.17      .15 

.62 

T 

.89      .03 

•  3T 

T 

.92 

.77 

.05 
2.01 
.06 

.05 

houston  -b  airport 
;ar*eb 

"C>u5T»N    DEER    PARK 
HOUSTOa    -EIGHTS 
MOU5T0*    1N0£P   HEIGHTS 

5. -.5 

2. 97 
5.58 
3. *T 
2.00 

.11 

T 

T           T 

2.TS       .03 

2.90 
1.38 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 
.80 

.19 

.56 

.10 

1.10 

.30 
.59 

.68 

.70 
.10 

.63      .83 

.86 

.03      .39 

.05      .12 

.90 

T 

.73 
.92 

T 

7 

■  51 
.06 
.92 

T 

HOUSTON   -ESTgLav 

HOUSTON    NORTH   HOUSTON 

housto*  san  j»c:n'c  o» 

mouSTCN    SPRING    BRANCH 

-  -?_r 

3.TT 
3.T3 

3.68 
5. 47 
4.07 

.06 
.25 

.10 

1.95 
1.16 
I. IT 
2.31 
1.95 

T 

.13 

• 

.02 
.02 
.-5 

.96 
.96 
.61 

1.03 
.09 

.10 
.16      .26 
.12      .85 

.63      .60 
.T6 

.72 
.96 

.«1 
.97 

.72 

.'    HILL 
LIBERTY 

-    NO    2 
••E.    G    LF 

-    N. 

1.9S                  .IT 
2.51       ."6 
2.-1 

3.051   1.00 
6.681   1.02 

.32 

.22      .06 

.01 

.12 

T 

T 
T 

.63 
.30 

.16 

T 

,63 

.17 

.73 
.96 
.03 
.69 
6.63 

.19 

.12      .62 

.01      .22 

.30 

1.08 

.16 
.95 

.89 

.71 

PAwAClCS     *AA     AtBPORT 
PIERCE    1    E 

PCS*    MTMUfl 

FOOT     i-'-.=     -B     AIRPORT       R 

I.lSl 
2.35       .38 

2.03    1.10 
5.6T      .AT 
6. 46        T 

.06 

T 

.01 

T 

.21 

T 

,69 

.20 
■  69 

3.63 

.02 
.80 
T 
2.63 

T            .06 

.02       .63 

.29 

.11 

.10 

.15 

T 
.75 

.02 
.27 

2.0b 
.01 

T 

PORT    LAVACA    NC    2 
'-••    -    COWIOR 

.-NO 
THOMSONS    J    -5. 

1.5T 

3.16 
2.83 
2.32 

.65 

.10 
.06 
.10 

.53 
.32 

1.39 

.66 

.21 

.06 

.02 

.09 
.IS 

.11 

.58 

.62 

.16 

.03 

.70      .06 

.38      .18 

.08 

1.10 
.96 

.18 

TO-«»ALL 

CICTORI1    -6   AIRPORT            R 

2.02 
•  RR 
l.RO 

.19 
.12 

.2T 

T 

T 

.05 

.31 
.05 

.03 
.11 
.16 

1.03 
.37 

T 
.02      T 
.60      .27 

T 

T 

,61 

7 

.13 

.10 

'.'.    •-!»-.                            OR 

».::t 

.1     1    5 
KMV1DCS   T    s 

1.10 
3.AA 

T 

.60 
1.63 

.16 

.06 

.02 

T 

.01 
.15 

.60 

T 

.05 

.63 

.16 

.80 
1.85 

.16 

7 

.05 

T 

.10 

.so 
T 

T 

T 
1.63 

-ASPIZC    SPRINGS 

.80 
1.16 
1.36 

.86 
1.5A 

.32 

.13 

.03 
.95 

T 

T 

T 

.02 

T 

.06 
1.05 

.16 
.68 

.01 

.38 

.6T 
.TA 
.86 

IA*tE    PASS 

!     N. 
'•A.CC- 

.TO 
1.33 

.»3 
1.25 

.51 

.15 

.01 
.Al 

T 
,06 

,02 

.03 

T 

1.00 

1.10 
.39 

.05 

T 

.15 

.OT 

.06 

.55 

.21 

•-.'-■■ 
JfX»"»66T0» 

.'6 
2.69 
.10 
.1? 
1.33 

.10 
.10 

.65 

,10 

T 

.02 
,01 

T 

.20 

.02 

.02 

2.65 
.68 

.10 

■-.    2 

.60 
.09 
.99 
2.59 

1.36 

.10 

.74 

2. AT 
.66 

T 
.01 

T 

,01 

.03 

.02 

.50 

.13 
.06 
.12 

T 

.02 

.03 

7 

.34 

■      -<     C|T.      |     . 
•-•€1    * 

1.3A 
*. 66 
1.12 

.A] 

.6T 

.6T       .01 

T 

.16 

T 

.06 

.02 

.02 
.10 

1.30 

.02 

,0 

.-o 

.01 

1.00 
3.06 
.26 
.28 

.03 

.20 

T 

.02 
.96 

.20 

.11 
.66 

.31 

.17 

• 

.-' 

T 

.02      T 

.60 

•         ■ 

It) 

■ 

4..1 

.16 
.11 

.2T 

T 

.:■• 

.  16 

.  v. 

T 

.03 

.4« 

.02 
.20 
.06 
.61 

.62 
.10 
.10 
.21 
1.11 

.32 

.'■' 
1,91 

3.63 

2.10 
1.63 

5.00 
T.10 

.67 
.61 
.31 

.12 

.01 
■  10 

.10 

.10 
1.20 

.02 
.31 

'.>- 

T 

.98 

1,61 
1,60 

.09 
.12 

.03 

.03 

.03 
.32 

."> 
.02 

.06 
.02 

.10 

.13 
.16 

,11 

1.91 
2.68 
5.2A 
1.65 
2.90 

.20 

I.I  1 

.10 

.11 

.20 
.59 

.56 
.19 

1.16 

.23 

../ 

.06 

1.1! 

.  'A 

.06 

.23 

.06 

.09 

.16 
.11 

.16 

.16 
T 

.AT 
.30 
1.A3 

.60 
■  16 

.16 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER  1966 


Day  of  Month 


10   11   12   13 


16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


HIGH  PLAINS  0 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

ANORFkS 

910  SPRING 

BORGER  3  K 

BOYS  RANCH 

BRAVO 

BROWNFIELD  NO  2 

CANADIAN  1  ENE 

CANYON 

CLAUDE 

CROSOYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DI*M!TT 

DUMAS 

FLOYDAOA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GAROEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 

LAWESA  1  SSE 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFItLD  NO.  2 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIOLAND  *  ENE 

MORTON 

MULESHOE  1 

OLTON 

PAMPA  NO.  2 

PANHANDLE 

PERRYTON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


TO   8T   85 
41   53   52 


69   88   85 
41   52   57 


78   91   87 
40   54 


70   86 

46   50   53 


70   66 
44   51 


71   83   82 
37   50   63 


80   84   83 
39   51 


65   70   81 
37   51   52 


55   70   81 
46   47   50 


72   88   80 
39   49   47 


55   69   85 
47   45 


58   72   89 
41   45   54 


57   68   85 
44   50   49 


64   71 

41   46   50 


55   70   84 
48   49   56 


70   85 
49   54 


72   89 

36   51   57 


56   70   85 
46   49 


58   71   89 
43   49   53 


57   70   86 
49   47   47 


63   72   83 
33   33   49 


58   69 

49   50   51 


73   89 
54   51 


62   66 
45   45 


60   70 
36   38 


70   86 
42   48 


70   R6 
41   49 


5  7   70 
49   49 


5'   70 
49   46 


77   58   63 


86  63  73 

43  40  42 

83  67  80 

36  37  42 


84   56   70 


82   56   66 
42   43   43 

87   57   68 


68   74   83 
40   40   44 


43  42  42 

88  56  60 

54  53  53 

85  59  65 


81   64   75 
43   43   42 

86   59   66 


67 
49 

60 


70   56   60 


56   69 
49   48 


70   71 
60   63 


69   86   85 


77 

58 

62 

50 

48 

49 

85 

58 

66 

46 

46 

44 

it, 

58 

67 

44 

45 

40 

A3 

56 

66 

44 

44 

43 

69 

72 

^0 

58 

60 

61 

73   68   76 


83   80 
58   51 


86   89 
56   55 


84   89 
60   60 


89   78 
56   50 


85   86 
49   45 


48   48   46 


74   85 
55   57 


87   83 
61   52 


83   81 
58   50 


82   85 
50   50 


71   87 
57   55 


79   85 
51   50 


83   84 
50   50 


69   86 
46   46 


78   88 
53   51 


79   84 
54   51 


80   83 
50   48 


49   58   56 


89   78 
52   41 


80   85 
50   44 


76   88 
57   58 


75   85 
54   46 


79   88 
52   46 


75  89  89 

57  60  54 

75  74  83 

52  46  55 

77  76  86 

45  52  50 

72  84  87 
55  59  60 

73  85  89 
60  57  59 

75  76  85 

48  54  50 

75  T)  84 

42  51  46 

74  72  84 
44  52  48 


62   71 
36   37 


84  81 

47  50 

87  80 

57  54 

79  85 

41  50 

86  78 

39  42 

76  83 


40   44 
75   79 


81   72 
41   42 


53  51 

75  83 

41  44 

82  77 


46  46 

80  71 
44  48 

81  75 
41  43 

80  76 

37  43 

87  79 

59  54 


79   75 
40   40 


■30   80 
57   57 


86   75 
46   42 


79   79 
35   36 


«5   75 
46   46 


79   83   <)0 
46   49   64 


84   74   82 
47   52   56 


81   75   83 
37   38   54 


78   81 
52   56 


80   81 
55   55 


85   77 
43   42 


85   76   80 
41   40   43 


85   74   74 
45   45   50 


77   86   80 
54   62   60 


73   81   86 
40   43   57 


63   60 
39   30 


86   64 
55   31 


86   70 
64   39 


80   64 
48   34 


89   58 
41   30 


79   60 
46   24 


87   67 
51   29 


88   61 
42   35 


82   62 
50   29 


87   58 
52   29 


90   63 
52   31 


59   60 
17   23 


84   62 
45   24 


87   55 
48   27 


88   64 
47   31 


91   59 
49   30 


82   58 
46   27 


84   61 
46   24 


87   76 
53   38 


78   62 
46   27 


84   58 
40   25 


91   70 
53   35 


87   65 
46   26 


92   59 
37   29 


86   64 
51   31 


91   70   66 
48   41   31 


86   87   64 
56   54   34 


90   58 
46   29 


88   75   64 
60   49   36 


89   75   65 
59   59   35 


85   59 
48   26 


84   85   61 


85   63 
46   29 


85   66 
64   41 


69   72   77 


60 

37 


30   44   39 


63   66   56 
31   41   37 


71   68 
41   41 


52   52 

40   30 


64   56 
33   28 


71   69 
44   41 


66   65 
38   32 


60   57 
29   31 


65   57 
43   36 


86   78   61 
45   46   28 


69   62 
37   39 


61   57 
40   43 


60   55 

29   35 


72   74 
41   47 


70   75 
38   49 


65   67 
26   41 


63   66 
26   40 


63   65 
31   39 


71   65 
45   37 


56   52 
35   40 


75   84 
38   49 


75   84 
37   47 


72   86 
43   53 


77   67 
41   51 


67   80 
29   32 


79   83 
39   42 


63   76 
30   37 


73   89 
33   51 


77   82 
40   49 


62   74 
30   41 


64   73 
30   36 


79   82 
30   48 


63   78 
25   34 


63   78 
27   41 


62   72 
31   37 


63   76 
28   JB 


63   77 
30   36 


78   84 
34   49 


63   79 
24   38 


65   75 
34   36 


64   79 
27   29 


63   77 
33   41 


76   86 
36   50 


61   74 
36   44 


62   71 
30   42 


74   87 
37   45 


73   87 
36   48 


64   79 
26   38 


62   79 
25   33 


62   77 
29   39 


55   70 
41   39 


85      76      83      65      69      55      59      62 
40      43      49      47      47      29      30      35 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    315    - 


74   83 
36   46 


62   75 
31   41 


56   61   70 
38   37   36 


73   71 
39   40 


64   68 
39   34 


62   67 
37   35 


78   73 
30   33 


61   TO 
35   30 


56   61 
32   34 


62   67 
37   33 


64   73 
33   30 


59   65 
31   29 


55   68 

36   30 


50   65 
36   35 


59   65 
38   41 


57   64 
35   JO 


67   76 
34   35 


60 
26 


56   63 
33   31 


62   69 
30   30 


57   74 
26   29 


65   69   72 

44   36   34 


73   75   72 
51   35   37 


85   63 
42   32 


84   62   67 
37   30   27 


75 
46 


78   79   79 
41   44   45 


76   82   SO 
41   4  3   44 


70   77   62 
35   40   40 


81 

40 


79   81 
37   37 


70   75 
36   41 


69   75 
34   42 


79   76 
36   38 


73   77 
29   37 


72   75 
34   37 


69   75 
35   35 


77   80 
43   46 


69   75 
31   36 


70   75 
36   36 


73   80 
35   36 


79   82 
37   39 


70   75 
30   34 


71   80 
40   41 


70   77 
32   35 


75   80 
31   32 


70   77 
38   40 


78   82 
38   42 


70   78 
46   48 


71   76 
31   37 


78   80 
39   42 


79   61 
37   39 


72   78 
31   35 


72   80 
26   34 


69   69 
33   40 


67   66 
35   39 


75   60 
39   40 


73   76 
35   40 


80   63   77 

43   40   40 


81   75 
40   39 


72 
40 


67 
39 


46   44   49 


80   74 
32   30 


70 

44   43 


61   79 
39   40 


83 
39 


79   62 
38   36 


80 
39 


65 
38 


67 
3' 


60   66 
38   35 


85   81 

42   41 


82   73 
37   37 


82   64 
39   30 


82   72 
40   42 


70 
42 


71 
43 


76 

3  = 


69 
39 


75 
41 


73   78 
44   40 


82   65 
41   44 


84   63 
40   35 


75   70 
41   42 


76   70 
40   40 


84   74 
41   37 


62   72 
34   32 


81   69 
41   39 


61   80 
44   48 


70   76 
38   38 


78   79 
38   37 


80 
41 


75 

40 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTObER    1966 


Day  of  Monlh 


19      20      21      22      23 


PLAINS 

PLAINVIE6 

SE-INCIE 

S1LVEBT0N 

5PE»5"»S 

STRATFORO 

TAnC«A 

TULIA 

VEGA 

•  •  • 

LC.  DOLLING  PLAINS  02 
48ILENE  «B  AIRPORT 
ANSON 

ASPERHONT 

BALLINGER  1  so 
CHILDRESS  'AA  AIRPORT 
CLARENDON 
CCLE-AN 

CIT* 
3IC«ENS 
ELECTRA 
■All 

-C»0S  CttEr  Oak 
.,•>■■■ 


M 


MAX 

min 


68   84 
48   50 


70   67 
49   55 


71   87 
44   50 


69   86 
48   51 


90   96 
52   55 


72   88 
41   53 


90   86 
5*   53 


72   87 
44   53 


70   86 
41   50 


67   85 
44   50 


71   83 
46   57 


71   83 
45   55 


71   84 
44   46 


71   83 
43   49 


70   84 
42   50 


61   70 
38   40 


68   78 
45   45 


72   84 
42   52 


57   71 
47   47 


70   69 
47   50 


70   84 
45   54 


60   72 
42   43 


65   73 
43   50 


73   7« 

43   43 


60   IS 

4'    47 


71   (5 
4«   So 


•  5   14 

46   51 


70   63 

40   51 


»>    '1 

44    43 


II    4, 

41   SO 


'I   84 


61   TO 


It    47 


60  so 


60   40 


83   59 
50   49 


68   63 
46   46 


85   60 
53   52 


85   58 
40   41 


65   73 
41   41 


73   60 
38   38 


71   72 
39   43 


66   60 
53   51 


84   59 
45   45 


81   54 
40   39 


75   64 
56   56 


81   63 
52   52 


75   60 
54   53 


65   66 
50   50 


88   63 
45   46 


80   69 
53   54 


84   59 
50   50 


75   70 
48   50 


63   58 
52   48 


65   5 
S3   SO 


81 

60   SO 


69   72 


•  •   60 

34   SO 


75  78  86 

50  55  46 

66  77  85 

53  56  54 

70  70  86 

44  53  46 

80  65  76 

51  55  50 

82  82  83 


67   73   88 
52   57   52 


75   78   83 
41   43   49 


86   91 
63   59 


79   82 
59   59 


88   90 
62   63 


75   85 
57   60 


76 
39 


76   66 
35   60 


65   93 

60   61 


84   77 
45   45 


67   77   80 


86   78 
49   50 


71   75 
39   39 


76   85 
46   45 


89   76 
53   50 


84   76   80 


78   79 
38   39 


81   84   86 
60   59   67 


89   84   87 
59   58   67 


65   62   88 
53   53   62 


85   63   67 
60   59   62 


77   84 
48   51 


67   75   83 
38   40   47 


80   81   84 
57   57   fcl 


82   90 
54   65 


83   66   85 
55   55   56 


94   60   83 
56   53   56 


78   83   92 
56   54   6» 


94   79 
S3   48 


92   79   85 
36   54   62 


88   60 
58   58 


89   79   83 


91 

SO   SO   51 


M   "4  '•■ 


n 

45 

8*«  P»f*f»r.'« 


65   66 
52   29 


67   61 
52   31 


89   70 
49   30 


86   63 
46   36 


'5   60 
41   28 


87   50 
41   25 


80   64 
42   32 


89   70 
51   30 


83   55 
48   26 


92   83   66 
72   53   46 


92   89   70 
70   70   44 


93   87   66 
67   67   38 


92   65 
61   71 


92   71   62 
52   46   37 


89   86   63 
43   49   31 


83   70 
69   38 


91   88 
65   67 


91   71 
59   39 


56   94   78 
65   66   41 


92   80   66 
64   55   34 


90   94   77 
54   60   34 


89   94   79 
63   66   39 


85   91   83 
65   69   42 


92   92   73 

49   61    34 


88   93   70 

67   60   42 


92   67   43 
56   58   17 


90   90   60 
46   49   16 


94   90   65 


73   65 
48    17 


90   92   70 
56   56   36 


91    '4 
66   16 


■I'l        »<•   4  1 
65   41    16 


11   6  1   44 


62   69   65 
30   40   36 


64   64   53 
33   39   32 


65   69   69 
33   39   36 


61   62   47 
39   41   32 


63   53 
35   40 


64   46 
39   33 


59   55 
39   31 


67   68   66 
30   40   35 


65   62 
32   41 


59   61 
27   34 


73   66 
40   51 


71   71 
39   54 


70   66 
37   49 


72   66 
37   56 


68   59 
35   43 


64   60 
32   42 


70   66 
36   53 


70   75 
41   53 


70   66 
36   46 


62   70 
40   43 


70   72 
40   45 


67   71 
31   36 


66   70 
17   46 


65   70 
17   43 


65   70 
34   36 


67   72 
40   40 


69   64 
40   49 


66   62 
37   46 


64   64 
37   45 


70   65 
34   48 


68   65 
18   46 


64   70 
16   46 


i,  l  i.y 
11   41 


70   72 
19   49 


ff,    ,  y 

36   SO 


49 

89   67   44 

14   41 

•  T'JP.wlnv  Hutl'.r.  |ri.L, 
HI 


71   62 
28   29 


65   79   65 
26   36   49 


71   62 
39   54 


73   84 
39   46 


73   89 
39   50 


74   83 
32   41 


72   90 
40   52 


62   73 
32   43 


68   60 
34   40 


73   66 
3  7   54 


63   80 
44   45 


62   72 
39   41 


75   68 
46   58 


65   73 
33   35 


62   72 
38   43 


61   70 
60   63 


65   75 
35   37 


66   73 

38   40 


73   86 
40   34 


64   61 
34   33 


73   64 
36   49 


73   69 
40   32 


65   75 
15   4> 


61    71 

60   46 


Fl   84 
39   31 


71   67 
40   55 


84   64 
43   33 


84   66 
43   33 


64   58 
43   33 


73   59 
37   32 


82   53 
37   31 


79   61 
37   31 


86   63 
46   32 


82   60 
42   33 


79   54 
35   34 


67   71 
47   36 


83   71 
56   38 


85   66 
54   37 


74   72 
50   36 


64   66 
41   36 


86   61 

43   30 


70   70 
55   40 


86   75 
52   36 


68   65 
44   41 


80   67 
50   41 


78   70 
46   39 


87   67 
51   33 


65   67 
53   35 


44    II        69 


90   66 
53   35 


64   71 
45   16 


80   67 
46   35 


63   65 
42   35 


81   68 
S3   33 


63   66 

31    17 


66   65 
SO   37 


81   63 
51   11 


76   71 
52   39 


76   73 
31   34 


62   67 

46    14 


77  80 

38  38 

78  63 
45  43 

78  82 

39  41 

74  81 
38  41 

SO  85 

37  40 

76  80 

38  41 

79  84 

45  46 

80  63 
42  38 

75  61 

40  40 


67   74   77 
32   38   38 


78   80 
42   46 


82   84 
44   47 


81   62 
38   37 


77   82 
39   36 


76   78 
63   40 


62   82 
41   40 


78   82 
S3   53 


79   84 
42   47 


81   80 
44   47 


78   63 

40   44 


76   78 
49   46 


77   78 
41   63 


56   82 
63   42 


78   81 
43   43 


63   82 
30   59 


64   63 
51   51 


79   83 
47   42 


6  1   84 
43   44 


77   84   62 
38   30   47 


77   83 
42   42 


77   60   61 


62   62 
4)    4  1 


81   81 
42   43 


80   80 
38   39 


82   62 
43   43 


81   83 
39   40 


81   82 
39   40 


80   67 
35   37 


61   63 
39   41 


80   76 
39   37 


83   78 
45   46 


82   60 
39   42 


84   63 

39   42 


78 
45 


81   79 
40   41 


80   78 
49   46 


83   83 
62   60 


82   66 
48   43 


63   83 
43   42 


83   63 
42   46 


82   86 

4  7   44 


62   62 
43   46 


66   66 

62   81 
49   49 


|| 


43 


62 
41 

82 

44 

81    74 
44    43 

81   61 

40   42 

86 

40   19 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAs 
R    1966 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18 


snyder 
truscott 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WINTERS  9  NNE 

•      •     * 
NORTH  CENTRAL 


01 


ALBANY 

ARCHER  CITY 

BARD-ELL  DAM 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 

80NHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWO0D 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT 

DENISON  DAM 

0ENTON  2  SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

GAINESVILLE 

GATESvILLE 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE 

GOLDTHWAITE 

GRAHAM 

GRAN8URY 

GRAPEVINE  DAM 


MAX 
MIN 


60   70   83 
42   42   52 


61   73   90 
39   51   55 


70   80   87 
44   56   60 


72   84 
50   56 


71    79   89 
45   50   61 


74   72   83 
40   42   52 


91  70  81 

43  43  56 

70  77  87 

44  51  63 

78  70  76 


89   70 
53   48 


71   69 
47   48 

71   72 


69   74 
45   51 


71   70   75 


70   79 
43   51 


70   72 
45   47 


73   80 
52   50 


70   76   85 


78   78   75 
47   48   51 


70   77 
48   53 


46  50  62 

80  69  77 

45  45  57 

74  73  79 

41  46  57 

72  78  85 

47  49  50 

70  75  82 


70   76 
48   51 


72   69 
43   45 


72   81 
52   46 


72   74 

43   44 


71   77 
45   52 


67   74 
43   44 


72   79 
48   49 


70   69 
50   48 


83   57 
55   47 


87   58 
51   52 


90   62   70 


79   68 
55   53 


89   62 
50   49 


73   67 
55   53 


62   61 
51   52 


62   63 
53   53 


64   76 
54   52 


83   73 
58   56 


88   72 
60   60 


72   69 
56   57 


57   55   53 


55   52   55 


89   77   m 


72   68 
56   55 


63   75 
52   55 


66   63 
56   56 


75   79 
61   55 


66   78 
57   58 


90   74 
57   57 


72   77 
59   59 


70   76 
55   54 


70   78 
55   56 


67   61 
54   55 


64   66 
53   54 


70   78 
56   57 


71   76 
58   57 


72   7f 
59   5( 


66   68 
52   50 


73   78 

60   54 


67   77 
57   58 


63   77 
55   55 


60   63 

54   55 


68   79 
59   58 


74   70 
57   56 


57   59   63 


5s 

46 

47 

64 

5  4 

89 

84 

88 

62 

58 

51 

64 

Zb 

89 

87 

85 

S5 

49 

49 

56 

94 

82 

85 

88 

ftO 

56 

53 

63 

»1 

89 

78 

82 

57 

58 

57 

62 

75   78 
56   59 


77   82 
58   60 


78   80 
56   55 


77   78 
54   58 


77   82 
48   55 


87   83 
57   58 


78   78 
52   55 


77   84 

56   60 


79   80 
54   56 


75   81 
55   58 


80   89 
56   54 


79   84 
54   56 


79   78 
50   50 


77   84 
56   60 


77   83 
50   57 


77   83 
54   57 


75   80 
52   59 


75   79 
54   56 


80   83 
52   54 


77   83 
50   54 


77   85 
56   60 


76   76 
50   54 


86   88 
56   62 


81   88 
52   52 


80   85 
52   56 


81   84 
55   58 


77   77 
55   58 


78   77 
53   56 


91   79   85 
59   55   56 


81   82   80 
56   53   64 


89   84   84 
63   54   60 


90   8'   84 
66   63   66 


10   80   81 
64   55   60 


84   83   78 
60   45   55 


84   82   75 
60   61   60 


92   81   83 
59   50   50 


BO   85   85 
56   54   64 


95   83   85 
59   51   55 


89   82   85 
63   59   64 


90   86   84 
65   61   66 


83   83   81 
64   55   61 


89   84 
61   57 


88   81 
63   52 


92   77   84 
62   58   61 


02   84   86 


86   82 
57   61 


85   83 
63   54 


91   80   80 
62   49   52 


90   87   85 
63   58   65 


88   87   86 

63   64   64 


89   83   83 

64   54   60 


84   84   85 
63   60   65 


o3   82   8' 
57   53   5t 


84   84 
55   61 


90   73 
66   36 


94   75 
66   39 


92   68 
55   33 


86   66 
59   39 


91   68 
53   37 


90   80 
63   44 


87   96   83 
63   67   41 


93   85   63 
69   63   42 


80   89   79 
65   73   46 


80   89   90 
68   74   50 


80   91   85 
68   72   45 


87   73 
70   40 


91   88   66 
68   64   40 


82   93   83 
62   70   45 


92   82 
66   49 


84   95   86 
65   69   43 


86   92   89 
66   70   48 


92   93   87 
65   72   49 


93   89   70 
70   67   44 


80   89   90 
64   72   45 


93   88   67 

70   55   46 


91   90   79 
66   70   49 


92   89   79 
69   74   46 


85   93   85 
65   67   44 


88   94   84 
68   72   43 


92   88   73 
68   68   45 


90   89   80 
68   73   45 


92   88   69 
71   56   43 


79   91   84 
60   71   43 


90   90   86 
70   72   46 


91   91   84 
71   73   48 


94   90   82 
67   70   48 


92   85 
67   68 


93   84 
67   45 


95   89   78 
67   73   45 


64   71    71 
38   40   38 


65   69   55 
34   34   39 


64   67   51 
33   45   34 


68   65   66 
34   47   44 


62   67   50 
36   41   36 


69   60   61 
37   49   44 


64   71   67 
37   40   42 


65   72 
33   45 


71   65 
37   50 


68   72 
38   41 


69   73 
46   51 


66   71 
39   45 


62   60 
36   40 


70   65 
41   49 


66   70 
31   36 


70   61 
34   48 


74   72 
34   49 


65   71 
39   45 


75   72 
42   55 


69   65 
35   52 


68   71 
38   40 


68   62 
38   51 


70   70 
37   47 


70   69 
38   51 


67   69 
35   50 


68   76 
32   35 


71   70 
36   49 


69   66 
39   51 


70   63 
39   52 


63   69 
33   35 


78   72 
43   51 


70   68 
31   50 


71   67 
39   52 


65   72 

34   40 


71   69 
34   54 


81   93   87 
66   73   48 


90   82   82 
63   59   58 

See  Reference  Notes  Following  Station  Ind 
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67   70 
38   48 


64   72 
32   40 


69   63   83 
39   39   39 


65   66   76 
32   36   50 


62   72   79 

36   39   50 


37   35   37 


39   37   46 

68   63   72 
35   31   34 


65   62   72 
41   36   41 


61   70   79 
39   39   52 


68   64   69 
44   34   41 


71   65   70 
47   36   40 


66   63   68 
42   37   45 


62   71   74 
42   31   45 


60   70   77 
40   41   46 


66   63   69 
41   31   32 


62   71   82 
39   36   50 


67   63   73 
40   34   38 


68   62   71 
43   36   39 


67   70   77 
45   34   47 


63   70   76 
41   33   44 


67   68   70 
42   32   33 


63   69   76 
42   38   48 


64   68   74 
45   34   46 


65   68   75 
43   35   50 


69   62   71 
40   34   40 


67   68   71 
37   34   34 


66   71   76 
43   36   43 


63   69   75 
44   32   43 


65   70   77 
41   37   50 


64   61   66 
40   33   33 


70   71   79 
45   33   42 


65   70   78 
40   31   40 


65   69   79 
36   39   46 


66   72   79 
41   34   41 


61   63 
43   37 


61   70 
34   35 


66   67 
34   35 


63   69 
32   35 


58   64 

36   37 


75   76 
38   40 


67   72 
35   40 


74   79   69 
39   33   41 


71   70   71 
54   35   40 


75   80   75 
47   49   49 


78   81   77 
48   53   55 


74   73 
44   46 


74   72 
47   47 


74   71 
36   38 


76   70   74 
49   37   39 


67   70   71 
42   34   39 


78   69   75 
48   39   42 


79   71   72 
51   43   47 


67   85   76 
55   52   55 


77   74   72 
55   43   47 


75   84   64 
41   46   50 


74   74 
58   46 


74   72   71 
54   48   53 


74   73   73 
55   45   48 


76   72   75 
48   49   40 


82   71   76 
49   31   35 


79   78   76 
43   42   50 


78   73   72 
57   47   49 


74   75   76 
53   47   47 


73   67   72 

42   40   41 


79   80   78 
57   46   46 


86   77 
52   57 


78   75   75 
52   39   45 


74   75   71 
54   47   45 


80   TO   72 
50   35   41 


75   75   75 
53   41   46 


76   72 

49   48 


76   78   80 


70   77 
40   41 


71   78 
42   47 


76   80 
41   45 


72   73 
46   45 


80   64 
42   47 


69   79 
36   37 


70   80   82 
41   42   46 


79   82 
42   46 


75   78   81 
45   46   45 


75   76   62 
50   46   48 


73   78   61 
42   45   46 


78   80   60 
39   39   43 


77   61 
46   49 


72   79 
35   36 


76   60   61 
36   38   40 


73   79   63 

38   41   41 


70   77   79 
39   40   42 


80   84   65 

41   40   49 


80   60   82 
39   40   43 


75   78   82 
43   42   42 


76   60   80 
43   47   50 


77   78   60 
42   44   46 


77   81   80 
44   43   45 


72   79   80 
41   41   42 


72   80   85 
34   35   35 


80   83   63 
43   46   50 


77   78   80 
45   42   43 


78   81   81 
42   44   45 


72   78   60 
38   39   41 


79   61   86 
46   40   40 


79   85   84 

43   42   43 


79   82   83 
34   36   37 


77   81   80 
40   46   50 


71   80   82 
35   36   40 


80   82   82 
37   39   41 


73   77   60 
42   45   46 


84   72   78 
45   44   41 


66   69   81 
43   37   41 


64   77   77 
54   41   42 


83   68   74 
45   41   43 


76   79   81 
49   44   46 


60   76   77 
40   42   40 


84   79 
42   42 


83   73 

48   46 


75 
40 


85 
45 


61   81 
43   *7 


84   83 

49   46 


64   62 
49   47 


62   62 
53   45 


83   82 

46   47 


63   84 
44   52 


65   64 
38   40 


S3   13 
SO   54 


65   S3 
55   53 


82   60 
51   51 


81   82 
45   49 


76   78 
48   47 


82   81 
43   41 


76   60 
40   42 


82   80 
46   44 


79   79 
50   45 


83   65 

51   52 


83   83 
47   46 


82   64 
48   51 


79   81 
50   56 


81   79 
50   56 


81   82 
50   48 


82   81 
42   45 


80   79 
40   39 


80   82 

48   50 


60   83 
50   50 


60   62 
90   50 


60   60 
45   44 


87 
48 


82   88 
48   50 


90   88 
52   49 


83   84 
48   50 


82   84 
43   41 


79   82 
48   50 


76   80 
41   41 


82   84 
45   45 


81   82 
50   51 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOEER    1966 


Station 


Day  of  Month 


GREENVILLE  7  N« 

GROESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

MICO 

MILLSBORO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

X1LLEEN 

LAVCN  dam 

MARLIN 

«C  SRE60R 

»C  KINNEY 

"EXIA 

MINERAL  "ELLS  FAA  AP 

NAVARRO  "ILLS  OAM 

OLNEV 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

5  .  •  •.  i » 

OlINl»6 

•ASGEB  pwmp  STATION 

•  Itl'iO  S'AB 

MUHM  "-"P  til 
|MI*M 

I  WILLI  *  S» 

.  ■  »- 

TAVLO* 


MAS 
MIN 


T2   69 
45   45 


87   72 

50   49 


87   70 

48   48 


60   71 
43   43 


71   76 
45   49 


75   74 
46   46 


74   80 
56   54 


74   69 
49   48 


72   78 
50   48 


87   70 
48   49 


70   73 

48   49 


82   69 
50   52 


72   78 
46   48 


78   69 
48   47 


71   78 
44   51 


75   69 
45   50 


72   70 
45   46 


83   70 
46   48 


70   80 
45   49 


(4   74 
43   47 


90   70 
45   48 


78   79 
59   50 


72   69 

44   4T 


70   Tl 
44   46 


(2   TO 
45   4« 


»l 

49   46 


(1   79 
31   33 


61   70 

43   30 


'/      «- 
34   34 


61   6* 


71    »0 
43    4« 


30   46 


73   72 
56   54 


86   75 
59   55 


75   65 
56   57 


61   68 
52   52 


65   76 
56   57 


81   72 
59   60 


63   78 
52   55 


82   76 
57   49 


76   78 
59   56 


75   74 
58   58 


75   81 
60   55 


85   72 
60   55 


56 

78 

59 

B3 

hb 

75 

57 

86   87   73 
64   58   54 


70   76 
56   56 


84   74 
59   56 


66   79 
5'   58 


64   75 
53   54 


72   72 
55   52 


71   69 

50   50 


69   63 
55   57 


62   73 
52   55 


73   77 
55   58 


6  7   64 
54   55 


65   60 
53   53 


75   78 
60   54 


65   69 
55   31 


71   66 
53   54 


6'   62 

54   53 


75   78 
39   37 


73 

41   54 


73   81 
38   58 


37   62 
32   55 


59   33 


t:      10 


70    7( 

37   38 


T|   66 

36   33 


76   82 
52   56 


SO   86 
53   54 


82   86 
51   56 


78   82 
58   56 


85   93 
57   59 


BO 
52 

PO 
5o 

78   84   92 
56   58   58 


80   91 
53   57 


80   86 
50   53 


85   92 
53   62 


72   84 
52   52 


87   87 
52   66 


80   87 
55   59 


82   89 
56   63 


76   83 
55   60 


85   95 
59   60 


78   85 
51   57 


82   92 
55   58 


77   83 
55   66 


77   83 
54   56 


80   85 
58   60 


82   90 
63   55 


76   83   90 
56   54   63 


81   83 
56   57 


76   78 
58   60 


87   88 
53   67 


77   83 
52   63 


77   85 
50   37 


80   83 
57   61 


87   92 
51   60 


80   8!   «8 


85   91 
60   68 


78   90 
63   64 


80   83 
5)   60 


38   93 
37   69 


M   83 


If.        »5 


'.   || 


89   79 
62   51 


86   87 
56   58 


94   80 
64   55 


91   79 
53   48 


89   88 
64   56 


85   85 
66   59 


91   89 
58   54 


91   85 
55   55 


90   90 
62   58 


90   79 
63   56 


89   86 
65   59 


90   85 

60   60 


79   83 
63   53 


85   84 
68   58 


83   82 
64   57 


89   84 
64   56 


83   82 
56   53 


89   80 
62   46 


90   82 
60   51 


93   80 
62   56 


82   84 
60   57 


84   83 
60   54 


92   80 
61   55 


92   78 
63   55 


89   86 
66   61 


91   80 
62   48 


92   80 
59   49 


92   78 
62   57 


89   85 
66   62 


90   90 
65   62 


91   84 
63   63 


92   79 
38   53 


90   86 
66   36 


89   8' 

'  .   >  1 


...   |1 


93   80 


92   83 


78   89   88 
57   71   43 


T7   89   90 


95   SB 
68   46 


92   82 
70   40 


59   80 
70   46 


39   90 
71   46 


92   91   75 


92   90 
71   44 


70   72   46 


92   89 
72   48 


91   76 

71   47 


87   89 
70   45 


72   70 
45   38 


86   89 
70   47 


86   68 
53   45 


89   90 
73   45 


36   67 
67   43 


89   87 
68   45 


92   85 
70   43 


94   86 
71   47 


87   65 
65   41 


88   81 
72   42 


92   84 
68   44 


93   83 
65   49 


90   91   89 


91   85 
73   43 


93   86 
66   42 


92   84 
66   44 


91    75 
71   46 


91   91 
72   68 


90   90 
70   43 


94   80 
71   40 


92   72 

64   43 


92   30 
73   45 


94   84 
68   43 


90   89 
'3   30 


66  69  62 
39  41  49 

70  73  67 
43  44  51 

67  71  61 
35  44  51 

74  58  69 

33  47  34 

71  68  69 

34  51  48 

71  72  66 

35  35  51 

70  66  64 

37  47  44 

70  72  68 

37  38  50 

71  74  65 
41  51  51 

66  70  61 
43  51  50 

76  72  71 

38  54  52 

70  70  68 

39  47  50 

62  64  64 

51  50  42 

67  70  66 
43  43  51 

73  62  65 

38  52  46 

69  72  67 

36  43  50 

37 


71   65 
36   51 


68   70   59 
38   40   46 


65   71   60 
36   39   48 


68   71   59 
38   46   49 


72   65   65 
37   52   63 


69   63   65 
35   50   *7 


64   70   57 
34   35   49 


69   71   56 
35   41   45 


72   72   69 

40   54   51 


66   69   59 
33   45   49 


66   71   59 
30   33   43 


62   70 
39   62 


73   72   71 

39   41   51 


70   76 
43   48 


73   71   T2 
47   52   42 


65   68   35 
36   45   44 


70   73   67 
41   45   51 


74   66   72 
42   31   53 


71   65   61 

40   50   50 


63   69   58 
33   39   42 


68   72   64 
41   43   30 


63   63 
41   32 


67   65 

44   16 


70   66 
42   35 


62   71 
34   38 


63   70 
38   33 


69   65 
43   34 


63   71 
40   40 


64   66 
41   34 


71   77 
45   34 


65   63 
45   34 


67   70 
45   34 


76   68 
50   33 


68   73 
35   45 


65   63 

45   39 


63   71 

44   36 


67   64 
41   32 


64   72 
40   19 


62   62 
41   17 


65   63 
40   16 


66   63 
42   34 


61   70 
60   42 


65   70 
61   33 


64   60 
39   37 


64   61 
40   36 


68   66 
44   35 


66   63 
39   32 


63   62 
39   32 


66   62 
40   38 


64   65 
42   11 


70   66 
44   15 


66   69 

39   40 


64   60 
19   62 


70   65 
43   36 


67   71 
43   37 


62   70 
44   33 


64   62 
41    36 


70   64 
47   34 


72   74 
49   49 


82   78 
51   50 


76   76 
40   41 


74   70 
37   40 


75   76 

40   42 


81   76 
45   47 


70   70 
39   41 


83   77 
49   49 


77   77 
48   50 


72   72 
51   51 


79   77 
47   51 


60   79 
50   48 


74   79 

50   44 


80   75 
51   54 


75   72 
40   47 


81   76 
46   49 


71   72 
36   43 


70   68 
54   47 


69   75 
43   45 


73   74 
41   46 


70   70 
17   41 


79   75 
47   48 


68   70 
37   39 


80   74 
50   54 


69   72 
44   45 


69   79 
39   41 


72   73 

44   46 


82   79 
50   51 


87   82 
52   54 


78   76 
51   45 


64   68 
36   63 


80   76 
46   31 


73   74 
45   31 


72   71 
43   43 


79   75 
47   49 


74   77 
41   43 


76   78 
46   45 


73   60 
41   41 


72   77 
36   39 


78   80 
39   19 


75   60 
40   41 


72   80 
42   45 


77   81 
42   43 


80   82 
46   43 


73   77 
48   44 


81   85 
43   42 


75   78 

41   40 


82   81 
45   49 


74   76 
49   46 


81   82 
41   43 


74   76 
41   42 


80   64 
19   41 


74   77 
41   42 


71   78 
44   45 


74   79 
19   41 


79   79 
46   66 


78   61 
40   42 


68   78 
64   45 


70   79 
19   40 


76   76 
64   45 


73   78 
39   41 


71   76 
35   36 


79   79 
43   44 


76   78 
43   43 


60   83 
46   48 


70   79 
41   46 


73   77 
41   45 


79   82   85 


78   81 
45   49 


71   78 
42   45 


73   78 
42   42 


81   62 
46   69 


81   63 
51   53 


65   83 
62   67 


63   63 

61   47 


63   62 
46   46 


82   B4   66   86 
47   52   46   46 


83   84 
46   66 


64   66 
50   50 


81   81 
69   56 


65   86 
69   67 


86   S3 
46   46 


82   85 
48   51 


79   61 
52   56 


61   80 
48   49 


61   63 
50   49 


75   79 
45   43 


81   62 

50   53 


61   62 
65   65 


81   82 
47   42 


83   82 

50   48 


81   80 
45   45 


81   80 
46   46 


61   61 
64   66 


82   SO 
60   61 


83   81 
53   50 


83   65 
50   69 


63   86 
69   50 


83   82 
56   33 


86   72 
50   66 


82   86 
51   69 


85   82 
55   30 


79   69 

44   30 


46   48   49 


84   84 
49   30 


fl«*  fuf».*ri>  •  N'.l**  T'AU/vtln'j  Hul 
tlH 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER    1966 


Station 

Day 

ol  Month 

§ 
01 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EAST  TEXAS          0". 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

80 
50 

75 

53 

90 
59 

70 

83 

61 

78 
52 

80 
53 

87 
55 

31 

68 

00 
67 

84 
59 

nl 

66 

92 
71 

as 

72 

81 
51 

74 
42 

69 
55 

69 
51 

65 
44 

69 
36 

76 
46 

84 
58 

79 

57 

76 
53 

77 
42 

80 
43 

80 
48 

80 

49 

81 
50 

81 

69 

82 
55 

80.5 
54.4 

ATHEflS 

MAX 

MIN 

71 

50 

75 
50 

84 
60 

88 
69 

74 
60 

79 
55 

79 
54 

86 

56 

86 
67 

84 
68 

84 
60 

80 
61 

87 
67 

91 
74 

81 
46 

72 
41 

67 
56 

66 

51 

65 
45 

69 
37 

74 
46 

82 

59 

77 
52 

77 
53 

79 
47 

81 
46 

80 
52 

81 
51 

85 
53 

82 
53 

82 
53 

79.0 
54.6 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

CENTER 

MAX 

MIN 

82 
52 

74 

45 

75 
47 

83 
59 

88 
62 

78 
50 

78 
45 

78 
50 

87 
58 

91 
66 

85 
51 

82 
53 

90 
58 

8  7 

69 

81 
50 

71 
43 

73 
46 

68 
48 

61 
43 

65 
37 

68 
41 

69 
68 

81 
60 

77 
53 

75 
42 

77 
61 

77 
41 

74 

43 

76 
65 

81 
67 

78 
31 

77,7 
69.8 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

87 
50 

70 
45 

80 
59 

89 
62 

89 
60 

74 
51 

77 
49 

78 

50 

88 
63 

87 
62 

85 
57 

84 
61 

85 
66 

92 
73 

90 
47 

68 
41 

73 
55 

69 
50 

67 
45 

64 
32 

70 

37 

76 
46 

83 

52 

76 
50 

75 

45 

76 
39 

82 
41 

81 
44 

82 

66 

83 
45 

81 
51 

79.5 
50,8 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

75 
45 

71 

46 

73 
54 

82 
60 

74 
56 

72 
52 

75 
48 

74 
42 

92 
55 

88 
61 

78 
47 

81 
53 

79 
59 

88 
65 

87 
49 

86 
36 

69 
48 

61 
46 

63 
43 

64 
32 

69 
42 

71 
47 

68 

54 

64 

68 

76 
45 

77 
45 

78 
63 

78 

45 

60 
48 

82 

68 

77 
49 

75.5 

68.7 

COLOSPRING  5  SSW 

MAX 

MIN 

94 
56 

77 
46 

79 
48 

89 
58 

01 
64 

73 
52 

77 
49 

80 

49 

86 
57 

91 

70 

89 
60 

83 
62 

77 
65 

92 

F4 

86 
53 

70 
44 

74 

44 

68 
52 

64 
46 

65 
35 

68 
35 

77 
43 

82 
52 

61 
55 

74 
41 

76 
42 

78 
63 

78 

45 

78 

65 

60 
66 

80 
51 

79. 3 

51.1 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

72 
54 

79 
52 

90 
62 

90 
65 

73 
61 

77 
57 

79 
55 

86 
56 

86 
70 

89 
67 

86 
62 

85 
69 

91 
72 

89 

69 
52 

72 
65 

65 
58 

69 
54 

66 
47 

69 
39 

77 

50 

83 
59 

76 
54 

75 
53 

77 
65 

60 
46 

80 
48 

79 
52 

81 
32 

60 
51 

60 
57 

79.0 
55.7 

CONROE 

MAX 

Mm 

94 
56 

73 
50 

81 
53 

92 

60 

91 
63 

75 

54 

78 
52 

86 
54 

87 
63 

90 
71 

89 
62 

85 
63 

82 
66 

91 

74 

89 
53 

69 
45 

74 
50 

66 
53 

67 
45 

66 
35 

70 
39 

77 
66 

84 
54 

83 

55 

75 
42 

76 
63 

79 
60 

80 
47 

79 
66 

SO 
50 

62 
56 

80.6 
52.9 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

8' 
52 

71 
52 

77 
52 

86 
57 

89 
61 

76 
53 

76 
50 

77 
50 

81 
54 

86 
65 

87 
57 

82 
56 

76 
66 

91 
TO 

91 
50 

69 

40 

72 

40 

68 
51 

65 
45 

65 
33 

68 
33 

74 
41 

62 
54 

78 
53 

75 
43 

76 
60 

78 

40 

78 
44 

80 
66 

81 

68 

81 
68 

78.2 
69.7 

0AINGERF1ELD  9  S 

MAX 

Mm 

70 

50 

74 
49 

82 
58 

84 
65 

74 
62 

75 
53 

76 
53 

84 
54 

88 

65 

85 

66 

83 
48 

80 
57 

88 
65 

to 
72 

76 

48 

70 
42 

70 
55 

63 
48 

64 
46 

69 
37 

72 
46 

80 
58 

70 
59 

74 
53 

76 
44 

78 
43 

76 
63 

79 
48 

82 

68 

78 
56 

82 
56 

77,1 
53.1 

OIALVILLE  2  vi 

MAX 

MIN 

68 
49 

74 
49 

82 
56 

87 
66 

74 
60 

75 
55 

75 
51 

83 
58 

84 
68 

82 
65 

ei 

55 

75 
62 

87 
65 

88 

7* 

76 
47 

TO 
43 

65 
53 

64 
50 

62 
44 

66 
34 

72 

43 

80 
56 

75 
59 

73 
51 

74 
46 

77 
44 

75 
50 

78 
52 

60 
56 

78 

53 

79 
56 

76.1 
53.9 

EMORY  1  N 

MAX 

Mm 

76 
44 

70 
46 

73 
54 

83 
61 

76 
58 

76 
51 

78 
49 

76 
49 

85 
51 

00 
63 

80 
50 

82 
55 

78 
61 

91 

71 

89 
44 

67 
33 

70 
37 

64 

49 

63 
42 

64 
31 

70 

32 

7* 
46 

61 

49 

72 
47 

75 

40 

78 
41 

80 
64 

75 

47 

81 

67 

61 
45 

81 
♦7 

76.8 
67.9 

EVAOAlE 

MAX 

Mm 

91 
58 

74 

45 

79 
53 

87 
66 

87 
67 

78 
52 

78 
47 

80 
55 

87 
65 

89 
73 

90 

65 

82 
63 

80 
69 

87 
73 

86 
52 

70 

45 

70 
53 

70 
52 

57 

45 

65 

37 

68 

40 

72 

50 

82 
56 

63 
57 

76 
42 

75 
40 

75 
41 

75 
40 

77 
61 

7» 

66 

60 
67 

76.4 
32.7 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

73 
48 

76 
47 

83 
60 

86 
68 

71 
59 

78 
55 

79 
52 

84 
53 

85 
65 

85 
66 

82 
57 

80 
57 

88 
69 

89 
74 

78 
44 

77 
38 

69 
53 

65 
51 

64 
44 

66 
34 

72 

46 

80 
54 

80 
*9 

75 
51 

77 
43 

60 
43 

78 
47 

78 
69 

83 

66 

81 
69 

81 
57 

78.2 
52.6 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

FRANKSTON 

MAX 

Mm 

80 
47 

76 
48 

84 
62 

88 
59 

75 
50 

77 
41 

78 
43 

81 
47 

84 
51 

82 
54 

86 
65 

90 
73 

91 
45 

72 
36 

66 
49 

69 
43 

66 
31 

83 

42 

77 
38 

79 
38 

81 

40 

60 
65 

82 

63 

83 

44 

79.6 
47.3 

GILMER  2  « 

MAX 
MIN 

75 
45 

70 
43 

73 
46 

80 
57 

87 
60 

74 
49 

75 
45 

75 
48 

83 
53 

85 
62 

80 
45 

81 
46 

82 

58 

98 

69 

88 

44 

66 
35 

70 
35 

62 

48 

64 
43 

62 
32 

69 
35 

72 

46 

81 
58 

72 
49 

73 

38 

75 
39 

79 

40 

76 
44 

60 
65 

81 

66 

78 
49 

76.0 
66.8 

GLADEWATER 

MAX 

MIN 

76 
48 

69 
46 

74 
46 

82 
55 

87 
60 

73 
52 

75 
46 

76 
47 

85 
52 

S5 
62 

79 
50 

83 
50 

70 
56 

88 

67 

88 
47 

66 
38 

69 
39 

64 
48 

61 
44 

62 

34 

68 
34 

72 
44 

80 
57 

66 

51 

72 
39 

74 
39 

77 
61 

76 
43 

79 
66 

80 
66 

78 
47 

75,3 

47,5 

GROvETON 

MAX 

Mm 

89 

51 

78 
42 

88 

50 

91 
69 

75 
61 

78 
46 

78 
44 

88 
50 

89 
65 

90 
65 

88 
63 

84 
54 

90 
65 

92 
67 

78 
48 

76 
42 

79 
46 

74 
40 

65 

42 

73 
31 

7* 
33 

79 
40 

79 
50 

60 
50 

80 
36 

80 

37 

79 

37 

80 
40 

81 
62 

83 

64 

82 

41 

81.3 
48.2 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

93 
55 

74 
52 

81 
58 

94 
67 

95 
60 

75 
54 

79 
54 

81 
58 

87 
60 

91 

70 

90 
6" 

85 
66 

87 
67 

91 
74 

88 
52 

69 
44 

75 
53 

65 
53 

68 
45 

66 
38 

65 
45 

78 
54 

84 
50 

81 
55 

73 

44 

78 
44 

81 
48 

81 
49 

80 
50 

80 
52 

81 
54 

80.6 
56.3 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

77 
47 

70 
47 

74 
47 

82 
57 

90 
61 

75 
49 

76 
44 

78 
45 

81 
50 

86 
63 

82 
49 

82 
50 

76 
56 

88 
70 

88 
46 

68 
36 

72 
37 

64 
49 

65 

44 

63 

34 

67 
34 

TO 
45 

80 
57 

66 
53 

74 
42 

76 
61 

78 
42 

76 
46 

78 
66 

62 

66 

80 
46 

76.3 
47,7 

HUHTsVILLE 

MAX 

Mm 

90 
53 

72 

50 

79 
52 

90 
63 

90 
60 

72 
51 

76 

50 

79 
52 

87 
61 

90 
69 

88 
56 

85 
59 

82 
61 

92 
72 

89 
50 

67 
42 

76 
50 

72 

46 

67 
45 

65 

41 

'0 
45 

75 
48 

82 
56 

80 
52 

73 
48 

75 
48 

79 
51 

79 

54 

80 
S3 

80 
56 

81 
59 

79.4 
53.3 

JACKSON  HILL  GUARD  ST« 

MAX 

MIN 

90 
54 

72 

4B 

74 
50 

85 
56 

89 
63 

76 
50 

77 
48 

80 
48 

86 
58 

90 
61 

85 
55 

84 
55 

73 
61 

89 
72 

83 
51 

69 
44 

73 
46 

69 
48 

59 
45 

64 
41 

68 
41 

78 
44 

82 

49 

60 
53 

74 
47 

75 
46 

77 
47 

76 
67 

76 
68 

80 
50 

80 
53 

77.9 

30.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

75 
59 

73 
47 

73 
53 

83 
66 

88 
60 

73 
56 

74 
51 

78 
61 

81 
63 

83 
64 

85 
57 

83 
60 

88 
67 

89 

65 

90 
48 

87 
46 

71 
50 

66 
48 

67 

45 

63 

38 

69 
48 

73 
57 

75 
56 

78 
57 

81 
46 

79 
69 

79 

47 

79 
51 

62 

52 

83 

67 

82 
44 

76.4 
53.5 

JASPER  3  SW 

MAX 
MIN 

92 
54 

72 
42 

76 
51 

87 
57 

87 
66 

77 
53 

77 

78 
53 

86 
59 

90 
68 

87 
60 

82 
62 

75 
64 

90 
73 

85 
54 

85 
43 

73 
52 

69 
50 

59 
42 

64 
34 

67 

37 

71 
48 

81 
55 

82 
54 

72 
37 

75 
37 

76 
39 

75 

37 

77 
39 

79 
61 

80 
47 

78.3 

50.1 

KARNACK 

MAX 

Mm 

67 

50 

72 

43 

81 

51 

87 
66 

72 

60 

73 

49 

74 
42 

84 
49 

87 
64 

86 
63 

82 
43 

82 
50 

88 
63 

88 

74 

78 
47 

67 
38 

64 
54 

61 
47 

62 

46 

69 
34 

70 

39 

T9 

49 

76 

57 

72 
54 

74 
38 

74 
36 

74 
36 

77 

36 

80 
63 

76 
47 

79 
45 

75.9 
49.0 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

86 
57 

77 
45 

86 
53 

89 
69 

81 
66 

77 
50 

81 
46 

88 
58 

90 
71 

89 
72 

85 
59 

78 
62 

89 
68 

85 

69 

80 
52 

76 
46 

74 
45 

65 
51 

66 
43 

69 
36 

70 

40 

82 
49 

64 
58 

77 
54 

77 
41 

78 
40 

77 
41 

78 

39 

81 
63 

82 
45 

81 
49 

79.9 
52.2 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

93 

5r 

72 
44 

78 
43 

90 
58 

92 
66 

74 
50 

76 

46 

79 
46 

87 
56 

00 
70 

88 
59 

84 
58 

76 

64 

90 
75 

86 
55 

69 

40 

73 
41 

68 
53 

61 
46 

63 
34 

68 
34 

73 
66 

81 
53 

79 

54 

74 
39 

76 
38 

78 
38 

77 
40 

79 
60 

79 
43 

60 
43 

78.5 
49.3 

L0N6VIEW 

MAX 

Mm 

77 
48 

71 
47 

76 
54 

83 
54 

86 
60 

75 
50 

78 
48 

79 
51 

86 
59 

87 
64 

84 
53 

84 
49 

72 
58 

89 
62 

88 
48 

68 
44 

70 
46 

65 
48 

65 
45 

65 
34 

69 

34 

75 
50 

81 
59 

76 
52 

74 
40 

77 
41 

79 
42 

77 

42 

80 
46 

80 
51 

79 
49 

77.3 
69.3 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

89 
53 

71 
45 

83 

48 

87 
53 

91 
62 

75 
51 

77 
50 

78 
50 

82 
54 

88 

66 

88 
57 

84 
59 

79 

70 

91 

70 

90 
49 

69 
41 

74 
43 

68 
52 

67 
44 

65 
34 

69 
59 

74 
45 

62 

56 

80 
51 

76 
46 

77 
40 

61 

40 

7B 
44 

79 

47 

82 

66 

81 
46 

79.2 

50.2 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
51 

79 
45 

88 
52 

90 
67 

79 
58 

79 
52 

80 

47 

88 
55 

91 
67 

87 
66 

84 
56 

74 
66 

91 
72 

Hi 

66 

69 
50 

73 
44 

69 
52 

65 
45 

67 
41 

66 
37 

75 

40 

81 
52 

81 
57 

75 
45 

77 
41 

77 
41 

78 
43 

79 
43 

61 
45 

80 
66 

80 
51 

78.9 
51.4 

MA0150NVILLE 

MAX 

Mm 

72 
52 

79 
49 

90 
60 

92 
73 

75 
61 

78 

54 

84 
55 

89 
54 

88 

67 

88 
67 

86 
59 

79 
67 

90 
73 

90 
75 

85 
50 

73 
42 

72 
57 

69 
52 

70 
47 

76 
35 

79 
43 

83 
56 

80 

54 

77 
52 

77 
43 

80 
42 

80 
45 

81 

47 

62 

68 

82 

68 

82 
52 

80.9 
54.2 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

<I6 
49 

70 

74 
47 

83 
55 

87 

61 

73 
49 

74 
45 

75 
50 

85 
52 

88 
63 

78 
46 

82 
49 

75 
55 

88 
69 

86 
49 

66 
41 

69 
43 

62 

47 

63 

45 

61 
34 

67 
35 

70 
40 

80 
57 

65 
55 

73 
42 

74 
39 

76 
40 

75 
39 

79 
61 

80 
66 

77 
47 

75.5 
47.5 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

76 
45 

70 
41 

74 
45 

56 

59 

49 

46 

46 

47 

62 

48 

48 

54 

88 
68 

74 
44 

70 
32 

64 
33 

63 

49 

64 
43 

69 
29 

73 
2  8 

76 
42 

71 
52 

75 
4B 

77 
34 

80 
34 

60 
35 

80 

40 

81 
60 

63 

62 

81 
43 

44.6 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

MIN 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

76 
43 

69 
47 

73 
50 

82 
51 

75 
58 

73 
50 

75 
49 

75 
52 

84 
55 

H7 
63 

77 
46 

82 
49 

73 
58 

88 
69 

88 
44 

66 
37 

69 
44 

62 
49 

62 
43 

63 
33 

69 

35 

72 
45 

75 
54 

66 
47 

74 
39 

76 
43 

78 
46 

78 
49 

80 

50 

62 

50 

79 
55 

75.1 
48.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER    1966 


Station 


Day  oi  Month 


NACCSDCCMES 

PALESTINE 

PINELAND 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNM 

SPuRGER  CAM  8 

SUIPWUP.  SPRINGS 

TEKARKANA  0AM 

TTLER  S  NE 

DARREN 

MILLS  POINT 

•      ft      « 
TRANS  PECOS         05 
ALPINE 

sakersheld 

balmorhea 

Candelaria 

cmis's  basin 

com  •»*  service  sta 

CRANE 

ORTDE'. 

el  pasc  mb  airport 
►abcns 

•crt  ha6ccck 

n  itocbtm  «f»T  raok 

••ANOfALLS  !  SSE 

>  I  S 
•»ft>'*0« 

■ 

■tun 

»• 


74   76 
43   45 


72   76 
62   47 


77   87 
62   49 


70   79 
50   56 


72   81 
43   53 


72   75 
45   53 


70   73 
45   47 


68   72 
46   52 


69   73 
43   54 


77   89 
44   50 


70   75 
48   55 


71   83 
40   53 


82   72 
44   56 


75   75 

48   48 


80   92 

48   47 


69   82 
4  1   55 


75   88 
42   44 


75   73 

44    50 


90   73 
47   48 


74   84 
47   51 


69   77 
46   47 


77   88 

4'   47 


78   72 
39   45 


77   73 

45   4( 


69   77 
44   4ft. 


78    84 

50   53 


61   86 
41   43 


76   II 
42   45 


72   72 


72   90 
61   51 


66   75 
15   4( 


7  1    84 

4»    5) 


45    -.1 


55   55 


92   81 
62   50 


89   74 
58   53 


91   77 

64   49 


75   76 

65   49 


88   75 
59   53 


73   75 
59   51 


87   75 
65   54 


75   73 
56   52 


78   73 
59   52 


87   73 
60   49 


78   76 
67   50 


75   81 
60   56 


54   60 
46   46 


66   54 
49   49 


69   59 

48   36 


71   66 
59   53 


59   64 

48   47 


61   66 
38   50 


68   58 
48   48 


68   55 
52   52 


69   68 
57   55 


82   71 
52   51 


72   67 

47   47 


66   51 
48   47 


76   55 
50   50 


65   70 
48   42 


69   71 
51   51 


64   64 
49   49 


19   |0 

48   48 


".   44 
50   52 


56   58 

48   50 


4/    4) 


44    44 

51   49 


71   85 

•  g  4 , 


80   80 
46   52 


76   77 
50   50 


76   87 
45   53 


79   87 
44   52 


76   77 
54   59 


74   83   87 


76   78 
47   56 


77   76 
48   48 


73   75 
46   50 


76   75 
45   48 


78   87 
46   54 


78   80 
50   50 


65   70 
53   57 


42   43   54 


73   75   77 
56   57   57 


77   87 
57   44 


76   83   86 


56   47   46 


67   83 
46   48 


61   79 
47   52 


60   75   85 


71    72 
50   48 


80   82 
52   54 


70   SI 
54   55 


75   81 
52   52 


74   81   90 
58   60   56 


60   71 


82   87 
40   62 


• 


84   79   84 
66   56   56 


86   83 
68   55 


86   80 
64   42 


84   80 
61   49 


88   83 
70   56 


89   79 

64   55 


78   83 
48   58 


77   87 
50   54 


87   91 
55   55 


57   57   57 


90   87 
45   47 


77   82 
55   61 


84   83 
61   65 


89   85 
56   50 


89   89 
47   49 


75   83 
54   55 


80   85 
55   55 


88   82 
64   54 


79   83 
46   50 


90   91 
52   68 


92   90   93 

41   59   41 


75  91  86 
62  73  50 

77  90  89 
62  71  45 

73  89  84 

62  71  51 

90  86  80 

67  71  53 

78  87  82 
61  72  47 

86  86 

63  74  46 

76  89  83 

64  73  54 

78  89  86 

53  67  45 


86   82 
66   48 


87   89 
73   41 


83   79 
74   53 


89   90 
73   43 


83   77 
51   51 


89   90 
63   58 


91   92 

46   59 


92   82 
56   48 


82   80 
62   57 


85   72 
44   49 


88   89 
60   59 


87   88 
61   60 


83   70 
59   45 


85   83 
42   47 


86   77 
61   41 


91   90 
53   54 


92   93 

57   53 


85   84 
49   49 


86   80 
50   65 


82   »8 
46   66 


94   80 
50   69 


89   77   65 


75   76 
54   50 


90   82 
62   68 


12   5n 


f]   <■; 


70   75   69 
49   52   50 


67   72   67 
41   41   49 


68   73   70 
44   48   48 


73   72   64 
40   52   50 


68   72   69 
41   52   49 


77   67   62 
37   49   44 


67   71   68 
50   51   51 


66   69   63 
36   36   48 


78   67   60 
42   46   41 


67   70   63 
36   50   49 


73   70   63 
43   53   52 


70   70   64 
43   50   56 


78   70 
45   51 


65   70 
45   53 


66   77 
41   46 


82   78 
53   50 


87   73 
44   37 


65   72 
43   52 


67   71 
40   51 


84   72 
46   48 


73   88 
51   40 


86   81 
39   36 


41   50   38 


74   80 
44   40 


72   82 
50   40 


75   72 
39   43 


79   80 
40   38 


71   75 
46   67 


68   59 
32   45 


66   72 
44   45 


63   65 
44   35 


65   63 

42   40 


58   63 
42   34 


64   69 
44   33 


64   63 
46   64 


64   67 
45   31 


60   62 
67   38 


63   63 
42   31 


63   62 
42   35 


66   63 
44   30 


65   68 
43   35 


65   65 
40   36 


64   73 
32   36 


82   65 
35   44 


82   65 
39   35 


76   79 
61   38 


68   82 
60   28 


80   66 
38   35 


88   67 
41   37 


71   78 
62   35 


78   71 
62   33 


75   84 
32   33 


81   64 
35   35 


82   63 
38   37 


80  70  76 

40  40  46 

78  76  78 

42  38  40 

61  73  83 

31  28  35 


•  /   II   -;l 
49   60   54 


>■•■ 

4/ 

BftlftnaM  ''■''•■  ''/ii'.  wii.'j  nun-. i.  lint 


56   55 


75   73 
|  i   '.  | 


72   75 
38   31 


80   66 
30   36 


66   77 
35   37 


58   68 
10   62 


83   65 
16   11 


63   76 
33   62 


'5   «1 
51   61 


<,  /    M 
1'.    H 


78   82 
50   52 


82   76 
55   50 


81   83 
56   51 


82   73 
57   52 


79   73 
57   52 


70   65   75 


81   82 
59   55 


75   70 
53   48 


74   60 
54   54 


80   71 
57   50 


83   75 
57   54 


76   76 
64   48 


79   64 
38   33 


70   83 
42   37 


70   82 
42   40 


85   77 
42   50 


74   6  7 
52   67 


82   72 
30   31 


70   78 
39   37 


76   81 
62   51 


77   73 
45   38 


81   79 
34   38 


79   80 
31   31 


70   80 
41   38 


71   80 
41   38 


70   79 
45   40 


78   79 
42   46 


80   67 
36   61 


77   73 
38   62 


77   80 
32   35 


78   71 
61   36 


66   59 
46   16 


72   82 

19   16 


fB   7) 
45   18 


86   81 
50   51 


76   76 
68   50 


n  75 

38   34 


76   77 
47   37 


50   50   49 


77   73 
41   40 


74   76 
40   40 


71   73 

44   40 


75   76 
40   39 


76   76 
39   39 


78   80 
48   50 


72   75 
36   36 


78   80 
39   41 


82   82 
36   36 


66   67   70 
64   44   47 


78   82 
32   32 


69   80   84 


77   76 
39   37 


73   77 
33   33 


78   79 
37   41 


80   80 
40   40 


78   76 
40   39 


73   75   77 


81   79 
34   36 


66   69 
65   66 


75   76 
65   67 


61   86 
39   39 


80   83   82 

64   66   50 


80   82 
51   53 


78   80   80 
39   61   62 


80   80   80 
39   63   68 


79   80   79 
56   56   55 


61   79   81 
65   49   48 


78   77   76 
62   46   69 


60   82   80 
69   48   48 


75   79   71 
44   48   49 


79   81   80 
45   45   48 


78   78   80 
60   43   48 


82   82   82 
52   SO   51 


71   67 
37   37 


80   '9   76   75 
49   69   63   66 


6)   41   42 


80   61 
46   39 


82   76   69 
30   32   33 


80   80   80 

41   40   63 


63   79   76 
41   66   65 


77   78   68 
35   60   62 


80   82   76 
31   31   37 


86   82   72 
31   30   30 


83   81   76 
40   42   44 


82   83   71 
36   43   43 


60   80   72 
40   40   40 


61   82   76 
14   34   40 


7B   72   68 
32   34   35 


78   78   66 
34   33   37 


80   81   80 
35   39   18 


83   76   72 
42   45   44 


70   64   60 
55   50   40 


78   78   70 
47   46   50 


62   85   77 
18   39   61 


82   75   76 

50   *'   45 


86   85   7' 
63   43   49 


81   76   69 
40   45   46 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER  1966 


Station 


Day  ol  Month 


13      14      IS 


19      20      21      22 


SALT  FLAT  10  ENE 

SANDFRSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

KINK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

«     •      * 
EDWARDS  PLATEAU     06 
AMISTAO  DAM 
BIS  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 

BR'CKETTVILLE 
BRADY 
BURNFT 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 
DEL  RIO  WB  AP 

EDEN  1 

ELDORADO  11  Nh 

FREDERICKSBURG 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRvILLE 

LAMPASAS 

LANOTRY  NO  2 

LEAKEY  NO  2 

LUNO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEOl-lA 

MENAOD 

MERTZON 

OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


70   83 
48   52 


80   85 
44   59 


45   49   57 


75   85 
4*   52 


73   90 
42   53 


72   75 
45   46 


98.   77 
55   52 


80   80 
54   54 


92   73 
52   45 


51   45   64 


97   79 
50   50 


75   80 
48   48 


70   78 
49   44 


85   78 
50   51 


78   71 
41   42 


78   81 
54   54 


75   83 
40   46 


70   77 
48   50 


70   79 
49   44 


94   80 
51   43 


70   80 
47   46 


51  52 

90  78 

48  43 

90  72 


96   76 
55   57 


89   73 
51   49 


72   76 
45   49 


50   42 
70   79 


86   7B 
45   48 


73   83 
44   43 


75   87 
48   52 


47  40  52 

71  64  62 

51  51  51 

78  62  65 

60  50  50 

77  71  60 

51  53  49 

70  6  1  60 

61  51  49 

73  55  60 

53  50  50 

83  83  70 


84   59 
55   55 


90   67 
57   55 


72   78 
5  7   57 


87   63 
60   53 


71   77 
57   55 


70   71 
57   56 


72   66 
50   51 


60  49  49 

84  69  70 

69  56  55 

76  55  68 

55  49  49 

80  64  55 

48  48  52 

87  70  79 

70  55  54 

89  89  69 
70  55  52 

78  60  70 

57  53  53 

88  78  57 
68  52  52 

85  88  67 

68  55  52 

87  84  68 

69  58  56 

90  79  58 

70  56  54 

88  73  75 
67  55  53 

89  83  68 
72  59  55 


55   64 
50   50 


69   56   54 


60   71 
52   52 


57   66 
50   50 


58   75 
53   54 


82   66   68 


76   86   86 
48   50   46 


69   B2   89 
56   54   59 


56   60   56 


73   75   81 
57   56   50 


74   87 
56   56 


67   76   83 
55   46   46 


69  80  84 

57  61  62 

65  74  83 

47  55  53 

79  84  87 

51  52  53 


85   91 
56   58 


83   87 
52   58 


85   91 
52   57 


81   86   90 
54   53   56 


51   55   56 

65   75   82 
50   53   57 


86   90 
64   63 


87   93 
54   59 


86   91 
56   54 


79   83 
56   54 


76   83   87 


78  81  86 
51  51  53 

68  80  84 

57  59  62 

81  85  93 

48  48  51 

79  88  89 
53  56  59 

71  78  56 

49  55  51 

70  83  88 

59  60  59 


83   85 
55   59 


75   83 
59   54 


83   90 
60   58 


83   93 
62   5 


80   82   87 
58   56   56 


86   81 
56   57 


80   85 
52   54 


95   89   85 
65   69   68 


87   77   81 
52   55   60 


92   89   85 
58   62   66 


89   85   85 
61   68   68 


92   93   87 
62   69   67 


90   90   94 
55   56   60 


89   84   86 
63   61   68 


91   87   87 
59   66   68 


86   85   84 
56   65   68 


78   81 
55   61 


90   85   88 
64   70   68 


87   86   90 
53   59   67 


88   86   84 
52   50   56 


61   67   61 


95   93   90 
62   64   66 


87   83 
54   65 


90   85   84 
58   58   57 


93   92   86 
58   62   66 


93   86   83 
57   59   59 


91   87   85 
64   65   67 


95   86   87 
56   65   64 


94   88   88 
62   65   69 


90   93   92 
53   54   55 


87   88   89 
57   59   63 


85   84   88 
52   63   61 


87   88 
58   61 


89   82 
53   54 


85   85   8 
56   58   62 


87   85   80 
60   48   52 


57   44 
77   68 


77   72 
57   41 


76   64 
54   37 


86   84   71 
41   49   39 


91   90 
70   54 


85   88   78 
60   62   38 


86   90   86 
68   71   48 


89   85   79 
65   69   48 


90   93   90 
62   71   49 


95   90   85 
64   66   45 


88   88   76 
70   70   45 


86   85 
71   50 


87   87   80 
65   73   46 


85   87   76 
62   64   41 


92   90   71 
68   67   55 


97   90   72 
65   69   40 


88   82   74 
60   60   41 


90   87   70 
67   70   46 


90   90   88 
70   70   45 


93   89   70 
62   58   44 


84   88   88 
64   69   47 


88   89   89 
60   68   45 


88   93   91 
66   70   46 


86   87   90 
66   69   50 


91   90   84 
61   69   47 


93   95   89 
67   69   49 


60   61   50 


89   82   67 
63   67   42 


88   91 
60   69 


92   88 
59   71 


91   88   69 
63   67   41 


86   88   81 
63   64 


95   93 
65   72 


74   80   73 
44   44   41 


69   80   84 
49   40   40 


71   80   84 
45   39   37 


78   74   73 
50   47   37 


80   73   82 
44   50   38 


72   73   80 
47   45   35 


72   85   72 
44   47   32 


70   80 
52   55 


79   70 
39   44 


71   74 
41   43 


72   65 
42   46 


75   75 
48   55 


75   75 
39   40 


72   68 
39   51 


77   73 
45   54 


72   79 
40   42 


65   72 
41   44 


74   79 
51   58 


78   80 
32   52 


65   78 
49   43 


74   73 
38   47 


76   74 
39   51 


71   73 
43   48 


72   76 
39   44 


71   72 
38   41 


71   72 
52   56 


72   71 
41   46 


71   77 
42   48 


72   74 
41   43 


72   77 
34   50 


73   80 
41   52 


73   72 
42   52 


75   73 
38   42 


78   67 
42   30 


84   70 
36   41 


66   70 
44   33 


69   76 
41   32 


65   77 
34   41 


79   71 
38   34 


88   87 
65   73 


58       69       69 
See  Reference  Notes  Following  Station  Indi 
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73   83 
44   50 


83   70   73 
47   43   46 


80   63   69 
33   33   41 


80   67   71 
45   32   33 


75   72   76 

48   31   41 


84   73   74 
43   41   44 


77   68   72 
40   34   36 


70   70   76 
44   30   43 


73   72   79 
46   35   36 


74   69   77 
48   37   41 


80   73   70 
34   35   36 


71   73   80 
46   43   47 


68   75   83 
34   32   46 


84   69   76 
35   39   39 


82   72   81 
41   33   44 


85   69   78 
45   28   44 


68   73   80 
36   29   38 


85   68   72 
44   34   46 


85   70   72 
38   28   32 


73   66   71 
41   33   34 


86   71   73 
46   43   48 


78   70   77 
42   28   38 


78   67   75 
43   33   37 


79   61   70 
35   29   32 


68   72   8 
39   43   50 


83   70   72 
41   30   33 


66   72   81 
33   27   38 


62   72   83 
35   36   37 


81   77   70 
37   35   3 


69   75   83 
38   33 


84   80   76 
41   36   54 


77   70 
30   31 


80   71 
44   38 


79   75 
37   41 


75   70 
37   38 


80   73 
43   43 


76   71 
38   38 


80   78 
34   37 


60   81 
53   50 


79   68 
49   35 


76   88 
49   51 


87   80 
56   50 


82   82 
51   51 


75   77 
36   39 


79   78 
47   39 


88   82 
47   50 


81   79 
54   51 


79   68 
50   34 


85   82 
53   48 


74   80 
56   35 


70   78 
36   37 


83   78 
57   49 


78   82 
50   50 


77   83 
47   40 


77   89 
44   45 


89   80 
46   45 


79   80 
50   46 


91   90 
43   49 


81   78 
49   47 


71   69 
35   34 


80   80 
53   43 


83   89 
42   48 


75   7B 
48   35 


74   80 
38   35 


76   72 
49   37 


72   75 
42   33 


76   80 
54   54 


76   76 
33   32 


82   81 
40   39 


81   80 
35   35 


75   77 
35   33 


79   78 
39   38 


81   81 
40   36 


78   78 
33   32 


80   84 
46   47 


78   80 
38   40 


78   83 
38   40 


82   81 

40   39 


82   85 
41   42 


75   82 
42   42 


83   82 
37   39 


83   83 
40   40 


82   80 
40   36 


76   80 
36   38 


84   84 
44   46 


85   86 
41   38 


79   80 
44   41 


82   84 
41   41 


80   80 
36   37 


81   87 
34   36 


79   84 
34   35 


81   86 
34   35 


80   83 
38   39 


82   85 
43   44 


85   83 
33   34 


80   84 
39   40 


80   81 
33   34 


79   80 
40   43 


79   84 
34   34 


82   84 
32   32 


88   84 
39   39 


78   80 
34   37 


61   83 
39   38 


78   79 
36   3 


76   78 
34   38 


78   76 
39   40 


72   72 
39   40 


73   62 
40   38 


66   73 
37   36 


67   |2 

42   36 


69   81 
41   35 


60   70 
35   32 


84   62   tO 

52   53   *9 


79   79   76   74 
40   41   40   43 


63   61   62   79 

41   46   45   47 


78   60   60   61 
49   43   JO   45 


85   85 

47   47 


61   60 
43   47 


80   62   78   63 
40   44   46   44 


79   79 
40   41 


79   76 
39   39 


80   80 
53   49 


44   41 
76 


78   76 
45   42 

60   82   83 

44   45   49 

84 


85   62 
49   46 


79   77 
40   41 


60   81 

40   40 


84   80 
37   39 


84   85 

43   46 


83 

40 


82 
40 


82 
45 


62   81 
49   53 


80   61 
39   42 


83 
39 


86   84 
43   45 


80   7| 
35   39 


83   80 
47   48 


76   72 
51   47 


83  60  82 

38  39  41 

81  81  76 
35  38  38 

82  80  60 


36   42   42 

84   62   61 
39   43   41 


78   76   76   77 
38   39   40   39 


71 
37 


80 
45 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

OCTOBER    1966 


Station 


Day  of  Month 


19      20      21 


=ca;e   ranch 

RANKIN 

ROBERT    LEE 

RCCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAP 

SAN  ANGELO  .9  AIRPORT 

SAN  SABA 

SCNORA 

STERLING  CITV 

UVALDE 

HATER  VALLEY 

•  •      • 
SOUTH  CENTRAL       07 
AUSTIN  «B  AIRPORT 
ALST.ELL  ML  REFUGE 
BEEV1LLE  5  NE 
SCEN-A" 

cany-n  oak 
Chap-an  ranch 

cmwui 

CC»P.S  CHRIJTI 
•:COP.S  C-PI5TJ  -B  »P 
CLEP-  >  N. 

Elgin 

•  ,ILIE 

WILLC 


•-LC 

■Ja  MM 


MAX 

Mm 


MAX 

(■EN 


MAX 

MIN 


MAX 
MLN 


MAX 

MLN 


max 

MIN 


MAX 

Mm 


MUX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MM 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN- 


NA X 
MM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MB 


MAX 
MM 


MAX 

KIN 


MM 


MM 


78   85 
43   65 


78   85 
46   64 


7}   83 
45   50 


87   87 
46   58 


69   80 
48   51 


82   80 
49   66 


72   80 
53   59 


78   85 
45   60 


82   82 
41   48 


79   66 
47   50 


79   82 
48   53 


84   83 
56   59 


91   75 
59   51 


77   83 
58   61 


19 
10 


92   77 
55   41 


78   86 
5»   49 


95   74 
53   4, 


90   IS 
58   49 


94   85 

57   St 


7  1   84 

56   50 


M  H 

3/  -< 


35   4> 


•  6   75 


31   4, 


1/    '3 
13   91 


•'.   •< 


77   58 
44   50 


85   60 
59   52 


84   80 
60   62 


80   65 
62   51 


70   55 
54   52 


86   80 
70   56 


79   79 
62   62 


85   53 
52   50 


96   94 
62   64 


85   62 
61   51 


85   80 
64   64 


91   81 
63   64 


92   7t 
60   55 


89   69 
60   59 


78   80 
67   68 


95   72 
63   59 


73   78 
61   38 


82   80 
60   54 


8'   85 
64   64 


92   73 
14  •  \ 


86   84 
41   63 


'/    " 


H 

..1 


82   86 
59   54 


81   85 
59   62 


72   82 
56   59 


83   88 
69   59 


82   85 
55   54 


79   86 
55   54 


76   87 
57   60 


86   90 
55   57 


80   88 
58   53 


67   89 
55   69 


87   87 
63   73 


85   90 
56   61 


82   90 
53   59 


79   86 
57   63 


•9   62   83 

4/   60   51 


90   83 
53   63 


79   81 
52   61 


91   81 
57   58 


84   85 
56   60 


89   78 
57   58 


79   82 
58   56 


93   86 
61   57 


83   82 
55   63 


90   79 
56   55 


97   98 
62   67 


90   80 
56   56 


88   85   86 
67   66  .70 


69   80   85 
74   71   74 


91   92   75 
73   71   70 


92   90   86 
69   63   64 


89   89   82 
67   67   68 


92   66   90 
75   74   72 


97   95   87 
72   70   6' 


87   81   86 
76   75   76 


77   75   73 


93   92 

70   71 


88   86   86 
67   66   70 


89   86   91 
69   66   70 


93   85 
66   71 


92   81 
74   71 


90  90  60 

68  67  67 

96  86  90 

69  68  71 

90  93  87 

63  63  70 

93  91  91 

31  41  71 

92  83  93 

75  74  71 

90  66  88 

70  6»  71 

67  83  83 

61  61  67 

;l  -,  1  H1, 

66  67  67 

•4  84  71 

74  7)  7  1 

91  6'  90 
/.I  1.  1  t| 

92  91  82 

-.3  8  3  90 

1.1  •    1  Hi 

IU«  8*f*f*n'«  N 


86   74 
69   46 


76   67 
64   36 


91   81 
70   42 


86   84   60 


86   89   81 
66   69   43 


83   65 
54   42 


70   46 
85   76 


87   90   79 


96   93 
70   53 


90   80 
66   41 


91   72 
67   52 


38   87   81 
74   78   52 


92   92   89 

72   74   55 


70   74   51 


86   91   66 
70   72   50 


89   86   81 
73   76   54 


90   91 
72   72 


86   65   79 
77   79   54 


90   86 
73   76 


89   92   90 
71   73   36 


91   90   87 
70   72   52 


95   93   83 
71   75   32 


94   93 
73   72 


91   86 
73   73 


91   90 
70   32 


74   75   54 


69   93 
64   65 


94   91   88 
73   75   30 


65   63 
73   35 


92   69   76 
74   76   52 


40   92   89 

71   73   30 


93   92 
73   32 


62   63   »8 

71    70   4J 


66   46 


•7   9|   90 

48   48   31 

-|4    94    8  4 

'I   '4   53 

■■•■■  T'.il'.wlng  HUH. 


75   74 
41   49 


72   76 
60   45 


64   72   79 
39   46   47 


74   79   32 
40   55   50 


69   73   65 

36   50   46 


72   77   80 

47   49   45 


70   71   75 
39   36   39 


77   76   72 
49   52   48 


66   72   80 
36   42   45 


75   64 
55   61 


70  76 

45  46 

69  71 

49  53 

76  84 

56  65 

70  77 

67  47 

75  ai 

57  66 

77  83 

57  67 

71  77 

50  52 

80  78 

68  56 

75  70 

46  36 

79  82 


78  79 
SI  61 

70  78 
47  47 

60  80 

46  48 

75  76 

50  51 

61  60 
S6  37 

79  85 
53  66 

74  66 

43  58 

72  71 

44  54 

71  73 

47  30 

'1  71 

33  55 

M  ,, 

47  32 

73  73 

•W  3/ 


72   70 
40   28 


64   71 
37   45 


72   81 
35   53 


70   79 
39   42 


67   71 

38   38 


75   61 
44   47 


67   71 
36   38 


73   80 
52   56 


73   82 
47   32 


50   35   35 


72   61 
36   46 


76   63 
35   39 


70   74 
36   40 


71   75   82 


74   77   68 
48   56   Si 


63   84 
41   42 


76   83 
63   45 


70   80 
36   66 


63   77 
36   40 


69   70 
36   39 


66   66 
64   44 


73   82 

14   17 


72  7a 

39   40 


84   81 
46   45 


69   75 
33   41 


75   71 
36   39 


75   76 
39   48 


76   71 
39   46 


67   72 
33   41 


82   63   90 


71   72 
34   17 


85   80 
57   57 


83   81 
52   56 


79   67 
69   56 


78   87 
56   57 


66   85 
59   60 


79   86 
48   56 


64   79 
67   67 


88   65 
59   63 


66   61 
56   57 


90   63 
58   59 


91   87 
53   63 


90   66 
56   63 


82   90 
43   46 


60   90 
40   30 


92   90 
54   54 


67 
60   60 


87   80 
59   57 


83   60 

30   34 


79   68   61 
44   56   59 


80   62 
50   68 


92   66 
66   39 


ai  ea  66 


32   61   36 


79   81   82 
10   12   33 


80 
39 


70   76 
38   42 


77   79 

38   40 


73   80 
33   36 


76   79 
32   35 


70   80 
32   16 


78   81 
38   39 


71   76 
33   37 


61   63 
47   48 


76   77 

45   49 


79   84 
46   51 


80   86 
48   49 


77   82 
48   50 


83   83 
47   49 


80   84 
43   43 


80   62 
56   56 


86   83 
47   50 


79   85 
42   42 


85   84 
45   50 


87   85 
50   51 


83   85 
41   63 


8'   85 
63   51 


78   85 
41   42 


6'   66 
41   45 


81   85 
41   42 


66   66 

60   49 


85   63 
46   69 


82   82 
43   48 


80   80 
45   46 


79   83 
40   42 


72   Bl 
48   46 


64   64 
43   41 


8)   86 
45   47 


78   82   77   82 

16   38   39   39 


81   81 
42   42 


85 
61 


71   73 
45   67 


73   81 
61   63 


82   80 
66   43 


75   79 
43   39 


77   77 
37   42 


83   S3 

47   47 


82   76 
38   39 


80   83 
51   53 


78   81 
55   58 


84   83 

54   52 


83   82 

49   51 


82   60 
45   54 


82   63 

49   51 


66   63 
66   69 


80   80 
60   60 


81   83 
53   55 


86   84 
45   49 


83   66 
52   51 


86   82 
56   52 


86   63 

48   49 


85   65 
52   51 


85   60 
43   46 


87   86 
46   46 


83   81 
42   4a 


64   84 
50   46 


62   83 
53   S3 


80   81 
32   30 


79  eo 

65   67 


82  ao 

64   47 


60   74 
51   54 


62   62 
47   42 


65   86 
45   30 


85   82 
46   50 


83  a 

60   6 


6S 
48 


«2 
SO 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER  1966 


Station 


Day  oi  Month 


RED    ROCK 

REFUGIO 

ROBSTCwN 

RCCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  A! 

SAN  MARCOS 

5EALY 

SEGUIN 

SINTON 

SM1THVILLE 

50HERVILLE  DAM 

WASHINGTON  STATE 

YOAKUM 

•     * 
UPPER  COAST 


OH 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

CLEVELAND 

OANEt/ANG  2  SE 

EDNA  3  SW 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

MATAC.ORDA    NO    2 

NEW    GULF 

ORANGE    4    NW 

RALACIOS    FAA    AIRPORT 

FIERCE    1    E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AtRPOR 

PORT  LAVACA  NO  2 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


58  62  75 

74  62  88 

5*  48  64 

91  71  80 

54  47  56 

80  03  93 

57  49  60 

74  B5  94 


90   86   94 


79   86   96 


59   52   61 


91   78   84 
59   55   57 


58   45   50 


80   83 
60   55 


74   80 
60   56 


76   80 
59   55 


83   83 
60   56 


75   81 
57   55 


93   76 
58   51 


84   80   87 


89   74 
58   58 


75   77 
57   51 


91   92   72 
74   60   52 

84 

b3 


91   81 
72   64 


91   91   »1 


87   82 
78   65 


92   70 
67   61 


89   89 
66   60 


95   84 
71   60 


73   62   60 


93   81 
70   67 


90   92 
63   61 


91   91 

70   60 


92   94 
60   61 


98   90 
76   62 


90   93 
58   65 


93   87 
72   65 


92   88 
72   62 


93   80 
74   63 


87   90   83 


85   80 
78   70 


90   78 
72   66 


93   82 
72   67 


90   91 
68   67 


91   83 
77   68 


90   92 
73   64 


85   86   80 
61    70   54 


90   79 
74   66 


91   93 
72   62 


88   85 
75   75 


70   71   60 


87   82 
73   63 


90   93 
74   65 


82   88 
49   57 


91   92 
55   56 


55 

85 
59 

«0 
59 

81   86   89 
55   55   64 


87   90 
60   57 


87   87 
65   74 


79   83 
50   60 


87   92 
56   70 


90   91 
54   67 


92   94 
58   75 


80   87 
52   59 


80 

52   58 


79   88 
52   57 


95   97 
56   71 


81 

79 

80 

95 

53 

52 

55 

66 

93 

80 

85 

98 

57 

53 

58 

72 

10 

T9 

80 

92 

56 

53 

59 

7,! 

55   58   65 


77   80   85 
63   70   74 


80   84   89 
57   64   74 


61  88  91 

57  60  73 

79  81  85 

55  60  67 

76  80  87 

51  52  66 


55   59   73 


90   89 
66   63 


91   85 
57   56 


92   91 
75   74 


87   82   84 


89   81 
65   70 


86   89 
63   67 


91   88 
71   63 


93   84 

66   68 


90   79 
70   73 


85   91 
67   65 


89   90 
61 


89   89 
69   62 


97   87 
71   69 


83 
6b 


91   87 


83 
67 


94   90   77 
73   69   67 


71   60   62 


88   78 
73   67 


89   80 
70   65 


90   78 
74   67 


89   88 
74   72 


75   70   75 


88   80 
74   66 


89   79 
74   68 


90   89 
60   62 


89   79 
75   69 


93   85 
74   66 


89   89 
72   63 


90   76 
74   68 


94   90 
71   69 


90   80 
74   70 


91   85 
74   66 


90   82 
74   65 


93   92 
72   50 


87   80 
58   53 


92   88 
75   59 


86   »1 
79   57 


87   72 
69   51 


89   77 
68   48 


90   90 
73   58 


92   87 
75   52 


86   80 
58   54 


92   91 
72   52 


92   90 
75   52 


92   90 
73   53 


93   82 
76   56 


73   74   54 


84   87   87 
72   75   50 


81   88   88 
73   75   53 


72   74   52 

75  88   87 
67   74   55 

87   88   70 

76  67   54 

89 

54 

81 


80   92 
64   72 


87   88 
72   75 


89   89 
65   66 


83   88 
75   76 


83   84 
77   79 


88   87 
76   60 


90   88 
75   75 


78   88 
70   75 


84   89 
72   73 

93   87 
77   78 

87  85 
71   75 

88  89 
74   77 

90   89 

76        75 
» Notes  Following  £ 
-    323    - 


70   73   73 

43   51   54 


79   83 
50   59 


73  79  84 

56  53  64 

73  82  78 

57  63  61 

71  69  77 

47  53  54 

79  78  79 

49  49  50 

74  71  68 

44  57  54 

74  74  76 

49  55  58 

78  83  82 

53  63  62 

69  83  70 

46  51  54 

73  6* 

41  54 

68  73  64 

45  46  53 

81  80  79 

49  51  61 


69   73 
42   46 


75   74 
52   61 


76   73 

50   50 


76   73 
50   61 


80   74 
54   53 


71   75 
57   65 


74   70 
50   60 


75   75 
50   60 


71   75 
47   54 


77   80 
55   60 


71   77 
49   56 


70   74 
49   49 


75   75 
54   61 


72   76 

48   57 


75   75 
53   61 


69   73 
52   55 


76   72 
50   57 


76   75 
60   61 


70   66   70 
47   33   43 


74   77   83 
48   37   45 


82   74   75 
54   43   49 


71   70 
53   51 


71   70 
39   34 


74   68   69 
46   43   36 


68   69   76 
46   37   45 


47   37   39 


72   75   82 
52   43   50 


70   60   69 


69   66   69 

47   33   34 


69   65   69 
48   35   37 


72   75   82 
49   36   47 


75 
55 

73 
5b 

73 

46 

67 

40 

84 
52 

90 
55 

62 
50 

71 

43 

75 

56 

72 
56 

66 

49 

68 
41 

79 
54 

80 
57 

72 

46 

69 

41 

63   65 
45   34 


67   72 

50   41 


70   72 
49   35 


68   73 
48   41 


69   67 
52   46 


64   65 
53   55 


64   70 
50   47 


66   68 
48   43 


62   67 
47   39 


68   71 
51   43 


70   68 
46   38 


58   65 
46   42 


68   71 
47   40 


72   68 
47   37 


73   66 
52   41 


57   67 
49   47 


66   67 
47   44 


74   72 
51   48 


79   85 
57   54 


86   88 
53   60 


84   91 
60   64 


80   79 
60   66 


86   79 

47   58 


78   65 
46   58 


85   81 
52   56 


87   82 
53   62 


69   86 
59   64 


79   67 
45   56 


76   65 
48   56 


92   86 
54   61 


44   53   57 


65   76 
62   62 


63   77 
61   62 


63   63 
63   65 


76   73 
70   65 


83   84 
58   59 


65   84 
60   60 


83   84   68 


78   83 
40   44 


86   86 
42   44 


82   85 
50   53 


77   77 
50   53 


82   80 
42   42 


76   62 
40   44 


80   81 
43   45 


85   85 
42   43 


85   65 
46   50 


79   81 
44   45 


76   62 
43   42 


76   79 
45   47 


66   86 
42   47 


83 
59 

(5 
60 

73 

45 

76 

56 

82 
56 

74 
53 

83 
59 

95 
62 

75 

47 

84 
60 

80 
62 

76 
49 

73   75 

40   39 


79   82 
46   46 


79   64 
45   42 


80   82 
46   45 


76   76 
5*   53 


73   73 
62   60 


76   76 
53   55 


76   79 
51   50 


73   77 
44   43 


77   76 
51   50 


76   80 
47   43 


66   75 
46   45 


78   78 
46   47 


77   80 
41   44 


T9   79 
51   50 


64   75 
51   51 


76   76 
49   47 


74   79 
46   47 


80   62 

46   46 


63   66 

50   49 


83   62 

56   55 


79   60 
61   56 


80   61 
50   50 


82 

50 


65 
53 


80   60 
46   49 


77 
45 

79 
61 

79 
66 

T9 

47 

79 
51 

82 

51 

76 
47 

76 
49 

62 

48 

63 

50 

62 

50 

90 
48 

78 
45 

79 
4B 

61 
46 

60 
67 

80 
51 

81 

52 

80 
49 

83 
51 

69 

52 

82 
53 

82 
53 

64 
55 

76   79 
43   47 


60   62 
51   53 


62   87 
46   49 


61   63 
51   52 


77   76 
54   55 


74   76 
62   61 


78   81 
56   56 


60   80 
52   56 


60   80 
46   49 


80   61 
53   55 


81   60 
46   50 


76   76 
44   49 


61   61 
54   52 


83   61 
49   51 


79   61 
56   57 


75   77 
56   5* 


76   80 
50   51 


79   60 
59   52 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1966 


Station 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


PORT  0  CONNOR 
SUGAR  l«ND 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  «B  AIRPORT 

•     •     « 
SOUTHERN  09 

ALICE 
AR»STRONG 
8ATESVILLE  3  S 
BENAVIOES  7  S 
CARRI20  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  S  NNH 
COTuLLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
BILLET 
EAGLE  PASS 
tNCINAL  3  •.. 
CALCON  OAK 
falF.RRIAS 
»C.L£RTON 
'PEER 
<A»FIE  RANCH 

L*  POTrt- 

_*»e"  no.  2 

OILTOM 

•(AUSALL 

MM  C  I  T»  3  . 
MLOfN 

10 
-»  <|*»0* 

■X  A. 

AX  Kit*  '»»  »» 

■C  (OOI 
•ll»IO« 


MAX 

MIN 


76   82   91 

59   56   67 


100 
55 


100 
56 


100 
56 


101 
53 


ICO 
57 


ioo 

5  0 


100 
6* 


100 
55 


to* 

5' 


72   84 
56   63 


7B   86 
48   55 


79   88 
54   67 


DO   86 
59   68 


85   94 
53   65 


84   92 
51   65 


85   93 
56   68 


83   91 
53   70 


78   86 
50   53 


79   81 
55   60 


79   94 
51   50 


89   86 
61   62 


85   88 
58   60 


86   90 
50   60 


85   95 
58   52 


79   99 
51   53 


87   96 
57   69 


76   87 
55   62 


84   91 
52   64 


82   93 
50   65 


SO   89 
59   60 


78   86 
52   56 


59   73 


10  i: 

61   64 


75   90 


IM   '5   •'# 


■J   v 


72   65   57 


71   66   58 


94   89 
65   69 


96   88 
72   69 


92   95 
65   65 


95   96 
74   70 


93   98 
72   66 


95   38 
68   68 


95   95 
75   65 


96   76 
72   67 


93   80 
75   68 


93   97 
67   64 


92   93 
71   62 


92  100 
70   68 


97   98 
71   72 


95   98 
71   71 


96   91 
65   65 


92   95 
72   67 


95   97 
64   69 


91   97 
67   65 


97   94 
72   69 


93   97 
65   74 


95   92 
7  3   65 


95   85 

74   64 


97   98 
72   72 


95   95 
'4   65 


99   92 

'5    7) 


89 
5 'J 


88   92 
58   66 


86   90 
56   52 


8  8   90 
59   59 


80   91 
57   60 


88   90 
56   63 


88   89 
57   66 


90   91 
58   67 


86   89 
60   63 


87   91 
56   59 


84   87 
60   61 


90   92 
54   54 


85   87 
61   66 


93   93 
59   74 


90   92 
52   64 


88   90 
55   64 


83   92 
52   52 


87   90 
55   60 


93   95 
57   66 


84   88 
55   56 


90   91 
57   66 


85   88 
61   67 


91   95 

57   59 


89   93 
55   64 


95   92 
60   72 


7,1  85  n» 

60   60   61 


01   88   79 
74   65   67 


01   87   75 
68   66   68 


88   80   86 
76   69   74 


89   89 
70   73 


01   85 
72   72 


92   95 
63   63 


91   93 
73   74 


93   96 
65   71 


94   8  7 
61   72 


94   90 
67   71 


94   85 
68   72 


94   85 
66   72 


92   95 
67   68 


93   93 
61   68 


92   98 
65   65 


91   92 
76   76 


89   91 
71   70 


65   70   70 


95   90 
69   70 


05   98 
64   67 


98   90 
70   74 


00   91 
69   70 


95   89 
67   70 


67   70   69 


95   94 

74   70 


95   95 
69   74 


04   87 
74   75 


85   88   88 


88   88   00 


86   86   01 
76   75   75 


89 

70 

75 

55 

48 

55 

91 

70 

75 

57 

50 

i* 

73 

77 

77 

57 

53 

62 

93   04   87 


94   80 
73   59 


90   94   88 


90   98   04 
70   68   60 


70   74   58 


94   90 
75   58 


94   85 
74   60 


96   93   87 
71   73   57 


91    90   84 
75   76   72 

89   89   92 
'4    14    M 

'."  8*l«r*n'«  N'.w*  fallowing  Sultan  lml»i 

:/  \ 


79   80 
53   59 


87   89 
54   56 


77   76 
53   56 


69   79 
52   64 


77   77 
53   59 


75   78 
55   57 


75   74 
50   58 


76   77 

54   60 


74   74 
56   61 


74   78 
53   54 


70   74 
56   60 


74   78 
51   53 


69   78 
55   54 


73   82 
54   60 


78   68 
52   55 


78   70 
58   50 


75   81 
48   59 


77   78 
51   53 


82   83 
58   65 


72   78 
54   57 


75   72 
55   57 


72   72 
52   57 


65   82 
54   60 


75   78 
53   58 


82   87 
62   66 


81 
63 


69 

66 

69 

46 

42 

5  2 

68 

66 

70 

49 

38 

47 

71 

72 

CO 

47 

42 

48 

84   73   75 


71   83 
41   46 


75   76 
38   40 


74   77 
41   43 


75   75 
42   43 


75   85 
'  44   52 


75   82 
35   40 


76   83 
44   45 


72   82 
43   47 


74   75 
40   42 


70   75 
45   45 


76   76 
38   39 


74   78 
49   47 


72   73 
41   43 


74   84 
45   47 


7  3   74 
50   44 


75   78 
38   39 


75   74 
39   40 


77   85 
44   48 


72   78 
42   46 


75   83 
40   45 


72   80 
40   41 


75   77 
42   42 


74   77 
36   42 


79   82 
48   54 


57   46   48 


76   80   85 
60   53   58 


85 
60 

81 
60 

75 
68 

85 
58 

82 
62 

74 
51 

8  3 
63 

73 
58 

80 

84   01 
57   63 


63   90   65 
44   45   57 


92   68 
58   63 


84   92 
59   62 


92   85 
65   59 


90   85 
55   65 


87   82 
55   58 


83   91   87 
44   55   56 


83   87 
47   49 


85   93 
46   48 


85  92  86 

48  58  64 

66  91  93 

46  58  65 

91  69  81 

53  62  57 

78  80  82 

50  54  70 

82  00  88 

41  52  50 

82  00  85 

44  55  59 


68   79 
56   68 


83   93 

51 


92   68 
55   61 


53   66 

85 


65   79 
65   60 


84   69   86 
46   55   64 


83   91 
51   63 


91   89   89 
59   60   66 


79 

51 

79 
52 

79 
50 

60 
5* 

81 
5  5 

46 

79 
49 

79 
68 

80 
53 

81 

4'r 

82 

53 

81 
53 

82 
53 

83 
5* 

82 
60 

81   81   65 
54   50   52 


60   83   83 
53   42   45 


76   61   85 
39   40   40 


81   80   85 
52   48   51 


78   81   86 
45   42   43 


76   64   65 
38   46   49 


69   84   85 
43   44   45 


79   63   84 

40   47   50 


77   82   82 
43   45   48 


75   79   84 
48   49   44 


79   81   85 
45   45   46 


73   85   94 
47   47   49 


85   80   81 

60   47   51 


85   83   83 

54   44   46 


66   82   84 
52   44   50 


85   86   86 


85  80  85 

51  43  43 

81  82  87 

39  40  42 

63  86  87 

50  47  50 

80  79  84 

53  45  51 

80  84  64 

45  46  48 

78  81  81 

46  43  43 

62  81  82 

60  43  63 

70  78  83 


86   83   83 
54   48   55 


85   89 
54   53 


82   84 
51   50 


84   82 
42   44 


84   84 
51   50 


85   83 
49   53 


84   84 
51   50 


82   82 

49   46 


83   81 
52   53 


81   80 
52   53 


83   82 
46   49 


65   83 
49   49 


94   65 
49   45 


63   85 

54   57 


82   84 
58   51 


82   81 
51   50 


65   87 
48   52 


83   85 
54   55 


82 

5  0 


86   85 
4o   50 


82   62 
49   49 


80   82 
50   52 


65   92 

45   55 


81   82 
56   56 


85   86 
47   48 


88   89   88   90 


84   65 
45   46 


84   82 
46   49 


85   85 
53   54 


85   82 
53   48 


81   62 
51   54 


80   80 
47   50 


82   82 
47   48 


85   84 
50   50 


82   86 
56   56 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER    1966 


Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

PORT  ISABEL 

MAX 

MIN 

90 
6* 

79 

64 

87 
78 

88 
84 

88 
82 

92 

75 

80 

73 

85 
74 

89 

74 

90 
77 

85 
76 

88 
77 

87 
82 

87 
83 

86 
69 

73 
61 

81 
70 

84 
74 

80 

67 

74 
60 

80 
72 

79 
72 

82 

70 

84 
73 

86 
71 

80 
68 

82 

69 

62 

71 

81 
71 

61 
66 

82 

68 

83.6 
72.1 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

91 
62 

7* 
58 

83 

70 

89 
76 

89 

74 

82 

70 

79 
61 

80 

63 

82 
69 

86 

78 

86 
76 

84 
75 

88 

77 

86 
77 

86 

64 

66 
55 

76 
62 

82 

71 

75 
58 

70 
50 

72 
56 

77 
63 

81 
65 

80 
72 

88 
62 

79 
50 

78 
54 

79 
57 

78 
56 

76 
54 

79 
58 

80.7 
64.3 

RAYMONDVILLE 

MAX 

min 

9T 
61 

71 
56 

86 
63 

95 

71 

95 
69 

82 
69 

85 
59 

89 
58 

90 
62 

89 
73 

90 
73 

90 
74 

92 

73 

92 

75 

91 
55 

65 
52 

78 
58 

85 

67 

78 
58 

72 

47 

75 
48 

81 
52 

86 

60 

87 
63 

84 
58 

81 

49 

82 

51 

61 
53 

83 
54 

82 
53 

82 
55 

84,4 
60.3 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

95 
59 

87 
60 

88 
67 

9* 
75 

96 
72 

85 
69 

80 
63 

85 
64 

87 
64 

88 
66 

88 

75 

89 
73 

90 
75 

90 
77 

90 
58 

78 
58 

80 
60 

90 
68 

80 
60 

72 
53 

77 
53 

82 
56 

85 
62 

88 

65 

84 
61 

80 
55 

82 
55 

S3 
57 

83 

57 

63 
38 

84 

57 

85.3 

63.0 

WESLACO  2  E 

MAX 

MIN 

93 

59 

88 
66 

93 

70 

95 

73 

92 
69 

SO 
68 

88 
62 

90 
59 

87 
73 

88 

75 

89 

74 

90 
74 

91 
75 

90 
76 

84 
53 

79 
57 

87 
67 

86 

67 

77 
59 

78 
48 

81 
52 

85 

60 

87 
62 

87 
66 

81 
60 

83 
53 

82 
53 

83 
53 

63 
55 

62 
54 

84 
54 

85.9 
62.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•    m         • 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILL0  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 
WTR  E0UIV 

T 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wlr 
(Speed  - 

d 

m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Numl 

)er  of  d 

iys  with 

precip 

tation 

1j»S 

0  »  « 

Station 

*>  a 
a  o 

«  -H 

+»  +» 

<H  O 

3  a> 

[ft  h 

a>  -h 

a.  a 

+> 
a 

«  T3 

+»  a> 

rH  ID 
3  Q. 
(ft  W 

a 

o» 

« 

> 

1  » 
11 

0  B 

1  "°  I 

s    J 

_1 
0  w 

£  £ 

a.s 

CENTRAL  STANDARD  TI 
MID     6  A"    NOON 

me 
6  P". 

■ 
O 
■ 

8 
S 

0> 

A 

s 
1 

9j 

• 
N  9 

0 

s  81 
®  *  5 

ABILENE  WB  AIRPORT 

19 

2.6 

9.6 

36 

NE 

31 

64 

72 

44 

44 

3 

0 

0 

1 

0 

5 

78 

3.3 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

23 

4.6 

14.1 

42 

NW 

14 

54 

62 

32 

32 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

81 

3.2 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

3 

1.9 

7.8 

25 

N 

15  + 

66 

77 

47 

46 

3 

2 

O 

0 

n 

6 

69 

3.8 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

4 

2.0 

9.6 

26 

N 

24+ 

90 

-4 

61 

70 

3 

2 

2 

0 

1 

9 

70 

4.4 

CORPUS  CHPISTI  WB  AIRPOPT 

7 

4.7 

9.9 

36 

N 

15 

81 

85 

53 

62 

4 

2 

0 

0 

i 

7 

65 

4.6 

DALLAS  WB  AIRPORT 

14 

2.2 

9.6 

32 

NW 

14 

69 

80 

48 

45 

4 

1 

1 

0 

1 

p 

7 

71 

3.7 

DEL  RIO  WB  AP 

10 

2.6 

7.3 

17+  + 

36 

22  + 

59 

70 

45 

37 

5 

I 

0 

0 

1 

0 

7 

- 

4.1 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

20 

0.2 

7.0 

33 

SW 

13 

42 

55 

32 

24 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

86 

2.3 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

15 

1.3 

9.1 

39++ 

2 

31 

73 

80 

45 

48 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

5 

- 

3.5 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

33 

N 

15 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

0 

1 

0 

l 

6 

63 

- 

HOUSTON  WB  CITY 

0 

2 

0 

3 

9 

l 

6 

- 

- 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

5 

3.2 

9.3 

31++ 

35 

15 

82 

93 

54 

64 

4 

1 

2 

3 

0 

i 

11 

71 

4.6 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

23 

2.6 

10.6 

29++ 

3 

31  + 

48 

59 

30 

26 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

- 

3.4 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

18 

1.7 

8.4 

32++ 

2 

31 

69 

80 

40 

39 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

- 

3.0 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

5 

4.1 

8.9 

32 

N 

15 

89 

e9 

56 

73 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

6 

75 

4.5 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

20 

1.6 

7.1 

31++ 

4 

31 

76 

86 

50 

50 

2 

1 

P 

1 

1 

n 

- 

- 

3.4 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

4 

2.3 

7.9 

26 

NE 

15  + 

76 

R3 

49 

49 

5 

2 

0 

o 

1 

n 

n 

71 

4.0 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

4 

3.4 

9.1 

44  » 

N 

14 

82 

85 

52 

=  8 

5 

2 

2 

1 

0 

0 

10 

- 

4.6 

WACO  WB  AIPPORT 

15 

0.8 

9.B 

28++ 

17 

14 

66 

76 

44 

44 

2 

1 

0 

0 

0 

" 

3 

" 

3.2 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

18 

2.2 

10.7 

39++ 

31 

14 

67 

77 

43 

46 

2 

2 

0 

1 

n 

0 

5 

- 

3.4 

%   PEAK   GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

OCTOBER 


Station 

Day 

Of  Month 

•5  -  ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31   H  < 

•   •   « 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

MORDS  CREEK  0>M 

EVAP 
HIND 

.37 

las 

.20 
65 

.31 
118 

.15 

74 

.11 
133 

.04 
76 

.1* 
23 

.22 

85 

.20 

78 

.39 
72 

.20 
92 

.24 
93 

.17 
74 

.32 
135 

.51 

201 

.18 
67 

.21 
112 

.01 
63 

.16 
122 

.25 

66 

.26 
115 

.21 
122 

.29 

108 

.30 
86 

.27 
71 

.24 

45 

.22 

24 

.21 
26 

.19 
47 

.24 
60 

.17  6.98 
28  2676 

ft   ft   ■ 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDHELL  DAM 

EVAP 
HI  NO 
MAX 
MIN 

.25 

174 
77 
50 

.22 
73 
76 

50 

.30 
135 
78 
53 

.11 

112 
80 
61 

.16 

141 
79 
56 

.19 

89 
71 
57 

.26 
44 
82 
56 

.22 

48 
83 
56 

.2* 

60 
84 
58 

.28 
75 
92 
66 

.33 

84 
86 
58 

.27 

74 
83 
58 

.08 
108 
77 
62 

.28 

175 
90 
72 

.41 

203 

83 

45 

.26 
100 
'0 
41 

.26 
83 
72 

41 

.05 
79 
61 
33 

.17 

105 
71 
44 

.22 
95 
66 

41 

.24 
87 

70 
42 

.23 

150 
71 
46 

.22 

113 
82 
51 

.20 
57 
77 
50 

71 

73 

47 

.  18 
34 
75 
47 

.22 

44 
78 

50 

.23 
79 
77 
50 

.23 

68 
79 
53 

.19 

36 
80 
55 

.18  6,908 
28  2826 
80  77.5 
56  52.4 

BELTON  OAH 

EVAP 
WIND 

.24 

125 

.19 
40 

.18 
73 

.10 
*9 

.05 
95 

.35 

65 

.17 
15 

.19 

17 

.20 
29 

.18 
27 

.24 
38 

.22 

36 

.05 
35 

.24 
91 

.30 
109 

•s 

.17 
25 

.06 
47 

.18 

61 

.17 
46 

.16 
39 

.18 
94 

.20 

41 

.18 
28 

.19 
31 

.13 
11 

.15 

8 

.19 
26 

.15 
22 

.16 
14 

.27  5,66 
8  1411 

8ENBRO0K  DAH 

EVAP 

WIND 

.16 
129 

.20 
50 

.20 
109 

60 

.04 
99 

.09 
39 

.16 
17 

.22 
58 

.26 

60 

.25 
52 

.22 

50 

.20 
65 

.07 

84 

.25 
120 

.37 
139 

.24 
59 

.26 
66 

59 

.17 
91 

.15 
52 

.24 

87 

.18 

131 

.19 

56 

.12 

31 

.22 
39 

.14 
11 

.08 
20 

.28 
48 

.16 

20 

.20 
28 

.14  5,868 
18  1947 

DEN  I  SON  0AM 


GRAPEVINE  DAM 


LAVON  DAM 
NAVARRO  "ILLS  DAM 


PROCTOR  RESERVOIR 


STIllmOuSE  HOLLOW  DAM 
•ACC  DAM 


WHITNEY  0AM 


•    •    • 
EAST  TEXAS 


DAIh«ERF|ElD  9  S 


SPURGER  DAM  8 


•   •    • 

•Bins  PECOS 


»!'  3LJ«  0AM 


.    •    • 

PLATEAU    0* 


.   .   . 

07 


•  .•  «[•»'.»' 


EVAP  .13 

WIND  70 

MAX  78 

MIN  48 

EVAP  .13 

WIND  143 

MAX  69 

MIN  50 

EVAP  .14 

WIND  162 

EVAP  .25 

WIND  U4 

MAX  77 

MIN  49 

EVAP  .23 

WIND  160 

MAX  78 

M]N  48 

EVAP  . 

WIND  • 

EVAP  .24 

WIND  111 

MAX  S3 

MIN  49 

EVAP  .16 

HIND  110 
MAX 

MIN  41 


.32  .14  .11  .14 

93  130  60  67 

65  82  81  66 

49  62  63  54 

.21  .25  .13  .16 

46  126  85  112 
78  78  85  74 

50  54  62  55 

.18  .27  .191  .11 

47  142  127  101 

.20  .24  .10  .22 

56  112  101  145 

74  82  81  84 

50  52  60  57 


12  .21 
23   31 

78 
56 


I*  .16{ 
53   25 


.19  .18 
31 


20  .25 

58  100 


22  .17 
80  111 
75  76  81  70 
50   51   62   54 


BO 

.12 

26 

76 
56 


88 


.23  .26  .15  .26 

43  127  91  121 

74  77  82  82 

49  52  61  55 


56 

.09 
65 
61 
53 

.06 
15 


.16  .19 

58  11 

69  79 
54  55 

.31  .15 

67  21 

70  82 
58  59 


.23 
61 

84 
60 


.17  ,18  .23  .32  .18 

56  105  242  150  37 

61  89  87  76  72 

60  68  72'  46  42 

.22  .09  .27  .35  .23 

49  106  160  164  7J 

83  SO  91  84  70 

58  62  71  45  45 


.20  .01  .23 

39   39  169 

65  65 

50  43 


J 


17  .26  .14 
60  156  101 
67  70  69 
39   48   55 


16  .22  .16  .17  .19  .16 

56  53  27   27   32   47 

74  73  80 

46  52  56 


12 

22 

74   78   78 

51   52   53 


.24  .25  .26  .26  .10  .27  .36 

69   SB   51   62  118  216  202 


18  ,04  .23  ,18  .18  .25  .20 

73   51  56  113  72  82  163  92 

70   72  72  72  72  70  73  75 

45   44  52  44  42  42  46  53 

.24  .19  ,07  .12  ,24  ,20  .22  .23 

96   54  59  105  85  101  219  93 


14  ,22  .17  ,18  ,20 
38   53   26   33   45 

76   74   76   77   78 
47   47   45   30   51 


.15  .17 
22   34 


.31  .2i:  .10  .28  .39  .24  .18 

78  63  106  164  189  93   65 

83  82   75  88  84  68   73 

58  56   63  72  44  40   40 


.27 
52 
83 
62 


.27  .16, 
-    55 


.17  .31!  .45 

70  133,  176 

84  90   83 

65  671  ** 


08  .26 
49  117 


74  77  57 
70!  Til  58 
42   4*   51 


06  .16  .23  .20  .22 

S3  89  103  66  162 

62  70   63  68  71 

52  43   40  41  47 


.16  .20  .23  .24 

91  63  76  92 

75  67  70  73 

43  42  42  45 


.06  .32  .22 

45   70   30 
77   73   74 


.17  .22 
31   51 


,13  .17 
28   27 


76   74   71   74   76 
46   46   42   46   48 


.20 

.23 

29 

49 

95 

96 

46 

54 

06  .31 
75  144 
79   69 


.30 
160 
85 


74   76J  44 

10  .27  .29 

71  133  122 

81  91   95 

68  68   35 


•  .71 

*  194 

.26  .20 

61  27 

69  71 
41  40 

.26  .16 

70  25 
72  72 

46  46 


13  .18  .13  .18  .23 

61   56  46  51  103 

06  .21  .24  .25  .21 

53   88  67  103  143 

60   75  66  69  72 

52   42  40  40  46 


30  .25 
21   41 


75   73   74 


49   45   44   43   47   4B 


01 


.21 

76 


19 


61   77   70 


.16  .23 

58  104 
70   72 


53   47   43   44   45   52 


,14  .22  .16  .15 
30  42  19  17 
77  76  78  79 
49   47   47   51 


.22  .18 

82  66 

.21  .19 

59  67 

75  7« 
50  53 

.27  .15 

27  42 

76  77 
50  49 

.21  .19 

32  40 

.27  .20 

28  50 
76 

53 


.25  .09  5.81 

28  67  2206 

79  78  76.4 
55  54  53.7 

.14  .16  6.04 

38  52  2351 

80  80  77.6 
54  53  51.6 


.16  6,04 

40  2688 

.26  6.34 

41  2342 

78  76.9 
33  51.7 

.16  6.41 

25  2176 

74  76.1 

51  51.2 

.32  5.868 

51  12886 

,13  6.83 

15  1967 

76  77.1 

53  51.6 

15  5.76 

32  1754 

79  60.3 
53  52.8 


EVAP  .20  .22  .15  .16  .22  .18  .21  ,14  ,13 

HIND   '7   62   76   53  90  31  63  40  24 

MAX    76   76   77   79  77  79  76  63  89 

MIN    50   54   50   69  61  55  50  55  66 


31  .25  .09  .13  .26  .30 

77   60  58   85  100  109 

87   76  76   65  84i  73 

51  56   73  73   49 


EVAP  -   .21  .19  .13 

HIND  ......... 

max  90   62   62   66   91   61   83   64   86 

M(N  61   36   56   61   70   60   37   58   64 


15  .19  ,16  .07  .11  .20  .22  .00 


EVAP  .15  ,26  ,26  .13  .04  .06  .09  .16  .21 

w|nD   34   66  65  114  61  33  72  46  38 

max    73   jl  61   77  59  65  75  64  82 

min    46   50  57   57  53  52  54  63  59 

(VAP  .40  .22  .23  .29  .36  .15  .09  .20  .22 

HIND   90   47  61   56  114  73  46  19  14 

max    71   73  81   61  81  67  67  73  80 

m|n    49   49  53   37  35  55  55  57  38 


91   95   86   73 
74   63   60   64 


.15 


.12  .23  .05  ,16  .15  .14  ,06  ,09  .13 

68  67  73  100  30   64   68   46   35 

73  68  65  73  71   69   74   74   75 

44  52  48  44  44   45   55   59   51 


,16  .13  .20  .13  .19  .11  .17  5.21 

27  17  35  38  26  33  41  1793 

75  77  75  76  78  77  78  76.3 

45  42  50  46  52  55  55  53.6 


.19  .17 


.05  .16  .14  .02  .16  .13  .08  .14  .12  ,14  ,09  .13  .12  4.166 


1   67   39 
1   55   44 


71   73   76   62   82 

4   48   49   50   50   60 


It 


.22  .33  .37  ,37  .18 

67  101  121  149  69 

60  79  77  74  65 

36  66  54  55  43 


HAP  .49  .30  .30  .19  .12  .16 
•  I'.D  146  37  143  72  146  66 
»»/    66   79   74 

-r,   49  31 


27  .23  .32  .28  .46 

34   32  67   41   70 

61   78  60   60   84 

56   57  37   52   50 


'.««■  .34  .22 
•->   36 

"II    '»   '2 


47   46   31   42   32 


.06  .27  .23 

40  90  61 

68  61  63 
53 


.24  .20 
33  37 
67 
39   63 


»/i"  ill  .14  .27  .It  .73  .16 

.1   «4   7)   >o  131  124 

-»■    11   74   ,,   14  «i  ,, 

M|N    30   31   31   63  61  34 

.71  ,01  .71  ./4 

90  120  140 


• 


31   39   62 


21  .17  .21 
43  30  30 
«l  63  64 
3»   39   39 

,20  .21    ,08 

60   60   30 


.19  .26 
63  93 
88 
63   63 


.20  ,21  ,23  .21  .18  .36  .21  .15  .22 

68  62  70  64  50  131  66  34  122 

96  70  69  64  69  72  67  69  67 

54  49  46  44  40  49  53  44  44 


.27|  .29!  .07  .33  .02 

86   98   44   33  61 

68   77   83   76  71 

44   45   46   46  47 


70   76   79   76   76   79   60  60.2 
50   37   51   51   52   53   56  56.3 


14  ,17  .16  .16  .15  .09  .17  6. It 

47   81  32  35  77  46   79  2214 

67   70  70  70  66  66   68  72,6 

42   46  46  48  48  49   47  50.7 


21 

.42 

.30 

.10 

.21 

.19 

.19 

.13 

.22 

.25 

.12  7.36 

52 

12 

27 

31 

26 

10 

4 

16 

30 

4 

16  1366 

an 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

77 

74 

62  73.1 

47 

50 

46 

45 

45 

46 

46 

45 

46 

45 

45  49.7 

.49  .30  .16 

137   62  115 

88 1   72  71 

481  43 


.45 

I  70 


.20  .28  .21 

50  100  73 

71  70  73 

43  46  52 


26 

.35 

.26 

6 

.33 

.30 

31 

122 

66 

73 

38 

70 

72 

69 

74 

33 

78 

72 

ii 

** 

** 

37 

47 

44 

18 

.31 

.36 

.26 

.20 

.23 

36 

137 

173 

81 

67 

53 

.11  .33 

34  S3 

75  77 

43  48 


.  10 


20  .30  .10  7.64 

68  45   32  2361 

75   74  77'  73  76.9 

47   3J  SO   52  51.3 


70   70 
43   43 


23  .22  .19  .21  .22  .17  .15  7.138 

23  32   44  33  26  2110 

70   77   76  77   73  77  70  75.  t 

43   44   46  49   31  31  31  31.4 


19  .22  .17  .11  .19 

11  104  73   33  119 

91  63  84   63   67 

69  44  44   69   46 


.40  .28  .17  ,f)6  .20  .23  .13  .20  ,25!  .20  .24  .22  .16  .18  .22    .17  .1616.32 

172  133  41  43  106  111  33  100  92   67  108  36  19  41  34   31  27  2432 

66  71  74  68   80  81  72  77  87   60  76  73  80  79  84   61  81  61.1 

47  44  44  54   44  40  40  45  33   34  46  46  49  51  36   33  53  53.6 


.10  .17  .17  .06  ,18  .26  .17  .33  .09  .27  .36  .20  .13  .12  .19  .07  .73  .16  .16  .09  .23  .17  3.44 

30  110  100   60  100  130  140   70   «0  170  130   30   80   20  110   60   •    30  100   60   60   30,  2570 


&••  R.f...r,'«   M'.lM  following  BUIlon   fmlftl 

IM 


EVAPORATION  AND  WIND 


Tex»s 

OCTOBER 


Station 


Day  Of  Month 


10      11      12      13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27  !    28      29      30  '   31 


"3  „  6S 


SOUTH  CENTRAL       07 
CANYON  DAM 

SOMERVILLE  0AM 

UPPER  COAST         OS 
POINT  COMFORT 

THOMPSONS  J  WSW 

•  «    « 

SOUTHERN  09 

D1ULEY 
LAREDO   NO.    2 

RIO   fiRANOE    CITY    3    w 

•  •    * 

LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 
WESLACO  2  E 


FVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP  .32 
WIND  104 


EVAP 

WIND  197, 

MAX  84 

MIN  '  S7| 

EVAP  .19! 

WIND  132 

MAX  93, 

MIN  <>0 


.24  .22 
55 

73|  81 
51   54| 

•  '  .44! 


24  .17 
99  101 
83   87 


.24  .12  .16 

91,  67   33 
90   66   80 


.24  .22 
39   35 

80   86 


.17  .14  .20 
60   60   97 

87   85   87 


69   60   55i  561  56|  64 


67   70   67   69   70 


.17  .23  .091  .20  .16   »  !  .351  .23  .18  .08  .25!  ,j2 
72   54   21   15|  12i  •  i  29   22   36   31,  119  117 


.21  .22  .30  .28 
94  173  126  80 
92   89   82   81 


74 


58   53   56   71 


13  .20  .15  .19 

42  58  73  54 

90  91  60  83 

73  69  58  57 


03 


95   87   76 
73   66   66 


FVAP 

.31 

WIND 

72 

MAX 

96 

MIN 

59 

EVAP 

.28 

WIND 

32 

MAX 

90 

MIN 

60 

EVAP 

.46 

WIND 

79 

.27  .25  .17 

36|  40'  57 

84  67i  91 

55  59   64, 


,34  .18  .19  .25  .22  ,16  .24 

80  70  30  23  19  16  37 

96  77  85  90  91  94  92 

69  64  63  63  63  71  72 


74 


.18  .21 
43   • 


66   64   65 


15  .21 


EV»P  .55 

WIND,  172 

MAX  96 
MIN 


.17 
77| 
86 


20  .26 

83  103 


611   61   61   71 


.30  .25  .11 
50   77   34 


.42  .27  .23 

94  169  93 

94  84  81 

72  67  62 


,19  .26 
14,  20 


.19  .12 

46  46 

70   70  71 

461   46  55 


.25  .20  .20  .23  .20 


.26  .19  .22  .26 


6.43 
2013 


93   73   64   92   63   43   62   43   35 

75)   701   71   75   86   76   77   75   60   81   80   79   77  79.6 
49;   41   44   48   56   56   46   49   50   54   50   54   54  55.0 


.17  .11  .04  .12  .19  .25 

90  120  115  135  174  165 

88  84  82  69  68  76 

72  67  72  74  74  53 


.38  .04  .19  .19  .17  .20 

56   21   39   4*   39  104 


.16  .11  .11  .34  .22  .16  .16 

89  83  141  17S   75   59  103 

80  77   77  73   70   75   87 

50  59   58  48   39   49   61 


.33  .22  .18  .18  .22  .11 
50   24   22   10   35   15 


.35  5.78 

20  1202 


,09  .15  .25 

35   42  96 

66   92  92 

72   73  55 


.27 


19  .06  .10  .29 

67  106  113  121 

79   71   74  69 

51   58   50  42 


,28  .33 

50  74 

96  90 

75  59 


.1* 

22  30 

80  75 

57  62 


07 


15  .16  .24  .17  .20  .26  .17  .17  .15  6.02 

60   46  140   73  69  80  54  86  106  3280 

64   81   76   77  80  79  78  61  86  81.9 

62   61   48   48  53  54  54  54  52  58.6 

09  .2)  .13  .21  .16  .11  .18  .16  .17  5.05 

32   45   84   41  24  28  32  45  21  1838 

85   85   73   78  60  60  60  80  83  82.2 

56   62   51   49  50  52  52  54  56  57.4 


,19  .08  .23  .16  .22 
9   14   11   39   63   26 
97   91   95'  98   90   85 

74   71   74   74   75   65 

.161  .16   .  '   .17  ,27   . 
32   35   28   30   56   58 


.14  ,11  .13  .21  .21  .19  .1 


26   10   21 
82   88   63 

67   65   61 


53   60   61 


23   14   lb 


.19 
29 


.21  .21  .10  ,17  .16  .16 

46  30  27  19  21  17 

86  86  75  79  80  80 

59  64  54  53  54  55 


.12 


,1*  .16 
16  12 
63   84 

69   59 


.17  .12 
44   12 


19  .18 

29  13 

84  85 

55  57 


14 


15 

.15 

6.17 

20 

14 

1104 

«4 

81 

85.8 

58 

58 

60.6 

13 

.15 

5.40 

7 

13 

644 

84 

87 

68.4 

59 

59 

64.1 

16 

.10 

5.968 

» 

6 

910 

21 

.21 

.20 

89 

120 

104 

90 

89 

88 

60 

74 

75 

,14  .22  .24  .51  .18  ,18  .21  .23 

84  79  128  168  82  63  62  102  101 

85  93  92  90  94  86  86   87 
74  74  74  70  56  56  67   58 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.30  .20  .12 

51  44  61 

87  93  95 

62  71  75 


19  .29  .17  .21  .14  .10 
52   52   43   49   41   26 


97   - 
69   - 


10 

.23 

.25 

.24 

30 

37 

67 

79 

90 

94 

93 

92 

75   77   77   76   59 


10 

.10 

.21 

.26 

19 

27 

43 

64 

32 

87 

88 

*6 

58 

70 

73 

62 

28 

.19 

.21 

.22 

.17 

.33 

.26 

.19 

.19 

.20  . 

21  .17  7.57 

01 

38 

82 

63 

48 

72 

62 

36 

38 

64 

56   62  2623 

75 

79 

81 

87 

H9 

84 

81 

81 

83 

85 

83   83  86.9 

50 

46 

55 

59 

65 

62 

53 

53 

56 

38 

57   58  62.2 

16 

.26 

.21 

.11 

.20 

.21 

.22 

.19 

.20 

.19  . 

22  .12  5.728 

19 

63 

52 

22 

37 

44 

30 

25 

29 

31 

35   18  1381 

81 

82 

88 

90 

38 

88 

80 

82 

84 

81 

61   63  87.6 

55 

58 

58 

68 

69 

56 

56 

59 

61 

61 

61   62  65,4 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

54 

55 

59 

56 

54 

53 

57 

60 

56 

54 

54 

60 

54 

55 

46 

47 

50 

42 

39 

42 

48 

48 

44 

41 

45 

47 

46 

46 

49 

46 

48 

50.2 

6  INCHES 

8  AM 

61 

60 

62 

61 

58 

58 

60 

62 

61 

60 

59 

62 

60 

61 

55 

54 

55 

50 

47 

48 

52 

54 

50 

49 

50 

52 

53 

53 

54 

52 

53 

55.7 

12  INCHES 

8  AM 

18  INCHES 

8  AM 

24  INCHES 

8  AM 

60.3 

36  INCHES 

8  AM 

61.8 

48  INCHES 

8  AM 

62.6 

72  INCHES 

8  AM 

- 

64.0 

96  INCHES 

8  AM 

64.5 

BUSHLAND  1  WSW  -  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP. 
SLOPE  1  *  TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 


VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    327    - 


STATION  INDEX 


STATION 


I8EVNATM* 

.       .     ■ 
i  sE 


-  - .    - :   -    * 

AtARILLO    •- 


32    TAYLOR 
96     ^A-PASAS 

S3    SmCiELFORO 


IK£R 

JIM    MELI 


ASA15AS    PASS    2 


AIRPORT 

:  .  ELD 


■ 
:::: 

■ 


3*    CHEROKEE 

S3    "IS- 


>1 


FEB 


vERDE 

:?     '.--"if! 

11   ihdrEwS 

■ 


:-    HENOERSOH 

3*    CASS 


-  .5 

1*28 


■:llis 
iallaham 

;    °ECOS 

. 

■  -;      .    - 

J  ELL  15 
'  ZAVALA 
I  «ATAGORDA 
"ARRIS 

-ARRIS 

GRIMES 


KE 


-    DUVAL 

■ 
■ 


■ 


=  it.',. 


■ 


■ 
:a   »ED   RIVER 
91    OLDkAM 

?*    •"CCtTLLOCM 


step»ens 

pooertso* 

- 


34   IA6INC 

01     Tf«t* 

I  3    'A"f-04 

■ 

01    OCH|LT»Ct 
07    COLEMAN 


*W» 


99 

41 

1762 

01 

AO 

276C 

„; 

1C 

1072 

is 

143< 

)4 

gfl 

04 

201 

C3 

40 

4455 

95 

09 

280 

29    i      2690 


S2O0 
1120 

1720 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


■ 
■ 

*10        »A 


M.    O.    MOOD 

u  s  weather  bureau 

LEONARD  COLEMAN 

MRS.  BURNELL  N.  HlGGINS 

JOHN  D.  WILLETT,  JR. 

CHESTER  WILEY 

LEONARD  M,  MAHONEY 

WILLI***  M.  HUDGINS 

MRS.  0.  LURL1NE  FELDEF 


J  S  FOREST  SERVICE 
J  S  WEATHER  BUREAU 
INT  30UNDRY  +  WATER  CO 
I4NAHUAC  TBCO 
^ILLIAV  J.  8ARGER 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
:iTY  OF  ANGLETON 
WILLIAM  T.  ASHMQRE 


VOLNEY  WOMACK 
ALBERT  BAUGH 
RADIO  STA  KBUD 


HERSCHEL  H.  SMITH 
B.  C.  CHRISMAN 
CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
REEVES  COUNTY  UTS  DIST 


ROY  sCh 


I  LLE 


CORPS  OF  ENGINEERS 


ExAS  AGR[  EXP  STATION 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

URERTA  fl.  BAZAN 

ILLIAM    S.    KLEMCKE 
S    CORPS    OF    ENGINEERS 

OF    W.    0O9Y 

ITY    OF    BIG    LAKE 


BOYS    RANCH 
FREDDIE    I.    FRERICM 
MRS.    J.    COCHRAN 


.    E.   HEMBREE 
EATRICE    ".    MOORE 
IA2LE    DOLLAR 
IRS.    DORA    E.    MARSHBURN 


WEATHER    dUREAU 


CITY    Or    BURNE 
U'.OA.    AR', 
'MIL"'"'. 
ALVIN    HEF 


FRRY 


■■ 
N    CPAW'ORO 

... 
RJSQN    TAYLOR 
ORP1   OF    ENGINCE 


I    ;     . 
.    POGGfNPOHL 


■ 


K1M0I  '  i 

■■   ■ 

■ 
■ 


■ 


i  ".'. 


■ 

CM*MUN   Kakm 

■ 

■ 

"M 

■ 
I 
I    |    UTI     RA»l     lift  VI  CI 

I     ■■"  !     ■    . 

■ .  r| 


«_ 

1  OBSERVATION 

O           TIME  AND 

6 

Z 

u 

W 

c 

2 

0 

0 

fi 

P 

TABLES 

STATION 

| 

1 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

. 

3 

o 

3 

O 

1 

i 

PRECIP 
EVAP. 
SPEC1A 

COLEMAN 

1875 

02 

COLEMAN 

3 

31    50 

99 

26 

1710 

61 

7A 

MRS    MARY    4    STRINGER 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

1  189 

04 

BRA20S 

1 

30    35 

21 

314 

HID 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENC* 

COLORAOO   CITY 

1903 

02 

MITCHELL 

3 

32   23 

100 

52 

2071 

5C 

5P 

COLORADO    CITY    F|BF    ^ept 

COLUMBUS 

1911 

07 

COLORADO 

3 

29    43 

199 

6A 

ERWIN    J.    KWIPPEL 

COMANCHE 

1914 

03 

COMANCHE 

1 

31     54 

98 

1376 

U 

SAM    P.     HATCwETT 

COMMERCE 

1921 

03 

10 

33    15 

95 

53 

548 

: 

HENPY   ELBERT   WOOD 

COMSTOCK 

i  »! 

06 

VAL    VERDE 

11 

29    41 

1C1 

11 

1390 

GEOROE   Humphreys 

CONCORD    1    N 

1931 

RUSK 

31    5fc 

36 

: 

MR    OAYLON    J    MILLER 

CONLEN 

1946 

01 

DALLAM 

2 

36    14 

102 

15 

3820 

JESSE   C.    DAVIS 

CONROE 

1  ■•','. 

04 

MONTGOMERY 

1* 

30    19 

95 

27 

245 

7A 

7A 

: 

G.    W.    FULLEN 

COOPER 

1970 

03 

DELTA 

10 

33    23 

95 

42 

495 

7A 

OD1E    L.    BRIDGES 

COPE    RANCH 

1974 

06 

STERLING 

3 

31    34 

101 

15 

2570 

74 

LlNOON    L.    CLICK 

COPPERAS    COVE    NO    2 

L9B( 

03 

CORYELL 

1 

31    07 

55 

1235 

A,    fi.    THOMPSON 

CORNUDAS    SERVICE    STA 

2012 

'.•> 

HUDSPETH 

105 

28 

4*00 

6C 

6P 

LEE    R.    TINNIN 

CORPUS    CHRIST] 

2014 

07 

NUECES 

1 

24 

14 

Hit 

MID 

CHAMBER    OF    COMMERCE 

CORPUS    CHRIST  I    WB    AP 

2015 

07 

NUECES 

30 

«IC 

MID 

:  hj 

U    5    WEATHER    BUREAU 

COPSICANA 

2D19 

33 

NAVARRO 

IS 

32    05 

96 

28 

425 

7A 

RADIO    STATION    RAND 

CORYELL    CITY 

2024 

0  3 

CORYELL 

1 

950 

: 

MR    w    L    RABBE 

COTTONWOOD 

2040 

GILLESPIE 

3 

08 

225C 

EDGAR    A.     AHRENS 

COTULLA 

20*8 

09 

LA    SALLE 

B 

2?    26 

99 

16 

425 

7A 

: 

1L*     JENNINGS 

COTULLA    FAA    AIRPORT" 

2050 

09 

LA    SALLE 

8 

28    27 

99 

13 

459 

-It 

MID 

U    S    FED    AVIATION    A3ENCY 

CRANDALL 

JOB, 

?3 

KAUFMAN 

IS 

32    38 

96 

21 

370 

v4LLie    SUE    SOHRELLS 

CRANE 

2082 

OS 

CRANE 

31     24 

102 

,?c 

2600 

ea 

BA 

JOE    E.    LOWERY 

CRANFILLS    GAP 

l':."t 

03 

BOSQUE 

1 

50 

980 

: 

MRS    ELSIE    LEE    PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

03 

HOOD 

IS 

32    32 

1047 

8A 

: 

MRS.    ORA    YORK 

CRIDER    RANCH 

2104 

:•> 

REAL 

8 

30    04 

2320 

8A 

BYRON   CR1DE" 

CROCKETT 

2114 

■:<. 

HOUSTON 

15 

31    18 

95 

345 

6i 

6A 

JAMES    h.    GIBBS 

CROSBYTON 

2  1 1 1 

31 

CROSBY 

1 

33    40 

101 

14 

3021 

st 

8A 

CITY    OF    CROSBYTON 

CROSS    PLAINS 

212H 

03 

CALLAHAN 

3 

32    07 

99 

10 

1737 

7A 

S.    F.    BOND 

CROSS    PLAINS    3    NNE 

213] 

03 

CALLAHAN 

3 

32    10 

99 

08 

1805 

: 

CHESTEB   GLOVER 

CROWELL 

2142 

02 

FOARD 

10 

33    59 

99 

43 

1451 

ROY    LEE    BLACK 

CRYSTAL    CITY 

2160 

09 

ZAVALA 

e 

28   41 

50 

581 

7F 

7A 

JOHN    8.    HOLDSWORTm 

CUERO    3    NW 

2173 

0  7 

OEWITT 

29  oe 

19 

17fi 

81 

BA 

H.    A.    TAYLOR 

CYPRESS    1    SW 

2206 

OB 

HARRIS 

29    SB 

43 

15C 

7A| 

JOHNNIE    w.    DOLEN 

DACU5 

2218 

04 

MONTGOMERY 

14 

30    27 

95 

48 

236 

7A 

AUBREY    Z.    DENNIS 

OAINGERFIELD    9    S 

212b 

MORRIS 

lr 

30C 

5P 

SP 

5c 

LONE    STAR    STEEL 

DALHART     FAA    AJRPORT 

2240 

HARTLEY 

36    01 

102 

3989 

MIC 

MIO 

u   s   fed  aviation  agency 

DALLAS    WB    AIRPORT 

2244 

0  3 

Dallas 

IS 

32    51 

96 

51 

481 

Mil 

MIC 

'•      HJ 

u  <  weathfb  bureau 

OANEVANG    2    SE 

2266 

WHARTON 

5 

29    03 

96 

11 

70 

6C 

JOHANNA    H.     ALLENSON 

DARROU2ETT 
DAVILLA 

2282 
2295 

03 

LIPSCOMB 
MILAM 

? 
1 

36    26 

LOO 

1« 

2540 
52C 

7# 

M.     M.     ALT-ILLER 

ETOILE   h.    voorf 

DECATUR    2    SSW 

2338 

0} 

WISE 

1' 

33    12 

921 

6* 

Mflt.    MARY   h.    SAWDERS 

DEKALB 

2352 

:-4 

BOWIE 

10 

33    31 

401 

7* 

DEL    RIO   WB    AP 

236C 

VAL   VERDE 

11 

29    22 

100 

55 

1026 

-IC 

HIE 

:  hj 

U     S    WEATHER    BUREAU 

DEMI  SON    DAM 

IV*<. 

GRAYSON 

10 

34 

613 

4C 

*P 

4F 

I      H 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

DENTON    2    SE 

2404 

:i 

OENTON 

13 

33    12 

06 

63C 

5F 

SP 

: 

CITY    OF    DENTON 

DEPORT 

2415 

03 

LAMAR 

10 

33    31 

95 

L9 

420 

: 

ASBURY    C.     NIXON 

DEWEYVILLE 

2436 

:4 

NEWTON 

12 

30    18 

93 

45 

3C 

CHARLES    P.    THOMSON 

DIALVILLE    2    W 

2*44 

04 

CHEPOKEE 

31    52 

9*. 

16 

575 

" 

JOHN    W.     THOMASON 

DICKENS 

2448 

0  2 

OICKENS 

1 

33    37 

LOO 

50 

2560 

8A 

6.    J.    SCOTT 

DILLEY 

;^a 

39 

FRIO 

8 

28    40 

99 

10 

569 

16 

7* 

7/ 

KATHRYN   S.    DEwOODY 

DIME    SOX 

2462 

07 

LEE 

1 

30    21 

96 

7A 

J.     A.     POLANSKY 

DIMMITT    6    E 

2463 

CASTRO 

1- 

34    33 

102 

13 

3811 

7A 

EDWIN    RAMEY 

DIMMITT 

2464 

01 

CASTRO 

10 

34    33 

[02 

19 

?fl 

HOWARD    V.    COOK 

OOOLE    2    N 

2527 

06 

MCCULLOCH 

31    26 

1540 

7/1 

9.    L.    MJRRELL 

D3Y0EN 

2  J  g .. 

TERRELL 

ii 

30    0  3 

102 

22">0 

w.    £.    TEN    EYCK 

ORYER    1    NW 

259! 

07 

GONZALES 

29    23 

17 

310 

w.    L.    LADEUIG 

DUBLIN 

2598 

ERATH 

i 

32    05 

98 

21 

1460 

7< 

OELBERT    L.    S"AFFR 

OUMAS 

01 

MOORE 

2 

35    52 

101 

3655 

It 

7A 

RADIO    STATION    KDDD 

DUNCAN    WILSON    RANCH 

263  . 

06 

SCHLEICHER 

3 

30    48 

ICO 

1- 

212C 

7A 

DUNCAN    WILSON 

OUNDEE    6    NNW 
EAGLE    LAKE 

2633 

2675 

03 

ARCHER 
COLORADO 

10 
3 

29    35 

98 
96 

56 
20 

1015 

BR 

: 

LEE    DOWELL 

C.    E.    DOWDY 

EAGLE    MTN    LAKE    DAM 

2678 

15 

32    53 

28 

673 

BA 

TARRANT    CO   WTR    CONTROL 

EAGLE    PASS 

2679 

0? 

MAVERICK 

11 

28    42 

100 

29 

7f 

: 

ALONZO    G'OCIA 

EASTLAND 

2715 

01 

EASTLAND 

1 

3?    24 

1430 

7» 

7* 

: 

WALLACE    J.    GRIEGER 

EDEN    1 

2741 

06 

CONCHO 

3 

31    13 

2060 

6« 

60 

G.    H.    SRISER 

EOEN    NO   2 

2744 

06 

CONCHO 

3 

31    13 

99 

50 

2076 

: 

GLENN    Y.    MC    CORD 

EONA    3    SW 

2769 

JACKSON 

96 

41 

71 

5P 

5P 

CURTIS    WILLIAMS 

EOOM    1    NW 

2 1 1  ■> 

04 

VAN    2ANDT 

32   23 

95 

490 

74 

CLAUD   H.    wraTT 

EL    CAMPO 

2786 

09 

WHARTON 

*> 

29   12 

96 

17 

136 

6P 

6P 

ORELLA    C.     SPARKMAS 

EL    PASO   WB    AIRPORT 

2797 

05 

EL    PASO 

1  1 

31    49 

1^ 

24 

3918 

MIC 

MID 

:  hj 

■1     (     rffiTHFR    BUREAU 

£L00RADO 

2811 

0' 

SCHLEICHER 

1  1 

30    52 

100 

36 

2420 

: 

GUS    LOVE 

ELDORADO    11    NW 

2812 

06 

SCHLEICHER 

30    59 

2490 

81 

BA 

JACK    WADE 

ELDORADO    19    SW 

2814 

06 

SCHLEICHER 

1  1 

3^    43 

110 

52 

2360 

H.     C.     WALKER 

ELECTRA 

2818 

WICHITA 

10 

34   02 

1222 

CITY    OF    ELECTRA 

ELGIN 

2820 

o-» 

BASTROP 

3 

27 

579 

EDWIN    0.    LUNDGREN.    JR. 

EMORY    1    N 

2902 

04 

RAINS 

1. 

32    54 

9S 

478 

GUY    SISK 

ENCINAL    3    NW 

I  i  i6 

09 

LA     SALLE 

2e  04 

9'J 

22 

562 

7A 

JOSEPH    8URKHOLDER 

CNGELMAN    GARDEN 

2917 

10 

HIDALGO 

■> 

26   20 

99 

02 

70 

ENGELMAN    PRDTS    CO 

ENKIS 

2929 

03 

ELLIS 

1* 

32   19 

te 

37 

517 

7A 

S.    L.    3RUNSON 

EVAOALE 

JOOO 

04 

JASPER 

7 

30    21 

94 

09 

35 

7A 

71 

VIOLET    R.    KIRKPATRICK 

EVANT 

3005 

CORYELL 

31    29 

99 

09 

1275 

: 

JAMES    L     INA9NET 

FAI     '■ 

103  1 

Q-> 

EL    PASO 

11 

31     30 

09 

3613 

8A 

: 

E.     MAC1AS 

FAIR    OAKS    RANCH 

3036 

07 

COMAL 

1    1 

9B 

IB 

1292 

TA 

B.    J.    ROWDEN 

FAIRFIELO 

104  ■ 

FBEFMONF 

15 

96 

476 

M 

»P 

R.    G.    CAPPS 

FALCON   DAM 

3060 

09 

STARR 

11 

26    33 

323 

N.    H.    SCOGGINS 

Ml FLUtRIAS 

i    63 

09 

BROOKS 

27    13 

124 

7A 

MISS    MARIA    C.     H1NOJOSA 

FALLS   CITY   4   WSW 

)|  63 

07 

KARKES 

13 

2P     57 

9B 

300 

7A 

BONNIE    S».L05S 

FAfcMERSVlLLE 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWN 

5097 

02 

TAYLOR 

3 

3?  08 

99  45 

1907 

7A 

MRS.  BEULAH  C.  SHORES 

LEAKEY 

5113 

06 

REAL 

8 

29  44 

99  46 

1622 

c 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  2 

5114 

.:*. 

REAL 

8 

29  42 

99  50 

1600 

5P 

5P 

JOHN  A  RICK? 

LENORAH 

5158 

MARTIN 

3 

32  18 

1C1  S3 

2  BOO 

7P 

GROVER  SPRINGER 

LEVELLAND 

5153 

01 

HOCKLEY 

1 

33  34 

102  23 

3550 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEWISVILLE  OAM 

5192 

03 

DENTON 

15 

33  04 

97  01 

556 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEEPS 

LEXINGTOS 

5193 

07 

LEE 

1 

30  25 

97  01 

460 

c 

EWALD  P.  LERCHE 

LIBERTY 

5196 

LIBERTY 

15 

30  03 

38 

BA 

8A 

THOMAS  E.  LEWIS 

LINDEN 

04 
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PALO  PINTO 

1 

32  49 

98  07 

94  3 

: 

E.  F.  SOHSER 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

03 

PALO  PINTO 

1 

32  47 

98  04 

Hit 

MID 

U  <;  FED  AVIATION  AGENCY 

MISSION 

6972 

HIDALGO 

U 

26  13 

95  17 

142 

7A 

7A 

r .  R.  WAN 

MOBEETIE  2  S 

02 

WHEELER 

10 

35  31 

100  26 

3615 

6f 

E.  E.  GBAy 

MOL INE 

5996 

LAMPASAS 

31  23 

9»  19 

1400 

c 

ANGUS  p.  LEE 

MONAHANS 

e.999 

05 

9 

31  35 

102  53 

2620 

6P 

JOHN  M.  - 

MONTGOMERY 

6024 

04 

MONTGOMERY 

14 

30  2  3 

95  42 

332 

NOBMAN  D.  BSANCH 
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OONALO  CHESSHER 

NOGALUS  GUARD  STATION 
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OCHILTREE 

2 

36  06 

100  36 

290f> 

6P 
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REFERENCE    NOTES  TEXAS 

OCTOBER    1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road, 
Austin,   Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dpily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

und"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  m  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,    etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  $1.  00.  Similar 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.    20402. 
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SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 

66.9 
65.  2M 
64.5 
67.6 
72.3 

34.1 
33. 1M 
28.3 
35.8 
37.1 

50.5 
49. 2M 
46.4 
51.7 
54.7 

4.8 

84 
84 
81 
82 
84 

18 
16 
17 
16 
18 

17 
16 
17 
19 
20 

2 
2 
2 
2 
3. 

429 
469 
549 
391 
303 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1* 
15 
19 
14 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 
.00 
.02 
.00 
.01 

-   .90 

.06 

.00 
.02 
.00 
.01 

10 

1 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TULIA 
VEGA 

67.2 
65.0 

34,5 
32.2 

50.9 
48.6 

3.5 

84 

80 

18 
17 

21 

20 

2 
3* 

420 
486 

0 
0 

0 
0 

17 
18 

0 
0 

.20 
.03 

•   .65 

.18 
•  03 

10 

1 

.0 

T 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

51.9 

4.6 

.10 

-   .51 

T 

ft   ft   ft 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 

ANSON 

ASPERMONT 

BALLINGER  1  SW 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

71.0 
74.0 
73.2 
7*. 6 
68.9 

47.9 
48.3 
44.7 
43.1 
40.5 

59.5 
61.2 
59.0 
58.9 
54.7 

6.5 
5.3 

ei 

83 
84 
84 
85 

22 

22. 
22 
22 
22. 

27 
26 
23 
23 
22 

2 
2 
2 
28 
2 

198 
153 
196 
201 
319 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 
5 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

.28 
.42 
.13 

•  04 
.03 

•   .83 

-  .97 

-  1.02 

-  .62 

.25 

•  42 
.09 
.04 

•  03 

26 

26 
9 
1 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

67.2 
71.6 
75,8 

70.2 
70,7 

34.2 
44.4 
45.4 
42.5 
42.7 

50.7 
58.0 
60.6 
56.4 
56.7 

2.8 

85 

80 
83 
83 
84 

18. 
22. 
22 
18 

8 

16 
26 
24 
24 
26 

2 
2 
2 
2 
2 

424 
214 
153 
259 
265 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

17 

4 

4 

4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.19 
.07 
.11 
.00 
.26 

-  1.24 

.19 
.07 
•  U 
.00 
.19 

10 

1 

26 

27 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

73.6 
70.9 
71.9 
72.7 
72.  3M 

46.1 
39.4 
43.6 
44.0 
41. 3M 

59.9 
55.2 

57.8 
58.4 
56.  8M 

83 
84 
85 
81 
83 

16. 

8 

8 
23 
18. 

26 
21 
24 
25 
23 

2 
2 
2 
2 
3* 

167 
293 
244 
214 
256 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

7 
5 
5 
8 

0 
0 
0 

0 
0 

.00 
.00 
.20 
.09 
.00 

-  1.13 

.00 
.00 
.16 
.05 
.00 

27 
1 

•  0 
.0 
T 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KEMP 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

73.8 
71. 4M 
71.6 
68.3 
73.0 

44.1 
44.  7M 
42.8 
37,3 
43.3 

59.0 
58.  1M 
57.2 
52.8 
58.2 

4.0 

83 
85 
87 
86 
86 

22 

7 
17 
18 

7 

30 
26 
21 
21 
23 

29. 
2 
2 
2 
2 

194 
237 
256 
360 
220 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
6 
13 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

.00 
.98 
•  05 
.00 
.08 

•  00 
.77 
.02 
.00 
.05 

18 

10* 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PADUCAH 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROSCOE 

70.2 
72.0 
69.0 
72.1 

42.8 
42.2 
40.6 
45.1 

56.5 
57.1 
54.8 
58.6 

4.2 

84 
82 
84 
82 

22 

17 

9 

22 

24 
24 
19 
23 

2 
2 
2 
2 

271 
244 
317 
199 

I 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

G 

4 
5 

9 
4 

0 
0 
0 

0 

T 
T 

.03 
.10 

-  .74 

-  1. 11 

T 
T 

.03 
.10 

27* 
26* 

10 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
NOVEMBER   1966 


Temperature 

Preci 

citation 

•  1 

o  .1 

<  1 

c  E 

o 

H 

0 

o 

w 

No.  of  Days 

t  2 

0 

a 

Sno 

w,  Sleet 

No.  of  Day 

Station 

Max. 

M 

„. 

1"? 

a   o 

1 

• 
1 

3 

;  E 
<  S 

< 

li 

ai 

if 

0 

a 
a 

1 

a 

a 

si 

5  j 

0  * 

5  i 

0 

8-1 
a  it 

6 

s 

| 

«'  0 
1  o 

a 

o 

g 

c 

ROT  AN 

72.8 

46.2 

59.5 

83 

7 

22 

2 

183 

0 

0 

4 

0 

.19 

-   .89 

.09 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEYMOUR 

70.5 

39.7 

55.1 

4.1 

85 

8 

20 

3* 

305 

0 

0 

10 

0 

.21 

-  1.14 

.17 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

69.3 

38.8 

54.1 

84 

22* 

18 

2 

331 

0 

0 

9 

0 

.07 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SNYDER 

72.6 

40.  9M 

56.  8M 

5.7 

82 

23 

24 

2 

248 

0 

0 

7 

0 

.15 

-   .77 

.15 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TRUSCOTT 

71.0 

41.1 

56.1 

85 

23* 

23 

2 

281 

0 

0 

B 

0 

.07 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

TURKEY 

VERNON 

71.0 

43.6 

57.3 

84 

8 

23 

2 

250 

0 

0 

6 

0 

.17 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

WELLINGTON 

67.6 

39.3 

53.5 

83 

18* 

21 

2 

343 

0 

0 

9 

0 

.10 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

71.* 

44.5 

58.0 

5.5 

87 

7 

23 

2 

247 

0 

0 

5 

0 

.60 

-   .82 

.48 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

WINTERS  9  NNE 

72.8 

41.3 

57.1 

81 

23* 

22 

2 

245 

0 

0 

6 

0 

.05 

•  03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

57.1 

5.0 

.14 

-   .93 

T 

•    «    « 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

73.6 

42.0 

57.8 

4.5 

84 

23* 

23 

2 

238 

0 

0 

9 

0 

.38 

-   .96 

.35 

27 

.0 

0 

I 

0 

0 

ARCHER  CITY 

71.0 

46.5 

58.8 

84 

7 

23 

2 

219 

0 

0 

4 

0 

.48 

.41 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARDWELL  DAM 

72.7 

47.6 

60.2 

82 

9* 

28 

3. 

196 

0 

0 

3 

0 

.25 

.20 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BELTON  OAM 

74.0 

49.8 

61.9 

83 

9. 

28 

3 

141 

0 

0 

2 

0 

.13 

.13 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

BENBROOK  DAM 

71.7 

47.2 

59.5 

82 

1 

26 

2 

201 

0 

0 

2 

0 

.52 

.40 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

BONHAM 

71.3 

45.4 

58.4 

81 

7 

24 

2 

230 

0 

0 

3 

0 

.58 

.50 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

BOWIE 

71.3 

46.8 

59.1 

84 

21 

25 

3 

208 

0 

0 

4 

0 

.67 

.57 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

BOYD  3  SE 

72.4 

42.9 

57.7 

83 

21. 

24 

2 

255 

0 

0 

8 

0 

.55 

.40 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRECKENRIDGE 

71.2 

45.2 

58,2 

82 

22 

21 

2 

233 

0 

0 

5 

0 

•  49 

-   .94 

.43 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRIDGEPORT 

73.3 

44.8 

59.1 

87 

8 

24 

2 

223 

0 

0 

6 

0 

.45 

-  1.42 

.40 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

BROwNwOOD 

72.6 

46.2 

59.4 

4.8 

80 

25* 

29 

29. 

190 

0 

0 

4 

0 

.54 

-   .87 

.28 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAMERON 

78.1 

50.1 

64.1 

5.5 

85 

11* 

27 

29. 

109 

0 

0 

3 

0 

.23 

-  2.61 

.11 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLEBURNE 

73.0 

47.7 

60.4 

4*4 

83 

20. 

27 

2 

179 

0 

0 

4 

0 

.26 

-  2.02 

.13 

26* 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORSICANA 

74.6 

45.4 

60.0 

3.9 

84 

9. 

26 

4. 

200 

0 

0 

6 

0 

.29 

-  2.68 

.12 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

DALLAS  WB  AIRPORT      //ft 

71.5 

49.7 

60.6 

5.7 

83 

20* 

29 

2 

183 

0 

0 

1 

0 

1.04 

-  1.66 

.47 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEN  I  SON  DAM 

71.4 

46.4 

58.9 

81 

7 

27 

3 

210 

0 

0 

3 

0 

.74 

.69 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

DENTON  2  SE 

72.7 

48.2 

60.5 

5.8 

82 

7 

28 

2 

177 

0 

0 

3 

0 

.84 

-  1.21 

.74 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

DUBLIN 

69.6 

45.1 

57.4 

3.0 

84 

26 

25 

3* 

243 

0 

0 

5 

0 

.37 

-  1.66 

.26 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

EASTLAND 

73.6 

42.5 

58.1 

83 

1 

24 

30. 

230 

0 

0 

5 

0 

.24 

.13 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVANT 

74.8 

47.6 

61.2 

83 

8 

28 

2 

144 

0 

0 

1 

0 

.15 

.15 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

FERRIS 

73.4 

48.3 

60.9 

81 

8* 

27 

3. 

174 

0 

0 

4 

0 

.34 

•  20 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

72.5 

48.8 

60.7 

5.9 

83 

8* 

30 

2 

182 

0 

0 

2 

0 

.53 

-  1.93 

•  36 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

GAINESVILLE 

69.9 

43.5 

56.7 

3.0 

81 

8 

24 

3. 

273 

0 

0 

b 

0 

.80 

-  1.29 

.70 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

GATESVILLE 

75.4 

45.9 

60.7 

86 

21 

26 

3 

167 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN 

76.7 

50.1 

63.4 

86 

11 

28 

29 

115 

0 

0 

3 

0 

.02 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLEN  ROSE 

75.7 

45.2 

60.5 

84 

20* 

24 

29 

192 

0 

0 

6 

0 

.32 

.17 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

GOLDThwAITE 

73.5 

49.4 

61.5 

80 

21* 

27 

2 

142 

0 

0 

2 

0 

.14 

.11 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAHAM 

73.1 

42.9 

58.0 

5.1 

84 

8 

24 

2 

245 

0 

0 

8 

0 

.42 

-  1.24 

.38 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

fMNWn 

75. 2H 

46. OM 

60. 6M 

26 

2 

179 

0 

0 

5 

0 

.52 

.27 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAPEVINE  DAM 

72.0 

47.3 

59.7 

83 

8 

29 

3 

202 

0 

0 

2 

0 

.61 

.46 

27 

.0 

0 

I 

0 

0 

GREENvlLLE  7  NW 

71.3 

45.2 

58.3 

4.9 

82 

8 

25 

3 

245 

0 

0 

5 

0 

.58 

-  2.96 

.42 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

GROESBECK 

74.2 

49.7 

62.0 

84 

9 

29 

3 

150 

0 

0 

2 

0 

.56 

•  44 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

-A"llTON 

74.0 

43.7 

58.9 

83 

1 

24 

2 

215 

0 

0 

5 

0 

.10 

•  10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

-  ItTTA 

71.1 

43.0 

57.1 

4.5 

85 

7 

23 

3* 

260 

0 

0 

6 

0 

.64 

.53 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

H|CC 

74.5 

46.7 

60.6 

83 

7 

26 

2 

175 

0 

0 

5 

0 

.16 

.12 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

HILLSBORO 

73.7 

47.9 

60.8 

84 

12 

27 

3. 

176 

0 

0 

4 

0 

.14 

.14 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

JACKSbORC 

73.0 

47.2 

60.1 

83 

7 

22 

2 

187 

0 

0 

2 

0 

.49 

.49 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

r»  ,!»»>, 

73.8 

45.7 

59.8 

5.6 

85 

1 

25 

3 

201 

0 

0 

6 

0 

.39 

-  2.79 

.18 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

KlLLEEN 

LAVON  0A» 

71.7 

47.4 

59.6 

82 

1 

28 

29* 

204 

0 

0 

5 

0 

.36 

.21 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

»A*lIN 

76.1 

50.0 

63.1 

86 

11 

29 

29. 

128 

0 

0 

4 

0 

.12 

.12 

1 

.0 

0 

I 

0 

0 

«C  GAUGO* 

74.5 

46.0 

60.3 

85 

8 

27 

2 

186 

0 

0 

4 

0 

.13 

-  2.13 

.08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

-  >  ;<,Htt 

73.0 

47.9 

60.5 

83 

7 

26 

2 

180 

0 

0 

3 

0 

.39 

.47 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

73.3 

49.6 

61.5 

5.5 

85 

8 

30 

3. 

169 

0 

0 

2 

0 

.45 

-  2.72 

.25 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

MINERAL  WELLS  f»A  At- 

71.8 

46.3 

59.1 

83 

7 

27 

2 

208 

0 

0 

3 

0 

.40 

.31 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

•.» .»-»'.  NIIX1  .»" 

73.5 

46.4 

60.0 

83 

12. 

27 

3. 

200 

0 

0 

4 

0 

.24 

.13 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

71.8 

43.8 

57.6 

83 

7 

24 

2 

235 

0 

0 

4 

0 

.38 

.33 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

71.2 

46.6 

58.9 

6.2 

81 

19. 

26 

2 

219 

0 

0 

3 

0 

.51 

-  3.27 

.46 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

PILOT  POINT 

70.7 

44.8 

57.8 

82 

8* 

23 

2 

246 

0 

0 

5 

0 

.76 

.69 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

PHOCTOR  R(K*VOIR 

73.2 

45.5 

39.4 

81 

21. 

28 

2 

195 

0 

0 

5 

0 

.19 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

pvtww 

. 

48.0 

60.7 

81 

22 

23 

2 

159 

0 

0 

2 

0 

.10 

-  1.15 

.07 

26 

.0 

0 

0 

a 

0 

. 

75.3 

46.9 

61.1 

82 

9. 

23 

2 

161 

0 

0 

3 

0 

.66 

.42 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

*A*M»  V*j»»    STATION 

70.5 

43.3 

56.9 

80 

23. 

24 

3. 

262 

0 

0 

6 

0 

.27 

•  20 

26 

.0 

0 

1 

1) 

0 

tt.l 

43.9 

38.6 

80 

23. 

23 

2 

213 

0 

0 

4 

0 

•  00 

,00 

.0 

0 

0 

(1 

0 

HMM 

'<••  ' 

50.  5M 

62. 6M 

83 

11 

28 

3 

128 

0 

0 

2 

0 

.20 

.20 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

■m  »u«>  i'» 

46.7 

58.5 

5.8 

81 

1 

26 

2 

230 

0 

0 

3 

0 

1.19 

-  1.31 

1.16 

27 

.0 

0 

1 

1 

1 

:■■<■.::■    M 

72.8 

42.9 

37.9 

83 

8 

22 

2 

246 

0 

0 

3 

0 

.31 

.38 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

'/.<■ 

46.2 

39.1 

81 

8 

24 

2 

200 

0 

0 

3 

0 

.30 

.30 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

S'KlwOuM  -OllOw  MR 

'*.',« 

44. 2M 

60.4M 

85 

1 

28 

3 

173 

0 

0 

4 

0 

.11 

.11 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

•   OR 

48.  OM 

4.4 

84 

12. 

28 

3 

147 

0 

0 

6 

0 

.10 

-  2.30 

.10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

■u 

<.'«.4f 

'././" 

5.2 

87 

1 

31 

2 

132 

>l 

0 

1 

'1 

.13 

-  2.67 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

■  •  "-TO* 

71.1 

44.1 

57.6 

4.0 

86 

17 

24 

2 

246 

•1 

0 

3 

0 

.40 

-  1.02 

.40 

27 

•  0 

0 

1 

'1 

0 

<- 

48.1 

'.',.', 

83 

12. 

30 

2 

163 

') 

0 

1 

0 

.16 

.10 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

1 

'•-.■• 

51.1 

63.4 

6.6 

86 

11 

33 

/'/. 

126 

0 

0 

0 

0 

.11 

-  2.06 

.13 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

74.6 

48.4 

41.3 

•4 

7 

26 

2 

163 

0 

0 

4 

'J 

.44 

.10 

1 

.0 

0 

2 

0 

" 

&*•  R.f.i.nc.  Nql»>  Fallowing  Slollt 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
NOVEMBER   1966 


Temperature 

Preci 

Dilation 

,  E 
a  1 

®  0 

<  S 

e  E 

el 
<  s 

< 

1  z 

|i 

S 
o> 

X 

a 

* 

o 

0 

a 

O 

a 

No.  of  Days 

1 

«  E 

it 

a  i£ 

a 
6 

Q 

Sno 

«.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

M 

„. 

1 

Q  O 
<i   6 

1  0 

a 

1 

o 

1 

o 

1 

o 
q 

s  1 

5  i 

8  J 

oA 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

71.8 
73.7 

45.0 
46.1 

58.4 
59.9 

5.7 

83 
84 

8 
1 

25 
27 

3* 
29. 

229 
168 

0 
0 

0 

0 

3 

4 

0 
0 

.59 
.15 

-  1.23 

.47 
.15 

27 
1 

.0 
.0 

0 
0 

2 

1 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

59.9 

5.2 

.39 

-  1.89 

.0 

*   »   » 
EAST  TEXAS         04 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

75.8 
75.1 

72.6 
74.8 

52.3 
52.1 

47.4 
47.7 

64.1 
63.6 

60.0 
61.3 

83 
84 

80 
84 

8. 
8 

12. 
8 

30 
29 

25 

23 

3. 
2 

4* 
3 

117 
119 

181 
176 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
2 

4 
5 

0 
0 

0 
0 

•  34 
1.72 

.98 
.37 

-  3.14 

.20 
.72 

.34 
.13 

18 
10 

27 
2 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

2 

4 

4 
2 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

CLARKSVILLE  2  E 

COLO SPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

70.5 
73.9 
74.7 
75.4 
74,0 

45.0 
49.2 
52.7 
49.5 
46.5 

57.8 
61.6 
63.7 
62.5 

60.3 

82 
82 
83 
83 
83 

1 
19. 

8. 
19. 

8 

22 
26 
31 
28 
23 

3 
3 

2 

29« 
4* 

246 
168 
131 

146 
194 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
3 
5 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

.32 
.48 
.19 
.53 

.49 

.28 
.26 
.14 
.21 

.20 

27 
2 
1 
2 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

3 
3 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY  1  N 
EVADALE 
FAIRFIELD 

73.0 
72.6 
72.3 
72.5 
75.6 

50.2 
51.4 
45.9 
50.7 
49.4 

61.6 
62.0 
59.1 
61.6 
62.5 

80 
80 
82 
81 
83 

18. 
lit 

9* 

9 
11* 

26 
30 
25 
25 
25 

3 

3* 
3 
3 

29 

153 

145 
224 
154 
136 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

2 
5 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 

.40 

.40 

2.79 

.91 

2.68 
.22 
.21 

1.29 
.67 

10 
27 
1 
12 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
2 
5 
2 

1 

0 
0 
3 
1 

1 

0 
0 

1 

0 

FRANKLIN 
FRANKSTON 
GILMER  2  W 
GLADEwATER 
GROVETON 

74.9 

72.6 
71.8 
80. 3M 

48.7 

45.4 
46.6 

M 

61.8 

59.0 
59.2 

M 

84 

82 
81 
88 

9. 

1 
9 
9 

28 

22 
25 

3 

3 
3 

162 

222 
213 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

2 

5 

6 

0 

0 

0 
0 

3.98 

2.18 

.52 

3.51 

1.08 

.32 

10 
10 
27 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

4 
2 

1 

2 
0 

1 

1 

0 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

75.8 
72.2 
74.5 
72.6 
74,4 

50.9 
46.5 
51.0 
49.6 
54.3 

63.4 
59.4 
62.8 
61.1 
64.4 

4.6 

83 
81 
82 
80 
82 

8 
12. 
26. 
26. 

1 

30 
25 
30 
29 
29 

3 
3 

3* 
4* 

3* 

121 
214 

134 
163 
124 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
2 
5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.13 
•  94 
.23 
1.25 
.37 

-  3.08 

-  4.11 

.13 
.62 
.15 
.45 
.23 

2 
27 

2 
27 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
1 
3 

2 

0 

i 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

72.9 
71.9 
73.9 
73.9 
72.8 

48.4 
47.9 
50.4 
49.0 
47.5 

60.7 
59.9 
62.2 
61.5 
60.2 

4.7 
4.5 

81 
79 
81 
82 
82 

9. 

8. 
26 
19. 

8. 

23 

23 
24 
24 
24 

3 
3 
3 

4 
3 

176 

188 
143 
177 
187 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

3 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.03 
1.87 
6.09 
.71 
2.21 

1.51 
-  1.91 

1.50 
1.31 
3.97 
.33 
1.32 

11 
10 
11 
2 
10 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
5 
2 
3 

2 
1 

2 
0 
2 

1 

1 

2 

0 

1 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

74.1 
73.5 
76.5 
71.1 
72.7 

47.3 
50.0 
51.6 
45.4 
43.1 

60.7 
61.8 
64.1 
58.3 
57.9 

4.9 
3.0 

83 
82 
84 
80 
82 

12* 

9 
11 

7» 
12* 

24 
26 
24 
22 
20 

3 

3 
3 
3 

4. 

184 
158 
122 
227 
255 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
3 

5 

a 

0 
0 
0 
0 
0 

.48 

.79 

,46 

1.42 

1.56 

-  2.99 

.25 
.30 
.18 
.61 
1.11 

2 

1 
27 

10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
PALESTINE 
PINELAND 

72.3 
70. 7M 
73.4 
73.4 
73.6 

44.2 
45.8 
46.6 
48.2 
46.4 

58.3 
58.  3M 

60.0 
60.8 
60.0 

5.2 

4.3 

4.0 

82 
82 
81 
83 
82 

1 
1 

12. 
9 
9 

22 
23 
24 
27 
23 

4. 

2 

3 

3. 

3 

240 
256 
187 
177 
183 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

4 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.55 
1.04 
1.08 
.73 
1.87 

-  3.63 

-  3.20 

.92 
.57 
.30 
.21 
1.04 

10 
10 

11 

19 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
5 

4 
3 

1 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNW 

SPURGER  DAM  B 

SULPHUR  SPRINGS 

74. 2M 

72.5 

72.6 

72.1 

71.6 

47. 7M 

50.0 

46.5 

50.8 

44.5 

61. OM 

61.3 

59.6 

61.5 

58.1 

82 
82 
80 
81 
89 

8 
27 

18. 

9 
24 

23 
28 
21 
25 
24 

3 

3* 

3 

3 

4* 

162 
158 
197 
148 
254 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
3 

5 

0 

0 
0 
0 
0 

1.21 
1.35 
1.91 
2.15 

.64 

-  3.42 

.53 
.80 
1.37 
.72 
.35 

10 
10 
10 

11 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 
5 
2 

1 
1 
1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 

69.8 
71.2 
74.7 
73.6 

46.3 
46.7 
49.0 
46.6 

58.1 
59.0 
61.9 
60.1 

80 
81 
81 
82 

1 
8 

8. 
1 

23 
23 

24 
26 

3 

3 
3 
3. 

237 
222 
135 
172 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
6 

0 

0 
0 
0 

2.42 

2.39 

2.97 

.75 

1.90 

1.74 

1.25 

.26 

10 
10 
11 
27* 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 

4 
4 

1 
1 

2 
0 

1 
1 

2 
0 

DIVISION 

60.8 

4.5 

1.36 

-  2.88 

.0 

#   #    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
8ALM0RHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

71.5 
73.2 
75.9 
77.3 
68.4 

41.0 
45.5 

42.0 
40.2 
45.5 

56.3 
59.4 
59.0 
58.8 
57.0 

2.4 
4.6 

81 
80 
86 
66 
74 

16 

22. 
22. 

8 
25. 

22 
26 
26 
26 

30 

28 

2 

28 

28 

2 

255 
172 
192 
184 
233 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

2 
3 

5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

-  .42 

-  .51 

,00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

72.4 
73.1 
73.5 
69.7 
72.6 

34,2 
42.9 
42.4 
39.3 
35.3 

53.3 

58.0 
58.0 
54.5 
54.0 

3.3 

86 
82 
88 
81 
85 

16 
22 

1 
17 
17 

17 
26 
27 
27 
22 

28 

2* 

2 
27 
28 

344 
213 
204 
307 
324 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

5 
4 
7 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.00 

T 

.01 

.00 

-   .32 

.00 

.00 

T 

.01 

.00 

19 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

75.5 
75.7 
75. 7M 
73.8 
72.4 

28.0 
39.8 
39. 7M 
40.3 
38.6 

51.8 
57.8 
57. 7M 
57.1 
55.5 

88 
87 
85 
85 
85 

17 

18 

22. 

17 

IB. 

20 
26 
25 
25 
26 

26 

3. 
29. 
29 
29. 

393 
220 
218 
236 
260 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

25 
5 

7 
4 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.oo 

T 

.00 

.16 

.00 

.00 

T 

.00 

.16 

27 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE 

71.8 
73.1 

34.8 
35.8 

53.3 
54.5 

78 
82 

21. 

16 

17 
18 

28 
28. 

345 
308 

0 
0 

0 
0 

10 
6 

0 
0 

.00 
.00 

.00 
.00 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    335    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
NOVEMBER   1966 


Temperature 

Preci 

Dilation 

•  E 

o.l 

*  1 
5  .1 

<  S 

• 

p 
> 
< 

.  E 
1  z 
a  u: 

a> 

X 

£ 

a 

| 

S 

0 

a 
• 

a 

No.  o 

Days 

0 

.  I 

|| 
a  it 

a 
6 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day 

Station 

Mox. 

M 

in. 

1 

-  -o 
a  c 

a   o 

«  o 

1  o 

a 

• 

1 

1 

o 

: 

•11 

5  I 

si 

s  i 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENMELL 

74.8 
64.8 
72.7 
77.2 
73.1 

42.8 
42.3 
46.1 
39.6 
45.5 

58.8 
53.6 
59.4 
58.4 
59.3 

83 
74 
80 
86 
81 

17* 
17* 

9 
23* 
22* 

25 
25 
32 

24 
30 

28 

2 
28. 
28 

2 

182 
337 
163 
191 
173 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 

4 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

T 

.02 
.00 
.04 

T 

T 

.02 

.00 

.04 

T 

26 
15 

27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

c 
c 
c 

0 

c 

0 

c 

c 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

& 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

79.8 
73.1 
71.0 
72.0 
73.0 

44.3 
41.6 
37.7 
40.5 
42.1 

62.1 
57.4 
54.4 
56.3 
57,6 

5.1 

88 
84 
83 
82 
80 

17 
17 
17 
26 
9 

30 
24 
22 
26 
22 

28 
28 
27 
28 
28. 

113 

224 
312 
253 
219 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

4 

4 
6 

3 

0 

0 
0 
0 
0 

.00 

.00 

T 

.00 

.00 

-   .34 

.00 

.00 

T 

.00 

.00 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

c 
c 

c 
c 

c 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

NINK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

71.2 

74, OM 

73.7 

72.1 

37.5 
41.1 
40.7 
34,4 

54.4 
57, 6M 
57,2 
53,3 

81 
84 
84 
83 

18* 
18 
17. 
18. 

18 
24 
23 
23 

28 
28 
28 
28. 

314 
221 
229 
346 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7 
3 
5 

11 

0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
T 
.06 

.00 
.00 
T 
.06 

26» 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

c 
c 

c 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

56,6 

3.6 

.01 

-   .39 

.0 

«    •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BCERNE 
BRACKETTVILLE 

76.7 
71.6 
7*. 5 
7*. 9 
78.4 

50.5 
43.4 
47.2 
47.6 
49.0 

63,6 
57.5 
60.9 
61.3 
63.7 

4.5 
4.3 

85 
78 
89 
83 
86 

1 
19. 
12 
11 

1 

35 
21 
26 
26 
29 

29. 

2 
29 
29 
29 

82 
218 
165 
148 

95 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

4 
6 
4 

* 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.00 

.00 

.00 

-  2.16 

-  1.5B 

T 

.00 

,00 

.00 

.00 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

c 
c 
c 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  xOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

75.3 
7*. 5 
77, OM 
74.0 

72.3 

41.6 
46.9 

48.  4M 

47,4 

40,9 

58.5 
60.7 
62. 7M 
60.7 
56.6 

82 
82 
86 
80 
B2 

26. 
11 
13 
12 
9 

28 
24 
26 
23 
20 

3 
29 
28 
29. 

2 

197 

169 
100 
144 
251 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 
3 
4 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

.03 
.07 
.30 
.00 
.00 

.03 
.07 
•  30 
.00 

.00 

2 

1 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

c 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RIO  *B  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  Nw 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

76.1 
75.8 
73.2 
74.6 
76.0 

51.2 

44,7 
44.1 
47,6 
45.7 

63.7 
60.3 
58.7 
61.1 

60.9 

4.9 

83 
83 
85 
83 
84 

11 
8 
1 

11 
1 

33 

20 
25 
28 
22 

28 

2 

2 

29 

29 

93 
164 
191 
153 
167 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 

4 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

T 

.00 

.00 

.00 

-   .62 

T 

T 

.00 

.00 

.00 

22 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY  NO  2 

73.9 
75.1 
75.5 
74.7 
75.4 

42.2 

45.8 
41,7 
43.8 
50.3 

58.1 
60.5 
58.6 
59.3 
62.9 

4.4 
3.9 

81 
84 
85 
84 
87 

11. 

1 
12 

1 

1 

20 
24 
19 
25 
31 

29 

29. 

29 

30. 
29. 

220 
165 

207 

203 

95 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

6 
6 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

T 

.00 

T 

.07 

,00 

•  1.52 

-  2.10 

T 

.00 

T 

.07 

.00 

19 

9 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAKEY 

MEDINA 

75.4 
77.0 
76, 9H 
73.2 
76.1 

44.8 
45.7 
39. 8M 
47.4 
42.7 

60.1 
61.4 
58.  4M 
60.3 
59.4 

5.9 

84 
86 
84 
81 
84 

11 

1 

1 

21 

12 

20 
25 
21 
30 
20 

28 
29 
29 
2 
29 

164 
160 
195 
142 
189 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 

2 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

-  1.73 

.00 
.00 
.00 
.00 
,00 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

■  »RD 
MERTZON 
OZONA 
PAINT  ROCK 
PANOALE 

75.0 
74,7 
73. 8M 
77.2 
71.4 

41.8 
44.2 
43. 3M 
44.1 
46.2 

58.4 
59.5 
58.  6M 
60.7 
58.8 

82 

80 
80 
83 
79 

8 
22. 

1 
22. 
12. 

20 
20 
24 
24 
26 

29. 

2 

2 
28. 

2 

221 
175 

194 
156 
201 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
5 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
,00 
,05 
.00 

-  1.01 

-  1.05 

.00 
.00 
.00 
.05 
.00 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

a 

0 
0 

u 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PRADE  RANCH 
-i'.r  |i, 
ROBERT  LEE 
ROCMMIMttl 

SAN  ANGELC  MM 

73.8 
72.0 
73.6 

¥ 
73.0 

44.7 
45.4 
42.9 

M 
45.4 

59.3 
58.7 
58.3 

M 
59.2 

80 
84 
82 

81 

12. 

24 

23. 

9 

21 
27 
25 

25 

29 
2 

30. 

2 

199 
187 
226 

194 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
5 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.oo 

.00 
.15 

T 

.00 
.00 
.00 
.15 

T 

20 
20. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  ANGELO  «B  AIRPORT    R 
SAN  SABA 

HMU 

STERLING  CITY 

.'»lOE 

73.4 
75.1 
73.5 
74.0 
78.9 

45.1 
45.1 
43.8 
40.1 
49.5 

59.3 

60.1 
58.7 
57.1 
64.2 

4.5 

82 
84 
79 
81 
86 

8 
1 

9. 
23 
1 

22 
25 
22 

19 
28 

2 
29 

29 

28. 

29 

192 
179 
196 
238 
96 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.01 

.00 

T 

-  .78 

-  .77 

T 

.00 

.01 

.00 

T 

26* 

20 

11* 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

•  »•'•-  .alley 

75.1 

39.9 

57.5 

82 

23. 

21 

29. 

228 

0 

0 

7 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

60.0 

3.6 

.02 

-  1.26 

.0 

•    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

-  |N  ■•  AIBPOOT        R 

Fuai 

MLLl  5  N€ 

MfK 

52.1 
57.2 
54.1 
50.7 
52.6 

64.2 
66.5 
66.8 
63.9 
64.2 

5.4 

3.8 

4.9 

84 
81 
90 
86 
84 

11. 
9. 
10 
19 
12 

31 
29 
32 
31 
32 

2 
2 
2 
3 
3. 

109 
73 
78 

123 
99 

0 
0 

1 

» 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
2 
1 
2 
2 

0 
0 

0 

.11 

.63 

.05 

1.03 

.00 

•  2.01 

-  1.85 

-  2.78 

,05 
,44 
,05 
.76 
.00 

24* 
5 

6 
6 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
3 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

• 
- 

-1st: 

55.0 
51.1 
61.0 
55.2 
49.9 

66.9 
64.5 
68.4 
67.0 
44.7 

2.9 

88 
87 

84 
88 

87 

11 
19 
11 

11 

9 

32 

30 
40 
36 
28 

2 

30. 

29 

29 

30. 

63 

116 
54 
68 

108 

(> 

0 
0 

" 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

1 

4 
0 
0 

4 

0 

g 

0 
0 
0 

.14 
.28 
.06 
.07 
.05 

-  3.01 

-  1.65 

.14 
.12 
.06 
.07 
.05 

5 

6. 

5 

5 

6 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 

0 

0 

0 
u 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

■   « 

ILLl 

11.7 
53.7 
52.) 
54.6 

65.1 
66.5 
66.) 
67.8 

5.9 

■  6 

•  7 

•  6 
17 

13. 

• 

9. 
18. 

31 
3) 

26 
29 

2 

2 

29 

29 

87 

in 

78 
63 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 

0 
4 
2 

0 
0 
0 
0 

T 
.12 

T 
.05 

-  2.45 

-  2.00 

T 

.12 
T 
.03 

25 

25 

3 

5 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 

a 

u 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

%—  lUUrori'*  NoU*  following  Station  Indsx 

It*)     - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ONTINUED 


TEXAS 
NOVEMBER       1966 


Temperature 

Precipitation 

o  E 

5  J 

>  o 
<  S 

•  E 

E  E 
«  'E 
<  S 

ID 
0 
1 
> 
< 

"5 

fl 

8.E 

a   £ 

e 
a> 

E 

a 

s 
t 

£ 

a 

a 

No.  o 

Dayi 

~o 

„  E 

r  z 

0    p 
a  g 

a 

6 

a 

Sno 

~.  Sleet 

r- 

o.  of  Days 

Station 

Max. 

M 

"- 

~0 

1"? 

Q  0 

x  6 
i  o 

s 

1 

o 

1 

o 

1 

5 

o 
o 

8  1 

B  * 

si 

bi 

GONZALES 

HALLETTSVILLE 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

76.9 
80.1 
77.5 
80.9 
80.8 

48.7 
53.2 
49.9 
52.8 
56.1 

62.8 
66.7 
63.7 
66.9 
68.5 

5.7 
4.3 

85 
87 
85 
88 
92 

19 

8, 
12 

9 

9 

27 
28 
30 
26 
32 

4* 
29 
29* 
29 

2 

129 
77 

109 
78 
54 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

4 

2 

3 

4 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

.02 
.21 

T 

.02 

.00 

-  2.40 

-  1*44 

.02 
.12 

T 

.02 

.00 

5 
5 

25* 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

76.9 
76.3 
77.4 
72.7 
79.5 

52.7 
51.4 
49,7 
51.3 
50.1 

64.8 
63.9 
63.6 
62,0 
64,8 

4.4 

85 
84 
85 
84 
86 

8 

11 

9 

12 
8 

28 
32 
25 
32 
25 

29 
3 

29 

30 
30 

101 
108 
120 
122 
98 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

5 

1 

5 

0 

0 
0 
0 
0 

.16 
.00 
.09 
.00 

.00 

-  2.26 

.10 
.00 
.05 
.00 
.00 

2 
25 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

79.0 

76.9 

80.* 
79.7 

51.6 

50.5 
51.9 
55.8 

65.3 

63.7 
66.2 
67.8 

4.6 

85 

85 
89 
92 

13* 

10 
11 
10 

31 

26 
27 
36 

4* 

3 
29 
29 

97 

HI 
76 
67 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

4 

2 

3 
0 

0 

0 
0 

0 

.04 

.10 
.40 
.17 

-  2.04 

.04 

.10 
.37 
.16 

5 

26 
5 

24 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  W8  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

75.0 
75.5 

77.1 
79.3 

60.3 
50.4 

51.5 
52.4 

67.7 
63.0 

64.3 
65.9 

3.5 

2.9 
6.0 

81 
83 

85 
87 

11 
11 

9 
8 

38 
26 

28 
29 

29 
3 

3 
3 

54 
131 

102 
80 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

4 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

.38 

T 

.52 
.03 

-  1.37 

-  2.70 

-  1.68 

.31 
T 

.22 

.01 

5 

24* 

18 
23* 

.0 
.0 

.0 
•  0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

SINTON 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

80.1 
76.8 
77. 9M 

80.5 

56,5 
50.1 
48.  3M 

54.2 

68.3 
63.5 
63.  1M 

67.4 

3.8 

87 
84 
86 

88 

11* 

23 

19 

8 

33 

29 
28 

28 

29 

30* 
3 

29 

50 
125 

140 

72 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

4 
6 

2 

0 
0 
0 

0 

.13 
.11 

.10 

.50 

-  2.86 

.10 
.07 
.09 

.40 

5 
2 
2 

1 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

DIVISION 

65.5 

4.5 

.15 

-  2.06 

.0 

•   *   • 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

75.7 
75.7 

7  4.8 
76.7 

53.0 
52.3 
52.9 
53.7 

64.4 
64.0 
63.9 
65.2 

2.2 

86 
82 
83 
83 

24 
23 

20* 
26* 

32 

30 
30 
34 

3* 
3 

3 
3* 

107 
92 

120 
91 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 

0 

0 

0 
0 
0 

1.37 

5.86 

5.97 

.47 

2.27 

.87 
5.32 
5.37 

.32 

12 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 

1 

1 

1 
1 

0 

0 

1 
1 

0 

BEAUMONT 
CLEVELAND 
OANEVANG  2  SE 
EDNA  3  SW 
EL  CAMPO 

M 
75.3 
77.7 
78.2 
78. 2M 

M 
48,2 
54.1 
52.8 
53.  2M 

M 
61.8 
65.9 
65.5 
65. 7M 

3.4 

84 
85 
86 
85 

19* 

7 
11 
25* 

25 
33 
28 
23 

3 
29 
29 

3 

165 
78 
80 
93 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

5 

0 

3 

1 

0 
0 
0 
0 

6.98 
.63 
.29 
.70 
.08 

2.94 

-  2.33 

-  1.95 

6.16 
.23 
.07 
.35 

.08 

12 
10 
18* 
25 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
0 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY       R 

HOUSTON  WB  CITY         R 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

74,9 
70.8 
73.6 
75.0 
75.3 

56.7 
61.7 
57.2 
54,4 
52.1 

65.8 
66.3 
65.4 
64.7 
63.7 

3.3 

3.8 
3.9 
3,5 

82 

77 
81 
84 
83 

9 

11 

7 

7 
26* 

37 
41 
36 
33 
28 

3 
2 
2 
3 
3 

85 
63 
85 

99 
117 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.31 
.93 

.50 
1.56 
1.08 

-  2.63 

-  3.54 

-  2.30 

-  3.00 

.21 
.64 
.22 

1.38 
.72 

2 

11 

1 

11 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
3 
2 
2 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 

76.1 
76.2 
72.8 
75.6 
77.9 

57.5 
51.7 
51.8 
55.2 

51.7 

66.8 
64.0 
62.3 
65.4 
64.8 

3.5 

4.1 

82 
84 
81 
82 
85 

19* 
20* 

9 
23* 
26* 

34 
29 
27 
33 
30 

2 

3 

3 
28* 
29* 

76 
108 
143 

96 
103 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
4 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

.33 

.45 

5.92 

.85 

.53 

-  2.62 

-  2.81 

.25 
.16 
5.17 
.38 
.25 

11 
9 

12 
8 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

4 
3 

1 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

76.  OM 
73.1 
74,0 
76.6 

56.  3M 
55.7 
54.3 
55.9 

66.2M 
64.4 
64.2 
66.3 

3.4 
4.5 

85 
82 
82 
84 

8 

19 
18* 
9* 

37 

35 
30 
30 

29 
3* 
3 

2 

72 
103 
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78 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

3 

0 
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0 

.51 
5.55 

4.85 
•  SO 

1.78 
1.39 

.40 
5.22 
4.46 

.14 

24 

12 

11 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

3 

0 

1 

1 

0 

0 

1 
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0 

SUGAR  LAND 
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VICTORIA  WB  AIRPORT     R 

75.6 
76.3 
77.5 

53.5 

52.8 
54,6 

64.6 
64.6 
66.1 

3.8 
3.7 

83 
85 
84 

19* 

19* 
11 

35 

27 
32 

3* 

3 

2 

104 
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83 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

2 

1 

0 

0 
0 
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.63 
.87 

-  3.69 

-  1.49 
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.18 
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2 

11* 
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.0 
.0 
.0 

0 
0 
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3 

1 

0 

0 

1 

0 
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0 
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.0 
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ALICE 
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80.5 
82.  4M 
79,4 
81,2 
80.3 

53.7 
52. 7M 
47.4 
54.0 
53.1 

67.1 
67. 6M 
63.4 
67.6 
66.7 

5.0 

92 

93 
86 
94 

89 

10 
8 
1 

10 
1 

35 

26 
28 
34 
28 

29 
29 
29 
29 
29 

65 
79 
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70 
71 

2 
2 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
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6 
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1 

0 
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0 
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0 
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.00 

T 
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-  .83 
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.00 

T 

20 
6 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 
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0 

0 

0 
0 
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0 
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0 
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CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
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CRYSTAL  CITY 
DILLEY 

80.  1M 

80.9 

79.6 

77.9 

79.9 

52. 1M 

52.7 

53.8 

53.8 

50.2 

66.  1M 

66.8 

66.7 

65.9 

65.1 

3.9 

89 
88 
88 
84 
88 

9 
9 

9* 
22 

10* 

31 

30 
33 
32 
30 

29 

29* 

29 

29 

30* 

73 
74 
72 
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0 
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0 
0 
0 

0 
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0 

0 

1 
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1 
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.10 
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.00 
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.0 
.0 
.0 
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0 

0 
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0 

0 

0 
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82.6 
81.3 
80.8 
81.6 

50.8 
48.4 
54.5 
52.0 
50.8 

64.5 
65.5 
67.9 
66.4 
66.2 

4.6 
3.3 

1.2 

87 
92 
92 
94 
89 

1 
10 
10 
10 
21 

33 

30 
34 
31 
30 

29 

29 
30* 
29 
28 

87 
78 
63 
88 
68 

0 

2 

1 
z 
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0 
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0 
0 

0 

0 

5 
0 

3 
3 

0 

0 
0 
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.00 
.00 
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.10 
.00 

-  .66 
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.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
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0 

0 
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0 
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54.8 
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92 

10 

30 

2 

53 

2 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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NOVEMBER   1966 


Temperature 

Precipitation 

.   E 

S.    3 
0.1 

<  i 

.   E 

E   E 
d>  "E 
<  $ 

> 
< 

1  z 

8-1 

a  u: 

CD 

X 

• 

0 

a 

■ 

0 

S 

0 

a 

0 

a 

« 

CO 

1 
a 

No.  of  Doyi 
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67.1 

98 
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29 
29« 

2 

93 
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56 
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27 
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84 
39 

0 

1 

0 
3 

0 
0 
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■ 

■*| 

•  19 

■ 

T 

..< 

■M 

•      • 

.     • 

• 

.It 

■41 

•  AM 

T 

-..      . 

■II 

' 

.** 

.91 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

NOVEMBER 

1966 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1  | 

2  |  3 

4  |  5  [  6 

7  |  8  |  S 

10   11   12 

13   14  1  15 

16   17   18 

19  |  20  |  21 

22   23  1  24 

25   26 

27 

28   29   30 

31 

MORGAN  3  WNN 

.50 

.50 

MORGAN  HILL 

.60 

.25 

.55 

HUENSTER 

.63 

.01 

.06 

.56 

HULL  IN 

.20 

.06 

•  12 

NAVARRO  HILLS  DAM 

•  24 

.13 

.11 

NEWPORT 

•  69 

.65 

OLNEY 

.31 

.05 

.33 

OLNEr  3  NNH 

.36 

.03 

.35 

PALO  PINTO 

.42 

.42 

PARIS 

.91 

.03 

T 

T 

.46 

PILOT  POINT 

.76 

.07 

T 

T 

.69 

POSSUH  KINGDOH  OAH 

.39 

.39 

PROCTOR  RESERVOIR 

.19 

.14 

.01 

•  04 

PUTNAN 

.10 

.03 

.07 

OUINLAN 

•  66 

•  24 

.42 

RAINBOW 

•  34 

.12 

.2! 

RANGER  PUHP  5TATION 

•27 

•  07 

T 

.20 

RED  OAK 

.31 

•  20 

.11 

RICHARDSON 

.39 

T 

.35 

RINGGOLD 

.96 

.56 

RISING  STAR 

.00 

ROANOKE 

.71 

.16 

.55 

ROCKDALE 

.26 

.10 

.14 

.02 

ROCKWALL 

.39 

.16 

T 

T 

.19 

ROSEBUD 

.20 

.20 

T 

ROSS 

•  11 

.16 

T     T 

ROSSER  1  SE 

.10 

.10 

SANGER 

.64 

.06 

.58 

SHERHAN  PUMP  STATION 

1.19 

.03 

T 

T 

1.16 

T 

SLIDELL 

.72 

.05 

T 

.04 

.63 

SPRINGTOWN 

.31 

.13 

.38 

STEPHENVILLE  6  Sw 

•  3( 

.30 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAH 

•  11 

.11 

STRAWN  8  NNE 

.37 

.14 

.23 

TAYLOR 

.10 

.10 

TEMPLE 

•  13 

.13 

T 

TERRELL 

.4! 

.20 

•29 

THORNTON 

.22 

.11 

.11 

THROCKHORTON 

.4( 

T 

.40 

THURBER  9  NE 

.11 

.10 

TRENTON 

.96 

.06 

T 

.10 

.38 

TROY 

.14 

.14 

VALLEY  VIEW 

.6! 

.04 

T 

.04 

.54 

WACO  DAH 

.16 

.10 

.06 

WACO  WB  AIRPORT          R 

.13 

.13 

T 

T 

WAXAHACHIE 

•  44 

•  30 

.02 

.12 

WEATHERFORO 

.91 

•  12 

.47 

WHITNEY  DAH 

.1! 

•  15 

WOLFE  CITY 

.91 

.10 

.48 

•    4    • 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  3  SW 

.91 

T 

.19 

.32 

ANDERSON 

.34 

.10 

.04 

.20 

ATHENS 

1.72 

.22 

.59 

.72 

.JO 

ATLANTA 

3.91 

.09 

2.99        .13 

.02 

.48 

BEDIAS 

•  U 

.14 

T 

BON  WICR  2  E 

7.0! 

.33 

.34  2.45  3.23 

.03 

.03 

.60 

BOKELDER 

1.47 

.09 

1.11 

•  27 

BREMOND 

T 

T 

T 

T 

BRONSON 

1.61 

.69 

.92 

BUFFALO 

.4C 

T 

.09 

.24 

.07 

CANTON 

.9] 

.22 

.30 

CARTHAGE 

CENTER 

•  9! 

.14 

.20 

.23   <02   .0. 

.03 

.34 

CENTERVILLE 

.31 

T 

.13 

.06 

.03 

.02 

.11 

CLARKSVILLE  2  E 

.31 

.04 

.28 

COLDSPRING  9  SSW 

.41 

.26 

.02 

.03 

.15 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.!< 

.14 

.02 

.03 

CONROE 

.93 

.21 

T    .12 

.03 

T 

7     T 

•  17 

CROCKETT 

.41 

.18 

•  20 

T 

T 

.11 

DACUS 

- 

• 

- 

.50 

T 

T 

DAINGERFIELD  9  S 

3.22 

.16 

.01 

.03 

2.68 

.32 

DEKALB 

.96 

.13 

.59 

•  24 

DEWEYV1LLE 

2.31 

.36 

.12  1.69   T 

.16 

01ALVILLE  2  W 

.4( 

.16 

.02 

.22 

EDO"  1  N» 

.96 

.27 

.29 

EMORY  1  N 

•  4t 

.21 

.03 

.16 

EVADALE 

2.71 

.52 

.13   .66  1.29 

.03 

.16 

FAIRFIELD 

.91 

.16 

•  67 

.06 

FRANKLIN 

T     T 

T 

FRANKSTON 

GILHER  2  W 

3.91 

.09 

.06 

3.91       .01 

.29 

GLADEWATER 

2.11 

.19 

.07 

1.06 

.16 

.70 

GRAPELAND 

.4! 

.19 

T 

T     T 

.30 

T 

T 

GROVETON 

.;: 

.20 

.32 

HAGANSPORT 

.34 

.11 

.23 

HARLETON 

1.61 

.17 

.12 

.73 

.79 

HAWKINS  1  E 

2.4! 

.16 

1.96 

.33 

HEMPSTEAD 

.13 

.13 

HENDERSON 

.9) 

.16 

.12 

.02 

.62 

HORGER 

1.71 

•  46 

.49   .70   .02 

T 

.14 

HUNTSVILLE 

.21 

.15 

.08 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

1.2! 

.37 

.43        T 

.45 

JACKSONVILLE 

.37 

.23 

•  14 

JASPER  3  SW 

3.02 

.45 

.28  1.50   .10 

.70 

JEFFERSON 

1.4! 

.23 

.64 

.36 

JEwETT 

.31 

.15 

.15 

KARNACK 

1.87 

.20 

1.31 

.36 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

6.0« 

•  46 

.29  3.97  1.06 

.02 

.02 

.27 

LINDEN 

3.9! 

.17 

3.20        .06 

T 

.52 

LIVINGSTON  2  NNE 

.71 

.33 

.04 

•  06 

.28 

LONG  LAKE 

•  96 

T 

.06 

.16 

.07 

•  27 

LONG VIE* 

2.21 

•  09 

.30 

1.32        T 

7 

.54 

10VELA0Y 

.4! 

.25 

.23 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

.75 

.30 

T 

.21   T     T 

.27 

.01 

MADISONVILLE 

.46 

.14 

.03 

.11 

.18 

MAGNOLIA 

.20 

T 

.20 

T 

MARSHALL 

1.41 

.09 

.20 

.61 

T 

.56 

MAUD 

3.07 

.17 

2.92 

.38 

MILAM  6  ENE 

.6( 

7 

.80   T 

MINEOLA  7  SSW 

1.19 

.12 

.72 

.31 

! 


*  following  Station     Ind*»r. 
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TFJtAS 
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Station 

O 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4         5         6 

7        8        9 

10   |   11    |   12 

13  |   14   |   15 

16  |   17  |   18 

19  [  20  [  21 

22  |  23      24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

-:se:_»  a  ene 

MONTGOMERY 

MO SC3> 

MOUNT    PLEASANT 

MOUNT    VERNON 

l.St 
.16 
.9C 

1.5! 

1.0A 

.11 

•  »3 
.23 

.07 
.12 

.36 

T 

T 

l.n 

.07 
.92 
.57 

T 

.01 
.02 

.27 
.0* 
.02 

.20 
.22 

.0 

T 

i                 . 

NACOGDOCHES 

SAP^ES    1    S- 
SEG-EY    4    SSM 

SE.     CASEY     *    NM 

l.oe 
1.3C 

.33 
1.5! 
.52 

.0B 
.19 

T 

.13 

•  35 

.25 

.14 

.07 

.it      .30      ,01 

.90 

■u 

.0B      T 

T 

.11 
.29 
.33 
.92 

.12 

NOGALUS   GUARD    STATION 
MERTCK 

PALESTINE 
PINELAND 
PITTSBJRG    5    S 

.26 
■  It 
.T3 
1.87 
3.30 

.21 
.13 

T 

.11 
.19 
•40 

1.06 

.16 
.18 

.-!       .01 
1.98 

T 

.21 

.07 
.56 

.1! 

1.0A 
.26 

POYNOR 
PRICE    2    S» 
OuITMAN    2    S 
RE*LA-    3    NNE 

RICHARDS 

l.TI 
•  70 
2.2S 
1.6! 
.5C 

.29 
.29 

.20 
.OB 

.12 

.20 

T            T 

T 

•20      .99 

1.70 
1. 10 

.10 

T 

.20 

.2>      T 
•49 

.39 

.3! 

RIVERSIDE 

:   l  n 
met 

SIMMS    2     NN« 
SPuRGER    DAM    e 

.22 
1.21 
1.3! 
1.91 
2.19 

T 

•  IB 
.16 

.37 

.12 

.33 

.22 

.53      .ON 
.80 
1.37      .08 
•  *0      .72      .1! 

T 

T 

.09      .03      T 

.21 
.29 
.30 
.A3 

SULPHUR    SPRINGS 
TEIARKANA     DAM 

TRINIDAD    PO>ER    PLANT 
TYLER    5    HE 
•ALLEY     JUNCTION 

.6. 
2.A2 

.79 
2.34 

T 

.22 
.OB 
.12 
.24 

.10 
.21 

.03 

T 

T 
T 

.07 
1.90      T            .03 

.22 
1.7*                   T 

T 

T 

.02 

.39 
.31 
.20 
•34 

■  ALLER     2     SS. 
■ARREN 

•IllS   POINT 
■INSSBORO   6    SM 

.2* 
2.91 
.79 

1.09 
.26 

.2A 

T 

.01 

.27    1.25      T 
.10 

.02       .02 
.0! 

.10 

.08 

T           .2! 

T                        .26 

TRASS    PECOS                     05 

ALP  I  ME 
BAAERSFIELO 
s*. "---£» 

U    RASGER    STA 
CAS3ELARIA 

.00 
.00 

.00 
.00 
.00 

oaasa  basin 

CORNuOAS    SERVICE    STA 
CRANE 

DR'SEs 

EL    PASO    MB    AIRPORT                  R 

.00 

.00 

.00 

T 

.01 

T                        .01 

T 

T 

rum 

fORT   DAVIS 

FORT    HANCOCK 

FT    STOCITON   IFST    RAOIO 

ill. IN 

.00 
.00 
.00 

.00 

T 

T 

4RAN0FALLS    1    SSE 

IMPERIAL 

■  Esl 

LA    TjMA    1    S 
MARATHON 

T 

.00 
.00 

.11 

.00 

T           T 

.IB 

T 

m»»«»    MO   2 

MCMTONt 
MfRRILL    AAsc- 
■OMMMH 
MOUNT     LOCAE 

.00 

.00 

T 

.0] 

T 

T 

.02 

T 

OCCSSA 

RANTER    JUNCTION 
RfC» 

.00 
.00 

.0* 

T 

.00 

•04 

T 

••UIOIO 

Rtl   *.."       ■■ 

.0   CNt 
HWUIOil 

- 

.00 
.0, 

.00 
.00 

T 

IMMI  blanca 

-  ■ 

....     -v»s 

j :rrort 

.00 
.0. 
.00 
.00 

T 

T 

.06 

T 

.01 

.06 

T 

• 

■       ■       ■ 

AMIt'A^ 

1      MG     | 

•LA-CO 

t 
.04 

.<n 

.M 

T 

...     . 

.04 

.-.1 

. 

.01 

.10 

• 

.M 
•  K 

.« 

• 

• 

..    •  • 

■ 

T 

«U*Mf 

.M 

t 

.M 

.01 

DAILY  PRECIPITA  TION 


TEXAS 

Continued 

NOVEMBER   1966 

"3 

Day  of  Month 

Station 

O 
H 

12   3 

4  |  5  [ 

6 

7  |  8   9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  j  15 

16  |  17  |  18 

19 

20   21 

22   23 

24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

HTE 

.oc 

JAKES  DIVER  RANCH 

•  OC 

JOHNSON  CITY 

•  OC 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

T 

T 

JUNO 

.OC 

KEMPNER 

.oe 

.06 

KERRVILLE 

T 

T 

LAMPASAS 

.01 

.07 

LANGTRY  NO  2 

.00 

LEAKEY  NO  2 

.00 

LLANO 

.00 

LYNXHAVEN  RANCH 

.00 

MARCO 

.00 

MASON 

.00 

HC  CAMEY 

.00 

MEDINA 

.00 

MENARD 

.00 

MERTZON 

.00 

NELSON  RANCH 

.02 

.02 

T 

NIX  STORE 

.00 

OAK  CREEK  LAKE 

.07 

T 

.07 

OZONA 

.00 

PAINT  ROCK 

.OS 

.OS 

T 

PANDALE 

.00 

PRADE  RANCH 

.00 

RANKIN 

.00 

RED  BLUFF  CROSSING 

.IS 

•  19 

RICHLAND  SPRINGS 

.oe 

.06 

ROBERT  LEE 

.00 

ROCK SPRINGS 

.15 

.15 

ROCKSPRINGS  21  S« 

.2! 

.23 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

.00 

SABINAl  1  WSW 

.00 

SAN  ANGELO  DAM 

T 

T 

T 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT    R 

T 

T 

T 

SAN  SABA 

.OC 

SLOAN 

.0! 

•  03 

SONORA 

.01 

.01 

STERLING  CITY 

.OC 

TAYLOR  RANCH 

.OC 

TEAGUE  RANCH 

.00 

TELEGRAPH 

UVALDE 

T 

T     T 

MATER  VALLEY 

.OC 

WATER  VALLEY  10  NNE 

.00 

•     •     A 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

•21 

.20 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

.11 

•  09 

.01 

T          T 

T     T 

.05 

AUSTwELL  ML  REFUGE 

•  6! 

T 

.44 

.09 

.09 

.05 

BEEV1LLE  5  NE 

.0! 

.05 

BLUE 

.oe 

.09 

.03 

T 

T 

T 

BRENHAM 

1.03 

.13 

.03 

.76 

T 

.11 

BULVERDE 

.OC 

CALDMELL 

.AS 

.13 

•01 

.21 

.06 

CANYON  DAM 

.OC 

CHAPMAN  RANCH 

.1* 

.14 

T 

CIBOLO  CREEK 

.00 

CLASSENS  RANCH 

.OC 

COLUMBUS 

.21 

.12 

.12 

.02 

.02   T     T 

CORPUS  CHRIST  I 

.OS 

.06 

CORPUS  CHRIST  I  MB  AP    R 

.01 

.07 

CUERO  3  NW 

.0! 

T 

.05 

DIME  BOX 

.OS 

.06 

DRYER  1  NM 

.08 

.04 

T 

T 

.04 

ELGIN 

T 

T 

FAIR  OAKS  RANCH 

.OC 

FALLS  CITY  »  MSM 

T 

T 

FEDOR 

.OC 

FISCHERS  STORE 

T 

T 

T 

FLATONIA 

.12 

.12 

FLORESVILLE 

T 

T 

GIDDINGS 

.13 

.06 

T 

.07 

GOLIAD 

.0! 

.03 

.02 

GOLIAD  1  SE 

.DC 

GONZALES 

.02 

.02 

HALLETTSVILLE 

.21 

•CM 

.12 

T 

T 

.05 

HONDO 

T 

T 

T 

JEDDO  2  NNE 

.11 

•04 

.03 

.11 

KARNES  CITY 

.02 

.02 

KENEDY 

.02 

.02 

KINGSVILLE 

.OC 

LA  GRANGE 

.11 

.10 

.01 

.09 

LEXINGTON 

.OC 

LOCKHART  2  NM 

.01 

.01 

T 

.01 

LUL1NG 

T 

.04 

.05 

MATMIS 

.OC 

NATALIA 

.00 

NEM  BRAUNFELS 

.OS 

.04 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

.1C 

.10 

PROVIDENT  CITY 

RED  ROCK 

.10 

.10 

REFUGIO 

.AC 

.37 

.03 

T 

T 

RICARDO 

.OC 

RIOMEDINA  2  N 

.OC 

ROBSTOMN 

.11 

•01 

.16 

ROCKPORT 

•  SI 

T     .31 

.02 

T          .02 

T 

.03 

RUNGE 

.01 

T 

.04 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT   R 

T 

T 

T 

T 

T 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

.13 

.07 

T 

.06 

SEALY 

.92 

.20 

.09 

.22 

.05 

SEGUIN 

.0! 

T 

•01 

.01 

.01 

S1NT0N 

.1; 

.10 

.03 

SMITHVILLE 

.11 

.07 

.04 

SOMERVILLE  DAM 

•  11 

.09 

T 

.01 

SPRING  BRANCH  2  SE 

.OC 

MAELDER  7  SSM 

T 

T 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WELDER  WILOLIFE  FNDTN 

.31 

.37 

YOAKUM 

.5C 

.40 

.02 

T 

T 

.08 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

TEXAS 

NOVEMBER 

1966 



Station 

& 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4        5        6 

7       . 

9 

10  |  11   |   12 

13   |   14      15 

16      17   |   18 

19  |  20  |  21 

22       23       24 

25  |  26  [  27 

28   [  29   1  30 

31 

V0fi<T0*N 

.OA 

.04 

T 

T 

• 

UPPER   COAST                   oa 

ALVlN 

ANANUAC    TBCD 

ANGlETON 

BAT    CITY    aATERNORKS 

SayTO.s 

1.1. 

s.aa 

5.97 
.41 

.25 

.27 
.27 
.07 

T 

.06      .16      ,81 
.07                5.32 
•04      .08    5.37 
.01       .01      .32 

.03 

.06 

T 

T            .05 

.01 

.20 
.19 

beajmont 
Cleveland 
clodine 

CYPRESS    1    56 
.*£•*.:    2    SE 

t.sa 

.63 
•  AT 

T 
.29 

.35 

.20 

.13 

.04 

T 

T 
.04      .03 

.01 
.14 

T 

.02      .10   t.la 
.23      .03 
.06 

.07      .02 

T 

.07 

.02 

.07 

.28 

.16 

.06      .OS 

T 

T 

T 

EDNA    9    S> 

el  canpo 
freeport  2  nh 
galveston  «b  city             r 
-c„s*2s  .3  city                 r 

.'0 

.oa 

.31 
.93 

.SO 

T 
•  08 

.29 
.22 

.21 

.24      T 

.03 
.04 

.01 

T 

T           T            .03 

•  64 
•10      .13 

T           T 

T 

T           T 

.05 

T 

.35      .03 

.01 
T           T 
.03      .01 

T 

HOUSTON   »B    AIRPORT 
HOuSTON-BARKER 
MOUSTON-OEER    PARK 
hOuSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    INDEP    HEIGHTS 

l.Sa 
.la 

A. 21 
.9! 

.IT 

.12 
.21 

.03 

.14 

.18 
.01 

T 
.03 

.01 
.12 

T         1.38      T 

•04    3.87      T 
•  13 

.10 

T 

T 

T 

T 

.03      .01 
.08 
.10 

T 

T 
T           T 

hOuSTON-mESTBURY 
hOuSTON-NORTm   HOUSTON 
hOuSTON-SAN    JACINTO   ON 
HOUSTON-SPRING    BRANCH 
HUMBLE 

,99 

.3a 

.74 
.43 

1.11 

.20 
.14 
.20 
.17 
.29 

.07 

.12 

.OS 

.07 
.06 

.09      ,34      ,14 

•01       .09      ,34 
.03      .06 
.55 

.05 
.02 

.12 

T 

.10 

T                      .OS 

.10 
.20 

MTV    «OLF   HILL 
LIBERTY 

matagorda  no  2 
ne»  Gulf 

ORANGE   a   N. 

.49 

l.oa 

.33 
.49 

9.92 

... 

.04 

.27 

.11 
.37 

T 

T 
.04 

.16 

T          .72      .09 
.25 

.03      .03      .10 
.10      .03    3.11 

.01 

T 

.07 
.03 

.04 

.26 

T 

.01 

•  22 

T 

PalACIOS  faa  airport 

PIERCE    1    E 

POINT    COMFORT 

PORT    ARTHUR 

PORT    ARTHUR    .6    AIRPORT      R 

.89 
.S3 
.91 
9.59 
4.89 

.04 
.27 

.08 
.27 

.10      T 

.38 

.06 

T 

.26 
T                        .25 

T            .06    5.22 
•03    4.46      .01 

.02 

T 

T 

.11 

T 

T 

.02      .02      .01 
.01      T 

.06 
.01 

.40 

T 

.06 

T                        T 

•  06 

T 

PORT    LAVACA    NO    2 
PORT    0   CONNOR 

MOM  .: 

SuU<    LANO 

THOMPSONS    3    »S» 

.50 

.31 

.41 
.41 

.18 
.16 

.18 

.09 

.14       .12 

.06 

•04      .02       .Ot 
•02      «04      .01 
.01       .18      .!< 

.06 

.01 

.11 

.02      T 

.03 

.02      .01 

TOM4ALL 

VICTORIA    MB    AIRPORT             R 

MMARTON 

.29 

.81 

T 
.14 

.25 

.7a 

.02 

.14 

T 

.07            .0; 

.07 

.05 

T 
.05 

.06 

.01 

Si-T-Ess                          oa 

ALICE 
•  -■•.•-.--. 
SatESvillE   )   s 
SEsl.lDES    T    3 

ait  .Ells 

.01 
.00 
.00 
.00 
.00 

.01 

T 

[»|M    SPRINGS 

CATA«|NA 

Cha«.otte    5   »•.. 
CSTJLLA 

T 

.00 

.10 

.00 

.00 

T 

.10 

CITY 
BILK1 
EAGlI   pass 

UKIUl     I    N> 

.00 

.OC 
.00 
.00 
.00 

»A^>ja»lAS 

'i..t»'CMl 

nut 

acoaw  ■ 

joukantgm 

.10 
.00 

.ot 
•ot 

.OC 

.02      .02 

.03 

.03 

LA    »»>0» 

•j.    2 

lAMUU. 

.M 

.00 
.00 
.00 

T 

T 

•    1  III)  1  . 

U«|TA    T    ( 

•H»tl  . 

.OC 

T 

•  OC 

T 

• 

.0< 

t 

T            T 

10 

l   «a  »[»»-»>     a 
laMuaw 

• 

• 
.it 

.CM 

■ 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T                        T 

.08      .02 

T            .02 

T 

.09 

a  aw 

• 

.01 

.04 

T            .03 

•  Of 

.08 
T 

■ 

.01 

.01 

.94      .04 
.01 

T 

.10 

.01 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER   1966 


Station 

Day  Of  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•     ft     • 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
27 

64 
20 

60 

26 

53 

29 

59 

24 

76 
45 

74 
47 

74 
47 

59 
29 

59 
27 

61 
37 

63 
29 

67 

34 

69 
35 

79 
46 

82 

49 

61 
50 

57 
34 

65 
28 

76 
43 

81 
46 

76 
45 

70 
41 

73 

53 

74 
49 

69 
40 

50 

28 

60 
26 

66 
32 

51 
33 

66.5 
36.7 

ANOREHS 

MAX 
MIN 

72 
37 

64 
26 

77 
36 

69 
48 

62 
32 

75 
42 

76 

49 

78 
50 

73 

51 

66 
32 

70 
42 

69 
34 

75 
35 

70 
50 

77 
37 

81 
49 

82 
52 

75 

52 

66 
39 

75 
47 

77 
48 

80 
49 

75 
55 

74 

50 

74 
53 

70 
57 

63 

37 

60 
34 

69 
30 

67 
35 

72.1 

42.9 

BIG  SPRING 

MAX 
MIN 

72 
41 

64 
27 

75 
42 

74 
52 

73 

40 

76 
45 

80 
56 

79 
55 

77 
55 

71 
36 

72 

44 

70 

36 

76 
40 

74 
50 

78 
50 

81 
54 

80 
55 

81 
56 

76 
41 

77 
47 

80 

54 

83 
56 

78 
57 

74 
58 

75 
56 

72 
58 

67 
39 

62 
29 

71 
39 

69 
43 

74.6 
47.0 

BORGER  3  M 

MAX 
MIN 

41 
35 

68 
19 

61 
30 

53 
33 

60 
23 

78 
46 

76 
51 

77 
32 

66 
26 

56 
24 

62 
32 

66 
26 

67 
31 

72 
36 

81 
47 

85 
53 

61 
52 

63 
38 

66 
30 

77 
46 

81 
42 

78 
50 

70 
48 

73 
53 

75 
50 

67 

51 

57 
27 

60 
29 

66 

30 

58 
32 

66.3 
38.1 

BOYS  RANCH 

MAX 
MIN 

68 
20 

45 
20 

62 
32 

57 
23 

62 
25 

78 

32 

74 
30 

75 
43 

71 

22 

42 
22 

70 
30 

72 

35 

75 
29 

72 
30 

72 
41 

81 
43 

65 
42 

78 
38 

60 
25 

70 
26 

78 

36 

79 
38 

77 
34 

68 
37 

TO 
45 

74 

40 

74 

27 

52 

20 

61 
22 

67 
27 

69.0 
31.1 

BRAVO 

MAX 
MIN 

61 
33 

67 
13 

62 
32 

34 
28 

59 

IB 

7". 
36 

77 
40 

72 
40 

60 
28 

57 
17 

65 
39 

68 
24 

33 

74 
31 

78 
36 

81 
40 

79 
47 

66 
34 

65 
28 

76 
34 

76 
39 

74 
42 

68 
34 

65 
38 

70 
39 

66 
39 

58 
22 

58 

19 

75 
29 

66 
30 

68.1 
32.1 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 
MIN 

75 
37 

50 
23 

65 

24 

74 
32 

63 
31 

62 
33 

77 
42 

75 
47 

75 
47 

68 
31 

65 
31 

67 
31 

66 
33 

75 
39 

72 
40 

76 
41 

82 

45 

84 

41 

79 
35 

67 
35 

75 

47 

78 
41 

60 
41 

75 

45 

76 
46 

67 

50 

68 

33 

51 
25 

60 
25 

74 
29 

70.7 
36.7 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 
MIN 

S3 

3* 

54 
15 

62 
24 

5* 
35 

58 

23 

60 
34 

79 
66 

79 
35 

75 
30 

44 
21 

63 
35 

55 
29 

68 
31 

70 
35 

79 

50 

87 
47 

64 

57 

63 

41 

63 
43 

78 
46 

82 

40 

80 
47 

80 
49 

71 

48 

72 
45 

74 
49 

60 
32 

62 
23 

63 
28 

58 
34 

68.3 
37.5 

CANYON 

MAX 
MIN 

60 
35 

66 

18 

62 

27 

54 
32 

61 
24 

74 
44 

72 
46 

74 
44 

71 

26 

65 
30 

61 
31 

65 
31 

68 
37 

78 
44 

80 
51 

84 
49 

62 
38 

66 
29 

75 
43 

78 

44 

77 
49 

74 
46 

71 

43 

69 
51 

72 
46 

71 
51 

63 
26 

60 
24 

70 
32 

62 
33 

69.5 
37.6 

CLAUDE 

MAX 
MIN 

76 
34 

55 
20 

60 
25 

62 

20 

54 
22 

64 
22 

75 
46 

74 
43 

75 
28 

35 

27 

54 
27 

63 
36 

62 

30 

67 
35 

69 
40 

79 
44 

82 

50 

82 
38 

58 
29 

75 
31 

75 

44 

80 
44 

75 

43 

70 
41 

72 
42 

74 
48 

70 

2  7 

74 
24 

73 
24 

66 

30 

68.3 
33.6 

CROSBYTON 

MAX 

MIN 

71 
39 

50 
20 

60 
23 

68 
36 

64 
31 

62 

30 

76 

44 

79 
48 

78 
47 

72 
30 

64 

36 

61 
32 

64 
33 

77 
35 

73 

44 

76 
47 

61 
46 

63 
46 

69 
37 

67 
37 

75 
49 

82 
46 

81 

46 

74 

33 

75 
52 

68 
54 

7  0 
34 

51 
24 

60 
25 

66 
36 

69.9 
38.7 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
25 

70 
16 

54 
29 

48 
26 

58 
19 

75 
36 

71 
40 

70 
47 

54 

25 

52 

19 

59 
32 

67 
27 

70 
29 

70 
27 

80 

33 

80 
39 

75 
39 

56 
31 

66 
23 

76 
32 

78 
35 

74 
36 

67 
36 

65 
41 

70 
35 

66 
36 

52 

20 

61 
20 

71 
26 

54 
32 

63,3 
30.4 

DIMMITT 

MAX 
MIN 

67 
32 

48 
21 

67 
22 

64 
26 

58 

20 

60 
21 

75 
39 

70 
40 

73 

30 

39 
27 

60 
27 

61 

30 

65 
31 

70 
38 

68 

43 

78 
43 

81 

44 

83 
35 

59 

27 

66 

28 

76 

43 

76 
43 

72 

37 

70 
40 

68 
45 

70 
45 

6  6 
23 

50 
23 

60 
26 

75 
30 

66,6 
32.6 

DUMAS 

MAX 

MIN 

65 
31 

45 
20 

64 

22 

55 

26 

51 
19 

57 
22 

75 
43 

72 
45 

73 

26 

38 
23 

57 
25 

59 
26 

67 
29 

67 

2a 

70 
30 

78 

47 

61 
47 

72 
33 

55 
25 

67 
26 

76 
36 

77 
39 

77 
43 

68 

44 

63 
37 

71 
38 

66 
26 

48 
25 

59 
29 

64 
29 

64.6 
31.3 

FLOYDADA 

MAX 
MIN 

69 
39 

48 

21 

61 
23 

66 
31 

61 
28 

61 

41 

75 
41 

77 
46 

76 
46 

49 
31 

62 
32 

64 
31 

64 
33 

75 

41 

71 
43 

76 
43 

80 

46 

82 
47 

64 
35 

70 
48 

74 
49 

79 

44 

78 
44 

69 
48 

72 
52 

69 
55 

70 
31 

51 
25 

59 

31 

62 
31 

67,6 
38.5 

FOLLETT 

MAX 
MIN 

64 
34 

42 

17 

61 
20 

60 
31 

52 

27 

58 
32 

79 
45 

75 
49 

76 

27 

38 
23 

57 
26 

62 
23 

60 
23 

68 
32 

70 
42 

71 
48 

83 

49 

73 
38 

59 
38 

61 
41 

70 
36 

72 

40 

78 
46 

73 
49 

64 
43 

66 

44 

72 

28 

51 
30 

60 
30 

60 
30 

64,5 
34.6 

FRIONA 

MAX 
MIN 

67 
33 

47 
23 

67 
25 

63 
29 

57 
23 

60 
25 

73 
41 

67 
41 

71 

28 

35 
23 

59 
25 

61 
33 

66 

34 

70 
32 

66 

42 

76 
42 

80 
45 

62 
35 

60 
29 

66 

29 

76 
41 

75 
42 

70 
42 

71 
42 

71 
46 

71 
47 

65 
27 

50 
23 

60 
26 

73 
34 

65.8 
33.6 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 
MIN 

66 
33 

48 
18 

67 
22 

62 

28 

55 

20 

60 
21 

73 
42 

69 

44 

71 
27 

31 

24 

60 
24 

65 
29 

65 
31 

69 
32 

68 
33 

76 
41 

60 
44 

82 

33 

58 
25 

66 
28 

78 

39 

76 
42 

72 

37 

70 
39 

72 
39 

72 
45 

65 
22 

50 
19 

61 
24 

71 
33 

66.0 
31.3 

GARDEN  CITY  I  E 

MAX 

MIN 

60 
41 

56 
19 

64 
20 

74 
39 

74 
41 

65 

43 

76 
51 

77 
52 

79 

46 

77 
29 

79 
31 

75 

34 

75 
43 

7* 

45 

77 
47 

79 
47 

78 

49 

80 
42 

66 

43 

77 
43 

60 
52 

80 

53 

69 
33 

57 
23 

68 

23 

70 
29 

73.3 
39.2 

SHIVER 

MAX 
MIN 

44 
28 

66 

15 

61 

25 

52 
28 

59 

29 

76 
41 

70 
39 

76 
SO 

67 
26 

59 

18 

61 
28 

66 
24 

70 
27 

72 

28 

80 
44 

83 

41 

74 
41 

59 

34 

64 
24 

73 
34 

79 
39 

77 
36 

66 
39 

63 
45 

72 

41 

71 

42 

49 

25 

63 

20 

69 
26 

54 
29 

66.5 
32.3 

HEREFORD 

MAX 
MIN 

66 
34 

47 
19 

67 
20 

63 
29 

55 
23 

60 

21 

74 
39 

69 
37 

72 
29 

35 

2S 

59 
26 

62 
30 

65 
31 

68 
30 

66 
35 

76 
45 

80 
44 

82 
37 

56 
28 

66 
27 

76 

38 

76 
40 

73 
37 

70 
36 

72 
44 

71 
44 

66 
23 

49 
22 

60 
24 

71 
34 

65.9 
31.7 

LAMESA  1  SSE 

MAX 
MIN 

77 
39 

52 

23 

65 
28 

79 
36 

66 
35 

63 
36 

77 
47 

80 
51 

79 
48 

75 
29 

70 
30 

73 
35 

36 

69 
38 

74 

40 

80 
42 

84 

45 

65 
44 

78 
39 

68 

40 

78 

47 

80 

44 

84 

44 

77 

48 

77 

50 

72 
56 

71 
36 

54 

27 

63 

29 

71 
31 

73.1 
39.1 

LEVELLAND 

MAX 
MIN 

74 
35 

50 
18 

68 
22 

71 
28 

64 
29 

64 
29 

77 
41 

78 
38 

53 

29 

67 
30 

65 
29 

67 
29 

74 
31 

71 
38 

78 

40 

84 
40 

85 
41 

65 

34 

68 
35 

77 

40 

79 
35 

81 
36 

68 
42 

75 

45 

69 
52 

68 
32 

52 
22 

62 
22 

75 
27 

70.0 
33.4 

LIPSCOMB 

MAX 
MIN 

64 
34 

44 
11 

54 
22 

59 

29 

51 
18 

60 
19 

80 

44 

83 

48 

78 
28 

40 
17 

53 

18 

62 
20 

61 

20 

63 
28 

71 
29 

80 
46 

64 
49 

73 

40 

61 
39 

72 
40 

73 

32 

76 
35 

78 
40 

75 
41 

67 
44 

66 
40 

53 
29 

60 
18 

61 
17 

63 
27 

65.5 

30.6 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 
MIN 

72 
33 

49 
24 

67 
27 

69 
29 

60 
26 

61 

27 

77 
43 

72 
44 

74 
43 

49 
2S 

64 
28 

66 
33 

66 
33 

70 
40 

70 
40 

79 
43 

84 

47 

64 
41 

64 
33 

66 

34 

76 
45 

80 
44 

77 

44 

66 
41 

72 

50 

69 
52 

67 
32 

52 
25 

61 
27 

76 
34 

68.7 
36.2 

LUBBOCK  9  N 

MAX 
MIN 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

27 

67 
22 

75 
31 

64 
32 

64 
32 

78 

43 

78 

46 

78 
36 

64 
36 

67 
26 

69 
42 

68 
30 

77 
37 

74 
43 

79 
41 

63 
49 

85 

48 

70 
45 

66 
36 

77 
55 

82 
49 

61 
42 

73 
54 

75 
49 

73 
55 

73 
45 

55 
32 

63 
25 

71 
32 

57 
35 

71.3 

39.6 

MC  LEAN  3  E 

MAX 
MIN 

68 
35 

44 
20 

50 
25 

60 

30 

57 
26 

57 
43 

76 
55 

77 
50 

77 
29 

41 
28 

32 

37 

62 
27 

58 
35 

67 

4k 

65 

44 

74 
46 

61 

51 

81 

41 

59 

41 

74 
44 

74 
47 

79 
55 

77 
54 

73 
51 

66 

50 

74 
51 

73 

30 

72 

30 

60 
36 

61 
35 

66.3 
39.7 

MIAMI 

MAX 
MIN 

66 
35 

44 
15 

53 

15 

60 
25 

55 

23 

58 
22 

79 
43 

76 
49 

77 
28 

39 
21 

33 

16 

62 
24 

59 
26 

70 
38 

69 

42 

79 
45 

86 
54 

80 
41 

56 
41 

61 
42 

75 
43 

82 

42 

79 
49 

73 

51 

66 

45 

75 

44 

73 
32 

49 
21 

60 
21 

65 
32 

66.0 
34,2 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
34 

66 
27 

75 
34 

75 
49 

59 
37 

77 
39 

78 
47 

79 
49 

75 
39 

70 
31 

72 

40 

70 
35 

75 
37 

73 
50 

77 
41 

61 
45 

80 

44 

80 
46 

65 

41 

77 

46 

80 
47 

81 
47 

73 
55 

74 

52 

75 
53 

70 
47 

57 
36 

61 
28 

69 
30 

59 

37 

72.0 
41.5 

MIDLAND  A  ENE 

MAX 
MIN 

67 

41 

65 
24 

75 
36 

75 
49 

65 
38 

76 
39 

79 
50 

80 
59 

68 
42 

71 

30 

73 
42 

71 

34 

76 
36 

74 

49 

78 
41 

80 

47 

61 
47 

68 

41 

67 

40 

76 
48 

79 
50 

82 
48 

74 
49 

74 

51 

76 
51 

70 

57 

58 
36 

62 
26 

69 
32 

63 
42 

72.4 
42.5 

MORTON 

MAX 
MIN 

73 
35 

50 
20 

68 
24 

71 
31 

61 
27 

63 
26 

78 

40 

71 
42 

73 
39 

54 
30 

65 
29 

67 
29 

71 
28 

73 
35 

72 

41 

81 
40 

85 
43 

85 
43 

66 
32 

65 
33 

73 
42 

79 
36 

81 
38 

65 
45 

74 
49 

69 
49 

67 
22 

56 
25 

61 
24 

77 
28 

69.6 
34,2 

MULESHOE  1 

MAX 
MIN 

72 
33 

49 
18 

66 
22 

70 
27 

61 
22 

61 
28 

75 
35 

72 
39 

72 
35 

46 
23 

62 
25 

65 

28 

68 
30 

72 
32 

68 
38 

77 
39 

83 

40 

85 
39 

64 
29 

67 
30 

76 

40 

77 
35 

74 
33 

68 
35 

69 
43 

69 
45 

67 
26 

55 

22 

61 
24 

77 
26 

66.3 
31.4 

OLTON 

MAX 

MIN 

70 
34 

45 
20 

65 

20 

68 
29 

59 
26 

61 
26 

76 
38 

73 
40 

73 
37 

40 
27 

62 

27 

64 
29 

65 
30 

70 
35 

70 
40 

77 

42 

82 

44 

83 

40 

60 

31 

66 

31 

76 

44 

80 
41 

74 
42 

71 

45 

66 
49 

69 

46 

67 
28 

50 
24 

60 
25 

70 
30 

67.1 
34.1 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

MIN 

62 
36 

47 
27 

60 
29 

58 

27 

61 
27 

65 

32 

67 
35 

66 
34 

70 
35 

71 
35 

70 
35 

65 
34 

67 
36 

74 
39 

65 
37 

70 
40 

71 
42 

73 

37 

72 

40 

75 
41 

81 
43 

62 

45 

76 
39 

76 

41 

76 
36 

75 
43 

69 
33 

71 
38 

66 
35 

67 

34 

69.1 
36.2 

PANHANDLE 

MAX 
MIN 

56 
33 

62 
17 

62 
28 

56 
28 

58 
22 

75 
45 

74 
44 

73 
45 

66 
27 

52 
23 

63 
32 

60 
26 

69 

30 

68 
33 

78 
43 

83 

47 

80 
48 

67 
37 

62 
27 

74 
43 

80 
40 

75 
39 

69 
41 

71 
53 

73 
50 

69 
51 

59 
28 

60 
25 

67 
30 

54 
32 

67.2 
35.6 

PERRYTON 

MAX 
MIN 

62 

31 

41 
16 

39 

20 

57 
27 

50 
22 

58 
23 

77 
40 

72 
47 

75 
27 

35 
22 

56 
22 

59 
24 

60 
24 

65 

31 

72 

33 

76 

45 

81 
44 

70 
38 

59 

37 

61 
37 

71 
35 

74 
36 

77 
41 

67 
45 

63 
43 

66 
44 

71 
29 

49 
24 

60 
25 

65 

30 

63.6 
32.2 

i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

NOVEMBER 

1966 

Day  Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

zo 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Z7 

28 

29 

30 

31 

1 

PLAINS 

MAX 

WIN 

75 
35 

51 
23 

66 
25 

75 
33 

62 

29 

62 
29 

76 

37 

74 

49 

74 

40 

65 

28 

65 

30 

68 
30 

68 
34 

76 

37 

70 
40 

79 
41 

82 

43 

83 
43 

66 
35 

6T 
36 

75 
45 

TO 

41 

T2 

41 

69 
69 

67 

31 

55 

It 

60 
19 

76 
24 

69.6 
34.5 

PLAINVIE* 

MAX 
MIN 

70 

35 

47 
21 

65 
26 

70 

30 

61 
33 

59 

40 

76 

44 

73 
43 

75 
33 

46 
30 

61 
30 

64 
32 

66 
36 

71 
41 

71 
42 

76 
43 

82 

45 

83 
43 

59 
33 

65 
38 

75 
45 

80 
40 

77 
42 

71 

45 

TO 
45 

Tl 
51 

68 
33 

52 
26 

61 
30 

71 
34 

6T.9 

3T.B 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

77 
37 

53 

23 

66 

24 

79 

36 

69 

32 

64 
32 

77 
38 

78 
47 

75 

42 

70 
27 

67 
27 

70 
32 

70 
35 

76 
35 

71 

40 

80 
40 

84 
44 

85 

41 

72 
38 

69 
3T 

76 
43 

79 
42 

81 

42 

80 
46 

Tt 
46 

69 
52 

70 
33 

56 
24 

62 
26 

74 
30 

T2.6 
36.3 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

6  8 
37 

45 
17 

61 
18 

39 

ze 

57 
26 

61 
30 

75 
42 

75 

41 

76 
33 

41 
27 

62 
30 

62 
26 

64 
26 

72 

40 

71 

40 

77 
41 

82 

46 

84 
42 

60 
31 

66 
38 

T6 

44 

82 
36 

76 
3T 

69 
44 

68 
48 

66 
SO 

71 
31 

50 
22 

60 
24 

69 
29 

66.9 
34.1 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

43 
31 

61 
16 

59 
25 

52 
33 

59 
20 

78 
40 

71 
42 

76 
45 

66 
26 

56 

20 

60 
28 

62 
29 

65 

29 

71 
30 

84 
43 

71 
43 

62 
37 

60 
30 

T2 
38 

79 
34 

T8 
42 

67 
38 

63 
4<, 

T2 
42 

T2 

4T 

55 

27 

60 
22 

63 
30 

53 

29 

65.2 
33.1 

STRATFORD 

MAX 
MIN 

65 

33 

45 

17 

66 
18 

55 

28 

48 
19 

57 

19 

76 
39 

69 
43 

76 
25 

37 
18 

52 

19 

62 
21 

66 
25 

68 
26 

70 

27 

80 
39 

81 

40 

70 
33 

53 

22 

78 
23 

68 

32 

T8 
36 

74 
36 

66 

44 

60 
35 

T2 
36 

66 
25 

48 
22 

62 
21 

65 
28 

64.5 
21.3 

SUNRAY  4  S> 

MAX 
MIN 

52 

33 

64 
19 

63 
32 

53 

29 

58 
23 

75 
43 

73 
48 

74 
53 

70 
27 

53 
23 

61 
33 

67 
26 

67 
31 

71 
30 

76 
44 

82 

47 

79 
52 

69 
33 

64 
28 

75 
41 

78 
37 

77 
46 

73 
44 

66 
46 

T2 
39 

70 
52 

63 
27 

60 

28 

63 
30 

59 

30 

6T.6 
35.1 

TAhOKA 

MAX 
MIN 

76 
38 

53 

20 

64 

20 

74 
32 

66 
32 

66 
32 

77 
43 

78 
48 

78 

45 

73 
31 

67 
31 

70 
33 

67 
33 

79 
38 

74 
42 

77 
42 

83 
46 

84 

44 

73 
38 

68 
38 

TT 

46 

81 

42 

82 
42 

76 
46 

T5 
4T 

70 
52 

74 
34 

55 

26 

62 
26 

70 
27 

T2.3 

3T.1 

TULIA 

MAX 

MIN 

69 
35 

47 
21 

66 
22 

63 
29 

57 
25 

62 

25 

76 
31 

74 
41 

74 
32 

39 
29 

62 

31 

59 
29 

65 
29 

70 
30 

70 

40 

78 
66 

83 
47 

84 

40 

60 
32 

66 
32 

75 
35 

80 
44 

76 
45 

T2 

45 

66 

50 

69 

50 

70 
32 

51 
26 

60 
29 

72 
35 

67.2 
34.5 

VEGA 

•     •     • 

MAX 

MIN 

4* 

32 

46 
20 

66 

20 

59 
26 

53 

21 

73 
21 

71 
36 

69 

48 

69 
26 

36 
26 

59 

27 

60 
30 

65 

30 

67 
32 

66 
34 

78 

40 

80 
49 

77 
33 

57 
26 

65 
26 

75 

40 

75 
4T 

72 
40 

68 
39 

69 
68 

70 
49 

65 
23 

48 
24 

60 
24 

65 
29 

65.0 
32.2 

LO.  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  -B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 

35 

55 
27 

71 

43 

73 
54 

65 

48 

79 
53 

78 
59 

79 
62 

75 
48 

67 
33 

72 
45 

66 

38 

75 

43 

75 
52 

76 
49 

79 
56 

77 
57 

76 
54 

66 

43 

78 
51 

80 
59 

81 
61 

77 
61 

76 
62 

TT 
61 

66 

55 

55 
33 

61 
29 

67 
32 

54 
34 

T1.0 
4T.9 

ANSON 

MAX 

MIN 

75 
45 

55 

26 

75 
42 

70 

53 

70 
46 

78 
52 

83 
58 

80 
59 

76 
58 

68 
32 

72 
48 

69 
39 

76 
42 

76 
53 

78 
49 

81 
55 

79 
49 

77 
53 

71 
43 

79 
50 

81 
57 

83 

60 

81 
59 

TT 
61 

T6 
61 

75 
60 

65 

40 

62 
29 

66 
34 

65 
35 

T4.0 
41.1 

ASPERMONT 

MAX 
MIN 

73 
44 

57 
23 

73 
31 

68 
41 

70 
45 

83 
51 

82 

60 

71 
50 

77 
51 

69 
34 

64 

44 

74 
38 

75 
47 

78 
43 

78 
45 

82 

49 

76 

44 

78 

40 

72 
46 

T6 

47 

81 

55 

84 
56 

78 
55 

76 
51 

T5 
53 

73 
59 

64 

41 

64 
30 

69 

31 

55 

37 

T3.2 

44, T 

BAllINGER  1  S« 

MAX 
MIN 

68 
43 

58 
25 

76 
28 

77 

47 

69 

49 

78 
50 

81 
53 

83 
55 

81 
55 

72 
32 

77 
37 

71 
34 

77 

36 

75 
42 

79 
40 

80 
38 

79 

43 

79 

44 

70 
43 

80 
44 

81 

55 

84 
49 

79 
52 

TT 

57 

T9 
60 

72 
57 

63 

43 

63 
23 

70 
25 

59 
33 

T4.6 
43.1 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
29 

53 

22 

59 
25 

63 

32 

60 
32 

78 

81 
52 

83 
56 

64 
31 

57 
28 

66 
41 

62 
30 

70 
37 

73 

44 

77 
43 

83 

48 

85 
54 

65 

44 

62 
38 

77 
44 

85 

51 

85 

50 

77 
52 

74 
51 

T2 
58 

75 
49 

53 

34 

62 
31 

63 
33 

53 

34 

61.9 

40.5 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

70 
36 

47 
16 

61 
21 

59 

22 

78 
42 

79 

47 

78 

30 

63 
25 

56 
26 

64 
25 

59 
26 

71 
31 

69 
36 

78 
43 

85 

50 

85 

42 

61 
30 

61 
31 

76 

46 

81 
49 

79 
50 

76 

49 

6T 
52 

71 
54 

73 
31 

51 
21 

61 
22 

66 
31 

6T.2 
34.2 

-.'..£-»'. 

MAX 
MIN 

69 

39 

52 
26 

74 
43 

68 

47 

80 
50 

75 
56 

77 
56 

65 

34 

75 
42 

67 
39 

73 
39 

73 
45 

75 
40 

78 

44 

75 

44 

76 
48 

70 
43 

78 
68 

80 
52 

80 
33 

76 
53 

76 
59 

T7 
58 

69 
56 

59 
41 

60 
32 

65 
29 

58 

34 

T1.6 

44.4 

COLORADO  CITT 

MAX 
MIN 

75 
42 

66 
24 

75 

53 

72 
45 

79 
55 

82 

58 

80 
54 

7* 
32 

74 
41 

72 
39 

77 

37 

76 

47 

76 
42 

80 

47 

81 
47 

80 
51 

78 
41 

79 
45 

82 
56 

83 
55 

79 
58 

T5 

59 

78 
58 

75 
59 

68 
41 

63 
26 

71 
12 

69 
39 

T3.1 
45.4 

DICKENS 

MAX 
MIN 

73 
42 

51 
24 

63 
32 

63 
36 

78 
49 

81 
52 

80 
42 

64 
32 

63 

34 

65 
35 

72 

36 

73 
41 

75 
47 

76 
69 

82 

50 

83 
53 

70 
41 

66 
48 

76 
52 

80 
50 

80 
52 

75 
52 

74 
55 

67 
56 

77 
37 

58 
3T 

56 
34 

66 
39 

TO,  2 
42.5 

ELECTRl 

MAX 
MIN 

7e 
44 

52 
26 

68 
29 

70 
38 

81 
53 

84 
54 

S3 

61 

64 
30 

62 
31 

65 
34 

63 
34 

73 

44 

74 
44 

77 
47 

82 

48 

77 
48 

79 
42 

64 
43 

78 
49 

T9 
48 

82 
56 

78 
56 

75 
58 

73 
60 

63 
39 

55 
33 

62 
33 

66 
34 

70.7 
42.7 

OAK. 

MAX 
MIN 

6  5 
It 

65 
26 

73 
51 

65 
36 

82 

57 

83 
56 

75 
46 

69 
30 

70 
47 

67 
35 

76 

40 

74 

45 

76 
50 

S3 
51 

82 
53 

78 
53 

72 

40 

78 
51 

79 

55 

80 
52 

75 
55 

75 
55 

74 
39 

70 
51 

60 
39 

62 

34 

71 
36 

75 
43 

T1.6 
46.1 

GoTmBIE 

MAX 
MIN 

77 
62 

54 
21 

7  0 
27 

66 

34 

80 
45 

84 
47 

82 

51 

37 
30 

63 

36 

69 
31 

65 
34 

70 
36 

75 

40 

77 
42 

83 

49 

82 

44 

72 
37 

65 

42 

TT 

44 

82 
51 

81 
32 

76 
SO 

T4 
55 

69 

St 

71 
38 

56 
2T 

62 
2t 

65 
35 

TO. 9 
39.4 

MAX 
MIN 

'8 
45 

54 
24 

72 

36 

70 
42 

60 
54 

85 
57 

82 

57 

65 
29 

65 
35 

69 
35 

63 
35 

74 
41 

75 

46 

78 
49 

82 
50 

80 
45 

78 
40 

66 
43 

T9 
51 

83 
56 

84 

56 

TT 
5T 

75 
58 

78 
60 

64 
40 

56 
29 

62 

30 

64 
34 

T1.9 
43,6 

mCODS  '-:  •'  -»- 

MAX 
MIN 

to 
*i 

55 
25 

73 
36 

74 
46 

78 
52 

80 
57 

80 
58 

78 
33 

77 
34 

75 
39 

68 

40 

74 
41 

73 
46 

76 
48 

78 
45 

76 
49 

77 
43 

70 
43 

78 
54 

80 
33 

81 
56 

76 
56 

T6 

60 

77 
37 

67 
60 

55 

2T 

62 

30 

66 
32 

72.7 

64.0 

MAX 
M|N 

54 

23 

73 

30 

67 
36 

80 
50 

82 

54 

81 
55 

39 
30 

70 
30 

65 
34 

76 
35 

75 

44 

79 
43 

S3 

30 

83 

68 

76 
39 

67 
39 

78 
48 

82 
33 

82 
52 

78 
53 

T8 
58 

71 
38 

71 
40 

55 

2T 

62 
26 

69 
34 

72.1 

41.1 

LACI  COLORADO  CITT 

MAX 
MIN 

77 
66 

56 
30 

77 
42 

62 

65 

79 

44 

80 
57 

81 
53 

78 
33 

74 
36 

66 
40 

75 
37 

78 
38 

76 
4  5 

7B 
46 

81 
46 

81 
50 

79 
43 

71 
44 

79 
44 

83 

54 

80 
57 

75 
It 

T8 
59 

70 
58 

64 
43 

60 
30 

63 

30 

72 
37 

73.1 

44.1 

'f"» 

... 

M|N 

66 

52 
26 

61 
38 

•  3 
35 

82 
62 

69 
42 

61 

32 

73 

44 

74 
45 

S3 

44 

75 
48 

79 
43 

62 
58 

83 
55 

79 
5T 

T6 
58 

70 
56 

61 
33 

63 
36 

51 
36 

T1.4 
44.7 

«»/ 

MIN 

M 

37 
21 

H 

34 

62 
32 

80 
33 

•  1 
56 

74 
37 

61 
30 

66 
63 

64 
26 

76 

75 
41 

76 

41 

82 
55 

87 
56 

76 
38 

72 
39 

7B 

50 

62 
36 

61 
52 

76 
52 

Tt 

52 

T6 
60 

75 
61 

68 
36 

62 
29 

63 
39 

51 

37 

T1.6 
42.8 

MIN 

67 
43 

47 
21 

K 

2/ 

60 

31 

72 
41 

78 
43 

12 
33 

30 
27 

56 
21 

69 
29 

73 
32 

69 
36 

70 
44 

73 
42 

84 
49 

66 
48 

64 
37 

57 
32 

49 

84 
46 

83 

46 

T6 
53 

T2 
53 

72 
56 

75 
36 

33 

28 

61 
21 

65 
31 

68.3 
ST. 3 

-.-„'• 

»»» 

MIN 

66 

34 

23 

7  0 

43 

67 
40 

86 
49 

83 

37 

77 
46 

66 
29 

68 
43 

63 
34 

n 

36 

75 

68 

T9 

44 

S3 

43 

81 
49 

78 
4» 

68 

60 

80 
46 

H4 

31 

64 
54 

78 
31 

74 
35 

T3 

»T 

73 
60 

62 

60 

64 
21 

66 
II 

60 
33 

T1.0 
43.9 

■  •     .'■- 

M|N 

H 

34 
24 

II 

62 
33 

10 
33 

II 

60 

63 
13 

39 

30 

67 
42 

63 
32 

74 
37 

74 
43 

79 

44 

82 

41 

82 
31 

78 

40 

65 
45 

79 
47 

61 
5T 

14 
55 

77 
31 

Tl 

50 

T2 
53 

71 
30 

64 

IT 

62 
33 

64 
34 

54 
19 

TO. 2 
42.1 

M|N 

PI 

54 

24 

74 
40 

66 

36 

71 
54 

79 

34 

•0 
55 

72 
31 

68 
32 

70 
33 

67 

... 

77 
45 

7J 

44 

76 
44 

82 
33 

60 
51 

73 
60 

6T 
41 

T6 
53 

11 

50 

81 
30 

T5 
51 

T6 
33 

70 
36 

T2 
36 

35 

30 

61 
33 

71 
31 

T2.0 
42.2 

1  M 

•IN 

71 
"■1 

30 

M 

70 
34 

Tt 
51 

12 

39 

•  4 
41 

34 
28 

36 

32 

63 

10 

62 
32 

71 
17 

74 

76 
47 

63 
49 

80 
42 

67 
40 

62 

40 

T8 
52 

•  2 
55 

63 
33 

76 
55 

T2 

3T 

72 
60 

61 
31 

36 

23 

62 

27 

61 
IT 

69.0 
40,6 

MM 

«»/ 

MIN 

39 
21 

71 

H 

66 
42 

71 
53 

71 
56 

72 
31 

67 
17 

TO 
31 

68 

41 

73 
19 

75 
31 

76 
45 

79 

31 

79 
30 

71 
52 

77 
39 

TT 
50 

80 
56 

82 
55 

TT 
36 

T6 
56 

T6 
36 

66 

37 

60 
39 

61 
25 

67 
31 

60 
10 

72.1 

45.1 

»•  -.. 

■  IN 

61 

36 

II 

66 
41 

11 
53 

10 
60 

74 
31 

67 
10 

71 
43 

73 

41 

76 
16 

73 
46 

77 

4>. 

80 
51 

80 
35 

76 
47 

67 
39 

TT 
4T 

11 
5T 

82 
31 

T8 
35 

T4 
59 

T3 
55 

70 
39 

63 

40 

62 
26 

61 

30 

63 

40 

T2.1 

46.2 

v«.+ 

■IN 

'« 
1. 

*« 

M 

36 

17 

72 

43 

•  3 
31 

80 
36 

62 
21 

63 

29 

67 
12 

61 

12 

73 
13 

73 

■.■■ 

T9 
43 

12 

46 

80 
45 

TT 

40 

64 
41 

T9 
49 

12 

52 

83 

34 

T» 
53 

T3 
36 

72 

60 

66 
IT 

35 

23 

62 
21 

65 

10 

TO. 5 
ll.T 

■IN 

n 

it 

II 

'■- 

76 

>4 

71 

10 

•  1 
II 

77 
10 

54 
21 

64 
11 

M 
25 

II 

TO 
40 

76 
37 

84 
43 

12 

5! 

Tt 
41 

64 

44 

Tt 
38 

T3 

49 

14 
52 

T3 
54 

66 

30 

61 

32 

77 
36 

Tl 
14 

61 
21 

62 

29 

53 
16 

69.1 
31.1 

Ml 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Day  Of  Month 

% 

Station 

■ 

I  Yi 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

SNYDER 

MAX 

MIN 

75 

54 
24 

62 
25 

75 
33 

70 

41 

65 
42 

77 
50 

78 
50 

80 
50 

70 
29 

70 
30 

71 
37 

68 
37 

75 

37 

75 

43 

77 
43 

80 
50 

80 
50 

76 
42 

67 
41 

77 
45 

81 
50 

82 
50 

76 
54 

77 
55 

74 
56 

68 

40 

68 
26 

60 
26 

69 
30 

72.6 
40.9 

TRUSCOTT 

MAX 

MIN 

77 
*5 

52 
23 

53 

24 

66 
28 

67 
37 

63 
37 

80 
48 

85 

54 

82 
60 

61 
28 

60 

29 

67 
34 

62 

34 

73 
39 

74 
43 

76 

44 

82 
47 

81 
46 

82 
42 

65 
43 

76 
50 

83 
52 

85 
53 

78 
53 

74 
57 

70 
58 

69 
41 

55 

26 

63 

27 

65 

32 

71.0 
41.1 

TURKEY 

MAX 

MIN 

VERNON 

MAX 

MIN 

67 
64 

49 
23 

63 

27 

69 
42 

63 
37 

80 
43 

83 
54 

84 
62 

75 

42 

58 

30 

66 

41 

63 
32 

72 
35 

73 
43 

77 

45 

83 
50 

80 
53 

77 
47 

68 
42 

76 
44 

82 
56 

81 
55 

78 
55 

74 
57 

72 

59 

69 
61 

63 
38 

60 
28 

65 
29 

57 
35 

71.0 
43.6 

WELLINGTON 

MAX 

MIN 

71 
39 

47 

21 

52 
25 

60 
29 

60 
31 

60 
36 

76 

39 

60 
50 

81 
34 

49 
29 

55 

31 

65 

30 

60 
34 

70 

44 

70 
43 

75 
47 

63 
52 

83 
47 

63 
41 

62 
39 

75 
47 

82 
48 

82 

50 

75 

50 

70 
57 

71 
56 

75 
37 

53 

29 

62 
30 

62 
33 

67.6 
39.3 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 
MIN 

56 

3* 

50 
23 

66 
29 

73 
41 

67 
46 

62 

50 

87 
56 

84 
63 

69 
39 

59 
33 

69 
44 

63 

35 

73 
39 

74 
44 

78 
46 

83 

47 

80 
47 

80 
49 

66 
42 

82 
45 

82 
58 

64 
60 

80 
58 

78 
60 

75 
63 

69 
52 

56 

34 

60 
31 

66 
32 

50 
32 

71.4 
44.5 

WINTERS  9  NNE 

*     *     ft 

MAX 
MIN 

80 
♦0 

56 
22 

50 
24 

74 
36 

76 

46 

66 
46 

79 

48 

79 
52 

81 
52 

78 
32 

67 
36 

75 
37 

68 

40 

75 
40 

74 

40 

76 

41 

79 
43 

79 
44 

78 
42 

71 

43 

76 
45 

60 
46 

81 
52 

77 

58 

76 
60 

78 
55 

65 
40 

55 

23 

62 
24 

66 
29 

72.8 
41,3 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 
MIN 

62 
42 

54 
23 

55 

24 

74 
27 

73 
43 

74 
43 

80 
51 

84 
59 

61 
60 

76 
30 

68 
30 

72 
39 

64 
32 

80 
40 

76 
41 

7» 

40 

80 
42 

76 
42 

81 
42 

68 
41 

80 
54 

82 
54 

84 

57 

78 
54 

77 
56 

78 
57 

65 
43 

55 

32 

63 
32 

67 
31 

73.6 

42.0 

ARCHER  CITY 

MAX 
MIN 

68 

46 

49 
23 

66 
32 

70 
48 

66 

44 

79 

50 

84 
59 

79 
65 

73 
49 

60 
33 

65 

47 

61 
35 

72 
38 

73 

44 

77 

46 

81 
50 

78 
54 

80 
52 

67 
42 

80 

46 

81 
58 

81 
58 

78 
57 

77 

59 

76 
60 

70 
60 

6  0 
42 

60 
31 

64 
32 

54 
34 

71.0 
46.5 

BARDWELL  CAM 

MAX 
MIN 

82 
55 

56 
26 

46 
26 

66 
34 

71 

46 

74 
57 

81 
61 

81 
64 

82 
67 

76 
31 

63 
40 

61 
46 

68 
43 

73 
42 

73 
41 

75 
43 

75 
47 

76 

50 

79 

52 

70 
44 

60 
49 

79 
61 

80 
62 

60 
63 

77 
60 

78 
62 

72 

46 

58 
36 

59 
33 

65 
35 

72.7 
47.6 

BELTON  DAM 

MAX 

MIN 

83 

47 

58 
33 

52 
28 

69 

34 

76 
51 

72 
55 

81 
61 

82 
62 

63 
67 

78 
43 

67 

44 

81 
49 

71 
51 

70 
51 

73 
46 

74 

49 

75 
46 

78 
49 

79 
55 

76 

50 

82 
52 

60 
62 

60 

59 

60 
61 

76 
61 

79 
62 

76 

57 

60 
40 

62 
32 

67 
36 

74,0 
49.8 

BENBROOK  DAM 

MAX 
MIN 

82 

45 

57 
26 

48 
29 

61 
38 

73 
48 

69 
52 

61 
60 

61 
64 

61 
65 

76 
35 

62 
39 

77 

4". 

65 
41 

71 

44 

72 

42 

74 
47 

75 
49 

77 
50 

78 
45 

69 
46 

71 

52 

79 
61 

78 
60 

76 
61 

79 
59 

79 
61 

67 
46 

67 
36 

59 
34 

64 
36 

71.7 
47.2 

BONHAM 

MAX 
MIN 

71 
44 

45 
24 

64 
25 

69 
41 

65 

47 

79 
50 

81 
64 

79 
66 

76 
45 

59 

33 

76 
39 

70 
44 

Tl 

73 
37 

74 
34 

76 
45 

76 
50 

80 
49 

73 
46 

79 
42 

76 
45 

79 
64 

74 
63 

79 
62 

77 
62 

72 
62 

65 
41 

56 
33 

66 
28 

60 
35 

71,3 
45.4 

BOwIE 

MAX 
MIN 

72 
43 

44 
26 

64 
25 

72 
42 

76 

44 

78 
62 

80 
63 

78 
58 

74 
*5 

60 
32 

70 
43 

67 
36 

69 

44 

73 
47 

74 
46 

78 
51 

77 
53 

81 
52 

72 
42 

80 
50 

84 
55 

80 
57 

77 
57 

78 
63 

75 
60 

70 
56 

56 

40 

57 
32 

64 
37 

57 
38 

71.3 
46.6 

BOYD  3  SE 

MAX 

MIN 

82 
42 

59 
2* 

50 
25 

65 
31 

71 
46 

69 
52 

81 
61 

83 

61 

80 
65 

78 
32 

62 
32 

76 

39 

69 
36 

72 
36 

71 
34 

74 
34 

77 
45 

78 
45 

80 
45 

66 
40 

63 
42 

81 
57 

80 
61 

77 

61 

78 
57 

61 
57 

68 

46 

56 
26 

59 
27 

65 
27 

72.4 
42.9 

BRECKENRtDGE 

MAX 
MIN 

55 

29 

52 
21 

71 
32 

72 
50 

65 

45 

79 
49 

81 
58 

79 
63 

75 
45 

67 
33 

72 
43 

63 
36 

77 
36 

73 
45 

77 
43 

80 

49 

76 
54 

79 
52 

66 

42 

60 

44 

60 
57 

82 

60 

78 
59 

77 

62 

78 
62 

66 
55 

57 

37 

60 
29 

65 
33 

54 
32 

71.2 
45.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

82 

46 

55 

24 

50 
27 

68 
32 

75 
47 

70 
48 

82 
57 

87 
63 

81 
65 

76 

33 

63 
38 

74 
39 

69 

39 

75 
41 

75 
37 

76 
39 

80 
46 

79 
48 

81 
45 

68 
42 

83 
52 

81 
56 

82 
58 

79 

61 

81 
59 

79 
59 

67 
44 

55 

32 

59 
30 

66 
32 

73.3 
44.6 

BROWNWOOO 

MAX 
MIN 

79 

44 

55 

30 

51 
32 

70 
36 

75 
52 

70 
55 

80 
54 

80 
56 

80 
62 

79 
39 

65 
39 

77 
44 

67 
42 

76 
45 

74 
40 

75 
43 

78 

47 

76 
49 

78 
49 

64 
48 

80 
49 

80 

54 

80 
56 

76 
61 

60 
63 

78 
60 

71 

46 

58 
29 

59 
29 

68 
33 

72.6 
46.2 

CAMERON 

MAX 
MIN 

79 
44 

56 
31 

70 
27 

78 

45 

79 
54 

83 

54 

64 

60 

as 

67 

83 

69 

74 
43 

85 
52 

63 
47 

73 

47 

76 
46 

78 

36 

79 

45 

60 
45 

83 
59 

84 
58 

83 
48 

82 
60 

63 
61 

62 

61 

77 
66 

82 
59 

78 
63 

75 

51 

68 
35 

69 

27 

73 

42 

76.1 
50.1 

CLEBURNE 

MAX 
MIN 

72 
*5 

50 
27 

65 
29 

73 
47 

73 

54 

80 
55 

•  3 

62 

83 
63 

76 

64 

65 
43 

83 

48 

70 
43 

70 
42 

71 

42 

75 
36 

75 
45 

76 
46 

80 
48 

71 
49 

83 

44 

79 
53 

78 
63 

78 
60 

77 
63 

60 
58 

74 
59 

59 

46 

60 
30 

66 
29 

63 
35 

73.0 
47.7 

CORSICANA 

MAX 
MIN 

84 
44 

57 
27 

48 
26 

65 
26 

71 
44 

79 
54 

83 
59 

82 

61 

84 
64 

78 
38 

64 
38 

83 
46 

72 
42 

74 
42 

74 
37 

75 
37 

76 
43 

79 
48 

82 
55 

61 
43 

82 

49 

79 
60 

81 

60 

61 
61 

79 

59 

81 

61 

75 

45 

62 
32 

60 
30 

67 

30 

74.6 
45.4 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
41 

47 
29 

64 
33 

70 
47 

66 
57 

60 
59 

82 

65 

83 
68 

BO 
47 

60 
38 

80 

47 

70 
44 

71 

46 

72 

47 

74 
44 

76 
49 

77 
55 

78 
55 

65 
50 

83 
47 

80 
61 

60 
65 

80 
63 

76 
65 

78 
62 

72 
57 

57 
41 

57 
35 

65 
35 

63 
38 

71.5 
49.7 

DEN  I  SON  DAM 

MAX 
MIN 

76 
47 

47 
30 

63 
27 

69 

41 

68 
46 

79 
47 

81 
61 

80 
64 

78 
49 

57 
37 

72 
38 

7  0 
43 

70 
41 

72 
39 

73 
35 

76 

45 

76 
52 

76 
47 

76 
49 

77 
42 

79 
54 

78 
59 

77 

64 

77 

62 

77 
53 

74 
64 

65 

45 

56 

42 

62 

30 

59 
36 

71.4 
46.4 

DENTON  2  SE 

MAX 
MIN 

79 
44 

49 
26 

63 

30 

71 

45 

70 
50 

79 
49 

82 

60 

80 
65 

79 
55 

60 

48 

77 
50 

75 
41 

70 

42 

72 

44 

74 
40 

76 
46 

77 
52 

76 
49 

76 

45 

78 
44 

78 
65 

60 

64 

76 
63 

78 

63 

78 

60 

74 
57 

66 

44 

58 
35 

63 

31 

62 
37 

72.7 
48.2 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

82 

42 

55 

25 

53 

25 

70 
32 

75 
48 

72 
50 

79 
58 

80 
58 

81 
61 

72 
35 

60 
35 

73 
40 

60 
41 

68 

45 

65 

44 

69 
42 

71 
49 

70 
51 

73 
45 

66 
45 

74 
53 

72 
53 

73 
57 

69 
58 

72 

59 

84 
59 

70 
45 

55 

32 

60 
33 

64 
32 

69.6 
45.1 

EASTLAND 

MAX 
MIN 

83 
39 

55 
24 

55 
25 

71 
36 

75 
47 

70 

47 

79 
58 

61 
59 

60 
62 

76 
35 

70 
35 

72 

38 

69 

34 

80 
35 

76 
37 

76 
37 

78 
45 

60 
46 

79 
42 

75 
42 

60 
49 

79 
56 

61 
57 

77 

58 

78 
56 

78 
58 

65 

43 

55 

24 

65 
24 

65 
24 

73.6 
42.5 

EVANT 

MAX 
MIN 

64 
43 

55 

26 

70 
35 

74 
50 

76 
46 

79 

48 

82 

54 

83 

58 

76 

67 

78 
36 

76 

41 

78 

42 

80 

41 

73 
43 

76 
40 

76 

50 

77 
52 

79 
53 

77 
51 

81 
49 

80 
50 

80 
57 

76 
60 

80 
60 

76 
60 

73 
59 

66 
46 

66 
35 

65 

34 

67 
35 

74,6 
47.6 

FERRIS 

MAX 
MIN 

77 
45 

51 
27 

64 
27 

70 
42 

71 
55 

76 
60 

81 
64 

81 
65 

78 
66 

74 
37 

80 
44 

72 

46 

72 
43 

74 
41 

74 
38 

75 
44 

76 
46 

78 
53 

73 
SO 

80 
43 

76 
59 

79 
62 

79 
62 

77 

63 

76 
60 

74 
62 

69 
47 

58 
31 

66 
28 

65 
36 

73.4 
46.3 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
42 

50 
30 

65 
32 

72 
48 

69 
56 

81 
56 

83 

64 

83 

67 

76 
47 

61 
38 

81 
43 

70 
49 

72 
43 

73 
45 

75 
36 

76 

49 

76 
55 

79 
51 

69 
49 

81 
45 

82 
61 

80 
65 

81 
63 

80 
65 

61 
61 

71 
56 

58 

40 

60 
37 

66 
33 

63 
37 

72,5 

48.8 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

80 
45 

54 

24 

46 
24 

64 
29 

69 
45 

66 
47 

78 

57 

81 
62 

79 
65 

74 
33 

58 
33 

73 
40 

67 
38 

69 
39 

71 
35 

72 
35 

75 
44 

76 
45 

78 

47 

66 

41 

78 
46 

76 

54 

78 
60 

76 
61 

76 
61 

75 
60 

65 

44 

53 
32 

57 
29 

64 
30 

69.9 
43.5 

GATESVILLE 

MAX 

MIN 

73 
33 

52 
27 

73 
26 

78 
38 

79 
42 

77 

31 

75 
58 

78 
61 

75 
63 

80 
34 

78 
43 

76 
49 

78 
36 

79 
43 

76 
42 

76 
47 

80 
52 

79 
49 

76 
48 

61 
39 

86 

59 

82 
57 

84 
62 

79 
56 

76 
58 

80 
61 

66 
41 

66 
39 

58 
28 

64 
35 

75.4 
45.9 

GEORGETOWN 

MAX 

MIN 

82 

44 

55 
30 

70 
30 

78 
46 

76 
49 

81 

60 

83 
63 

83 

64 

81 
68 

77 

44 

86 
55 

82 
47 

72 
45 

74 
43 

76 
38 

76 
51 

79 
49 

80 
55 

80 
52 

61 
48 

80 
61 

81 
62 

79 
59 

77 

65 

79 
62 

76 
63 

74 
51 

63 

36 

67 
28 

72 
35 

76.7 

50.1 

GLEN  ROSE 

MAX 

MIN 

79 
45 

52 
26 

69 
26 

77 

41 

74 
54 

82 

52 

64 
62 

84 
62 

81 
66 

70 
35 

83 
37 

75 
39 

73 
36 

74 
36 

76 
32 

76 
41 

79 
45 

81 

45 

76 
49 

84 
41 

82 
57 

81 
62 

80 
58 

61 

58 

82 
67 

78 
56 

60 
47 

60 
25 

72 
24 

65 
27 

75.7 
45.2 

GOLDTHWAITE 

MAX 
MIN 

74 
42 

51 
27 

71 
35 

74 
50 

73 
51 

79 
58 

80 
58 

80 
60 

75 
64 

72 
38 

77 
47 

75 
42 

75 
55 

74 
46 

75 
49 

76 

49 

76 
49 

76 
52 

71 
47 

80 

54 

80 
54 

79 
66 

75 
58 

79 
60 

76 
59 

72 
58 

62 

44 

64 
31 

66 

37 

65 
39 

73.5 
49.4 

GRAHAM 

MAX 

MIN 

82 

41 

55 

24 

52 
25 

70 
31 

72 
.46 

67 
45 

80 
59 

84 
59 

80 
65 

73 
31 

64 
31 

72 
36 

74 
34 

75 
35 

75 
42 

77 

40 

82 

45 

78 
45 

81 
44 

66 
42 

81 

44 

83 
56 

83 

56 

79 
56 

76 
61 

60 
61 

66 
46 

56 

26 

64 
27 

65 
29 

73.1 
42.9 

GRANBURY 

MAX 
MIN 

44 

26 

29 

54 

61 

63 

81 

64 

68 
36 

61 
40 

71 

42 

73 
36 

74 
40 

76 
35 

76 
44 

78 

45 

81 

47 

77 
47 

82 
44 

81 
59 

81 
61 

79 
59 

81 
61 

82 

59 

78 
56 

61 

46 

62 
28 

66 
28 

63 
31 

75.2 

46.0 

3RAPEVINE  DAM 

MAX 
MIN 

82 

46 

55 
31 

47 
29 

64 
35 

71 
49 

68 
53 

81 
60 

83 
64 

81 
66 

76 
36 

60 
40 

79 
47 

70 
41 

71 

44 

72 

40 

75 
45 

76 
52 

77 
51 

79 
48 

66 

44 

61 
49 

81 
59 

79 
60 

78 
63 

78 
57 

80 
59 

70 
47 

55 
35 

58 
36 

64 

34 

72.0 
47.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

NOVEMBER 

1966 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

X 

GREENVILLE  7  NM 

MAX 
MIN 

ei 

46 

IS 

27 

46 

25 

62 

28 

70 
42 

71 
52 

78 
62 

82 

64 

80 
67 

77 

34 

61 
35 

79 
42 

70 
43 

n 

41 

71 
II 

73 
40 

75   76 
42   48 

78 

30 

6S 
42 

78 
47 

79 
59 

10 
63 

79 

61 

78 
61 

78 
63 

70 
46 

55   58 

33   26 

62 
29 

71.3 
45.2 

GROESBEOC 

MAX 
MIN 

82 
45 

57 
30 

52 

29 

71 
36 

73 
48 

73 
59 

82 
64 

82 
67 

84 

67 

78 
41 

62 

43 

83 
47 

74 
52 

73 
46 

74 

45 

75 
45 

77   80 
46   52 

80 
53 

75 

49 

62 

56 

79 
62 

80 
61 

81 
61 

82 

61 

72 
68 

79 
49 

61   61 
35   33 

62 
41 

74.2 
49.7 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

83 
44 

56 
24 

52 
26 

71 
35 

75 
45 

73 
50 

80 
58 

82 
57 

82 
61 

76 
35 

68 
36 

81 
39 

69 
40 

75 
41 

73 

37 

76 
36 

78   78 
44   44 

80 
44 

74 
44 

82 

46 

80 
58 

SO 
60 

78 
60 

80 
55 

60 
57 

72 
45 

58   62 

30   29 

66 
29 

74,0 
43.7 

HENRIETTA 

MAX 
MIN 

79 

44 

55 
23 

49 
23 

66 
33 

71 

45 

66 
45 

85 
55 

84 
59 

81 
62 

70 

29 

70 
33 

72 

34 

65 

34 

73 
38 

73 

40 

76 

45 

80   78 
49   47 

80 
41 

69 

41 

80 
48 

80 
56 

80 
56 

73 
59 

75 
60 

65 
62 

62 

40 

59   66 
29   29 

51 
29 

71.1 
43.0 

HICO 

MAX 
MIN 

7S 

M 

57 
26 

69 
30 

75 
48 

73 
53 

79 
58 

83 
59 

82 

61 

79 
69 

75 
35 

79 
39 

72 

40 

74 
39 

73 
41 

76 
35 

77 

46 

77   80 
46   47 

75 
47 

81 
43 

80 
54 

80 
59 

78 
60 

80 
62 

80 
58 

76 
59 

60 
53 

61   64 
30   28 

63 
31 

74.5 
46,7 

HlLLSBORO 

MAX 

MIN 

83 
46 

se 

27 

50 

27 

68 
35 

73 
51 

76 
58 

80 
59 

82 
64 

83 
68 

76 
38 

66 
38 

84 
43 

69 

44 

74 
46 

73 
46 

74 
47 

75   77 
51   53 

79 
52 

75 
45 

82 

45 

82 
63 

80 
62 

78 

64 

76 
62 

80 
62 

73 
48 

59   60 
30   30 

65 
33 

73,7 
47.9 

JACKSBORO 

MAX 
MIN 

75 
45 

SO 
22 

68 
32 

73 
48 

70 
43 

79 
49 

83 
59 

82 
64 

77 
57 

64 

33 

66 

44 

67 
36 

73 
40 

72 
44 

76 

46 

60 
48 

77   80 
53   60 

78 
43 

80 
47 

80 
57 

80 
59 

79 
59 

79 
60 

78 
60 

76 
60 

61 
42 

59   65 
33   38 

63 
35 

73,0 
47.2 

KAUFMAN 

MAX 
MIN 

65 
*5 

S8 

26 

50 
25 

66 
27 

71 
49 

76 
55 

61 
58 

82 
62 

82 
64 

84 
36 

64 
36 

83 

46 

73 

45 

75 

44 

75 

40 

75 
41 

77   78 
43   46 

81 
48 

66 

44 

81 
45 

80 
60 

82 
62 

80 
62 

78 
60 

79 
63 

72 
46 

56   59 
30   30 

66 
30 

73.8 

45.7 

XlLLEEN 

MAX 
MIN 

LAVON  DAM 

MAX 
MIN 

82 
48 

55 

30 

48 
28 

65 
29 

70 
43 

67 
56 

80 
61 

81 
61 

80 
65 

77 
38 

65 
39 

80 
49 

71 

47 

70 
49 

72 

44 

76   76 
46   49 

78 
50 

64 
45 

80 

50 

79 
61 

79 
64 

80 
62 

78 
61 

78 
62 

70 
42 

55   57 

36   28 

64 
31 

71. 7 
47,4 

MARL  IN 

MAX 
MIN 

M 

♦  5 

53 
29 

69 
30 

73 
48 

78 
54 

83 
59 

8- 
60 

85 
66 

78 
69 

73 
41 

86 
49 

74 
44 

77 
50 

78 
43 

77 

39 

80   82 
48   55 

78 
56 

83 

46 

81 

58 

83 

61 

81 

60 

76 
66 

81 

60 

76 
63 

67 
52 

64   68 
31   29 

74 

41 

76,1 
50,0 

MC  GREGOR 

MAX 
MIN 

84 
42 

57 
27 

51 
28 

68 

32 

75 
40 

78 
48 

80 
57 

85 
60 

S3 

63 

76 
38 

66 

39 

83 
43 

70 
45 

73 

40 

73 

38 

76   78 
48   51 

81 
52 

81 
52 

83 
54 

80 
59 

80 
60 

80 
60 

77 
60 

80 
60 

75 
50 

59   60 
33   29 

67 
33 

74.5 
46.0 

MC  XlNNEY 

MAX 

MIN 

74 
43 

48 
26 

63 
29 

71 

46 

68 

54 

81 
55 

83 
65 

81 
66 

76 

51 

61 
35 

80 
45 

70 
48 

72 

43 

74 
44 

74 
39 

77   80 
49   52 

69 

SO 

78 
44 

79 
58 

79 
62 

80 
63 

79 
63 

80 
60 

72 
59 

59 
45 

58   65 
33   30 

63 
35 

73.0 
47.9 

mExIA 

MAX 
MIN 

81 
45 

57 
30 

49 
30 

65 

33 

73 
45 

75 
60 

80 
65 

85 
65 

63 
68 

76 
39 

62 

43 

81 

46 

71 
51 

73 
46 

73 

44 

75   77 
47   51 

79 
59 

72 
49 

60 
57 

78 
62 

80 
62 

80 
65 

77 
63 

79 
63 

75 
48 

60   61 
36   33 

67 
37 

73.3 
49.6 

»INE»Al  MELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

55 
36 

50 
27 

68 
31 

73 

48 

68 
49 

80 
55 

83 
58 

SO 
65 

76 

44 

64 
36 

71 
42 

68 

41 

73 

40 

72 
47 

76 
43 

78   80 
48   52 

68 

47 

81 
46 

82 
55 

80 
59 

77 
60 

81 
60 

60 
59 

67 
55 

58 

39 

61   65 
32   33 

57 
36 

71.8 
46.3 

NAVARRO  MILLS  CAM 

MAX 
MIN 

82 
43 

59 

27 

50 
27 

66 
33 

71 
50 

76 

57 

61 
61 

82 
65 

83 
68 

77 

38 

66 

40 

83 

46 

72 

43 

74 
42 

73 
36 

75   76 
37   48 

79 
14 

71 
43 

81 

50 

76 
62 

81 
61 

80 
62 

77 
60 

80 
62 

74 
47 

59   60 
33   30 

65 

30 

73.5 

46.4 

OLNE» 

MAX 
MIN 

55 
41 

52 

24 

68 
32 

70 
47 

67 

43 

80 
50 

65 
55 

79 
63 

71 
47 

63 
31 

70 
34 

72 
35 

71 

35 

73 
37 

76 
46 

76   80 
52   48 

78 
43 

79 
53 

79 
56 

80 
58 

72 
57 

78 
60 

78 
45 

74 
42 

58 
36 

63   62 
29   34 

54 
33 

71.1 
43.8 

PARIS 

MAX 
MIN 

81 
47 

54 

26 

45 
28 

62 

34 

70 
44 

71 

51 

78 
60 

81 
62 

80 
65 

76 
36 

61 
38 

77 
46 

67 

42 

70 
40 

72 
37 

76   77 
49   51 

81 
51 

71 
49 

76 
53 

79 
60 

79 
60 

78 
60 

79 
60 

78 
61 

69 
49 

56   56 
33   31 

62 
34 

71.2 

46.6 

PILOT  POINT 

MAX 
MIN 

82 
46 

54 
23 

47 
24 

63 
30 

70 
45 

65 

49 

79 

55 

82 
62 

79 

65 

76 
33 

59 
33 

76 
43 

68 
41 

72 

40 

75   75 
46   48 

78 
46 

66 

44 

79 
53 

80 
58 

78 
60 

77 
61 

78 
56 

76 
59 

68 
43 

54   57 
31   31 

63 
33 

70.7 
44.6 

PBOCTOO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

81 
4* 

55 
28 

52 

30 

70 
37 

75 
SO 

69 
51 

79 
55 

80 
60 

81 
61 

78 
37 

66 
39 

78 

40 

68 
40 

73 
39 

79   77 
49   49 

79 

45 

70 
46 

81 
49 

80 
57 

80 
57 

77 
59 

80 
58 

60 
56 

75 
45 

56   62 
31   29 

65 
32 

73,2 
43.5 

Putnam 

MAX 
MIN 

71 

••3 

54 

25 

71 
38 

75 
53 

71 
46 

79 
55 

78 
57 

80 
56 

74 
55 

68 

31 

74 
49 

64 
36 

78 
41 

77 

49 

79   78 
55   55 

70 
41 

79 
53 

80 
53 

81 
59 

77 
58 

77 
61 

78 
62 

73 
59 

59 

42 

62   70 
34   37 

68 
34 

73.3 

46.0 

S-1*L»1 

MAX 
MIN 

81 
43 

66 
23 

64 

27 

70 

41 

74 
54 

80 
57 

82 

60 

80 
58 

82 

61 

35 

81 
43 

74 
46 

71 

44 

74 

40 

78   80 
48   62 

80 

44 

81 
42 

80 
47 

81 

60 

80 
61 

79 
62 

80 
60 

72 
60 

74 
42 

54   71 
35   29 

66 
39 

73.3 

46.9 

RANKER  PumP  STATION 

MAX 
MIN 

79 

43 

S3 

24 

51 
24 

68 
35 

72 
47 

68 

47 

78 
56 

80 
SB 

80 
63 

33 

64 
34 

75 
39 

69 
39 

70 
45 

78   71 
49   51 

78 

44 

65 

43 

71 
51 

78 
55 

80 
58 

75 
58 

76 
59 

64 

44 

64 

30 

60   62 
31   30 

34 

19 

70.3 
43.3 

DISIN5  STAR 

MAX 
MIN 

7» 
44 

58 

25 

60 
26 

78 

38 

74 
SO 

77 
54 

76 
56 

79 
S7 

80 
59 

76 
38 

69 
35 

71 
36 

73 
39 

72 

40 

78   74 
48   42 

71 
41 

69 
42 

78 
48 

79 
49 

80 
55 

78 
58 

77 
59 

79 
60 

76 
41 

55   61 
27   26 

64 
36 

73.2 
43.9 

MMM 

MAX 
M|N 

77 

45 

53 

29 

67 
28 

74 
44 

73 
54 

79 
58 

79 

58 

62 
67 

81 
69 

76 
42 

83 
52 

81 
45 

70 
53 

72 
41 

77   78 
47   56 

77 
59 

78 
46 

79 
59 

79 
61 

79 
60 

77 
65 

78 
57 

77 
63 

76 
50 

61   64 
33   34 

67 

74.7 
30.5 

-'••  Pj"P  STATION 

MAX 
MIN 

81 
4« 

54 
26 

47 
28 

63 
36 

68 

47 

65 

47 

78 
60 

80 
65 

79 
65 

76 

35 

60 
40 

76 

44 

67 

44 

72 
36 

75   75 
52   49 

79 
48 

67 
43 

77 
52 

78 
59 

77 
62 

76 
63 

76 
61 

76 
62 

65 

44 

35   58 
33   29 

61 
37 

70.2 
46,7 

S»»|N4TO»N 

MIN 

80 
43 

56 
22 

48 
23 

68 
30 

73 
45 

75 
43 

81 
49 

63 
65 

80 
64 

77 

33 

62 

34 

76 
40 

69 
37 

72 
34 

78   78 
43   45 

79 
44 

77 
41 

81 
47 

81 
59 

80 
59 

77 
59 

79 
56 

79 
59 

66 

44 

56   60 
33   29 

63 
31 

72.8 
42.9 

■TVMUV1UJ  »  S* 

MAX 

MIN 

80 
43 

55 

24 

31 
30 

69 
39 

76 
46 

71 
SO 

79 
57 

81 
60 

60 
62 

77 
34 

66 
36 

79 

41 

65 

43 

72 

44 

77   76 
49   SO 

79 
45 

69 
4S 

79 
S3 

79 
57 

79 
58 

76 
59 

60 
59 

77 
60 

69 

44 

33   59 
31   34 

64 
36 

72.4 
46.2 

STlLLHOuM  HOlLCM  DAM 

«A/ 
M|N 

se 

29 

32 
26 

69 
37 

77 
SO 

76 
SO 

81 
5  3 

63 

64 

12 

67 

77 
41 

67 
43 

64 
44 

72 

43 

74 
37 

74   78 
50   35 

79 
53 

80 
46 

80 
61 

79 
58 

75 
45 

75 
61 

79 

62 
34   32 

66 
32 

74.3 

46.2 

MAX 

MIN 

.4 

5  1 

59 

31 

34 

26 

70 
30 

77 

4| 

76 
34 

8? 

M 

84 
63 

64 
66 

80 
43 

70 
44 

84 
48 

75 
47 

75 

40 

77   79 
47   46 

80 
37 

78 
49 

63 
55 

80 
63 

62 
56 

81 

60 

75 
39 

80 
61 

77   63 
32   29 

66 
31 

76.2 

41,0 

TH»L« 

»»» 

M|N 

8  ' 

4  0 

32 
31 

67 
34 

74 
40 

73 
34 

81 
S3 

8/ 
|  1 

62 

64 

81 
61 

76 

41 

72 

44 

72 
52 

73 

46 

75 

;u 

80   62 
53   59 

81 
55 

79 
52 

79 
61 

76 
62 

76 
61 

76 
61 

77 

30 

62 
33 

63 

37 

66   73 
37   34 

73,0 
49.4 

M|N 

47 

S3 

24 

31 
29 

'■»■ 

37 

7| 
43 

63 

45 

K 

47 

64 
57 

60 
61 

'0 
31 

62 
34 

47 
36 

43 

73 

4) 

•6   79 

50   43 

79 
42 

66 
45 

79 
5S 

82 
37 

62 
56 

77 
56 

76 
56 

78 
59 

63 

42 

49   60 
30   31 

63 
34 

71.1 
44.1 

•»"-   " 

MIN 

•  1 

4» 

40 
10 

31 
31 

68 
19 

74 
51 

79 

43 

79 

«.  1 

60 
64 

61 
67 

74 

40 

46 

41 

•  1 

44 

71 
46 

74 
40 

75   76 
SI   34 

79 
52 

73 
4} 

80 
49 

77 
63 

76 
61 

78 
62 

75 
60 

76 
61 

74 
50 

60   63 
33   34 

66 
37 

71.4 

46.1 

..    .   .  ,,-jti 

MIN 

4J 

4/ 

32 

34 

71 
31 

76 

4* 

76 
SB 

61 
61 

M 

II 

85 

70 

60 
52 

48 
41 

86 

31 

71 

47 

77 

51 

77 

4U 

79   80 
53   39 

76 
55 

84 

46 

80 
64 

81 
63 

80 
64 

76 
66 

81 
62 

77 
61 

63 

42 

62   67 
33   33 

61 
42 

73.4 
51.1 

•  »/ 

MIN 

30 
24 

67 
29 

72 
43 

74 
33 

12 

60 

84 

61 

63 

79 
66 

71 
35 

12 

43 

73 
43 

'  > 
45 

74 
37 

71   79 
30   36 

74 
50 

80 
41 

80 
56 

80 
62 

■1 

41 

80 
62 

61 
39 

76 
62 

69 
46 

39   66 
32   31 

63 
33 

74,6 
41.4 

H>0*t 

M|N 

44 

33 

23 

44 
23 

46 

14 

72 

46 

70 
4| 

10 

II 

II 

60 

10 
61 

79 
29 

44 
14 

76 
41 

66 

4) 

71 

4  0 

76   77 
47   4| 

60 

44 

66 
43 

60 
51 

60 
36 

80 
56 

76 
59 

79 
60 

60 
60 

65 

44 

34  56 

35  34 

63 
33 

71. 1 
49.0 

•>!?•«•   .- 

»l» 

•4 

*4 

39 

•  > 

SI 

61 

71 
SO 

71 
30 

H 

63 
63 

•  3 

65 

77 
4| 

45 

41 

12 

41 

44 

71 
40 

77 
47 

80 
S3 

72 
43 

61 
43 

60 
59 

60 
56 

60 
62 

78 
37 

60 
58 

74 
SO 

62 
27 

67 
31 

71.7 
44.1 

Ml 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER       1966 


Day  Of  Month 


11   12   13   14   15  IS   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  29   30   31 


EAST  TEXAS         04 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  E 

COLOSPRING  5  SSN 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 

OIALVILLE  2  N 

EMORY  1  N 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 

FRANKSTON 

GILMER  2  N 

GLADEnlATER 

GROVETON 

HEMPSTEAO 

HENDERSON 

•IUNTSVILLE 

IACKSON  HILL  GUARD  STA 

IACKSONVILLE 

ASPER  3  Sw 

ARNACK 

IRBYVILLE  FOR  SERVICE 

KINGSTON  2  NNE 

INGVIEH 

VELADY 

FKIN  FAA  AIRPORT 

JISONVILLE 
(SHALL 

MEOLA  8  ENE 

»  NT  PLEASANT 

►NT  VERNON 


MAX 
MIN 


72   53   62 


80   S3 

43   30 


83   57 
47   30 


82   55 

47   25 


81   57 
53   31 


62   51 
39   31 


82   57 
52   29 


81   56 
49   29 


71   46 
43   30 


82   56 
45   26 


78   56 
50   31 


77   52 

45   28 


74   59 
49   33 


82   55 

45   28 


82   58 
54   32 


80   55 

44   29 


80   55 
53   30 


79   59 
49   30 


•  2   57 

44   29 


79   56 
48   34 


74   48 
45   31 


69   50 
42   31 


80   58 
50   31 


82   52 

44   30 


62 


42   57   62 


71   79 
45   57 


66   71 
34   46 


76   80 
51   60 


71 

53 


71   78 
51   57 


70   79 
40   47 


67   76 
42   55 


70 


24   38 

62 
24 


56 
29 


59   48 
39   29 


77   54 
45   31 


80   50 
45   31 


60   57 
43   28 


82   56 
45   30 


82   55 

45   23 


63 

22;  22 


45   62 
26   28 


75   82 
56 


73   69 
55   61 


66   70 
43   50 


69   72 
53   58 


69   73 
41   55 


68   70 

45   52 


69   77 
35   57 


75   79 
56   59 


78   78 
50   52 


66   78 
52   57 


68   78 
52   59 


67   70 
32   56 


78   80 
54   61 


81   83 
61   62 


68   78 

40   54 


70   76 
42   56 


71   78 
42   53 


82   84 
63   67 


78   79 
58   61 


83   84 
63   65 


74   81 
57   65 


81   81 
62   64 


83   83 
67   69 


82   83   83 
62   64   65 


82   83 

60   64 


80   79 
60   66 


79   80 
61   66 


82   82   77 


84 
67 


82 
65 


78   79 
57   54 


80   81 
62   62 


78   79 
61   65 


79   80 
62   65 


81   82 
62   65 


80   82 
58   59 


81   83 
61   65 


81  82  82 

62  63  67 

80  81  81 

57  62  63 


44   571  57   62   64 


71   80   73 
46   54   43 


72 
49 


72   79   69 
51   53   53 


63 

40 


83 

49 


67 
64 


63   80 
39   48 


62   79 
41   51 


82   84 
46   47 


71   80 
48   50 


66   81 
42   53 


82   80 
45   49 


71   77 
50   56 


78   77 
52   59 


72   69 
54   59 


70   70 
37   36 


75   73 

43   40 


75   75 
49   47 


73   74 
47   46 


74   72 
44   42 


69   71 
41   39 


70   71 
43   47 


72   72 
39   35 


75   72 

45   44 


76   73 
42   40 


73   73 
42   38 


70   70 
40   37 


74   70 
46   53 


69   70 
55   56 


70   79 
51   59 


65   80 
47   54 


71   83 
45   48 


79   67 
57   51 


84   81 
57   47 


65   78 
43   53 


65   82 

38   44 


62   80 
39   52 


36   36   52 1  42 


69   75 
48   42 


74 
42 


72   75 
36   44 


71   74 
37   42 


76   81 
37   38 


76   76 
44   46 


73   75 
37   48 


75   78 

47   48 


74   73 

44   49 


79   80 
65   65 


74   74 
38   44 


74   78 
37   41 


75   79 
42   48 


75   75 
37   40 


74   79 
35   41 


75   76 
41   40 


76   80 
41   43 


77   80 
42   43 


72   74 
36   38 


73   75 
32   36 


72   75 
34   36 


72   75 

37   46 


74   78 
45   54 


77   81 
43   45 


74   76 
45   51 


75   80 
42   42 


80   80 
45   64 


77   81 
43   44 


75   77 

40   40 


77   80 
47   55 


77   77 
50   61 


75   77 

43   45 


74   77 
47   55 


76   79 
45   58 


75   79 
43   52 


73   81   80 
60   49   59 


77   76 
59   55 


59   46   60 


82   81 
64   53 


80   80 
52   63 


83   81 
66   52 


79   82 
49   49 


75   66   79 


60   50 
76   81 


79   79 
58 


79   81 
47   61 


80   75   77 

58   46   47 


74   77 
49   55 


79   80 
56   58 


76   78 
45   47 


77   81 
55   60 


74   79 
56   58 


79 
63 


79   79 
59   58 


82   80   78 
66   53   52 


82   79 
50   59 


77   76 
53   53 


75 
43 


63   63   63 


63   64   65 


78   77 
58   60 


80   81 
62   61 


78   77 
61   61 


79   79 
62   64 


81   81 
63   63 


81   82 
53   64 


80   81 
60   61 


79   75 
63   63 


77   75 
63   63 


80   80 
60   63 


77   78 
64   63 


79   79 
62   63 


80   81 
61   61 


78   79 
57   62 


83   86   85 


82   82 
60   63 


79   74 
63   62 


81   82 
64   63 


78   77 
63   59 


81   79 
62   61 


79   74 
62   44 


73   76 
62   60 


73   80 
61   60 


79   78 
65   62 


80   70 
61   59 


81   79 
61   63 


73   76 
64   62 


82   79 
59   64 


78   70 
61   54 


80   78 
60   62 


79   78 
60   60 


79   77 

60   61 


79   75 
66   54 


77   72 
60   51 


82   79 
62   50 


80   74 
57   47 


81   76 
63   55 


79   66 
65   40 


60  81 

61  51 


82   76 
60   52 


76   72 
64   51 


72   72 
65   49 


60   73 
64   48 


78   78 
63   60 


77   76 
64   46 


80   78 
60   48 


80   79 
60   62 


79   78 
60   62 


60   62 
63   64 


78   80 
60   61 


79   82 
62   63 


77   80 
60   64 


80   80 
63   63 


78   78 
55   64 


78   76 
54   62 


80   81 
62   63 


79   81 
62   65 


80   80 
58   58 


79   61 

60   63 


79   74 
63   62 


81   79 
65   65 


77   79 
55   59 


80   79 
60   61 


79   79 
57   59 


79   78 
61   62 


84   83   80 


62   62   66 
33   29   33 


60   61   68 
37   27   27 


51   58   63 
32   28   34 


64   62   67 
35   28   28 


63   67   73 
34   32   43 


66   63   68 
34   28   30 


61   61   67 
33   27   27 


56   65   71 
37   32   37 


64   65   68 
35   39   44 


56   59   65 
34   28   28 


66   62   61 
35   26   33 


71   66   71 
33   25   40 


64   65   72 
33   29   33 


58   60   65 


59   63 
29   29 


60   69 
37   42 


62 

30 


63   67 
29   33 


67 
29 


65 
29 


63   67 
25   25 


68   73 

30   40 


59   64 
29   31 


58   64 
25   25 


57   65 
29   29 


75.8 
52.3 


75.1 
52.1 


72.6 
47.4 


74.8 
47.7 


70.5 
45,0 


73.9 
49.2 


74.7 
52.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER   1966 


Day  Of  Month 


13   14   IS  16 


NACOGDOCHES 

PALESTINE 

PINELAND 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNM 

SPuRGER  DAM  B 

SUI.PHJR  SPRINGS 

TEXARKANA  DAM 

TYLER  5  NE 

■ARREN 

•ILLS  POINT 

•      •      • 
TRANS  PECOS        05 
ALPINE 

bakersfield 
balmormea 
candElaria 
c»is0s  basin 
cornuoas  service  sta 

CRANE 

C*rDEN 

EL    PASO   "B    AIRPORT 

MMM 

ro«T  hancock 

.'.riON  KFST  RADIO 
««AJ)0«ALLS  )  SSE 

'  1  s 
RMUTMM 

•0  2 


■     .  .  ■ 

"OWtT 

"MO»l 

►feci 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


"A< 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


-Ax 

"IN 


"A/ 
"IN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M|N 


MAX 
MIN 


"A/ 

M|N 


M|N 


-IN 


•IN 


-»< 
"IN 


•IN 


-»» 

•IN 


-./ 


"»< 

»!■■ 


63   68 
32   3e 


63   70 
29   45 


48   61   77 
23   26   43 


70   50 
«.«.   28 


55 
2B 


79   46 
45   23 


79   57 
53   31 


81   56 

-5   26 


68   79 
35   52 


63   67 
3*   53 


59   72 
21   35 


8  0 
46 


56 
28 


70   80 
44   30 


61   69 
37   46 


62   70 
24   43 


57   71 
27   36 


62   67 
35   52 


77   79 

54   57 


67   78   79 
24   35   51   54 


481  60   74 


76 
-3 


57 
36 


91 

2fc 


5  7 
M 


K 


64   76 
25   36 


58   71 
26   34 


57   73 
29   33 


68   78 
29   30 


54   60 
30   32 


71   80 
20   25 


58   67 
26   30 


34 


62  68  68 

27  30  35 

65  76  76 

31  29  49 

58  69  75 

24  26  33 

72  80  81 

24  25  25 


58   69 

26   26 


59   7i 
25   27 


55   75 
35   31 


60   66 
30   32 


44   76 
19   2) 


44   75 
It   24 


77   76 
35   35 


76   79 
24   24 


S3   62 
38   38 


82   60 
41   37 


75   65 
35   39 


46   tt 

••I   /4 


57   99 
24   29 


'I   5* 
4»   12 


•  4   40 


41    II 
t|   /- 


77   78 

13   44 


4)   74 

40    4  5 


72   84 

II   40 


75   79 


82   89 


•  I  r>, 

»4   41 


69   75 
40   35 


44   7« 

41   39 


45   49 


78   66 
49   4t 


80   69 
It    14 


4r   7t 

If    A*. 


41   10 
4 1    14 


81   81 
64   63 


82   83 
64   64 


80   82   80 
60   63   54 


82   81   76 
58   64   51 


81   80   78 
63   64   41 


76!  74 
63   38 


81   81 
63   66 


78 
62 


75   76   61  I  79 
45   42   40 1  46 


45   43   44 


72   74   64 
42   40   47 


42   41   42 


77   65   79   74 


79   83 
47   49 


82   89 

44   49 


79   79 
43   42 


66   70 
44   48 


7t   73 
31   42 


79   70 
43   47 


80   12 

49   49 


4*   49 


74   76 
41   92 


tl   II 

41   45 


'«  to 

90   91 


45   4| 


74   77 


75   71 
48   50 


78   78 
54   49 


81   81 
52   53 


86   80 
44   53 


72   74 
55   55 


75   69 
43   41 


78   80 
51   48 


76   77 
49   45 


69   58 

44   37 


67   75 
38   46 


77   72 
24   26 


41   62 
43   31 


14   7| 

43   43 


A,   II 
91   40 


72   81 
47   52 


66   82 

40   45 


72   78 
53   52 


76   71 

53   60 


68   79 
43   50 


74   72 

41   50 


69   70 
55   60 


61   79 

35   45 


60   72 
42   50 


63   79 
43   43 


72   74 

55   62 


75   81 
36   50 


69   75 
44   37 


73   74 
41   43 


66   73 
46   38 


79   73 
49   38 


71   72 
41   44 


70   68 
39   35 


71   72 
53   47 


70   71 
42   37 


67   67 
41   40 


69   70 
42   36 


73   72 

50   44 


78   80 
46   52 


68   69 
38   39 


80   78 
38   42 


78   75 
42   44 


74   76 
37   43 


66   68 
42   42 


65   70 
24   31 


76   74 
33   38 


83   77 
41   44 


62   66 
31   40 


59   65 
25   32 


70   78 
26   28 


73   74 
36   50 


75   71 

36|  }9 


76   78 
40   46 


77   75 
34   36 


80   76 
34   34 


70   63 
39   39 


66   66 
32   34 


72   74 
30   32 


70   66 
30   31 


73   75 
42  |  43 


71  I  74 
32   40 


68   76 
30   30 


80   80 
27   28 


73   73 
35   37 


73   71 
50   52 


75   85 
33   38 


76   73 

46   46 


77   78 
43   47 


76   79 
34   43 


75   72 
43   45 


76   71 

39   40 


76   81 
35   42 


58   68 
42   42 


72   72   75 

47   46   46 


74   1/ 
41   39 


72   70   I     I; 


TO 


73   73 
45  42 


75   80 
42   45 


76   76 
47   52 


75   78 
43   54 


77   78 
42   57 


74   78 
49   57 


76   80 
41   50 


74   77 
46   55 


74   76 
45   50 


73   78 
39   42 


73   75 
42   49 


77   77 
45   58 


76   76 
52   57 


79   79 
48   43 


76   80 
52 


85   86 

50 


84   82 
43   40 


81   77 
36   37 


81   79 

47   40 


85   84 
41   38 


83   S3 

46   49 


85   84 
48   49 


85   85 
46   45 


78   78 
35   30 


80   SO 
39   37 


79   79 

49   50 


75   74 
60   50 


79   75 
57   56 


79   80 
58   55 


77   76 
61   52 


78   75 
51   56 


74   76 
61   55 


80   67 
39   44 


79   71 
53   54 


75   71 
57   44 


80   80 
54   55 


76   68 
50   46 


65   74 
33   43 


46  46 

78  77 

40  35 

61  65 

45  43 


73   74 
44   39 


S3   63 
47   41 


67   81 
38   39 


79 

40   40 


77   65   76 
42   47   45 


82   78 
36   32 


62 
»1 


79   76 

40   45 


80   78 
42   40 


76   79 
43   35 


69   69 
42   46 


14 


46  I  50   40 


79   80 
59   63 


79   79 
60   62 


79   79 
58   53 


78   78 
59   63 


78   75 
60   62 


79   78 
59   63 


78   77 
61   62 


76   78 
60   62 


76   77 
59   61 


80   75 
58   56 


72   80 
57   58 


79   78 

43   49 


80   78 
53   54 


86   84 
53   48 


84   81 
40   43 


72   74 
51   52 


78   67 
35   38 


77   73 

46   46 


74   70 
35   40 


75   79 
32   39 


71   65 
32   32 


85   86 
48   49 


85   82 

43   43 


77   80 
49   46 


72   71 

40   40 


76   74 
36   48 


SO   77 
39   40 


12   12 

47   47 


71   72 
4|   41 


86 
tl 


|| 

H 


80   76 
62   31 


81   77 
63   48 


78   78 
60   55 


76   71 
58   55 


80   82 
62   48 


76   70 
60   47 


78   71 
63   59 


78   72 
63   43 


79   75 
60   50 


78   74 
63   48 


78   72 

60   56 


60   79 
60   46 


73   72 
58   38 


77   67 
50   35 


72 

50 


59   57 
45   26 


76   82 
50   45 


62   57 
43   27 


67   59 
46   26 


72   70 
20   22 


77   65 
49   35 


74  68  55 

38  40  34 

72  66  55 

41  42  35 


96 
31 


77   77   70 
50   52   38 


70   68   58 
91   50   40 


62   62 

34   28 


58   58 
33   35 


63   66 
33   25 


62   67 
28   25 


60   59 
37   38 


60   64 
34   26 


64   60 
38   30 


55   56 

35   26 


57   57 
38   35 


56   59 
35   27 


62   64 
32   27 


66   59 
32   31 


63   80 

28   34 


66   72 
26   27 


56   66 
34   33 


61   73 
17   25 


60   62 
27   31 


62   65 
28   37 


68   65 
30   35 


59   63 
22   26 


57   63 
27   30 


59   63   73 


65   70 
25   42 


62   66   74 
26   26   30 


59   72 

17   19 


61   68   64 


72   62 
11   43 


60   54 
39   34 


62   70 
35   40 


60   66   79 

24   26   30 


70   63 
17   42 


30   91   IB 


78   68 
28   48 


ft**   flftUrftn'ft    RlfM    I  •,ll',*W.'j    !IUM'.».    built 

IK 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Station 

Day  Of  Month 

a 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 
MIN 

5* 
36 

65 
32 

73 
36 

74 
37 

75 
37 

77 
36 

72 
47 

74 
43 

73 

43 

65 
36 

68 
36 

67 
37 

69 
39 

76 

46 

77 

44 

62 
43 

83 
42 

79 
39 

75 
34 

80 
34 

70 

36 

75 
40 

71 
41 

73 
40 

72 

45 

60 

38 

60 

22 

60 
25 

70 
24 

62 

40 

71.0 
37.7 

SANDERSON 

MAX 
MIN 

77 
36 

68 
29 

70 
32 

68 

35 

62 

41 

74 

43 

75 
48 

77 
46 

80 
40 

75 
43 

80 
41 

72 
-1 

73 

45 

71 
45 

73 
42 

7* 
39 

74 
41 

76 

42 

73 
45 

66 
43 

77 

43 

74 
46 

69 
49 

70 

51 

72 

50 

82 
42 

69 
30 

60 
26 

66 
31 

62 

31 

72.0 
40.5 

SHEFFIELD 

MAX 
MIN 

79 

45 

66 
22 

70 
34 

72 
46 

69 

45 

76 

40 

77 

45 

77 
54 

80 
46 

75 
36 

75 

38 

75 
35 

70 
37 

74 
48 

74 

41 

75 
40 

76 
49 

77 

51 

73 
33 

76 
43 

77 

51 

76 

46 

74 
57 

74 
51 

73 
51 

74 
50 

64 
44 

63 
22 

66 
25 

62     [  73.0 
33     j  42.1 

SIERRA  BLANCA 

MAX 
MIN 

70 
36 

65 
25 

73 
28 

7* 
37 

70 
40 

72 
35 

71 

41 

72 
45 

66 
54 

63 

28 

63 

40 

72 
30 

76 

36 

75 
36 

79 
43 

81 

44 

81 
43 

81 
41 

75 
42 

76 
34 

75 
37 

77 
36 

73 
41 

74 
42 

73 
41 

66 
51 

54 
32 

60 
18 

65 

27 

63       71.2 
40     j  37".  5 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

54 

38 

68 

27 

77 

33 

77 
42 

66 

40 

76 
41 

75 

43 

77 
46 

70 

51 

68 
35 

70 

44 

76 
35 

77 
37 

79 
42 

80 

50 

83 
49 

81 
47 

84 
46 

75 
42 

76 
41 

78 
40 

80 
40 

77 
47 

76 
45 

75 
44 

53 

35 

65 

24 

72 
31 

60 
43 

74,0 
41.1 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

57 
37 

69 
25 

77 

30 

75 
45 

63 
38 

76 
37 

79 
42 

81 
46 

73 
44 

71 
28 

73 

40 

72 
33 

76 
35 

72 

50 

78 
47 

84 
46 

84 
49 

82 
49 

67 
45 

77 
47 

80 
44 

82 
37 

76 

54 

78 

53 

77 
53 

70 
43 

61 

35 

64 
23 

74 
26 

60 
41 

73,7 

40.7 

Y5LETA 

•     •     • 

MAX 
MIN 

78 
37 

58 
23 

67 
25 

76 
25 

77 
35 

76 
36 

75 
37 

66 

39 

70 
46 

58 
24 

64 

30 

66 
28 

73 
34 

78 
38 

80 
43 

82 
41 

83 

40 

83 
36 

82 
39 

75 
36 

79 
34 

78 
32 

76 
36 

71 

43 

75 
46 

67 
46 

59 
23 

59 
23 

63 
26 

68 
28 

72.1 
34.4 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AHJSTAD  DAM 

MAX 
MIN 

85 
53 

65 

36 

65 
40 

73 
43 

75 
52 

76 

51 

80 
57 

81 
57 

82 
61 

79 
46 

77 
47 

81 
47 

80 
52 

76 
55 

76 
46 

77 
48 

79 
50 

79 
52 

79 
59 

77 
56 

79 
55 

79 
57 

80 
55 

76 
57 

79 
63 

77 
58 

77 
49 

76 
35 

65 
35 

66     j  76.7 
36       50.5 

BIS  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

77 
39 

55 

21 

64 
27 

71 
40 

72 

41 

66 
42 

75 
49 

76 
51 

76 
51 

77 
36 

73 

39 

73 

40 

75 
42 

72 
46 

73 
44 

75 
46 

75 
46 

75 

48 

78 
48 

69 

48 

75 

50 

76 
52 

76 
55 

74 
56 

72 
60 

74 
58 

70 

38 

56 
27 

62 
29 

65       71.6 
34       43.4 

BLANCO 

MAX 
MIN 

83 

47 

58 
29 

58 
29 

69 
32 

75 
47 

75 

47 

78 
62 

80 

61 

80 
63 

76 

47 

7* 
47 

89 
47 

76 

42 

79 

43 

75 
38 

76 
38 

75 
46 

75 

53 

72 
52 

78 
50 

79 
57 

78 
60 

79 
61 

78 
62 

76 
64 

76 
58 

74 

49 

64 
30 

62 
26 

65 
27 

74.5 
47.2 

BOERNE 

MAX 
MIN 

77 
46 

61 
30 

69 
29 

75 
49 

77 

49 

78 
61 

79 
60 

80 
60 

79 
66 

73 

47 

83 
35 

80 
45 

75 

42 

75 
42 

75 
36 

74 
41 

75 
45 

76 
48 

77 
52 

79 
49 

76 
56 

79 
60 

77 
61 

76 
61 

77 
63 

75 
55 

64 
49 

65 
28 

65 
26 

72 
34 

74,9 
47.6 

BRACKETTVILLE 

MAX 
MIN 

86 

48 

64 

30 

66 
37 

75 
43 

78 
50 

82 
57 

83 
53 

84 
58 

83 
59 

81 

45 

80 
47 

82 

49 

82 
51 

79 
55 

79 
50 

80 

46 

80 
49 

81 
53 

82 
57 

60 
51 

80 
55 

82 
57 

83 
59 

83 
59 

81 
61 

79 
57 

74 
41 

68 
31 

67 
29 

69 
32 

78.4 
49.0 

BRADY 

MAX 
MIN 

80 
42 

61 
29 

59 
28 

74 
34 

75 
40 

70 

41 

75 
45 

82 

46 

81 
42 

76 
39 

75 

39 

73 

40 

72 

40 

78 
46 

75 

40 

78 
40 

80 

40 

80 
45 

79 

46 

60 
48 

80 

50 

80 
55 

82 
50 

82 
50 

80 
50 

82 
50 

72 

45 

65 
29 

65 
29 

65 
29 

75.3 
41.6 

BURNET 

MAX 
MIN 

78 
42 

55 

29 

60 
29 

75 

44 

74 

44 

79 
60 

80 
59 

80 
61 

78 
67 

74 
41 

82 

46 

77 
42 

77 

44 

77 

44 

75 
37 

75 
42 

75 
43 

76 
46 

75 
49 

74 
46 

78 
57 

78 
59 

78 
60 

80 
61 

78 
64 

74 
56 

73 
*9 

62 

28 

66 
24 

70 
33 

74.5 
46.9 

CAMP  MOOD 

MAX 
MIN 

75 
50 

65 
29 

73 
28 

76 
52 

79 
53 

81 

55 

82 
55 

82 
55 

78 
60 

79 
50 

82 

44 

82 
49 

86 
47 

79 

46 

78 
45 

80 

40 

77 
41 

80 
47 

79 
52 

76 
57 

81 
53 

79 
60 

78 
62 

77 
63 

74 
55 

70 
49 

67 

48 

67 
26 

70 
33 

77.0 
48.4 

CARTA  VALLEY 

MAX 
MIN 

75 
45 

62 
23 

69 
29 

73 
46 

73 
50 

77 
55 

79 
58 

70 
56 

77 

60 

76 

44 

79 

37 

60 
45 

73 
45 

75 
50 

72 

44 

75 
45 

75 
51 

76 
57 

75 
50 

75 
52 

77 

54 

77 
59 

75 
58 

76 

58 

75 
59 

75 
57 

74 

46 

74 
25 

65 
23 

67 
36 

74.0 
47.4 

COPE  RANCH 

MAX 
MIN 

77 
42 

57 
20 

60 
22 

72 
40 

74 

44 

66 
45 

75 
52 

76 
52 

82 
46 

76 
32 

70 

32 

73 
33 

73 
36 

75 
39 

75 
39 

77 
41 

77 
42 

77 
42 

80 
45 

66 
44 

77 
47 

72 
54 

79 
55 

75 
57 

73 
57 

74 
56 

70 
39 

57 
22 

65 
23 

66 
30 

72.3 
40.9 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 
MIN 

64 
45 

65 
36 

72 
39 

75 
49 

80 
55 

80 
58 

60 
59 

62 

60 

79 
59 

77 
47 

63 
46 

80 
46 

77 
56 

77 
57 

77 
51 

79 
52 

79 
50 

79 
54 

78 
62 

79 
56 

80 
56 

80 
59 

77 
57 

78 
62 

79 
61 

76 
57 

6i' 
41 

67 
33 

68 
36 

68 
38 

76.1 
51,2 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

76 
39 

63 
20 

75 
38 

77 
47 

76 

50 

80 
52 

82 
55 

83 
58 

80 
60 

75 
32 

79 
44 

74 
33 

81 
38 

80 
42 

80 
42 

60 
48 

78 

47 

80 
*9 

69 

48 

75 
46 

80 
53 

62 
56 

76 
55 

79 
57 

78 
59 

73 
56 

64 
40 

67 
22 

64 
25 

63 

30 

75.8 
44.7 

ELDORAOO  11  NW 

MAX 
MIN 

65 

40 

52 

25 

70 
40 

73 
45 

74 
46 

76 
48 

78 
56 

78 
56 

76 
37 

72 
39 

76 
36 

75 
36 

76 
45 

76 
41 

76 
43 

75 
43 

75 
45 

76 
48 

78 
48 

76 
49 

76 
52 

78 
56 

74 
56 

76 
56 

74 
55 

70 
58 

69 
36 

63 
27 

64 
32 

59 
28 

73.2 
44.1 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

69 
39 

61 
30 

68 
32 

73 
52 

75 
47 

77 

60 

79 

59 

61 
60 

78 
65 

75 
41 

83 
45 

75 

41 

78 
42 

75 
45 

77 
39 

75 

40 

77 
47 

78 
67 

77 
53 

78 
50 

77 

57 

78 
62 

76 
58 

78 
61 

77 
61 

76 
60 

66 

41 

65 
30 

65 
28 

70 
37 

74.6 
47.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 
MIN 

84 
48 

61 
26 

60 
28 

70 
45 

76 
46 

78 
52 

80 
60 

81 

58 

83 

66 

79 
36 

77 

36 

76 
38 

76 
38 

78 
42 

75 
35 

77 
35 

77 
50 

77 
52 

76 
45 

80 
52 

81 
58 

78 
59 

61 
60 

80 
62 

80 
62 

79 

55 

75 
48 

66 
27 

67 
22 

67 
27 

76.0 
45.7 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
36 

63 
25 

70 
28 

74 
51 

73 

45 

79 
56 

80 

48 

81 
54 

79 
55 

76 
35 

81 
39 

75 

36 

79 
38 

76 
41 

77 

36 

76 
38 

74 
38 

77 

40 

69 
48 

77 
43 

77 
50 

79 
59 

76 
58 

78 
59 

75 
57 

76 
47 

61 

32 

64 
22 

65 
20 

64 
29 

73.9 
42.2 

JUNO 

MAX 

MIN 

64 
38 

64 
25 

63 
27 

72 

40 

74 
51 

72 

49 

78 
59 

80 
58 

80 
61 

81 
41 

77 
40 

80 

40 

80 

42 

73 
48 

77 
40 

74 
42 

76 
53 

73 
53 

79 
49 

72 

47 

60 
50 

78 
56 

79 
61 

75 
61 

78 
62 

78 
59 

76 
46 

64 
24 

65 
24 

66 
28 

75.1 
45.8 

KERRVILLE 

MAX 
MIN 

84 

45 

58 

24 

66 
24 

76 
30 

74 
44 

76 
47 

78 
55 

81 
54 

80 
62 

79 
38 

78 

39 

65 
36 

82 
36 

76 
39 

78 

34 

77 
34 

76 
38 

75 

40 

78 
46 

76 
45 

74 

48 

78 
52 

76 
56 

76 

6  0 

78 
60 

76 
54 

73 

45 

63 
23 

67 
19 

65 
23 

75.5 
41.7 

LAMPASAS 

MAX 

MIN 

84 
45 

58 

29 

56 
26 

71 
27 

77 

46 

74 
46 

80 
59 

83 
59 

83 
61 

78 
36 

68 

38 

73 

40 

74 
40 

75 
41 

73 
36 

76 
36 

77 
40 

78 
51 

80 
49 

77 
45 

82 
45 

80 
54 

79 
56 

79 

59 

81 
60 

79 
57 

76 

49 

60 
30 

63 
25 

67 
25 

74.7 
43,6 

LAN6TRY  NO  2 

MAX 

MIN 

67 
48 

65 
34 

64 
39 

71 
44 

74 
55 

72 

56 

79 
53 

78 
57 

80 
59 

61 
46 

75 
46 

82 
48 

78 
52 

74 
56 

75 
53 

78 
49 

79 
50 

79 
54 

79 
56 

76 
54 

81 
55 

80 
59 

75 
61 

76 

60 

77 
61 

76 
60 

72 

48 

66 
31 

65 

31 

68 
33 

75.4 
50.3 

LEAKEY  NO  2 

MAX 
MIN 

76 

44 

66 
25 

68 
27 

73 
48 

77 
56 

7B 
57 

79 
58 

79 
53 

79 

57 

78 
44 

64 
38 

82 
42 

78 
40 

79 
41 

75 
37 

75 

36 

76 

42 

77 

45 

77 
53 

77 
50 

79 
53 

76 
58 

78 
59 

76 
60 

74 
52 

70 
45 

68 
43 

65 
20 

72 
28 

70 
32 

75.4 
44,8 

LLANO 

MAX 
MIN 

66 

48 

56 

29 

59 
32 

74 
35 

78 
48 

74 
50 

81 
59 

S3 
60 

85 
65 

79 
40 

74 
42 

83 
40 

78 
41 

76 
42 

76 
38 

80 
40 

80 

41 

79 
45 

83 
47 

75 
47 

84 

51 

63 
55 

83 
60 

80 
62 

82 
62 

82 
62 

78 
49 

61 
30 

65 
25 

70 
27 

77.0 
45.7 

MASON 

MAX 
MIN 

84 
41 

59 

25 

59 
22 

73 

31 

74 
44 

82 

44 

83 
41 

80 
43 

74 
33 

83 

34 

80 

40 

81 
45 

82 
43 

80 
43 

61 
46 

83 

40 

80 
44 

79 
43 

60 
54 

78 
52 

79 
58 

75 
58 

83 

24 

64 
21 

67 
27 

76.9 
39.8 

MC  CAMEY 

MAX 
MIN 

72 

44 

69 

30 

73 
40 

73 

49 

68 

45 

79 
45 

77 
52 

77 
55 

78 
50 

75 
39 

73 

41 

72 

42 

74 
46 

73 
52 

75 

52 

76 
53 

76 
54 

79 
55 

74 
49 

78 
47 

81 
52 

76 
51 

72 
57 

74 
60 

71 
63 

72 
55 

62 
39 

62 
32 

69 
34 

63 

40 

73.2 
47.4 

MEDINA 

MAX 

MIN 

83 

44 

60 
25 

65 
23 

71 
33 

75 
49 

60 
51 

80 
57 

82 

54 

83 
61 

77 
44 

77 

41 

84 
39 

62 
36 

76 
39 

78 
36 

77 
35 

75 
37 

76 
43 

80 
45 

60 
47 

79 
49 

78 
52 

81 
56 

78 
61 

79 
61 

76 
50 

72 

46 

64 
24 

67 
20 

67 
22 

76.1 
42.7 

MENARD 

MAX 

MIN 

70 
42 

63 

21 

74 
26 

70 
42 

73 
45 

79 
55 

60 
45 

82 
53 

80 
62 

75 
32 

79 
35 

75 

32 

SO 
35 

76 

40 

80 
35 

80 
35 

76 
44 

79 
38 

68 
44 

79 
42 

80 
54 

81 
57 

78 
58 

78 
57 

78 
62 

75 
53 

64 
43 

65 
20 

68 
20 

62 
26 

75.0 
41.8 

MERTZON 

MAX 
MIN 

75 
43 

64 
20 

68 
39 

74 
43 

76 

44 

77 
44 

79 
44 

80 
58 

79 
55 

76 
34 

75 

42 

78 
33 

77 
44 

80 
46 

79 

49 

80 
51 

79 
47 

77 
43 

72 
43 

77 
50 

79 

51 

80 
54 

78 
56 

78 
55 

78 
55 

76 

48 

63 

47 

67 
24 

64 
24 

56 

40 

74.7 
44.2 

OZONA 

MAX 
MIN 

80 
41 

64 
24 

68 
25 

72 
35 

72 

44 

69 
47 

75 
55 

78 
53 

76 
53 

79 
37 

75 
39 

75 
37 

76 
40 

73 
48 

75 
41 

75 

45 

76 
46 

76 
47 

76 
46 

78 
46 

77 
53 

78 
55 

75 
57 

73 
60 

75 
55 

73 
*1 

66 
25 

65 
26 

65 
32 

73.8 
43.3 

'AINT  ROCK 

MAX 
MIN 

81 
43 

63 

24 

76 
30 

78 
48 

75 
50 

80 
53 

82 
52 

63 

61 

81 
62 

77 

34 

78 
39 

75 
35 

80 
37 

77 
44 

81 
42 

81 

41 

80 
41 

80 
44 

77 

44 

80 

46 

80 
48 

63 
55 

81 
58 

79 
57 

79 
56 

76 
55 

72 

41 

66 
24 

69 
26 

67 
32 

77.2 
44.1 

'ANDALE 

MAX 
MIN 

75 

44 

64 
26 

74 
29 

49 
33 

71 
41 

75 
45 

69 
49 

69 
48 

78 
57 

79 
60 

78 
58 

79 
59 

77 
56 

76 

54 

77 

55 

77 
55 

77 
54 

76 
50 

70 
46 

70 
42 

67 

41 

70 
49 

67 
41 

60 
40 

71 
54 

74 
50 

74 

46 

67 

30 

62 
31 

69 
38 

71.4 
46.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    351    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Station 


Day  Oi  Month 


PRAOE  RANCH 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCK SPRINGS 

SAN  ANSELO  DAM 

SAN  ANSELO  KB  AIRPORT 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

«ATE«  VALLEY 


SOUTH  CENTRAL 
AUSTIN  MB  AIRPORT 
AUSTMELL  ml  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENham 
canyon  dam 

C-»S»»',  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRIST  I 

corpus  Christ i  .6  ap 
cuebo  3  m 

ELSIN 

FLAT". 
'i.O»ISvlLLE 

M . : » - 

MMZALtS 

WILLE 


Q7 


- 

IMMfUl 

•N« 


MAX 
MIN 

67 
44 

64 
23 

68 
28 

MAX 
MIN 

70 
39 

64 
27 

73 

-0 

MAX 

MIN 

82 
43 

SB 

25 

61 
25 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M|N 


MAX 
M|N 


.11 

MIN 


MIN 


M|N 


M|N 


MIN 


MIN 


Ma 

■  :•• 


ao  57 
42   25 


59   63 
35   22 


B4   58 
43   26 


70   61 
45   23 


80   60 
44   19 


86   65 
51   31 


81   58 
39   21 


M 


'5 

91 


F7 
K 


•  4 

49 


14 
H 


M 

M 


•  |N     ».. 


-»>     .  • 
•I-     3< 


•IN     56    l» 


M|N 


•IN 


•IN 


M 

II 


•  9 


57   71 
31   33 


59   72 
29   42 


60   60 
32   35 


58   54 
32   31 


60   57 
32   32 


62   74 
32   34 


60   55 

36   31 


60   72 
41   *3 


62   74 
39   37 


59   58 

37   29 


55   71 

31   32 


55   74 

33   34 


62   73 
31   27 


61   76 
3*   36 


38   35 

34   27 


58   75 

i<.   29 


6*   42 
S3   30 


43   75 

30   30 


33   71 
33   31 


34   70 


40   37 
13   27 


4»   73 


41   4| 
>'    II 


73   75 
51   57 


72   66 
46   42 


63   74 

22   42 


74   64 

47   49 


66   79 

49   *9 


76   75 
45   47 


69   76 

48   51 


75   76 

45   44 


79   61 
50   56 


76   77 
44   46 


78   76 
*8   53 


7*   70 
60   63 


75   79 
46   57 


70   77 
33   39 


71   76 
42   54 


79   75 
57   57 


70   73 
31   54 


76   70 
62   65 


(0   74 
54   57 


75   81 
30   50 


76   75 
51   56 


76   80 
56   57 


•0   II 
42   54 


79   72 
51   39 


72   78 
27   50 


78   70 
51   60 


73   77 
33   43 


79   78 
49   38 


•0   II 
98   93 


73   70 
47   39 


'1   7. 
50   30 


72   79 
31   52 


71   7J 
39   44 


80   II 
»3   30 


7»   79 
II   »» 


BO 
60 


78   81 
57   59 


79 
53 


79   80 
47   47 


61   61 


82   t7 
62   61 


79   10 
51   54 


13   86 
54   51 


It   (6 

42   4) 


84   82 
65   63 


81   81 
66   72 


85   84 
64   67 


85   83 
66   67 


82   82 
63   64 


81   85 
59   69 


86   85 
63   65 


78   83 
69   72 


84   87 
61   69 


86   87 
61   65 


85   81 

65   69 


87   85 
75   67 


83   86 
63   68 


•  5   85 

63   67 


62   84 
60   63 


87   84 
67   66 


83   8* 

37   63 


S3   68 

45   70 


63   92 
44   70 


63   M   69   19 

4/ 


4*   63 

34   34 


74   61 
33   41 


63   62 
44   14 


61   63 
44   44 


'7   74 
93   12 


61   64 

41   43 


43   63 
41   49 


78   80 
38   38 


72   71 
36   43 


71   78 

33   44 


78   72 
36   40 


74   76 
35   43 


83   71 
37   40 


79   75 
39   37 


74   75 
50   52 


76   76 
42   40 


77   77 
41   43 


78   78 

46   43 


77   75 
41   36 


79   60 

47   46 


80   75 


72 

33 


69   84   77 

47   61   50 


76   79   79 
61   66   61 


61   61   60 


83   70 
47   47 


80   71   84 


76   88 
63   69 


84   72 
50   50 


74   8<. 
66   68 


66   75 
54   54 


77   86 
45   57 


83   80 
59   52 


79   87 
59   62 


64   73 
46   48 


32   60   54 


80   80   85 
62   50   49 


66   61 
55   42 


16   18 

66   69 


64   72 
*4   44 


77   69 

II  M 


43   75 
10   91 


80   81 
52 


76   76 
47   52 


75   73 
52   48 


83 
54 


77 

53 


76   76 
61   54 


62   82 
56   44 


86   78 
47   52 


79   77 
56   49 


81   79 
91   51 


84   81 
62   53 


78   76 
56   50 


84   82 
55   50 


84   79 
53   50 


83   80 
61   48 


79   79 
61   66 


77   76 
53   4| 


7»   7* 
51   44 


79   79 
53   44 


74   77 
56   57 


76   77 

56   49 


65   63 
55   94 


74   75 
39   43 


76   74 
55   52 


79   79 
45   51 


77   77 
47   51 


78   79 
49   51 


79   77 
51   47 


74   78 
44   47 


75   79 
39   39 


77   79   80 
46   48   50 


78   76 
42   44 


80   80 
52   59 


82 

53 


75   76 
49   54 


80   85 
56   59 


81   86 
41   46 


81   83 
48   58 


78   62 
43   43 


64   65 

53   62 


62   64 

51   56 


40   79   12 
44   91   95 


"•!•'"••  Hffl«« 


following  f1i.ii,,„  M„ 


74   77   75 

45   50   47 


76   77   74 
50   48   51 


79   70   79 
44   44   48 


78   68 
49   50 


63   78   80 

48   50   57 


79   74 
50   46 


72   76   76 
48   46   48 


79   68   78 

44   42   47 


83   81   83 
56   55   56 


78   77   79 
42   44   40 


78   60 
55   64 


78   82 
57 


84   82   81 


87   63 
63   58 


79   77 
64   62 


81 

56   56 


83   82 
59   61 


82   81 
52   59 


83   84 
60   63 


89   61   60 
60   33   60 


64 
1 1 


K   1 
•■■> 


nil   R.' 
59   64 


77   74   77 
99   59   59 


78   75 
56   60 


72   78 
49   50 


81   82 
60   58 


76   75 
52   53 


78   80 
56   56 


81   77 
58   59 


80   81 
63   59 


78   75 
54   54 


79   81 
51   54 


80   84 
57   55 


80   82 
51   54 


75 
59 


62   75 
59   64 


83   83   62 


84   84 
58   59 


79   78 
70   70 


83   83 
62   63 


86   65 
56   54 


83   82 

63   60 


85   84 

62   59 


80   62   82 
62   62   63 


B,' 
Id 


12   60   76 

60   60   66 


HI 


12   14   I) 

64   61   64 


71   62 
52   45 


71   62 
59   33 


78   70 
60   40 


73   64 
59   43 


77   69 
58   43 


71   59 
52   31 


79   76 
59   47 


76   66 
55   43 


77   70 
53   38 


82   75 

58   46 


79   77 
54   42 


80   79   66 
61   59 


80   79   74 
68   69   54 


82   84 
60   62 


79   83 
64   64   64 


F)l 
|| 


82   74 
63   49 


86   81 
61   54 


76   75 
63   48 


81   75 
64   46 


82   75 
63   53 


66   75 
65   52 


60  77 

61  55 


60   75 
67   54 


80   75 
59   53 


80   80   75 


66   63 
23   21 


60   65 
28   35 


59   63 
25   25 


64   63 
30   31 


57   63 
27   27 


63   66 
24   24 


59   64 
26   25 


64   65 
24   22 


56   68 
19   20 


72   69 
33   28 


57   64 
22   21 


65   69 
39   34 


66 
35 


65   66   70 
38   36   36 


40   30   30 


66   67   74 


69   67 
37   28 


69   74 
32   40 


73   71 
30   26 


68   73 
32   29 


/S7 


35   28 

66   72 
37   26 


67   69 
26 


67   64 
32   30 


63   69   72 
32   28   41 


69   73 
33   40 


69   69 
36   32 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Station 

Day  Of  Month 

■ 
o> 
5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 

< 

RED  ROCK 

MAX 
MIN 

S3 
*9 

59 
34 

62 

26 

72 
49 

77 
54 

74 
60 

81 
62 

83 
64 

64 
66 

85 

47 

71 
52 

83 
56 

82 
47 

77 
49 

77 
43 

76 
38 

77 

44 

78 

45 

82 
55 

80 
60 

79 
51 

62 
62 

82 
62 

83 
57 

80 
64 

76 
60 

81 
5ft 

69 
34 

65 
29 

68 
37 

76,9 
50.5 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

75 
49 

63 
29 

75 
33 

81 

50 

71 
55 

84 
61 

84 
57 

83 

61 

85 
67 

78 

60 

89 
62 

83 
60 

84 
59 

80 

51 

81 

46 

81 
47 

84 
53 

85 
57 

82 

60 

84 
55 

83 
52 

85 
59 

83 

53 

64 
60 

85 
55 

80 

64 

75 
47 

70 
30 

73 
27 

82 
38 

60,4 
51.9 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

SB 
59 

62 

37 

63 
37 

75 
47 

80 
55 

77 
60 

84 
59 

86 
63 

84 
67 

92 
65 

76 
65 

69 
63 

82 
59 

79 
58 

78 
50 

77 
51 

80 
57 

82 
57 

84 
61 

83 
58 

84 
56 

83 
63 

83 
63 

81 

67 

82 

60 

84 

61 

83 
5ft 

70 
40 

68 
36 

71 
43 

79,7 
55,8 

ROCKPORT 

MAX 
MIN 

74 
50 

60 

41 

70 
42 

76 
64 

70 
65 

78 
63 

79 
65 

79 
69 

79 
71 

76 
64 

81 
68 

76 

60 

75 
64 

69 
59 

73 

54 

74 
56 

77 
67 

80 
59 

79 
62 

77 
59 

79 
68 

78 
70 

78 
70 

78 
69 

79 
70 

77 
69 

7ft 

59 

65 
43 

66 
38 

73 
52 

75.0 
60.3 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
*1 

60 
31 

70 

26 

77 
50 

77 
50 

80 
60 

62 

60 

81 
64 

61 
58 

73 
48 

83 
55 

80 
51 

82 
55 

75 
50 

75 
43 

74 
43 

76 

50 

6  0 
59 

80 
57 

79 
54 

76 
62 

81 
65 

79 
64 

78 
66 

79 
60 

76 
59 

67 
36 

65 
31 

65 
29 

72 
35 

75.5 
50,4 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

SEALY 

MAX 
MIN 

T5 

44 

56 

33 

69 
28 

74 
55 

70 
54 

84 
60 

83 

59 

82 

61 

85 
64 

76 
49 

80 
60 

80 
49 

77 
55 

76 
45 

75 

43 

77 
40 

82 

41 

82 
62 

80 
63 

80 
56 

83 
55 

82 

60 

82 

57 

82 

6ft 

81 
61 

79 
63 

75 

55 

63 
34 

69 
31 

72 
44 

77,1 
31.5 

5EGUIN 

MAX 
MIN 

77 
47 

60 
35 

75 
29 

80 
45 

77 
55 

84 

60 

85 

62 

87 

65 

64 
69 

72 

50 

85 
58 

80 
53 

80 
53 

76 
50 

80 
42 

80 
48 

84 
52 

84 
58 

83 
62 

84 
57 

65 
62 

85 
59 

83 
58 

79 
65 

80 
60 

80 

56 

7ft 
53 

67 
36 

72 

30 

76 

40 

79.3 

52,4 

S1NTON 

MAX 
MIN 

76 
53 

64 
35 

75 
36 

60 
53 

73 

57 

85 
63 

65 

60 

84 
64 

87 

70 

76 

63 

87 
65 

84 
63 

82 
61 

80 
55 

80 
49 

80 
50 

83 

57 

84 
59 

82 
62 

83 
59 

62 
57 

82 
67 

83 
65 

83 
67 

84 
70 

81 

65 

75 
53 

69 
38 

73 
33 

80 
45 

80.1 
56.5 

SMITHVILLE 

MAX 
MIN 

■2 

54 

68 
33 

53 

29 

70 
30 

77 
48 

72 

60 

82 
60 

83 
65 

80 
66 

83 

48 

70 
48 

62 
50 

79 
52 

77 

47 

77 
41 

78 
42 

78 
46 

80 
46 

82 
59 

80 
56 

6  2 
59 

82 
66 

84 
61 

83 

62 

78 
60 

82 
64 

60 
54 

66 
38 

66 
29 

69 
29 

76.8 
50.1 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

83 

49 

57 
32 

62 
28 

69 
29 

74 
58 

82 
59 

84 

60 

84 
69 

84 
46 

84 

47 

77 
44 

77 

39 

77 
42 

76 
46 

81 
53 

86 

60 

8  2 
52 

81 
63 

80 
62 

63 
65 

81 
64 

79 
30 

69 

29 

77 
32 

77.9 
48,3 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

YOAKUM 

»     •     • 

MAX 
MIN 

7* 
46 

58 
35 

76 
31 

76 
51 

70 
62 

81 

65 

87 
60 

88 
69 

85 
67 

79 
51 

85 

62 

64 
56 

85 
56 

82 
51 

62 
41 

81 
41 

87 
47 

86 
62 

85 
66 

84 
62 

85 
61 

66 
60 

87 
61 

82 

66 

86 
64 

81 
69 

76 
5ft 

69 
38 

72 
28 

77 

44 

80.5 
54.2 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 
MIN 

ao 

52 

59 
32 

59 
32 

71 
35 

60 
60 

80 
61 

82 

66 

82 

67 

79 

61 

78 
61 

73 
61 

73 

62 

69 
56 

72 
51 

74 
49 

74 
49 

76 
47 

78 
52 

83 

59 

81 
56 

81 

5ft 

80 
56 

80 
64 

86 
6ft 

76 
63 

81 
62 

79 
57 

70 
33 

64 

34 

68 
34 

75.7 
53.0 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

MIN 

to 

54 

59 

34 

51 

30 

63 

36 

80 
55 

81 
55 

80 
55 

80 
59 

80 
60 

78 
60 

78 
60 

72 

56 

76 

58 

78 

54 

78 

51 

76 
51 

75 
50 

80 
54 

80 
53 

81 
54 

80 
52 

81 
54 

82 
58 

81 
60 

80 
61 

80 
61 

78 

60 

70 
42 

64 
37 

70 
44 

75.7 
52.3 

ANGLETON 

MAX 
MIN 

62 
53 

60 
32 

53 

30 

67 
43 

72 
58 

80 
56 

80 
60 

83 

63 

82 

66 

79 
61 

75 
61 

75 
62 

69 
56 

70 
50 

72 
47 

70 
46 

77 
45 

80 
60 

83 
60 

83 
55 

81 
53 

79 
58 

80 
62 

60 
64 

79 
56 

82 

67 

78 
58 

70 
35 

64 
33 

60 
36 

74,8 
52.9 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

62 
57 

61 
34 

55 

34 

69 
39 

75 
58 

80 
61 

11 
63 

82 
65 

80 
66 

79 
59 

77 
59 

73 
62 

76 

60 

80 

51 

76 
48 

78 
49 

78 
49 

82 
50 

82 
62 

83 

56 

81 
56 

81 
58 

81 
60 

82 
63 

81 
62 

83 
63 

79 
57 

70 
36 

65 
36 

68 
37 

76.7 
53,7 

BAYTOWN 

MAX 
MIN 

BEAUMONT 

MAX 
MIN 

CLEVELAND 

MAX 
MIN 

62 

46 

57 
28 

50 
25 

65 

26 

72 
52 

80 
58 

84 
57 

83 

64 

83 
64 

82 
51 

72 

51 

76 
55 

73 

50 

75 
♦2 

73 

38 

75 
39 

76 
39 

60 
39 

84 
61 

82 
53 

80 
57 

81 
60 

80 
62 

80 
61 

61 
59 

82 
65 

75 
57 

65 
34 

63 

26 

68 
26 

75,3 
48.2 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

MIN 

76 
47 

55 

37 

72 
36 

71 
50 

77 
50 

82 
62 

85 

62 

80 
63 

82 

66 

78 

58 

80 
64 

79 
61 

79 
59 

76 
50 

76 
46 

79 
48 

82 

51 

64 
59 

82 
64 

80 
57 

62 
56 

83 
59 

82 

60 

81 

66 

84 
60 

61 
63 

73 

5ft 

65 
35 

70 
33 

74 
47 

77,7 
54,1 

EONA  3  SW 

MAX 
MIN 

75 
46 

56 
32 

72 
31 

75 
55 

71 
62 

60 
61 

84 
58 

83 

62 

82 
62 

79 
57 

86 
65 

84 
58 

62 

60 

60 
♦7 

78 
43 

79 
44 

83 
48 

83 
59 

82 
63 

81 
56 

82 
53 

82 

56 

83 

56 

80 
6ft 

80 
57 

7B 
63 

74 

57 

67 

34 

69 
28 

75 
46 

78.2 
52.8 

EL  CAMPO 

MAX 
MIN 

77 
46 

55 
35 

72 
23 

75 
51 

74 
59 

82 
62 

85 

62 

63 

64 

62 
65 

77 
56 

55 

82 

77 
50 

77 
45 

80 
40 

84 
53 

65 
62 

83 
65 

61 
57 

62 
57 

83 

61 

84 
62 

82 
66 

85 

61 

79 
61 

73 
55 

65 

36 

71 
33 

74 

47 

78.2 
53,2 

FREEPORT  2  NW 

MAX 
MIN 

79 
60 

62 

36 

5ft 
37 

67 
39 

73 
65 

79 

64 

79 
64 

80 
66 

82 
69 

81 
60 

75 
65 

80 

63 

71 
61 

71 
56 

72 

54 

73 
53 

76 
52 

78 
52 

81 
62 

80 
58 

78 
58 

78 
58 

79 
66 

60 
67 

79 
67 

80 
66 

79 
58 

70 
43 

64 
40 

66 

40 

74,9 
56,7 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

71 
47 

SO 

41 

63 

45 

70 
63 

73 
68 

74 
67 

74 
66 

76 
68 

74 
69 

74 
66 

77 
67 

69 
64 

67 
62 

68 
58 

68 
58 

71 
61 

73 

61 

74 

66 

75 
66 

74 
63 

73 
67 

74 
69 

75 
69 

7ft 
69 

75 
68 

74 
70 

71 
53 

61 
49 

63 

49 

68 
60 

70,8 
61.7 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

66 

44 

51 
36 

65 
39 

69 
56 

76 
61 

80 
64 

81 
66 

80 
66 

79 
68 

76 
57 

72 
62 

68 
62 

72 
58 

73 
53 

74 
52 

74 
52 

79 
54 

80 
66 

80 
63 

80 
60 

78 

62 

78 
66 

80 
66 

77 

66 

79 
65 

76 
66 

70 
50 

62 

41 

67 

44 

66 
52 

73.6 
57.2 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
44 

53 

34 

66 

33 

71 
48 

81 
57 

82 
58 

64 
61 

83 
64 

82 
65 

76 
61 

70 
63 

69 
62 

73 
57 

75 
53 

74 
50 

76 
50 

78 
47 

83 

62 

81 
62 

80 
57 

82 
59 

81 
60 

82 
61 

81 

6ft 

80 
60 

78 

65 

69 

46 

64 

40 

66 

38 

69 

49 

75.0 
54.4 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

80 
54 

60 
33 

56 
28 

64 
33 

69 
58 

80 
59 

80 
61 

82 
63 

81 
65 

81 
58 

72 

58 

69 

60 

70 
57 

78 
49 

75 
47 

75 
45 

76 

44 

79 
47 

83 
61 

82 
56 

83 
59 

80 
59 

82 
61 

80 
60 

80 
61 

83 
63 

77 

59 

69 
36 

65 
31 

68 
37 

75.3 
52.1 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

70 
47 

54 
34 

69 
36 

74 
61 

82 
69 

80 
64 

82 
66 

81 

70 

81 
72 

76 
63 

81 
66 

75 
64 

75 

60 

75 
54 

75 
50 

76 
50 

77 
51 

82 

63 

82 

64 

79 
51 

80 
62 

80 
67 

81 
63 

81 
6ft 

81 
66 

79 
69 

73 
59 

64 
35 

68 
37 

70 
49 

76,1 
57,5 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

83 
53 

57 
33 

54 
29 

69 
40 

72 
57 

78 
59 

80 
61 

82 
64 

60 
66 

81 
56 

75 
56 

76 
54 

75 
55 

77 
49 

76 
46 

76 
44 

79 

44 

81 

50 

84 

60 

84 
53 

80 

5ft 

81 
58 

81 
61 

82 

6ft 

80 

61 

82 

64 

79 

56 

69 
35 

64 
32 

69 
38 

76,2 
51,7 

ORANGE  4  NW 

MAX 
MIN 

78 
50 

57 
32 

51 
27 

61 
29 

69 

47 

75 

54 

78 
59 

79 
62 

81 
64 

80 
62 

75 
60 

75 
63 

69 
58 

74 
48 

72 

48 

72 

47 

72 

47 

78 
59 

60 
59 

80 
55 

78 
58 

77 
62 

75 
62 

70 
56 

76 
56 

80 
63 

78 
6ft 

67 
37 

62 
32 

65 
33 

72,8 
51.8 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 

40 

35 
33 

69 

3ft 

76 

63 

82 

64 

80 
64 

82 

64 

79 
68 

81 
70 

74 
59 

78 
65 

77 
62 

77 
56 

76 
53 

75 

47 

75 
49 

76 
50 

81 
63 

77 
62 

78 
56 

80 
57 

80 
62 

82 
39 

80 
63 

80 
62 

79 

70 

71 
ft7 

64 
33 

65 

34 

75 

46 

75.6 
55.2 

PIERCE  1  E 

MAX 
MIN 

63 
54 

60 
34 

54 
30 

71 
36 

76 

57 

77 
61 

83 
61 

83 
62 

82 
64 

83 
55 

73 
56 

80 

55 

80 
56 

79 
50 

76 
45 

77 
47 

80 

51 

85 
53 

85 
61 

8" 
56 

61 
55 

83 
60 

84 
60 

85 
62 

84 
60 

85 
60 

79 
55 

70 
34 

65 
30 

70 
32 

77.9 
51,7 

POINT  COMFORT 

MAX 

MIN 

83 
48 

57 
38 

67 
38 

70 
49 

73 
54 

75 
62 

82 

64 

85 
68 

80 
61 

81 
65 

62 
59 

79 
58 

76 
52 

76 

47 

75 
53 

77 
53 

80 
59 

79 
63 

77 
56 

80 
65 

81 
67 

75 
60 

80 
68 

80 
68 

74 
70 

78 
58 

62 

42 

63 

37 

76 

50 

76,0 
56.3 

PORT  ARTHUR 

MAX 

MIN 

78 
55 

57 
35 

50 
35 

58 

40 

66 
52 

73 

56 

78 
60 

79 
60 

79 

60 

78 
65 

78 
65 

76 
63 

69 
59 

73 
51 

73 
51 

71 
52 

70 
53 

60 
63 

82 
58 

78 
62 

75 
62 

77 
66 

78 
67 

7ft 
61 

77 
64 

80 
64 

75 
67 

76 
41 

69 

40 

67 

41 

73.1 
55.7 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
39 

51 
33 

59 

30 

70 
46 

77 
57 

80 
57 

80 
63 

82 

60 

82 
64 

76 
62 

77 
66 

69 

64 

75 
58 

73 
50 

74 

49 

73 
31 

80 
53 

82 
62 

80 
60 

78 
57 

80 
65 

78 
64 

76 
65 

77 
61 

81 
62 

80 
64 

71 
47 

63 
39 

65 
36 

70 
46 

74,0 
54,3 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

MIN 

84 
58 

62 
30 

61 

43 

73 
50 

76 
65 

72 

63 

80 
64 

84 
61 

84 
64 

82 

60 

72 
60 

77 
60 

79 
60 

79 
37 

76 
50 

74 
56 

74 
52 

76 
61 

79 
65 

80 

57 

78 
62 

83 
61 

83 
62 

81 

66 

80 
65 

82 
66 

79 
53 

72 
32 

65 
31 

70 
42 

76,6 
55,9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    353    - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

MIN 

SUGAR  LAND 

MAX 
MIN 

81   59 
57   35 

52 
35 

68 

44 

74 
57 

77 
62 

82 
62 

83 

63 

82 
65 

81 
56 

72 
56 

76 
58 

71 

57 

74 
69 

75 
49 

74 
46 

76 
46 

80 
51 

83 
63 

82 
57 

81 

57 

81 
59 

82 
63 

82 
65 

80 
61 

82 
63 

78 
56 

67 
37 

64 
36 

68 
40 

75.6 
53,5 

THOMPSONS  3  WSK 

MAX 

MIN 

81   60 
5*   37 

52 

27 

69 
42 

75 
57 

81 
61 

84 
61 

85 
62 

82 
63 

82 
57 

75 
58 

74 
59 

70 
57 

74 
51 

75 

48 

75 

44 

72 
63 

81 
55 

85 
61 

82 

57 

81 
54 

83 
58 

83 
62 

84 
64 

81 
60 

84 
63 

79 

58 

68 

41 

64 
29 

66       76.3 
60       52.6 

VICTORIA  -t  AIRPORT 
«     •     • 

MAX 

MIN 

63   57 
42   32 

72 

35 

78 
55 

69 
65 

80 
64 

83 

61 

83 
66 

83 

67 

77 
60 

64 
63 

82 

57 

80 
SB 

78 
53 

76 

47 

79 

50 

82 
54 

83 

61 

83 
64 

81 
58 

82 
57 

82 

60 

82 
58 

80 
65 

83 
63 

79 
65 

72 

42 

66 
35 

70 
35 

75 

47 

j  77.5 
54,6 

SOUTHERN           OS 

ALICE 

MAX 
MIN 

89   62 
55   36 

6* 

37 

76 

46 

80 
52 

80 
57 

85 

56 

86 
59 

87 
61 

92 

60 

76 
66 

90 
59 

85 
61 

79 

57 

79 
51 

79 
49 

80 
53 

83 
57 

86 
59 

64 
59 

83 
57 

84 
59 

83 

38 

83 
62 

81 
58 

85 
58 

83 
54 

74 
39 

67 
35 

71 
42 

80.5 
53,7 

ARMSTRONG 

MAX 
MIN 

79   62 
»7   30 

68 

30 

80 
51 

84 
50 

84 

58 

87 
60 

93 
69 

91 

67 

67 
62 

88 

70 

80 
57 

80 
57 

81 

50 

80 
55 

84 
56 

85 
56 

85 

58 

86 
53 

86 
57 

87 
56 

85 
62 

88 
60 

88 
58 

72 
29 

73 
26 

81 
39 

82.4 
52.7 

BATESVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

86   63 
51   30 

64 

32 

75 
32 

80 
35 

81 
48 

84 
54 

85 

58 

85 
59 

83 
49 

79 
49 

84 

50 

85 
52 

81 
53 

79 
45 

78 
45 

79 
47 

81 
47 

82 

50 

84 
58 

82 
54 

84 
55 

85 

57 

83 

60 

81 
60 

82 
59 

78 
45 

70 
31 

68 
26 

70 
30 

79,4 
47,4 

BENAVIDES  7  S 

MAX 
MIN 

86   63 
51   36 

65 
36 

75 

48 

61 
50 

86 
56 

86 
56 

67 
61 

88 
69 

94 
67 

77 
67 

87 
59 

84 
60 

80 
68 

80 
48 

82 

50 

81 
66 

85 
55 

85 

56 

84 
61 

84 
58 

85 
60 

86 
60 

86 
66 

79 
53 

85 

57 

86 
58 

70 
36 

67 
34 

72 
38 

81.2 

54.0 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

89   66 

56   3* 

66 
36 

77 
49 

80 
54 

83 
57 

84 
58 

85 

61 

85 
66 

87 
54 

79 
49 

85 
49 

85 

63 

82 

60 

79 
51 

78 
49 

80 
47 

81 
54 

85 
66 

84 

61 

83 
59 

82 
56 

86 
63 

83 
60 

63 
63 

84 
60 

78 
53 

72 
33 

68 
26 

70 
41 

80.3 
53.1 

CATARINA 

MAX 
MIN 

65   65 
51   36 

76 
34 

80 
46 

82 

52 

85 
56 

85 

60 

86 
59 

89 

67 

84 
54 

84 
56 

84 

52 

82 
56 

80 

60 

76 

48 

82 
50 

81 
52 

81 
52 

83 
54 

85 
56 

85 
60 

86 
60 

83 
59 

85 

60 

81 
60 

73 
53 

67 
38 

73 
31 

73 
39 

60.1 
52.1 

CHARLOTTE  5  NNn 

MAX 
MIN 

85   6* 

50   31 

75 

32 

80 
44 

80 
57 

84 

57 

85 
57 

86 
64 

88 
69 

86 

54 

85 

62 

85 
55 

85 

55 

80 
52 

78 
45 

80 
66 

82 
52 

84 
59 

84 
63 

82 

59 

83 
61 

85 
62 

83 
64 

60 
65 

83 

38 

82 

60 

80 
48 

67 
30 

71 
30 

75 

40 

80.9 
52.7 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65   65 
A3   35 

76 
38 

80 
50 

83 
55 

85 
57 

85 

60 

88 
60 

88 
66 

76 
60 

83 

57 

83 
57 

81 
61 

79 
59 

78 
49 

80 

49 

83 
54 

84 
62 

83 
65 

82 

59 

82 
61 

85 
61 

85 
61 

80 
59 

84 
59 

80 
60 

72 

44 

66 
37 

72 
33 

76 
43 

79,6 
53.6 

CRYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

66   65 
5*   3A 

76 

39 

7, 
51 

80 
56 

82 
59 

S3 

61 

83 
62 

83 
66 

77 
53 

82 

51 

81 

48 

80 
58 

76 
60 

76 
51 

79 
51 

80 
51 

83 
58 

81 
64 

80 
60 

81 
59 

84 
62 

82 
62 

81 
63 

81 
63 

77 
60 

70 

51 

65 
34 

70 
32 

72 
42 

77.9 
53.8 

OILLEY 

MAX 
MIN 

85   64 
52   35 

65 

32 

76 
33 

80 

47 

82 
51 

85 
54 

85 
58 

86 
59 

88 
54 

77 
54 

85 

55 

85 
55 

82 
54 

80 
47 

76 

80 
47 

82 

56 

85 
61 

83 

59 

82 
59 

83 
59 

85 

60 

84 
62 

81 
56 

84 
56 

80 
50 

71 
34 

62 

30 

71 

30 

79,9 
50,2 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

87   6* 
5*   35 

6  7 
38 

76 
39 

78 
46 

80 
54 

83 
56 

82 
58 

83 
62 

82 
53 

79 

48 

82 
49 

81 
51 

76 
57 

77 

53 

76 

50 

80 
50 

81 
50 

82 
56 

82 
55 

82 
55 

81 
56 

83 
62 

61 
62 

82 
65 

81 
58 

74 
48 

67 
34 

61 
33 

70 
36 

78,1 
50.8 

ENCINAL  3  Nil 

MAX 

MIN 

87   82 
46   32 

67 

12 

79 
33 

82 

47 

87 
47 

86 
51 

89 

54 

90 

54 

92 

58 

79 
59 

85 
53 

85 
52 

85 
60 

82 

43 

80 
43 

84 

45 

95 
52 

87 
52 

85 
55 

85 
62 

85 
57 

87 
55 

66 
54 

81 
34 

68 
55 

73 
55 

72 
31 

72 
30 

72 
32 

82.6 
48.4 

FAtCON  DAM 

MAX 
MIN 

86   70 
57   40 

66 
39 

77 
41 

80 
49 

84 
49 

85 

60 

85 
61 

88 
61 

92 
63 

79 
64 

85 
61 

83 
63 

83 

67 

78 
51 

80 
53 

81 
54 

83 
56 

66 

60 

85 
61 

84 
58 

85 
59 

85 
60 

87 
61 

65 

60 

85 
59 

83 
60 

72 

40 

65 
34 

73 
34 

81.3 
54,5 

FALFuRRIAS 

MAX 
MIN 

88   60 
53   32 

63 
33 

77 
33 

85 

50 

79 
53 

83 

57 

88 
59 

88 
63 

94 
66 

75 
65 

93 

6U 

85 

60 

80 
60 

79 
49 

80 
68 

80 

49 

82 
55 

84 
56 

87 
56 

85 
59 

64 
59 

83 
59 

84 

60 

84 
54 

85 

54 

83 
52 

68 
36 

66 
31 

73 
12 

80.8 
52.0 

FO«Lt»TO>. 

MAX 
MIN 

82   63 
52   31 

75 
31 

81 

44 

81 
50 

84 

55 

86 

57 

87 
58 

88 
60 

84 
57 

83 
62 

83 
55 

82 

92 

82 

57 

79 
43 

80 
43 

84 
49 

86 
56 

63 
61 

83 

58 

89 

58 

85 

59 

85 
56 

81 
59 

64 
55 

83 
50 

83 
50 

73 

30 

72 
37 

77 
36 

61.6 
50.8 

FREER 

MAX 
MIN 

85   90 

50   30 

76 
42 

76 
32 

81 
53 

58 

83 
61 

88 
65 

8  6 
68 

92 
62 

78 
64 

80 

55 

85 

58 

82 

58 

60 
48 

78 
50 

81 
58 

84 
60 

85 
62 

85 
63 

85 
63 

83 
65 

83 
60 

85 
64 

85 
65 

86 
56 

72 

52 

66 
32 

72 
12 

78 
36 

81.8 
94,6 

«AFFI£  RANCH 

MAX 
MIN 

87   66 
47   31 

66 
31 

75 
33 

81 

45 

84 
47 

86 
60 

85 
54 

87 
65 

95 
62 

77 
65 

98 

5  5 

85 
56 

86 

59 

81 

46 

82 

46 

81 
44 

84 

50 

87 
58 

83 
55 

84 
55 

85 
53 

85 
53 

86 

53 

86 
54 

86 

54 

83 

48 

69 
31 

68 
30 

72 
32 

82,0 
49.1 

. 

MAX 
MIN 

86   65 
49   29 

6  6 

73 
34 

79 
47 

81 
54 

83 

56 

83 
39 

83 
64 

84 

50 

79 
51 

85 
50 

63 

54 

81 
55 

80 
48 

78 
68 

78 

47 

80 
55 

83 

61 

83 
57 

81 
57 

80 
58 

84 
62 

64 

62 

81 
64 

81 
58 

76 

45 

70 
33 

66 
31 

70 
35 

79.0 
50.2 

-'■'    I  •■■ .  1 

MAX 
MIN 

72   66 
55   37 

76 

41 

81 
54 

82 
55 

85 

38 

86 

64 

88 

64 

9  5 
65 

81 
63 

85 

56 

84 

53 

80 
61 

82 
63 

81 

53 

82 
54 

81 
55 

85 
58 

86 
64 

64 
60 

83 
62 

85 

63 

84 
62 

83 
61 

64 
60 

80 
61 

73 

49 

68 
33 

71 
34 

76 
43 

61.0 
55.5 

OILTM 

M|N 

87   64 
49   32 

♦5 

35 

75 

44 

79 
53 

83 

37 

85 

63 

86 
63 

87 
64 

93 

61 

76 
38 

as 

54 

83 

61 

79 
61 

78 

48 

80 
50 

82 

54 

83 
55 

64 
37 

82 
56 

62 
6  2 

82 
63 

64 
60 

85 

62 

79 
58 

83 
58 

81 
53 

71 
37 

70 
32 

71 

40 

60.2 
33,3 

PtAPiALL 

MAX 
MIN 

82   65 
55   34 

75 
35 

80 
49 

82 

33 

84 
56 

85 
58 

87 
63 

8  5 
6  8 

82 

35 

85 
61 

(5 
55 

61 
37 

79 
32 

76 
69 

80 
49 

82 
53 

83 
35 

84 
60 

82 

60 

83 

60 

85 

63 

64 
60 

8? 

65 

83 

57 

81 
59 

77 
37 

68 
35 

71 
36 

73 
42 

60.3 
51.7 

POTIIT 

»A> 

MIN 

74   65 
50   30 

29 

79 
42 

79 
52 

12 

62 

84 

54 

84 
63 

86 

69 

75 
53 

83 

63 

81 
56 

79 
57 

77 
53 

76 
43 

77 
45 

81 
57 

63 

57 

80 
67 

80 
57 

82 
63 

84 
69 

83 

67 

79 
66 

82 

57 

81 
65 

72 
50 

66 
30 

67 
27 

74 
37 

78.1 

52.9 

•10  4»AHit  CIT«  J  . 

"A/ 

MIN 

83   68 

50   34 

34 

77 
34 

80 
48 

84 
47 

85 
53 

65 

61 

87 

61 

90 
64 

79 
62 

87 

89 

60 

84 
66 

81 
51 

80 
66 

80 

47 

HI 

52 

85 
55 

85 
57 

83 

54 

89 

SB 

84 
3S 

86 

60 

83 
SS 

86 

57 

S3 
37 

74 
29 

70 
27 

74 
27 

81.7 
50.7 

-A/ 

MIN 

86   62 
35   34 

'-3 
33 

73 
42 

81 
51 

85 

5  7 

84 
38 

86 

61 

8  6 

67 

89 
60 

75 
61 

63 

38 

85 
60 

63 

38 

81 
46 

80 
46 

80 
51 

81 
60 

89 

63 

84 
59 

63 
61 

84 
63 

85 

63 

65 
66 

80 
58 

64 
62 

II 

53 

72 
31 

67 
26 

71 
36 

60.3 
53.4 

.       .       . 

-IN 

78   73 

53   37 

77 

42 

80 
55 

82 
58 

8} 
60 

83 

61 

65 
64 

90 
65 

62 

65 

91 
63 

90 
66 

62 
69 

81 
66 

80 

33 

60 
53 

82 

56 

85 
37 

84 
63 

82 

60 

61 
61 

64 
63 

66 
63 

6-, 
62 

83 

63 

82 
62 

76 

54 

70 
36 

71 
37 

61 

44 

61.8 
37,2 

10 

l»0*t.:   r  m%    tv 

•  I- 

'5 

78 

60 

SI 
59 

81 

62 

63 

64 

64 

'3 

66 
66 

66 

70 

86 

70 

84 
67 

ao 

61 

79 
59 

79 
55 

81 
61 

83 

37 

92 

61 

62 
56 

82 

60 

61 
62 

63 

60 

81 
63 

60 

61 

83 

64 

73 

14 

65 

41 

72 

37 

78 
30 

79.6 
56.1 

HA**.!*** 

•IN 

17 

74 
1' 

80 
55 

86 

39 

67 
59 

64 

64 

64 

66 

64 

8  9 
67 

64 
64 

83 
66 

81 

80 
92 

82 

92 

64 
56 

66 
59 

67 
57 

84 
36 

66 

39 

83 

37 

61 

59 

69 
97 

89 
59 

6  6 

61 

75 
36 

66 
14 

74 
14 

82.3 
64.3 

-»/ 

4  ' 
17 

73 
18 

78 
3? 

•  I 

5  7 

82 

40 

66 

61 

6] 

90 
71 

61 
66 

«7 
6  4 

66 

44 

84 

67 

81 
96 

■  1 
53 

82 
92 

8) 
57 

65 
56 

65 
59 

84 

99 

63 

61 

83 

61 

61 

62 

79 
60 

84 
60 

81 

32 

76 
42 

79 
19 

71 
36 

61.1 
35.2 

■C  U||  r»A  »» 

•IN 

'4 

M 

77 
31 

81 

34 

•  4 

M 

85 

60 

65 

61 

60 
66 

69 

65 

8) 
44 

80 
66 

60 
63 

ao 

57 

60 
92 

82 
96 

81 

58 

85 

62 

62 
59 

61 

99 

61 
61 

64 

61 

79 
61 

62 

99 

64 
62 

'4 

50 

66 
41 

72 
17 

60 
46 

79.9 
96.1 

... 
•IN 

47 

73 
41 

78 

30 

•  1 

85 

60 

69 

62 

•  4 

90 
69 

76 

66 

87 
»1 

65 

61 

6| 
66 

82 

51 

•  1 
47 

61 
49 

84 

93 

69 

91 

61 

94 

94 
96 

81 

36 

64 
96 

64 
96 

79 
99 

61 

55 

81 
55 

73 
17 

66 
15 

71 

H 

60.7 
53.0 

- 

../ 

4» 

" 

7* 
44 

85 

•  4 

•  7 
36 

67 
61 

... 

91 
6) 

67 

40 

8, 
61 

at 

65 

'8 
62 

8/ 

■■•, 

62 

90 

82 

92 

67 

1  i 

67 

97 

99 
96 

i.u 

65 

60 

79 
60 

60 
98 

89 

96 

64 
56 

76 
56 

70 
32 

7! 
12 

60 
41 

62.1 
51.7 

'■*•       f'6.16.,6,,,.    •      M'.<«M 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Station 

Day  Of  Month 

■ 

Dl 

id 

1  I  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
1 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

83 

59 

77 

70 
50 

73 
66 

72 

65 

79 

67 

80 
69 

80 
72 

80 
74 

83 

74 

83 

75 

83 

72 

84 
65 

83 
72 

85 

60 

79 
65 

80 
71 

79 
67 

80 
72 

81 
61 

80 
73 

79 
72 

79 
TO 

79 
71 

79 
71 

79 
67 

80 
69 

77 
54 

63 
45 

70 
57 

78,6 
65.7 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

SO 
61 

72 

39 

60 

44 

70 
53 

75 

62 

75 
64 

80 
65 

80 
67 

81 

70 

86 
72 

81 

72 

86 

67 

78 

68 

77 
70 

75 
56 

75 
56 

75 
60 

77 
60 

80 
70 

79 
59 

79 
63 

79 

68 

79 
65 

79 
68 

79 
65 

79 
64 

82 
62 

72 

44 

61 
37 

71 
41 

76.7 
60.4 

RAYMONDVILLE 

MAX 

MIN 

84 
34 

66 
36 

65 
36 

75 
38 

60 
55 

84 
56 

85 
55 

86 
56 

86 
64 

89 
64 

85 
65 

87 
64 

82 
64 

83 

65 

82 
52 

81 
49 

83 
49 

84 

56 

85 
57 

87 
59 

84 
39 

84 
61 

83 
61 

85 
62 

81 
61 

85 
60 

84 
60 

75 
38 

67 
33 

73 

34 

81.5 
54.1 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

84 
59 

73 
42 

64 
42 

75 

44 

79 
59 

85 
59 

85 
59 

86 

64 

85 
65 

86 
68 

86 
69 

87 
68 

80 
68 

80 
69 

82 
59 

81 

57 

82 
58 

64 
58 

84 
64 

85 
62 

85 
61 

85 

63 

86 
61 

85 
60 

86 
60 

85 
59 

80 
55 

78 
50 

76 
51 

75 
50 

81.8 
58.8 

WESLACO  2  E 

MAX 
MIN 

81 
58 

65 
37 

73 
37 

79 
53 

84 
53 

85 
59 

86 
58 

86 

61 

88 
70 

85 

66 

87 
68 

85 
66 

82 
66 

82 

67 

81 
55 

82 

53 

84 

57 

85 
57 

86 
60 

84 
57 

84 

60 

84 
61 

84 
60 

79 
62 

83 
59 

84 
58 

76 
60 

72 
39 

72 
34 

80 

44 

81.7 
56.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»   •   • 

HIGH  PLAINS        01 

AMARILLO  HB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

LUBBOCK  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

VESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

*   *    ft 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  n.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  •  a 

I  t  s 
£  8.1 

i 

a 
a 

.si 

3  9   2 

•  >■  a 

<  -s  ■! 

Station 

**  a 

S3 
♦»  ♦* 

H  o 

3  O 
09  L. 
«  -H 

q 

e"o 

St 

a  a. 
a  m 

9 

X 

• 

• 
> 
< 

£  e 

0 
g   1 
111 

1   1 

1 

h 
n 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  Am    NOON    6  PM 

s 

■ 

8 

3 

A 

8! 

1 

e 
> 

N  3 

1 

0 

ABILENE  WB  AIRPORT 

19 

6.2 

11.9 

29 

N 

27 

61 

72 

49 

45 

0 

i 

1 

0 

0 

0 

2 

74 

4.4 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

24 

5.8 

14.0 

36 

NE 

26 

63 

75 

42 

41 

3 

i 

0 

0 

0 

0 

4 

66 

5.1 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

19 

2.1 

8.6 

34 

N 

01 

69 

78 

50 

45 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

66 

4.8 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

13 

4.6 

9.7 

38 

N 

01 

83 

87 

54 

66 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

71 

3.7 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

12 

5.2 

10.6 

41 

N 

01 

83 

87 

52 

67 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

62 

4.5 

DALLAS  WB  AIRPORT 

18 

4.8 

11.7 

34 

W 

26 

65 

82 

52 

50 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

5 

63 

5.0 

DEL  RIO  WB  AP 

12 

5.8 

9.1 

21++ 

32 

30  + 

55 

69 

48 

38 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

4.3 

EL.  PASO  WB  AIRPORT 

28 

0.7 

6.5 

35 

W 

09 

47 

56 

37 

28 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

85 

3.8 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

17 

3.9 

10.8 

30  +  + 

35 

27 

64 

77 

47 

49 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

- 

5.0 

GALVESTON  WB  CITY 

.   " 

" 

- 

34 

N 

01 

- 

- 

- 

- 

4 

0 

1 

1 

0 

0 

6 

68 

_ 

HOUSTON  WB  CITY 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

6 

- 

_ 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

11 

2.9 

9.1 

29++ 

34 

27  + 

85 

86 

58 

71 

5 

2 

1 

0 

1 

0 

9 

63 

5.6 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

22 

3.9 

10.2 

29+  + 

24 

08  + 

55 

67 

38 

33 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

_ 

4.9 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

19 

3.9 

8.6 

32  +  + 

2 

01 

68 

77 

43 

40 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

_ 

4.7 

PORT"  ARTHUR  WB  AIRPORT 

11 

3.2 

9.7 

38 

SW 

11  + 

87 

90 

61 

78 

3 

3 

1 

0 

0 

1 

8 

61 

5.4 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

20 

5.4 

9.5 

31++ 

* 

01 

63 

74 

46 

43 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

4.6 

SXN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

15 

2.4 

9.0 

34 

NE 

01 

77 

84 

52 

46 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

68 

4.4 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

11 

2.9 

9.1 

48  % 

N 

01 

84 

65 

52 

62 

3 

3 

0 

1 

0 

0 

7 

_ 

5.0 

WACO  WB  AIRPORT 

17 

4.8 

12.1 

32+  + 

33 

27 

69 

81 

50 

49 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

1 

4.4 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

18 

4.9 

12.9 

31  +  + 

20 

06  + 

67 

76 

48 

49 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

- 

5,: 

%   PEAK   GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   355   - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER      1966 


Station 

Day  Of  Month 

3u» 

o  o  » 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27   28 

29 

30 

3i   *   < 

•   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

MORDS  CREEK  BAH 

EVAP 

.33 

.20 

.10 

.25 

.22 

.13 

.28 

.22 

.23 

.18 

.15 

.25 

.17 

.14 

.13 

.22 

.2* 

.21 

.19 

.14 

.14 

.22 

.21 

.22 

.19 

.20 

.16 

.18 

.15 

.16 

5.83 

MIND 

157 

127 

37 

107 

163 

65 

130 

114 

HI 

69 

52 

122 

2* 

47 

49 

91 

126 

126 

96 

30 

145 

114 

1*2 

161 

148 

120 

166  126 

24 

108 

3097 

ft    ft    ft 

NORTH  CENTRAL       03 

BARDMELL  DAM 

EVAP 

.35 

.18 

.15 

.23 

.14 

.13 

.22 

.30 

.28 

.15 

.14 

.25 

.10 

.17 

.17 

.18 

.16 

.21 

.13 

.16 

.25 

.16 

.22 

.2* 

.12 

.19 

.19  .18 

.15 

.30 

5.80 

MIND 

1*6 

189 

84 

128 

156 

71 

171 

189 

192 

136 

52 

99 

46 

45 

53 

57 

99 

104 

58 

50 

106 

157 

173 

146 

126 

161 

154  179   68   85      3480 

MAX 

78 

58 

54 

62 

66 

75 

76 

77 

78 

72 

66 

7* 

68 

72 

70 

71 

72 

73 

76 

70 

75 

84 

76 

76 

75 

79 

68   58   58   67      70.7 

MIN 

47   36 

34 

38 

45 

56 

61 

63 

64 

38 

4* 

48 

48 

48 

46 

45 

48 

'1 

57 

50 

50 

59 

61 

62 

62 

62 

50   42   45   35      49.8 

BELTON  0AM 

EVAP 

.26  .13 

.13 

.14 

.16 

.07 

.1* 

.21 

.2* 

.13 

.13 

.18 

.12 

.05 

.15 

.13 

.1* 

.11 

.11 

.13 

.14 

.24 

.16 

.14 

.08 

.19 

.17  .22  .11  .17 

4.44 

MIND 

84  loi 

33 

58 

82 

35 

86 

107 

126 

68 

17 

42 

29 

15 

22 

17 

36 

38 

28 

13 

63 

93 

97 

83 

75 

83 

110 

109   22   48 

1820 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.26  .19 

.12 

.1* 

.19 

.10 

.19 

.24 

.22 

.15 

.10 

.23  .06  .10 

.16 

.20 

.18 

.16 

.19 

.12 

.13 

.23 

.19 

.12 

.17 

.17 

.11 

.20  .14  .14 

4.90 

MIND 

95  152 

61 

99 

126 

59 

132 

133 

122 

109 

51 

77 

23 

27 

45 

56 

109 

79 

57 

38 

91 

151 

148 

123 

120 

110 

128  121   42   69 

2753 

DENISON  0AM 

EVAP 

.33  .20 

.12 

.16 

.13 

.19 

.25 

.30 

.15 

.11 

.12 

.14 

.10 

.09 

.1* 

.16 

.10 

.18 

.13 

.12 

.24 

.23 

.19 

.14 

.14 

.09 

•   .58  .16  .021 

5.01 

MIND 

191  15* 

64 

93 

120 

91 

230 

238 

169 

9* 

37 

77 

25 

20 

33 

84 
70 

145 

72 

64 

47 

186 
73 

217 

134 

156 

169 

155 

186  132   45:  42l 

3470 

MAX 

76   51 

60 

63 

68 

76 

76 

73 

72 

63 

68 

68 

66 

6T 

68 

72 

73 

72 

70 

74 

70 

72 

68 

68 

64   56   54   55      67.5 

MIN 

46   3* 

37 

*2 

53 

52 

61 

63 

53 

39 

42 

45 

45 

45 

44 

47 

52 

54 

91 

*8 

56 

61 

60 

62 

61 

62 

4*   38   38   42      49.2 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.23   • 

ft 

.56 

.14 

.10 

.22 

.27 

.23 

.16 

.10 

.23 

.10 

.12 

.16 

.17 

.18 

.17 

.IS 

.09 

.15 

.22 

.24 

.16 

.13 

.13 

.13  .24  .12 

.16 

5.06 

MIND 

10* 

200 

57 

88 

148 

39 

140 

159 

158 

138 

39 

105 

37 

29 

31 

58 

116 

97 

78 

29 

95 

177 

162 

133 

130 

112 

146 

152   48 

69 

3074 

MAX 

79 

• 

• 

63 

65 

73 

77 

80 

76 

7* 

65 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

75 

75 

64 
*8 

75 

75 

76 

74 

75 

77 

72 

61   59 

65 

71.5 

MIN 

*T 

- 

3* 

44 

54 

56 

60 

68 

40 

39 

43 

*5 

49 

46 

45 

47 

50 

50 

47 

59 

60 

59 

57 

45 

37 

36 

3S| 

48.4 

LAVON  DAM 

EVAP 

.33 

• 

4 

.58 

.15 

.10 

.19 

.33 

.25 

.16 

.10 

.23 

.13 

.12 

.1* 

.17 

.22 

.16 
117 

-80 

.07 
30 

109 

.24 

.21 

.20 

.16 

.19 

.10 

.23 

.14 

.15 

5.39 

MIND 

126  201 

« 

117 

163 

80 

188 

239 

227 

160 

41 

116 

60 

28 

26 

58 

133 

222 

21. 

166 

161 

182 

178  186   63 

71 

3614 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.19!  • 

ft 

.57 

.09 

.15 

.18 

.2* 

.22 

.15 

.12 

.24 

.09 

.09 

.21 

.12 

.13 

.14 
88 

'11 

.11 

.13 

.24 

.19 

.15 

.11 

.18 

.11  .23,  .19  .13 

4.95 

MIND 

129  161 

77 

97 

141 

84 

155 

165 

182 

115 

40 

86 

36 

39 

*9 

29 

75 

41 

109 

126 

156 

114 

115 

153 

1**!  175   72|  62 

3065 

MAX 

72   - 

• 

60 

64 

76 

7* 

76 

76 

71 

67 

75 

68 

71 

69 

70 

72 

72 

78 

69 

74 

7* 

74 

75 

72 

75 

66   57   57   65 

70.3 

MIN 

46   > 

- 

31 

46 

56 

60 

63 

6* 

*2 

42 

46 

48 

*7 

43 

*4 

48 

51 

59 

50 

51 

69 

60 

62 

61 

61 

35i   30 

30   30 

49.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.41  .16 

.10 

.19 

.20 

.1* 

.24 

.20 

.21 

.16 

.1* 

.21 

.12 

.10 

.18 

.21 

.18 

.19 

.18 

.15 

.16 

.20 

.20 

.20 

.15 

.17 

.171  .17 

.12 

.17 

5.38 

MIND 

124  128 

51 

80 

119 

64 

HI 

105 

119 

77 

*7 

79 

33 

37 

44 

61 

86 

81 

75 

42 

80 

99 

120 

118 

110 

102 

130 

113 

35 

82 

2552 

MAX 

81   56 

58 

6* 

71 

71 

75 

77 

76 

73 

66 

71 

67 

70 

70 

70 

72 

72 

74 

70 

74 

74 

76 

73 

73 

74 

6* 

57 

60 

56 

69.5 

MIN 

46!  36 

34 

37 

46 

SO 

56 

57 

60 

*2 

*2 

43 

*3 

47 

45 

*6 

47 

50 

49 

*7 

90 

54 

57 

58 

59 

59 

*3 

38 

37 

37 

47.2 

STlLLMOUSE  MOLLOM  DAM 

EVAP 

.19  .0* 

.20 

.16 

.17 

4 

.25 

.27 

.27 

.16 

.13 

ft 

ft 

.42 

.21 

.11 

.17 

.14 

.1* 

ft 

.30 

.23 

.16 

ft 

.26 

.18 

ft 

.38 

.1* 

.59 

5.27 

MIND 

88   68 

38 

72 

109 

4 

178 

125 

1*8 

61 

29 

ft 

ft 

117 

39 

39 

62 

61 

3! 

« 

120 

105 

113 

* 

206 

109 

•   196 

37 

59 

2218 

>ACO  DAM 

EVAP 

.27   • 

.33 

.20 

.19 

.11 

.19 

.25 

.23 

.15 

.11 

.25 

.15 

.10 

.18 

.15 

.19 

.16 

.18 

.14 

.16 

.19 

.18 

.25 

.10 

.19 

.13  .26 

•  16 

.20 

5.39 

MIND 

86  107 

61 

102 

123 

56 

116 

132 

149 

72 

1* 

55 

36 

1* 

2* 

47 

75 

93 

28 

26 

63 

130 

118 

139 

151 

154 

183  155 

42 

71 

2642 

MAX 

79   . 

36 

62 

67 

75 

76 

78 

76 

70 

66 

79 

69 

72 

69 

70 

72 

72 

79 

09 

73 

74 

74 

74 

72 

76 

66i   57 

58 

59 

70.4 

MIN 

46   . 

34 

33 

47 

52 

59 

59 

62 

*2 

41 

45 

44 

*a 

*3 

*2 

50 

52 

55 

50 

90 

58 

50 

60 

59 

59 

46 

3* 

34 

35 

47.9 

•MlTNET  DAM 

EVAP 

.28  .17 

.11 

.16 

.19 

.10 

.18 

.22 

.25 

.15 

.14 

.20  .12 

.06 

.17 

.1* 

.18 

.17 

.13 

.15 

.19 

.20 

.22 

.12 

.11 

.18 

.12 

.23 

.15  .20 

4.99 

MIND 

103  112 

4* 

76 

108 

51 

114 

122 

157 

93 

26 

64 

39 

22 

3* 

40 

81 

79 

4* 

32 

84 

129 

132 

91 

87 

113 

130 

108 

36 

70 

2421 

MAX 

79   60 

58 

62 

68 

61 

76 

78 

77 

71 

66 

72 

70 

71 

71 

71 

72 

73 

8* 

89 

79 

75 

76 

86 

74 

85 

75 

61 

61 

58 

71.7 

MIN 

50 

36 

33 

35 

55 

55 

60 

61 

63 

*5 

51 

52 

49 

50 

*7 

47 

48 

51 

52 

92 

92 

56 

60 

60 

60 

59 

SO 

37 

36 

38 

50.1 

•    •    • 
EAST  TEXAS          04 

DA1NGERFIELD  *  S 

evap 

.22 

.18 

.10 

.16 

.13 

.03 

.15 

.12 

.01 

. 

.11 

.17 

.13 

.16 

.16 

.11 

.1* 

.10 

.0* 

.09 

.1* 

.13 

.13 

.16 

.13 

.07 

.22 

.03 

.1* 

.19 

3.62B 

MIND 

97  128 

48 

89 

92 

62 

95 

96 

82 

60 

37 

93 

66 

50 

41 

3* 

♦7 

31 

27 

41 

89 

91 

HI 

B8 

70 

61 

127 

106 

33 

17 

2125 

MAX 

75   52 

58 

63 

7* 

75 

75 

75 

72 

71 

70 

69 

65 

65 

66 

68 

70 

7* 

73 

72 

7* 

73 

71 

74 

74 

72 

68 

58 

58 

65 

69.0 

MIN 

47   34 

35 

41 

63 

58 

60 

64 

63 

*5 

49 

55 

46 

*5 

43 

45 

47 

56 

60 

56 

99 

60 

60 

63 

60 

62 

50!  38 

36 

39 

51.3 

SPVWGEP  DAM  B 

EVAP 
MIND 

.17  .06 

•  14 

.13 

.10 

.07 

.12 

.09 

.09 

.15 

.14 

.00 

.06 

.12 

.10 

.09 

.10 

.04 

.02 

,06 

.08 

.11 
35 

.12 

84 

.07 

55 

.06 
53 

.10 
61 

.10 
117 

.2* 

109 

.16 
46 

.12 

30 

3.01 

MAX 

79   69 

58 

62 

64 

75 

76 

77 

78 

77 

76 

68 

72 

76 

73 

75 

73 

73 

72 

76 

77 

77 

77 

70 

75 

76 

7* 

68 

60 

63 

72.3 

MIN 

33 

36 

36 

» 

43 

5* 

60 

62 

63 

60 

56 

59 

-  57 

5* 

93 

52 

32 

55 

64 

6t 

61 

62 

6* 

61 

39 

63 

62 

40 

19 

39 

54.2 

•    •    • 

°CCOS        05 

•€D  »LU»»  DAM 

EVAP 

.24 

.14 

.14 

.1* 

.13 

.12 

.22 

.20 

.23 

.16 

.15 

.10 

.1* 

.09 

.09 

.18 

.10 

.09 

.32 

.08 

.15 

.16 

.13 

.09 

.08 

.25 

.12 

.13 

.08 

.21 

4.51 

MIND 

171   30 

37 

63 

99 

42 

62 

84 

132 

10* 

62 

27 

90 

73 

29 

42 

50 

95 

65 

2r 

37 

43 

30 

43 

** 

129 

103 

41 

13 

136 

2076 

MAX 

67   60 

66 

6* 

65 

66 

66 

74 

67 

61 

65 

63 

61 

63 

69 

72 

70 

66 

64 

69 

64 

69 

69 

67 

66 

62 

63 

56 

57 

60 

65.0 

MIN 

43   16 

40 

46 

43 

41 

47 

52 

49 

39 

46 

44 

46 

46 

31 

52 

51 

51 

50 

46 

*T 

47 

48 

52 

94 

52 

*0 

37 

38 

46 

46.2 

'RITA 

IVAP 

.19  .12 

.13 

.23 

.17 

.14 

.18 

.16 

.05 

.27 

.10 

.14 

.1* 

.05 

.13 

.09 

.20 

.06 

.36 

.18 

.07 

.08 

.13 

.20 

.10 

.09 

.23 

.16 

.09 

.14 

4.42 

MIND 

26   64 

20 

20 

23 

21 

51 

20 

113 

106 

33 

20 

13 

24 

6 

n 

35 

11 

6 

10 

23 

3 

22 

11 

9 

32 

137 

38 

26 

16 

961 

»»» 

71   60 

62 

6* 

66 

69 

72 

65 

73 

60 

63 

64 

66 

64 

70 

75 

85 

72 

72 

/  .1 

72 

62 

65 

59 

6* 

39 

37 

35 

38 

60 

65,1 

M|M 

43 

)6 

36 

41 

44 

46 

46 

46 

47 

39 

41 

43 

43 

43 

*3 

53 

52 

46 

46 

46 

46 

43 

43 

46 

48 

46 

37 

36 

36 

32 

43.6 

•    •    • 

04 

.- 

(VAP 

.10 

.27 

.21 

.10 

.10 

.15 

.23 

.20 

.20 

.21 

.16 

.23 

.15 

.19 

.20 

.22 

.22 

.29 

.14 

.13 

.20 

.20 

.15 

.21 

.19 

.17 

.29 

.20 

.18 

.27 

6.92 

•  INO 

97  124 

74 

122 

115 

66 

105 

95 

104 

44 

44 

31 

43 

46 

ft 

S3 

68 

45 

25 

13 

4 

46 

9* 

1)4 

113 

84 

30 

30 

19 

29 

2019 

-»< 

78   60 

46 

6* 

70 

67 

74 

75 

76 

71 

71 

71 

72 

70 

70 

71 

71 

72 

74 

71 

76 

73 

72 

77 

71 

72 

71 

69 

59 

58 

70.3 

"IN 

44   15 

14 

13 

44 

,0 

54 

54 

59 

4* 

43 

43 

46 

52 

*• 

46 

47 

*7 

52 

3* 

92 

32 

53 

47 

" 

55 

42 

36 

15 

33 

46.4 

•  - 

'  'M 

..3 

.10 

.2. 

.0. 

.26 

.20 

.24 

.29 

.17 

.23 

.14 

.12 

.16 

.16 

.16 

.31 

.19 

.12 

.22 

.21 

.24 

.21 

.14 

.21 

.26 

ft 

.16 

.24 

6.11 

103 

46 

113 

99 

52 

125 

96 

116 

32 

42 

66 

29 

26 

13 

55 

8* 

100 

61 

40 

15* 

136 

136 

1  I" 

96 

104 

161 

93 

11 

106 

2691 

-./ 

7* 

60 

61 

64 

66 

66 

'4 

72 

77 

75 

69 

70 

67 

71 

75 

72 

72 

72 

74 

66 

74 

7* 

76 

74 

70 

74 

64 

• 

58 

59 

49.7 

M|M 

44 

*' 

17 

40 

« 

31 

33 

33 

6> 

54 

46 

43 

45 

45 

50 

49 

49 

49 

52 

50 

52 

55 

37 

59 

91 

62 

41 

" 

18 

37 

49.1 

*Oi,t_  -,..-,,                    or 

.  •►',»' 

.14   .11 

.11 

■11 

.20 

.03 

,10 

.71 

.26 

.13 

.14 

.11 

.10 

.11 

.21 

.12 

.19 

.04 

.11 

.10 

.17 

.16 

.14 

.1  l 

.09 

.06 

.24 

.32 

.16 

.20 

5.29 

M|«0 

116  144 

42 

40 

100 

4* 

111 

142 

147 

111 

57 

91   72 

54 

64 

26 

40 

34 

36 

35 

74 

107 

90 

101 

69 

10* 

159 

i  r* 

65 

61 

2661 

-<< 

•  >   14 

37 

63 

TO 

1> 

77 

60 

60 

73 

TO 

79   72 

73 

71 

71 

74 

76 

79 

«l 

76 

77 

77 

75 

76 

77 

72 

61 

61 

78 

74.0 

MIN 

44   IT 

IT 

32 

55 

41 

64 

44 

46 

47 

46   47 

50 

46 

46 

53 

52 

55 

|| 

95 

39 

59 

51 

61 

60 

49 

36 

17 

11 

90.3 

1  •* 

r<»» 

iff 

.14 

.11 

.04 

.11 

.20 

.27 

.Of  .14 

.20 

.16 

.16 

.12 

.10 

.10 

.07 

.12 

.11 

.12 

.10 

.12 

.02 

.15 

.1* 

.29 

.14 

4.41 

- 

• 

60 

l'.'. 

50 

40 

60 

110 

100 

60 

60 

70 

70 

90 

40 

70 

60 

40 

50 

60 

60 

90 

120 

70 

120 

220 

50 

50 

2510 

-    354 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER   1966 


Station 

Day  Of  Month 

1„0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

fiV* 

•   »   » 
SOUTH  CENTRAL       07 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.31 
92 

eo 

52 

.17 
155 

.17 
64 

.19 
94 
65 
32 

.21 
105 
73 
53 

.12 

68 
74 
54 

.21 

111 
76 
61 

.22 
111 
81 
62 

.28 
136 
81 
63 

.18 
76 
80 
50 

.20 
37 
69 
50 

.18 

43 
80 
50 

.20 
39 
80 
50 

.16 
37 
76 

49 

.19 
39 
75 
49 

.15 

44 
73 
49 

.16 
66 
75 
54 

.16 
75 
75 
55 

.16 
47 
82 
59 

.14 
24 

80 
58 

.17 
84 
80 
60 

.22 

106 
80 
60 

.20 
102 
80 
61 

.16 
117 
80 
62 

.15 
109 
80 
62 

.17 

105 
80 
61 

.23 

120 
74 
48 

.31 

141 

63 

35 

.11 

41 
64 
35 

•  19 

69 
51 
36 

5.67 
2437 
75.3 
52.5 

SOMERV1LLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.25 

62 

.11 

66 

.13 
39 

.16 
102 

.15 

132 

« 

.28 
163 

.22 

128 

.25 

156 

.17 
133 

ft 

.28 
38 

ft 
* 

.31 
35 

.13 

16 

.17 

17 

.11 

40 

.15 

70 

.08 
27 

ft 
ft 

.31 

86 

.12 

129 

.28 

126 

ft 

.34 
257 

•  15 

108 

ft 
ft 

.41 
230 

.17 
40 

.19 
59 

4.92 
2259 

•    •   * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

197 
81 
52 

.08 
178 
63 
33 

.17 
105 
70 
32 

.17 
160 
69 
55 

.02 
90 
69 
60 

.10 
80 
65 
60 

.14 
100 
80 
62 

.16 

80 
80 
65 

« 
ft 

.30 

414 

76 

54 

.09 
65 
78 
61 

.18 
83 
80 
62 

.14 
78 
80 
58 

.15 
76 
77 
51 

.14 

69 
74 
46 

.14 
81 
76 
50 

.15 
67 
79 
54 

.17 
79 
81 
59 

.11 
78 
81 
62 

.10 
69 
80 
57 

.17 
131 
79 
61 

.15 
130 
81 
64 

.15 
HI 
80 
58 

.22 
169 

80 
66 

.44 
130 
78 
63 

.17 
186 
76 
66 

.43 

244 

71 

56 

.24 
153 

62 
36 

.17 
62 
65 
35 

.09 
87 
72 
50 

5.09 
3532 
75.3 
54.8 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.15 

45 

83 
54 

.21 
164 
58 
35 

.06 
114 
58 
36 

.08 
49 
69 
38 

.11 
63 
68 
52 

.02 
45 
73 
57 

.18 
57 
82 
59 

.10 
50 
82 
62 

.02 
50 
79 
63 

.22 

100 
80 
62 

.11 
49 

76 
60 

.07 
48 
73 
59 

.06 
38 
72 
59 

•  14 
43 
80 
36 

.20 
32 
75 
50 

.09 
34 
75 
49 

.13 
42 

76 

50 

.02 
46 
76 
58 

.16 

40 
84 
46 

.13 

29 
86 
60 

.13 

30 
81 
58 

.12 
51 
81 
58 

.17 

54 
82 
60 

.17 
113 
82 

62 

.14 
10 
81 
62 

.09 
40 
81 
58 

.08 
95 
76 
58 

.40 

234 

69 

41 

.13 

71 
64 
37 

.11 
41 
66 
38 

3.60 

1897 
75.6 
52.6 

•    •   • 
SOUTHERN           09 

DILLET 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.26 

45 
83 
56 

.16 
77 
60 
42 

.14 
21 

68 
41 

.19 
49 
70 
42 

.20 
60 
77 
51 

.15 
35 

80 
56 

.20 
48 
81 
60 

.19 
49 
83 
64 

.22 
59 
84 

64 

.20 
39 
86 
60 

.18 
32 
77 
59 

.17 
22 

88 
57 

.14 
25 
83 
56 

.17 
23 
84 
64 

.16 
22 

80 
56 

.16 
16 
78 
54 

.11 
22 

78 
54 

.15 
41 
78 
59 

.15 
30 
83 
65 

.16 
19 
85 
66 

.14 
33 

84 
65 

.16 
49 
82 
65 

.12 

56 
82 
65 

.16 
62 

80 
64 

.14 
56 
79 
63 

.16 
48 
83 

62 

.14 
30 
75 
53 

.26 
78 
70 
41 

.13 
17 
73 
41 

.17 
31 
67 
36 

5.04 
1214 
78.7 
56.0 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
29 
80 
58 

.12 
10 
73 
43 

.21 

49 
74 
45 

.21 
31 
78 
54 

.18 

94 
80 
57 

.22 

50 
83 
60 

.20 
62 
85 
63 

.19 
54 

85 
63 

.14 
42 
91 
65 

.20 
13 
84 
63 

.10 
14 
85 
60 

.13 
13 
85 
59 

.13 
13 

80 
63 

.13 
35 

80 
65 

.15 

14 

80 
37 

.18 
18 
81 
58 

.14 
40 
78 
58 

.14 
43 
82 
60 

.12 
24 
85 
65 

.19 
33 
84 
63 

•  17 
54 
83 
63 

.18 
53 
S3 
64 

.15 
48 
80 
62 

.14 
65 
79 
60 

.16 
50 
82 
62 

.12 

60 
T7 
63 

.21 
20 
73 
54 

.12 

9 
69 
44 

.15 

17 
68 
43 

.10 
15 
73 
47 

4.77 
1071 
60.0 
58.0 

RIO  GRANDE  CITV  3  W 

EVAP 
WIND 

.17 

10 

.15 
68 

.15 

18 

.16 
36 

.06 
48 

.14 
30 

.18 
43 

.22 

47 

.17 
41 

.15 

12 

.06 
21 

.30 
25 

.09 
32 

.16 
16 

.11 
10 

.13 

6 

.11 
17 

.10 
25 

.13 

17 

.22 
13 

.11 
30 

.14 
35 

.22 
42 

.17 
48 

.13 
36 

.19 
31 

.19 

71 

.18 
14 

.18 
IS 

.06 

e 

4.53 

863 

«    ft   • 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
56 
85 
58 

.21 

152 
64 
40 

.17 
61 
70 
39 

.25 
98 
72 
43 

.22 

102 
75 

50 

.19 
66 
81 
55 

.24 
85 
84 
62 

.21 
97 
84 
63 

.27 
149 
S3 
62 

.18 
72 
89 
68 

.17 
96 
78 
66 

.15 

42 
86 
63 

.18 
94 
85 

62 

.12 
112 
79 
65 

.20 
85 
80 
55 

.17 
53 
81 
53 

.16 
39 
81 
53 

.21 
53 
82 

57 

.18 
69 

84 
58 

.14 
42 

SO 
59 

.19 
58 

89 
68 

.17 

78 
84 
68 

.23 

90 
83 
60 

.20 
93 
82 
60 

.16 
95 
78 
59 

.19 
81 
82 
58 

.19 
104 
83 

56 

.37 
164 
72 
37 

.19 
69 
67 
36 

.21 

60 
68 
40 

5.93 
2515 

79.7 
55.6 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
70 
81 
59 

.16 

34 
74 
43 

.19 
50 
73 
45 

.23 
73 
76 
55 

.11 
32 

81 
58 

.26 

56 
84 
65 

.18 
49 
84 
64 

.15 

75 
83 
65 

.30 
145 
81 
70 

.14 
20 
83 
69 

.18 
21 
84 
TO 

.06 
38 

.13 

46 
87 
67 

.16 

54 
80 
68 

.15 
28 
80 
61 

.18 
33 
81 
58 

.19 
31 
83 
62 

.13 
32 
83 

62 

.12 
33 

86 

'2 

.23 
35 

84 
64 

.20 
51 
82 
64 

.19 
50 
82 
64 

.11 
40 
81 
62 

.08 
53 
77 
64 

.16 
58 

82 
60 

.26 
27 

80 
61 

.20 
172 
79 
58 

.20 
31 
76 
42 

.15 

39 
67 
44 

.14 
33 

67 
31 

5.12 

1509 
60.0 
59.9 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENEO  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1966 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

C 

< 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

44 

35 

40 

41 

36 

44 

46 

48 

45 

40 

40 

40 

40 

40 

*5 

48 

49 

46 

40 

46 

46 

46 

44 

51 

50 

50 

40 

36 

38 

42 

43.2 

6  INCHES 

8  AM 

51 

45 

46 

47 

45 

47 

49 

50 

50 

45 

45 

46 

46 

46 

48 

50 

52 

52 

46 

48 

50 

50 

49 

52 

51 

52 

49 

44 

44 

46 

48.0 

12  INCHES 

8  AM 

59 

52 

53 

- 

16  INCHES 

8  AM 

- 

- 

57 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2  FEET 

8  AM 

57.5 

3  FEET 

8  AM 

62 

63 

55 

55 

58.8 

4  FEET 

6  AM 

64 

57 

60.5 

6  FEET 

8  AM 

66 

61 

63.0 

8  FEET 

8  AM 

66 

68 

63 

64 

65.3 

BUSHLAND  1  WSW  -  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.    VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 
SLOPE  1  *  TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 


Sftft  Reference  Notft*  Following  Station  Index 
-   357    - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


asernathy 

abilene  w3  airport 

ACkERL*    3    SE 
AOANSVtLLE 
*.3A>- 
ALEDO    a    SE 
ALICE 


'-.:-.  -  M 
AtARlLLO  wB 
AH I  ST AD    OAM 

ANC«EwS 
ANGLfTON 


SCO 


0034  0 
0050.  0. 
0120    0 


Kansas  'ass  2 

:ity 

UMSIKOK 

aRTnuN   CITY 

ASP£R«CMT 
ATMEN5 

. ■.!■*-; 

AJST]H    MS    AIRPORT 
..    REFUGE 

AVAL  ON 

Ultt 

=*>? =SF|EL2 

BAilInGER    1    Sw 
BAt«©R HEA 
BANKERS"!"- 

.  L     DM 
BATESvlLLS     3    S 
SAY    CITY    WATERWORKS 
3A**0w4 


9E0IAS 

BEEvlLLE    9    NC 
6ELTON  OA" 
BCNAVlOCS 
BEHAVIOES    7    s 
■f>:  =  ^«    :*- 

BENJAMIN 

BIC    LACE 


■        ' 
BIC    SPRING    I 

BIC    tffLLS 

Slants 

• 
6LU€ 


—TIP— 

ton)  i  te 

60"*S    t»Nt> 


!•'     #*••[:-.< 


•g*A,|6r. 


7',  - 

44  0 

0950  0 

0936  0 

MB*  0 

-991  0 

0996  0 

000  0 

00T  0 

017  0 

019  0 

- 

o*»  o. 


946     0 


HOWARD 
LAMPASAS 
SHACKELFORD 
PARKER 


BRAZORIA 

WISE 

POTTER 

VAL    VERDE 

CHAMBERS 

GRIMES 

ANDREWS 

BRAZORIA 

COLLIN 

JONES 

JACK 


tENED* 


JEFFERSON 


19 

09   DUVAL 

w 

09    DUVAL 

03    TARRAN 

'- 

02     KNO* 

re 

06     REAGAN 

T9 

06    REAGAN 

H 

01    HOWARD 

87    09    DIMMIT 

32    06    BLANCO 

92 

FANNIN 

MONTAOUF 
LIPSCOMB 

BREWSTER 

HUTCHINSON 

MOM T AGUE 
PED    RIVER 


MCCULLOCH 

HAPtL{ Y 

PALO   PINTO 
STEPHENS 
POBtPTSON 
lUfAfiMTflH 

• 
BURNET 

ettii 

SA6INT 


0»a»" 


95  30 
100  13 
95    SI 


99 

47 

101 

28 

101 

21 

101 

29 

101 

27 

99 

33 

91 

29 

100  32 
102    57 

101  27 


103 

00 

•I 

07 

S3 

96 

*n 

H 

7* 

100 

9* 

-.7 

49 

97 

97 

97 

B4 

»* 

00 

102 

:» 

fj 

II 

99 

"i 

100 

9B 

1 ' 

10] 

W 

H 

1  3 

71 

97 

'} 

9B 

16 

10? 

M 

-.i 

11 

9« 

17 

10] 

*:■ 

-.• 

"7 

■»» 

21 

»• 

7* 

it 

77 

•,. 

71 

•>• 

II 

-,• 

I  3 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Ml      «»     «» 


M.    0.    HOOD 

u  s  weather  bureau 

LEONARD  COLEMAN 
MBS.  BURNELL  N.  HtGGIN 
JOHN  D.  WILLETT,  JR. 
CHESTER  WILEY 
LEONARO  M,  MAMONEY 
WILLIAM  h.  HUDGINS 
MRS.  0.  LURLINE  FELOER 


C  IT 


OF 


„VIN 


S  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 
NT  BOUNDRT  ♦  WATER  CO* 


INDREWS  COUNTY  AIRPORT 
:iTY  OF  ANGLETON 
•ILLIAM  T,  ASHMORE 


ADIO  STA  K6UD 

ILL  LOVIL 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WILDLIFE  REFUGE 


CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
REEVES  COUNTY  WTR  D I  ST 
ELROY  SCHNELLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
RUSERTA  R.  BAZAN 
WILLIAM  S.  KLEMCKE 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


u 

5    0    A 

3IG    SPRG    F 

CI 

'Y    OF 

31G   SPRING 

HE 

D8ERT 

STANFIELO 

S.    hen 

RY    FOSHEE 

MRS    VERA 

CE    A    MUTZ 

»A    WOL 

-SCHLAEGER 

p. 

M.     CA 

YTRELL 

R. 

D.     TOMPKINS 

DWIGHT    F 

.    SPIES 

BIG    BEND 

.    MORGAN 

STOVALL 

°l 

3ANIEL 

1CIS    WILLBA 

BOYS    R 

FR 

FDDIE 

..    FRER1CH 

LEN 


KOTCH 


JOSEPH  I 
VIVIAN  . 
ECTOR  B 
MISS  JEAN  l 
M.  6*  STEIN 

CHARLES  V.  MURFF 

W.  F.  HEMBREE 

BEATRICE  R.  MOORE 

HA7LE  DOLLAR 

MRS.  DORA  E.  MABSHBURN 


cHARtif  *.  souvni  i 

L*    PAULENE    MCCARTOR 
LAURA    0.     WOOD 
E.     J.    OUON 


ANDER'.ON 

'AWFORD 

ICFS    f     HOWARD 

.'(      IAYI   01 

■ 
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TARRANT 

15 

32  58 

97  03 

565 

6A 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  7  NH 

373* 

03 

HUNT 

12 

33  12 

96  13 

610 

7A 

HAL  W.  ENGLISH 

GROESBECK 

3770 

03 

LIMESTONE 

1 

31  32 

96  32 

*7* 

8A 

BA 

ALVA  J.  SHREVE 

GROVE TON 

3779 

04 

TRINITY 

15 

31  03 

95  08 

323 

6P 

7A 

VERNON  H.  LOFTIN 

GRUVER 

3787 

HANSFORD 

36  15 

101  24 

3169 

6P 

ARTHUR  W.  EVANS 

GUNTER 

3822 

GRAYSON 

15 

33  27 

96  *5 

723 

6P 

FRANK  BROOKS 

GUTHRJE 

3621 

02 

KING 

10 

33  37 

100  20 

1770 

7A 

7A 

RUTH  B.  HUMPHREYS 

HACAN SPOR' 

1666 

0* 

RED  RIVER 

10 

33  23 

95  14 

315 

7A 

MRS.  H.  MARGARET  POOLE 

MALL  RANCH 

3871 

KERR 

4 

30  08 

99  36 

2280 

: 

THOMAS  C.  HALL 

MALLETTSVILLE 

397? 

07 

LAVACA 

6 

29  27 

96  56 

235 

LEO  BRIER 

HAMILTON 

3884 

03 

HAMILTON 

1 

31  43 

98  07 

1170 

7A 

7A 

W.  CLYDE  RAIBOURN 

HAMLIN 

?9<iO 

02 

JONES 

1 

32  S3 

100  07 

1718 

sp 

W.  G.  ROUNTREE 

HARLETON 

39*1 

04 

HARRISON 

10 

32  41 

9*  35 

290 

7A 

MRS.  BUNA  MAE  TAYLOR 

HARLJNGEN 

39*3 

10 

CAMERON 

11 

26  13 

97  41 

38 

7A 

MRS.  JEWELL  S.  CASEY 

HARPER 

395* 

GILLESPIE 

3 

30  IB 

99  15 

2060 

OTTO  RAHE 

HART 

397? 

01 

CASTRO 

10 

3*  23 

102  07 

36*2 

BA 

HORTIE  E.  LOMAN 

HARTLEY 

3981 

01 

HARTLEY 

2 

35  53 

102  24 

3915 

8A 

HOWARD  E.  BAKER 

HASKELL 

399? 

HASKELL 

1 

33  10 

99  ** 

1605 

7A 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAWKINS  1  E 

402" 

04 

WOOD 

12 

32  35 

95  11 

335 

7A 

JARVIS  CHRISTIAN  COL 

HEBBRONVlLLE 

4058 

09 

JIM  HOGG 

5 

27  18 

98  41 

565 

8A 

BA 

INACTIVE  4/19/65 

HEMPSTEAC 

40B0 

04 

WALLER 

1 

30  06 

96  05 

251 

BA 

J.  D.  SARTAIN 

HENDERSON 

40B1 

0* 

RUSK 

32  11 

9*  *6 

456 

8A 

7A 

WESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA 

4093 

03 

CLAY 

10 

33  *9 

96  12 

915 

7A 

HENRIETTA  FIRE  DEPT 

HEREFORD 

4098 

01 

DEAF  SMITH 

10 

34  4B 

102  28 

38*0 

7A 

7A 

:  h 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HEWITT  1  SE 

*122 

03 

MCLENNAN 

1 

31  27 

97  11 

642 

7A 

DEWITT  C  CHAPMAN 

4137 

03 

1 

31  59 

9B  02 

1095 

5P 

BA 

W.  fl.  HAMPTON 

HIGGINS 

4140 

LIPSCOMB 

2 

36  07 

100  01 

2569 

BA 

JOhNNY  H.  STEINLE 

HILLSBORO 

4182 

03 

HILL 

1 

32  01 

97  07 

550 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KH8R 

HlNDES 

4191 

09 

ATASCOSA 

26  *3 

9B  *B 

360 

: 

MA2IE  HINOES 

H1TCHLAND 

4198 

■11 

HANSFORD 

2 

36  30 

101  19 

3100 

8A 

H.  J.  OONOLINGER 

HONDO 

4254 

07 

MEDINA 

8 

29  21 

99  08 

901 

7A 

WALTER  H.  KNORR 

MONEY  GROVE 

42  S  7 

FANNIN 

10 

3-*    35 

95  54 

670 

c 

RICHARD  M.  MCCLEARY 

HORDS  CREEK  OAM 

*27B 

02 

COLEMAN 

3 

31  51 

99  3* 

1962 

BA 

BA 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORGER 

*2B0 

04 

JASPER 

7 

31  00 

9*  10 

110 

7A 

MRS.  JEAN  OATES 

IMOUSTON  WS  CITY 

4305 

08 

HARR 1 S 

14 

29  *6 

95  22 

41 

MID 

MID 

C   J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HOUSTON  WS  AIRPORT 

*307 

08 

14 

29  39 

95  17 

50 

MID 

Hit 

HJ 

u  s  WEATHFR  BUREAU 

H0U5T0N-ADDICKS 

HARRIS 

14 

29  46 

95  39 

91 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON-ALIEF 

*3U 

08 

HARRIS 

14 

29  43 

95  36 

C 

MRS.  ETHEL  G.  GRUBBS 

HOUSTON-BARKER 

*313 

08 

HARRIS 

29  49 

95  ** 

130 

7A 

L  ILL  IE  H.  FRY 

HOUSTON-DEER  PARK 

4315 

09 

HARRIS 

14 

29  43 

95  08 

35 

6P 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

*321 

08 

HARRIS 

14 

29  47 

95  26 

65 

7A 

WILLIE  HOFFMAN 

HOUSTON  INDEP  HEIGHTS 

4323 

08 

HARRIS 

14 

29  52 

95  25 

85 

7A 

ALTON  WILBORN 

HOuSTON-wESTBURY 

*325 

08 

HARRIS 

14 

29  *0 

95  28 

65 

7A 

ELIZABETH  HEMMI 

HOUSTON- NORTH  HOUSTON 

*3Z7 

08 

HARRIS 

It 

29  53 

95  31 

111 

9A 

ANDREW  F.  CRANDALL 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

*328 

08 

HARRIS 

14 

29  55 

95  08 

58 

8A 

JAMES  0.  GRANBERRY 

MOUSTON-SATSUMA 

4329 

08 

HARRIS 

14 

29  55 

95  37 

ue 

C 

JOHNNIE  W,  DOLEN 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

*331 

08 

HARRIS 

1* 

29  *8 

95  30 

7A 

ETHEL  C.  POWELL 

HUCKABAY 

*3*3 

03 

ERATH 

1 

32  21 

98  18 

1451 

HUMBLE 

*362 

08 

HARRIS 

1* 

30  00 

95  15 

98 

7A 

HOWARD  W.  BROWNING 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

4363 

06 

5UTTON 

30  23 

100  11 

2320 

6P 

ROY  VELOZ 

HUNT 

4374 

06 

KERR 

30  0* 

99  20 

1763 

7A 

CLAUDE  STARK 

MUNTSVILLE 

4382 

WALKER 

15 

30  *3 

95  34 

7A 

GEORGE  W.  8AISDON 

HJPST  SPRINGS 

4390 

03 

CORYELL 

1 

31  39 

97  *3 

1074 

7A 

LYMON  L  HOLLINGSWORTH 

MYE 

4*02 

06 

BLANCO 

3 

30  15 

98  3* 

1*56 

7A 

LEVI  A.  OEIKE 

IMPERIAL 

4425 

05 

PECOS 

31  16 

102  42 

2360 

5P 

c 

PECOS  COUNTY  WATER  0 1  ST 

INOIAN  GAP 

UI.1 

03 

1 

31  *0 

98  25 

1575 

7A 

c 

LOIS  W*  BYNUM 

IREDELL 

**76 

03 

BOSOUE 

1 

31  59 

97  53 

908 

c 

MRs  LA  MONA  L  BOYD 

JACKSBORO 

*sn 

03 

JACK 

15 

33  1* 

98  09 

1098 

5P 

7A 

c 

BERTRAM  FOX 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

4523 

0* 

SAM  AUGUSTINE 

31  18 

94  17 

323 

MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

4525 

CHEROKEE 

31  58 

95  16 

518 

7A 

RADIO  STATION  KEBE 

JAMES  RIVER  RANCH 

«S3B 

06 

MASON 

3 

30  32 

99  23 

1552 

7A 

CLARENCE  MC  DOUGALL 

JARRELL 

4556 

WILLIAMSON 

1 

30  *9 

97  36 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  Sw 

4563 

04 

JASPER 

1 

30  5* 

94  02 

290 

7A 

7A 

CARNES  R.  MANNING 

JAYTON 

4570 

02 

KENT 

1 

33  15 

100  34 

2010 

7A 

7A 

c 

TRAVIS  R  SMITH 

JEOOO  2  NNE 

<.S7S 

07 

BASTROP 

* 

29  50 

97  IS 

472 

6A 

BUr>  JOHNSON 

JEFFERSON 

»577 

'(. 

MARION 

10 

3?  *6 

94  21 

205 

c 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEwETT 

*591 

04 

LEON 

15 

31  21 

96  09 

7A 

c 

MBS.  ELNA  E.  LEAZER 

JOHNSON  CITY 

4605 

06 

BLANCO 

30  17 

98  25 

1187 

6A 

9fl 

PENICK  BROS.  LBR.  CO. 

JOURDANTON 

*647 

09 

ATASCOSA 

= 

28  5* 

96  33 

497 

6P 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 

JUNCTION 

4670 

06 

KIMBLE 

3 

30  30 

99  AT 

1760 

c 

HELEN  S,  COLEMAN 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

46T1 

06 

KIMBLE 

3 

30  30 

99  46 

1705 

Hit 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

JUNO 

4672 

06 

VAL  VERDE 

11 

30  09 

101  07 

1800 

7A 

GEORGE  A.  CHERRY 

JUSTIN  A  S 

4679 

03 

DENTON 

15 

33  02 

97  19 

720 

c 

MARVIN  F.  LUTTRELL 

KAFFIE  PANCM 

*6B2 

09 

JIM  HOGG 

? 

27  05 

98  35 

4B1 

SA 

BA 

MANUEL  A.  TREVINO 

KARNACK 

4693 

HARRISON 

10 

32  41 

9*  09 

230 

5P 

THJOKOL  CHEM  CORP 

1ABNES  CITY 

07 

KARNES 

13 

28  53 

97  5* 

393 

ALVIN  SALGE 

KATY  WOLF  HILL 

OB 

HARRIS 

1* 

29  5* 

95  50 

171 

7A 

LEROY  WILKINSON 

*705 

03 

15 

32  35 

96  19 

448 

7A 

LILLIAN  A.  HUBBARD 

KEMPNER 

4745 

LAMPASAS 

1 

31  0* 

98  00 

B86 

7A 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

4752 

KARNES 

13 

26  *9 

97  51 

263 

5P 

5P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEDAI.E  6  SSW 

4761 

15 

32  34 

97  1* 

735 

7A 

MAURICE  C.  ARCHER 

KENT 

-n' 

05 

CULBERSON 

9 

31  0* 

10*  1* 

4220 

MRS.  NORA  M.  BOYD 

KERBVILLE 

*780 

06 

KERR 

4 

30  02 

99  nfi 

1650 

7A 

7A 

ELVA  J.  HARRIS 

KILLEEN 

4791 

03 

BELL 

1 

31  07 

97  43 

796 

5P 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KINGSVILLE 

6810 

KLEBURG 

5 

27  32 

97  53 

62 

6P 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  IND 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

4619 

04 

NEWTON 

12 

30  37 

93  49 

175 

SP 

8A 

JAMES  R.  HARPER*  SR. 

4841 

0  2 

BORDEN 

3 

32  37 

101  13 

2610 

MRS.  CLIFFORD  JAMES 

KOPPERL 

4866 

03 

BOSOUE 

1 

3?  0* 

97  30 

z 

C.  H.  BIODLE 

K0UNT2E 

'.979 

-:u 

HARDIN 

30  22 

9*  19 

85 

z 

MBS.  RUTH  R£A 

KRESS 

1880 

SWISHER 

10 

34  22 

101  *5 

3477 

z 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

*903 

FAYETTE 

3 

29  55 

256 

6P 

8A 

MRS.  LENA  S.  CERNOSEK 

L»  PPyriP 

4920 

09 

ZAVALA 

8 

28  57 

99  50 

7*1 

BA 

8A 

z 

MRS.  INEZ  B.  CORNETT 

LA  TUNA  1  S 

'•931 

05 

EL  PASO 

11 

31  59 

106  36 

3800 

6A 

6A 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

4960 

02 

TAYLOR 

1 

32  14 

99  5* 

1765 

8A 

A.  T.  OLIVER 

LAKE  BRIDGEPORT  OAM 

*972 

03 

WISE 

IS 

33  13 

97  50 

68  5 

z 

W.  G.  MASSINGILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

OS 

MITCHELL 

3 

32  20 

100  55 

2100 

BA 

8A 

c 

TEXAS  ELECTBIC  SERV  CO 

LAKE  KEMP 

498Z 

oz 

BAYLOR 

10 

33  45 

99  09 

1175 

5P 

SHIRLEY  J.  BANKS 

LAMESA  1  SSE 

5013 

01 

DAWSON 

3 

32  42 

101  56 

2965 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

5018 

06 

LAMPASAS 

1 

31  03 

98  11 

1016 

7A 

RECTOR  A.  WOLF 

LANGTRY  NO  2 

50*9 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  *6 

101  34 

1340 

BA 

8A 

c 

BERNARD  E.  COLE 

LAREDO  NO.  2 

Mf. 

WEBB 

11 

27  31 

99  28 

491 

6P 

c 

JOHN  LEACH 

LAVON  DAM 

03 

COLLIN 

15 

33  02 

96  29 

504 

BA 

BA 

BA 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAMN 

5097 

02 

TAYLOR 

3 

32  08 

99  45 

1907 

7« 

MRS.  BEULAH  C.  SHORES 

LEAKEY 

5113 

06 

REAL 

B 

29  *4 

99  46 

1622 

C 

R.  S*  COX 

LEAKEY  NO  2 

511* 

REAL 

29  42 

99  50 

1600 

3P 

JOHN  A  RICKS 

LENORAH 

5]  58 

01 

MARTIN 

3 

32  16 

101  53 

GROVER  SPOINGER 

LEVELLAND 

5183 

01 

HOCKLEY 

1 

33  34 

102  23 

3550 

7A 

LOUIS  L.  OUNLAP 

LEWISVILLE  DAM 

5192 

03 

DENTON 

15 

33  0* 

97  01 

556 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193 

07 

1 

30  25 

97  01 

*60 

5P 

7A 

e 

EWALO  P.  LERCHE 

LIBERTY 

5 !  96 

08 

LIBERTY 

15 

30  03 

38 

8A 

THOMAS  E.  LEWIS 

LINDEN 

5229 

04 

CASS 

33  01 

94  22 

385 

7A 

PAUL  F.  GAMMRL 

LIPAN 

52*3 

03 

HOOO 

1 

32  31 

98  03 

930 

7A 

BUTLER  B.  IVES 

LIPSCOMB 

52*7 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  14 

100  17 

2430 

6P 

7A 

c 

nOR  MORROW 

LITTLE  ELM 

32  58 

03 

DENTON 

15 

33  10 

96  56 

345 

7A 

c 

MRS.  LILLIAN  M.  WITT 

LITTLEFIELO  NO.  2 

5265 

01 

LAMB 

33  56 

102  20 

3510 

8A 

84 

JOHN  A.  CRAWLEY 

LIVINGSTON  2  NNE 

52  Tl 

04 

POLK 

IS 

30  *4 

94  56 

178 

6A 

6A 

HAROLD  J.  HALEY 

527? 

LLANO 

30  45 

98  41 

10*0 

BA 

9A 

ERWIN  W.  LIGHT 

LOCKHART  z    NW 

5284 

07 

CALDWELL 

29  5* 

97  42 

518 

7A 

EMIL  F.  WILLMS 

LONDON 

5312 

06 

KIMBLE 

3 

30  *0 

99  35 

1695 

c 

JACK  C.  DAYTON 

LONG  LAKE 

5327 

04 

ANDERSON 

15 

31  39 

95  45 

2*0 

ft 

T.  V.  ROBINSON 

LONGvIEW 

53*1 

04 

GREGG 

12 

32  29 

9*  43 

345 

fia 

WAYNE  G.  MILLARD.  SR. 

LOOP 

5351 

01 

GAINES 

3 

32  5* 

102  25 

*P 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

■■359 

02 

MITCHELL 

3 

32  2* 

100  *3 

2285 

c 

JOHN  W.  KING 

LORENZO 

5363 

01 

CROSBY 

33  40 

101  32 

3170 

BA 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELAOY 

5399 

04 

HOUSTON 

15 

31  07 

95  27 

295 

7A 

7A 

c 

JAMES  H.  CLICK 

LUBBOCK  9  H 

5*10 

01 

LUBBOCK 

33  42 

101  50 

3245 

5P 

bf> 

c 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

5*11 

01 

LUBBOCK 

101  *9 

325* 

HIE 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LUFKlN  FAA  AIRPORT 

'>'.?'. 

ANGELINA 

31  14 

281 

MID 

"If. 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULING 

■>*29 

07 

CALDWELL 

29  *1 

97  *0 

405 

8A 

BA 

IVAN  J.  MERR1TT 

LUL1NG  *  SE 

5*31 

07 

CALDwELL 

29  39 

97  35 

c 

W.  J.  MC  CLEAfiY 

LYNXHAVEN  RANCH 

06 

KERR 

29  56 

99  27 

1996 

7A 

C.  L.  SECOR 

5*61 

32  22 

96  06 

398 

c 

W.  M.  COVEY 

MADISONVlLLE 

5  477 

MADISON 

15 

30  57 

95  55 

230 

5P 

BA 

ROSS  MADOLE 

STATION 


MAGNOLIA 

MARATHON 

MARCO 

MARFA  CMARCO  ' 


MERIDIAN  STATE  PARK 

MERRILL  RANCH 

MERTZON 

MEXIA 

MIDLAND  WB  AIRPORT 


1 1  NCR 


.  WELi 


MISSION 
MOBEETIE  2  S 
M0L1NE 

MONAHANS 
MONTGOMERY 
MORGAN  3  WNw 
MORGAN  MILL 
MORSE 
MORTON 

MOSCOW 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 


NEW  SUMMERF 
NEWTON 
NIX  STORE 
NIXON 

NOGALUS  GUAI 
NORTHFIELD 
NOTLA  3  SE 
NOVICE  1  E 


OZONA 

OZONA 

6  WSW 

>ADUC 

>AINT 

ROCK 

'ALAC 

OS  FA 

'ALES 

INE 

>ALO  PINTO 

NO.  2 

>ANOALE 

PANHANDLE 

PORT  ARTHUR 
PORT  ARTHUR  WB  All 
•OPT  ISABEL 

'ORT  LAVACA  NO  2 
•ORT  MANSFIELD 
'OPT  0  CONNOR 
'OSSUM  KINGDOM  DAI 
'OST 

'OST  OAK  SCHOOL 
'OTEET 
POYNOR 
'Rade  Ranch 
'rair1e  mountain 

'RES1D10 
'RICE  2  SW 
'ROVIDENT  CITY 
'ROCTOR  RESERVOIR 


JITAOUE  2  SE 
JITMAN  2  S 
MNBOW 


COUNTY 


MONTGOMERY 
BREWSTER 

CONCHO 
JEFF    DAVIS 


MASON 

MOTLEY 
MOTLEY 
MATAGORDA 
SAN  PATRICIO 
BOWIE 


:LL1S 

IIDALGO 


BANDER 
MCLENN 
COLLIN 


PALO  PINTO 
HIDALGO 
WHEELER 
LAMPASAS 


COOKE 

BAILEY 

MILLS 
KNOX 
NACOGDOCHES 

NACOGOOCHES 
MORRIS 

CLAY 

CHEROKEE 

NEWTON 

LAMPASAS 

GONZALES 

HOUSTON 

MOTLEY 

OCHILTREE 

COLEMAN 

JONES 


WEBB 

YOUNG 

ARCHER 

LAMB 

ORANGE 

RUSK 

CROCKET 


CONCHO 

MATAGORDA 

ANDERSON 


PEEVES 
REEVES 
ECTOR 


CALHOUN 
WILLACY 

CALHOUN 


BRISCOE 

WOOD 

SOMERVEL 


31    26 
33    12 

35    1* 


1]  56 

32  01 

31  26 

32  35 


32  *7 
26  13 
34  31 
31    23 

31  35 
1*    30    23 

32  01 
32  23 
36    0  3 


33 


33  1  1 

?  9  I  1 

31  57 

33  42 


31  15 

32  56 

33  11 
)4  11 


28    38 

26    33 
26    26 


103 

15 

33 

10* 

07 

10 

104 

01 

96 

54 

96    37 

100    33 
100    33 


98  04 
96  IT 
00    ?6 


98    10 

01  28 

02  46 

0*  00 
95  00 
95    1* 


101    12 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 
Austin,   Texas    78723,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles,  Monfhly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dpily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C.  S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  00.         Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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27 
22 
30 
25 

0 
0 
0 
0 

.03 
.21 
.28 
.02 

-  .62 

-  .61 

-  .64 

.02 
.16 
.15 
•  02 

4 
28 
28 

3 

T 

2.5 

.0 

0 
2 
2 

0 

28 
29ft 

0 

1 

2 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

MIDLAND  4  ENE 
MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 
PAMPA  NO.  2 

59.6 
56.4 
55.1 
53.2 

M 

26.6 
20.3 
17.2 

20.5 
M 

43.1 
38.4 
36.2 
36.9 

M 

-  2.5 

80 
76 
75 
72 

7 
7 
7 
8 

10 
8 
3 

8 

30ft 
28 
29 
28 

669 
818 
888 
865 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
1 

24 
27 
29 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.08 
.18 
.10 
D   .40 

-  .47 

-  .41 

.00 
.08 
.18 
.10 
D   .20 

28 
28 
28 
28* 

.0 

.8 

4.0 

1.0 

4.0 

0 
0 

1 

2 

28 
28 

0 
0 

1 
1 

2 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PANHANDLE 

PERRYTON 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

51.7 
46,8 
56,  6M 
53.9 
57.0 

21.1 
19.3 
17. 8M 
23.5 
22.2 

36.4 
33.1 
37. 2M 
38,7 
39.6 

•  3.1 

72 
72 
76 
73 
77 

7 
8 

7 
8 
7 

3 
5 
3 

11 
9 

28 
lift 
29. 
28. 

30. 

875 
982 
856 
807 
777 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

8 
0 

1 
0 

28 
29 
28 
26 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

.22 
.31 
.04 
.12 
.03 

•   .38 

-   .70 

.12 
.16 
.04 
.12 

.03 

10 
28 
31 
28 

4 

3.3 

2.0 

.6 

1.3 

T 

2 

0 
1 

0 

29* 

28 

2 
2 

0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SILVERTON 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  *  SW 
TAHOKA 

53.1 

50.3 
47.3 
52.4 
56.3 

19.7 
19.8 
16.8 
22.2 
22.8 

36.4 
35.1 
32.1 
37.3 
39.6 

•  1.8 

73 
72 

71 
70 
81 

8 

7 

8 

20. 

7 

4 
3 

•  6 

6 
6 

29. 

29 

28 

29 

28 

878 
920 
1014 
851 
780 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

4 
9 
4 
0 

29 
29 
30 
26 
27 

0 
0 
2 
0 

0 

.10 
.22 
.25 
.06 

T 

•   .58 

.10 
.20 
.25 

.06 
T 

28 
28 
27 
27 
28ft 

.0 
2.2 

5.0 
.0 
.0 

0 
2 
5 

0 
0 

29* 
27 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

TULIA 
VEGA 

52.8 
48.4 

21.5 
17.4 

37.2 
32.9 

-  5.5 

74 
67 

8 
21 

8 
1 

29 

28 

856 
989 

0 
0 

2 

7 

26 
29 

0 

0 

.12 
•  03 

•   .82 

.10 
.01 

28 
28* 

T 
.8 

0 
T 

31* 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

37.2 

-  3.2 

.12 

-   .61 

1,3 

ft    ft    ft 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  W8  AIRPORT     //R 

ANSON 

ASPERMONT 

BALLINGER  1  SW 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

58.5 
59.9 
59.4 
61.6 
53.1 

30.7 
31.5 
29.0 
27.9 
25.1 

44.6 
45.7 
44.2 
44.8 
39.1 

•  1.5 
-  1.9 

83 
85 
84 
85 
79 

7 
7 
6 

7 
7 

9 
10 
13 

9 
11 

29 

29 

29 

29. 

28 

633 
602 
648 
623 

796 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

19 
17 
19 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 

T 

.08 

T 

.15 

-  1.21 

-  .91 

-  1.11 
•   .87 

.02 

T 

.07 

T 

.11 

25 

27 
27 
27ft 

9 

T 

,0 
,0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
C0L0RA00  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

51.8 
59.7 
61.8 
54,6 
53.4 

20.4 
30.6 
27.9 
28.3 
27.4 

36.1 
45.2 
44.9 
41.5 
40.4 

-  3.7 

78 
82 
83 
78 
84 

8 

7 

7. 
8. 
8 

10 
16 
10 
10 
14 

29. 

29. 

29 

28 

29. 

890 
612 
622 
723 
757 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

0 
0 
0 
0 

29 
19 
22 
19 
22 

0 
0 
0 
0 

0 

.13 

.04 

T 

.03 

.13 

-  1.40 

.09 

.04 

T 

.03 

.11 

28 

26 

4 

5 

27 

1.5 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

1 

0 
0 
0 
0 

29ft 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

59.1 
55.5 

57.0 
57,6 
56.0 

30.6 
25.5 
26.7 
29.2 
23. 3M 

44.9 
40.5 
41.9 
43.4 
39. 7M 

80 
81 
84 
82 
83 

6 
8 

8. 
8 

7 

16 
9 
11 
14 

10 

28 
29 
29 
24 

30. 

628 
751 
711 
662 
787 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 

18 
22 
22 
21 
25 

0 

c 

0 
0 
0 

.00 
.10 
.08 

T 
.00 

-  1.25 

.00 
.10 
.05 
T 

.00 

5 
27 
28» 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KEMP 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

56.9 

M 
57.2 
53.2 
58.  3M 

25.9 

M 
28.3 
24.1 

28. OM 

41.4 

M 
42.8 
38.7 
43. 2M 

-  2.7 

82 

78 
79 
85 

8 

7 
8 

7 

10 

12 
12 
12 

29. 

28 

30. 

29. 

727 

686 
809 
674 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

26 

20 
24 
22 

0 

0 
0 
0 
0 

,00 

.03 
.12 
.08 

-  1.33 

,00 
.05 
.03 
.12 
•  04 

4 
27 
28 
27 

.0 
,0 
T 
.1 

T 

0 
0 
0 
T 

T 

29ft 

30 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PADUCAH 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROSCOE 

54,9 
56.1 
53.2 
58.2 

27.9 
26.9 
23.1 
28.5 

41.4 
41.5 
38.2 
43.4 

•  4.2 

81 
80 
83 
83 

7 
7 
8 

7 

13 
11 

8 
9 

28 
28 
29 
29 

725 
723 
823 

670 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

22 
21 
2  6 

20 

0 
0 
0 
0 

T 

.05 

.22 

T 

-  .75 

-  1.06 

T 

.05 

.10 

T 

27ft 

4 
10 

3 

T 

•  0 

•  0 

•  0 

T 
0 
0 
0 

27« 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

TEXAS 
DECEMBER 

1966 

Temperature 

Precipitation 

o  1 

<  1 

•  E 
oi  o 
S  E 

<  s 

0 

• 
> 
< 

•  § 

a  1 
a  a. 

J 
X 

o 

S 
* 

0 

S 

0 

a 

a 

a 

No-  of  Day. 

o 

t  z 

II 

O 

a 

Sno 

m.  Sleet 

No.  of  Doy» 

Station 

Mox. 

M 

n. 

| 

x  6 

S  0 

a 

• 

1 

o 

• 
1 

o 

s 

o 

s 

0 

o 
o 

?! 

'sJ 

a  * 

oJ 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

58.6 
55.5 
53.6 
56.7 
54.8 

29.0 
23.7 
22.6 
24.5 
25.8 

43.8 
39.6 
38.1 
40.6 
40.3 

-  3.5 

-  3.5 

82 
85 
79 
81 
82 

7« 
8 

7 
7 
8 

12 
8 
8 

11 
11 

29 

24 
24 
30* 
29 

653 
782 
828 
751 
758 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

19 
24 
25 
25 
23 

0 

0 
0 
0 
0 

.16 
.14 
.01 
.00 
.00 

-  .79 

-  1.20 

-  .89 

.11 
.07 
.01 
.00 
.00 

4 
23 
26 

.0 

•  0 

.1 

•  0 

•  0 

0 

0 

T" 
0 
0 

30* 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

WINTERS  9  NNE 

56,  1M 

56.3 

51.0 

54.3 

57.5 

24. 3M 

27.0 

24.8 

28.5 

23.8 

40.  2M 

41.7 

37,9 

41,4 

40.7 

•  3.2 

78 
84 
74 
87 
83 

8 

7 
8 
7 
8* 

8 
13 
12 
15 

8 

28 
29 
24 
24 
29 

745 
716 
830 
723 
751 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
5 

0 

0 

20 
22 
23 
21 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

.13 
.16 
.27 
.27 

.04 

-  1.18 

.08 
.06 
.15 

.10 
.03 

28 

5* 
27 
16 

4 

.3 

.0 

2.5 

T 

.0 

0 
0 
T 
0 
0 

27 

0 
0 

2 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

41.6 

-  3.1 

.07 

-  1.12 

.1 

#   *    * 
NORTH  CENTRAL      03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  0AM 
BENBROOK  DAM 

58.1 
56.2 
57.5 
60.8 
56,2 

27.1 
31.3 
33.9 
35.8 
32.5 

42.6 
43.8 
45.7 
48.3 
44.4 

-  4.0 

85 
84 
80 
84 
80 

7 
7 
8 
7 
8* 

12 

16 
16 
22 
16 

29 

29. 
24 
24 
24 

692 

662 
607 
528 
644 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
19 
14 
12 
19 

0 
0 

0 
0 
0 

.09 
.41 

1.33 
.85 

1.01 

-  1.28 

.09 
.29 
.50 
.37 
.54 

16 
16 
28 
8 
16 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 
4 
4 

0 

0 

1 

0 

l 

0 
0 
0 
0 
0 

BONHAM 
BOWIE 
BOYD  3  SE 
BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 

53.5 

55.6 
56.1 
58.5 
56.7 

33.1 
32.1 
28.8 
29.3 
29.4 

43.3 
43.9 
42.5 
43.9 
43.1 

79 
81 
84 
84 
84 

7 
7 
8 
7 
8 

14 
15 
11 
13 
15 

24 
24 
24 
24 
24 

678 
655 
701 
657 
681 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 
22 
23 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

2.89 
1.16 

1.89 

.07 

1.60 

-  1.45 

-  .55 

1.10 
.72 

1.36 
.07 

1.30 

16 
16 
16 
27 
16 

.0 

T 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
0 
2 

2 
1 
1 
0 
1 

2 

0 

1 

0 

1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

59.2 
65.4 
58.5 
59.2 
55.5 

30.6 
38.3 
34.3 
32.1 
36.2 

44.9 
51.9 
46.4 
45.7 
45.9 

•  2.9 

•  .6 

•  2.9 

-  3.5 

-  2.2 

82 
85 
84 
82 
82 

7 
6 
6 

7 
6 

17 
19 
14 
13 
16 

24 
13 
24 
25* 

24 

624 
433 
586 
610 
606 

0 
0 
0 
0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 

11 

16 
18 
13 

0 
0 
0 

0 
0 

.28 
1.10 

.83 
2.07 
1.08 

-  1.50 

-  1.99 

-  1.75 

-  1.14 

-  1.59 

.27 
.46 
.43 
1.25 
.50 

5 

16 
16 
16 
15 

.0 
.0 
T 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
3 
4 

3 

0 
0 

0 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

DEN  I  SON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 

EASTLAND 
EVANT 

54.6 

57.6 
58.3 
58.8 
61.6 

33.9 
34,1 
29.3 
25.2 
34.2 

44,3 
45.9 
43.8 
42.0 
47,9 

•  1.6 
-  3.6 

80 
81 
82 
83 
83 

7 

6 

8. 

8 

6 

16 
16 
14 
9 
15 

24 

24 

30* 

24 

29* 

642 
602 
659 
714 
539 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

15 
13 
23 
26 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.91 

2.26 

.34 

.05 
.03 

.07 
-  1.92 

1.14 

1.27 

.20 

.05 

.03 

16 

16 
16 
31 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

1 

0 
0 

2 

2 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  «c°Th  WB  AIRPORT   R 

GAINESVILLE 

GATESvILLE 

GEORGETOWN 

56.8 
55.6 
52.8 
60,  1M 
64.9 

34,9 
34,9 
29,0 
30.  5M 
37.5 

45.9 
45.3 
40.9 
45. 3M 
51.2 

•  2.4 
-  5.2 

80 
84 
80 

83 

6 

6 

8. 

6 

14 
15 
12 
12 
19 

24 
24 
25 

29 
24* 

603 
627 
741 
603 
441 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

14 
14 
21 
13 
10 

0 

0 
0 
0 

0 

1.71 
1.17 
1.04 
.30 
1.11 

-  1.18 

-  1.19 

.91 
.48 
•  54 
.22 
.55 

16 

15 
16 

30 
16 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
3 

1 

3 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE 
GOLDThwAITE 
■MMM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

61.0 
62.3 

57.0 

59.9* 

55.4 

32.3 
35.5 

26.6 
33. 7M 
33.2 

46.7 
48.9 
41.8 
46.  8M 
44.3 

-  4,0 

85 
80 
84 
83 
83 

6 

6* 
8 
7* 

7 

14 
12 
9 
14 
17 

24 
24 
24 
24 
25* 

582 

502 
717 
574 
652 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 

14 
24 

18 
.4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.16 

.24 

.09 

1.35 

1.23 

-  1.42 

.90 
.16 
.05 
.95 
.42 

16 
15 
31 
16 
28 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 

3 
4 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  T  nw 

GROESBECK 

"AM1LT0N 

HENRIETTA 

MICO 

53.8 
60.1 
59.9 
54, 7M 
60,9 

31.6 
34.8 
29.2 
27. 3M 
32.7 

42.7 

47,5 
44.6 
41. OM 
46.8 

-  3.5 

-  3.7 

79 
82 
83 
84 
83 

8. 

8. 

7 

7 

6 

16 
18 
12 
11 
13 

25* 

24 

24 

24 

24 

696 
543 
642 
748 
569 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

16 
11 
22 
23 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 

2.85 

.10 

.92 

.72 

-  1.32 

.75 
1.10 
.05 
.74 
.55 

16 
16 
31 
16 
16 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
0 
2 
2 

2 
2 
0 

1 
1 

0 
2 

0 

0 
0 

MILLSBORC 
MOCMOM 

>  »  / MAN 
KILLEEN 

LAVON  It" 

59.2 
58.4 
56.5 

H 
55.0 

34.1 
32.4 
32.6 
36.1 
33.2 

46.7 
45.4 
44.6 

M 
44.1 

•  2.6 

82 
81 
81 

SO 

7 
8* 

7 

8* 

15 
15 
15 
18 
18 

25* 
24 
25* 
29 

24* 

586 
608 
644 

654 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

15 
If. 
IS 
15 
17 

0 
0 

0 

0 

0 

.73 
.30 

1.73 
,60 

1.97 

•  1.59 

•  58 
.30 
.62 
.50 
.95 

16 
16 
16 
8 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
4 
2 
5 

1 

0 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

"ifctlN 

"C  6REG0B 

-     • :  >.nc  r 

■AM  "ELLS  FAA  AP 

61.7 
60.5 
55.0 
58.3 

57.0 

38.5 

32.8 
34.8 
35.3 

32.7 

50.1 
46.7 
44.9 
46.8 
44.9 

•  2.5 

84 
83 
81 
81 
83 

7* 

7 
6 
7 
7* 

18 
14 
15 
17 
15 

24 

24 

24 

25. 

24 

480 
580 
631 
573 
632 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 
14 

u 

17 

0 

0 
0 
0 
0 

1.57 

.62 

1.42 

2.35 

.18 

-  1.92 

-  .92 

.81 

.28 

.60 

1.22 

.10 

16 
16 
27 
16 
30 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
6 
1 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

muj  t-Aw 

OUSfY 

PILOT  POINT 

•;OIR 

51.1 

54.7 
52.3 
53.3 

58.9 

33.9 
29.5 
32.7 
31.0 
29.6 

46.0 
42.1 
42.5 
42.2 
44.3 

-  2.9 

82 
84 
80 
82 
S3 

7 
7 
S 

7 
7 

15 
13 
IS 
14 
IS 

24 

24 

24 

29* 

24 

603 
712 
699 
709 
645 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

14 

19 
11 
11 
14 

a 

a 

0 
0 

(1 

1.53 

.48 

2.18 

1.S5 

.16 

-  1.18 

.50 
.38 
.78 
.80 
.06 

16 

16 
28 
16 
31 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 
6 
3 
0 

l 

0 
2 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

»T|OH 
•I'.IV,  STAR 

"KID 

59.5 

57.7 
58. 1M 

31.7 
34.9 
29. 1M 

45.6 
46.3 
43.6M 

S3 

SI 
82 

7 
7 
7 

16 
12 
14 

29. 

24 

24 

606 
586 
661 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

15 
11 
21 

a 
a 

0 

.10 
2.43 

T 

•  1.16 

.10 
1.26 
T 

IS 
27 
26* 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 
3 

0 

0 
2 

0 

0 

1 

0 

V4-»I*,T',W4 
tTEPMtNVlLLt  ».   - 
ITlLLHOul*  HOLLOW  fc»» 

•  0» 

52. IM 
56.3 
57.  » 
45.  *M 

62.4 

31.7 
29.2 
31.3 
34. 2M 
35.) 

41. 9M 
42.8 
<•*.) 
50. OM 
48.9 

-  3.3 

-  2.4 

79 
82 
SI 
84 
85 

S. 

1 

8. 

7 
7 

14 
12 
11 
IS 
IS 

24 

25. 

24 

29. 

24 

722 

692 
639 
460 
518 

0 

0 

0 
0 
0 

1 

II 

0 
0 

'1 

1  1 
23 
1  l 
13 
12 

g 

0 
0 
0 

0 

1.99 
.67 
.30 
.86 
.92 

•   .69 
-  2.01 

•  92 
.42 
.10 
.36 

•  33 

16 
16 
16 
16 
31 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
1 
3 

4 

2 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

•  «»V'rw,i*TO*) 

41.0 
•   • 
9(.« 

34.9 
27.9 
33.9 
34.3 

35. • 

49.0 

41.7 
47.0 
47.6 
47.3 

-  1.2 
•  4,4 

-  2.7 

S3 
84 
79 
82 
82 

6 

S 

S. 

6 

6 

19 
13 
13 
15 
14 

24 
24 
24 

/<• 
24 

505 
721 
564 
557 
956 

<l 

0 

II 

0 
0 

0 
0 

'1 

0 
0 

12 
21 
12 
10 
12 

0 

0 

It 

0 
0 

1.93 

.09 
.61 

.49 
1.11 

.  1.24 
-  1.2S 

•  2.29 

1.02 
.05 
.23 
.22 
.63 

16 
16 
16 
IS 
16 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
3 

2 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

I  RfflMMM  Not**.  Following  Station  lnd»x 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER   1966 


Temperature 

Preci 

Dilation 

•  6 

j? ! 

®  o 

<  s 

•  E 
Ol  => 
g  E 

;  J 
<  s 

e 
en 

0 

• 
> 
< 

•  1 

ii 
II 

a   ii: 

X 

£ 

* 

0 

9 
0 

a 

0 

a 

B 

a 

No.  of  Days 

0 

0 

•  i 
U 
|| 

a  it 

a 
o 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

N 

in. 

"o 

1"? 
a   o 

K  (5 

S  o 

a 

1 

1 

o 

ft 

1 

o 
o 

•g! 

Si 

si 

ol 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

55.7 
59.5 

31.2 
33.3 

43.5 
46.4 

-  2.3 

81 
84 

8* 
7 

14 
16 

24 
24 

668 
587 

0 
0 

0 
0 

20 
15 

0 
0 

.67 
.39 

-  1.45 

.24 
.16 

16 
31 

.0 
.0 

0 
0 

3 

2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

45.3 

-  2.3 

1.03 

-  1.38 

T 

*   «   » 
EAST  TEXAS         0* 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

64.0 
60.6 

58.3 

60.* 

41.3 

39.5 

35.* 
36.5 

52.7 

50.1 

46.9 
48.5 

82 
81 

80 
82 

7. 
7ft 

8 
8 

19 
17 

18 
19 

24 
24 

25. 
24. 

412 

480 

571 
524 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

8 

8 

12 

11 

0 
0 

0 
0 

.90 
2.12 

4,38 
2.02 

-  2.80 

.30 
.68 

1.07 
.85 

4 
16 

9 
16 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

* 

5 
9 

* 

0 

1 

3 

1 

0 
0 

I 

0 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

53.3 
61.1 
60.8 
62.3 

60.3 

32.8 
37.9 
39.5 
38.6 
3*. 6 

43.1 
49.5 
50.2 
50.5 
47.5 

77 
82 
83 
83 
83 

7 
7 
7 
7 
7 

14 
20 
21 
21 
17 

24 

29. 
24 
24. 
25 

676 
496 
476 
469 
560 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

17 

9 

9 

9 

11 

0 
0 
0 

0 

0 

3.62 
3.45 
1.69 
3.04 
2.06 

1.18 
1.69 

.80 
1.13 

.87 

16 

9 
15 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
5 
6 

3 
2 

1 
2 
1 

1 
1 

0 

2 
0 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY  1  N 
EVADALE 
FAIRFIELD 

60.3 
58.9 
55.7 
61.3 
62.4 

38.3 
38.9 
32.8 

40.2 
37.9 

49.3 
48.9 
44.3 
50.8 

50.2 

82 

80 
83 
80 
82 

7 

7. 
7 
8 

7 

19 

17 
14 
20 
16 

24 
24 
24 

14 
24 

502 
513 
658 
458 
479 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

11 
11 
17 
10 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.58 
2.60 
2.78 
3.49 
2.33 

1.97 
1.06 
1.28 
1.39 
.81 

27 

30 

28 

9 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

s 
* 

6 

* 

3 
2 
2 
3 
3 

1 
1 
1 

1 

0 

FRANKLIN 
FRANKSTON 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETON 

57. 1M 
57.2 

M 

33.3 

34.1 
32. OM 

45. 2M 
45.7 

M 

80 
80 
82 

8 
8 
8. 

13 

17 
20 

25* 

24 

14* 

627 

608 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

15 
15 

0 
0 
0 

4.36 
4.25 
1.15 

1.33 

1.34 

.78 

28 
28 
31 

T 

.0 

.0 

T 
0 
0 

30. 

6 

8 

3 

4 
3 
1 

1 

1 

0 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

62.1 
56.7 
60.8 
60.0 
58.6 

38.5 
33.9 
38.6 
37.0 
36.0 

50.3 
45.3 
49.7 
48.5 
47.3 

•  2.8 

82 

78 
82 
80 
81 

8ft 

7 

8* 

8 
7ft 

21 
15 

20 
20" 
20 

24 

24 

25* 

24 

25 

472 
612 
490 
521 
560 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 

9 
1* 

9 
11 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.99 
3.38 
2.94 
2.66 
2.56 

-  1.48 

-  1.35 

.90 
.88 

1.64 
.63 

1.05 

9 

28 

9 

9 

31 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
5 
6 

* 

2 

3 
2 
2 

2 

0 
0 

1 

0 

1 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

60.5 
56.6 
63.3 
61.1 
58.1 

37.0 
36.9 
*1.2 
36.2 
35.1 

48.8 
46.8 
52.3 
48.7 
46.6 

-  .4 

-  2.6 

80 
80 
79 
80 
82 

8* 

7 

7» 

8. 

8 

18 
18 
20 
17 
17 

14 

25. 

14 

14. 

24 

518 
578 
413 
525 

572 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

12 
12 

9 
10 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.83 

5.04 
3.80 
3.41 
3.69 

-  2.16 

-  .89 

1.97 
1.07 
1.47 
1.54 
.92 

9 

28 

9 

9 

28 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 

5 
6 
8 

2 
5 

3 
3 

* 

2 

1 
1 
1 

0 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

60.5 
60.0 
6*.Q 
56.8 
56.9 

35.3 

38.3 
39.9 
34.5 

30.8 

47,9 
49.2 
52.0 
45.7 
43.9 

-  2.1 

-  3.3 

82 
80 
83 
80 
81 

8 

7 
7 
8 
8 

17 
18 
18 
19 
11 

24 

13 

24 

25. 

25. 

539 
507 
428 
607 
666 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
11 
8 
13 
19 

0 
0 

0 
0 

0 

2.09 
2.20 
1.71 
3.75 
3.35 

-  1.26 

.85 
.66 
.89 
.93 
1.98 

16 
16 
16 
28 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
6 
9 

5 

1 

2 
1 
3 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
PALESTINE 
PINELAND 

55.3 

5*. 9 
59.7 
59.* 
60,  5M 

31.3 
32.9 
35.6 
34.5 
36. 3M 

43.3 
43.9 
47.7 
47.0 
48.  4M 

-  3.2 

•  2.3 

-  3.6 

82 
81 
80 
81 
80 

8 
8 
8 
8 
8* 

14 
12 
18 
14 
18 

25. 

24 

25 

24 

25 

683 
666 
547 
566 
526 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

19 
17 
10 
13 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

4.47 
3.68 
5.36 
3.03 
4,06 

.11 
-  1.07 

2.29 

1.79 

1.20 

.84 

1.73 

28 

28 

9 

28 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
10 
6 
9 

3 
2 

5 
3 
2 

1 
1 

1 

0 

1 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  NNW 

SPURGER  DAM  B 

SULPHUR  SPRINGS 

62.1 
59.1 
57.3 
60.0 
5*. 7 

38.1 
36.4 
34.6 
39.2 
32.4 

50.1 
47.8 
46.0 
49.6 
43.6 

80 
80 
80 
79 
80 

7 

8 

7» 

8* 

8 

17 
16 
13 
23 
14 

25 

24 

24 

29. 

24 

477 
542 
603 
486 
673 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

9 

12 

1* 
10 

16 

0 

0 
0 
0 
0 

3.05 
3.56 
4.88 
4.42 
3.32 

-  2.03 

1.17 
1.07 
2.20 
1.32 
1.24 

9 

17 

28 

9 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
5 
6 

5 

2 
3 

4 
4 
3 

1 

2 

2 

1 

1 

TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 

53.9 
56.3 
63.2 
57.3 

32.5 
34.1 
39.6 
33.6 

43.2 
45.2 
51.4 
45.5 

81 
80 
80 
80 

8 
8 

8. 
8* 

19 

15 
18 
14 

24 
24 
14 

25. 

674 
620 
439 
622 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

17 
16 
9 

18 

0 
0 
0 
0 

6.68 
3.23 

4.20 
2.75 

2.32 

1.01 

.84 

1.15 

28 

16 

9 

28 

.0 
•  0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

9 
5 
9 

5 

5 
* 
3 
3 

2 
1 

0 

1 

DIVISION 

47.8 

-  2.6 

3.31 

-  1.31 

T 

ft    ft    ft 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

60.8 
61.5 
63.* 
65. 3M 
57.9 

29.6 
30.5 
30.5 
28.  OM 
35.6 

45.2 
46.0 
47,0 
46, 7M 
46.8 

-  3.3 

-  1.5 

76 
84 
80 
82 
72 

2 

8 

21. 

7 
8 

11 
15 
16 
17 
21 

24 

13 
29 
29 

24. 

606 
585 
555 
562 
559 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

19 
18 
16 
21 
1* 

0 

0 
0 
0 
0 

.01 
.00 
.00 
.00 
.16 

-  .66 

-  .62 

.01 
.00 
.00 
.00 

.11 

8 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

l 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

59.9 
58.2 
6*. 9 
57.6 
61.  5M 

22.0 
24.7 
30.5 
27.1 
22. 7M 

41.0 
41.5 
47.7 
42.4 
42.  1M 

-  1.7 

74 
82 
85 
73 
75 

2 
8 

8. 
6 

7 

5 

11 
17 
14 

10 

29 

25. 

24 

29 

29 

737 
725 
531 
695 
700 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

28 
26 
19 
2* 
25 

0 
0 

0 
0 
0 

.10 
.00 
.00 
.04 
.12 

-   .45 

.10 
.00 
.00 
.04 
.10 

7 

27 

8 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

l 

0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

63.6 
62.0 
62.1 
61.1 
60.5 

20.0 
28.4 
23.6 
27.7 
26.7 

41.8 
45.2 
42.9 
44.4 
43.6 

79 
82 
82 

75 
76 

4 

7 

8 

8. 

3 

9 
12 
11 

9 
14 

29 
24 
25 
30 
29 

711 
608 
677 
630 
659 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
19 

26 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.00 

.00 

.06 

T 

.00 

.00 

.00 

.06 

27 
27 

T 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE 

61.0 
60.5 

20.7 
22.5 

40.9 
41.5 

77 
74 

2 
3 

6 
10 

24 
24 

742 
719 

0 
0 

0 
0 

27 
27 

0 
0 

T 
T 

T 
T 

26» 
24 

T 
T 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

!  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER   1966 


Temperature 

Precipitation 

f  j 

c  E 
a   o 
0  E 
o   "E 
<  2 

i 
> 
< 

it 

II 

a  i£ 

s 

X 

® 

0 

a 

S 
| 

■ 

0 

a 

a 

• 
« 

o> 

a 

No.  of  Days 

a  £ 

a 

£ 

o 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

M 

„. 

1 

a   o 

x  O 

1  5 

• 

0 

i 

o 

o 

1 

G 

to 

1 

o 
o 

ii 

5  | 

s  » 

MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 
PECOS 

penwell 

61.4 
52.8 
62.6 
62.9 
63.  OM 

27.8 
32.2 
35.3 
25.6 
29.5 

44.6 
42.5 
49.0 
44.3 
46.  3M 

80 
68 
80 
81 
79 

7« 
18 
8 

7 
7 

11 
11 
24 
12 
13 

24 

23 

25. 

29 

24 

624 
688 
490 
637 
S36 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
16 

11 

25 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
,00 

T 

T 

.00 

.00 

.00 

30* 
25 

T 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

68.  OM 

59.8 

60.2 

61.9 

64.1 

30. 6M 

28.8 

24.5 

27.2 

27.8 

49.  3M 

44.3 

42.4 

44.6 

46.0 

•  1.0 

85 
79 
76 
83 
83 

6 
6 
5 

6 

7 

11 
13 

14 

9 

24 
12 
28 
12 

479 

643 
695 
626 
584 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

19 
22 
24 

20 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

.00 

.00 

.00 

-   .40 

.00 

.00 

T 

.00 

T 

26* 

4 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

■INK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

58.6 
61.2 
60.3 
59.3 

24.8 
27.7 
25.6 
22.2 

41.7 
44.5 
43.0 
40.8 

72 

77 
79 
74 

6* 

6 
6 

7 

10 
14 

7 
10 

29. 
24 
24 
29 

715 
629 
676 
743 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

22 
20 
25 
27 

0 

0 
0 
0 

.00 
.09 

.00 
T 
T 
.06 

25* 

4* 
27 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

44.2 

-  2.7 

.02 

•   .54 

T 

*    •    # 
EDMARDS  PLATEAU    06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

65.1 
59.5 
62.5 
65.9 
67.2 

33.7 
27.3 
31.9 
34.0 
34.7 

49.4 
43.4 
47.2 
50.0 
51.0 

-  3.4 

-  1.5 

81 
80 
78 
78 
83 

22 
8 
23* 
22* 
22 

20 
11 
16 
15 
17 

11 
24 
29 
13 
12 

474 
663 
556 
466 
430 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
24 
19 

16 
16 

0 

0 
0 
0 
0 

.03 

.21 
.23 

.00 

-  2.40 

-  2.00 

.01 
T 

.10 
.07 

.00 

7* 
5* 
27 
8 

•  0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  «OOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

63.7 
65.3 
67.* 
65.7 
59.5 

29.3 
33.5 
33.1 
30.3 
25.3 

46.5 
49.4 
50.3 
48.0 
42.4 

82 
83 
81 
79 
81 

8 

6 
21 

7 
8 

11 
13 
17 
9 
10 

25. 
29 
13 
12 

29. 

576 
489 
450 
520 
691 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

22 
15 
17 
17 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 
.20 

.00 
.03 

.05 

.14 

T 

.00 

.03 

8 

8 

30* 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

OEL  RIO  MB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  Nw 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

65.2 
63.9 
62.5 
65.7 
65.0 

36.6 
30.7 
28.0 
34.5 
31.3 

50.9 
47.3 
45.3 
50.1 
48.2 

•  1.4 

82 
85 
78 
79 
83 

21 

7 

8* 
22* 
23 

23 
8 
10 
15 
11 

13. 

29 

23 

13 

13 

434 
531 
606 
464 
528 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
17 
23 
18 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

.04 
.00 
.18 

-   .78 

.04 

T 

.00 

T 

.13 

3 
5 

30* 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY  NO  2 

63.5 
64.6 
65.3 
62.4 
64.3 

27.4 
26.0 
27.2 
30.1 
33.2 

45.5 
45.3 
46.3 
46.3 
48.8 

-  2.0 
•  2.9 

82 

80 
80 
83 
80 

6 
8 

22. 

7 
22 

10 
10 
10 
16 
18 

24. 

12 

29. 

30. 

12 

605 
602 
576 
587 
493 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

20 
24 
22 
19 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
.00 
.19 
.15 

•  2.06 

•  2.20 

.17 
.00 
.06 
.07 

T 

8 

4 
8 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NC  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

67.3 
64.2 
65.  1M) 
61.6 

65.ee 

29.4 
30.0 

26.  7M 
31.6 

27.  6M 

48.4 
47.1 
45. 9M 
46.6 
46.  7M 

-  1.7 

81 
85 
84 
83 

80 

21 
7 
7 
7 

22 

11 
17 
12 
13 
11 

13 

31. 

29. 

23 

29. 

507 
565 
588 
564 
561 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
22 
22 
19 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

.14 
.04 
.00 
.03 

-  1.66 

T 

.11 

.02 
.00 
.02 

4* 

8 

9« 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

64.4 
64.  1M 
64. 9M 
64.5 
65.5 

27.5 
28.7 
27, 4M 
28.2 
29.9 

46.0 
46.  4M 
46. 2M 
46.4 
47.7 

83 
82 
79 

85 
80 

7* 

7 

8 

7 
20 

I 

9 
13 

9 
14 

29. 

12 

11 

29 

13. 

590 
541 
567 
576 
534 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
22 
25 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 
.00 

.00 

-  1.07 

-  1.12 

.06 

T 

.00 

T 

.00 

8 

30» 

30* 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PRADE  RANCH 
RANK  |N 
ROBERT  LEE 

BOCK  SPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

65.1 
60.0 
60.5 
64.8 
60.3 

27.9 
29.9 
25.7 
32.9 
28.3 

46.5 

45.0 
43.1 
48.9 
44.3 

78 
82 
84 
78 
84 

21. 

7 
8 

7 
8 

10 
10 
10 
11 
12 

13 
24 
28 
24 
23. 

564 
614 
677 
494 
638 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
20 
29 

15 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 
T 
.00 

T 
T 

27* 
3 

27* 
5« 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  At.GELO  «B  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

MMfU 

STERLING  CITY 
UVALDE 

61.0 
62.5 
63.9 
60.8 
61.2 

29.4 
31.3 
27.3 
24,0 
33.5 

45.2 
46.9 
43.7 
42.4 
51.9 

-  2.5 

83 
88 
81 
82 
84 

7 
7 
7 
8 
9 

10 
13 
10 
5 
19 

29 
13 
13 

29. 
12. 

614 
571 
590 
692 
410 

0 

II 

a 
a 

0 
0 
0 
0 
0 

20 

20 
21 
27 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 

.00 

.04 

-  .85 

-  1.18 

T 
.06 

T 

.00 

.03 

25* 

8 
10* 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

•ATEB  /ALLEY 

61.5 

23.8 

42.7 

S3 

8 

8 

29. 

685 

0 

0 

25 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MON 

46.9 

-  3.4 

.05 

-  1.62 

T 

.    #    . 

»OUTh  central      ot 

•  ».  A|»PO#T        b 
•L  REFUGE 

HMM 

62.6 
67.6 
68.1 
63.1 
63.1 

39.4 
43.2 
43.3 
39.3 
37.6 

51.0 
36.4 
33.7 
31.3 
50,5 

-  1.7 

-  1.6 
•  1.6 

84 
80 
84 
82 
80 

6 

7 

8. 

8. 

8. 

21 
23 
24 
22 
22 

24 

12 

12 

23. 

29 

433 
283 
313 
442 
462 

0 

'1 

a 
a 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

4 

7 

10 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

.87 
1.28 
1.44 
2.24 

.95 

-  1.66 

-  .79 

-  1.45 

.46 

•  84 

1.19 

1.24 

.71 

15 
16 
16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

2 
4 
2 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

1 

0 

U0*\J\  o*i»ti 

\  ChOISTI  ■«  AP    R 

• 

. 
45.0 
»7.1 
49.4 
47.1 

43.8 
39.3 
49.4 
46.9 
39.0 

58.3 
32.3 
34.3 
3*. 2 

33.1 

•  1.0 

84 
84 
81 
84 

84 

8 

7 
20 
22. 

7. 

26 
21 
30 
29 
20 

13 

14 

12 

13. 

13 

249 
417 
249 
267 
390 

g 

0 

'1 
1) 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

10 

3 

4 
10 

0 

■i 

0 

II 

'1 

.24 

2.03 

.00 

.18 

1.60 

-  1.66 

-  1.90 

.20 
.88 
.00 
.13 
.78 

16 
16 

16 
16 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 

1 

3 

0 
2 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

*||A 
"l»*lLLf 

«Ck:« 

45.4 

47.  4M 
71.3 

39.9 

4'>.»M 
44. } 

32.1 

34. IM 
53.9 

•-7.4 

•   .9 

84 
84 
86 
•4 

6 
6 
7 
3. 

20 
21 
19 
21 

24 
24 
12 

11 

404 
374 
320 
283 

0 

g 

i 

0 
0 

•l 

0 

8 
8 

9 

6 

0 
0 
0 
0 

1.73 

1.92 

.43 

1.66 

-  .91 

-  .77 

.63 
1.48 

.43 
1.33 

31 
16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 

1 

2 

2 

1 
0 
1 

0 

1 

0 

1 

%—  (Uf«r»nt*  NoUt  Following  Station  tnd*x 
1H6    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER   1966 


Temperature 

Preci 

pitation 

%   1 

o  .E 

"     0 

<s 

•  E 
S  E 

V    'c 

■ 

D 
0 

i 

> 
< 

"5 

•  i 

if 

a  i£ 

j 

fc 

• 

0 

a 

i 

* 

0 

a 

| 

a 

1 

0> 

■ 

No.  of  Doyi 

0 
0 

•  I 
I  z 

a.  E 

O  it 

0 

a 

o 

£ 
a 

Snc 

w.  Sleel 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

N 

In. 

1 

£  | 
«  6 
1  5 

a 

41 

1 

o 

« 
1 

O 

■ 

0 

s 

o 
p 

kl 

s  > 
Si 

ki 

a  3 

GONZALES 

HALLETTSVILLE 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

64.5 
69.  3M 
66.8 
71.0 
72.* 

36.3 

42.  OM 
36.0 
41.5 
47.5 

50.4 
55.  7M 

51.4 
56.3 

60.0 

.2 
-  2.2 

'  81 
84 

82 
85 
87 

8. 

6 

8 

7. 

7* 

20 
21 
18 
19 
25 

30. 
24* 
12 

13. 
13. 

468 
324 
429 
309 
230 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 

13 
7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.70 
.77 
.07 
1.12 
.47 

•  1.83 
-  1.63 

.45 
.28 
.03 
.96 
.43 

16 
30 
8 
16 
16 

.0 
,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

0 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

6S.3 
65.5 
65.5 
63.1 
69.5 

41.7 
38.4 
35.9 
40.3 
37.5 

53.5 

52.0 
50.7 
51.7 
53.5 

-  2.4 

82 
84 
83 
79 
85 

6 
6 

7 
8 

7 

21 
21 
18 
25 
16 

13 
13 
13 
13 
12 

385 
421 
460 
409 
377 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

11 

9 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.54 

1.85 

1.49 

.77 

.03 

-   .84 

.71 

1.40 

1.14 

.47 

.03 

16 
16 

16 
16 
27 

,0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

2 

2 
0 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

I 
1 

0 
0 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

65.2 
70.3 
63.9 
71.2 
70.0 

36.6 
38.8 
37.3 
43.5 

45.4 

50.9 
54.6 
50.6 
57.4 
57.7 

-  4.1 

83 
85 
83 
85 
87 

8* 
6 

7 
8 
9 

22 
22 
17 

24 
29 

14 
29 
13 
29 

13. 

450 
345 
462 
255 

265 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
9 
6 

4 

0 
0 

0 
0 
0 

2.43 

.56 

1.19 

1.08 

.16 

.16 

2.25 
.33 

.85 
.76 
.13 

16 
16 
16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
4 
3 

1 

1 

0 

l 
l 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

66.2 
64.2 
65.2 
65.5 
67.9 

48.5 
37.1 
34.2 
40.6 
39.6 

57.4 
50.7 
49.7 
53.1 
53.8 

-  3.0 

-  2.5 

-  2.7 

-  .4 

78 
81 
83 
83 
86 

8* 

7 
7 
6 
6 

31 
19 
18 
22 
22 

12 

29. 

29* 

24 

29 

266 
456 
485 
391 
378 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

5 

12 

15 

7 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.06 
.44 
.80 

2.98 
.79 

-  1.31 

-  1.49 

-  1.22 

-  1.38 

.47 
.35 

.70 

1.03 

.54 

4 
15 
16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

6 
2 

0 
0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

SINTON 
SM1THVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

71.0 
64.5 
68. 2M 

69.4 

46.4 
37.0 
37, OM 

42.8 

58.7 
50.8 
52.  6M 

56.1 

•  2.9 

87 
83 
83 

85 

8 

7 
7 

6 

27 

21 
19 

21 

13. 
14. 
13 

24 

256 
460 
389 

317 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

6 
11 
10 

7 

0 
0 
0 

0 

.39 

1.65 
1.00 

.89 

-  1.18 

.35 

.90 
.63 

.32 

16 
16 
16 

30 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

1 

4 
2 

4 

0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

DIVISION 

54.1 

•  1.3 

1.07 

-  1.49 

.0 

»   •   • 

UPPER  COAST        08 

( 
i 
t 

E 
E 

LVIN 

NAHUAC  TBCD 

NGLETON 

AY  CITY  WATERWORKS 

AYTOWN 

64.3 
65.0 
65.3 
65.9 

41.8 
42.0 
43.1 
41.6 

53.1 
53.5 
54.2 
53.8 

-  2.9 

86 
78 
81 
80 

6 

8* 

9 

9 

23 
26 
23 
25 

24 
14* 
24 
25. 

392 
365 
359 
363 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9 

e 

9 
9 

0 
0 

0 
0 

1.56 

2.05 
1.30 
2.24 

-  3.31 

.48 
1.14 

.38 
1.21 

9 

9 

27 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 

5 
6 

0 
2 
0 
1 

0 

1 

0 

1 

E 
C 
C 
E 
E 

EAUMONT 
LEVELAND 
ANEVANG  2  SE 
DNA  3  SW 
L  CAMPO 

M 
62.2 
66.6 
68.4 
68.  OM 

M 
37.5 
44.4 
42.5 
44,  1M 

M 
49.9 
55.5 

55.5 

56.  1M 

-  1.8 

81 
81 
82 
82 

7 

7* 
6* 
5 

18 
26 
22 

26 

15* 
14. 
14* 
29* 

488 
318 
323 
313 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

9 
6 

7 
7 

0 
0 

0 
0 

3.34 
2.49 
2.05 
1.75 
1.33 

-  1.69 

-  1.24 

-  .97 

2.25 

1.03 

.85 

.55 

.65 

9 

9 
16 
30* 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 

5 

2 

2 
2 

1 
2 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

F 

C 
y 
<■ 
L 

REEPORT  2  NW 

ALVESTON  WB  CITY        R 

OUSTON  WB  CITY         R 

OUSTON  WB  AIRPORT 

IBERTY 

65.0 
61.8 
63.4 
64.7 
62.3 

44,9 
50.2 
46.1 
43.7 
40.4 

55.0 
56.0 
54.8 
54.2 
51.4 

-  1.2 

-  1.7 

-  1.5 

-  3.8 

81 
74 
80 
81 
79 

9 

8. 

6 

8. 

8. 

27 
30 
27 
25 
22 

25 

24 
24 
24 
14 

337 
298 
344 
359 
425 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
1 
5 
8 
9 

0 
0 

0 
0 
0 

2.34 
1.99 
1.83 
1.53 
2.86 

-  1.90 

-  2.27 

-  2.83 

-  2.30 

.58 

.75 
.54 
.54 

1.20 

31 

16 
16 
16 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
5 
5 

1 
1 

1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

% 
\ 

ATAGORDA  NO  2 

EW  GULF 

RANGE  <•  NW 

ALACIOS  FAA  AIRPORT 

1ERCE  1  E 

67. 7M 

64.5 

61.3 

64,8 

65.4 

46. 7M 

40.0 

40.9 

44,3 

40,5 

57. 2M 

52.3 

51.1 

54.6 

53.0 

-  1.0 

-  2.2 

80 
80 
78 
80 
82 

8. 

8. 

7 

8. 

8 

26 
21 
25 
24 
23 

24* 

24 

30* 

13 

29. 

268 
415 
444 
351 
392 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

6 

9 

9 

6 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.26 

2.10 
4.02 
1.38 
2.10 

-  2.39 
•  1.28 

.63 

.76 

2.18 

1.01 

.76 

16 

16 

9 

16 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

5 
2 

3 

2 
1 
3 
1 
2 

0 
0 

1 
1 

0 

01NT  COMFORT 

ORT  ARTHUR 

ORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

ORT  LAVACA  NO  2 

ORT  0  CONNOR 

67.5 
61.2 
63.0 
66.6 

M 

46.8 
43.9 
43.9 
45.1 

M 

57.2 
52.6 
53.5 

55.9 

M 

-  2.8 

-  1.3 

83 
76 

80 
81 

6 

9. 
8 
8* 

24 
27 

26 
26 
30 

29 

25* 

13 

24* 

25* 

280 
393 
383 

307 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.72 

4.24 
3.39 
1.92 

-   .70 
.  1.70 

1.09 
2.52 
1.35 
1.36 
1.11 

16 

9 

8 

16 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 

5 

1 

2 
3 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

UGAR  LAND 

HOMPSONS  3  WSW 

ICTORIA  WB  AIRPORT     R 

63.7 
64.3 
66.5 

42.5 
42.0 
44.1 

53.1 
53.2 
55.3 

-  2.1 

-  1.9 

82 
83 
82 

8. 

7 
6 

23 
23 
26 

24 
14 
14* 

389 
388 
327 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8 
8 

7 

0 
0 
0 

2.17 
2.49 
1.24 

-  1.97 

-  1.37 

.97 
.81 
.83 

9 

9 

16 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

5 
2 

1 
2 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

54.1 

-  2.1 

2.18 

-  1.99 

.0 

•   #   » 

SOUTHERN           09 

LICE 

RMSTRONG 
ATESVILLE  3  S 
ENAVIDES  7  S 
ARRIZO  SPRINGS 

71.9 
74.  2M 
68.3 
69.9 
69.8 

44.1 
43. 9M 
33.9 
43.4 
39.5 

58.0 
59.  1M 
51.1 
56.7 
54.7 

-   .8 

87 
89 
84 
87 
85 

8* 
8 
9 
8. 

9 

28 
19 
19 
25 

20 

12 

13 
14* 
12* 
12 

262 
247 

429 
309 
334 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

5 

9 
16 

7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.40 
.25 

•  00 

1.08 

,00 

-  1.25 

-  1.17 

.10 
.25 
.00 
1.08 
.00 

30* 
8 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 

0 

1 

0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

ATARINA 

HARLOTTE  5  NNW 
OTULLA  FAA  AIRPORT 
RYSTAL  CITY 
ILLEY 

72. 7M 

71.1 

69.0 

68.6 

68.9 

41.  8M 

38.8 

40.8 

40.0 

37.6 

57. 3M 

55.0 

54.9 

54.3 

53.3 

-  1.8 

87 
87 
87 
86 
86 

7 
7 
7 
7 
8 

23 
17 
21 
22 

19 

11 

12* 

12 

11 

13 

252 
338 
338 
348 
379 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

7 
8 
8 
9 

10 

0 

0 
0 
0 
0 

.00 
.43 

T 
T 
.05 

-  1.51 

.00 
.33 

T 
T 
•  02 

16 

8 
31* 

9* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

AGLE  PASS 
NCINAL  3  NW 
ALCON  DAM 
ALFURRIAS 
DWLERTON 

66.5 
72.8 
70.9 
70.7 
72.5 

35.6 
36.9 
45.3 
43.7 
40.1 

51.1 
54.9 
58.1 
57.2 
56.3 

-  2.1 

-  1.1 

-  2.5 

84 
89 
88 
87 
88 

22. 
8 
8 

9 
7* 

18 
19 
26 
24 

20 

13* 
13* 
14* 
13* 
13* 

429 
335 

259 

281 
302 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

12 

11 

3 

7 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 
.00 

.oo 

1.53 
.00 

-  .94 

-  1.29 

.07 

.04 
.00 
.00 
.90 
.00 

4 
4 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

*EER 

71.0 

43.6 

57.3 

87 

8. 

18 

12 

286 

0 

0 

5 

0 

.57 

,44 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

TEXAS 
DECEMBER 

L966 

Ten- 

peralure 

Precipitation 

3   E 

;  ° 

<  s 

a   3 

S  £ 

•  c 

< 

's 

•  1 

a 

0  F 

a  it 

j 

X 

a 
a 

S 
* 

o 

0 

a 

S. 

0 

a 

■ 
• 

at 
a 

No.  o 

Days 

0 

«  I 

H 

o 

o 
6 

o 

Snov/,  Steet 

No.  of  Do/i 

Station 

Max. 

M 

n. 

1 

x  O 
1  % 

a 
a 

• 
1 

o 

0 

S 

o 

1 

o 

o 

5.J 

§  < 

1  > 

5  * 

si 

5  t 

PCAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

73.0 
68.5 
71.6 
70.6 
72.1 

41.9 
36.3 
**,7 
*2.5 
*0.8 

57.5 
52.* 
58.2 
56.6 
56.5 

87 
8* 
87 
88 
85 

23. 

8 

7 
7 
8* 

22 

19 
2* 
21 
21 

13 
11 
12 
13 
12 

279 
397 
261 
306 
290 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
13 

5 
7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

.18 

T 
T 

.81 
.00 

.18 

T 

T 

.81 

.00 

16 

* 
30* 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

TILDEN 

ZAPATA 

69.1 
73.5 
70.1 
73.* 

39.3 

*1.* 
39.8 
*6.5 

5*. 2 
57.5 
55.0 
60.0 

85 
90 
87 
87 

7 
7 

8. 
8 

18 
19 
21 
26 

12 
1* 
13* 
12 

361 
279 
339 
213 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

8 
8 
10 
3 

0 
0 
0 
0 

.5* 
.00 
.12 

.00 

.50 
.00 
.06 
,00 

16 

27 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

55.9 

-   .8 

.2* 

-  1.03 

.0 

»   •   • 

LOWER  VALLEY       10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

71.* 
73.1 
73.7 
72.5 
72.6 

50.7 
*7,0 
*7.2 
*8.7 
*5.1 

61.1 
60.1 
60.5 
60.6 
58.9 

-  1.8 

-  2.5 

8* 
85 
86 
86 
87 

8 
23* 

9 
8 
9 

30 
26 
28 
27 
25 

12 

1*» 

13 

13 

13* 

185 
216 

200 
208 
2*3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

* 
* 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.68 
.35 

.00 

T 

.05 

-  1.0* 

-  1.16 

•  *8 
.15 

.00 

T 

.03 

16 

* 

31* 
16 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

73. 9M 

69.* 

68,* 

73.6 

73.0 

**.1M 
5*. 9 
*9.3 
*7.0 
50.1 

59. OM 

62.2 

58.9 

60.3 

61.6 

-  2.2 

-  2.1 

-  1.3 

87 
81 
85 
87 
85 

23. 
9 
9 
9 

9 

2* 
39 
27 
26 
32 

13 

25* 

13 

1*» 
1*« 

2*5 
162 
2*6 
215 
175 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 
0 

3 
* 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
1.51 
.05 
.0* 
.15 

-  1.02 

-  .80 

-  1.29 

.00 
1.30 
.03 
.03 
.15 

16 
29 
27 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

HESLACO  2  E 

7*,0 

*9.6 

61.8 

85 

8 

29 

12 

17* 

0 

0 

3 

0 

.03 

-  1.23 

.03 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

60.5 

•  1.8 

.26 

-  1.20 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
RIO  GRANDE  CITY  3  W 


LOWEST  TEMPERATURE 
STRATFORD 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
TEXARKANA  DAM 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
7*    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WINNSBORO  6  SW 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
*    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
STRATFORD 


90 

DATE 

07 

-   6 

DATE 

28 

6.68 

.00 

3.*3 

DATE 

28 

5.0 

5 

DATE 

27 

$••  Referanc*  Nolei  Following  Station  lnd«« 
1(18    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
DECEMBER 

1966 

Station 

^3 
0 
H 

Day  of  Month 

12   3 

4   5   6 

7  |  8   9 

10  |  11  |  12 

13   14   15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22 

23   24 

25 

26  1 

27 

28   29   30 

31 

•   •   • 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

ACKERLY  3  SE 

AMARILLO  MB  AIRPORT    //R 

ANDREWS 

BIO  SPRING 

•  09 
.00 
.19 

.00 

T 

T 
T 

.02 

T 

T 

.01 

T 

.16 

.09 

BOOKER 
BORGER  3  » 
BOYS  RANCH 
BRAVO 
BROMNFIELD  NO  2 

.13 

.OB 

•  IS 

T 

.03 

T 

T 
T 

T 

.13 

.05 

.15 

T 

BULER  2  NE 
BUNKER  HILL 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 

.33 

.20 
.20 
.20 

.18 

.19 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 
.20 
.20 

.18 
.18 

COLOMATER 

CONLEN 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DARROUZETT 

•  25 

D   .50 
T 

.A8 
.63 

T 

T     .03 
T       D  .02 

T 
T          T 

•  20 

T 

T 
T 

.01 

T 
T 

T   D 

.07 
.10 

.22 
,A8 

T 
■  41 

.20 

T 
.12 

DINM1TT  6  E 
DIMMITT 
DUMAS 
FLOYDADA 
FLOYDADA  9  SE 

•  ZO 
.12 

.06 
.00 
.02 

T     T 

T 

T 

T 

T 
T 

.02 

.20 
.12 
.06 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

SARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

.33 

T 

.06 
.00 
.00 

T 

.02 

.03 

.02 

T 

T 
T 

.1A 

.04 

.12 
.02   T 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

•  20 
.08 
.19 
.02 
.28 

.06 

T 
.06 

T 

T 

.14 

.19 

T 
.21 

.08 

.02 
■  01 

H1TCHLAND 
LAHESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

.22 

.03 

T 
T 
.27 

T 

.03 

.02 

•  20 

.27 

T 

LITTLEFIELD  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  .8  AIRPORT       R 

.10 
.00 
.00 

.03 

T 

.02 

T 

.10 

.01 

T 
T 

HC  LEAN  3  E 

MIAN) 

MIDLAND  MB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  A  ENE 

MORSE 

.21 
.28 

.02 
.00 

T 

.02 

T 

.09 

.12 

.01 

T 
T 

.16 
.19 

MORTON 
HULESHOE  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 
PAMPA  NO*  2 

.08 
.18 
.41 
.10 

D   .AO 

T 

.10 
D  .20 

T 
T 

T 
T 

T 

.31 

T 

.08 
.18 

.10 
.20 

PANHANDLE 
PERRYTON 
PERRYTON  10  MNM 
PLAINS 
PLAINVIEW 

.22 
.31 

.3; 

.OA 

■  12 

T 

T 
T     .29 

.12 
.19 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 

.05 

T 

T 

.10 
.16 
.05 

.12 

.04  . 

T 

OUITAOUE  2  SE 
SEMINOLE 
SILVERTON 
SLATON  9  SE 
SPEARMAN 

.12 
.03 
.10 
.OA 
.22 

.03   T 

T 

T 

.02 

•  12 

.OA 
T 

T 

.10 

.20 

T 

STRATFORD 
SUNRAY  A  SW 
TAHOKA 
TASCOSA 
TULIA 

.29 

.08 

T 
T 
.12 

T    T 

T 
T 

T 
T 

T 

.25 

.06 
T 
T 
.02 

T 
.10 

UMBARGER 
VEGA 

.08 
.03 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

.01 

.01 

•    •    . 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT     lift 

ANSON 

ASPERMONT 

BALL1NGER  1  S- 

BENJAM1N 

.OS 

T 

.08 
T 
.06 

T 

T 

.01 

T 

T 

•  01 

.01 

.02 

.01 
T 

.07 
T 

.06 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE  2  NE 

CLARENDON 

COLEMAN 

T 
.19 

.2. 
.13 
.OA 

T 

T 

.02   .02 

.11 
.08 

.01 

T 

.OA 

.oa 
.12 

.03 

T 

T 
.09 

COLORADO  CITY 
CROMELL 
DICKENS 
ELECTRA 
FLOMOT  I  N 

T 

.17 

.03 

.13 

.00 

T 

T     .03 
.02 

•  10 

.07 

.11 

GAIL 

GUTHRIE 
HAMLIN 
HASKELL 
HORDS  CREEK  DAM 

.00 
.10 
.OA 
.08 
T 

T 

.10 
.02   T 
.03   T 
T     T 

T 

T 

.02 
.05 
T 

T 

JAYTON 

KNAPP  6  SW 

LAKE  ABILENE 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KEMP 

.00 
.09 
.03 
.00 

.09 

.09 

.01 

.02 

LAMN 
MATADOR 
MEMPHIS 
M08EETIE  2  S 
MUNDAY 

.00 
.03 
.12 
.19 
.08 

.03   T 

T 

T 

T 

T 

.19 

.03 

.OA 

.12 

.01        T 

NORTHFIELO 
NOVICE  1  E 
NUGENT  A  NH 
PAOUCAH 
POLAR 

.00 

T 

.90 

T 

.02 

.27 

T 

T     .01 

T 

T 

T 

T 

.23 
.01 

les  tollowing  Station 
369    - 
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TEXAS 

DECEMBER 

1966 

Station 

■0 
O 
H 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    | 

5    j    6 

7    |    8    |    9 

10   |   11    |   12 

13  |   14      15 

16  | 

17 

18 

19  |  20  1  21 

22  |  23  [  24 

25 

26  1 

27 

28   ]  29   1  30 

31 

POST 

OUANAH    5    5£ 
ROBY    1    ESE 
ROSCOE 
ROTAN 

.05 

.22 

.02 

T 

.16 

T 

.05 

T 

.11 

T           T 
.01 

.02 

.10 

T 

T 

.04 

.01 

.05 

T 
T 
.01 

SEYMOUR 

shamrock 

Shamrock  radio  kbyp 

SNYDER 
STAMFORD    1 

.14 
.2* 
.01 
.00 

T 

T 

.02 

.19 

.07 

.01 

•  04 

.01 
•OS 

TANPICO 
TESCO 

TRENT   2   ENE 
TRUBY    3    ESE 
TRUSCOTT 

T 

T 

T 

.16 

.00 

T 
T 

T 

T 

T 

.11 

T 

T 

T 
T 
T 
T 

.05 

turkey 

VERNON 
VOSS 

•Ellington 

•ichita  falls  ms  ap         r 

.13 

.16 
T 

.27 
•  21 

T 

.06 

.02 
T 

.06 

.10 
T                        .06 

.05 

.10 

T 

.02 

T 

T 
T 

•  04 

.15 

.09 

.08 

T 

T 

MICHITA    VALLEY    FARM    2V 
•INTERS    9    NN£ 

•  24 

.04 

.01 
.03 

.05 

.07 
T 

.01 

.09 

.01 

.05 

•         •        • 

NORTH  CENTRAL                03 

ALBANY 
ALEDO  A    SE 

ANNA 

ANTELOPE 
ARCHER   CITY 

•  09 
1.30 
1.65 
.39 
.41 

T 

T 
T 
.03 

.02 

.06 

.09 
.85 

.71 
.16 
.29 

.14 

T 

.03 

.01 

.13 

.16 
.06 

.12 
.58 

•  04 

.04 

•  16 

•  26 

•  06 

ARLINGTON 
ARTHUR    CITY 
AVALON 
BAIRD 
8AR0.ELL    OAH 

1.21 

1.6T 
1.69 

T 
1.33 

.02 
.05 
.06 

.07 
.13 

T 

.06 

.49 
.76 
.54 

.43 

.43 

.03 

.06 

T 

T 
T 

•  31 

.11 

.10 

.09 

.13 

•  64                  T 

.50                  T 

.32 

.13 
.23 

•  23 

BElTON  DAM 
BENBROOK    0AM 
BONHAM 
■OKIE 
BOYO  3  se 

.65 
1.01 
2.69 
1.16 
1.69 

.02 

T 
•  06 

T 

T 

T 
T 

.03 

.37 

.10 
.04 

.16 
.54 

1.10 
.72 
1.36 

.45 

T 

T 

T 

T 

.02 

.12 

.16 

•20 

.06 

T                        .03 
.13 
1.03 
.04      ,02      .02 
.16 

•  13 
.18 
.29 

.06 

.20 

BRA20S 

BRECKENRIOGE 
BRIDGEPORT 
BROMNMOCD 
BURLESON   2    Si. 

.17 
.07 

1.60 
.26 

1.09 

T 

T 

.27 

T 

1.30 
.55 

.05 

.07 

.07 
.11 

.17 

.01 
.06 

•  IB 
.17 

BURLINGTON    3    MM 

CAMERON 

CARROLLTON 

CELINA 

CENTER    CITY 

2.07 
1.10 
1.36 
1.75 
.05 

T 

.12 

.01 

T 

.02 

T 
.02 

.16      T 
.07 

.05 

.04 

1.45 
.46 

.60 
.60 

.03 

T 

T 

.01 

.03 

T 

T 

T 

.17 

.02 
.13 

.06                  T 

•  69 
.54 
.75                   .25 

.16 
.31 

T 

Chalk  mountain 

ClEBUMnE 

Clifton  9  e 

COMANChE 
COORER 

.65 
.63 
.37 

.09 
2.60 

T 
.03 

.03 
.01 
.03 

T 

.01 
.01 

T 

.03 
.15 

.01 

.41 
•  43 

.02 
.75 

T 
•  39 

T 

.01                   T 
T 

.01 

T 
T 

.10 

.02 

.16 

.13 

.21 
.14 
,02 
1.53 

.07 
.01 

.04 

COPPERAS   COVE   NO  2 

CORSICana 

UANCALL 

attMM 

cross  plains 

.54 

2.07 
2.21 
1.49 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.09 
.16 
.09      T 

.35 

.05      .05 

1.23 
.72 
1.16 

T 

T 

T 

T 
.04 

T 

.10 

.14 

•  12 

T 

.29 
.91 
.16                  T 

.09 
.21 
.24 
.12 

i»..AS   .e  AIRPORT           //« 

DECATUR    2    SSa 
DtNIJON    DAM 
DENTON    2    SE 

I. 06 
1.05 
1.22 
1.91 
2.26 

T 
T 

.01 

T 
.04 

T 

.03 
.06 

T            T 
.60 

.50 

T 

.89 

1.14 
1.27 

T 

.19 

.03 

.02 

.02 

T           T 
T 

.03 

.30 
.45 
.03 
.55 

.63 

T                        .22 

.15 

.10 

,02 
•  24 

MLIH 

DUNDEE   6   nn. 
EAGLE    mtn   LAKE    Dam 

Halt 

.34 

.10 
1.72 

.05 
1.42 

T 

.03 

T 
.16 

T 
.01 

T 

.20 

1.21 
T 
.52 

T 

.04 

T 

.05 
.06 
•  13 
T 
.13 

.10 

.30                  T 

•  04 

.27 
.03 
.29 

>APM(AS,|LI.E 

>LD«lNCt 
'0*ttTIU»G    >    S 

.0] 
1.77 
1.71 

.32 
1.32 

T 
.04 

T 

.13 

T 

T 
.39 

T 

T 

•  67 
.91 
.04 
.85 

.03 
.05 

■09 

.02      .01 

.02      T 

T 

T 

T 
T 

.12 
■  1! 

.09 

•  32 

.03 
.98                 .29 

.27                   .02 
T           T 

,08 

.03 

.24 

.02 

-    .6    AIRPORT         R 

■  ILLI 
GOGCTCNM 

1.17 
1.26 

1.04 

.30 

1.11 

T 
T 
T 

.01 

.09 

.01 

T 
.06 

T           T 

.01 

T           T 

T 

.33 

.46 

•  02 
.61 
.94 

.55 

T 
■  16 

T 

T 
.02 

.05 

T 

.34 

.14 

.vi 

.06 

.12 

T                        .27 

.18 

.17 

.22 
.09 

T 

.20 

.08 

■UfCvlHJ    ,»- 

1.16 
.24 
• 
1.39 
1.21 

T           T 

T 
T 

T 

T 

.16 

.90 

.95 

•  37 

.01 
.01 

T 

T 
•  03 

T 

T 
T 

•  16 

.01 
.04 
.16 

.16 

.09 
T 

.19 
.42 

.10 

.09 

.06 
.26 

turrta 

■•■Alt". 

1.94 
2.69 

1.11 
.10 
.92 

T 
T 

.06      T 

.22 

T 

T 

T 
1.00 

T 

T 

T 
.05 

T 

.75 

1.10 
.70 
T 
•  74 

.10 
.02 

T 

T 
T 

T 

T           T 

T 

T           T 

T 

.17 
.10 
.52 
,01 
.13 

.71 
•  23 

.19 

.01                   T 
T 

.13 

.20 
T 

.09 
T 

•■1 
.'..I 

.'• 

■  >J 

i.ty 

.// 

T 
T             T            T 

.01 
.12 

.16 

T 

.03 

T 

.23 
.59 
.56 
.62 

T 
.96 

T 

T 
.10 

•  12 

T 

.07 

T 
T 
.19 
1.92 

.22 

.07 

.20 
.19 

■4*9?     U>4|«4| 

AAOMMM 

•  >1 
.IC 
.90 

l.y 

.01 

.',• 

T 
.06 

.03 

T 

1.20 

•  06 
.30 
1.39 
.62 

.01 

T 

T 

.09 

.09 
T 

.20 

.1" 

.02 

.19 

.40 

.11 

.04 

.21 

... 

T 

.50 

.70 

.99 

.91 

.16 
.04 

.02 
T 

T 
.01 

T 

.39 

.19 
,11 

.12 

.10 
.46 
.27 

.16 

.21 

.20 

.04 

.1. 

T 

.'.. 

.19 

.99 

.06 

.61 
1.20 
.26 
.99 

.09 

.01 

.17 
,11 

■  09 

,01 

.19 

.10 
.02 

.27 
.19 
.92 

..  .. 

..1 

1 

I 
.19 

T 
.»4 

T 

.02 

,TI 

1.22 

.04 

T 

T 
T 

.'II 

.12 

.02 

t                             .04 
.22 

.10 

.0? 
.19 
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DECEMBER 

1966 

H 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1  1  2  1  3 

4  | 

5  |  6 

7  |  8 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14   15 

16 

17  '  18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26 

27 

28 

29    30 

31 

MORGAN  3  WNW 

1.2V 

.12 

.42 

.75  . 

MORGAN  MILL 

T 

T     T 

NUENSTER 

1.57 

T 

.03   T 

.94 

.04   T 

.04 

.11 

.31 

.10  . 

HULL  IN 

.12 

.03 

T    T 

T 

.09  . 

NAVARRO  HILLS  0AM 

1.53 

.05 

.01 

.41 

.50 

T 

T 

.12 

.17 

.27  . 

NEWPORT 

1.10 

1.10 

OLNEr 

.48 

T 

.04 

T 

.38 

T 

.03 

.03 

OLNEV  5  NN* 

•  20 

T 

.20 

T 

T     T 

PALO  PINTO 

1.41 

1.25 

.16 

PARIS 

2.18 

T 

.13   T 

T 

.06 

.67 

.22   .01 

T 

.14 

.76 

.15  . 

PILOT  POINT 

1.85 

T 

•  04 

.08   T 

.80 

.04   T 

.02 

T 

.06 

.51 

.28  . 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

•  42 

.03 

.27 

.06 

.06 

PROCTOR  RESERVOIR 

•  IS 

.02 

T 

.05 

.01 

.01 

.01 

T 

.06  . 

PUTNAM 

•  10 

.10 

SUINLAN 

2.43 

.12 

.65 

.12 

.08 

1.26 

,20 

RAINBOW 

1.21 

.03 

.69 

.16 

.11  . 

RANGER  PUMP  STATION 

T 

T     T 

T 

T 

RED  OAK 

1.36 

T 

T 

T 

T 

.62 

T 

T 

.48 

.26  . 

RICHARDSON 

.»« 

T     .02 

T 

.48 

.05 

.41 

T 

RINGGOLD 

.62 

T 

.62 

T 

RISING  STAR 

ROANOKE 

1.57 

.04 

.85 

.21 

.26 

.21  . 

ROCKDALE 

2.45 

.09 

.15 

.02 

1.17 

.10 

.30 

.02 

.60  . 

ROCKWALL 

1.53 

T 

.10 

.57 

.03 

T 

.27 

.41 

T 

.15  . 

ROSEBUD 

ROSS 

1.02 

T 

•  03 

.35 

.24 

.40 

ROSSER  1  SE 

1.74 

.05 

.75 

.70 

.24  . 

SANGER 

1.41 

.01 

.96 

.32 

.12  . 

SHERMAN  PUHP  STATION 

1.95 

T 

.01 

,02   T 

.92 

.24   T 

.01 

T     T 

.10 

.32 

.13  . 

SLIDELL 

1.78 

.01 

1.35 

.03 

.14 

.25  . 

SPRINGTOWN 

.67 

.62 

.09 

.16 

STEPHENVILLE  6  S» 

.30 

.10 

•  OS 

.05 

.07 

STILLHOUSE  HOLLO*  DAM 

.86 

.03 

.36 

.36 

T 

.11 

.02 

STRAWN  S  NNE 

1.35 

T 

1.27 

T 

T 

.08  . 

TAYLOR 

•'2 

.02 

•  02 

T 

.17 

T 

.22 

T 

.12 

.02 

.02 

.33  . 

TEMPLE 

1.53 

T    T 

T 

.22 

1.02 

T 

.10 

.05 

.14 

TERRELL 

1.93 

.08 

.72 

.06 

.27 

.59 

.19  '. 

THORNTON 

2.63 

T 

.18 

.60 

1.05 

.12 

•  49 

.19  . 

THROCKMORTON 

.09 

T 

.05 

.04 

THURBER  5  NE 

.40 

.40 

TRENTON 

2.34 

.05 

T 

.98 

.07 

.20 

.83 

.21  . 

TROT 

1.91 

.94 

.58 

.19 

.20 

VALLEY  VIE* 

1.39 

.04 

.04 

.97 

T 

.06 

.15 

.13  ! 

WACO  DAM 

.61 

.04 

.03 

T 

.23 

.01 

.13 

.02 

.13  . 

WACO  WB  AIRPORT          R 

.4! 

T 

.01 

T 

T 

.22 

T 

.01 

.14 

.07 

NAXAHACHIE 

1.11 

.63 

.12 

.36 

T 

WEATHERFORD 

.67 

.02 

•  03   T 

.24 

.02 

T 

.11 

.09 

.01 

.15  . 

WHITNEY  CAM 

.39 

.02 

.02 

.05 

.11 

.03 

.16  . 

WOLFE  CITY 

2.42 

.10 

.70 

.06 

.22 

1.17 

.17  . 

•    WW 

EAST  TEXAS         04 

ALTO  9  SW 

3.64 

2.03 

T 

.89 

T 

.23   T 

T 

T 

T 

T     .49 

, 

ANDERSON 

.90 

.30 

.05 

.20 

.10 

.23 

• 

ATHENS 

2.12 

.02 

.37 

.68 

.45 

.34 

.20 

.06  . 

ATLANTA 

6.46 

T 

.27 

.0* 

.05 

.50 

.82 

1.01   .01 

.20 

.35 

2.87 

.34  . 

BEDIAS 

1.73 

.OS 

.28 

.22 

.73 

.19 

.03 

.07   .06 

.10  . 

BON  WIER  2  E 

3.84 

.02 

T 

1.80 

T 

.06 

.56   T 

T 

.26 

T 

T 

.12 

.04 

.98  . 

BOXELDER 

3.80 

.03 

.22 

.64 

.52 

.11 

.3B 

1.39 

.31  . 

BREMOND 

1.47 

T    T 

T 

.75 

.52 

.20 

T 

• 

BRONSON 

3.09 

.36 

1.05 

1.66  . 

BUFFALO 

2.45 

T 

.16 

.30 

.80 

.10 

.53 

T 

.54  . 

CANTON 

3.22 

.05 

.01   .15 

.01 

1.20 

.03 

.16 

1.35 

.26  . 

CARTHAGE 

CENTER 

4.38 

.31 

.15 

1.07 

.60 

•  92 

.05 

.02 

.18 

.30 

.22 

.07 

.49  . 

CENTERVILLE 

2.02 

•  44 

.07 

.03 

•  85 

.02 

.13 

.09 

.02 

.37  . 

CLARKSVILLE  2  E 

3.62 

.05 

.22 

1.18 

.61   T 

T     T 

.06 

.10 

.34 

.83 

.21  . 

COLDSPRING  5  SSW 

3.45 

1.69 

.97 

T 

.10 

.IS 

.11 

.40  . 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1.69 

.02 

.15 

.12 

.60 

.07 

T     .10 

.15 

T 

•  26 

• 

CONROE 

3.04 

T 

1.12 

T 

1.13 

T 

.36 

.17 

T 

.26  . 

CROCKETT 

2.06 

.03 

T 

.02 

.18 

.20 

.02 

.87 

.02 

T     T     T 

T 

.01 

.22 

.18 

.03 

.28  . 

DACUS 

2.68 

T 

.41 

.66 

T 

.86 

.06 

.22 

.13 

.02 

.28  . 

DAINGERFIELD  9  S 

4.58 

T 

T 

.61 

T 

.36 

.69 

.01 

.21   T 

.09 

1.97 

.27 

.20 

.17  . 

DEKALB 

4.83 

.01 

.02 

.22 

1.19 

.59 

.13 

.02 

.33 

2.12 

.22  . 

DEWEYVILLE 

3.63 

.16 

2.00 

T 

.75 

.08 

.20 

T     .32 

.12  . 

DIALVILLE  2  W 

2.60 

.19 

.70 

.09 

.01 

.36 

.19 

1.06 

• 

EDOM  1  NW 

2.19 

.27 

.77 

.07 

.18 

.68 

.22  . 

EMORY  1  N 

2.78 

•06   .01 

.83 

.06   .02 

.01 

.35 

1.28 

.16  . 

IMPALE 

3.49 

.10 

1.39 

.84 

.02 

.39 

.03 

.02 

.16 

.54  . 

FAIRFIELD 

2.53 

.06 

.02 

.81 

•  77 

.62 

.17 

.06  . 

FRANKLIN 

FRANKSTON 

GILMER  2  W 

4.36 

•  02 

.08 

.03   T 

.60 

T 

.33 

•  90 

.07 

.04 

.09 

.56 

1.33 

T 

.31  . 

GLADEWATER 

4.25 

.71 

•  46 

.33 

.56 

.16 

T 

.34 

1.34 

•  35  . 

GRAPELAND 

1.81 

T     T 

T     T 

.56 

T 

.80 

T 

.30 

.15 

• 

GROVETON 

1.15 

.13 

.24 

T 

T 

■  78  . 

HAGANSPORT 

3.27 

.03 

.19 

.89 

.45 

.08 

.38 

1.00 

.29  . 

HARLETON 

4.26 

T 

T 

.01 

.52 

.0* 

.51 

.67 

.16 

.07 

.15 

.18 

1.46 

•  47  . 

HAWKINS  1  E 

3.04 

•  09 

.43 

.88 

.04 

.52 

.65 

.43  . 

HEMPSTEAD 

1.99 

•  90 

.64 

.20 

.05 

.20  . 

HENDERSON 

3.38 

.25 

.05 

.23 

.63 

.15 

.08 

.30 

.68 

.05 

.76  . 

HORGER 

3.18 

.08 

T 

.16   .OS 

T     .04 

1.06 

.02 

•  49 

.40 

.09 

.04 

.13 

.62  . 

HUNTSVILLE 

2.94 

T 

L.64 

.58 

.05 

•  20 

.19 

.28  . 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

2.66 

.39 

.10 

.63 

.02 

.61 

.21 

.06 

.08 

.08 

•  46  • 

JACKSONVILLE 

2.56 

.42 

.62 

.06 

.36 

.05 

1.05  . 

JASPER  3  SW 

3.83 

.25 

.15 

1.97 

.05 

.11 

.05 

T 

1.25  . 

JEFFERSON 

3.34 

.05 

.<■> 

.24 

.87 

.11 

.17 

.94 

.48  . 

JEWETT 

2.47 

.09   T 

.16 

.03 

.81 

.08 

.32 

.98  . 

XARNACK 

5.04 

.11 

.02 

.60 

.07 

•  63 

.43 

.87 

.29 

.20 

1.07 

.75  . 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

3.80 

.04   T 

T 

1.47 

.08 

.03   T 

.27 

.03 

.03 

.24 

T 

•  87  • 

LINDEN 

6.02 

.80 

.05 

.15 

•  54 

.61 

.28   .02 

.20 

.34 

2.67 

.36  . 

LIVINGSTON  2  NNE 

3.41 

.01 

T 

T 

1.54 

•  87 

.14 

.10 

.03 

.16 

.56  . 

LONG  LAKE 

3.71 

T 

.15 

.12 

.08 

.76 

.87 

.48 

1.25  . 

LONGVIEW 

3.69 

.02 

.06 

.57 

.02 

.35 

■  58 

.03   T 

.14 

.14 

.16 

.92 

T     T 

•  66  . 

LOVELADY 

2.09 

.11 

.01 

.01 

.36 

.02 

.85 

,26 

.10 

.35  . 

LUFK1N  FAA  AIRPORT 

2.20 

■05   .10 

T 

.60 

.01 

T 

•  66 

T 

.06 

.01   .05 

.30 

T 

.36 

T    . 

MADISONVILLE 

1.71 

.18 

.18 

.89 

.12 

.22 

.12 

• 

MAGNOLIA 

2.93 

.11 

.86 

•  94 

.46 

.11 

.45 

. 

MARSHALL 

3.75 

T 

.38 

.10 

•  61 

.25   T 

.14 

.17 

.27 

.93 

.90  . 

MAUO 

6.20 

.10 

.15 

•  75 

.73 

.78 

.12 

.38 

2.87 

.32  . 

MILAM  6  ENE 

4.60 

.50 

1.90 

.78 

.70 

.27 

.65  . 

MINEOLA  T  SSW 

3.10 

T 

T 

.15 

.21 

.74 

T     T 

.34 

1.66 

t«s  (oUowlng  Station    Index. 
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a 

Day  of  Month 

Station 

o 

;           1 

1 

£ 

12        3 

4    | 

5        6 

7    |    8    1    9 

10    |    11    |    12 

13       14       15 

16 

17       18 

19      20      21 

22      23      24 

25] 

26 

27 

28    i   29       30 

31 

alNEOLA    I    ENE 

3.35 

.0* 

.72 

.18 

.31 

1.98 

.12   . 

MONTGOMERY 

USB 

•ia 

.52 

.20 

.33 

.11                 .12 

.12   . 

MOSCOa 

3.5* 

•  02       .0*      .0* 

.02 

.02 

1.20      .22 

.06 

.77 

.20 

.29 

.40      .09      .09 

.20   . 

MOUNT    PLEASANT 

A. AT 

T 

.02 

.09 

.92 

.29 

T 

■  09 

.02 

.55 

2.29 

.2*   . 

MOUNT    VERNON 

3.69 

.06 

.09 

.18 

.61 

.1*      .03 

.02 

.03      .03      .01 

.01 

.28 

1.79      .01 

.19  . 

NACOGDOCHES 

5.36 

T           .52 

1.20 

.23 

.86 

T          .20 

.17 

.05 

.41 

.62                 .69 

•  *7    , 

NAPLES    1    SB 

5.52 

.30 

1.00 

.90 

.3* 

.09 

.53 

2.*7 

.29    . 

NEGLEY    »    SS» 

3.70 

.11 

.16 

T 

1.86 

T          .12 

.32 

.92 

.21   . 

NEUVILlE 

A. 02 

.32 

1.33 

1.03 

.38 

.13 

.1* 

.19 

.90   . 

MEM    CASEY    4    NM 

2.5A 

.90 

.75 

T 

T           T 

.15 

.25 

.20     T 

.21    . 

N0GALJS    GUARD    STATION 

2.49 

.17 

T 

.57      .1* 

.05 

•  6* 

.35 

.19                 .13 

.29   . 

CvERTON 

3.35 

.01 

.03 

.59 

.65 

.09 

.0* 

.05 

.32 

1.11 

.96   . 

Palestine 

3.03 

.06 

.11 

.20 

T 

.83 

T 

.18 

.84                 .03 

.71    . 

PINELAND 

A. 06 

.1* 

T 

.13 

.12 

1.73      .01 

.*0 

.01      T 

.95 

.10 

.12                 T 

.39    . 

PITTSBURG    5    S 

A. 65 

1.02 

.32 

.67 

2.33 

.31   . 

POTNOR 

3.29 

.05 

.07 

.66 

.98 

.75 

.**                 .30 

.02   . 

PRICE   2   Sa 

3.3* 

T 

T 

.35 

.76 

T 

T 

1.32 

.61 

.90   . 

OUlTMAN    2    S 

A. 27 

.10 

.12 

.60 

.03 

.20 

3.02 

.20   . 

REALAa    3    NNE 

2.03 

.02 

.12 

.76 

.12 

.33 

.16 

.92  . 

RICHARDS 

4.49 

T 

.15 

.05    2.33 

T 

1.12 

T 

.20 

.22      T          .02 

.60    . 

RIVERSIDE 

2.53 

.10 

1.25 

.75 

.13                   T 

.30   . 

ROCXLAND    1    N 

3.05 

.13 

T 

.02 

1.17 

.02 

.56 

.06 

.27 

.01 

.16 

.21                   T 

•  6*    . 

RUSK 

3.56 

.30      T 

T 

1.05 

1.07      T 

T 

.29 

.20                 .10 

.99   . 

SIhhs  2  nn« 

4.88 

.0* 

.20 

1.30 

.96 

.07 

.51 

2.20 

SPuRGER    DAM   B 

*.*2 

.06 

.02 

.13      T 

T           .01    1.32 

T 

.7* 

T 

T 

.86 

.07 

.09 

.21                 T 

.91   '• 

SULPHUR  springs 

3.32 

.01 

.06 

.05 

.9* 

.57 

T 

.27 

1.26 

.11   . 

TEXARKANA    DAM 

6.68 

T 

T 

T 

1.16      .0* 

.23 

.50 

.90 

.0* 

.39      T 

.13 

.6* 

2.32 

.33   . 

Trinidad  poaer  plant 

3.10 

.26 

.15      .06 

1.26 

.1* 

.98 

.27   . 

TtlER    5    NE 

3.23 

.06 

.62      .01 

T 

1.01 

.06 

.01 

.06 

.33 

.63                   .01 

.23   . 

VALLEY  junction 

1.93 

.1* 

T 

T 

1.1* 

T 

.23                  T 

.62   . 

■  ALLER    2    SSa 

2.60 

.80 

.86 

.16 

.42 

T 

.36   . 

•ARREN 

*.20 

.02      T 

.12 

.03 

.01      .55      .8* 

.02 

•  49 

.29      .30 

.*0 

.05 

.25                 .78 

.09   . 

•ILLS   POINT 

2.75 

T 

T 

.10 

T 

•  66 

T 

T 

T 

.67 

1.19 

.17   . 

•INNSBORO  6    s- 

*.S* 

.67 

.69 

3.*3      .19 

TRANS    PECOS                     OS 

ALPINE 

.01 

.01 

6AAERSFIEL0 

.00 

BalMORmEA 

.00 

BOOUILLAS   RANGER    STA 

T 

T 

T 

CANDELARIA 

.00 

C-ISOS    BASIN 

.16 

.05 

.11 

COSNuOAS    SERVICE    STA 

.10 

.10 

CRANE 

.oc 

D«TDEN 

.00 

El  paso  a»  airport            r 

.0* 

T           T 

.0* 

FA6ENS 

.12 

.10 

.02 

FORT    DAVIS 

FOAT   hancOCA 

T 

T 

FT    STOOTON    XFST    RADIO 

.00 

BIKVUI 

T 

T 

WANOFAllS    3    SSE 

.00 

IMPERIAL 

.00 

>E4' 

.oc 

LA     TJNA     I     S 

.06 

.06 

-*-»'-;■ 

T 

T 

T 

-*.(  *    HO  2 

T 

T 

aCMTOME 

■e-*;..   SA4C- 

.OC 

T 

T 

T 

T 

*OU*T    lOCIE 

T 

T 

MM 

T 

T 

>A4'-l-    AtKTIO* 

.00 

-i-.-.i 

.OC 

• 

.00 

Plata 

T 

T 

MMOIO 

.00 

•to  H.u»f    Ma 

.09 

.'-•    '.»•    <'.    ENl 

T 

T 

T 

.•■■:•.■  ::■■ 

.OC 

IMtfFItU 

T 

T 

IMW     0.A«« 

.00 

.00 

.      . 

.0] 

.03 

yam  *oaa 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

• 

.01 

.0] 

.06 

• 

•        •        • 

06 

.lI 

.oc 

.-.> 

T 

.01       .01 

.01 

«C    1 

T 

T 

T 

T 

.21 

.0* 

.10 

.07    ■ 

.M 

MM 

.21 

.05 

.OT 

T 

.09 

.02 

.0*    . 

.00 

.20 

T 

.05 
.1* 

T 

.01 

.09 

...   . 

T 

T           T 

.00 

.04 

■ 

..1 

.01 

■ 

T 

•a  .» 

.0* 

T 

T            T 

T 

T 

T 

>-~-.A-    ■ 

T 

!./•»/ 

.  MM 

T 

T 

T 

T 

..4 

.'./ 

.06 

.02 

.06    . 

«a>    |t>   (   t« 

.  - 

.03 

.01 
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Station 

O 

H 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4    5    6 

7   8   9 

10   11   12 

13   14   15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22   23  |  24 

25 

26 

27 

28  | 

29    30 

31 

HVE 

JAMES  RIVER  RANCH 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION  FA»  AIRPORT 
JUNO 

.10 
T 

.18 
.17 
■  00 

T 
T 

.13   T 
.17 

T 
T 
T 

T 

T 

.10  . 
.05  . 

KEMPNER 
KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY  NO  2 
LEAKEY  NO  2 

•2S 

.19 
.15 
T 
T 

T 

T 

.06   T     T 

T 

T 

.12 

T     .01   .02 
.07 

T 

T 

T 

T 

.05 
.05 
.03 

T 
T 

.05 

.06  • 
T  . 
.05  . 

LLANO 

LYNXHAVEN  RANCH 

HARCO 

BASON 

MC  CAMEY 

■  la 

.OS 

T 

.04 

.00 

T 

T 

.11 

.02   .02 

T 

T 

.05 

T 

.03  . 

"EOINA 
MENARD 
MERTZON 
NELSON  RANCH 
NIX  STORE 

.03 

.06 

T 

T 

t*3 

T 
T 

•  02 

T    T    T 

.01 
.06 

T 

T          T 

.43 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 
PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

T 

.00 

T 

.00 

T 

T 
T 

T     T 

T 

T 

T 

T 

T 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

T 

.06 

.04 

.00 

T 

T 

.08 
.03 

T 

T 

T 

.01 

ROCKSPRINGS  21  Sa 

ROUND  MOUNTAIN  a  HNW 

SABINAL  1  MSN 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  tie  AIRPORT    R 

.00 
.23 

.00 

T 

T 

T     T 
T 

.23 

T     T 

T 

T    T 

SAN  SABA 
SLOAN 
SONORA 

STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 

.06 

.14 

T 

.00 

.29 

T     .02 

.06 
.10   T 

.25 

T 

T 

•  06  • 

.02  ! 

TEAGUE  RANCH 

TELEGRAPH 

UVALDE 

MATER  VALLEY 

MATER  VALLEY  10  NNE 

.OS 

.04 
.00 
.00 

T     T 

T     T 

.03 

.02 
.01 

.03  . 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 
AUSTIN  MB  AIRPORT        R 
AUSTHELL  ML  REFUGE 
BEEVILLE  9  NE 

BLUE 

.64 
.87 
1.28 
1.44 
1.75 

T 
.03 

.32 

.01 

.03 

.17 
.17 

.12 

.12   T 
.25 

.09 

T 

.46 

.04 

.20 

.64 
1.19 
.50 

T 
.04 

T 

.03 
.04 

.15 

T 
•  46 

.21 

.04   .01 

.06 

T     .36 

.02  . 

T    . 

BRENHAM 
BULVERDE 
CALDMELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

2.24 
.19 

2.20 
.95 
.24 

.27 

T     .43 
.02   T 

T 

.19   .09 
.11   T 

.04 

1.24 
.06 

1.24 
.71 
.20 

.04 
T 

T 

T 

.07 

.16 
.0? 
.04 

.06 
.14 

T 
.03   .20 

T 

.26  . 

T  . 
.11  . 
T    . 

CIBOLO  CREEK 

CLASSENS  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRISTI  MB  AP     R 

.00 
.53 

2.03 
.00 
.18 

.05 

.10 

.02   .50 

T 

T 

.02 

.32 
.88 

.15 

T 

.06 
.01 

.06 
.05 

T 

.09 
T 

.05 
.05 

T    T 

.33  '. 
T    ! 

CUERO  3  NM 

DIME  BOX 

DRYER  1  NH 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

1.60 
1.59 

.97 
1.75 

.23 

T 

T     .62 
.35 

.71 

.01 

T     T 
.40 

T 

.78 
.89 
.11 
.55 

.15 

.06 
.15 

.04 

.15 

T 
T 

.02 
.20 

.11 
T 

.11  . 

.65  . 

.06  . 

FALLS  CITY  *  NSM 

FEDOR 

FISCHERS  STORE 

FLATONIA 

FLORESVILLE 

.45 
2.43 

.23 
1.92 

.45 

T 

T 

T 

.45 
1.75 

.10 
1.48 

.45 

T 
T 

.34 

.03 

T 

.34 

T 

T 

.10  . 
•  44  • 

GIOOINGS 
GOLIAD 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 

1.90 
1.66 
1.35 
.70 
.77 

T     T 

.19 
•  09 

.10 
T 
.11 

.09 

.07   .02 

.15 

.17   .04 

.95 

.04 

1.26 
1.33 

.45 

.05 

T 

T 

.16 
.03 

.05 

.08 

.20 

.12 
.15 

.28 

T  . 
.20  ! 

HONDO 

JEDDO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINGSVILLE 

.07 
1.08 
1.05 
1.12 

.47 

T     T 

.02 
.07 

.03 
T     T 

.07 
.01 

T 

.66 
1.01 
.96 
.43 

.02 

.01 

.02 
T 

T 

.13 

.03 
.04 

.05 

.19  '. 
.04  '. 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART  2  NM 
LULING 
MATHIS 

1.54 
1.85 
1.16 
1.49 
.77 

T 

.34 

.02 

•  OS 

.09 

.03 

.05 

.71 
1.40 

.84 
1.14 

.47 

.02 

.02 

.12 

.06 

.01 
.45 

T 
.08 

T 
.12 

.27  . 

.26  . 

.20  . 
.06  . 

NATALIA 

NEM  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

PROVIDENT  CITY 

.03 
2.43 

.56 
1.10 

.02 

•  04 
.10 

2.25 
.33 

1.00 

.02   .02 

.06 

.03 

T 
.03 

.10 
•  12 

RED  ROCK 
REFUGIO 
R1CARD0 
RIOMEDINA  Z  N 
R06ST0MN 

1.19 

1.08 
.3t 
.05 

.16 

.16 
.01 

.12 

.05 
T     T 

.37 

.85 
.76' 

.13 

T 

.12 

.03 

T 
T 

.10 

.13 

T 

.02  . 

ROCKPORT 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

1.06 
.96 
.44 
.80 

2.36 

T 

.47 
.08 
T 

.22   .14 

.08 

.05 
.02 
.12 

.08 

.02 

T 

.35 

.33 
.81 

.70 
1.41 

T 

.06 
.01 

.02 

T 

.01 

.07 

.17 

.05 

.02 
T 

.02 
.01 
•  05 

.01  . 
.07  . 

T    . 

.17  . 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  DAM 

2.98 
.79 
.39 

1.65 
1.00 

.06   T 

.10 

.03 
.05 

•94   ,43 
.08   T 

.05 
.08   T 

T 

1.03 
.54 
.35 

.90 
.63 

.03 

.10 

T 

.07 

.05 

T 

.10 

.11 

.28 

.04 

.26 
.12 

.04 

.05  . 
.29  . 

SPRING  BRANCH  2  SE 
MAELDER  7  SSM 
MASHINGTON  STATE  PARK 
MELDER  MILDLIFE  FNOTN 
YOAKUM 

.06 
1.22 

•  68 

•  89 

T     T 

.03   T 
.22 

.11   .01 

.02 

.03 
.88 

.68 

T 

.09 
.21 

.25 
.32 

es  following  Station    Index. 
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TEAAS 
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1966 

Station 

0 

Day  of  Month 

12        3 

4    | 

5        6 

7        8 

9 

10   |   11       12 

13      14      15 

16  |   17   |   18 

19      20      21 

22 

23 

24 

■1 

26 

27 

28   | 

29      30 

31 

Y0RF.T0NN 

.70 

.16 

T 

.69 

.02 

.01 

.01 

.09   . 

UPPER    COAST                     08 

ALVIN 

anahuAC   TBCO 

ANGLETON 

SAT   CITT    NATERMORKS 

BAYTOMN 

1.56 
2. OS 
1.30 
1.24 

.09 

.03 

.0* 
T 

T 

•  «8 
1.1* 
.1? 
.13 

.01 

.29 

.30 

1.21 

T                      T 

.07 

.02 

.32 

.19 
.19 

.21 

.31 
.38 

.09 
.91 
.29 

.10 

.09 
.06 

.19    . 
.10  . 
.16   . 
.19  . 

beaumont 

Cleveland 

clooine 

CYPRESS    1    5- 
i'lE.ASO    2    SE 

3.3* 

2.A9 
2.90 
3. 87 

2.0! 

.01 
.1* 

.03 

.27 

T 
T           .03 

.16      .*2 
T           .*t 

2.25 
1.03 
1.12 

.70 

T 

.03 

.21      T           T 

T 

.90 
.62 
.63 

.89 

.16 

.01 

T 
.09 

T 

.  «0T 

.11 
•  11 
.6* 

T 

.10 
.20 
.*2 
.80 
.0* 

.15 
.27 
.06 
.62 
.09 

T 

T 
.30      .06 
.30 

.30   . 
.22    . 
.29    . 

T         , 
.0*   • 

EONA    3    S. 

el  campo 
freeport  2  n. 
galveston  ob  citt            r 
houston  »b  city                r 

1. 75 
1.33 

2.3* 
1.99 
1.B3 

T 

.19 

.06 
.09 
.09 

.09      T 

.33 
.60 
T 

.31 
•0*      «*7 

T 

T 

.95 
.65 

.3*      .09 

.79 

.9* 

T 

T 

.01 

.01 

.37 

T 

.1* 
.13 

.32 

.32 

.21 

.OT 

p*yi 

.0* 

.ii 

.03 
.12 
.01 

.59 

.0* 
.29 
.31 

.10   . 

.96   ! 

T         . 

HOUSTON    >8   AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON. DEER    PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOU5TON    INDEP   HEIGHTS 

1.33 

3.21 

1.82 
2.71 
2.1* 

.01 

T           .20 

T           .OT 
.23 

.*0      .10 

1.1* 

1.23 

.02 

T 

T 
T 

.9* 
1.18 
.78 
.99 

.10      .02      T 

.28 

.19 

.*0 

.09 

.30 

.50 

.1* 
.03 
.10 

.03 

.10 
.10 

T 

.12 

.60 
.09 
.33 

T 

•  01 
.09 
.08 

.33 

.36 

.10 

T         . 
.2*    . 

•  39   . 

HOuSTON»ESTBURT 
HOUSTON-NORTH   HOUSTON 
nOUSTON-SAN   JACINTO   DM 
HOUSTON-SPRING   BRANCH 
HUMBLE 

2.3B 

3.36 
2.2B 
2.77 
3.09 

T 
T 

.0* 

.68 
1.35 

.37 
1.31 

1.10 

T 

.71 
1.08 
1.12 
.99 
.68 

.06 

.02 
.06 
.32 

.09 

.2* 

.12 
.08 
.11 
.17 

.*5 

.30 
.21 

.39 

.20 

.03 
.09 

.08 
.09 
.20 

T 

.29   . 

.60    . 

.32   . 

.69    . 

AATV    »OLF    HILL 
LIBERTY 

matagorda  no  2 
ne»  Gulf 
orange  *  nn 

2.9* 
2. Si 
1.26 

2.10 
*.02 

•  OB 

.01 

T 
•  01 

.13 

.10 

.0* 

T 

.05 
T           T 
T 
.02 

.62 

.67 

.29 
2.18 

T 

1.** 
1.20 
.63 

.76 

.17      .61 

T                        .01 

.*0 

.02 

T 

.12 

.03 

.09 
T 

■  36 

.05 

.»6 
.09 

.11 
.06 

.08 
.26 

.91 

.12 

T           T 

.11    . 
.35   . 

T         . 
.21   . 
.71    . 

RAlACIOS    FAA    AIRPORT 

PIERCE    I    E 

POINT    COMFORT 

PORT   ARTHUR 

PORT    ARTHUR    .8    AIRPORT      R 

1.36 
2.10 
1.72 
*.2* 
3.39 

.02 
.02 

T 

T 
.11 

.07 

.02      .02 

T 
•  07 

.06 

.29 

T        1.39 

T 

.76 

.01 

2.52 

.01 

T 

1.01 

.71 
1.09 

.98      .17      T 

.95 

.03      .02      .02 

.01 
T 

.13 

T 

.0* 

.08 

T 

.08 

.0* 
.0* 

T 
T 

.08 

.38 

.31 

.08 
.06 
.20 
.06      .0* 
•  99 

.23  ! 

.06    . 
.09    . 
T        . 

PORT    LAVACA   NO   2 
PORT    0   CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR    LANO 

t-ompsons  3  »s. 

1.92 

2.30 

2.17 
2.*9 

T 

.10 
T 

.19      .02 
.09      T 

T 
.02 

.99 
.97 
.81 

T 

1.36 
1.11 

.37 
.*7 
.77 

.13 
.1* 
.16 

.37 
.26 
.** 

.13 

T 
.01 

T 

.07 

.12    . 
.16   . 
.34   . 
.31    . 
.24   . 

VICTORIA   MB   AIRPORT            a 

■HARTON 

2.76 
1.2* 
2.17 

T 

.06 

T           T 
.12 

T          T 
T           .03 

.01 
.75 

T          T 

.05 

1.03 
.83 

.67 

.09 

T 

.17 

T 

.1* 

.31 

.01 
.07 

T 
.03 

.23 

.26   . 

T        . 
.30   . 

SOUTHERN                            0» 

Alice 
Mwntoac 

BATCSVILLE    9    S 
ICS1.IC.CS    T    S 
Ml    .EllS 

.*0 
.29 

.00 

1.0B 

T 

T 

.01 

T 

.29 

.10 

■09      .09 
1.08 

T 

T 

T 

.10 

.01    . 

CAUUO    SPRINGS 
CATARINA 

CHARLOTTE    5   MM 

COTUVLA 

COTULLA    FAA    AIRPORT 

.00 
.00 

.*3 

.00 
T 

.06 

.0* 

T 

.33 

T 

T 

CR'STAi.    CITY 
0IU.ET 
EAGLE    PASS 

emcina.  j  m 

falCOm  OAK 

T 

.091 
.06 
.00 
.00 

.0* 

T 

.02      T 

.02 

.02 

T 

T 

.01 

T        . 

FM/UHIrJ 

•  •...[»•"-* 

F»tE» 

MORGC    .EST 
JOVOOAMTON 

1.99 

.00 
.ST 
.07 
.92 

.90 

.10 
•  01 

.13 

.55 

.** 

.09                   T 

.39 

.02 

.03 

T 

.06    . 

.01    '. 

AAFFJC     IAMO 
LA    PRyo« 
LAREDO  NO.    2 

OIlTOM 

.11 

T 
T 
.11 

.oo 

T 

T 

T 

.18                   T 
.61 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

••ran 

•    .1   CI"    1   • 

•  '  1 

'H»IC    •!<(»! 

.5* 
.00 
.19 

.0* 
.12 

.0* 

T 

.0* 

.19 

.50 

.0* 
.01 

T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 

T 
.06 

T 

T           T 

T 

.01    . 

•  I'H"    1    U 

T 
.00 

T 

T 

T        . 

... 

10 

1    rt    AIPPORT      R 
-A»  ,.]»*« 

.*• 
.09 

l» 
.« 

t 

.01 

.09 

.19 

T 

.09 

.*• 

.01 
.12 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 
T 

.02 

t 
T 

T 

T 
.01 
.06 

T           T 

.09   '. 

T        . 

- 

- 

•an  ... 

.« 

.01 

.« 

.01 

.01 
.01 

T 

T 
T 

T 

.03 
T 

1.90                   T 

T 

T 

T 
.09 

T 
.03 

T 

T 

.03 

.03 

.0* 

T 

T 
1 

T 

T           T 

.01 

.0) 

.02   . 
T        . 

.01    ■ 
.02  • 

.64 

1 

T 

T 

T 
.19 

T 

T 

T 

T 

■  0) 

.01       T 
.03 

T        . 
T        . 

D 

AI 

LY 

T] 

lIV 

[PE 

Ml 

S.T 

UH 

ES 

TEXAS 

DECEMBER 

1966 

Station 

Day 

Of  Month 

• 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

< 

•     »     » 
HIOH  PLAINS        01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
22 

38 

12 

44 
16 

69 

34 

69 
33 

60 

41 

73 
39 

55 

29 

39 
13 

41 

11 

47 
16 

50 

21 

60 
23 

64 
25 

50 

29 

54 
24 

63 

24 

60 
29 

63 

30 

6T 
29 

63 

30 

40 
19 

31 
11 

55 
13 

26 

10 

33 
9 

24 

10 

31 

6 

36 

T 

34 
14 

48 

13 

50.2 
20.7 

ANDREWS 

MAX 
MIN 

70 
33 

63 

23 

45 
29 

64 
34 

72 

40 

78 
55 

77 
44 

71 
34 

57 
25 

42 
16 

47 
20 

50 

14 

55 

25 

62 

21 

57 
29 

56 
29 

65 
27 

72 

28 

67 
31 

69 
38 

66 
42 

58 
26 

38 

14 

45 
14 

56 
28 

53 

18 

50 
23 

41 
11 

45 
16 

50 
14 

57 
22 

58.0 
26.5 

BIS  SPRING 

MAX 
MIN 

67 
39 

65 
25 

43 

25 

65 
31 

75 
49 

79 
53 

80 
55 

76 
41 

64 
40 

44 
20 

48 
25 

51 
18 

59 
23 

63 
32 

60 
34 

57 
30 

64 

31 

71 

29 

68 
33 

T2 
34 

72 
44 

65 
33 

40 
18 

48 

14 

56 

30 

54 
20 

53 
28 

46 
17 

4T 
15 

51 
19 

60 
24 

60.1 
30.0 

BOROER  3  W 

MAX 

MIN 

60 
32 

38 

14 

46 
22 

71 
30 

70 
30 

62 

44 

71 
39 

58 
33 

52 
27 

36 
10 

45 
20 

52 
25 

62 
24 

67 
30 

55 

30 

58 
24 

64 
24 

67 

30 

67 
29 

68 
34 

63 

30 

56 
28 

30 
10 

58 

15 

40 
15 

32 
15 

29 
19 

34 
10 

39 
9 

35 

IT 

46 
17 

52.6 
23.7 

BOYS  RANCH 

MAX 
MIN 

56 
32 

59 

14 

34 

14 

48 
15 

69 
28 

6  9 
30 

71 
36 

68 
28 

68 
28 

38 

10 

44 
11 

51 
13 

53 
15 

60 
18 

64 
20 

52 
21 

56 
21 

67 

20 

61 
25 

65 
23 

69 
25 

61 

27 

38 
12 

35 

e 

5T 

10 

25 
12 

32 

10 

25 
2 

53.6 

18.9 

BRAVO 

MAX 
MIN 

56 
31 

37 

8 

45 
13 

69 
28 

69 
30 

63 
41 

66 

32 

57 
20 

53 
28 

41 
5 

48 
11 

51 
19 

60 
17 

58 

20 

57 

32 

56 
18 

63 
24 

65 
19 

63 
30 

TO 
2T 

65 
26 

56 
22 

38 
3 

50 
5 

45 
15 

40 

T 

26 
6 

30 
-  3 

35 

-  2 

36 

7 

43 

13 

32.0 
IT. 8 

BROWNF1ELD  NO  2 

MAX 
MIN 

55 

34 

69 
21 

43 
21 

39 
25 

62 
37 

71 

37 

75 
47 

73 
31 

60 

29 

41 
16 

43 
16 

47 

16 

50 
16 

57 
20 

63 
27 

49 
29 

55 

27 

65 
29 

71 
29 

68 
29 

74 
29 

65 
33 

45 

19 

35 

14 

49 
14 

53 

IT 

42 
IT 

41 
11 

39 
10 

43 

11 

49 
16 

54.5 
23.5 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 
MIN 

46 
22 

35 

15 

37 

20 

72 
25 

73 
20 

70 

34 

73 
38 

69 

34 

48 
25 

37 

10 

49 
10 

52 
20 

62 
18 

67 
28 

66 
23 

58 

25 

65 
20 

63 
27 

65 

30 

70 
29 

70 
30 

58 
29 

31 
11 

61 

8 

53 

18 

30 
15 

2T 
22 

26 

10 

40 

T 

38 
20 

46 
13 

53.5 

21.2 

CANYON 

MAX 

MIN 

69 
35 

37 
14 

45 
17 

68 
32 

66 

32 

64 

47 

71 
44 

64 
27 

64 
27 

42 
10 

49 
16 

54 
18 

60 
16 

65 

30 

61 
32 

55 

24 

63 

19 

60 
22 

65 
2T 

70 
34 

65 
30 

60 
30 

31 

10 

53 

13 

48 
IT 

34 
11 

30 
20 

34 

T 

39 
2 

39 

19 

50 

14 

54.0 
22.5 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

53 
28 

57 
12 

37 
16 

42 

24 

69 
32 

69 
38 

59 
39 

72 
27 

55 

28 

34 
11 

41 
12 

51 
17 

52 
21 

60 
21 

64 
24 

49 
22 

54 
20 

63 
24 

63 

28 

63 
29 

69 
33 

63 
29 

34 
9 

30 
11 

55 

11 

30 
16 

33 

16 

24 
5 

31 

T 

36 
9 

35 

16 

49.9 
20.5 

CROSBYTON 

MAX 
MIN 

5* 

28 

67 
18 

40 
19 

38 
24 

58 
37 

72 
42 

77 
46 

74 
32 

61 
32 

42 
14 

43 
14 

49 
18 

53 

19 

60 
20 

63 
28 

54 
24 

62 
24 

66 
25 

Tl 
28 

67 

30 

73 

37 

62 
31 

41 
13 

32 

13 

49 
15 

42 
14 

3T 
15 

35 
10 

3T 
9 

43 
10 

42 

19 

53. T 

22.8 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
16 

37 
13 

45 

14 

69 
27 

54 
3T 

66 
37 

53 
26 

39 

12 

41 
7 

47 

11 

51 
19 

64 
16 

57 
19 

50 
26 

57 
18 

66 
25 

63 

24 

66 
2T 

TO 
28 

58 
25 

40 
21 

36 
8 

56 

5 

30 
11 

28 
12 

23 

-  4 

34 

-  4 

33 

-  5 

38 

3 

40 
11 

48.4 
16.2 

DIMMITT 

MAX 
MIN 

53 

30 

70 
13 

40 

13 

46 
20 

67 
31 

68 
42 

67 
43 

70 
26 

59 
26 

37 
10 

45 

11 

48 

16 

55 

IT 

59 
23 

64 
23 

48 
21 

58 
21 

65 
26 

6T 
25 

68 
26 

73 
28 

60 
26 

35 

10 

32 

10 

51 
20 

41 

T 

36 

11 

34 
3 

36 
3 

39 

10 

44 

15 

52.7 
19.5 

DUMAS 

MAX 
MIN 

51 
30 

48 
12 

34 
12 

44 
16 

69 
28 

68 
37 

53 
39 

70 
27 

57 

28 

32 

7 

42 
9 

49 

12 

49 
20 

58 

25 

61 
29 

50 
19 

55 

20 

63 
25 

63 
29 

65 
29 

68 
25 

60 
28 

33 

10 

31 
11 

54 
14 

26 

12 

26 
IT 

20 

4 

30 
3 

40 
5 

33 
14 

48.5 
19.2 

FLOYDADA 

MAX 
MIN 

54 
31 

39 
17 

42 
25 

59 
32 

70 
36 

69 

45 

74 
30 

60 
31 

36 
15 

45 
19 

47 

2  0 

53 

20 

59 
21 

62 

25 

41 
29 

54 
23 

65 
26 

69 
31 

66 
31 

61 
31 

60 
31 

41 
12 

31 
12 

49 

13 

40 
12 

35 

15 

31 

9 

35 

10 

41 

10 

47 
19 

51.2 

22.7 

FOLLETT 

MAX 
MIN 

46 
20 

35 

16 

33 
16 

42 
20 

68 
33 

69 
35 

69 
35 

74 
32 

52 
30 

35 

4 

34 
12 

46 
20 

55 
25 

60 
27 

66 
24 

50 
24 

58 
26 

65 
31 

68 
33 

68 
34 

72 
23 

63 
30 

30 

8 

29 

8 

58 

14 

21 
IT 

30 
18 

25 

6 

21 
9 

31 
14 

31 
17 

48.5 
21.3 

FRIONA 

MAX 
MIN 

55 
33 

69 

14 

42 
14 

46 
17 

66 

32 

65 
43 

64 
45 

68 
26 

57 
26 

37 

11 

43 
12 

47 
16 

50 
IT 

58 
18 

61 
27 

49 
23 

56 
23 

64 
25 

62 

30 

65 
29 

72 
30 

60 
29 

36 

11 

33 
11 

49 
18 

42 
8 

38 

10 

31 

T 

35 

T 

40 
14 

39 
17 

31.6 
20.7 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 
MIN 

55 

30 

70 
12 

40 
11 

45 
13 

67 
29 

68 
39 

62 
42 

70 
25 

58 
24 

35 
8 

44 
12 

47 
13 

50 
18 

58 
24 

61 
27 

71 
18 

58 
19 

64 
23 

61 
24 

6T 
2T 

70 
28 

71 
27 

38 

9 

3T 
11 

52 

18 

38 

T 

34 

18 

34 
5 

43 

T 

37 
20 

46 
15 

53.3 

19.5 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

MIN 

70 
29 

68 
27 

53 

25 

50 
27 

64 
36 

73 

50 

79 

47 

82 
42 

69 
35 

52 
18 

48 
17 

51 
10 

55 

11 

58 
15 

62 
29 

56 
26 

60 
22 

69 
22 

T2 
23 

T2 
23 

73 

27 

T3 
31 

58 
16 

38 
9 

49 
10 

54 
25 

48 
25 

50 
11 

44 
10 

48 
10 

54 

17 

59.7 
23.4 

GRUVER 

MAX 
MIN 

41 
25 

37 
11 

42 
10 

69 

28 

70 
26 

63 
35 

72 

37 

57 
28 

47 
23 

43 

4 

48 
13 

53 
21 

61 
20 

65 
20 

52 
26 

56 
19 

66 
20 

69 
24 

68 
26 

Tl 
25 

61 

28 

49 
25 

32 
9 

58 
10 

26 

14 

28 
3 

40 
1 

34 
5 

39 
13 

52.3 

16.9 

HEREFORD 

MAX 
MIN 

54 
32 

69 
15 

41 
15 

47 
19 

66 
29 

66 
43 

62 
47 

69 
25 

59 
25 

37 
10 

44 
10 

48 
15 

51 
14 

57 
19 

63 
25 

49 
21 

57 

19 

62 

23 

60 
21 

65 
25 

69 
27 

60 
30 

3T 
12 

32 

10 

51 
10 

39 

11 

36 
11 

28 

9 

35 

6 

40 
8 

42 

15 

51.5 
19.4 

LAMESA  1  SSE 

MAX 
MIN 

60 
29 

70 
24 

50 
23 

39 
26 

63 

39 

74 

47 

80 
48 

78 
34 

65 
35 

45 
19 

48 
22 

53 
15 

53 
15 

59 
20 

64 
20 

51 
32 

56 
23 

68 
24 

T3 
28 

70 
28 

72 

28 

66 

34 

50 
18 

35 

11 

48 
12 

60 

18 

45 
18 

45 
15 

41 
11 

47 
11 

50 
19 

57. 4 
24.1 

LEVELLAND 

MAX 
MIN 

56 
30 

70 
19 

44 

18 

43 
22 

68 
36 

72 

38 

76 
50 

74 
28 

63 
27 

40 
13 

45 
13 

49 
15 

52 
IT 

62 
19 

67 
22 

50 
25 

55 

17 

66 
20 

T2 
21 

70 
27 

74 
28 

63 
32 

44 
16 

34 
8 

43 

38 

9 

36 

T 

43 

8 

51 
15 

55.9 

21.4 

LIPSCOMB 

MAX 
MIN 

47 
19 

35 

16 

31 
18 

68 
21 

69 
22 

72 
33 

75 
37 

57 
29 

58 
29 

38 

4 

45 
13 

47 
15 

55 

10 

61 
11 

68 
19 

50 
21 

58 

15 

65 
20 

68 
24 

68 
24 

69 

23 

63 
22 

33 

9 

52 
3 

58 
15 

23 
IT 

27 
18 

25 

T 

35 

0 

38 

1 

»2 

9 

51.3 

16.9 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 
MIN 

57 
34 

70 
17 

45 
17 

44 
22 

69 

40 

70 
42 

75 
50 

73 
29 

61 

30 

39 
15 

44 
17 

48 

18 

53 

20 

60 
23 

65 

29 

50 
26 

55 

22 

67 
23 

69 
29 

69 

30 

70 

32 

64 
33 

41 
13 

33 

12 

50 
12 

48 
12 

42 
12 

34 
9 

35 

9 

42 

13 

4, 

19 

54,5 

22.9 

LUBBOCK  9  N 

MAX 
MIN 

LUBBOCK  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
32 

45 
18 

36 
21 

61 
34 

73 
40 

77 

49 

73 

47 

61 
28 

50 
21 

43 
13 

46 
17 

51 
16 

58 
16 

63 
22 

49 
30 

55 

26 

68 

17 

71 

20 

6T 
28 

73 
23 

64 
30 

44 
21 

34 
12 

49 
5 

49 
19 

42 
11 

35 

12 

3T 

4 

42 
5 

51 
13 

56 
14 

54,6 
21.4 

MC  LEAN  3  E 

MAX 
MIN 

46 
26 

49 
15 

39 

18 

35 

24 

64 
34 

70 
40 

58 
40 

75 
33 

58 
30 

35 
13 

37 

17 

44 

21 

54 
28 

58 
33 

6  3' 
24 

48 
28 

52 
33 

64 
35 

66 
28 

70 
38 

75 
38 

63 
32 

32 

10 

35 

11 

45 
13 

34 
12 

30 
13 

26 

10 

2T 

11 

40 
17 

40 

20 

49.4 
24.0 

MIAMI 

MAX 
MIN 

46 
28 

48 
13 

35 

13 

38 
22 

71 
27 

72 
28 

58 

36 

75 
22 

57 
31 

38 
9 

35 

12 

46 
18 

52 

IT 

60 
17 

65 
18 

50 
20 

56 
21 

65 
25 

66 
25 

65 
30 

68 
23 

63 
23 

33 

10 

30 
9 

59 

16 

25 

14 

30 
18 

26 
9 

2T 
3 

38 
5 

37 
16 

49.5 
18.6 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
30 

53 
27 

36 
26 

65 
38 

74 
47 

78 
53 

79 

47 

65 
39 

51 
28 

44 
IT 

47 
23 

53 
12 

5T 
20 

65 

24 

55 

30 

60 
30 

68 

23 

72 

25 

T2 
31 

71 
30 

68 
40 

64 
31 

40 

18 

48 
14 

60 
25 

62 

26 

55 
30 

44 

14 

49 
13 

52 

16 

60 
23 

59.3 
2T.4 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 
MIN 

70 
31 

59 
26 

45 
24 

63 
33 

75 
46 

79 
51 

80 
48 

70 
38 

58 
37 

47 
18 

50 
25 

53 
13 

5T 
IT 

64 
25 

53 
28 

58 
28 

68 
22 

71 
22 

69 
28 

70 
27 

68 
42 

59 
30 

40 
18 

48 
10 

58 
2T 

60 
23 

55 
30 

45 
12 

43 
15 

53 

10 

61 

20 

59.6 
26.6 

MORTON 

MAX 

MIN 

57 
33 

71 
19 

48 
18 

51 
19 

71 
36 

72 
41 

76 
48 

73 
25 

63 
26 

44 

10 

42 
10 

50 
15 

55 

14 

61 
12 

67 

22 

48 
23 

59 
24 

66 
22 

Tl 
24 

69 
26 

74 
27 

63 
29 

43 
15 

35 

9 

51 
10 

51 
12 

45 
IT 

41 
8 

3T 
9 

44 
12 

51 

14 

56.4 
20.3 

MULESHOE  1 

MAX 
MIN 

58 

30 

72 
15 

46 
16 

48 
18 

67 
23 

69 
35 

75 
47 

72 
23 

60 
23 

40 
8 

45 
11 

48 
11 

54 

11 

60 

14 

65 

20 

51 
19 

57 
18 

68 

20 

TO 
22 

69 
22 

TO 

24 

68 
28 

3T 
16 

35 

5 

50 

8 

4T 
10 

41 
10 

40 
6 

40 
3 

40 

4 

45 

14 

55.1 
IT. 2 

OLTON 

MAX 
MIN 

54 
29 

70 
15 

42 

15 

44 
22 

68 
37 

TO 

38 

71 
45 

72 
28 

58 
28 

38 
13 

44 
12 

48 
15 

52 

15 

59 

20 

65 
23 

50 
25 

55 

24 

66 
25 

68 
2T 

67 
26 

69 
27 

61 
34 

38 
12 

33 

9 

49 
10 

46 
10 

39 
10 

30 
B 

34 
11 

41 

10 

47 

11 

53.2 

20.5 

PAMPA  NO*  2 

MAX 
MIN 

69 

68 
40 

71 
41 

71 
43 

68 
39 

46 
19 

22 

27 

61 
30 

69 
29 

69 
31 

65 
28 

28 

Tl 

29 

62 
32 

63 
34 

67 

33 

5T 
11 

32 

9 

29 
11 

PANHANDLE 

MAX 
MIN 

56 
29 

45 
11 

39 
15 

69 
28 

68 
33 

62 
43 

72 
41 

62 
29 

44 
25 

41 
8 

46 
17 

52 

22 

59 
20 

64 
21 

57 
24 

54 
21 

64 

21 

62 
30 

64 
2T 

70 
30 

63 
31 

54 
2T 

2T 
8 

55 

12 

49 
15 

33 
10 

2T 
16 

31 
3 

36 

4 

33 

18 

46 
14 

51. T 
21.1 

PERRYTON 

MAX 

MIN 

46 
25 

34 

14 

31 

14 

38 
18 

62 
28 

69 

30 

55 

39 

72 
32 

55 

33 

33 
5 

35 

5 

45 
12 

49 
23 

59 
23 

63 
27 

51 
24 

56 

20 

65 
25 

63 
28 

65 
28 

68 
28 

60 
29 

31 
8 

30 
8 

59 
14 

21 

16 

23 
18 

23 

6 

25 

6 

37 

6 

29 

T 

46.8 
19.3 

S«e  Rcfsreac*  Notes  Following  Station    Indc: 
-    375    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

OECEMBER 


Day' 


10   11   12   13 


26   27   28   29   30   31 


PLAINS 

=  _-:  V-  IE« 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  *  SH 

TAHOKA 

TULIA 

VESA 

•     •     • 

lom  rolling  plains  02 
abilene  -b  airport 

ANSON 

ASPERMONT 

BALLINSER  1  SM 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITY 

ilC«ENS 

ELECTRA 

GAIL 

GOTMSIE 

«AS«ELL 

-C*H  CREEC  DAM 

LAAI  COLOAAOO  CITY 

-»•»  ■ 

•4M0AT 

•04T 

1  M 

>  ••• 


MAX 
MIN 

SB 
30 

68 
20 

MAX 
MIN 

56 
30 

70 
16 

MAX 

MIN 

59 
30 

68 
22 

68   73 
33   33 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MIN 


MAX 

MIN 


M|N 


-»/ 

M]N 


-:•• 


M|N 


M|N 


«»/ 


«|N 


«»/ 

•IN 


«./ 


62   67 
29   15 


<.0   33 
27   13 


51   33 
31   15 


48   35 
29   12 


58   70 
28   20 


55   71 

33   16 


54   62 

30   10 


67   55 

30   30 


65   61 
29   28 


69   66 
26   25 


71   61 
2*   32 


59   38 
27   20 


54   55 
26   15 


68   58 
28   30 


69   69 
27   26 


54   67 
30   20 


50   55 

26   26 


68   56 
26   21 


55   50 

23   22 


33   67 

27   26 


56   68 
27   29 


55   67 

29   24 


57   70 
29   27 


29   20 


32   57 

27   19 


6*   43 
26   27 


43   41 
27  11 


36   48 


31   53 


67   60 
II  '- 


«•   41 


33   44 


42   37 
IS   25 


50   47 
21   22 


37   52 
14   21 


40   68 
15   30 


32   42 

14   18 


44   70 
12   34 


45   43 

20  i  25 


41   44 
15   23 


37   43 
11   15 


62   73 
39   41 


68   70 
30   39 


66   69 
23   23 


76 

20 


56 

29 


62   42 
9 

39 


32 


15 


48   39 
21    6 


45   51 
17   18 


45   48 
IS   13 


43   48 
13   19 


48   49 
17   20 


71   55   32   42   49 


68   65   70   57 
29   39   39   31 


54  I  42 
28   10 


58   65 

14   15 


60   64 
25   31 


58   63 
20   21 


62   64 
19   26 


64   51 
24   28 


50   58 
20   18 


50   57   68 
27   24   29 


52   57   67 
29   25   26 


70   54   65 
22   17   19 


57   64   65 
20   19   24 


56   57 
21   19 


I  50   57   64 
27   18   23 


58   73   81   73   64  !  45 
42   40   48   30   30  .  15 


69   71  '  65   74 
36   36   46   30 


63   65 
28   35 


59   37 

28  j  13 


57   34 
26    6 


49   49   59 
15   23   22 


48   49   55 

18   18   18 


45   49   55 
13   15   20 


46   46  !  49 
7   11   13 


40   68   75 
31   39   52 


40   66   75 
30   38   50 


83   66   59 
57   45   35 


85 

56  I  57 


37   67   76   84 
28   34   46   52 


43   67   77 
31   35   44 


61   71 
32   39 


38   71 
21   30 


66   76 

34   48 


66   77 
35   46 


38   58 
24   34 


61   38   35 

85   70   61 
50   44   34 


61   46 
34   26 


62  78  58 

36  34  30 

82  72  62 

51  44  39 

83  SO  64 
50  40  37 


37   38   56 

26   2B   38 


40   63   75 
24   32   50 


40   62 
32   37 


40   42   66 

21        lb       42 


30   44 
30   32 


39   39 
24   27 


34   42 

28   29 


42   62 
26   33 


36   62 
24   32 


33   41 
24   33 


42   40   40 
11      24   3 


>»   38 

IT   /' 


IT   44 
24   12 


33   47 
24   14 


14   II 
24   24 


14   40 


72   78 
42   46 


72   75 

54   40 


80   79 
58  i  64 


76   79 
51   40 


75   84 
52  '    45 


74   78 
55   52 


76   83 
47   36 


77   80 
33   49 


70   78 
61   42 


70   81 
31   32 


74   SO 
46   30 


80   83 
35   33 


•  2   82 

I  /   •- 1 


71   79 

30   44 


44   79 

47   13 


41   43 
23   20 


43   42 
22   19 


44   45 
18   20 


45   48 
25   19 


40   45 
17   17 


38   40 
13   10 


54   45 
25   20 


45   48 
18   22 


45   44 
20   21 


48   40 
21   18 


52   48 
18   22 


50   44 
18   16 


52   42 
20   20 


61   42 
24   24 


38   44 
19   20 


46   44 
22   22 


38   47 
11       19 


43   30 

14  la 


40   43 
19   16 


40   43 
20   18 


41   43 

16   19 


48   45 

19   19 


45   40 
19   12 


40   39 
19   19 


41   42 
IS   IS 


31   39 

20   13 


40   43 

14   II 


62   59 
30   33 


60   62 
18   22 


61   65 
21   25 


58   59 
22   25 


60   64 
23   31 


60   63 
21   30 


62   66 
20   28 


60   65 
11   17 


61   66 
19   28 


55   60 
15   20 


57   63 
20   25 


60   65 
18   24 


55   60 
22   29 


50   61 
25   27 


59   60 
28   35 


61   63 
17   28 


53   62 
20   24 


50   57 
17   23 


5   62 
7   22 


63 
19 


1   67 
4   34 


H 

II, 


44 
II 


55   64   64 
20   24   23 


50   57 
27   24 


49   56 
26   23 


47   58 
17   17 


69   72 
28   32 


71   72 
29   30 


69   73 
27   35 


69   73 
18   23 


65   69 
25   34 


58   66 
18   23 


66   69 
26   28 


69   73 
21   25 


56   69 
37   34 


58   60 
31   30 


69   70 
25   31 


68   71 
24   31 


57   69 
27   28 


56   65 

28   28 


58   70 
23   27 


64   71 
24   23 


37   34 
13   33 


62   68 
26   20 


68   68 
32   32 


73   68 
27   31 


67   65 
27   30 


66   68 
29   26 


63   66 
26   30 


66   70 
33   31 


73   70 
28   33 


66   65 
25   30 


57   63 
26   25 


68   75 
33   34 


70   75 
34   35 


70   75 
34   34 


70   77 
29   23 


69   76 
34   34 


66   66 
24   31 


67   72 

37   34 


71   74 
29   27 


67   68 
34   44 


68   67 
34   36 


72   73 
38   33 


71   73 
34   34 


70   70 
31   35 


69   67 
32   37 


73   70 
30   33 


66   72 
25   26 


75   69 
20   26 


70   62 
35  i  36 


73   66 
31   32 


69   68 
31   30 


60   49 
27   23 


70   57 
26   27 


77   70 
42   39 


69   7  3 
33   36 


75   68 
33   33 


73   73 
34   40 


73   66 
33   42 


70   73 
29   32 


31   31 


51  36   47 

17  3   18 

36  38   51 
12  13   13 

53  37   47 

16  10   10 

37  34  I  52 

11  9   20 

30  56   55 

8  18  I  12 

32  33  |  59 

10  8    8 

31  55   54 
10  17  ,  13 

45  35   50 

16  10  |  16 

36  32  '    52 

12  10   15 

30  29   54 

8  8   11 


54   47 
12   17 


50   38 
11   14 


57   47 

18   18 


30   33 
8   13 


25   23 

16   14 


44  40 

4  3 

31  35 

11  12 

46  42 

9  9 

27  32 

4  4 

27  41 


22   25   22 


35   50 
17   10 


39   50 
21   12 


54   39   52 
35   18   14 


26   25 

13   18 


52   41 
15   14 


41   37 

10   13 


28   30 
7   12 


40   49 
23    9 


35   56 

16   14 


36   32 
11   12 


39   47 
21   16 


41   50 
20   11 


43   33 
16   18 


46   36 
21   14 


45   50 
20   18 


44   32 
17   13 


45   36 
18   13 


51   42 

20   14 


45   35 
18   13 


44   46 
20   10 


57   36 
33   16 


73   39 
39   15 


60   36 
35   18 


57   33 
30   16 


67   46 
36   16 


63   44 
31   17 


59   37 
33   17 


Ml     Ul 

15   16 


67   44 
14   18 


59   33 
11   12 


53   45   48 

29   21   33 


54   47   40 
35   18   39 


45   43   38 
32   15   28 


55   55 
32   25 


34   33   32 
17   13   18 


56   32 
15   12 


53   52 
30   22 


54   54   54 
32   21   32 


51   43   38 
21   15   15 


52   38   31 

is  is  ie 


54   46   50 
33   18   25 


45   43   39 
24   14   15 


51   48   40 
15   17   18 


47   53   47 
18   23   24 


52   48   37 
11   11   11 


52   44   50 
12   21   23 


45   34   35 

24   15   23 


38   36   33 

21    14   21 


50   52 
19   15 


52   48   30 


52   42 
31   17 


32   31   28 
19   12   19 


26 
-  5 

40 
6 

41 
10 

34 
8 

32 


44   53 

5   15 


42   50 
15   18 


46   51 
9   16 


35   40 
8   14 


29   30 
3 


40   50 
9   19 


44   50 
11   16 


40   46 
9   15 


42   47 
20    9 


42   45 
19   10 


44   48 
15   13 


36   46 
11   13 


28   32 

10   10 


45   45 

20   16 


45   47 
16   10 


38   40 
10   16 


40   34 
18   14 


40   45 
16   20 


37   44 
11    9 


38   42 
16   11 


47   42 
20   15 


40   43 
13   10 


39   44 
20   10 


52   64 
29   23 


52   63 
28   24 


50   64 
21   22 


52   66 
31   24 


45   60 
18   19 


41   40 
11   15 


48   62 
25   25 


52   63 
21   21 


44   46 
22   27 


45   45 
15   24 


50   60 
20   29 


49   43 
13   27 


47   49 
15   21 


44   50 
15   24 


48   52 

10   19 


49   50 
11   21 


45   50 
13   20 


35   52 

14   12 


46   48 
12   24 


43   49 
16   21 


40   44 
12   17 


37   47 
8   12 


46   50 
9   20 


46   30 
12   23 


40   47 
10   10 


36   36 

10   10 


56.6 
17.8 


53.9 
23.5 


57.0 
22.2 


53.1 
19.7 


50.3 
19.8 


47.3 
16.8 


52.4 
22.2 


56.3 
22.8 


52.8 
21.5 


•  *•(•¥•*>'.  M'f**.  r'.ll'X'tK'J  til. Hon  bwMM 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 

Day 

01  Month 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

SNYDER 

MAX 

MIN 

55 

27 

68 

26 

41 
24 

40 
28 

66 
39 

75 

49 

81 
46 

80 
38 

66 
37 

52 

18 

43 
18 

47 

15 

53 

15 

58 
21 

64 
22 

53 

29 

57 
23 

66 
22 

71 
28 

69 
29 

72 
27 

70 

35 

49 
18 

35 
13 

48 
16 

52 
18 

40 
18 

49 
17 

42 

11 

46 

11 

50 
22 

56,7 
24.5 

TRUSCOTT 

MAX 
MIN 

53 
26 

66 
25 

38 
26 

38 
28 

57 
37 

74 
51 

76 
46 

82 
38 

63 
36 

49 
21 

41 
19 

45 
17 

55 
21 

62 
22 

66 
28 

55 

32 

56 

27 

65 
28 

69 
30 

68 
33 

74 
34 

64 

34 

44 
16 

36 

12 

S3 

20 

45 
16 

37 
17 

36 
17 

40 
11 

45 
12 

47 
19 

54.6 
25.6 

TURKEY 

MAX 
MIN 

19 

40 
20 

52 
26 

68 
39 

74 
35 

65 
40 

78 
36 

68 
35 

♦  I 
17 

49 
12 

49 
12 

56 
18 

63 
34 

68 
33 

49 
34 

57 
22 

67 
26 

72 
37 

68 
34 

73 
39 

65 

15 

35 
12 

56 

10 

33 
22 

33 

8 

35 

9 

47 
18 

55 

18 

56.1 
24.3 

VERNON 

MAX 
MIN 

53 
25 

45 
27 

35 

28 

61 
33 

70 
40 

70 
58 

84 
39 

78 
35 

58 
36 

39 

19 

43 

14 

53 

18 

61 
16 

65 
28 

63 
34 

57 
35 

64 
23 

68 
28 

69 

30 

75 

31 

71 

31 

60 
34 

37 
18 

52 
14 

51 
23 

36 
16 

39 
32 

37 
16 

44 
13 

47 
19 

61 
24 

56.3 

27.0 

WELLINGTON 

MAX 
MIN 

52 

25 

51 
20 

39 
23 

40 
26 

62 
29 

71 
40 

63 
36 

74 
36 

60 
35 

40 
16 

40 
17 

44 
21 

52 

20 

57 
26 

6S 
30 

50 
32 

56 
26 

66 
29 

66 
36 

68 
33 

70 
39 

65 
37 

37 
14 

32 
12 

55 

17 

30 
15 

31 
19 

30 
13 

32 

13 

44 

17 

40 
17 

51.0 
24.8 

WICHITA  FALLS  we  AP 

MAX 
MIN 

52 

28 

38 
29 

36 
28 

58 
35 

75 
52 

80 
49 

87 
41 

67 
39 

48 
33 

38 
23 

42 
19 

48 
21 

61 
21 

66 
27 

60 
29 

57 
37 

64 
29 

69 

30 

70 
33 

76 
33 

62 
34 

48 
26 

35 
19 

52 
15 

37 
23 

36 
20 

42 
26 

35 

20 

44 
16 

38 
22 

62 
26 

54.3 
28.5 

WINTERS  9  NNE 

•     *     • 

MAX 

MIN 

55 

20 

68 
24 

48 

2  8 

45 
28 

63 

44 

74 
50 

8  3 
52 

83 
45 

65 
33 

55 

22 

40 
16 

46 
10 

46 
10 

57 
15 

54 
18 

61 
22 

56 
18 

68 
20 

70 
22 

68 
28 

74 

28 

75 

30 

54 
30 

43 

10 

42 

10 

49 

18 

46 
28 

47 
18 

48 
8 

49 

10 

52 

22 

57.5 

23.8 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 
MIN 

53 
25 

68 
25 

41 
31 

43 
31 

66 
43 

76 

56 

85 
54 

83 
43 

64 
34 

56 
28 

40 
19 

39 
15 

50 
15 

62 
19 

65 

30 

65 
28 

57 
2S 

70 
26 

74 
28 

76 
32 

78 
42 

77 
36 

45 
23 

35 
14 

52 
15 

55 

20 

43 
20 

43 
18 

41 

12 

48 
13 

51 
20 

58.1 
27.1 

ARCHER  CITY 

MAX 
MIN 

59 
2B 

54 
28 

37 

29 

58 
35 

74 
50 

82 
59 

84 
55 

73 
41 

52 
36 

40 
25 

41 

17 

49 
18 

61 
23 

65 

30 

60 
38 

56 
40 

64 
30 

69 
34 

68 
32 

75 
39 

69 
39 

53 
35 

35 

22 

51 
16 

40 
27 

45 

19 

44 
32 

37 
22 

45 
16 

41 
27 

62 

29 

56,2 
31.3 

BARDWELL  DAM 

MAX 
MIN 

67 
30 

63 

31 

56 
34 

42 
34 

64 

41 

76 
63 

78 
64 

80 
63 

66 
37 

61 
36 

43 
20 

44 

21 

45 

19 

55 

20 

61 
25 

63 

37 

53 

45 

55 
35 

60 
34 

68 
35 

72 

40 

71 
44 

68 
30 

35 
16 

47 
19 

51 
32 

55 
42 

59 
28 

41 
20 

45 
23 

40 
33 

57.5 

33.9 

BELTON  DAM 

MAX 
MIN 

70 
38 

66 
39 

73 
36 

43 
36 

64 
42 

77 
63 

84 
62 

80 
57 

67 

45 

70 
36 

46 
26 

44 

27 

50 
26 

57 
25 

62 
29 

65 

41 

55 

38 

64 
37 

65 
34 

73 
36 

75 
42 

70 
43 

71 
29 

39 
22 

49 
23 

50 
24 

54 
38 

71 
31 

45 
25 

44 
26 

42 
34 

60.8 
35.8 

BENBROOK  DAM 

MAX 
MIN 

61 
28 

61 
33 

44 
31 

40 
31 

63 
32 

75 

62 

80 
63 

80 
50 

65 
38 

60 
31 

40 
20 

42 
20 

46 
22 

56 
24 

63 
31 

62 

42 

49 
41 

60 
33 

65 

31 

57 
33 

75 
42 

70 
46 

61 
27 

35 

16 

49 
19 

52 

32 

49 
36 

59 
19 

40 

20 

45 
24 

38 
32 

56.2 
32.5 

BONHAM 

MAX 
MIN 

51 
27 

43 
32 

38 
30 

49 

34 

71 

49 

77 

62 

79 
67 

75 
49 

56 
34 

43 
29 

39 

18 

45 
16 

54 
15 

62 
29 

62 
35 

58 

44 

49 
40 

58 

35 

S3 

37 

73 
34 

65 

39 

63 

42 

44 
26 

40 
14 

50 
28 

46 
28 

49 
42 

47 
19 

44 
18 

37 
25 

40 
30 

53.5 

33.1 

BOWIE 

MAX 

MIN 

56 
28 

59 
29 

36 
29 

50 
33 

71 
50 

80 
62 

81 
55 

75 
40 

54 
36 

38 
27 

38 
19 

47 
21 

57 
27 

64 
29 

62 

34 

54 
42 

63 
36 

66 

33 

67 
36 

76 
42 

69 
40 

59 
33 

33 

22 

50 
15 

51 
28 

42 
21 

50 
35 

40 
24 

41 
16 

40 
26 

55 

28 

55.6 

32.1 

BOYD  3  SE 

MAX 
MIN 

60 
25 

58 
25 

44 
30 

39 
30 

60 
38 

74 
60 

82 
62 

84 
48 

64 
33 

58 
30 

39 
18 

44 
17 

SO 
13 

55 

13 

64 
20 

62 
39 

49 
43 

62 
33 

65 
32 

58 
30 

76 

3u 

72 
35 

65 

27 

35 

11 

51 
13 

52 
25 

46 
29 

51 
23 

38 
15 

45 
16 

37 
30 

56.1 
28.8 

BRECKENRIDGE 

MAX 
MIN 

66 

26 

54 
31 

3e 
30 

67 
35 

75 
53 

81 

57 

84 
56 

69 

40 

58 
35 

41 
20 

41 
18 

50 
17 

61 
18 

64 

30 

64 
38 

54 
32 

67 
27 

72 

30 

68 
30 

76 
30 

77 

36 

49 
30 

36 

20 

51 
13 

55 
26 

48 
20 

47 

30 

42 
21 

47 

14 

46 
21 

64 
23 

58,5 

29.3 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

55 

27 

57 
28 

43 
30 

39 
30 

63 
37 

74 
61 

82 

54 

84 

44 

63 
35 

59 
29 

38 
20 

41 
21 

49 
17 

58 

18 

66 
23 

61 

41 

49 
35 

62 
32 

67 
33 

65 
33 

76 
35 

70 
39 

70 
24 

35 
15 

50 
16 

53 

24 

56 
22 

50 
22 

38 
17 

48 
20 

37 

30 

36.7 
29.4 

BROWNWOOD 

MAX 

MIN 

59 
30 

68 
35 

51 

34 

45 
34 

65 
39 

75 

58 

82 
55 

61 
54 

64 
36 

66 
32 

41 
25 

43 
22 

48 
19 

56 

20 

62 
25 

68 
36 

55 

28 

68 
29 

64 
29 

66 
29 

72 

30 

76 

42 

61 
26 

35 
17 

47 
18 

59 
27 

57 
27 

67 
25 

43 
18 

44 
18 

47 
29 

59.2 

30.6 

CAMERON 

MAX 
MIN 

72 
36 

82 
56 

61 

37 

60 
39 

80 
58 

85 
65 

84 
62 

79 
60 

70 
39 

69 
36 

45 
23 

49 
23 

57 
19 

64 
25 

68 
45 

64 
41 

62 

40 

68 
32 

72 
35 

76 
34 

74 
47 

76 
56 

69 
29 

50 
20 

50 
27 

52 

42 

72 

46 

72 
31 

46 

23 

44 
23 

56 
36 

65.4 
38.3 

CLEBURNE 

MAX 
MIN 

63 

28 

54 
39 

39 
32 

52 

36 

78 
52 

84 
63 

81 
66 

74 
51 

62 
36 

41 
32 

43 
20 

48 
20 

58 
16 

65 
24 

63 
37 

58 
42 

62 
39 

64 
32 

67 
33 

78 
32 

69 
40 

69 

43 

43 
26 

52 
14 

52 
29 

50 
33 

63 

45 

45 
25 

46 

16 

39 
29 

53 

32 

56.5 
34.3 

CORSICANA 

MAX 
MIN 

70 
30 

64 
30 

69 
32 

41 
34 

64 
40 

77 
61 

82 
63 

81 
59 

66 
35 

62 
34 

44 
19 

44 
20 

43 
20 

55 

21 

61 
24 

64 

34 

55 

45 

60 
32 

61 
32 

70 
34 

75 
38 

72 
44 

70 
27 

35 

13 

49 
13 

52 

32 

53 

38 

67 
28 

42 
18 

45 
18 

41 
28 

59.2 
32.1 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
31 

46 
36 

41 
34 

56 
37 

77 
56 

82 
66 

61 
68 

71 
46 

55 

40 

41 
28 

44 
24 

43 
23 

53 

24 

63 

30 

64 
41 

52 

47 

57 
42 

59 
36 

54 
40 

75 
38 

68 
44 

70 
35 

35 

24 

48 
16 

52 
30 

50 
37 

55 
38 

40 
26 

43 
21 

40 
31 

48 
32 

55.5 

36.2 

DEN  I  SON  DAM 

MAX 
MIN 

51 
31 

48 
33 

35 

30 

48 
33 

72 
45 

78 
54 

80 
61 

77 
48 

60 

42 

44 
29 

39 
23 

45 
21 

53 

19 

62 
29 

60 
34 

SB 

44 

52 

45 

59 
36 

60 
38 

72 
39 

70 

38 

62 

41 

44 
26 

45 
16 

48 
27 

46 
27 

49 
39 

47 
25 

43 
23 

42 
25 

43 

30 

34.6 
33.9 

DENTON  2  SE 

MAX 
MIN 

56 
36 

55 
36 

54 
30 

49 
35 

73 
48 

81 
63 

80 
65 

78 
46 

64 
36 

62 
31 

41 
21 

44 
23 

54 
20 

62 

25 

60 
35 

60 
35 

59 
35 

58 

34 

58 

37 

73 
35 

72 

39 

65 
38 

42 
30 

48 
16 

51 
27 

49 

31 

53 

42 

49 
23 

44 
19 

44 
35 

48 
28 

57.6 
34.1 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

60 
27 

66 
29 

48 

29 

39 
29 

60 
39 

74 

58 

82 
58 

62 
49 

65 
39 

66 
30 

41 
17 

42 
19 

51 
IB 

59 

19 

63 
29 

60 
39 

52 
32 

66 

30 

69 
31 

67 
31 

75 

36 

79 
43 

58 

24 

34 
14 

50 
14 

54 
23 

53 
24 

62 
22 

41 

14 

47 
14 

41 
28 

58.3 
29.3 

EASTLAND 

MAX 
MIN 

57 
23 

67 
23 

46 
29 

41 
29 

68 
40 

75 

58 

81 
55 

83 
45 

64 
32 

62 
29 

40 
18 

47 
16 

50 
13 

61 
13 

64 
22 

68 

29 

56 
24 

68 
23 

73 
23 

68 

24 

76 
26 

78 

34 

44 
24 

36 
9 

50 

10 

52 

21 

57 
22 

52 

20 

42 

10 

SO 
12 

46 
24 

58,6 
25.2 

EVANT 

MAX 

MIN 

68 
27 

60 
43 

57 
33 

57 
33 

75 
56 

83 
62 

80 
63 

72 

50 

72 
36 

49 
33 

42 
20 

53 
19 

58 
20 

63 
30 

65 
42 

61 
40 

69 
33 

70 

33 

69 
33 

71 
40 

72 

47 

65 

41 

43 
25 

50 
15 

57 
30 

56 
25 

72 

30 

46 
24 

49 
15 

45 
30 

60 
31 

61,6 
34,2 

FERRIS 

MAX 
MIN 

60 
26 

57 
43 

45 
33 

53 
35 

74 
51 

80 
65 

79 
67 

76 

50 

59 
35 

45 
33 

43 
21 

42 
21 

49 
19 

61 
25 

64 
35 

60 
45 

53 
41 

58 
31 

60 
35 

73 
32 

67 

42 

67 
48 

49 
28 

48 
14 

51 
25 

49 
38 

59 
43 

51 
26 

43 
17 

40 
27 

46 
30 

56.6 
34.9 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
31 

47 
37 

43 
35 

57 
39 

77 
57 

84 
66 

82 
68 

71 
44 

56 

38 

43 
27 

42 
22 

44 
19 

52 

18 

61 
28 

61 
37 

50 
46 

55 

38 

61 
34 

57 
38 

74 
35 

67 
42 

66 
34 

37 
25 

48 
15 

52 
29 

49 
32 

56 
37 

40 
26 

43 
21 

40 
31 

49 
32 

55.6 
34.9 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

54 
26 

53 
26 

38 
29 

37 
28 

59 
36 

70 
58 

80 
52 

80 
46 

62 
33 

50 
31 

36 

18 

40 
18 

44 
18 

S3 

16 

65 
23 

58 
36 

48 
44 

60 
35 

62 
35 

60 
32 

71 
32 

64 
34 

59 

26 

33 
13 

48 
12 

46 
25 

45 
29 

47 
22 

35 

17 

44 
17 

37 
29 

52.8 
29.0 

OATESVILLE 

MAX 
MIN 

67 
30 

66 

47 

49 
33 

51 
34 

45 

20 

54 
19 

60 
16 

65 
19 

62 

38 

S3 

37 

70 
28 

70 

28 

72 
36 

79 
38 

71 

39 

73 
48 

56 
28 

41 

14 

57 
29 

55 
33 

71 

48 

55 
26 

55 
12 

49 
30 

57 
33 

60.1 
30.5 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

69 

35 

79 
53 

64 
36 

62 
39 

76 
51 

83 
64 

80 
67 

78 
58 

71 

40 

66 
37 

48 
22 

50 
23 

58 

19 

62 
23 

69 
40 

62 
40 

66 
35 

67 
31 

75 
35 

76 
35 

72 
44 

75 
53 

65 
28 

50 
19 

50 
29 

50 
38 

72 

46 

70 
31 

46 
21 

43 
34 

58 
35 

64,9 
37,5 

GLEN  ROSE 

MAX 
MIN 

64 
24 

60 
35 

47 
32 

54 
37 

77 
52 

85 
63 

83 
64 

83 

51 

63 

33 

51 
33 

45 
17 

50 
15 

59 
22 

66 
15 

65 
32 

63 
40 

63 
32 

68 
31 

65 
29 

77 
29 

73 
36 

65 
43 

45 
27 

50 
14 

54 
26 

52 
26 

61 
43 

50 
25 

45 
17 

44 
27 

64 
30 

61,0 
32.3 

GOLDTHWAITE 

MAX 
MIN 

71 
39 

80 
60 

63 

30 

62 
36 

71 
53 

80 

65 

74 
55 

75 
49 

67 

40 

49 
31 

45 
19 

52 

20 

57 
24 

62 
29 

67 
42 

60 
34 

65 
32 

70 

39 

65 

38 

75 
36 

76 
49 

67 
42 

43 

24 

49 
12 

58 
30 

60 
33 

68 
44 

51 
22 

48 
14 

44 
32 

58 
29 

62.3 
35,5 

GRAHAM 

MAX 
MIN 

54 
26 

62 

30 

42 

30 

40 
30 

61 

40 

76 
58 

83 
52 

84 

43 

64 

35 

60 

30 

41 
19 

42 

12 

51 
16 

61 
17 

65 
22 

62 

34 

56 
25 

62 

25 

69 
25 

69 

28 

77 

28 

75 
37 

47 
23 

36 

9 

53 
16 

52 

20 

47 

21 

48 
19 

40 
11 

47 
15 

41 
28 

57,0 
26.6 

GRANBURY 

MAX 
MIN 

62 

27 

46 
32 

52 

36 

77 
51 

83 

63 

83 
64 

78 
51 

63 
36 

49 
32 

45 
20 

51 
19 

59 
16 

66 
20 

62 
37 

61 
47 

63 
34 

67 
32 

66 
32 

77 
31 

71 
40 

60 

42 

43 
27 

51 

14 

55 

30 

54 
29 

61 

44 

47 
25 

46 
18 

45 
29 

55 

32 

59,9 
33,7 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 
MIN 

61 
31 

56 

34 

44 
33 

43 
33 

64 
39 

75 
63 

83 
65 

61 
51 

64 
38 

54 
34 

39 
22 

42 
21 

44 
22 

54 
22 

62 

30 

62 
38 

49 
45 

53 
33 

60 

34 

S5 

37 

75 

38 

66 
41 

68 
28 

35 
17 

49 
17 

52 
32 

49 
38 

55 

25 

39 
19 

44 
20 

39 
30 

55.4 

33,2 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 


Day  Of  Month 


1966 

IT 


IS      16      17      18 


23      24 


30      31 


GREENVILLE   7    N» 

GROESBECX 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICO 

HlLLSBORO 

JACKSBORO 

xi.CMis 

UllEEn 

lavon  oam 

■ARlIN 
»C    GREGOR 
NC    KINNE" 

NE>IA 

"INERAl  NELLS  faa  ap 
NAVARRO  H|LLS  OAM 

aucr 

PARIS 

PILOT  POINT 
PROCTOR  RESERVOIR 

•AMiH  PLMP  STATION 

'"■A*    STATION 
S»«lN*TO»N 

.    .- 

-  ^TO» 

■/'• 

•    -II 


MAX 
MIN 


MiX 

MIN 


MAX 

MJN 


MAX 

MIN 


MiX 

MIN 


»4X 

"IN 


MAX 

MIN 


-«x 

MIN 


MiX 

MIN 


MiX 

m;n 


max 

"IN 


Mi> 

MIN 


MiJ 

-IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M|N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M|N 


MAX 
MIN 


-i. 

MIN 


MAX 
"IN 


MiX 

"IN 


-iX 

"IN 


Mi/ 

M)N 


"AX 

-I" 


M|N 


»»/ 

"I" 


6*   58 
29   29 


6*   67 
26   27 


55   39   37 
23   28   28 


62 

45 


61   74 

40   60 


60   74 
37   60 


79   79 
65   58 


82   82 
50   59 


5  9 
27 


63   54 
32   33 


67   70 
33   50 


66   67 
33   40 


63   45 
35   29 


40   63 
34   39 


81 
57 


84   83 
61   39 


79   78 
59   50 


60   79   84 
37   38   58   64 


45 

34 


65 

30 


46   64 
34   40 


50   72 
35   50 


66  I  45   64 
35   35   42 


38   56   76 
31   36   55 


66   42   65 
35   35   40 


58   53 

27   27 


59 
29 


5  5 

41 


H 

19 


M 


41 


51   40 
33   30 


39   44   39 
23   30   30 


17   34   33 


A4   41 

M  K  >»  4c 


»A»     4/ 
"IN    2» 


M 


... 

»l> 


M 


41 
14 


52   75 
36   52 


46   36   61 
32   32   35 


41    40   61 

30   30   39 


50   42   62 
31   31   40 


48   64   74 

28   36   48 


52   75 
33   49 


40   43   73 
30   28   36 


83   84 
57  I  53 


78 
65 


70   82 
60  1  62 


37   63 

30   36 


40   60 
29   40 


II 


... 

39   44 


63   67 
43   36 


39   44 
29   39 


74   61 
36   58 


71   84 
63   67 


•  3   81 
67   59 


M 

4/ 


31   41   47 


42   41 

If    4| 


81 
62 


49 


80 
37 


'I 

10 


79 
M 


81   80 
64   65 


64   60   54 


80   64 
33   40 


75   64 
54   50 


76   65 
60   35 


75   57 
50   37 


80   65 
59   39 


69   60 
42   37 


79   63 
48   37 


82   63 

47   31 


70 
35 


40   42 
20   17 


45   44 
23   24 


44   43 
18   18 


37   42 

18   18 


43   51 
17   18 


43   46 
18   18 


43   48 
28   22 


43   44 
18   20 


35   22   22 


43 
21 


59   43 
36   22 


-3 

20 


33   37   39 

29   20   19 


61   39   44 
30   18   16 


65   41   43 
30   17   20 


71   41   46 

37   22   23 


48   44   30 
22      23   25 


33   31 

23   II 


70   43   4| 
33   22   20 


44   43   49 

23   20   20 


49   44 
11   21 


41   39   42 
29   20   21 


43   49   43 

||   /2   2/ 


47   52 
16   16 


49   54 
24   29 


51   60 
17   16 


48 

17   17 


59   64 
14   25 


47   55 
19   19 


59   64 
23   31 


49   54 
20   21 


53   62 

19   27 


63   68 
26   42 


58   62 
18   29 


62   61 
26   38 


52   56 
27   29 


65   61 
27   37 


59   63 
20   27 


63   65 
27   40 


61   64 
26   35 


62   63 
29   39 


44   33 
18   23 


48   58 
14   15 


49   58 
25   28 


30   57 
18   18 


50   51 

22   23 


31   62 

23   24 


41   60 
21   27 


49   33 
21   23 


34   62 
19   26 


34   62 
21   29 


49   34 

21   21 


49   31 

20   21 


56   63 
33   29 


59   64   67 


51 
45 


53 

34 


54   55 

47   36 


63   67 
34   32 


53   56 
41   34 


64   67 
29   28 


48   52 

43   41 


48   55 

45   34 


53 
29 


62   48 
36   34 


61   51 
40   34 


65   55 

39   35 


69   55 

39   36 


64   36 
38   37 


62   35 

34   30 


63   32 
43   31 


32   60 
46   38 


63   38 
II   43 


60   49 
40   37 


61   31 

19   19 


49   56 
37   33 


69   64 
33   38 


66   74   74 
30   41   39 


55   55 

36   30 


68   75 
39   34 


65   72 
36   34 


54   72 
39   35 


61   67 
37   37 


66   77 
37   33 


64   67 
36   34 


68   75 
33   34 


50   52 
40   35 


58   54 
36   35 


71   67 
30   30 


61   75 
34   39 


57   73 
39   33 


65   75 
34   40 


57   71 
33   39 


62   75 
32   38 


65   75 
38   44 


67   67   75 


73   73 
36   40 


62   32 
29   16 


72   34 

30   18 


62   37 
26   12 


50   34 
20   11 


43   51 
26   13 


69   36 
30   15 


39   52 
22   15 


65   32 
29   15 


48   28   20 


68   67 
42   30 


73   54 
53   29 


70   72 
45   26 


65   44 
44   27 


70   70 
47   29 


54   35 
31   23 


71   63 
49   29 


63   37 
33   23 


63   57 
40   26 


64   66 
42   26 


79   59 
43   25 


71   35 
35   20 


65   46 
46   26 


76   44 
33   24 


60   31 
43   26   14 


73   61 
40   25 


78   57   35 


70   72 
44   28 


70   72   40 
48   29   18 


71   69   49 

46   28   19 


69   45   35 

34   21   13 


70   70   38 


36   47 
29   15 


45   49   47 
16   27   41 


45   44 
20   34 


52   57 
13   25 


50   41   43 
12   19   19 


53   37 

27   19 


69   44 
31   21 


70   44 
23   13 


45   34 
19   13 


49   48 
26   15 


69   43 
28   18 


41   46 
20   17 


62   40 
28   18 


76 

69 

68 

46 

49 

33 

49 

*o 

44 

43 

26 

I* 

30 

37 

64 

73 

73 

56 

33 

30 

|g 

II 

40 

44 

25 

14 

16 

27 

68 

78 

70 

71 

31 

30 

33 

>1 

37 

40 

29 

16 

19 

37 

31   33   38   28   18 


51   50 
30   42 


51   70 
40   48 


50   54 
34   34 


46   52 
33   44 


52   57 
33   43 


47   52 
23   33 


50   56 
34   42 


43   47 
20   35 


51   44 
28   40 


50   47 
30   37 


55   55 

24   25 


47   46 
20   33 


52   60 
39   42 


48   52 
21   21 


45   47 
16   27 


51   53 
12   23 


47   53 

15   24 


49   51 
19   37 


49   32 
27   41 


51   48 
18   18 


II  10 

16   37 


49   50 
33   44 


53   38 

27   21 


57   45 
30   19 


72   42 
28   16 


46   43 
25   17 


68   42 
30   21 


40   48 
24   18 


62   42 
29   19 


40   45 
19   14 


48   37 
25   19 


51   36 
22   14 


65   42 
23   16 


39   48 
18   16 


53   43 
25   18 


40   45 
15   15 


42   36 
19   29 


48   42 
23   35 


47   43 
15   31 


45   37 
13   27 


45   61 
28   31 


45   40 
19   32 


46   56 
28   30 


44   40 
19   30 


43   48 
30   34 


45   45 
16   34 


38   41 
28   30 


45   42 
16   28 


35   41 

16   18 


39   47 
18   19 


41   40 
15   19 


46   44 
18   19 


47   46 
19   20 


45   43 
23   25 


40   45 
14   15 


43   45 
20   20 


45   42 
20   33 


30 
25 

43 
19 

40 
30 

31 

34 
11 

31 

19 

44 
22 

37 
32 

63 
|| 

43 
19 

47 
21 

41 

.  MM  MffMHJ  Immi 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER   1966 


Day 

OI  Month 

• 
01 
id 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
< 

ft      A      1 
EAST  TEXAS         0* 

ANDERSON 

MAX 
MIN 

72 
39 

80 

57 

72 

40 

71 

40 

81 
61 

82 
67 

82 
69 

75 
61 

71 
42 

60 
42 

55 
23 

48 
23 

54 
22 

62 
28 

65 
41 

61 
47 

56 

47 

64 
34 

67 
39 

73 

44 

68 
53 

76 
58 

70 
32 

41 

19 

49 
29 

54 
42 

68 

50 

67 
37 

43 
22 

46 

34 

52 
39 

64,0 
41.3 

ATHENS 

MAX 
MIN 

65 
34 

69 

51 

56 

33 

59 
37 

76 

54 

81 
66 

81 
70 

79 
60 

64 
40 

58 
38 

45 

22 

49 
25 

53 

26 

60 
29 

64 

41 

61 

48 

53 

47 

58 
38 

70 
37 

74 

38 

68 
47 

67 
56 

65 
32 

47 
17 

48 
28 

48 
41 

65 

47 

64 
33 

45 
22 

40 
33 

46 
33 

60.6 
39.5 

CARTHAGE 

MAX 
MIN 

CENTER 

MAX 

MIN 

70 
34 

70 
36 

75 
32 

40 
32 

60 
38 

71 

59 

77 
66 

80 
65 

71 
42 

64 
38 

47 
24 

45 
24 

46 
21 

50 
22 

58 
28 

64 
34 

58 

48 

52 

39 

52 

40 

63 

37 

68 
41 

68 
50 

68 
34 

36 

18 

47 
18 

50 
26 

S3 

39 

67 
37 

48 
21 

47 
22 

42 
33 

58.3 
35.4 

CENTERVILLE 

MAX 
MIN 

73 
35 

70 
35 

80 
38 

47 
37 

65 
45 

71 
61 

81 
69 

82 
61 

70 
39 

64 
39 

45 
23 

45 
24 

47 
19 

55 

20 

62 
29 

63 
52 

60 
47 

55 
33 

62 
35 

70 
34 

75 

46 

71 
51 

73 
32 

37 

19 

49 

20 

47 
33 

57 
43 

68 
35 

42 
22 

39 
24 

46 
32 

60.4 
36.5 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

66 
33 

56 
39 

48 
32 

36 
32 

60 
36 

71 

59 

77 
61 

73 

57 

69 
44 

59 

34 

40 
17 

40 
21 

44 
19 

49 
24 

59 
28 

61 
33 

48 
44 

56 
41 

50 
40 

52 
31 

70 

32 

66 
42 

64 
22 

30 

14 

43 
15 

50 
27 

44 
41 

51 
28 

38 

18 

42 
25 

41 

29 

53.3 

32.8 

COLDSPRING  5  SSM 

MAX 

MIN 

71 

40 

72 
40 

79 
44 

48 

40 

65 

48 

78 
63 

82 
68 

79 

69 

75 
41 

72 
40 

48 
25 

48 
25 

47 
20 

50 
21 

59 
24 

65 

40 

68 

47 

54 
38 

62 
36 

67 
36 

72 

43 

66 
53 

75 
34 

38 
21 

48 
21 

45 
33 

62 
44 

68 

41 

41 
20 

44 
21 

46 

38 

61.1 
37.9 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
38 

79 
43 

53 

42 

64 
42 

78 
63 

82 

62 

83 
71 

73 

47 

70 
40 

46 
33 

48 
27 

49 
24 

S3 

24 

60 
28 

64 

45 

56 

44 

60 
46 

62 
35 

68 
38 

72 
37 

71 

51 

74 

44 

44 
29 

46 
21 

50 
29 

53 

44 

69 
50 

50 
31 

44 
22 

44 
36 

51 
40 

60.8 
39.5 

CONROE 

MAX 
MIN 

72 

40 

73 
41 

81 
47 

50 

47 

70 
47 

79 
62 

83 

67 

82 

68 

76 
42 

76 
40 

49 
26 

50 
25 

46 

21 

S3 

22 

62 
24 

66 
40 

69 

48 

57 
35 

61 
35 

69 

40 

72 
45 

65 
53 

60 
35 

40 

21 

52 

22 

47 

34 

64 

46 

69 
42 

45 
22 

46 

22 

47 
39 

62.3 
38.6 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

71 
37 

69 
35 

79 

38 

47 
34 

67 
41 

78 
61 

83 

66 

82 
67 

68 
42 

69 
38 

46 
22 

47 
22 

47 
19 

51 
19 

60 
19 

66 
37 

58 
48 

54 

36 

64 
34 

67 
35 

72 
35 

69 

45 

75 
32 

34 
19 

48 
17 

47 

22 

55 

40 

67 
39 

43 
21 

44 
21 

43 

33 

60.3 
34.6 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

MIN 

66 

34 

61 
43 

45 
32 

59 

36 

72 
56 

80 
65 

82 

68 

76 
59 

61 

40 

56 
36 

54 
24 

45 
26 

50 
24 

59 
29 

63 
34 

58 

45 

55 

46 

54 

44 

64 
43 

73 
35 

68 
42 

67 
49 

65 
32 

52 

19 

54 
28 

51 
39 

63 
43 

70 
31 

57 
25 

44 
24 

44 
35 

60.3 
38.3 

DIALVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

66 

34 

73 
52 

55 
32 

60 
34 

75 
58 

80 
65 

80 
68 

75 
58 

64 

40 

59 
37 

43 
21 

43 
24 

49 
23 

57 
26 

63 
36 

57 
48 

52 
46 

55 
37 

65 
35 

70 
42 

67 
52 

69 

57 

63 

30 

45 

17 

47 
26 

46 
40 

56 
44 

55 

32 

42 

21 

42 
32 

54 
38 

58.9 
38.9 

EMORY  I  N 

MAX 
MIN 

67 
28 

60 
29 

54 
32 

38 
32 

62 
38 

74 
62 

83 

68 

80 
66 

66 
33 

65 
33 

40 
17 

43 
17 

45 
17 

52 

21 

59 
29 

65 
38 

58 

45 

53 

33 

51 
38 

60 

34 

73 

37 

58 

43 

64 
29 

31 

14 

46 
16 

50 
29 

49 
41 

61 
29 

38 
18 

43 
19 

40 

32 

55.7 

32.8 

EVADALE 

MAX 
MIN 

61 
37 

78 
49 

72 

45 

53 

42 

64 
48 

76 
63 

79 
69 

80 
69 

76 
55 

69 

44 

48 
28 

46 

25 

46 
22 

48 

20 

58 
27 

65 
42 

66 
50 

55 
42 

64 
38 

67 

40 

73 
42 

69 
52 

73 
38 

41 
23 

48 
23 

47 
32 

63 

45 

70 
45 

49 
24 

47 
28 

48 

38 

61.3 

40.2 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

65 
31 

71 
49 

68 
34 

61 
36 

75 
59 

80 
66 

82 

70 

79 
59 

61 
37 

58 
37 

51 
20 

47 
22 

53 
21 

59 
25 

63 
40 

61 
48 

59 
46 

63 
33 

69 
35 

73 

34 

69 
43 

71 
57 

68 
30 

46 
16 

61 
27 

55 

40 

68 
46 

68 
31 

42 
19 

41 
30 

47 
35 

62.4 
37,9 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

FRANKSTON 

MAX 

MIN 

GILMER  2  W 

MAX 
MIN 

70 
29 

64 
30 

60 
31 

39 
31 

60 
39 

76 

60 

79 
63 

80 
59 

69 
35 

63 
35 

43 
20 

43 
20 

44 
18 

51 
19 

59 

31 

63 
34 

52 
45 

45 

56 
39 

66 
34 

73 
34 

67 
48 

67 
32 

32 
13 

47 
13 

53 

30 

48 
40 

65 
33 

41 
19 

45 
19 

39 
33 

57.1 
33.3 

GLADEWATER 

MAX 
MIN 

69 
32 

63 
32 

68 
30 

52 
31 

62 
38 

72 
61 

79 
66 

80 
60 

69 
37 

61 
37 

44 
22 

44 
21 

43 
19 

50 
20 

58 
26 

64 
34 

52 

46 

54 

46 

51 
41 

65 
34 

72 
35 

66 

40 

67 
31 

34 
17 

45 
18 

50 
27 

50 

40 

65 
36 

41 
23 

44 
24 

40 
33 

57.2 
34.1 

GROVETON 

MAX 
MIN 

73 
34 

69 

57 
31 

40 

78 
42 

80 

82 

82 

72 

37 

37 

27 

20 

64 

20 

68 
27 

71 
34 

34 

68 
33 

73 
34 

73 
34 

70 

59 
23 

23 

25 

35 

68 
37 

38 

38 

32.0 

HEMPSTEAD 

MAX 
MIN 

72 
39 

71 
41 

72 

45 

52 

43 

72 
50 

80 
62 

82 
65 

82 
66 

71 
43 

72 

40 

46 
25 

48 
24 

49 
24 

93 

25 

62 
27 

65 
45 

58 

40 

59 
36 

63 

38 

71 
39 

75 
40 

69 

54 

79 
33 

40 
21 

46 
23 

49 
35 

63 

45 

70 
40 

44 

23 

44 
24 

46 
40 

62.1 
38.5 

HENDERSON 

MAX 
MIN 

69 

34 

65 
35 

74 
30 

37 

30 

62 

31 

71 
62 

78 
65 

77 
60 

64 
37 

60 
36 

45 
20 

43 
20 

43 
20 

49 
20 

57 

28 

63 
35 

52 

47 

52 
39 

50 
39 

63 

40 

72 
40 

66 
47 

72 
31 

32 
15 

48 
16 

50 
27 

52 
40 

66 

34 

42 

20 

45 
21 

40 
33 

56.7 
33.9 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
39 

70 
39 

78 
41 

50 
39 

69 
48 

78 
62 

82 

67 

82 

67 

70 
43 

72 
39 

47 
24 

42 
24 

46 
25 

51 
26 

60 
31 

65 

43 

63 
47 

54 

40 

62 

40 

69 
40 

73 

47 

68 
55 

75 

33 

36 

20 

45 
20 

48 
33 

60 
44 

66 
38 

43 
23 

44 
23 

45 
37 

60.8 
38.6 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 
MIN 

70 
40 

70 
40 

78 

35 

61 
35 

61 
38 

73 
58 

79 
64 

80 
68 

72 
44 

66 

40 

48 
24 

43 
24 

46 
24 

49 
24 

57 
28 

65 
36 

67 
49 

53 

44 

59 
39 

61 
39 

72 
40 

66 
55 

70 
35 

36 

20 

48 
21 

47 
29 

58 
32 

67 
41 

48 

24 

47 
24 

44 
33 

60.0 
37.0 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

71 
38 

75 
49 

74 

28 

55 
35 

60 
38 

81 
60 

81 
65 

80 
59 

65 

40 

58 

28 

40 
25 

38 
22 

40 
28 

45 
30 

50 
32 

53 
35 

56 
35 

60 
35 

65 

37 

60 
35 

72 
35 

70 
49 

69 

30 

39 

30 

55 

20 

54 
31 

58 

40 

63 
29 

44 
32 

42 

30 

43 
37 

58.6 

36.0 

JASPER  3  SM 

MAX 
MIN 

70 
35 

72 
41 

77 

41 

56 
38 

62 
42 

75 
61 

80 
67 

80 
68 

73 
49 

72 
38 

47 
26 

41 
25 

42 
23 

47 
18 

50 
20 

65 
26 

66 
50 

63 

42 

59 
33 

65 
32 

72 

40 

70 
53 

72 
37 

38 
22 

46 
19 

46 
30 

59 

44 

71 
42 

47 
23 

46 
24 

46 
37 

60.5 
37.0 

KARNACK 

MAX 
MIN 

64 
36 

62 

40 

42 

31 

54 
36 

68 
52 

78 
64 

80 
67 

77 
61 

61 
40 

53 

37 

40 
25 

40 

24 

46 
21 

58 

21 

60 
26 

57 
43 

52 

46 

52 
42 

60 
42 

71 

32 

64 
35 

64 
45 

62 
32 

43 
18 

51 

16 

48 
39 

63 

44 

63 
35 

40 
26 

40 
30 

42 
36 

56.6 
36.9 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

MIN 

72 

36 

79 
53 

79 

43 

63 
39 

74 
56 

79 
63 

79 
69 

76 
68 

73 
53 

61 

40 

48 
28 

48 
26 

49 
26 

59 
20 

66 

29 

67 
49 

63 
52 

63 

46 

67 
36 

74 
41 

70 
53 

72 
S3 

65 
33 

45 
23 

45 
23 

47 
27 

68 
46 

72 
45 

46 
25 

46 
35 

46 
40 

63.3 

41.2 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

73 
35 

70 
36 

78 
44 

48 
40 

65 
48 

79 
62 

80 
68 

80 

70 

73 
41 

69 
40 

50 
21 

46 
20 

47 
17 

51 
17 

59 
18 

65 
38 

67 
48 

57 
37 

60 
33 

64 
35 

71 
38 

66 
54 

75 
35 

39 

22 

49 

18 

47 
23 

58 
43 

69 

45 

46 
19 

47 
18 

46 
38 

61.1 
36.2 

LONGVIEW 

MAX 
MIN 

71 
34 

67 
39 

65 

30 

45 

30 

65 

44 

80 

44 

79 
60 

82 
60 

71 

38 

62 

37 

44 
23 

44 
23 

45 
20 

50 
22 

59 
32 

64 
38 

51 
46 

53 
45 

56 

42 

65 

34 

74 

40 

67 
50 

70 
31 

32 

17 

45 
20 

52 

30 

53 

41 

65 
33 

41 
22 

45 
28 

40 
34 

58.1 
35.1 

LOVELADY 

MAX 
MIN 

72 
35 

69 

40 

78 
31 

45 
37 

65 
40 

76 
62 

80 
61 

82 
61 

68 
40 

71 
40 

47 
22 

47 
23 

48 

21 

54 
20 

60 
24 

66 
38 

61 
48 

54 

37 

55 
35 

68 
34 

72 
37 

69 
45 

74 
33 

36 
17 

49 
18 

48 
25 

60 

40 

67 
37 

45 
21 

45 
36 

43 
36 

60.5 
35.3 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 
40 

77 
49 

49 

38 

61 
39 

75 
60 

78 

67 

80 
70 

74 
51 

65 
40 

48 
28 

46 
24 

46 
23 

48 
18 

58 
20 

67 
30 

63 
51 

57 
47 

62 
39 

63 

37 

72 
36 

67 

45 

73 
50 

50 
28 

46 
20 

48 
20 

52 

41 

70 
52 

55 

29 

45 
20 

45 
33 

50 
42 

60.0 
38.3 

MADISONVILLE 

MAX 

MIN 

70 
38 

79 
52 

76 

46 

68 
39 

78 
60 

82 

68 

83 

70 

77 
61 

68 
40 

61 

40 

47 
23 

49 
22 

55 

20 

61 
21 

65 
39 

62 
53 

56 

48 

64 
34 

68 
34 

74 
38 

73 

49 

76 
47 

70 
32 

47 
18 

48 
25 

52 

41 

69 

49 

68 
35 

45 
22 

44 
35 

50 
37 

64.0 
39.9 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

69 
36 

64 
37 

74 
30 

40 
30 

61 
39 

70 
59 

79 
65 

80 
66 

70 

40 

62 

39 

42 
24 

42 
23 

42 
20 

47 
20 

57 
22 

63 

30 

52 
46 

52 
40 

51 
41 

62 
33 

72 
35 

65 
43 

67 

34 

35 

19 

43 
19 

52 

23 

59 
40 

65 
36 

40 
23 

44 
24 

41 
33 

56.8 
34.5 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

MIN 

69 
26 

62 

30 

65 
30 

37 
30 

62 
37 

74 
62 

80 
66 

81 
64 

70 
30 

63 
30 

42 
18 

43 
15 

45 
14 

51 
15 

60 
17 

65 

37 

50 
46 

52 

41 

51 
33 

66 

3"0 

74 

31 

67 
40 

68 

31 

36 
11 

42 
11 

51 
21 

51 

40 

64 
33 

39 

17 

45 
17 

38 
33 

56.9 

30.8 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

69 
30 

60 

30 

51 
31 

39 
29 

60 
38 

72 
59 

80 
62 

82 

64 

65 
33 

61 
33 

42 
19 

42 
18 

44 
16 

50 
16 

60 
17 

63 
33 

49 
44 

54 
41 

50 
35 

62 

30 

73 

30 

66 
42 

63 

31 

31 
14 

46 

14 

52 

20 

45 
39 

61 
30 

38 

20 

45 
21 

39 
31 

55.3 

31.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

69 
27 

59 
28 

51 
31 

38 

32 

63 

37 

72 
62 

79 
66 

81 
64 

65 
33 

60 
33 

40 
18 

42 
19 

44 
18 

51 
20 

59 

28 

63 
35 

48 

43 

52 

36 

48 
40 

61 
37 

73 

38 

66 
48 

64 
29 

30 
12 

45 
21 

52 

30 

46 
39 

58 
29 

38 

17 

44 
18 

40 
31 

54.9 
32.9 

Sm  Ref«r*nc«  NotM  Following  Station    Lndex 
-    379    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Day  Of  Month 


16 


17   18  '  19   20 


NACOGDOCHES 

PALESTINE 

PINELANO 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SIMMS  2  ■•'•- 

SPURGER  DAM  B 

SULPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA  DAM 

TYLER  5  NE 

HARREN 

"ILLS  POINT 

•     •     • 
TRANS  PECOS        05 
ALPINE 
BAKERSFIELD 
BAlmoRhEA 
CANDELARIA 
CMISOS  BASIN 
CORNUDAS  SERVICE  STA 
COANE 
DDTOEN 

EL  PASO  "B  AIRPORT 
'AS£'.S 

ronT  mancocx 

»T  JTX«T0N  XfJT  RADIO 

4»ano'alls  j  M 

H  I  * 
NMMTNOi 

"»»'»  •<!     2 

mmm 


■OVWT 

'•  AWCTIOM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
KJN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

M(N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M|N 


MAX 

MIN 


-AX 

"IN 


"IN 


-A/ 

MIN 


MAX 
"|* 


-A< 

"IN 


"IN 


71   70 
3*   36 


71   69 
34   34 


71   69 
33   37 


72   79 
33   47 


69   67 
36   41 


68   59 
29   38 


69   71 

40   44 


67   56 
30   30 


69   62 
35   35 


68   62 
31   34 


71   78 
37   48 


60   60 
30   30 


46   62 
34   45 


45   63 
34   40 


75 

38 


63 
40 


74   66 
64   42 


80   69 
60   41 


79   61 
60   36 


72   44   61 

39   44 


36   62 
26   36 


45  j  39   60   69 
30   30   38   60 


79   79   78 
61   69   49 


70   39   62 

32   31   38 


56   40   65 
32   32   31 


n 

29 


61 

32 


MS 
2  5 


M 

2« 


61 

3? 


21 


24 


«,  I 


•.I 

M 


76 

61 

42 

26 

73 

61 

43 

2  8 

79 

67 

36 

25 

79 

77 

31 

32 

67 

7  0 

41 

*» 

74 

68 

30 

2  5 

50 

50 

24 

2  5 

70 

69 

39 

33 

72 

6  8 

38 

31 

71 

72 

2* 

28 

76 

76 

10 

20 

77 

M 

31 

25 

60 

5  2 

28 

2V 

71 

74 

40 

11 

71 

T, 

ii 

31 

n 

•■'■ 

27 

I« 

51 

29 


50   75 
26   30 


72   70 
35   3' 


66   61 
56   50 


54 

37 


69   70 
39 


31 


6»   5 
14   2 


61   6 
10   4 


71 

37   40 


70   70 
32   31 


85 
41 

69 

56   49 

70,  75 


84   68 
44   43 


72   62 
44   41 


73   63 
33   31 


75 
40 


8  0 
42 


70   74 
31 


72   71 
50   33 


n 


M 


39   74   7 

II   40   6 


81 
39 


75 
42 


H 

28 


48   46 
24   25 


44   44 
21   22 


45   43 
25   24 


45   42 
23   23 


44   44 
21   24 


43   44 
19   21 


47   41 
29   29 


40   42 
20   19 


40   39 
22   23 


42   42 
21   23 


46   46 
25   23 


43   44 
18   20 


56   58 
20   18 


43   44 
24   25 


54   52 

14   12 


51 

zz 


■•I 
II 


■0 

••X 

71 

56 
It 

49 
21 

6« 

M 

32 

42 

?1 

49 
If 

M 

A  5 
40 

56 

>• 

57 
)2 

47   31 
19   16 


...   M 
17   24 


48   51 
20   21 


46   51 
23   23 


45   47 
23   19 


50   60 
18   18 


52   50 
25   26 


48   58 
18   20 


45   47   57 
24   23   27 


48   52 
18   18 


41   41 
22   21 


43   47 
18   22 


48   67 
19   18 


43   53 

22   23 


62   56 

24   37 


60   67 
26   33 


60   71 
26   35 


64   63 
18   19 


49   59 
31   36 


63   58 
15   24 


52   62 

24   16 


61   58 
21   23 


59   58 
17   31 


56   61 
15   22 


65   63 
16   13 


60   68 
23   27 


37   68 
15   19 


37   61 
18   31 


60   62 
21   22 


61   37 
10   IS 


61   38 

13   II 


60   60 
49   38 


63   55 

49   48 


57   61 
49   41 


54   52 
46   42 


55   55 

42   42 


48   51 
43   42 


50   56 
35   42 


65   62 

42   40 


70   69 
30   26 


57   67 
28   26 


59   71 
36   31 


66   67 
29   31 


50   68 
32   34 


67   70 
15   IS 


57   66 
21   24 


62   70 
32   26 


59   61 
19   22 


56   62 
17   19 


64   66 
19   14 


57   69 
35   30 


59   68 
19   19 


54   63 
29   20 


58   66 
22   22 


66   68 
12   12 


62   68 
26   IS 


60   60   61 
31 

31   67   61 

26 


60   71   69 
40   32   35 


59 
38 


71 
37 


70 
38 


70   67 
27   45 


64   74 
27   38 


66   80 
35   38 


63   72 
22   30 


64   65 

39   46 


65   67 
19   24 


67   70 
23   30 


75   76 
32   46 


55   64 
16   25 


62   56 
15   20 


60   68 
12   12 


64   78 
36   38 


68   73 
20   20 


66   68 

29   46 


67   57 
23   23 


71   69 
14   31 


66   63 
15   30 


70   74 
27   23 


Ml 

29 


68   71   35 
47   34   19 


69   70   42  I 
50   30   14 


66   72   37 
54   35   19 


70   64   49 
54   33   20 


67   76   40 
52   31   16  I 


60   65   43 

41   30   13 


66   68 
47   37 


66   65 

45   30 


62   60   36 


65   66 
47   31 


67   65   47 
52   35   22 


60   70   31 
50   29   14 


41   47 
17   11 


67   38 
21   16 


70   39 
19   17 


63   48 
33   21 


61   34 
21   21 


43   42 
18   11 


44   47 
20   11 


77   44 
28   17 


43   44 
21   20 


55   48 
19   15 


66   38 
19   12 


66   41 
20   12 


69   43 
19   15 


62   49 
24   19 


42   43 
26    6 


52   43 

21   10 


68   41 
31   19 


33  33 

34  11 


I,;      I.; 
43   26 


72   66 
31   20 


14   II   13 


74   50 
17   11 


59   46 
16  22 


48   48 
IS   40 


47   49 
15   30 


48   49 
18   24 


47   51 
17   40 


46   47 
21   34 


52   49 

18   37 


45   46 
23   30 


45   50 
15   28 


45   51 
20   25 


43   50 
17   31 


55   52 
21   40 


45   50 
14   32 


56   68   45 
41   39   23 


56  |  66   40 
40   30   19 


70   68   45 

48   40   20 


55  I  69   46 

41   32   21 


60   59   43 
42   30   18 


46   44 
23   32 


41 

32 


65   62 
27   46 


61   64 
34   42 


58 

31 


70 

IB 


60   64 
26   34 


30   26   33 


41   31   49 
26   33   30 


70   61 
43   23 


59   33 
28   17 


62   40 
24   22 


66   39 
31   19 


68   49 
43   21 


62   39 
29   22 


50   50 
25   13 


57   43 
22   18 


54   46 
23   16 


56   54 
25   17 


65   47 
30   25 


45   45 
13    5 


56   45 
17   16 


65   54 
29   18 


43   45 
18   14 


48   44 
15   10 


55   44 
19   22 


57   45 
22      12 


55   49 

24   11 


48   46 
19   14 


51   46 
15   10 


46   50 
17   11 


44   49 
31   43 


43   39 
23   34 


53   46 
26   37 


43   39 

20   20 


51   60 
27   19 


48   57 
27   19 


50   58 
20   25 


50   52 
25   25 


50   53 

19   26 


48   53 

18   20 


48   64 
16   26 


45   50 
22   23 


54   56 
21   21 


49   56 

20   20 


49   56 
12   16 


49   50 
9   21 


43   44 

15   21 


52   62 
19   13 


49   58 
14   13 


46   48   56   62 
18   17   23   22 


36   40   41   50 
23   20   25   29 


69 

64 

93 

32 

59 

43 

34 

23 

25 

29 

69 

56 

47 

92 

91 

21 

20 

12 

15 

23 

60 

21 

18 

20 

26 

24 

72 

51 

31 

61 

62 

90 

24 

30 

23 

21 

37 

41 

47 

55 

97 

H 

17 

14 

21 

29 

MM 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 

Day 

Of  Month 

9 
01 
t 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

3 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

70 

75 

66 

71 

76 

70 

74 

72 

64 

62 

53 

53 

55 

60 

57 

59 

60 

62 

62 

60 

65 

62 

39 

40 

55 

66 

60 

48 

50 

48 

53 

60.2 

M1N 

28 

37 

34 

34 

31 

41 

47 

36 

34 

18 

15 

13 

15 

20 

21 

20 

20 

19 

19 

21 

31 

25 

15 

20 

26 

32 

15 

16 

21 

20 

17 

24.5 

SANDERSON 

MAX 

70 

49 

56 

61 

71 

83 

82 

72 

60 

52 

50 

52 

58 

62 

63 

59 

70 

72 

71 

74 

78 

75 

40 

47 

58 

58 

65 

52 

46 

50 

64 

61.9 

MIN 

33 

37 

40 

38 

39 

41 

42 

35 

27 

20 

16 

17 

17 

19 

33 

22 

24 

26 

25 

32 

35 

25 

15 

16 

24 

33 

30 

14 

18 

21 

27 

27.2 

SHEFFIELD 

MAX 

68 

75 

72 

56 

69 

81 

83 

79 

64 

48 

49 

53 

60 

60 

63 

59 

70 

72 

70 

77 

74 

70 

59 

49 

56 

62 

60 

55 

48 

60 

65 

64.1 

MIN 

24 

31 

33 

40 

52 

41 

39 

42 

39 

26 

18 

9 

10 

14 

31 

36 

19 

21 

21 

20 

52 

29 

25 

11 

29 

25 

45 

27 

10 

26 

16 

27,8 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

70 

70 

72 

67 

70 

72 

70 

60 

55 

48 

52 

54 

58 

59 

55 

54 

58 

67 

65 

61 

61 

63 

51 

43 

56 

63 

54 

43 

49 

48 

49 

58.6 

MIN 

2* 

32 

30 

33 

37 

43 

45 

37 

35 

15 

14 

13 

12 

11 

25 

18 

30 

20 

19 

20 

39 

42 

21 

10 

24 

22 

33 

24 

10 

12 

19 

24.8 

VAN  HORN 

MAX 

66 

74 

71 

73 

73 

77 

74 

62 

5e 

50 

55 

52 

59 

64 

61 

60 

63 

69 

65 

66 

67 

68 

37 

46 

60 

65 

50 

50 

54 

54 

55 

61.2 

MIN 

29 

35 

32 

38 

41 

47 

43 

38 

38 

20 

19 

19 

16 

19 

33 

31 

21 

21 

17 

15 

37 

33 

21 

14 

27 

28 

38 

28 

15 

25 

18 

27.7 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

64 

47 

63 

76 

79 

78 

66 

53 

46 

50 

51 

59 

65 

57 

59 

69 

69 

70 

73 

69 

64 

39 

46 

63 

65 

53 

42 

48 

55 

60 

60.3 

MIN 

26 

31 

22 

40 

43 

55 

52 

40 

29 

19 

25 

12 

13 

16 

22 

28 

18 

21 

25 

21 

36 

29 

17 

7 

30 

26 

27 

12 

10 

21 

21 

25.6 

YSLETA 

MAX 

66 

70 

72 

72 

71 

70 

74 

70 

61 

51 

50 

54 

55 

58 

61 

59 

57 

56 

63 

63 

56 

64 

64 

44 

46 

59 

66 

47 

45 

49 

45 

59.3 

#     »     • 

MIN 

2* 

27 

26 

32 

36 

44 

45 

30 

33 

16 

17 

15 

13 

13 

16 

20 

16 

16 

15 

13 

16 

27 

21 

16 

19 

22 

31 

20 

10 

15 

20 

22.2 

EDHARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  DAM 

MAX 

68 

69 

78 

58 

68 

66 

74 

80 

76 

61 

58 

56 

53 

59 

62 

69 

68 

TO 

72 

73 

75 

81 

77 

45 

48 

55 

63 

69 

54 

50 

62 

65.1 

MIN 

39 

39 

45 

45 

45 

49 

50 

50 

45 

24 

20 

21 

25 

27 

32 

34 

24 

31 

31 

32 

32 

40 

32 

26 

27 

31 

30 

37 

27 

26 

28 

33.7 

BIO  LAKE  NO  2 

MAX 

57 

67 

62 

S2 

57 

68 

79 

80 

67 

56 

43 

57 

50 

58 

60 

58 

56 

67 

72 

67 

73 

71 

63 

35 

49 

53 

62 

58 

44 

48 

54 

59,5 

MIN 

29 

31 

28 

28 

34 

52 

52 

45 

4? 

21 

22 

13 

16 

21 

27 

30 

28 

26 

27 

30 

31 

38 

19 

11 

12 

29 

35 

18 

13 

17 

21 

27.3 

BLANCO 

MAX 

71 

70 

77 

46 

66 

75 

78 

78 

72 

70 

45 

45 

51 

50 

60 

68 

59 

68 

70 

74 

78 

75 

78 

40 

51 

55 

60 

67 

46 

48 

48 

62.5 

MIN 

34 

34 

35 

37 

45 

61 

60 

60 

36 

32 

25 

19 

18 

18 

19 

39 

29 

26 

27 

28 

32 

48 

28 

20 

20 

30 

29 

33 

16 

18 

32 

31.9 

BOERNE 

MAX 

70 

76 

70 

67 

75 

76 

78 

76 

70 

49 

49 

54 

60 

60 

69 

65 

70 

71 

73 

77 

75 

78 

66 

50 

57 

58 

67 

63 

50 

59 

65 

65.9 

MIN 

33 

46 

40 

42 

51 

54 

56 

57 

38 

31 

22 

17 

IS 

20 

35 

39 

28 

27 

28 

31 

40 

44 

28 

22 

27 

30 

47 

30 

16 

33 

26 

34.0 

BRACKETTVILLE 

MAX 

79 

72 

80 

60 

70 

75 

81 

81 

80 

71 

54 

53 

55 

62 

62 

69 

63 

72 

74 

73 

80 

83 

78 

45 

51 

56 

66 

67 

56 

52 

64 

67.2 

MIN 

39 

47 

49 

49 

52 

53 

54 

51 

41 

31 

22 

17 

18 

21 

30 

36 

26 

29 

33 

30 

32 

41 

31 

24 

28 

37 

47 

35 

22 

21 

29 

34.7 

BRADY 

MAX 

65 

70 

64 

47 

70 

75 

78 

82 

78 

70 

50 

50 

51 

61 

62 

67 

57 

70 

74 

75 

74 

• 
75 

70 

65 

54 

58 

60 

60 

44 

48 

52 

63,7 

MIN 

29 

29 

34 

34 

38 

59 

56 

55 

50 

35 

20 

16 

18 

19 

26 

26 

29 

28 

30 

32 

34 

31 

25 

11 

11 

24 

28 

24 

16 

15 

24 

29.3 

BURNET 

MAX 

69 

78 

65 

62 

75 

83 

79 

75 

69 

63 

48 

52 

58 

62 

66 

66 

66 

70 

72 

76 

73 

70 

60 

52 

58 

64 

71 

67 

46 

47 

60 

65.3 

MIN 

30 

49 

34 

37 

55 

6T 

62 

56 

38 

33 

18 

16 

15 

16 

35 

41 

27 

25 

27 

29 

36 

48 

26 

17 

29 

26 

45 

27 

13 

33 

33 

33.5 

CAMP  MOOD 

MAX 

69 

78 

73 

71 

72 

79 

79 

76 

72 

58 

53 

56 

61 

60 

69 

61 

72 

74 

76 

77 

81 

77 

65 

50 

55 

65 

66 

61 

31 

61 

68 

67.4 

MIN 

40 

38 

36 

53 

48 

47 

47 

53 

39 

32 

20 

19 

17 

18 

28 

37 

26 

26 

26 

30 

39 

38 

28 

23 

24 

29 

52 

32 

20 

36 

23 

33.1 

CARTA  VALLEY 

MAX 

68 

76 

69 

65 

68 

73 

79 

75 

71 

55 

53 

53 

61 

60 

66 

66 

70 

72 

71 

74 

77 

75 

66 

50 

54 

63 

68 

60 

49 

61 

68 

63.7 

MIN 

33 

46 

41 

46 

45 

50 

52 

50 

35 

27 

17 

9 

10 

16 

39 

34 

18 

21 

22 

22 

43 

31 

24 

15 

25 

30 

47 

27 

13 

34 

18 

30.3 

COPE  RANCH 

MAX 

57 

67 

56 

53 

63 

69 

79 

81 

66 

56 

45 

41 

52 

58 

62 

57 

58 

68 

71 

69 

73 

72 

62 

37 

49 

54 

58 

58 

44 

49 

54 

59.5 

MIN 

26 

24 

26 

28 

48 

52 

*8 

40 

36 

22 

20 

11 

13 

14 

29 

29 

25 

25 

25 

25 

27 

32 

19 

16 

10 

29 

32 

15 

10 

11 

17 

25.3 

DEL  RIO  MB  AP 

MAX 

69 

78 

58 

67 

67 

75 

81 

78 

69 

53 

52 

54 

60 

63 

68 

63 

71 

72 

74 

75 

82 

77 

46 

49 

55 

63 

69 

55 

50 

61 

68 

65.2 

MIN 

37 

42 

46 

49 

47 

51 

54 

51 

43 

31 

24 

23 

23 

29 

36 

42 

30 

32 

30 

35 

48 

40 

32 

26 

31 

35 

46 

34 

25 

34 

28 

36.6 

EDEN  1 

MAX 

70 

62 

47 

70 

76 

81 

85 

73 

63 

47 

47 

51 

61 

65 

66 

57 

72 

76 

70 

78 

77 

69 

40 

51 

59 

70 

65 

55 

51 

59 

67 

63.9 

MIN 

25 

39 

29 

35 

51 

55 

54 

45 

37 

21 

16 

9 

17 

24 

36 

33 

25 

26 

37 

32 

45 

40 

20 

11 

27 

48 

43 

17 

8 

27 

20 

30.7 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

66 

70 

56 

65 

70 

78 

78 

78 

69 

55 

45 

52 

58 

50 

60 

55 

66 

72 

68 

72 

74 

65 

63 

48 

52 

56 

65 

64 

48 

56 

65 

62.5 

MIN 

29 

29 

29 

38 

50 

52 

42 

41 

41 

18 

15 

16 

22 

22 

30 

27 

29 

30 

30 

33 

38 

32 

10 

11 

28 

28 

20 

14 

16 

22 

23 

28.0 

FREDERICKSBURG 

MAX 

68 

77 

67 

67 

75 

79 

77 

71 

79 

62 

46 

41 

61 

61 

66 

69 

70 

72 

76 

79 

79 

79 

54 

51 

57 

62 

66 

56 

48 

55 

66 

65.7 

MIN 

31 

51 

37 

41 

55 

60 

60 

57 

32 

28 

23 

17 

15 

23 

39 

39 

25 

29 

31 

29 

44 

54 

25 

18 

30 

29 

47 

27 

18 

33 

23 

34.5 

JOHNSON  CITY 

MAX 

73 

71 

78 

58 

67 

77 

81 

80 

75 

70 

48 

40 

54 

62 

63 

69 

62 

73 

75 

76 

80 

76 

83 

43 

55 

57 

62 

60 

49 

49 

49 

65.0 

MIN 

30 

34 

37 

37 

40 

62 

62 

59 

36 

32 

15 

16 

11 

17 

24 

39 

29 

26 

24 

29 

36 

46 

28 

20 

22 

30 

47 

31 

17 

14 

17 

31.3 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

80 

44 

68 

73 

82 

81 

71 

65 

47 

43 

53 

59 

62 

67 

59 

71 

73 

71 

77 

77 

69 

40 

50 

58 

66 

70 

47 

50 

60 

67 

63.5 

MIN 

26 

36 

37 

41 

45 

56 

52 

39 

35 

21 

15 

11 

10 

14 

25 

30 

20 

21 

21 

23 

35 

34 

21 

10 

29 

24 

43 

20 

11 

25 

18 

27.4 

JUNO 

MAX 

66 

68 

78 

56 

64 

69 

76 

80 

75 

65 

50 

52 

54 

60 

62 

67 

62 

73 

73 

73 

75 

79 

75 

44 

50 

55 

64 

70 

51 

50 

66 

64.6 

MIN 

27 

28 

38 

37 

42 

44 

45 

44 

37 

30 

17 

10 

12 

14 

18 

32 

20 

20 

20 

22 

26 

30 

23 

15 

17 

26 

30 

31 

15 

17 

20 

26.0 

KERRVILLE 

MAX 

74 

70 

77 

53 

64 

76 

80 

76 

75 

70 

48 

53 

64 

62 

60 

68 

59 

71 

73 

74 

80 

80 

78 

46 

52 

58 

65 

66 

48 

50 

53 

65.3 

MIN 

29 

30 

38 

40 

49 

55 

50 

50 

34 

27 

18 

12 

10 

11 

18 

34 

20 

21 

21 

23 

30 

38 

25 

15 

21 

26 

26 

26 

10 

12 

21 

27.2 

LAMPASAS 

MAX 

69 

70 

71 

43 

62 

76 

83 

79 

68 

70 

47 

46 

52 

59 

65 

69 

56 

66 

72 

73 

77 

74 

72 

39 

51 

59 

56 

72 

46 

47 

45 

62.4 

MIN 

30 

30 

35 

35 

42 

56 

63 

58 

35 

34 

19 

17 

17 

16 

18 

37 

33 

28 

27 

27 

30 

37 

27 

18 

17 

25 

27 

28 

16 

16 

34 

30.1 

LANGTRY  NO  2 

MAX 

68 

68 

74 

55 

64 

62 

72 

76 

76 

67 

53 

51 

55 

60 

62 

69 

64 

74 

73 

73 

75 

80 

78 

45 

49 

55 

62 

68 

54 

50 

62 

64.3 

MIN 

33 

35 

39 

47 

48 

48 

45 

47 

43 

33 

25 

IB 

20 

21 

28 

32 

27 

31 

28 

30 

38 

50 

31 

23 

27 

33 

37 

36 

25 

27 

25 

33.2 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

68 

75 

73 

68 

74 

77 

75 

77 

69 

60 

62 

56 

61 

58 

66 

67 

71 

73 

76 

78 

81 

78 

70 

50 

55 

62 

65 

65 

50 

58 

68 

67.3 

M)N 

33 

36 

42 

48 

48 

45 

45 

48 

33 

29 

16 

13 

11 

12 

25 

34 

21 

23 

21 

26 

30 

35 

25 

21 

21 

25 

49 

28 

15 

33 

21 

29.4 

LLANO 

MAX 

67 

75 

72 

47 

65 

78 

85 

S3 

70 

69 

47 

47 

53 

61 

66 

71 

59 

TO 

73 

71 

81 

80 

70 

40 

53 

61 

61 

70 

48 

49 

45 

64.2 

MIN 

30 

31 

37 

38 

44 

63 

57 

57 

37 

33 

20 

18 

17 

18 

16 

40 

28 

26 

27 

28 

32 

32 

28 

17 

20 

27 

27 

28 

17 

17 

17 

30.0 

MASON 

MAX 

75 

73 

72 

47 

73 

84 

81 

71 

68 

50 

45 

52 

59 

66 

70 

59 

76 

71 

79 

80 

70 

61 

59 

60 

65 

73 

46 

51 

50 

65.1 

MIN 

29 

25 

36 

36 

46 

45 

53 

33 

29 

13 

13 

15 

15 

12 

25 

24 

22 

29 

33 

39 

26 

26 

24 

23 

23 

26 

12 

15 

26 

26.7 

MC  CAMEY 

MAX 

70 

65 

62 

62 

72 

80 

83 

72 

62 

45 

42 

52 

59 

65 

60 

59 

68 

70 

66 

74 

71 

66 

43 

49 

58 

62 

58 

53 

47 

55 

60 

61,6 

MIN 

35 

42 

28 

39 

48 

46 

47 

40 

40 

25 

27 

20 

17 

30 

31 

31 

30 

32 

25 

26 

44 

33 

13 

16 

31 

52 

40 

21 

20 

27 

21 

31.6 

MEDINA 

MAX 

72 

71 

79 

60 

69 

76 

79 

78 

75 

69 

48 

51 

55 

61 

60 

68 

60 

71 

72 

73 

76 

80 

78 

43 

51 

57 

65 

65 

51 

58 

65.8 

MIN 

30 

33 

40 

40 

40 

49 

47 

49 

34 

29 

15 

13 

11 

12 

16 

35 

21 

21 

22 

23 

26 

36 

26 

20 

21 

25 

36 

28 

11 

19 

27.6 

MENARD 

MAX 

70 

69 

52 

70 

75 

83 

83 

69 

64 

45 

48 

52 

60 

64 

68 

60 

71 

76 

68 

79 

79 

68 

44 

52 

59 

62 

71 

57 

51 

60 

68 

64,4 

MIN 

23 

33 

33 

39 

45 

58 

52 

49 

35 

25 

14 

9 

8 

12 

23 

37 

19 

21 

23 

22 

34 

30 

23 

10 

27 

24 

48 

22 

8 

29 

17 

27.5 

MERT20N 

MAX 

66 

60 

51 

65 

73 

75 

82 

69 

65 

44 

48 

53 

60 

62 

58 

67 

73 

75 

70 

75 

76 

65 

51 

52 

67 

64.1 

MIN 

24 

35 

30 

30 

50 

55 

55 

47 

40 

24 

16 

9 

15 

24 

33 

26 

25 

29 

31 

31 

45 

36 

22 

10 

21 

26 

21 

20 

10 

30 

20 

28.7 

OZONA 

MAX 

63 

68 

78 

72 

62 

66 

78 

79 

71 

65 

58 

60 

60 

61 

56 

70 

72 

70 

73 

74 

71 

62 

50 

56 

64 

65 

48 

50 

57 

64.9 

MIN 

27 

29 

30 

31 

50 

51 

48 

45 

42 

30 

13 

14 

15 

21 

32 

22 

23 

25 

25 

30 

35 

22 

15 

17 

28 

32 

22 

14 

15 

20 

27.4 

PAINT  ROCK 

MAX 

70 

70 

51 

69 

77 

81 

85 

82 

66 

48 

46 

52 

60 

65 

65 

60 

73 

74 

75 

77 

78 

75 

45 

50 

58 

61 

66 

56 

50 

55 

56 

64.5 

MIN 

25 

34 

30 

36 

45 

58 

46 

45 

33 

24 

19 

12 

12 

17 

30 

35 

26 

30 

31 

29 

39 

35 

23 

11 

25 

25 

25 

19 

9 

29 

18 

28.2 

PANDALE 

MAX 

67 

67 

70 

71 

74 

74 

78 

75 

62 

53 

44 

65 

55 

56 

76 

76 

72 

70 

76 

80 

71 

66 

63 

50 

55 

55 

70 

71 

62 

49 

55 

65.5 

MIN 

31 

42 

52 

45 

51 

50 

60 

42 

35 

32 

18 

14 

14 

15 

28 

22 

22 

24 

20 

17 

30 

26 

30 

18 

31 

29 

22 

17 

33 

29 

29 

29.9 

S««  Reference  Notss  Following  Station    Index 
-    381    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

DECEMBER 

1966 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

M 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3i 

• 
> 
< 

PR»DE  RANCH 

MAX 
MIN 

6B 
28 

75 
35 

73 
40 

67 
48 

70 
49 

78 
45 

75 
42 

73 
48 

66 
14 

53 

28 

50 
13 

54 
12 

61 
10 

58 
12 

65 
25 

58 
33 

68 
19 

71 
21 

75 

20 

71 
22 

78 
33 

73 
33 

68 
24 

50 
18 

56 
24 

64 
25 

68 
30 

58 
27 

50 
13 

58 

35 

67 

19 

65.1 
27.9 

RANKIN 

MAX 
MIN 

69 
32 

63 

40 

57 
27 

60 
35 

71 

48 

78 
4  9 

82 
43 

74 
42 

56 
34 

43 
22 

47 
27 

53 
15 

59 
17 

62 

27 

58 
32 

59 

31 

67 
26 

68 
26 

69 
27 

74 
28 

71 
46 

62 
35 

40 
20 

43 
10 

57 
29 

65 

35 

52 

41 

47 
17 

49 

16 

46 
28 

6  0 
21 

60.0 
29.9 

ROBERT  LEE 

MAX 
MIN 

60 
26 

59 
26 

56 
29 

46 
32 

66 
42 

72 

49 

82 
54 

84 
43 

68 
35 

60 
22 

64 
20 

50 
14 

53 
14 

60 

15 

63 
23 

60 
32 

59 
21 

71 
23 

72 

31 

71 
27 

73 
27 

76 
36 

49 
23 

38 
11 

50 
12 

54 
24 

54 

19 

45 
10 

50 

12 

55 
24 

54 

20 

60.5 
25.7 

ROCXSPRINGS 

MAX 

MIN 

Tl 
33 

75 
39 

63 
37 

67 
40 

68 
49 

76 
53 

78 
52 

73 
51 

65 
45 

54 
25 

47 
20 

55 

17 

55 
22 

60 
23 

66 
26 

58 
33 

70 
31 

72 

34 

74 

3  0 

76 
32 

74 
38 

75 
39 

63 
22 

50 
11 

60 
26 

62 
33 

68 
46 

58 
25 

49 
19 

59 

34 

67 

30 

64.8 
32.9 

SAN  ANGELO  OAM 

MAX 

MIN 

68 
26 

68 
30 

54 
30 

57 
30 

67 
42 

71 
53 

81 
53 

84 
44 

68 
42 

59 
23 

45 
22 

45 
15 

51 
18 

57 
22 

62 
34 

54 
31 

57 
26 

69 
28 

71 

31 

69 
33 

74 
36 

75 
39 

61 
21 

36 
12 

48 
12 

54 
28 

54 
29 

64 
18 

43 
14 

47 
15 

56 

21 

60.3 
28.3 

SAN  ANGELO  aB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
25 

55 

33 

42 

31 

69 

40 

74 
45 

81 
56 

83 
54 

67 
45 

61 
36 

45 
25 

45 
19 

SO 
11 

58 
16 

63 
24 

61 
35 

58 
31 

70 
22 

73 
26 

70 
27 

75 
29 

76 
42 

62 
34 

38 

20 

50 
11 

56 
32 

56 
25 

66 
37 

45 
20 

50 

10 

58 
27 

65 
22 

61.0 
29.4 

SAN  SABA 

MAX 
MIN 

66 
28 

70 
39 

64 

35 

50 
36 

65 
49 

76 
62 

88 
60 

80 
52 

68 
35 

67 
32 

46 
20 

45 
17 

50 
15 

60 
20 

64 
30 

68 
40 

58 
25 

67 
25 

73 
26 

65 
25 

79 
39 

79 
42 

65 
26 

39 
16 

51 
25 

56 
26 

60 
32 

72 
26 

45 
17 

51 

20 

47 
29 

62,5 
31.3 

SONORA 

MAX 
MIN 

66 
26 

73 
34 

60 
3* 

67 
42 

70 
45 

78 

-8 

81 
40 

71 
48 

62 

36 

47 
25 

48 
15 

47 
12 

60 
10 

61 
12 

64 

2  8 

60 
32 

71 
18 

71 
21 

71 

21 

73 
22 

76 
40 

68 
29 

53 
23 

49 
12 

65 
25 

64 
23 

70 
47 

59 
24 

50 
11 

60 
32 

65 
18 

63.9 
27.5 

STERLING  CITT 

MAX 
MIN 

55 

22 

68 
30 

50 

23 

61 
31 

64 

3<3 

73 
52 

80 
50 

82 
39 

80 
23 

68 
20 

49 
18 

49 
9 

53 
10 

60 

20 

63 

26 

56 

26 

57 
12 

72 

20 

73 

26 

70 
22 

74 
32 

75 
31 

56 
19 

37 
5 

50 
19 

55 
22 

55 
26 

59 
16 

44 
5 

48 
20 

50 
28 

60.8 
24.0 

UVALOE 

MAX 
MIN 

76 
40 

80 
46 

9  0 

50 

65 
44 

71 
54 

82 
54 

83 
55 

83 

54 

84 
43 

73 
35 

52 
19 

54 
19 

54 
20 

62 
22 

63 

28 

72 
34 

61 
28 

73 
30 

73 
32 

77 
32 

80 
38 

81 
42 

80 
33 

50 
26 

50 
28 

58 
35 

65 
40 

66 
38 

57 
24 

52 
28 

58 
29 

68.2 
35.5 

■ATER  VALLEY 

•      •      • 

MAX 

MIN 

72 

27 

69 
24 

55 

29 

56 

27 

65 

42 

72 

51 

81 
49 

83 
41 

68 
35 

59 
21 

45 
18 

48 

9 

53 

9 

60 

12 

64 
17 

60 
28 

62 
19 

72 
21 

73 

27 

68 
26 

76 
27 

77 
33 

60 

21 

39 
B 

51 
12 

54 
24 

55 

28 

60 
15 

44 
8 

48 
12 

56 
16 

61.5 
23.8 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

70 
38 

81 

49 

39 

80 
62 

84 
65 

81 
68 

74 
53 

72 
45 

51 
33 

49 
26 

53 

25 

58 
25 

62 
25 

69 
42 

60 
42 

66 

40 

65 
38 

73 
36 

75 

40 

69 
45 

74 
42 

43 
31 

47 
21 

51 
32 

53 
41 

73 

49 

49 
32 

46 
23 

45 
35 

53 
36 

62.6 
39.4 

AUSTMELL  ML  REFUGE 

MAX 
MIN 

70 
53 

72 
51 

78 

6e 

80 
55 

78 
54 

75 
55 

68 
40 

53 

31 

54 
23 

57 
24 

62 
28 

66 
45 

60 
47 

69 
38 

65 
38 

71 

43 

74 
46 

72 
35 

76 
56 

67 
38 

50 

28 

55 
41 

67 
46 

75 

56 

70 
43 

48 
26 

65 
40 

66 
52 

67.6 
45.2 

BEEVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

77 
50 

83 
50 

83 
64 

84 
69 

84 
68 

83 
49 

76 

39 

55 

28 

32 

24 

54 
26 

60 
28 

67 
35 

73 
46 

62 
39 

69 
39 

71 

42 

76 
45 

80 
48 

74 
53 

82 
38 

49 

28 

46 
31 

58 
38 

64 
51 

81 
48 

50 
27 

47 
34 

53 

44 

68.1 
43.3 

amttM 

MAX 

MIN 

73 
41 

7B 
62 

82 
67 

82 

67 

75 

43 

71 
40 

47 
25 

50 
25 

51 
25 

57 
26 

65 
31 

66 

43 

55 

42 

63 
37 

66 
37 

69 
39 

75 
48 

69 
57 

77 
31 

40 
22 

49 
22 

52 

38 

62 

45 

69 
39 

45 
24 

45 
25 

46 
39 

63.1 
39.5 

CANYCN  OAK 

MAX 
MIN 

71 
42 

77 

63 

80 
65 

80 
64 

75 

46 

71 
35 

48 
25 

49 
28 

53 

25 

58 
28 

61 
31 

72 
43 

60 
39 

68 

36 

67 

36 

72 
38 

77 
39 

73 

44 

75 
30 

42 
26 

49 
27 

53 

35 

60 
38 

70 
36 

47 
22 

48 
25 

46 
34 

63.3 
37.6 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 
MIN 

75 
55 

81 

60 

82 
62 

84 
68 

78 
57 

72 
42 

54 
31 

56 
28 

60 
26 

65 
28 

74 

46 

69 

48 

68 
34 

68 
37 

75 
37 

80 

40 

74 
51 

81 
54 

73 

40 

48 
32 

62 
38 

62 
52 

79 

54 

71 
50 

51 
27 

67 
42 

64 

50 

70.7 
43.8 

mtmwi 

MAX 
MIN 

75 
43 

81 

60 

84 
67 

83 
67 

76 
44 

74 
42 

49 
26 

49 
25 

52 
22 

57 
21 

65 
22 

67 
42 

58 

41 

64 
35 

68 

35 

74 
40 

77 
43 

70 
55 

80 
32 

43 
23 

48 
24 

54 

39 

66 

46 

71 
42 

45 
24 

45 
26 

51 
41 

65,0 
39.5 

CORPUS  CMAISTI 

MAX 
MIN 

71 
57 

79 
69 

79 
Tl 

80 
66 

75 
56 

56 

42 

52 

31 

55 

30 

56 
33 

67 
37 

69 
56 

63 

51 

70 
44 

66 
45 

69 
46 

81 

50 

73 
58 

80 
58 

58 
35 

41 
32 

56 

40 

60 
52 

76 

57 

68 
44 

49 
36 

68 
49 

56 
53 

67.1 
49.8 

CORPUS  CMRISTI  MB  AP 

MAX 
M|N 

7* 
57 

83 

64 

S3 

70 

84 
64 

78 

55 

57 
43 

33 

31 

56 
29 

59 
29 

66 
30 

74 
49 

65 

46 

72 
37 

68 
38 

76 

39 

81 
40 

76 
53 

84 
55 

61 
36 

42 
33 

59 
39 

64 
52 

80 
64 

69 
41 

45 
33 

66 

44 

54 
51 

69.4 
46.9 

-..£=■:  i   nm 

MAX 
MIN 

68 

42 

B2 
59 

84 
68 

83 
68 

80 
44 

77 
40 

52 

26 

51 
23 

53 

20 

60 
21 

68 
21 

73 
42 

64 
36 

70 
31 

68 
35 

74 
40 

79 

41 

75 

50 

79 
34 

47 
26 

48 
28 

61 
39 

66 

47 

76 
45 

49 
22 

47 
23 

52 

41 

67.1 
39.0 

ELGIN 

MAX 
MIN 

72 
38 

84 
64 

82 

68 

77 
58 

73 
37 

60 
39 

49 
25 

30 
23 

58 
24 

64 
28 

68 
45 

67 
40 

66 

40 

65 
39 

71 

37 

77 
38 

75 
48 

75 
57 

71 
29 

42 

2  0 

51 
32 

5  2 
40 

72 
49 

71 
33 

47 
22 

45 
35 

54 

36 

65.6 
39.9 

'LATCNIA 

MAX 
M|N 

71 
49 

84 

65 

83 
67 

77 
64 

74 
42 

69 
39 

50 
22 

32 

22 

58 
25 

67 
31 

68 
31 

64 
40 

65 
38 

67 
36 

71 

40 

78 
43 

72 
52 

78 
56 

70 
29 

47 
21 

37 
33 

40 

49 
23 

50 
35 

51 

38 

67,4 
40.8 

hum 

MAX 
M|N 

75 

M 

"3 
63 

66 
66 

85 

64 

78 
62 

76 
38 

56 
24 

55 

19 

68 
20 

72 
20 

71 

41 

73 
39 

72 
35 

73 
31 

75 
33 

80 
32 

76 
46 

76 
51 

71 
33 

65 
24 

60 
32 

58 

39 

76 
53 

72 
42 

53 

21 

56 

39 

56 

39 

71.5 
40.2 

4OLIA0 

MAX 
M|N 

78 

5* 

■1 

M 

82 
69 

83 
69 

76 

5  0 

72 
40 

52 

27 

55 

26 

61 
21 

67 
24 

73 
45 

67 
44 

70 
37 

69 
35 

77 

19 

80 

44 

75 
53 

83 
55 

76 
36 

49 
28 

59 
37 

65 

49 

77 
59 

74 
46 

48 
29 

54 
38 

54 
44 

70.2 
44.5 

•MZ4UI 

MAX 
M|N 

75 
42 

80 
62 

81 
64 

81 
64 

77 
41 

77 
38 

49 
23 

53 

21 

32 

20 

38 

20 

64 

21 

63 

40 

61 
35 

66 

34 

67 
38 

71 
34 

77 
34 

77 

47 

77 
32 

40 
23 

47 
23 

57 
37 

63 

43 

72 
42 

48 
20 

46 
20 

44 

36 

64.5 
36.3 

■'ILLE 

MAX 

MIN 

78 

47 

84 
67 

83 
69 

79 
62 

74 
43 

63 
41 

32 

25 

55 

23 

60 
22 

67 
21 

71 
42 

64 
41 

68 
36 

70 
33 

74 
43 

79 
41 

73 
30 

80 
56 

69 

34 

52 

21 

39 
31 

66 

44 

73 
36 

70 
41 

49 
22 

54 
33 

69.3 

42.0 

-r.lS. 

MIN 

7* 
40 

79 
59 

80 
51 

82 

61 

60 

4] 

73 

37 

55 

20 

33 

18 

57 
22 

60 
22 

61 
27 

72 
38 

61 
31 

71 
32 

72 
33 

75 
34 

79 
35 

77 
47 

80 
33 

49 
26 

50 
28 

39 
32 

60 
39 

69 

40 

55 
20 

53 

23 

55 

29 

66.8 
36.0 

■ 

-»/ 
"IN 

7* 

u 

19 

II 

83 

68 

84 
66 

79 

41 

75 
36 

49 
26 

55 

19 

61 
19 

66 

21 

73 
41 

71 
43 

70 
33 

72 
34 

75 

32 

78 
37 

78 
52 

82 
58 

80 
36 

49 
27 

59 
37 

62 

44 

81 
39 

80 
44 

52 
23 

50 
39 

52 

41 

71.0 
41.5 

iTiwtriiii 

M|N 

77 
55 

87 

64 

87 
70 

86 

70 

79 

54 

72 
41 

53 
29 

57 
23 

61 
25 

67 
29 

74 
44 

68 
49 

73 
38 

72 
37 

78 
37 

82 

43 

77 
54 

85 

57 

72 
43 

49 
33 

60 
39 

64 
32 

84 
62 

77 
31 

52 

31 

64 
42 

60 
50 

72.4 
47.5 

..   M>A*J«t 

M|h 

71 
44 

81 
69 

76 
63 

69 

43 

66 

40 

47 
26 

50 
24 

34 
21 

64 
23 

47 

43 

61 
41 

63 

37 

64 
34 

69 

44 

73 

40 

70 
52 

75 
57 

68 
31 

47 
23 

36 
32 

10 

44 

72 
54 

70 
36 

45 
22 

31 
36 

51 
39 

63.3 
41.7 

-«/ 

7. 
14 

»4 

II 

81 
67 

76 
36 

71 
3  V 

64 
39 

47 
23 

50 
21 

56 

21 

62 
26 

II 

40 

61 
39 

66 
40 

63 

37 

69 
31 

74 
39 

70 
45 

74 
51 

71 
31 

30 
32 

51 
32 

53 

41 

72 
46 

68 
31 

45 
22 

46 
34 

33 

36 

65.5 
38.4 

UftVlM 

... 
M|H 

75 
19 

82 

at 

61 

82 

61 

7« 
>9 

76 
36 

31 
25 

49 
21 

33 

16 

39 

19 

63 
22 

71 
39 

62 
33 

67 
33 

66 
34 

73 
33 

79 
37 

72 

49 

78 
32 

43 
23 

32 
24 

35 

32 

65 
43 

74 
41 

51 
20 

47 
27 

4* 

37 

63.5 
35.9 

■IN 

69 

40 

74 
5' 

77 
44 

79 
40 

77 

66 
•  3 

46 

27 

44 
24 

47 
25 

32 
24 

67 
47 

38 

19 

61 

40 

|| 
38 

68 
17 

73 
48 

66 
42 

73 
37 

44 
30 

46 
33 

55 

32 

70 
53 

74 
33 

53 
26 

49 
31 

41 

4  7, 

63.1 
40.3 

.  .  . 

»./ 

82 

63 

44 

61 
61 

74 
19 

66 

15 

31 
21 

16 

16 

61 
22 

62 
20 

73 
34 

69 
16 

72 
31 

72 
36 

76 

10 

80 
36 

78 
39 

61 
46 

72 
11 

30 
23 

60 
29 

37 
13 

71 
49 

67 
42 

33 

21 

94 
37 

35 
33 

69.3 

37.3 

-»tL» 

... 

•  1 
54 

61 
41 

61 

64 

7» 
41 

71 
16 

49 
27 

3  J 

27 

56 

/i 

62 
22 

62 

24 

71 

40 

64 
36 

70 
34 

1.1 

14 

73 
36 

79 
33 

75 
45 

74 
32 

43 
29 

43 
29 

36 
34 

33 
37 

72 

40 

31 
24 

49 
24 

49 
36 

63.2 

16.6 

»l- 

-' 

«> 

II 

M 

64 

65 

80 
39 

74 
40 

70 
17 

60 
21 

51 
21 

51 
21 

63 

24 

73 
41 

17 

40 

71 
34 

71 

33 

74 
16 

79 
33 

78 

33 

80 
50 

71 
11 

64 
23 

51 

33 

39 
33 

80 
33 

72 

40 

53 

22 

48 
36 

35 

70.1 
11.6 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER      1966 


Station 

Day 

01  Month 

8. 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

RED  ROCK 

MAX 
MIN 

73 
37 

72 
42 

80 

39 

62 
41 

67 
44 

80 
65 

83 
67 

82 
60 

74 

37 

72 
37 

50 
24 

46 
16 

51 
17 

56 
33 

64 
39 

69 
42 

59 
33 

64 
30 

66 
34 

72 
33 

77 

44 

70 
55 

76 
31 

42 

20 

48 
30 

54 
40 

64 
43 

73 
38 

47 
18 

45 
29 

43 
37 

63.9 
37.3 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

81 
48 

82 

46 

73 

46 

79 
52 

80 
53 

63 
55 

82 
56 

85 
64 

77 
42 

65 
37 

55 

28 

58 
26 

63 
27 

69 
26 

72 
45 

69 
49 

73 
42 

74 
46 

78 
38 

82 

40 

75 
51 

83 
33 

71 
39 

46 
29 

59 
38 

68 
51 

76 
59 

68 
45 

60 

24 

60 
45 

60 

46 

71.2 
43.3 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

77 
53 

75 
56 

83 

55 

67 
58 

73 
60 

83 
63 

85 
65 

85 
68 

87 

52 

78 
42 

58 
29 

54 
29 

37 
29 

61 
31 

66 
39 

74 
48 

66 

40 

72 

38 

72 

40 

78 
40 

82 

45 

77 
55 

85 

42 

50 
34 

46 
38 

61 
43 

68 
46 

83 
53 

56 
33 

50 
35 

60 
49 

70.0 
45.4 

ROCKPORT 

MAX 
MIN 

71 
56 

77 
56 

73 
55 

73 
60 

77 
67 

78 
68 

77 
70 

78 
71 

75 
56 

65 
42 

53 

32 

55 
31 

54 
32 

63 
32 

67 
55 

65 

50 

69 
40 

63 
42 

69 

45 

71 
50 

71 

56 

71 
58 

66 
37 

45 
32 

55 

39 

62 

49 

70 
53 

68 
46 

47 
33 

65 
41 

59 
50 

66.2 
48.5 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

41 

78 
53 

60 
43 

69 

44 

77 
58 

79 
64 

81 
64 

78 
50 

73 
41 

52 

28 

50 
21 

55 

20 

57 
19 

60 
22 

71 
36 

63 
39 

71 
33 

69 
31 

71 
31 

76 
32 

73 

38 

76 
44 

46 
32 

46 

27 

55 

34 

34 
34 

70 

50 

60 
25 

48 
19 

48 
39 

53 

36 

64.2 
37.1 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

72 

*0 

72 
47 

71 
42 

48 
36 

70 
42 

82 

60 

83 
59 

80 
60 

79 
39 

71 
34 

30 
19 

51 
22 

54 
18 

60 
19 

72 
32 

72 

40 

65 
36 

70 
30 

66 
32 

72 
31 

72 

33 

74 
43 

73 
31 

47 

23 

52 

24 

54 
28 

64 
34 

73 
33 

52 
18 

47 
24 

54 
29 

65.2 
34.2 

SEALY 

MAX 

MIN 

73 

*1 

82 
53 

75 
46 

73 
44 

80 
59 

83 

63 

81 
63 

77 
60 

73 
43 

65 
41 

48 
24 

50 
23 

53 
25 

63 
24 

67 
36 

61 
46 

62 

40 

64 
35 

70 
39 

74 
39 

71 

47 

79 
*5 

70 
36 

46 
22 

49 
28 

61 
41 

70 
51 

68 
38 

43 
24 

49 
33 

50 
41 

65.5 

40.6 

SESUIN 

MAX 
MIN 

75 
42 

83 
50 

68 
41 

73 
43 

83 
60 

86 
65 

84 
65 

79 
62 

75 
42 

63 
37 

50 
26 

53 
23 

60 
23 

65 
23 

75 
40 

64 

40 

70 
35 

69 
35 

74 
35 

79 
36 

75 

46 

79 
54 

69 
25 

50 
24 

55 

32 

55 

37 

75 

51 

68 
38 

48 
22 

47 
38 

55 
38 

67.9 
39.6 

SINTON 

MAX 
MIN 

78 
56 

83 
57 

76 
51 

80 
58 

83 
62 

84 
65 

83 
65 

87 
70 

77 
49 

70 

40 

56 

27 

59 
27 

63 
27 

68 
29 

73 
46 

68 

48 

72 
37 

72 
37 

76 
39 

80 
44 

77 

55 

85 
64 

70 
40 

44 

32 

60 
38 

68 
52 

80 
59 

71 

46 

46 
28 

59 
40 

54 

49 

71.0 

46.4 

SMITHVILLE 

MAX 
MIN 

75 
39 

71 
39 

81 
43 

50 
42 

65 

46 

80 
61 

83 
67 

82 
64 

76 
44 

7* 
40 

50 
25 

50 
24 

50 
21 

58 
21 

62 
22 

68 
40 

68 
39 

65 
34 

64 
31 

70 
35 

78 
36 

70 

48 

74 
32 

42 

23 

49 
24 

59 
37 

66 
45 

74 
39 

49 
23 

46 
24 

49 

38 

64.5 
37.0 

SOMERVILUE  DAM 

MAX 
MIN 

79 
37 

69 

41 

80 
45 

65 
42 

78 
63 

83 

45 

82 
64 

77 
39 

73 
40 

46 
23 

50 
19 

56 
21 

62 
26 

66 

41 

65 
33 

68 
39 

74 
41 

72 

57 

72 
32 

21 

74 

74 
33 

51 
21 

48 
25 

68.2 

37.0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

YOAKUM 

•     •     • 

MAX 
MIN 

79 
48 

83 

54 

76 

46 

73 
48 

82 
64 

85 
67 

84 
69 

79 
64 

76 
42 

65 

42 

54 
27 

56 

24 

60 
22 

68 
22 

72 
42 

63 
41 

69 
39 

71 
33 

75 
45 

78 
42 

72 
52 

60 
57 

70 
35 

53 
21 

59 
32 

67 
47 

74 

58 

70 
42 

49 
22 

56 

37 

52 

42 

69.4 
42.8 

UPPER  COAST        08 

ALVIN 

MAX 
MIN 

66 

46 

74 
50 

80 
54 

62 

50 

74 
57 

86 
57 

79 
66 

79 
69 

81 

50 

71 
43 

52 

28 

51 
28 

50 
26 

54 
27 

64 
29 

68 
48 

68 
45 

58 
38 

62 
36 

71 
37 

71 
43 

74 
49 

76 
37 

44 
23 

43 
25 

51 
42 

65 

50 

72 

48 

49 
26 

43 
26 

52 

42 

64.3 
41.8 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 
MIN 

70 
49 

72 
49 

68 
44 

66 

46 

76 
46 

78 

64 

78 
62 

78 
56 

77" 

5*. 

72 
48 

53 

26 

52 
28 

48 

27 

49 
26 

64 
30 

72 

30 

68 
38 

68 
42 

69 
44 

72 
42 

73 
42 

7* 
42 

73 
46 

48 

27 

52 
36 

50 
38 

62 

49 

73 

48 

48 
29 

51 
31 

60 

42 

63.0 
42.0 

ANGLETON 

MAX 
MIN 

69 
47 

75 
52 

78 
52 

62 
50 

75 
57 

80 
65 

78 

70 

78 

70 

81 

50 

76 
39 

52 
28 

51 
27 

51 
25 

55 

24 

45 

32 

71 
55 

67 
45 

63 

36 

62 
36 

72 
42 

75 

50 

76 
56 

79 
35 

45 

23 

45 
27 

51 

42 

66 
50 

72 
47 

48 
26 

52 
30 

55 
47 

63.3 

43.1 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

71 
47 

76 
48 

79 
50 

68 
50 

75 
54 

78 
64 

79 
65 

79 
68 

80 
49 

76 
42 

52 

27 

52 
27 

S3 

25 

52 

26 

67 
29 

71 
47 

66 
41 

66 
38 

67 

36 

74 
38 

74 

46 

73 
52 

79 
34 

45 
25 

46 
25 

52 

42 

67 

50 

72 

47 

49 
26 

46 
27 

56 

46 

65.9 
41.6 

BAYTOWN 

MAX 
MIN 

BEAUMONT 

MAX 
MIN 

CLEVELAND 

MAX 
MIN 

73 
38 

73 
38 

80 
48 

49 
42 

64 
49 

80 
64 

81 
67 

79 
69 

79 
41 

73 

41 

48 
25 

43 
24 

46 
IB 

31 
18 

61 
18 

70 

40 

70 
48 

56 

35 

62 
36 

67 
38 

73 

40 

68 
50 

77 
34 

42 

20 

50 
20 

47 
36 

63 
45 

68 
41 

45 

19 

45 
19 

46 

40 

62.2 
37.5 

DANEVANG  2  SE 

MAX 
MIN 

77 
48 

81 
53 

72 
51 

75 
54 

80 
62 

80 
62 

81 
70 

77 
62 

71 

49 

63 

42 

50 
29 

52 
27 

54 
26 

65 
2* 

69 
41 

65 
52 

64 

40 

66 
39 

72 

40 

75 
44 

71 

49 

79 
55 

69 
35 

44 
27 

50 
33 

63 

47 

72 

56 

70 
43 

45 
27 

57 
38 

57 
47 

66.6 
44.4 

EDNA  3  SW 

MAX 

MIN 

78 

48 

82 

51 

73 
51 

73 
50 

80 
59 

82 
64 

81 
69 

78 
66 

78 

41 

61 
43 

52 
26 

53 
25 

58 
22 

66 
22 

71 
41 

66 

45 

67 
37 

70 
33 

73 
39 

77 
41 

77 

50 

78 
53 

71 
35 

49 
25 

53 

32 

67 
46 

74 

57 

67 

44 

48 
23 

58 
36 

60 
44 

68.4 
42.5 

EL  CAMPO 

MAX 
MIN 

78 
48 

81 
55 

72 
51 

74 
51 

82 
65 

81 
63 

81 
68 

75 
64 

73 

47 

65 
42 

50 
29 

52 
26 

55 

28 

66 
27 

71 

42 

65 
49 

66 
40 

67 
38 

72 

41 

77 
45 

70 
42 

47 
26 

56 
36 

55 

36 

68.0 
44.1 

FREEPORT  2  NW 

MAX 
MIN 

68 
53 

73 
51 

78 
60 

66 

52 

74 
53 

78 
67 

79 
67 

79 
69 

81 
55 

73 

44 

53 

31 

51 
29 

51 

30 

54 
29 

61 
35 

70 
51 

67 
47 

62 

44 

59 
38 

70 
38 

74 
48 

75 
55 

77 
41 

45 
28 

45 
27 

56 
40 

66 
51 

70 
51 

53 
32 

48 
30 

60 
46 

65.0 
44,9 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

71 
58 

74 
68 

73 
53 

71 
54 

74 
67 

72 

67 

73 
68 

74 
63 

69 
58 

59 

43 

45 

36 

45 
34 

46 
35 

36 

43 

65 
56 

65 
49 

55 

48 

58 
46 

63 
51 

67 
57 

67 
61 

68 
59 

59 
33 

42 
30 

58 

40 

59 
32 

67 
59 

67 
41 

47 
33 

57 

47 

51 

46 

61.8 
50.2 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
49 

79 
62 

66 
49 

72 
48 

78 
66 

80 
66 

78 
69 

78 
57 

75 

46 

50 
37 

50 
30 

48 
30 

53 

31 

64 
40 

64 

44 

67 

50 

56 

50 

62 

4* 

70 
43 

76 
52 

70 
56 

75 
50 

50 
33 

46 
27 

48 

40 

58 
46 

71 

57 

57 
38 

47 
30 

50 
42 

52 

46 

63.4 
46.1 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
48 

81 
55 

61 

50 

73 
50 

80 
61 

81 
63 

81 
68 

81 
56 

74 

50 

52 
37 

SO 
27 

47 
27 

51 
26 

64 

27 

69 

41 

68 
49 

60 
46 

60 
39 

69 

40 

78 
43 

72 

49 

79 
52 

52 
32 

46 
25 

49 
31 

59 

48 

74 
59 

67 
37 

48 
28 

51 
41 

54 
49 

64.7 
43.7 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

70 
42 

74 
46 

79 

51 

56 
44 

66 
52 

66 

60 

70 
65 

79 
63 

76 
46 

73 

43 

52 

27 

51 
26 

49 
23 

53 

22 

62 
23 

66 
46 

68 

49 

55 
41 

63 
38 

66 

40 

75 

42 

69 

50 

73 
36 

43 

25 

50 
27 

47 
36 

61 

46 

71 
47 

49 
25 

47 
28 

48 
41 

62.3 

40.4 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 
MIN 

73 
50 

76 
60 

70 

52 

74 
56 

79 
67 

80 
69 

80 

70 

80 
70 

76 
51 

65 

44 

51 
28 

51 

29 

55 

26 

63 
28 

68 
42 

66 
55 

65 

41 

61 
40 

71 
38 

71 
48 

73 
55 

77 
56 

68 
36 

26 

64 

71 
57 

69 

44 

46 
27 

60 
40 

59 

50 

67.7 
46.7 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

67 
45 

75 

45 

78 
50 

59 
48 

75 
52 

79 
64 

80 
67 

80 
69 

77 
46 

75 

40 

51 
25 

50 
24 

51 
23 

54 
24 

65 
29 

70 
47 

66 
39 

63 
34 

65 
37 

72 
38 

76 

42 

72 
52 

79 
33 

44 
21 

46 
22 

50 
38 

68 
46 

72 

44 

44 
26 

46 
26 

52 

44 

64.5 
40.0 

ORANGE  4  NW 

MAX 
MIN 

68 
42 

71 
41 

77 

49 

54 
41 

68 

47 

76 
60 

78 
66 

77 
67 

76 
58 

69 
43 

48 
30 

42 
28 

46 
27 

48 
25 

57 
26 

64 

41 

65 

51 

51 

45 

66 
39 

67 
39 

73 
41 

70 
49 

73 
42 

43 
25 

48 
26 

50 
36 

59 

47 

70 
49 

50 
25 

47 
25 

46 

39 

61.3 

40.9 

PALACIOS  faa  airport 

MAX 
MIN 

75 
50 

79 
60 

69 
51 

76 
56 

60 
65 

76 
66 

80 

70 

80 

54 

75 
50 

51 
34 

49 
29 

51 
26 

54 
24 

62 
28 

70 
42 

64 

45 

66 

40 

64 

38 

69 
38 

68 

44 

70 
53 

74 
52 

52 

34 

44 

27 

52 
39 

64 
49 

71 

59 

67 
33 

43 
26 

61 
40 

52 

48 

64.8 
44.3 

PIERCE  1  E 

MAX 
MIN 

70 

44 

77 
47 

81 
50 

62 

50 

75 
53 

61 
60 

81 
65 

82 
69 

76 
45 

73 

41 

50 
27 

50 
25 

51 
24 

55 

23 

67 
28 

71 
48 

63 
38 

65 
31 

66 
39 

72 

40 

77 

46 

72 

50 

81 
33 

44 
23 

47 
29 

50 
41 

67 
49 

72 

44 

47 
23 

46 
25 

56 

44 

65.4 
40.5 

POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

74 
51 

79 
60 

71 
51 

76 
55 

78 
63 

83 
67 

82 
69 

78 
69 

72 

49 

66 

43 

51 

30 

53 

30 

56 
27 

63 

31 

64 
45 

67 
50 

69 
45 

67 
39 

71 
38 

78 
53 

68 
56 

81 
57 

71 
37 

44 
31 

52 
38 

68 
48 

70 
59 

70 
46 

48 
24 

61 
40 

61 

47 

67.5 
46.8 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

68 
50 

72 
56 

75 
52 

56 
45 

60 
50 

76 
56 

76 
65 

75 
66 

76 

60 

68 

45 

54 
33 

46 
29 

44 
29 

48 
29 

54 
36 

61 

45 

65 

51 

55 

48 

65 

46 

67 
45 

72 

45 

69 

57 

74 
44 

47 
27 

48 
27 

49 
34 

57 
49 

67 
50 

52 

29 

45 
29 

55 

35 

61.2 

43.9 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
46 

79 
61 

65 

45 

67 
45 

75 
61 

79 
66 

79 
68 

80 
62 

70 
56 

58 
35 

46 
31 

44 
28 

47 
26 

56 
27 

65 

36 

68 
51 

55 
45 

63 
46 

67 
38 

72 
42 

71 

50 

75 
56 

63 
32 

48 
27 

47 
31 

55 

46 

71 

55 

67 
33 

47 
27 

48 
40 

53 
47 

63.0 
43.9 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 
MIN 

75 
52 

72 
53 

81 
52 

71 
55 

76 
60 

80 
60 

80 

64 

81 
70 

79 

54 

75 
43 

56 
32 

51 
26 

54 
26 

53 

27 

61 

43 

72 
48 

68 
39 

70 
42 

65 

42 

68 

46 

77 
51 

72 
55 

68 

37 

42 

26 

49 

30 

34 
42 

67 

49 

73 
46 

53 
35 

61 
46 

60 
46 

66.6 
45.1 

S*>*  Reference  Note*  Following  Station    Index 
-    383    - 


Continued 

D 

Al 

LY 

TJ 

ijy 

LFt 

Ml 

3.1 

UK 

Lb 

TEXAS 

DECEMBER 

1966 

Station 

Day 

Ot  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

PORT  0  CONNOR 

MAX 
MIN 

92 

94 

62 
49 

69 

51 

65 
-0 

67 

*2 

61 
48 

69 

49 

70 
52 

76 

36 

42 
30 

47 
30 

62 

45 

66 

48 

71 
47 

51 
35 

60 
35 

63 

48 

SUGAR  LAND 

MAX 
MIN 

70   74   80 
46   46   52 

55 

50 

74 
53 

65 

82 
66 

82 
70 

79 

46 

73 
42 

49 
28 

49 

28 

49 
27 

53 

30 

62 
37 

68 

50 

64 
44 

59 
39 

59 
39 

69 

40 

75 
46 

73 
53 

80 

35 

42 
23 

45 
24 

49 

40 

65 
48 

72 

45 

45 
28 

47 
31 

50 
45 

63.7 
42.5 

THOMPSONS  3  »SW 

MAX 
MIN 

67   76   81 
45   50   53 

57 
48 

76 
49 

82 

63 

83 
66 

82 
69 

60 
48 

72 

43 

51 
30 

49 
29 

49 
24 

52 
23 

63 
33 

69 
49 

66 
46 

61 
36 

59 
36 

70 
40 

76 
45 

72 
54 

81 
36 

43 
26 

45 
26 

50 
39 

65 

48 

73 

46 

48 
29 

46 
30 

50 

44 

64.3 

42,0 

VICTORIA  «B  AIRPORT 

•      •      • 

MAX 
MIN 

76   81   67 
51   55   53 

75 
S3 

80 
62 

82 
67 

81 
71 

80 

55 

72 
47 

54 
33 

51 
27 

53 

26 

98 
27 

65 
26 

71 
43 

65 
46 

68 
42 

67 
37 

74 
42 

78 

46 

73 
54 

79 
50 

50 

34 

46 
27 

56 

40 

66 
49 

74 
59 

60 
31 

46 
27 

62 
40 

53 
47 

66.5 

44.1 

SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 
MIN 

79   77   84 
48   53   56 

78 
55 

82 

57 

84 
59 

87 
67 

87 
69 

85 
51 

78 
42 

64 
29 

54 

28 

58 
29 

67 
32 

67 

36 

75 
47 

67 
39 

73 
37 

74 
37 

78 
41 

83 

47 

78 
55 

85 

42 

51 
33 

51 
35 

63 

38 

68 
54 

8* 
52 

58 

29 

50 
33 

59 

34 

71.9 
44.1 

ARMSTRONG 

MAX 
MIN 

81   84   82 
59   54   55 

85 

56 

83 
62 

81 
59 

89 
69 

84 

58 

79 
40 

55 

20 

60 
19 

69 
25 

70 
46 

69 

50 

70 
30 

79 
29 

84 

34 

81 
52 

86 
52 

80 
30 

40 
30 

60 
36 

68 
44 

61 

54 

72 

38 

66 
28 

72 
46 

68 
5* 

74.2 
43.9 

BATESVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

75   70   76 
34   42   46 

70 
48 

75 
50 

74 

52 

82 
55 

83 

50 

8. 

42 

75 
32 

56 
19 

52 

19 

95 

19 

61 
19 

62 
21 

74 
38 

66 
29 

73 

30 

73 
29 

77 

31 

79 
24 

SO 
41 

82 
35 

60 
28 

48 
30 

59 
28 

64 
35 

67 
40 

57 
23 

53 

23 

55 

34 

66.3 
33.9 

BENAVIDES  7  S 

MAX    79   80   83 
MIN    40   SI   58 

83 
57 

83 

57 

8". 
63 

87 
69 

87 
71 

85 

50 

76 
41 

58 

25 

54 

25 

57 

26 

61 
30 

66 
46 

75 
49 

63 
39 

62 

36 

74 
37 

77 
41 

81 
52 

78 
26 

85 
42 

57 
35 

49 
35 

62 
42 

55 
52 

72 
52 

55 
29 

48 
29 

49 

40 

69.9 
43.4 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX    7*   71   83 

MIN    44   45   44 

68 
54 

79 

54 

8  0 
56 

84 
61 

84 
63 

85 
46 

76 
39 

57 

21 

55 

2  0 

57 
24 

62 
23 

65 
33 

75 
46 

67 

34 

76 
31 

74 
29 

78 
37 

82 
50 

83 
43 

82 
39 

52 
29 

48 
33 

61 
41 

66 
47 

68 
43 

59 
26 

54 
32 

56 
39 

69.6 
39.5 

CATARINA 

MAX 
MIN 

70   82   76 
51   47   56 

81 
49 

82 
55 

85 
58 

87 
59 

85 
64 

78 

45 

66 
39 

52 

23 

55 

24 

62 

24 

67 
31 

77 

41 

70 
46 

75 

34 

75 

35 

75 
34 

80 
36 

83 
50 

81 

46 

75 
39 

55 
30 

64 
33 

75 
53 

75 
46 

27 

60 

59 

37 

72.7 

41.8 

Charlotte  s  nnh 

MAX 

MIN 

75   80   80 
41   47   49 

77 
46 

82 

59 

85 
62 

87 
62 

86 
65 

80 
40 

73 
36 

56 

17 

56 

17 

62 
19 

63 
20 

76 
40 

74 
39 

71 

33 

71 

33 

76 
35 

80 
31 

78 
42 

80 
48 

77 
35 

49 

26 

59 
33 

57 
32 

77 
50 

76 

42 

56 
22 

50 

41 

56 

40 

71.1 
38.8 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74   82   66 
51   51   50 

81 
51 

64 
58 

84 
61 

87 
63 

84 
59 

75 

48 

57 
36 

51 
22 

59 

21 

61 
22 

65 
26 

76 
43 

67 
40 

73 

30 

74 

33 

78 
37 

61 
33 

81 

47 

77 
48 

52 

30 

49 
27 

60 
35 

62 

39 

75 
58 

60 
39 

48 
27 

60 
40 

57 

40 

69.0 
40,8 

CRYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

69   79   75 
46   49   54 

71 
52 

78 
57 

82 
60 

B6 
60 

81 
62 

73 

44 

69 
37 

53 

22 

54 
23 

59 
23 

63 
28 

75 
39 

64 
44 

72 
33 

71 
32 

74 
32 

79 
32 

80 
46 

80 
40 

76 
38 

47 
28 

59 
34 

63 
37 

67 
43 

62 

41 

52 

28 

56 

42 

56 
34 

68.6 

40.0 

OILLET 

MAX 
MIN 

71   74   82 
41   48   50 

62 

47 

77 
50 

84 
57 

83 
57 

86 
60 

83 
44 

75 
38 

57 
20 

51 
22 

56 
19 

61 

21 

65 
25 

76 

40 

67 

36 

73 

35 

74 
33 

77 

33 

81 
35 

80 
46 

79 
39 

51 
29 

47 
31 

60 
32 

62 
42 

74 
46 

57 
25 

51 
26 

60 
36 

68.9 
37.6 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

70   71   80 
39   40   40 

62 
50 

71 
50 

76 
50 

80 
52 

84 
52 

8  0 
45 

72 
36 

52 
21 

53 
18 

54 
18 

61 
24 

63 
30 

68 
35 

62 
32 

73 
32 

73 
35 

74 

33 

77 
34 

84 
43 

77 
36 

46 
30 

44 
30 

56 
33 

65 
39 

65 
38 

54 
29 

51 
29 

60 
30 

66.5 
35.6 

ENCINAL  3  NX 

MAX 
MIN 

76   80   84 
36   41   41 

72 
48 

83 
54 

84 

56 

88 
58 

89 

60 

66 
43 

79 
34 

57 
20 

52 

19 

58 

19 

62 
24 

70 

29 

79 
40 

67 

34 

74 
34 

78 
30 

82 
32 

85 

36 

86 
*7 

82 
41 

62 

30 

62 

30 

64 
35 

64 

42 

76 

49 

62 
23 

52 
23 

62 
33 

72.8 

36.9 

FALCON  DAM 

MAX 
MIN 

75   79   84 
46   51   54 

83 

60 

84 

61 

85 

58 

85 
58 

88 
62 

61 
62 

77 

48 

58 

33 

54 

29 

57 
26 

59 

26 

67 
35 

78 
50 

60 
38 

72 

35 

76 
36 

79 

40 

81 
41 

78 
52 

80 
49 

50 

40 

46 
39 

60 

41 

62 
52 

81 
55 

65 

41 

51 

41 

62 

46 

70.9 
45.3 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

78   78   80 
43   54   54 

82 

57 

83 

57 

84 

57 

86 
57 

86 

70 

87 
51 

82 
41 

58 
29 

55 

24 

57 
24 

60 
25 

64 
27 

68 

49 

66 

44 

68 

39 

73 
39 

73 
40 

83 

43 

77 
55 

84 

47 

50 

37 

46 
36 

62 
36 

67 
55 

81 
55 

60 
30 

51 
30 

62 

51 

70,7 
43,7 

FO«LERTON 

MAX 
MIN 

76   83   TT 

51   48   51 

82 
52 

84 
55 

88 
58 

88 
59 

85 
68 

77 

45 

78 
46 

62 
31 

55 

20 

61 

20 

67 
33 

76 

38 

72 
41 

73 
30 

74 
28 

78 
31 

80 
30 

80 

44 

79 
45 

76 
38 

50 
22 

61 
27 

62 

29 

79 
55 

77 
45 

57 
22 

55 

40 

55 

40 

72.3 

40.1 

FREER 

MAX 
MIN 

78   78   81 
48   58   60 

75 
57 

82 
62 

85 

62 

87 
65 

87 
67 

64 
52 

7* 
38 

65 
22 

60 
18 

55 

22 

62 

34 

67 
38 

75 
44 

63 
35 

72 

35 

74 
42 

76 

44 

80 
48 

80 
99 

83 
40 

50 
31 

51 
33 

70 
45 

70 
43 

80 
50 

52 
31 

50 
35 

55 

38 

71,0 
43.6 

tAFFIE  RANCH 

MAX 
M|N 

79   80   83 
37   53   53 

84 

57 

84 

57 

85 
62 

85 
62 

86 
62 

67 
53 

87 
43 

60 
27 

54 
30 

58 
22 

62 
23 

68 
27 

75 
46 

65 
3  5 

73 
35 

75 
35 

79 

35 

82 
36 

81 
44 

87 
46 

55 
35 

46 
35 

60 
45 

82 

50 

80 
41 

71 

31 

49 
39 

60 
43 

73.0 
41.9 

LA  PRroe 

MAX 
MIN 

74   70   79 
42   46   48 

65 

51 

76 
52 

77 
55 

81 
55 

84 
59 

8  2 
42 

74 
34 

55 

19 

54 

2  0 

55 

23 

61 
24 

61 
24 

71 

40 

65 
30 

72 
32 

72 
33 

76 
32 

78 
34 

81 

45 

82 

36 

66 
28 

57 
29 

57 
31 

65 

41 

65 
38 

57 
23 

53 

26 

57 

34 

68.5 
36.3 

LAREDO  NO.  2 

MAX 
M|N 

73   82   82 
49   54   61 

81 
61 

82 
62 

85 
62 

87 
64 

83 
65 

77 

52 

66 
41 

54 
30 

57 
24 

62 
26 

66 
32 

75 
45 

65 

48 

75 

36 

73 
36 

77 

40 

61 
36 

65 
49 

83 

49 

74 
42 

47 
35 

61 
37 

63 

41 

75 
51 

69 
48 

52 
30 

61 
40 

66 

40 

71.6 
44,7 

OlLTON 

MAX 
MIN 

75   78   81 
45   53   60 

79 
62 

81 

61 

85 
61 

88 

62 

87 
65 

8  5 
50 

76 

17 

56 

27 

50 
23 

99 

21 

60 
25 

66 

30 

75 
45 

62 

36 

71 
38 

73 
38 

78 
40 

80 

44 

83 
45 

85 

41 

49 
34 

55 
35 

61 
30 

63 

48 

77 
50 

58 
29 

33 

37 

63 

44 

70.6 
42.5 

PEARSALL 

MAX 
MIN 

73   82   79 

47   50   51 

76 
47 

83 
37 

84 

58 

85 
60 

85 
65 

81 
45 

73 
35 

61 
24 

56 
21 

62 
24 

62 
27 

76 
41 

70 
39 

73 
31 

73 
37 

78 
37 

82 

36 

80 
48 

82 

49 

79 
36 

52 

28 

66 
33 

68 

40 

72 
52 

72 
40 

56 
29 

57 
40 

51 

36 

72.1 
40.8 

POTEET 

MAX 

MIN 

73   81   74 
46   45   46 

77 
46 

81 
38 

83 

61 

85 

65 

81 
67 

7  5 
42 

70 
33 

98 

19 

94 

18 

99 

21 

62 

20 

75 
37 

70 
40 

70 

33 

68 
33 

73 
36 

78 
32 

76 
40 

76 
38 

76 
50 

50 
26 

55 

28 

62 
38 

76 
52 

68 
42 

50 
23 

51 
39 

55 
40 

69,1 
39.3 

•10  G»ANt,t  CITt  )  « 

MAX 
M|N 

80   80   85 

36   42   32 

83 
58 

84 
58 

87 

5  5 

90 
94 

88 

61 

19 

79 
46 

60 
28 

57 

22 

60 
20 

64 
19 

69 
22 

81 
32 

69 

31 

73 
30 

77 
31 

80 
34 

83 
38 

S3 

47 

83 

47 

50 
40 

49 
40 

60 

40 

67 

47 

84 
54 

69 
38 

51 
40 

69 

44 

73,5 

41.4 

TlLOEN 

MAX 
"IN 

79   76   83 
48   50   31 

69 
52 

81 
53 

82 

82 

87 
63 

87 
69 

6) 
46 

76 
37 

57 
25 

52 
21 

99 

21 

61 
22 

67 

27 

76 

42 

67 
33 

72 

30 

73 
33 

77 
34 

80 
35 

79 
50 

82 

39 

52 

29 

49 
32 

60 
37 

75 
49 

80 
50 

55 

24 

49 

27 

31 
42 

70.1 
39.8 

... 

«»/ 
M|N 

76   80   82 
47   34   62 

82 

62 

81 
63 

85 
'-1 

83 

64 

87 
63 

8/ 

55 

70 

41 

59 
29 

62 
26 

64 
27 

66 
34 

73 
48 

71 
50 

79 
39 

74 
40 

78 
42 

79 
38 

83 

94 

86 
52 

77 
45 

47 
38 

60 

41 

63 

44 

78 
56 

74 
49 

S3 

37 

66 

43 

70 
39 

73.4 
46.3 

10 

••OMtVILLt  ••  AIRPORT 

■IN 

78   80   79 
33   37   38 

91 
60 

SO 
61 

S3 

71 

84 
63 

78 
IS 

62 

40 

60 
38 

M 

10 

62 

31 

69 
33 

74 
62 

68 
52 

73 
43 

72 

41 

76 
43 

77 
»| 

71 
98 

80 
56 

64 

44 

48 
38 

57 
40 

72 
52 

78 
64 

70 
49 

56 
43 

69 
55 

71 
39 

71.4 
50.7 

«■ 

»A»    (|   82   83 
•IN    4*   SI   53 

81 
38 

81 
38 

61 

84 
66 

S3 

69 

85 
M 

89 

45 

61 
33 

51 

2V 

99 
26 

63 
26 

72 
30 

77 
55 

69 
39 

74 
37 

76 
37 

80 
44 

83 
32 

83 
37 

85 
48 

49 
38 

4B 
38 

58 
43 

72 
55 

60 
59 

64 
40 

60 

40 

66 
56 

73.1 
47.0 

-»- 

NIK 

SO   79   82 

4  7   49   37 

81 

37 

81 
57 

85 

64 

85 

71 

62 

71 
45 

62 
96 

5S 

10 

60 
21 

63 
29 

69 

31 

75 
55 

70 
42 

77 

18 

84 
39 

79 

40 

81 

44 

80 
56 

84 
50 

31 
39 

64 
39 

62 

44 

69 
54 

84 
61 

66 

41 

59 

43 

69 
53 

73.7 
47,2 

".    ALLC"  '»»  m 

79   82   SO 
48   34   40 

Si 

SO 

84 

59 

69 

'1 

86 
45 

in 

... 

61 
40 

36 
39 

37 
11 

61 
27 

69 

30 

76 
99 

70 
47 

76 

40 

76 
38 

SO 
40 

SO 
42 

81 
36 

85 
56 

67 
45 

48 

40 

37 
42 

68 
32 

85 
61 

69 

48 

90 
43 

70 
46 

63 
53 

72.9 
48.7 

■C  COOK 

■  IN 

SO   SO   |J 
M 

82 

55 

82 
38 

85 

41 

SS 

49 

•  7 

M 

10 

44 

SO 
12 

II 

2  5 

99 
29 

63 
26 

«.4 
30 

73 

30 

70 

40 

76 

40 

76 
36 

79 

37 

81 
42 

81 
52 

86 

48 

49 
38 

47 
38 

60 
42 

68 

54 

80 
60 

66 
37 

52 

41 

61 

31 

72.6 

45.1 

• 

-./ 

•IN 

43 

SO 
98 

SO 
37 

86 

99 

87 

M 

8  5 
|| 

78 

42 

61 

31 

5  7 

2  5 

60 
24 

64 
28 

71 

2  5 

76 
93 

72 
It 

78 
33 

78 
36 

81 
34 

83 
33 

84 

50 

87 
49 

39 
38 

47 
40 

38 
42 

70 
52 

84 
60 

70 
40 

57 

41 

69 
32 

73.9 

44.1 

'."       .'.!..•!.:■ 


>  Nc*m  ToUr/wlng  ftUBoa     fed** 

■!H4 


Continued 

D 

Al 

LY 

TJ 

b.w 

LPt 

nu 

IT 

UH 

fcfa 

TEXAS 

DECEMBER 

1966 

Station 

Day 

Of  Month 

0 

a 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

< 

PORT  ISABEL 

MAX 

MIN 

T7 
61 

72 
59 

79 
68 

79 
67 

79 
69 

60 
71 

79 
72 

80 
73 

81 

69 

78 
48 

60 
47 

57 
40 

56 
42 

61 

49 

67 
55 

69 
58 

67 
45 

70 

49 

70 
45 

74 
55 

75 
60 

75 
61 

77 

47 

49 
39 

47 
39 

58 

41 

70 
52 

70 
59 

62   65 
53   54 

67 
59 

69.4 

54,9 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

73 
54 

75 
59 

77 
62 

78 
65 

78 
64 

78 
66 

82 
68 

83 

71 

85 
65 

75 
46 

58 
39 

51 
29 

52 

27 

56 
31 

64 
34 

67 
56 

68 
38 

66 
41 

69 
45 

72 
51 

79 
51 

76 
57 

77 

4b 

50 
34 

44 
36 

58 
42 

66 
55 

77 
56 

58   61 
42   43 

68 
55 

68,4 
49.3 

RAYMONDVILLE 

MAX 
MIN 

81 
48 

83 
53 

84 
60 

83 

61 

83 
60 

85 
63 

85 

67 

86 
71 

87 
63 

82 

44 

62 

34 

57 
27 

59 
26 

64 
26 

Tl 
30 

73 
56 

70 
39 

76 
36 

77 
36 

81 
44 

84 
44 

81 
54 

86 

48 

50 
38 

49 
38 

60 
43 

70 
55 

81 
56 

63   59 
41   42 

70 
54 

73,6 
47,0 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

80 
53 

83 
58 

83 

58 

83 
62 

81 
62 

82 

63 

82 

66 

83 

72 

85 
65 

77 
47 

58 

37 

57 
33 

56 
32 

61 
32 

71 
39 

71 
58 

71 

37 

75 

40 

77 

45 

78 
43 

79 
51 

77 
58 

82 

47 

60 
40 

65 

47 

64 
45 

62 

78 
57 

65   60 

43   44 

69 
56 

73.0 
50,1 

HESLACO  2  E 

MAX 
MIN 

79 
50 

81 
59 

81 
56 

82 
59 

82 
61 

83 
67 

84 
71 

'85 
71 

83 
60 

78 

45 

57 
34 

58 
29 

62 

30 

70 
30 

T4 
54 

69 
54 

74 

42 

75 
36 

79 

40 

80 
45 

80 
55 

83 
58 

79 

45 

55 

39 

58 
40 

70 
47 

82 
59 

75 
60 

60 
40 

68 
46 

67 
55 

74.0 
49,6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

• 
0> 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BUSHLAND  1  WSW 

2  INCHES 

8  AM 

40 

32 

32 

36 

38 

47 

44 

38 

37 

26 

26 

28 

28 

30 

35 

31 

31 

31 

33 

33 

35 

36 

26 

22 

28 

25 

29 

21 

18 

24 

22 

31.0 

6  INCHES 

8  AM 

44 

41 

39 

40 

42 

42 

46 

44 

43 

35 

35 

35 

34 

36 

38 

37 

36 

36 

37 

37 

38 

40 

34 

30 

32 

30 

31 

28 

26 

28 

22 

36.0 

12  INCHES 

8  AM 

18  INCHES 

B  AM 

24  INCHES 

8  AM 

51.0 

36  INCHES 

8  AM 

54.5 

48  INCHES 

8  AM 

S7.0 

72  INCHES 

8  AM 

59.3 

96  INCHES 

8  AM 

62.0 

BUSHLAND  1  WSW  -  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.    VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS. 
SLOPE  1  *  TOWARD  SOUTH  -  SOUTHEAST. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  will 

precipitation 

III 

003 

n,  a.  s 

l 

Station 

+>  a 
a  o 
*  -h 

**  *j 
H  y 
3  0 
(fl  U 

0  •* 

w 
C 

fl  -u 
+»  41 

r-(  O 

3  a 

CO  CO 

« 

0 

8 

i 

If 

0 

• 
1 
1 
1 

0* 

■51 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MIO      6  AH    NOON    6  PM 

1 

8 

l' 

3 

8 

4 

8 

CO 

> 

8| 

1 

1 

ill 

<  -a  1 

ABILENE  WB  AIRPORT 

24 

2.2 

10.2 

32 

N 

23+ 

55 

63 

46 

41 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

71 

4.4 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

26 

3.2 

13.1 

40 

W 

07 

59 

66 

45 

42 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

72 

4.2 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

34 

1.9 

9.4 

38 

NW 

22 

70 

77 

56 

52 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

53 

5.9 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

16 

1.7 

10.6 

38 

S 

27 

78 

82 

59 

67 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

11 

52 

5.6 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

8 

2.6 

11.6 

34 

NW 

23+ 

76 

80 

55 

61 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

10 

50 

5.7 

DALLAS  WB  AIRPORT 

15 

0.2 

10.2 

34 

NW 

22 

76 

82 

65 

63 

9 

2 

2 

1 

0 

0 

14 

45 

6.4 

DEL  RIO  WB  AP 

1 

1.5 

7.5 

28++ 

31 

09 

48 

54 

36 

29 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

- 

4.1 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

28 

1.9 

7.3 

47 

SW 

07 

38 

48 

32 

25 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

86 

3.6 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

32 

0.4 

9.1 

32++ 

34 

23 

76 

82 

64 

63 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

13 

- 

6.4 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

30 

N 

23 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

5 

1 

0 

0 

10 

48 

- 

HOUSTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

5 

1 

0 

0 

9 

- 

- 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

3 

1.3 

10.4 

31++ 

33 

23 

83 

84 

64 

68 

3 

4 

4 

1 

0 

0 

12 

43 

7.0 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

29 

3.5 

10.8 

33++ 

25 

07 

58 

67 

43 

39 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

- 

3.5 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

27 

2.2 

7.9 

32++ 

31 

09 

48 

56 

33 

30 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

3.0 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

8 

2.1 

10.6 

34 

NW 

08 

89 

90 

71 

80 

6 

4 

1 

2 

1 

0 

14 

39 

7.1 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

25 

3.1 

8.7 

29++ 

35 

09 

55 

61 

39 

35 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

- 

3.3 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

36 

2.3 

8.6 

33 

N 

10 

73 

81 

55 

50 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

61 

5.3 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

4 

1.8 

10.0 

44  % 

N 

23 

80 

84 

59 

64 

5 

5 

1 

1 

0 

0 

12 

- 

6.4 

WACO  W8  AIRPORT 

24 

1.0 

11.3 

31++ 

32 

23 

81 

85 

67 

66 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

- 

6.0 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

34 

0.7 

10.8 

37++ 

36 

09 

70 

78 

57 

57 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

9 

- 

5.7 

%   PEAK   GUST 


So+  R.ier.oce  Not.,  Following  Station     Ind.x 
-   385    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


TEXAS 
DECEMBER      1966 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 

HIGH  PLAINS        01 

ANARILLO  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

1.1 

T 

2 
.1 

I 

T 

T 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

4.C 

4 

3 

2 

2 

2 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

2.0 
i 

2.0 
•  2 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.2 

T 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
NTR  EOUIV 

T 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
1 

T 

.1 

T 

T 

T 
T 

l.S 

2 

2 

1 

T 

MULESHOE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*.o 

. 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

1 

1 

STRATFORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

S.O 

5 

* 

* 

3 

3 

TULIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

VESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

.   •   . 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

■ICHITA  FALLS  MB  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       OJ 

DALLAS  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

FORT  WORTH  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

•    •    • 

TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

•    •    • 

LO«ER  VALLET        10 

•KOMSVILLE  •»    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.'.*•  R*Ur«nc»  NoIm  Following  Slallon  IneUx 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
DECEMBER   1966 


Day 

Of  Month 

?*? 

Station 

O  O  K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  0AM 

EVAP 

.1* 

.14 

.18 

.04 

.08 

.11 

.25 

•  27 

.14 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

.78 

.19 

.10 

.12 

.18 

.16 

.33 

.17 

• 

ft 

« 

ft 

.45 

ft 

ft 

ft 

.42 

4.25 

WIND 

95 

93 

134 

75 

95 

144 

136 

135 

41 

239 

91 

55 

35 

61 

112 

170 

93 

33 

58 

73 

114 

77 

257 

148 

104 

64 

92 

124 

94 

71 

56 

3169 

•    ft    ft 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

.16 

.15 

.14 

ft 

ft 

.08 

.32 

.22 

.18 

.14 

ft 

ft 

ft 

ft 

.48 

.05 

.06 

.01 

.04 

.07 

.13 

.07 

ft 

ft 

ft 

.34 

.00 

.09 

ft 

.19 

.05 

2.97 

WIND 

68 

64 

159 

106 

89 

217 

254 

236 

77 

182 

129 

74 

43 

35 

HI 

123 

92 

46 

54 

29 

57 

78 

229 

174 

77 

94 

88 

158 

131 

56 

70 

3400 

MAX 

63 

58 

55 

45 

60 

72 

75 

73 

65 

64 

- 

• 

• 

• 

55 

58 

54 

55 

58 

72 

65 

62 

65 

• 

• 

45 

50 

61 

• 

45 

41 

59.0 

MIN 

39 

42 

38 

33 

45 

60 

64 

64 

38 

36 

- 

- 

- 

- 

32 

36 

37 

39 

39 

38 

41 

43 

31 

- 

- 

31 

40 

33 

- 

31 

31 

40.0 

BELTON  DAM 

EVAP 

.13 

.14 

.14 

.02 

ft 

.10 

.17 

.19 

.01 

.23 

ft 

ft 

ft 

ft 

.53 

.04 

.04 

.07 

.09 

.11 

.16 

.03 

ft 

ft 

ft 

.38 

.02 

.08 

• 

.14 

.00 

2.82 

WIND 

47 

31 

91 

38 

38 

124 

126 

116 

26 

137 

109 

77 

30 

24 

67 

85 

52 

16 

38 

41 

39 

64 

139 

127 

46 

57 

32 

115 

84 

36 

41 

2093 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.12 

.10 

.10 

.00 

.00 

.12 

.15 

.23 

.15 

.17 

ft 

ft 

ft 

ft 

.38 

.14 

.05 

.06 

.04 

.09 

.11 

.06 

ft 

ft 

.33 

.00 

.05 

ft 

ft 

ft 

.25 

2.70 

WIND 

68 

49 

136 

85 

HO  215 

81 

152 

38 

156 

84 

44 

24 

51 

115 

117 

66 

34 

40   32 

60 

71 

166 

139 

65 

49 

69 

120 

119 

30 

45 

2650 

DEN  I  SON  DAM 

EVAP 

.07 

.09 

.03 

.02 

.02 

.20 

.21 

.22 

.12 

.12 

ft 

ft 

ft 

.21 

.08 

.04 

.01 

.03 

.05!  .08 

.09 

.01 

ft 

ft 

ft 

ft 

.15 

ft 

ft 

ft 

.15 

2.00 

WIND 

65 

89 

98 

86 

160 

279 

250 

197 

82 

182 

78 

20 

22 

90 

64 

72 

30 

25 

311  75 

43 

34 

251 

124 

71 

24 

61 

135 

112 

45 

56 

2951 

MAX 

50 

51 

40 

42 

68 

72 

75 

72 

62 

47 

- 

42 

45 

49 

52 

52 

50 

56 

56   61 

54 

55 

m 

• 

■ 

m 

51 

• 

• 

• 

• 

54.6 

MIN 

44 

36 

35 

35 

41 

61 

61 

52 

40 

36 

- 

31 

32 

35 

38 

48 

46 

41 

42   40 

42 

45 

- 

- 

- 

- 

31 

- 

- 

- 

- 

41.5 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

ft 

.24 

.08 

.02 

.00 

.12 

.19 

.28 

.13 

.11 

ft 

ft 

• 

ft 

.89 

.06 

.02 

.03 

.07  .02 

.12 

.08 

ft 

ft 

ft 

ft 

.33 

ft 

ft 

ft 

.17 

2.96 

WIND 

90 

48 

139 

90 

97 

195 

188 

199 

50 

176 

132 

51 

23 

49 

91 

104 

78 

18 

32   11 

54 

52  211 

182 

67 

53 

69 

133 

143 

47 

37 

2911 

MAX 

• 

62 

48 

43 

59 

71 

75 

T9 

67 

55 

- 

• 

- 

- 

55 

63 

62 

58 

60   56   65 

61 

m 

■ 

• 

. 

66 

• 

m 

- 

• 

• 

MIN 

- 

37 

35 

34 

37 

56 

60 

S3 

42 

35 

- 

- 

- 

- 

31 

35 

45 

38 

43 

38 

38 

38 

• 

- 

- 

- 

30 

- 

• 

- 

- 

- 

LA VON  DAM 

EVAP 

.13 

.11 

.11 

.02 

.00 

.12 

.22 

.26 

.17 

.14 

ft 

ft 

ft 

ft 

.45 

.11 

.01 

.04 

.02 

.04 

.14 

.01 

.08 

ft 

ft 

.24 

.00 

ft 

ft 

ft 

.23 

2.65 

WIND 

99 

56 

144 

99 

HI 

258 

297 

293 

91 

196 

162 

76 

32 

60 

129 

114 

78 

20 

37 

29   74 

57 

247 

215 

84 

76 

67 

113 

136 

45 

37 

3552 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.09 

.15 

.13 

•  04 

.01 

.14 

.24 

.25 

•  14 

.14 

ft 

ft 

ft 

ft 

.39 

.05 

.05 

.02 

.02 

.10 

.16 

.09 

ft 

ft 

ft 

.32 

.02 

.09 

ft 

ft 

•  IT 

2.61 

WIND 

35 

18 

135 

82 

74 

192 

237 

205 

55 

159 

112 

64 

36 

12 

87 

89 

81 

36 

13 

36 

56 

73 

200 

172 

64 

73 

61 

136 

93 

34 

38 

2778 

MAX 

64 

59 

60 

41 

62 

72 

74 

74 

64 

56 

- 

- 

- 

- 

55 

55 

53 

56 

59 

62 

64 

63 

- 

m 

m 

56 

63 

63 

m 

- 

45 

60.0 

MIN 

32 

33 

35 

36 

39 

61 

63 

63 

40 

35 

- 

- 

- 

- 

30 

39 

42 

39 

39 

40 

40 

45 

- 

- 

- 

31 

40 

30 

" 

- 

30 

40.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.18 

.12 

.19 

.15 

.02 

.10 

.20 

.28 

.18 

.22 

ft 

ft 

ft 

ft 

.37 

.12 

.09 

.08 

.06 

.10 

.16 

.14 

ft 

ft 

ft 

ft 

.45 

ft 

• 

ft 

.27 

3.50 

WIND 

71 

60 

124 

80 

89 

143 

155 

157 

56 

197 

89 

50 

25 

33 

88 

96 

63 

24 

46 

33 

47 

73 

206 

133 

62 

66 

87 

123 

94 

55 

42 

2667 

MAX 

59 

61 

53 

40 

56 

68 

74 

75 

64 

59 

m 

49 

56 

53 

55 

56 

52 

59 

60 

60 

62 

61 

55 

40 

47 

51 

52 

35 

• 

47 

41 

35.9 

MIN 

38 

37 

35 

35 

40 

55 

61 

52 

42 

35 

• 

33 

34 

34 

35 

37 

38 

38 

37 

37   39 

42 

32 

30 

30 

33 

33 

32 

- 

29 

34 

37.6 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

. 

.10 

.14 

. 

. 

.05 

.27 

.05 

.20 

.17 

ft 

.09 

.00 

.07 

.25 

.06 

.06 

.00 

.01 

.28 

.10 

.04 

.15 

ft 

* 

ft 

.13 

.08 

ft 

.18 

.03 

2.80B 

WIND 

44 

48 

88 

ft 

ft 

250 

148 

135 

34 

108 

ft 

103 

37 

33 

65 

83 

49 

ft 

67 

47 

48 

60 

118 

ft 

ft 

ft 

242 

98 

ft 

110 

63 

2078 

WACO  DAM 

EVAP 

.18 

.08 

.22 

.04 

.01 

.12 

.19 

.18 

.19 

.20 

ft 

ft 

ft 

■ 

.46 

.10 

.05 

.06 

.07 

.12 

.15 

.04 

ft 

ft 

ft 

.63 

.02 

.09 

ft 

.18 

•  U 

3.50 

WIND 

70 

177 

119 

74 

42 

34 

120 

117 

97 

44 

47 

48 

55 

75 

223 

186 

117 

80 

56 

136 

112 

50 

46 

• 

MAX 

63 

58 

70 

41 

59 

68 

73 

71 

62 

63 

• 

- 

- 

m 

55 

55 

51 

61 

60 

63 

62 

60 

* 

■  m 

• 

66 

49 

60 

• 

45 

41 

59.0 

MIN 

35 

32 

35 

37 

39 

57 

62 

62 

41 

36 

- 

* 

- 

- 

31 

40 

41 

40 

41 

38 

37 

43 

- 

' 

- 

30 

37 

33 

- 

30 

35 

39.7 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

.12 

.12 

.12 

.02 

.00 

.15 

.20 

.24 

.14 

.19 

ft 

.16 

.05 

.08 

.18 

.03 

.04 

.05 

.09 

.11 

.15 

.03 

.17 

ft 

.14 

.04 

.10 

.06 

ft 

.15 

.00 

2.93 

WIND 

61 

33 

118 

71 

67 

189 

173 

186 

46 

118 

107 

76 

42 

38 

76 

79 

64 

36 

39 

37 

41 

66 

148 

128 

72 

70 

56 

100 

68 

37 

40 

2462 

MAX 

62 

59 

63 

50 

68 

70 

T5 

76 

65 

62 

• 

49 

52 

55 

64 

54 

64 

75 

46 

61 

64 

59 

65 

• 

38 

61 

56 

56 

m 

52 

54 

60.5 

MIN 

39 

38 

39 

36 

40 

56 

63 

60 

45 

37 

- 

31 

31 

35 

35 

38 

29 

27 

41 

40 

40 

46 

33 

" 

20 

31 

42 

40 

* 

43 

38 

39.0 

ft    ft    ft 
EAST  TEXAS          0* 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.11 

.10 

.05 

.03 

.03 

.11 

.15 

.23 

.11 

.02 

.07 

.01 

.05 

.06 

•  07 

.08 

.00 

.02 

.07 

.00 

.07 

.03 

.06 

.07 

.00 

.05 

.06 

.28 

.07 

.09 

.01 

2.16 

WIND 

55 

70 

122 

105 

114 

138 

129 

103 

41 

108 

74 

70 

30 

45 

59 

100 

50i  37 

29 

18 

38 

44 

166 

73 

56 

70 

114 

154 

98 

66 

42 

2418 

MAX 

62 

63 

48 

49 

65 

74 

75 

70 

61 

55 

55 

55 

53 

54 

57 

56 

521  50 

60 

65 

62 

62 

54 

42 

58 

52 

62 

56 

52 

45 

59 

37.6 

MIN 

34 

47 

35 

37 

48 

61 

62 

60 

40 

39 

32 

29 

32 

33 

43 

45 

46   47 

44 

39 

42 

50 

32 

32 

32 

37 

42 

30 

39 

34 

32 

40.5 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 

.08 

.07 

.10 

.05 

.00 

.02 

.10 

.12 

„ 

.08 

ft 

.12 

.05 

.05 

.06 

.08 

.06 

.04 

.04 

.05 

.07 

.02 

_ 

ft 

ft 

.16 

.05 

.04 

ft 

.18 

. 

1.87B 

WIND 

20 

43 

61 

39 

45 

83 

151 

156 

62 

67 

71 

46 

35 

22 

33 

67 

49 

55 

21 

34 

65 

36 

83 

123 

26 

27 

37 

119 

79 

50 

17 

1822 

MAX 

67 

67 

73 

55 

57 

70 

76 

75 

76 

74 

m 

50 

51 

54 

56 

59 

66 

55 

64 

62 

67 

63 

65 

• 

• 

43 

63 

72 

• 

52 

44 

62.1 

MIN 

45 

47 

53 

45 

45 

56 

64 

67 

55 

45 

" 

38 

38 

35 

35 

39 

51 

48 

47 

47 

46 

45 

43 

" 

" 

37 

42 

50 

• 

38 

38 

45.9 

ft    ft    ft 
TRANS  PECOS        05 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.15 

.16 

.07 

.03 

.14 

.38 

.38 

.24 

.21 

.06 

.11 

.06 

.09 

•  09 

.17 

.11 

.09 

.12 

.15 

.10 

.15 

.15 

.09 

.09 

.07 

.14 

.11 

.11 

.07 

.08 

.11 

4.08 

WIND 

64 

57 

46 

41 

91 

227 

208 

158 

210 

45 

43 

47 

49 

45 

180 

112 

81 

88 

136 

45 

76 

118 

145 

43 

85 

78 

119 

116 

34 

83 

115 

2985 

MAX 

59 

58 

55 

47 

60 

68 

66 

61 

56 

49 

48 

46 

48 

52 

51 

53 

53 

68 

55 

53 

58 

63 

*» 

46 

51 

57 

54 

44 

44 

46 

SI 

53.8 

MIN 

38 

41 

36 

37 

42 

53 

50 

44 

49 

32 

34 

32 

33 

36 

37 

37 

35 

35 

37 

37 

42 

38 

33 

33 

34 

40 

38 

33 

32 

37 

35 

37.7 

YSLETA 

EVAP 

.13 

.11 

.20 

.15 

.16 

.26 

.30 

.18 

.16 

.19 

.10 

.11 

ft 

.13 

.14 

.11 

.10 

.10 

.07 

.10 

.10 

.13 

.16 

.10 

.09 

.09 

.17 

.01 

.16 

.10 

.12 

3.99 

WIND 

30 

17 

26 

19 

35 

126 

123 

74 

118 

39 

21 

9 

9 

5 

38 

31 

24 

32 

13 

20 

19 

48 

55 

34 

66 

38 

103 

136 

26 

30 

36 

1402 

MAX 

63 

62 

64 

61 

61 

58 

68 

62 

57 

53 

50 

52 

50 

52 

52 

55 

54 

54 

54 

55 

52 

56 

58 

45 

46 

53 

58 

48 

47 

46 

44 

34.5 

MIN 

38 

39 

41 

41 

43 

45 

48 

41 

39 

35 

34 

35 

34 

33 

34 

35 

35 

35 

33 

34 

34 

36 

35 

32 

32 

34 

37 

33 

32 

32 

34 

36.3 

ft    ft    ft 
EOWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 

.23 

.15 

.19 

ft 

ft 

ft 

.75 

.09 

.25 

ft 

ft 

.60 

• 

•  15 

.31 

.18 

.13 

.18 

.13 

.25 

.18 

.21 

.23 

ft 

ft 

.36 

.25 

.15 

.12 

.15 

.16 

5.42 

WIND 

36 

26 

44 

85 

53 

34 

39 

40 

49 

186 

85 

33 

30 

43 

99 

90 

79 

32 

37 

68 

47 

41 

184 

142 

78 

62 

114 

91 

83 

130 

43 

2203 

MAX 

60 

62 

72 

59 

59 

59 

66 

71 

69 

64 

50 

61 

50 

52 

54 

58 

54 

60 

59 

59 

61 

68 

67 

46 

47 

35 

55 

61 

51 

46 

55 

57.7 

MIN 

35 

36 

44 

47 

44 

48 

50 

51 

44 

25 

20 

29 

28 

30 

32 

42 

26 

34 

35 

34 

35 

40 

27 

27 

30 

26 

31 

36 

28 

27 

32 

34.6 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 

.16 

.22 

.20 

.03 

.12 

.12 

.22 

.32 

.14 

.12 

• 

ft 

ft 

ft 

•  72 

.20 

.16 

.15 

.20 

.16 

.26 

.24 

• 

ft 

ft 

.47 

.14 

ft 

ft 

ft 

.59 

4.94 

WIND 

72 

120 

120 

73 

103 

182 

138 

132 

44 

190 

50 

42 

30 

52 

137 

153 

63 

48 

59 

60 

91 

94 

176 

106 

86 

54 

119 

126 

68 

53 

75 

2916 

MAX 

58 

61 

50 

44 

61 

67 

70 

71 

66 

57 

47 

- 

• 

• 

54 

57 

55 

58 

58 

59 

60 

64 

* 

• 

- 

54 

54 

MIN 

36 

36 

33 

31 

40 

48 

51 

48 

42 

32 

30 

" 

■ 

" 

33 

35 

33 

34 

33 

35 

36 

38 

" 

" 

" 

31 

34 

•    ft    ft 

SOUTH  CENTRAL       OT 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 

.12 

.08 

.19 

.01 

.01 

.13 

.17 

.03 

.17 

.23 

ft 

ft 

.13 

.20 

.05 

.16 

.03 

.12 

.10 

.21 

.13 

.08 

ft 

ft 

.49 

.04 

.00 

.13 

ft 

.24 

.00 

3.27 

WIND 

62 

64 

174 

105 

35 

166 

160 

163 

91 

215 

140 

122 

63 

16 

55 

108 

103 

51 

31 

66 

42 

53 

115 

334 

58 

42 

58 

167 

101 

51 

91 

3102 

MAX 

68 

66 

74 

44 

60 

72 

78 

75 

72 

77 

• 

• 

51 

57 

63 

61 

54 

62 

62 

65 

73 

63 

- 

• 

• 

72 

51 

64 

4B 

- 

42 

63.0 

MIN 

39 

38 

40 

40 

42 

60 

67 

61 

43 

35 

- 

- 

32 

33 

31 

43 

41 

41 

41 

*3 

40 

45 

- 

- 

- 

31 

41 

39 

34 

* 

33 

41.4 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 

.11 

.10 

.12 

.19 

.07 

.07 

.07 

.10 

.18 

.21 

.20 

.37 

.17 

.11 

.08 

. 

.07 

.20 

.05 

.08 

.06 

.04 

.25 

.14 

.09 

.13 

.14 

.03 

.21 

.29 

.03 

4.09B 

WIND 

70 

100 

60 

160 

70 

110 

140 

140 

80 

170 

140 

100 

70 

20 

40 

120 

90 

50 

20 

30 

30 

60 

190 

170 

60 

60 

110 

180 

130 

90 

120 

2980 

See  reference  notes  follow,    ng  Station  Index. 
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E^ 

tA 

PC 

>*U 

iH 

or 

M   1 

\N 

D 

W 

UN  J 

LJ 

TEXAS 
DECEMBER 

1966 

Day 

Oi  Month 

Station 

S  u  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°Z 

•   •   • 

SOUTH  CENTRAL      07 

CANTON  CAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  It 
35 

71 
41 

.11 
52 
65 
42 

.22 

96 
75 
44 

.05 
58 
46 
42 

.03 
78 
61 
43 

.12 
113 
76 
61 

.16 
100 
78 
63 

.16 
98 
79 
62 

.22 

51 
74 
45 

.23 
181 
73 
33 

ft 
112 

» 

64 

.30 
40 
53 

30 

35 

.23 

59 
59 
30 

.15 
63 
71 
42 

.10 
87 
61 
38 

.10 
33 
66 
37 

.08 
46 
66 
35 

.14 
54 
71 
37 

.15 

57 
76 
38 

.06 
58 
72 
53 

.07 
171 
71 
29 

ft 
186 

« 

61 

.14 
32 
53 
36 

.04 
58 
59 
35 

.19 
94 
69 
35 

• 
110 

.12 

57 
47 
30 

.02 
49 
43 

3.35 

2408 
65.4 
40.6 

SOMERVlLLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
27 

.10 
46 

.22 
112 

* 
ft 

.08 
100 

.15 

180 

.25 
198 

.24 
195 

.14 
29 

.20 
109 

ft 
ft 

.13 

121 

33 

14 

.09 
75 

.20 
122 

ft 
ft 

ft 
ft 

.18 
101 

.11 
39 

.10 
52 

.06 
91 

.21 
131 

ft 
ft 

ft 
ft 

ft 
• 

.11 
266 

.15 
140 

ft 
53 

ft 
ft 

.12 

36 

3.13B 
2270 

ft   •   • 

UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.13 

98 
7* 
50 

.12 

130 
77 
60 

.17 

130 
75 
52 

ft 
140 
70 
54 

.19 
100 
77 
60 

ft 
180 
78 
64 

.21 

220 
78 
66 

.02 
144 
75 
68 

.10  .22 
101  249 
73   64 
47   39 

.11 
119 
53 

27 

.16 
151 
55 

27 

.09 
70 
67 
30 

.10 
60 
60 
30 

.07 
85 
63 
44 

.26 

145 
64 
50 

.12 

114 
64 
48 

.08 
41 
62 
40 

.10 
63 

66 
41 

.09 
83 
74 
51 

.07 
114 
70 
5T 

.09 
80 
77 
65 

.32 

300 
75 
36 

.09 
195 
54 

28 

.05 
77 

36 

.04 
109 
62 
47 

.04 
144 
73 
59 

.26 

219 

73 

46 

.06 
112 
46 
28 

.00 
95 
58 
37 

.15 

130 
61 
46 

3.51 

3998 
66.8 
46.2 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.09 
63 
80 
46 

.05 
29 
71 
50 

.05 
72 
76 
»2 

.15 
98 
60 
49 

.06 
78 
64 
60 

.08 
73 
77 
62 

.08 
101 
79 
63 

.13 
103 
78 
67 

.17 
83 
76 
50 

.20 
185 
71 
39 

.10 
166 
54 
36 

.12 

88 
40 
38 

.06 
68 
58 
32 

.01 
45 
58 
32 

.18 
44 
61 
33 

.05 
80 
60 
40 

.05 
122 
69 

46 

.13 
67 
63 
42 

.04 
22 
59 

42 

.08 
24 
66 

41 

.09 
65 
71 
51 

.06 
28 
69 

66 

.08 
190 
77 
36 

ft 
269 

.28 
48 
47 
30 

.01 
88 
44 
38 

.00 
88 
60 
44 

.29 
116 
69 

48 

.06  .13 
171   66 
50   48 
35   32 

.00  2.88 
115  2877 
50  63.5 
40  44.7 

ft   •   • 

SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 
WIND, 
MAX 
MIN 

.16 
37 
72 
46 

.12 
25 
75 
SI 

.14 
42 
79 
55 

.11 
63 
65 
53 

.07 
28 
74 
53 

.16 

50 
79 
60 

.11 
25 

81 

61 

.15 
49 
62 
63 

.21 

34 
81 
50 

.25 

92 

71 
42 

.14 
44 

.07 
27 

.08 
18 

.09 
14 
62 
38 

.09 
17 
59 
36 

.14 

50 
70 
43 

.12 

40 
73 
43 

.13 

15 

66 
42 

.09 
13 

75 
43 

.16 
26 
72 

42 

.13 
16 

71 

44 

.12 
21 
73 
51 

.14 
68 
74 
44 

.16 

74 
51 
38 

.08 
32 
51 

37 

.11 
16 
51 
38 

.04 
45 
62 

43 

.12 
62 

70 
51 

.13 

44 
51 
38 

.11 
34 
54 
37 

.05 
39 
57 
42 

3.76 
1162 
68.0 
45.9 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 

8 

72 

52 

.10 
25 
80 
55 

.14 
43 
78 
62 

.16 
42 
80 
63 

.12 

47 
81 
62 

.10 
36 
82 
62 

.12 

47 
83 
63 

.15 
27 
83 
66 

.20 
17 
76 
57 

.20 
38 
67 

44 

.09 
12 
57 
37 

.09 

6 

59 

37 

.06 

6 

61 

38 

.09 
16 
62 
38 

.11 
28 
72 
46 

.15 
22 
69 
51 

.08 

8 

69 

40 

.07 

4 

64 

43 

.0, 

6 

71 

44 

.10 

9 

78 

41 

.10 
13 
79 

46 

.11 

7 

77 

53 

.18 
56 

74 
46 

.09 
15 
52 
41 

.10 
5 

60 

41 

.05 

5 

61 

45 

.02 
22 

66 

54 

.13 
16 
67 
53 

.09 
15 
56 
39 

.05 
15 
54 
43 

.03 

6 

65 

45 

3.27 

624 

69.6 

46.6 

RIO  GRANDE  CITY  3  K 

EVAP 
WIND 

.00 
0 

.04 
8 

.20 
29 

.13 
32 

.16 
47 

.14 
34 

.16 
25 

.09 
64 

.13 
2 

67 

.24 
55 

.14 
32 

.06 
21 

.10 

7 

.06 
11 

.13 
34 

.15 
55 

.08 
11 

.19 

4 

.06 
6 

.17 
10 

.07 
11 

.14 
47 

.17 
123 

.09 
18 

.05 
8 

.04 

6 

.13 
42 

.21 
49 

.06 
31 

.03 
14 

3. 556 
923 

•    ft   • 

LOWER  VALLEY       10 

MC  COOK 

EVAP 

WINO 
MAX 

MIN 

.16 

60 
75 
47 

.16 

47 
77 
50 

.19 
107 
80 
55 

.28 
82 
80 
57 

.11 
106 
79 
59 

.19 
119 
82 
63 

.20 
123 
63 
62 

.22 
139 
85 

66 

.21 
92 

84 
60 

.33 

183 
74 

43 

.21 
121 
63 
34 

.22 

100 
56 
31 

.16 
74 
63 
30 

.13 

31 
62 
31 

•  14 
40 
68 
36 

.10 
101 
71 
50 

.25 

120 
69 

40 

.18 
50 
70 
40 

.13 
25 
68 
43 

.13 

29 
74 
42 

.16 
65 
75 
49 

.12 
50 
76 
55 

.26 

128 
82 
47 

.21 
218 

49 

35 

.10 
62 
52 
35 

.09 
46 

M 

36 

.03 
84 
59 
4, 

.20 
146 
73 

54 

.32  .11 
133'  99 
65   60 
40 1  40 

.07 

91 
56 
41 

5.39 

2873 

70.0 
45.8 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.15 
29 

77 

57 

.18 
69 

.16 
64 
78 

60 

.16 
71 
79 
61 

.18 
60 
62 
64 

.12 
56 
82 
65 

.18 
126 
83 
69 

.15 
90 
84 
70 

.16 
46 
82 
65 

.29 
103 

.15 

54 

.14 
49 
72 
32 

.11 

30 
63 
38 

.11 
23 

75 
40 

.09 
45 
71 
SI 

.16 
67 
68 
58 

.21 
57 
69 
44 

.06 
12 
67 

46 

.11 
23 
73 
48 

.16 
36 
74 
52 

.17 
95 
76 
S3 

.11 
40 
80 
59 

.20 
107 
79 
46 

.1* 
78 

53 
38 

.04 
17 
53 

41 

.04 
21 
62 
50 

.09 
125 
74 

60 

.20 
86 
70 
58 

.13 
61 
60 
43 

.02 
66 
59 

46 

.02 
47 
63 

4.21 
1877 
71.7 
52.5 

BEEVILLE    5    HE      -      EVAPORATION   MEASURED    IN  A    SUNKEN   SCREENED   PAN   OF    24-INCH   DIAMETER. 
POINT   COMFORT      -      ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH   THICK)    EVAPORATION   PAN. 


.  tmlmrmm  m  notftft  lollowl    ny  Itatton  IndtSL 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

DECEMBER  1966 

DELAYED  DATA 


Temperature 

Preci 

pitation 

•   E 

0>    p 

o   c 
<  1 

E  1 
<  5 

p 

"5 

„   E 

U 

0       f 

8-2 
a  i£ 

•J 

0) 

IE 

£ 

0 

a 

1 

s 

£ 
o 

a 

o 
a 

S 
a 

No.  of  Days 

z 

.  i 

II 

a  £ 

0 

a 
6 

■ 

0 

a 

Snow,  Sl.ot 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

5 

S   3 
a  o 

x  o 
o    c 
S   o 

£ 
a 

1 

o 

1 

a 

1 

o 
o 

el 

t  | 

(f  1 

5  j 

oi 

»             »            * 
MAY    1966 

CARTHAGF 

81.  9M 

M 

61.  5M 

M 

71. 7M 

M 

89 
88 

22* 

26* 

47 

3 

17 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

4.30 

2.10 
1.74 

13 

.0 

0 
0 

4 

3 

1 

MOUNT    VERNON 

13 

.0 

2 

*            *            » 
JUNE    1966 

ORYDEN 
FREER 

90.  8M 
M 

66.  8M 

M 

78. 8M 

M 

96 

5 

60 

e 

0 

23 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.17 

.93 

12 

.0 
.0 

0 

0 

3 

2 

0 

MOUNT    VERNON 

88.0 

65.0 

76.5 

95 

30* 

56 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

.65 

.47 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

NIXON 

90.4 

67.6 

79.0 

97 

13 

59 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

1.62 

.82 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROBERT    LEE 

92.1 

68.1 

80.1 

99 

14 

63 

17* 

0 

22 

0 

0 

0 

1.69 

.89 

16 

.0 

0 

2 

2 

0 

TURKEY 

89.  4M 

65. OM 

77. 2M 

55 

9 

0 

21 

0 

0 

0 

6.18 

4.50 

9 

.0 

0 

4 

2 

2 

•            *            * 

JULY   1966 

DRYDEN 

97.3 

73.4 

85.4 

102 

23 

62 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.39 

.39 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT   HANCOCK 

101. 6M 

64.  9M 

83.  3M 

105 

25 

62 

12 

0 

31 

0 

0 

0 

.28 

.25 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

LITTLEFIELD  NO.    2 

94. 1M 

68.  9M 

81.  5M 

101 

4 

63 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

.59 

.52 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

94.2 

72.9 

83.6 

101 

16 

66 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

4.11 

1.66 

31 

.0 

0 

4 

3 

2 

*           *           * 
AUGUST    1966 

FORT    HANCOCK 

91.  OM 

62. OM 

76.5M 

46 

22 

6 

21 

0 

0 

0 

4.19 

2.00 

24 

.0 

0 

S 

3 

1 

TURKEY 

89.  OM 

64.  4M 

76. 7M 

107 

2 

53 

24 

15 

17 

0 

0 

0 

5.81 

2.40 

24 

.0 

0 

8 

4 

1 

»            *            * 
SEPTEMBER    1966 

FORT    HANCOCK 

88.7 

55.8 

72.3 

94 

24 

51 

29 

5 

16 

0 

0 

0 

1.45 

.65 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

MINEOLA    8    ENE 

83.7 

60.1 

71.9 

93 

4. 

48 

23. 

3 

8 

0 

0 

0 

4.53 

1.96 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

«            »            * 
OCTOBER    1966 

MOUNT    PLEASANT 

75.9 

45.8 

60.9 

-    5.4 

90 

10 

31 

20 

163 

1 

0 

1 

0 

2.93 

1.63 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   389    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
DECEMBER  1966 
DELATED  DATA 


Station 

3 

Day  of  Month 

1    | 

2 

3 

4         5         6 

7    |    8    |    9 

10   |   11       12 

13  [  14   |  15 

16  1 

17] 

18 

19  |   20   1   21 

22  1  23  |  24 

25  |  26   |  27 

28      29      30 

31 

HAT     1966 

CARTHAGE 
HOUNT    VERNON 
TRINIDAD   PO»ER    PLANT 
■INKSBOAO   6    5. 

6.30 

3.03 
11.19 

.94 

1.13 

1.83 

.4B 
.72 

.02 

.02 
.06 

.03 

2.10      T 
1.74 
.26 
1.32      .70 

.02 

.04 

.09 

.T« 

.01                 T 
1.39      .19      .06 
.36                   .26 

.69 
.18 
.15 

3.48 

.06 
1.09    1.33 

.50 

■ 

■        •        • 

JUNE    1966 

DRTDEN 
FREER 

FUNK    RANCH 
MOUNT    VERNON 
NIION 

2.17 

1.60 
.65 

1.62 

T 

.93 

.91       .33 

T           T 

.17 

.01 

1.56 
.41 

.69       .10      .02 

.04 

.82 

ROBERT    LEE 

TRINIDAD   POKER    PLANT 

TURRET 

»«TER    VALLET     10    NNE 

■1NNS8OR0   6    SM 

1.69 
1.S9 

6.18 

.00 

6.19 

1.83 

T           T 

4.50 

1.41 
1.32 

.89 

.80 
.15 

1.22 
.12 

.06 

1.04 

.02      .31 

JULT    1966 

DRTOEN 

FORT    HANCOCK 

LITTLEFIELD   NO.    2 

MOUNT    VERNON 

NOOTHFIELO 

.39 

.:» 

.39 

6.11 
.91 

.03 

.21 

.09 

T 

.39 

.23 
.52 

.01 

.72 

.01 

1.41      .02 

.01 
.56 

.04 
.35 

1.66    . 

TRINIDAD    PO.ER    PLANT 
■ATER   VALLET    10   NNE 

1.16 

■  30 

.04 

.02      .30 

.04 

T            .06 

.30 

.61   . 

• 

AUGUST    1966 

ADAMSVILLE 
FORT    HANCOCK 

TRINIDAD    POWER    PLANT 
TURKET 

6.19 
6.30 
S.B1 

.05 

.50 

.90                   .17 

.21      . 
.51      T 

1.57 
.12 

.73      .57      .39 

.13 

T 

.2! 
.43 

T           .25      .26 

.80 

1.10 
.20                2.00 

.79    2.40 

•           .61    2.01 

1.35 

.02 

.91    1.00 

.14      .08 

T 

■ 
.22    . 
1.69    . 

SEPTEH6ER    1966 

FORT   HANCOCK 
HINEXA    t    ENC 
•ATER    VALLET    10    NNE 

1.69 
4.33 
3.23 

.65 

T 
•  90 

T 
.65 

1.10 

1.96 

.10 

.57      .T4      T 

.60 
.07 

.43 

.11 
.85 

.20      .18 

.10 

'. 

OCTOBER    1966 

DOOLE    2    N 

FORT    DAVIS 
HOUNT    PLEASAAT 
TRuBT    3    ESE 
•INNSBORO    6    \m 

.92 

2.96 
2.93 
1.11 
1.94 

.37 

T 

.39      .07 

.30    1.20      .57 

1.63 
.10      .85 

1.96 

.25      .42 

T 

.09                   .54 

.26 

.03 

T 

.22 

>  HotM  r»ll'.i«1ng  IM.rV™  l»W)Ww 

Ml 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER  1966 

DELAYED  DATA 


Station 

Day 

01  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

1 

•    *    * 
MAY  1966 

CARTHAGE 

MAX 
MIN 

83 

64 

70 
54 

65 

47 

76 
55 

78 
59 

79 

62 

85 
55 

84 
56 

85 
58 

87 

54 

72 
56 

80 
66 

83 
64 

72 
59 

eo 

60 

88 
70 

89 
79 

89 
73 

84 

65 

87 
65 

89 

63 

86 
65 

87 
61 

88 

65 

81.9 
61.5 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

56 

80 

62 

82 
52 

73 
53 

80 
62 

86 
66 

86 
69 

88 

73 

76 
59 

73 
59 

80 
62 

84 
66 

85 
72 

88 
63 

80 
61 

88 
55 

80 
57 

83 

59 

85 
59 

87 
63 

85 
64 

•    »    » 
JUNE  1966 

DRYDEN 

MAX 
MIN 

93 

64 

90 
66 

90 
65 

91 
68 

96 
69 

90 
70 

94 
60 

92 

70 

85 
62 

90 
69 

93 

61 

90 
67 

92 

64 

93 
62 

95 

74 

95 
72 

93 
62 

88 

67 

88 
70 

86 
69 

88 
69 

88 
66 

90 
68 

90 
68 

89 

70 

90 
70 

92 
65 

90 
66 

92 
64 

90.8 
66.8 

FREER 

MAX 
MIN 

88 
68 

87 
63 

65 
64 

87 
66 

90 
70 

88 
70 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

92 
74 

95 
76 

98 
72 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

61 
58 

81 
56 

«2 

60 

84 
65 

85 
68 

87 
70 

88 
70 

90 
70 

89 

68 

91 
63 

91 
68 

92 
70 

89 
66 

87 
65 

88 
64 

92 
64 

87 
65 

76 
63 

83 
62 

85 
60 

87 
60 

89 
62 

88 
60 

89 
65 

90 
68 

92 

65 

92 
64 

95 
72 

94 
70 

95 

69 

88.0 
65.0 

NIXON 

MAX 
MIN 

87 
63 

84 
59 

87 
60 

88 
64 

90 

67 

92 
69 

92 
68 

89 

67 

92 
69 

92 

67 

93 
65 

93 
71 

97 

67 

92 
68 

93 
67 

94 
69 

95 

74 

90 
72 

84 
69 

87 
69 

90 
68 

90 

70 

90 
70 

89 
69 

90 
70 

88 

71 

91 
67 

88 
65 

92 
66 

93 
69 

90.4 
67.6 

ROBERT  LEE 

MAX 
MIN 

91 
64 

89 

67 

B9 

67 

9s 
69 

96 
70 

97 
71 

96 
72 

95 
74 

95 

71 

91 

70 

95 
66 

94 
69 

93 

70 

99 
70 

98 

71 

98 
63 

95 
63 

85 
65 

85 
67 

85 
68 

69 
67 

88 

69 

89 
68 

90 
69 

90 

69 

90 
69 

91 
66 

92 
67 

92 
65 

92 
65 

92.1 
68.1 

TURKEY 

MAX 

MIN 

90 
68 

100 
63 

97 
55 

79 

64 

63 

94 
72 

85 
60 

90 
64 

93 
60 

97 
64 

81 
62 

80 
63 

81 
65 

86 
65 

87 
66 

89 
66 

88 
66 

90 
66 

90 
69 

91 
67 

93 
68 

93 
72 

91 
66 

92 

65 

89.4 
65.0 

*    *    * 
JULY  1966 

DRYDEN 

MAX 
MIN 

93 
72 

96 

65 

96 

62 

100 
76 

98 
72 

95 
71 

95 

74 

95 
69 

91 
74 

97 
75 

98 

72 

97 
73 

93 
72 

96 
73 

97 

75 

98 
67 

100 
76 

98 
75 

98 

75 

98 
76 

100 
75 

99 
73 

102 

78 

97 
75 

100 
77 

93 
72 

98 
75 

99 
75 

100 
77 

100 
77 

100 
76 

97.3 
73.4 

FORT  HANCOCK 

MAX 
MIN 

96 

64 

100 
64 

102 
66 

102 
65 

103 
65 

100 
65 

100 
64 

101 

64 

102 

65 

98 
64 

102 
65 

101 
62 

101 

64 

103 
65 

101 

64 

104 
64 

101 
63 

102 
63 

104 
64 

102 
63 

102 1105 
74   68 

104 
68 

102 
65 

101.6 
64.9 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 
MIN 

88 
66 

90 
63 

101 
66 

96 
68 

96 
67 

94 
66 

95 
66 

95 
68 

91 

67 

90 
68 

92 

67 

92 

67 

92 
68 

95 
74 

99 
72 

97 

72 

94 
70 

94 
67 

96 
72 

96 
71 

97 
71 

94 
72 

94 
68 

95 

68 

92 

70 

95 

75 

95 
73 

96 

67 

89 

70 

94.1 
68,9 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

96 
68 

90 
66 

91 

70 

89 
68 

92 

70 

93 

70 

91 
72 

90 
75 

94 

74 

96 
72 

98 
72 

98 
75 

99 
73 

99 

74 

97 
75 

101 

76 

89 
72 

93 

74 

97 
75 

97 
76 

100 
73 

78 
72 

92 
74 

94 
75 

92 

74 

93 

75 

94 
71 

96 

76 

96 
75 

97 
78 

98 
68 

94.2 
72.9 

AUGUST  1966 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

87 

68 

94 
64 

95 
65 

94 

64 

100 
65 

99 

65 

99 
64 

99 
65 

100 
68 

93 
64 

96 
65 

94 
64 

96 
62 

89 

68 

94 

62 

89 
62 

88 

61 

86 
62 

92 
68 

72 
46 

86 
66 

70 
61 

73 
60 

88 
57 

94 

55 

97 
55 

93 
56 

90 
57 

91 
58 

91.0 
62.0 

TURKEY 

MAX 
MIN 

L01  107 
77   75 

91 
62 

85 
59 

95 
66 

100 
63 

93 
67 

91 
65 

93 

66 

96 

65 

87 
64 

93 

64 

89 
64 

95 
69 

96 
65 

95 

68 

96 
69 

97 
67 

83 

94 
72 

78 

54 

58 
53 

68 
54 

79 

55 

82 
60 

84 
65 

85 
65 

84 
66 

86 
65 

89.0 
64.4 

*    #    * 
SEPTEMBER  1966 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

91 

64 

89 

64 

90 
58 

89 
56 

85 
54 

89 
5* 

86 
55 

81 
54 

66 
55 

88 
57 

90 
58 

91 
57 

89 

56 

90 
57 

90 
58 

91 
57 

93 
57 

93 

56 

85 
56 

93 
58 

92 
56 

90 
55 

92 
56 

94 
54 

91 
53 

90 
52 

89 

52 

88 
52 

88 
51 

68 
52 

88.7 
55.8 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 
MIN 

91 
70 

87 
68 

93 

71 

93 
69 

90 
67 

90 
65 

91 
67 

90 
67 

63 
66 

78 

64 

69 
63 

69 
64 

80 

60 

88 
60 

92 
65 

81 
62 

66 
60 

74 
63 

81 
55 

80 
56 

79 
49 

81 
48 

86 

48 

84 
51 

87 
51 

88 
58 

84 
57 

88 
58 

80 

51 

88 
51 

83.7 
60.1 

»    *    » 
OCTOBER  1966 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

77 
45 

75 
40 

74 
46 

83 
58 

77 

59 

75 
49 

76 
45 

76 
48 

85 
56 

90 
59 

78 

41 

82 
46 

78 
55 

89 
67 

89 
45 

68 
35 

69 
41 

62 

47 

61 
43 

64 
31 

70 
34 

72 
42 

74 
53 

65 
47 

75 
38 

76 
38 

79 
39 

77 

38 

81 
42 

78 
47 

79 
45 

75.9 
45.8 
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STATION  INDEX 


1       1 

<_,. 

SB 

o 

OBSERVATION 

6    z 

Id 

M 

Q 

TIME  AND 

2      0 

| 

p 

g 

P 

TABLES 

STATION 

g     2     COUNTY 

P 

3 

2 

< 

i 

OBSERVER 

i 

1 

Q 

2 

1 

[ 

1 

A8ERNATMY 

0012 

Dl     HALE 

33    SO 

101    50 

3359 

RA 

M,    0.    HOOD 

ABILEM     .?     4IRPOR1 

0016    02    TAYLOR                          1 

32    26 

99    *1 

1762 

N1D 

HID 

C      HJ 

U   S   WEATHER   BUREAU 

*C«EBL»    3    SE 

C034    01    HOWARD                    ,      3    32    31 

101    40 

2760 

LEONARD    COLEMAN 

ADAMSVlLLE 

0050    06    LAMPASAS                    1 

31   ie 

98    10 

1072 

BA 

c 

MRS.    BURNFLL    N.    HlGGINS 

alB*N» 

0120    03    SHACKELFORD            1 

99    IB 

1438 

7A 

JOHN    0.     W1LLFIT,     JR. 

ALEDO    *    S£ 

0129    03    PARKER                       15 

97    3* 

790 

7A 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

CI**    09     JIN    WELLS                   3 

9B    0* 

201 

8A 

LEONARD    M.    MAHONEY 

ALPINE 

017*    05    BREWSTER                    9 

30   21 

103    40 

4455 

6P 

6P 

WILLIAM    H.    HUDGINS 

ALTO    5    S« 

C19C    04    CHEROKEE               1      7    31     36 

95    09 

280 

7A 

MRS.    0.    LURLINE    FELDER   1 

M.V1M 

020*    08    BRAZORIA 

29    25 

95    15 

54 

SA 

Brt 

CITY    OF    ALVIN 

ALvORO    *    NE 

0206.  03    WISE 

15 

33    23 

97    39 

800 

c 

U    S    FOREST    SERVICE 

ANABILLO    MB    AIRPORT 

0211    01    POTTER 

101    42 

3604 

MIC 

MID 

C    HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AMI  ST AD    DAM 

0225    06    VAL    VERDE 

29    28 

101    02 

1157 

BA 

fit 

at 

INT    8OUN0RV    ♦    WATER    CO" 

AHAHUAC    TBCO 

0235    08    CHAMBERS 

94    40 

24 

ea 

BA 

ANAHUAC    T8CD 

UBDEXSOH 

02*4    0*    GRIMES                          1     30    29 

95    59 

350 

5P 

SP 

WILLIAM    J.    BARC-ER 

uvtewa 

02*8    01    ANDREWS                       3    32    19 

102    32 

3172 

6P 

c 

ANOREWS    COUNTY    AIRPORT 

AIGLET ON 

0257    08    BRAZORIA 

29    11 

95    26 

29 

BA 

CITY    OF    ANGLETON 

1^1* 

0262    03,  COLLIN 

33   21 

96    33 

685 

7A 

c 

WILLIAM    T.    ASHMORE 

ANSON 

0268    02    JONES 

32   45 

99     54 

1700 

5F 

5P 

C.    M.    RICE 

ANTELOPE 

0271    03    JACK 

15 

33   26 

98    22 

1012 

7A 

MACK    W.    ROBERTS 

ARANSAS    PASS     2 

0302    07    SAN    PATRICIO 

27   55 

97    08 

IB 

6P 

R09ERT    L.    HERNDON 

ARCHER    CITY 

0313    03'  ARCHER 

10 

33   36 

98    38 

1032 

6P 

JOHN    v.    LONGAN 

in  incTCM 

0337    03    TARRANT 

15 

97    07 

595 

CHARLES    T.    HAwKES 

ARMSTRONG 

03*2.  09    KENEDY 

26    56 

97    48 

6F 

6F 

HAZEL    W.    PELHAM 

AOTMUO    CITY 

0367    03     LAMAR 

10 

33    53 

95    30 

411 

VOLNEY    WOMACK 

aspERMONT 

P394    02     STONEWALL 

33    09 

100    13 

1765 

6P 

ALBERT    BAUGH 

ATHENS 

0*0*    0*    HENDERSON 

15 

32    12 

95    51 

490 

SP 

50 

RADIO    STA    KBUO 

■TUUfTJ 

0*08    0*    CASS 

10 

33    07 

94    11 

245 

7A 

BILL    LOVIL 

AUSTIN    WQ    AIRPORT 

0*28    07    TRAVIS 

30    18 

97    *2 

597 

MID 

Mil 

6A 

C    HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AJSTwELL    "L    REFUGE 

0*37    07    ARANSAS 

2«    16 

96    46 

15 

5P 

5P 

U    5    WILDLIFE    REFUGE 

ivnom 

0**0    03    ELLIS 

15 

32    12 

96    48 

533 

7A 

HERSCHEL    H.    SMITH 

BA|RO 

0*78    03     CALLAHAN                       1 

37    2* 

99    25 

B.    C.    CHRISMAN 

■ 

C482     05    PECOS                                9     JO     53 

102    18 

25301      9A 

Of, 

CLYDE    GRAVES 

6ALLINGER     1     Sw 

0493    02    RUNNELS                       3    31     44 

99    5B 

1575       6P 

6P 

RAOIO    STATION    KRUN 

balmo*mea 

0*98    05    REEVES                         9[  30    59 

103    45 

3210      8A 

BA 

REEVES    COUNTY    WTR    DIST 

3ANKERSN|TM 

0509    06    KENDALL                       3'   30    OB 

98    49 

1740 

c 

ELROY    SCHNELLE 

BARDwELL    DAN 

0518    03    ELLIS                            1     32    16 

96     38 

461 

8A 

Bfl 

ea 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BATESVILLE    3    S 

0560    09    ZAVALA                          8    28    55 

7A 

7A 

BROWN    HAMLIN 

BAY    CITY    WATERWORKS 

Q569    -a    MATa&OPDA                  3    ?fl    59 

95     5B 

BA 

c 

CHARLES    SLATER 

BAYTOWN 

0586    DS    HARRIS                       1*    29    45 

94     59 

25 

8A 

BA 

PRFSTON    PENDERGRASS 

baytown  no  2 

05B7    OB    HARRIS 

I*    29    45 

95    01 

30 

c 

ESSO    RSCH    AND    ENG   CO 

BEAJ-ONT 

0611    08    JEFFERSON 

7    30    05 

94    06 

18 

7A 

7A 

ROBERT    E.    WILSON 

SECIAS 

0635    0*    GRIMES 

30    46 

95    57 

338 

flA 

4 

JOF    A.    MALL 

BEEvtLLE   5   « 

0659    01    BEE 

28    27 

97     42 

240 

BA 

BA 

TEXAS    AGRI    E*P    STATION 

BEL TON  DAW 

0665    03    BELL 

31     07 

97    28 

66*      8A 

BA 

8  AC 

U    5    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENAvlDES 

0689    09    DUVAL 

27    36 

9B    25 

3BH 

c 

RURERTA    R.    BA2AN 

SENAVIDES    7    S 

069O    09    DUVAL 

27     30 

9B    25 

39*        9A 

PA 

WILLIAM    5.    KLEMCKE 

BEwBROO*    D*" 

3S9i   ?3   tabrant 

11 

32    39 

97    27 

7701      BA 

9  = 

8AC 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENJAMIN 

0  70*    02    KNOX 

33    35 

99    47 

1495 

SA 

JOE    W.    DOBY 

BIG    LACE 

DTT4   06    REAGAN 

31    12 

101     2B 

2680' 

C 

CITY    OF    BIG    LAKE 

BIG    LACE    NO    2 

0779    06     REAGAN 

31     12 

101    28 

2690 

BA 

BA 

DWAIN    CARR 

BIG   SPRING   field   STA 

0  7B4    01     HOWARO 

32    16 

101    29 

2*7* 

= 

U    S    D    A    BIG    SPRG    F    STA 

IIC    SMIM 

07B6    01    HOWARD                          3 

32    15 

101     27 

2500 

5P 

SP 

CITY    OF    BIG    SPRING 

- 

0787    09    DIHHI1                          B 

28    35 

510 

8A 

HERBERT    STANFIELO 

■UWOO 

0832    06    BLANCO                         * 

30    05 

98    25 

1350 

7A 

7A 

W.    A.    BVARS 

- 

: 152    96    JYALDE                       8    2o    li 

100    02 

960 

MRS.    HENRY    FOSHEE 

•LUC 

0*66    07   LEE                               1    3"    2* 

97    09 

478 

7A 

MRS    VERNICE    *    MUTZ 

•OCffNE 

0902    06    KENDALL                     13    29    40 

98    45 

1412 

7P 

7A 

OORA    WOLLSCHLAEGER 

SON   wIER    l    I 

0917    04    NEWTON                          12     30     45 

93    37 

91 

7A 

: 

IVY    E.    HARF 

-       —i- 

0923     03    FANNIN                          10     33     36 

96    11 

566 

6P 

R.    M.    CANTRELL 

■OMIT* 

092*    03    -ONTA&UE                  10    31    46 

97    36 

97  8 

c 

R.    0.    TOMPKINS 

MOEEH 

09**    01     LIPSCOMB                       2     36     27 

100    32 

2T60 

6P 

DWIGHT     F.     SPIES 

tOOJILLAS    »*H«l     ST* 

0950    05    BREWSTER                 11     29    12 

18731 

5P 

BIG    BEND    NATL    PARK     SEPW 

BO«GCe   )  w 

0958    01    HLMCHJNSON               2    35    39 

101     27 

3140 

6P 

BOWIE 

098*    03    MONTAGUE                  15     33    3* 

1114 

7A 

ORAN    C.    STOVALL 

»0>ELD€» 

-991     -4     RED    OIVFR                 10     »     29 

94    53 

350 

7A 

OTIS    L.    OANIEL 

BOYO    -i    SC 

0996    03    WISE                             15    'i    04 

97    31 

731 

""A 

7J 

«»'..     FRANCIS    WILL8ANKS 

BO'S    »ANCh 

OLDHAM                         2    35    32 

102    16 

3200 

BA 

SB 

BOYS     RANCH 

B*AC(ETTVILLE 

1007    06    KINNEY                       I]     }t    !■> 

100    24 

1120      8A 

BA 

FREDDIE    L.    FRERICH 

■WOT 

1017    0*    MCCULLOCH                 3     31     08 

99   20 

1770        TA 

7A 

c 

MRS.     J.     COCHRAN 

MAYO 

1033    Oil  MAS                                  2     35    39 

103   00 

4150        6P 

6P 

JOSEPH    E.    HUGHS 

MA  7  OS 

1035    03    PALO    PINTO               1     32    40 

98   07 

815 

7A 

VIVIAN    ALLEN 

W1MC 

.0*2    03    STEPHENS                     I     32    *6 

98    53 

1204    «id 
470 

"I! 

ECTOR    8.    FIELDS 

BNfNONO 

1045    0*    ROBERTSON                  I     31     10 

96    40 

8A 

M|«,S     JEAN    M.     KOTCH 

NONA* 

. - *■    • -    WA5MIN6T0M               1     3-    09 

96    24 

353        7A 

'» 

W.    G.     STEIN 

1057    02    HALL 

3*    43 

100    54 

2240 

: 

CHARLES    V.    MURFF 

%•  ipscon 

1C6)    01    HI                                  15 

33    13 

815        7A 

7A 

W.    E.    HEMBREE 

l»l'/.'.     7    «NV 

104B    06    BURNET                          1 

30    54 

IT    57 

1109 

: 

(BEATRICE    R.    MOORE 

PtlTTOi 

'ILIS                          15 

37     33 

->7     04 

556 

c 

HA7LF    DOLLAR 

.,-,.:      g 

U  1  Nf                              7 

31     71 

9*    00 

33) 

«A 

MRS.     DORA    E.     MARSHFiUDN 

•  ■OM'ttLO    NO    7 

1128    01     TEC**                            3 

33    11 

102    16 

3320 

ftA 

4J 

"ORFRT    f.     SEWELL 

•  »OWNSVHLC     »«    AI»PO*T 

1116    10    CAMERON                    11 

25    5* 

97    76 

16 

-It 

HI) 

C    HJ 

U    5    WEATHER    BUREAU 

1136    03    MOM                            »    31    *1 

98    59 

1435 

BA 

BA 

RAOIO    STATION    KBwD 

111*    0*    LEON                            15    31     28 

96    03 

360 

8A 

fHAPLIF     A.     SOUYRES 

-        ••}••• 

120)    01    OCMILTREf                  2     3*    10 

100    49 

2900 

7A 

L.    PAULENE   MCCARTOR 

1215    OT    COMAL                          1)    79    *5 

98    27 

1190 

8A 

LAURA    D.    WOOD 

-ILL 

112*    01    DALLAM                         7 

)6    07 

102    34 

4220 

BE 

E.    J.    DIXON 

17)9    02    COLEMAN                       3 

)7    00 

99    1) 

1330 

TA 

w.    M.    NEWTON 

■uNirto 

12*5    0)    JOHNSON                    15 

37    31 

97     20 

749 

7A 

W.    RUSSELL    LACE 

•  - 

17*1    0)    nil*-                            i 

31     0* 

97     07 

40* 

TA 

MR',.     ANNlr     r..     KLEIN 

IMP 

iRNET                          l 

30    *6 

98    1* 

1320 

4P 

4P 

CITY    OF    BURNET 

-   •-           *    . 

7 

■ 

10?    05 

3619 

r, 

USD  At    aw, 

•       - 

i  »i*  »9  sui- 

■•:    *? 

TA 

-  HAI  «i  "■■    f  .    TERRY 

■      ■  ■ 

96    39 

■ 
■ 

'A 

ALVIN    MFFfT 

•   ,',  •.' 

100    01 

-P 

WALTER    C.    ANDFR50N 

»«. 

)5    55 

100    2? 

?3)6        SP 

3P 

WILSON    CRAWFORD 

H 

■ 

■ 

2875 

" 

7P 

Hill     f WANrf •     F     HOWARD 

■ 

)7    )) 

95     57 

■ 

't. 

J    HARRISON    TAYLOR 

79    5? 

98     |? 

B* 

M 

U    5    CORPS    OF    ENGINFrflS 

■ 

10 

)4    59 

101     35 

13TT 

'.f 

•.p 

.-.  ■,  hi  ktunn 

79    51 

98    IT 

94) 

: 

m.  o.  rei 

9»     7| 

1040 

: 

KURT    B.    POV.r  NnoHi 

96    74 

1240 

: 

■ 

■ 

98    77 

1103 

: 

HI                .     *.     PALM 

''■    71 

■      ■■ 

: 

*A|  on    .  .    rf.mnfRLKH 

• 

98    |M 

ll)T 

( 

■  hi  |  (NO 

■ 

96    13 

! 

■ .    HAI  m 

7*     )l 

99    57 

600 

'• 

n 

■.  1  f  I  I  A    8  .     ■ 

M 

l>    )» 

320 

■ 

1898 

»* 

ip 

: 

A'»0*FY     W    VA»GA 

9*    71 

■ 

'• 

'A 

)ANf,     »A. 

2400 

4* 

.   (All 

■ 

'A 

,    :,ALCHAU 

99    )7 

354 

-,P 

TA 

: 

■ 

9*    47 

440 

'* 

OONNA    P.     ('Art 

- 

94    I) 

330 

'» 

'A 

i.l.     lANOfRI 

• 

98    73 

1)70 

'* 

■ 

■ 

.< 

•.« 

I,     |   .     ■,}■•<    ■ 

■ 

1183 

'" 

■         ■      |   ', 

' 

[ 

uaiu 

79 

;p 

»>l 

HOOTM 

730 

' 

(Ml    li    fl 

1*91 

: 

ATTH 

: 

.  ,      iatn 

u  i  rte  i 

■ 

■  .    ■  .    KND1     •■ 

,-,u,     ifNvid 

■ 

.     i». 

■ 

A». 

■ 

II  •,«• 

...   ,       ..     , 

*P 

>.*.■' 

■ 

•* 

6* 

1*. 

■ 
•- 

■ 

h<h».     ^r  •■- 

' 

■ 

4MB 

m\   -'■■    ■■ 

CONTINUED 


STATION  INDEX 


+-♦ 

U 

o 

OBSERVATION 

d 

z 

U 

U 

TIME  AND 

z 

o 

O 

P 

P 

p 

TABLES 

STATION 

d 

3 

COUNTY 

< 

b 

0 

z 
0 

< 

OBSERVER 

It 

5 

Q 

3 

i 

i 

Bi 

1 

GONZALES 

3622 

07 

GONZALES 

< 

29  30 

97  27 

312 

?» 

7A 

FRFD  H.  ROBERTSON 

GORDONVlLLE 

3642 

GRAYSON 

10 

33  48 

96  51 

710 

c 

MISS  EMMA  JEAN  CECIL 

GORMAN 

3*46 

0  3 

EASTLANO 

1 

32  13 

98  40 

1400 

: 

DAISY  L.  SLATON 

GRAHAM 

H6» 

YOUNG 

1 

33  06 

1045 

DrvIO  H.  BAKER 

GRANBURY 

3673 

03 

HOOD 

1 

32  2? 

740 

•>c> 

5P 

JOHN  G.  LITTLE.  M.D. 

GRANDFALLS  3  SSE 

3680 

31  18 

102  50 

24&0 

7A 

CHARLES  W.  POTTS 

GRAPELAND 

3689 

04 

HOUSTON 

31  29 

95  28 

480 

if 

F.  M,  THOMAS 

GRAPEVINE  OAM 

3691 

03 

15 

32  58 

97  03 

585 

*i 

BA 

BA 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  7  NW 

3734 

12 

33  12 

96  13 

610 

7,1 

HAL  W.  ENGLISH 

GROESBECK 

3  7  7? 

0  3 

LIMESTONE 

1 

31  32 

96  32 

474 

9A 

BA 

ALVA  J.  SMBEVE 

GROVETON 

3778 

04 

TRINITY 

15 

31  03 

95  08 

323 

^ 

7(1 

VERNON  H.  LOFTIN 

GRUVER 

37A7 

2 

36  15 

101  24 

3169 

6P 

ARTHUB  W.  EVANS 

gunTeR 

3822 

GRAYSON 

15 

33  27 

723 

FRANK  BROOKS 

GUTHRIE 

3828 

02 

KING 

10 

33  37 

100  20 

1770 

RUTH  B.  HUMPHREYS 

MAGANSPORT 

5846 

RED  RIVER 

10 

33  23 

95  14 

315 

MRS.  H.  MARGARET  POOLE 

HALL  RANCH 

3fi71 

KERR 

30  08 

99  36 

2280 

C 

THOMAS  C.  HALL 

HALLETTSV1LLE 

3873 

LAVACA 

6 

29  27 

96  56 

235 

LEO  BRIER 

HAMILTON 

3fifl4 

03 

HAMILTON 

31  43 

98  07 

1170 

7A 

7A 

w.  Clyde  raibourn 

HAMLIN 

3890 

JONES 

1 

32  53 

100  "7 

1718 

'V 

W.  G.  BOUNTREE 

HARLETON 

39*] 

04 

HARRISON 

10 

32  41 

9«,  35 

290 

76 

MR?.  BUNA  MAE  TAYLOR 

MARLINGEN 

3943 

10 

CAMERON 

11 

26  13 

97  41 

38 

7A 

7A 

MRS.  JEWELL  S.  CASEY 

HARPER 

)994 

06 

GILLESPIE 

3 

30  18 

99  15 

2080 

OTTO  RAHE 

HART 

3972 

01 

CASTRO 

10 

34  23 

102  07 

3642 

BA 

HOBTIE  E.  LOMAN 

HARTLEY 

39R] 

HARTLEY 

2 

35  S3 

102  24 

3915 

8A 

HOWARD  E.  B6KEB 

HASKELL 

J992 

HASKELL 

1 

33  10 

99  44 

1605 

7A 

7A 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAWKINS  1  E 

1.020 

12 

32  35 

95  11 

335 

JAPVIS  CHRISTIAN  COL 

HE68RONVILLE 

4058 

09 

JIM  HOGG 

5 

27  18 

98  41 

565 

BA 

BA 

INACTIVE  4/19/66 

HEMPSTEAD 

".iS'l 

WALLER 

1 

30  06 

96  "5 

251 

8A 

J.  D.  SARTAIN 

HENDERSON 

4001 

04 

RUSK 

32  11 

94  4B 

456 

8A 

7A 

WESLEY  R.  OE*N 

HENRIETTA 

4093 

03 

CLAY 

10 

33  49 

98  12 

915 

7A 

7A 

HFNR1FTTA  FIRE  OEPT 

HEREFORD 

4098 

01 

DEAF  SMITH 

10 

34  48 

102  28 

3840 

7A 

7A 

C  M 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HEWITT  1  SE 

4122 

03 

MCLENNAN 

1 

31  27 

97  11 

642 

7A 

DEW1TT  C  CHAPMAN 

HICO 

-1  37 

HAMILTON 

1 

31  59 

98  02 

1  195 

SP 

BA 

HIGGIN5 

4140 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  07 

100  01 

2569 

BA 

JOHNNY  H.  STE1NLE 

HILLSBORO 

4182 

03 

1 

32  01 

97  07 

550 

7A 

RAOIO  STATION  KHBR 

HINOES 

ATASCOSA 

e 

28  43 

98  48 

360 

C 

MA2IE  HINOES 

HITCHLAND 

01 

HANSFORD 

36  30 

101  19 

3100 

- 

BA 

H.  J.  DONOLINGER 

HONDO 

4244 

MEDINA 

e 

29  21 

99  08 

901 

WALTER  H.  KNORR 

HONEY  GROVE 

4257 

FANNIN 

10 

33  35 

95  54 

670 

9ICHABD  M.  MCCLEARY 

HORDS  CREEK  DAM 

4278 

02 

COLEMAN 

3 

31  51 

99  34 

1962 

BA 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORGER 

4280 

04 

JASPER 

7 

31  00 

94  10 

110 

7A 

MRS.  JEAN  OATES 

'HOUSTON  WB  CITY 

4305 

HABR1S 

14 

29  46 

95  22 

41 

Nit 

MID 

C   J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

4307 

HARRIS 

29  39 

95  17 

50 

MID 

MID 

HJ 

U  S  WEATHFR  BUREAU 

HOUSTON-ADO  I CKS 

430S 

HARRIS 

U 

29  46 

95  39 

91 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  , 

HOUSTON-ALIEF 

»3]  1 

OB 

HARRIS 

14 

29  43 

95  36 

77 

c 

MR<.  ETHEL  G.  GBUBBS 

HOUSTON-BARKER 

43J3 

08l  HARRIS 

14 

29  49 

95  44 

130 

7A 

HOUSTON-DEER  PARK 

4315 

08  HARRIS 

14 

95  08 

35 

6P 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON -HEIGHTS 

4321 

HARRIS 

29  47 

95  26 

65 

7A 

WILLIE  HOFFMAN 

HOUSTON  INDEP  HEIGHTS 

08 

HARRIS 

u 

29  52 

95  25 

7A 

ALTON  WILBORN 

HOUSTON-WESTBURY 

4325 

08 

HARRIS 

14 

29  40 

95  28 

65 

7A 

FL1ZABETH  HEMM1 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

4327 

IB 

HARRIS 

1* 

29  53 

95  31 

111 

9A 

ANDREW  F.  CBANDALL 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

4328 

08 

HARRIS 

14 

29  55 

95  on 

SB 

BA 

JAMES  0.  GBANBERRY 

HOUSTON-SATSUMA 

(329 

08 

HARRIS 

14 

29  55 

95  37 

lie 

E 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4331 

08 

HARRIS 

14 

29  48 

95  30 

92 

EThEL  C.  POWELL 

HUCKABAY 

ERATH 

1 

32  21 

98  18 

1451 

7A 

MRS.  RUTH  LAWSON 

HUMBLE 

08 

HARRIS 

14 

3^  00 

95  11 

98 

HOWARD  W.  BROWNING 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

4363 

06 

SUTTON 

3 

30  23 

100  11 

2320 

6P 

ROY  VEL02 

HUNT 

4374 

06 

KERR 

30  04 

99  20 

1763 

7A, 

CLAUOE  STARK 

HUNTSVILLE 

4382 

WALKER 

15 

95  34 

BA 

7A 

GEORGE  W.  BA1SDON 

HURST  SPRINGS 

M"^ 

03 

CORYELL 

1 

31  39 

97  1,3 

1074 

7A 

LYMON  L  HOLLINGSWOBTH 

HVE 

4402 

06 

BLANCO 

3 

30  15 

98  34 

1466 

7A 

i 

LEVI  A.  DEIKE 

PECOS  COUNTY  WATER  D1ST1 

LOIS  W.  BYNUM 

IMPERIAL 

4425 

OSi  PECOS 

9 

31  16 

102  42 

2360 

it 

INDIAN  GAP 

4440  03  HAMILTON 

1 

31  40 

98  25 

1576 

7A 

IREDELL 

4476  03|  BOSOUE 

1 

31  59 

97  53 

908 

c 

MRS  LA  MONA  L  BOVO 

jacksboro 

4517'  03 

JACK 

15 

33  14 

98  09 

5P 

7A 

: 

BERTRAM  For 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

45231  04 

SAN  AUGUSTINE 

31  18 

94  17 

323 

MILDREO  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

CHEROKEE 

31  58 

95  16 

518 

7A 

BADIO  STATION  KEBE 

JAMES  RIVER  BANC" 

4538:  06 

3 

30  32 

99  23 

1662 

7A 

CLARENCE  MC  DOUGALL 

JARRELL 

4556  03 

WILLIAMSON 

30  49 

97  36 

869 

8A 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  SW 

4563  04 

JASPER 

7 

30  54 

94  02 

290 

7A 

7A 

CABNES  R.  MANNING 

JAYTON 

457o|  02 

KENT 

1 

33  15 

100  34 

2010 

7A 

7A 

: 

TRAVIS  R  SMITH 

JEDDO  2  NNE 

BASTROP 

2<*    50 

97  18 

472 

6A 

Bun  JOHNSON 

JEFFERSON 

MARION 

10 

3?  46 

9*  21 

7A 

c 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEWETT 

-•591 

LEON 

15 

31  21 

96  09 

506 

7A 

: 

MBS.  ELNA  E.  LEAZER 

JOHNSON  CITY 

4605 

BLANCO 

3 

3"  17 

96  25 

1187 

BA 

BA 

PENICK  BROS.  LBR.  CO. 

JOURDANTON 

28  54 

98  33 

6P 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 

JUNCTION 

KIMBLE 

3 

30  30 

1760 

c 

HELFN  S.  COLEMAN 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

4671 

06 

KIMBLE 

3"  30 

1706 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

JUNO 

4672 

06 

VAL  VERDE 

11 

30  09 

101  07 

1800 

7A 

GEORGE  A,  CHERRY 

JUSTIN  *  S 

4679 

03 

DENTON 

15 

33  02 

97  19 

720 

: 

MARVIN  F.  LUTTRELL 

KAFFIE  RANCH 

4682 

09 

JIM  HOGG 

5 

27  05 

98  35 

461 

BA 

8A 

MANUEL  A.  TBEVINO 

KARNAC* 

04 

HARBISON 

10 

32  41 

94  09 

230 

7A 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KABNES  CITY 

4696 

KARNES 

13 

28  53 

393 

SD 

ALVIN  SALGE 

KATY  WOLF  HILL 

OB 

HARRIS 

14 

29  54 

95  50 

171 

LEROV  WILKINSON 

KAUFMAN 

03 

KAUFMAN 

15 

32  35 

96  19 

448 

7A 

7A 

LILLIAN  A.  HUBBARD 

4745 

31  04 

98  00 

886 

7A 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

4752 

07 

KARNES 

13 

28  49 

97  51 

283 

6P 

SP 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEDALE  6  SSW 

4761 

03 

15 

32  34 

97  14 

735 

7A 

MAURICE  C.  ARCHER 

KENT 

4767 

05 

CULBERSON 

9 

31  04 

104  14 

4220 

BA 

BA 

MRS.  NORA  M.  BOYD 

KERRVILLE 

4780 

06 

KERR 

* 

30  102 

99  OA 

1650 

7A 

7A 

ELVA  J.  HARRIS 

KILLEEN 

4791 

03 

SELL 

1 

31  07 

97  43 

796 

-SP 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KINGSVILLE 

4S10 

07 

KLEBURG 

5 

27  32 

97  53 

62 

*p 

TEXAS  COLL  ABTS  ANO  INC 

KIRBYVILLE  FOB  SERVICE 

4819 

NEWTON 

12 

30  37 

93  i,9 

175 

5P 

BA 

JAMES  R.  HARPER.  SR. 

KNAPP  6  SW 

4B4] 

BOBOEN 

3 

32  37 

101  13 

2610 

6P 

MRS.  CLIFFORD  JAMES 

KOPPERL 

4866 

03 

BOSOUE 

1 

32  04 

97  30 

: 

C.  H.  RIODLE 

K0UNT2E 

*S78 

04 

HARDIN 

30  22 

94  19 

: 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

4880 

01 

SWISHER 

10 

101  45 

: 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

4903 

07 

FAYETTE 

3 

29  55 

96  53 

256 

MRS.  LENA  S.  CERNOSEK 

LA  PPVOR 

4920 

09 

ZAVALA 

8 

24  57 

99  5p 

7*1 

8A 

BI 

: 

MR<=.  INEZ  B.  CORNETT 

LA  TUNA  1  S 

4931 

05 

EL  PASO 

11 

31  59 

106  36 

3800 

6A 

FEP  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

4960  32 

TAYLOR 

1 

32  14 

99  54 

1765 

A.  T.  OLIVER 

LAKE  BRIOGEPOBT  OAM 

4972 

03 

WISE 

15 

33  13 

97  50 

88  5 

: 

W.  G.  MASSINGILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

02 

MITCHELL 

3 

32  20 

100  55 

2100 

6A 

: 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

LAKE  KEMP 

4982 

02 

BAYLOR 

10 

33  45 

99  09 

1175 

5P 

7A 

SHIRLEY  J.  BANKS 

LAMES A  1  SSE 

5013 

01 

DAWSON 

3 

32  42 

101  56 

2965 

7A 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

5018 

06 

1 

31  03 

98  11 

1016 

RECTOR  A.  WOLF 

LANGTRY  NO  2 

5049 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  48 

101  34 

1340 

BA 

: 

BERNARD  E.  COLE 

LAREOO  NO.  2 

*O60 

WEBB 

11 

27  31 

br 

: 

JOHN  LEACH 

LAVON  OAM 

5094 

03 

COLLIN 

15 

33  02 

96  29 

604 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWN 

5097 

0? 

TAYLOR 

3 

32  08 

99  45 

1907 

7A 

MRS.  8EULAM  C.  SHORES 

LEAKEY 

5113 

06 

PEAL 

8 

29  44 

99  46 

1622 

: 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  2 

5]  1ft 

06 

REAL 

8 

29  42 

99  50 

1600 

^ 

5P 

JOHN  A  RICKS 

LENORAH 

'.   1  *° 

01 

MARTIN 

32  18 

101  53 

280C 

GROVER  SPOINGER 

LEVELLAND 

5183 

HOCKLEY 

33  34 

102  23 

3550 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEWlSVlLLE  OAM 

OENTON 

15 

33  04 

97  01 

556 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5192 

LEE 

30  25 

97  01 

5P 

7A 

: 

EWALD  P.  LERCHE 

LIBERTY 

0a 

LIBERTY 

30  03 

38 

BA 

8A 

THOMAS  E.  LFW1S 

LINDEN 

5229 

CASS 

33  01 

94  22 

38! 

7A 

PAUL  F.  GAMMRL 

LI  PAN 

5243 

03 

32  31 

98  03 

93C 

7A 

BUTLER  8.  IVES 

LIPSCOMB 

52*7 

01 

LIPSCOMB 

36  14 

100  17 

2*3C 

7A 

: 

ROB  MORROW 

LITTLE  ELM 

S  2  9  a 

03 

DENTON 

33  10 

96  56 

5*1 

7A 

: 

MRS.  LILLIAN  M.  WITT 

LITTLEFIELD  NO.  2 

5265 

01 

LAMB 

33  56 

102  20 

361C 

a 

BA 

JOHN  A.  CRAWLEY 

LIVINGSTON  2  NNE 

5?7] 

POLK 

30  44 

1T« 

6< 

6A 

HABOLD  J.  HALEY 

LLANO 

5?7; 

LLANO 

30  45 

98  41 

10*C 

B> 

BA 

ERWIN  W.  LIGHT 

LOCKHART  2  NW 

5284 

07 

CALDWELL 

29  54 

97  42 

51! 

Ti 

EMTL  F.  WILLMS 

LONDON 

^312 

06 

KIMBLE 

30  40 

99  35 

169* 

c 

JACK  C.  DAYTON 

LONG  LAKE 

5327 

04 

ANDERSON 

31  39 

95  45 

24< 

9* 

T.  V.  ROBINSON 

LONGVIEW 

5341 

04 

GREGG 

32  29 

94  43 

34* 

91 

WAYNE  G.  MILLARD.  SB. 

LOOP 

53M 

01 

GAINES 

32  54 

102  25 

61 

FRANCIS  F  MILLS 

L0RA1NE 

5358 

32 

MITCHELL 

32  24 

100  43 

228' 

c 

JOHN  W.  KING 

LORENZO 

5363 

01 

CROSBY 

33  40 

101  32 

317( 

8' 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELADY 

5398 

04 

HOUSTON 

31  07 

95  27 

29' 

7( 

7i 

: 

JAMES  H.  CLICK 

LUBBOCK  9  N 

5410 

LUBBOCK 

33  42 

101  50 

324' 

5f 

: 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

5*11 

01 

LUBBOCK 

101  49 

325* 

MIC 

Mil 

C   HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 
LULING 

5424 

■S&Z9 

0' 

ANGELINA 
CALOWELL 

31  14 
29  41 

94  46 
97  40 

26 

-If 

it 

MIC 
BA 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
IVAN  J.  MEBB1TT 

LULING  *  SE 

5431 

CALDWELL 

29  39 

97  35 

37' 

: 

W.  J.  MC  CLEARY 

LYNXHAVEN  RANCH 

•>**? 

oe 

KERR 

29  58 

199« 

C.  L.  SECOR 

MABANK 

5*61 

0 

32  22 

39 

: 

W.  M.  COVEY 

MADISONVlLLE 

5*77 

0* 

MADISON 

30  57 

95  55 

23C 

"• 

Bi 

ROSS  MAOOLE 

STATION 


MAGNOLIA 

MARATHON 

MARCO 

MARFA    CHARCO    ' 


■  TADOB    NO    2 
.TADOB 
.TAGOflDA    NO 


MC 

CAMEY 

MC 

COOK 

MED 
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iPEGOB 

MC 

:iNNEY 

MC 

.EAN  3 
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•HIS 
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MtN 

TONE 

NEOLA    8    ENE 


MONTGOMEP' 
MORGAN  3  \ 
MORGAN  Mil 
MOBSE 


MOUNT     VFRNO' 
MUFNSTER 
MULESHOE    1 
MULE SHOE    2 
MULL IN 
MUNOAY 
NACOGDOCHES 


1EWPOBT 

IEW    SUMMERFIELl 

IEWTON 

4IX    STOBE 


US    GUAl 
FIELD 
3    SE 


0    OONNEL' 

OILTON 

OLNEY 


OZONA  8  WSW 

PADUCAH 

PAINT  ROCK 

PALACIOS  FAA 

PALESTINE 

PALO  PINTO 

PAMPA  NO.  2 

PANDALE 

PANHANDLE 

PANTHER  JUNC 

>ECOS    12    SSW 


RRYTON     10    I 
ERCE    I    E 
LOT    POINT 


HIDALGO 

UPTON 

HIDALGO 

BANDERA 
MCLENNAN 
COLLIN 
GRAY 

MENARD 
LOVING 
HIDALGO 
MC  CULLOCH 
BOSOUE 

JEFF  DAVIS 


■is^e 

03 

10 

0? 

05 

6024 

606B 

03 

6060 

03 

6070 

01 

6074 

01 

6076 

0* 

6104 

OS 
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6119  04 

6]  35 

01 

MONT GOME R 

BOSOUE 

ERATH 


T6|  07,  COMA| 


PORT 

LAVACA  NO  2 

POO! 

MANSFIELD 

PORT 

0  CONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DA 

POST 

POST 

OAK  SCHOOL 

POTEST 

POYNOR 

PBAOE  RANCH 

PRAI 

JIE  MOUNTAIN 

PRES 

010 

PRICE  2  SW 

DENT  CITY 

PROC 

OR  BESERVOIR 

,H  5  SE 

□  J  [  N 

QUIT 

*OUE  2  SE 

GONZALES 
HOUSTON 
MOTLEY 


ORANGE 
RUSK 

CROCKET 


OCHILTREE 

OCHILTREE 

WHARTON 

DENTON 

SABINE 
CAMP 

YOAKUM 


CALHOUN 
WILLACY 

CALHOUN 


BRISCOE 
SOMERVELL 


■      3, 

30 


31     26  97    25 

33  12  96    37 
35    14  100    33 

34  44  100    33 


31    23 
31    35 

30    23 


04  00 
95  00 
95    14 


.COGDOCHES 
COGDOCHtS 


34    17 
36    06 

31    59 


32    03 

31  53 

32  58 
27    27 

33  23 


98    07 

95  15 

96  56 


26 


100  IB 
99  56 
96    15 


28 

36 

96 

38 

2fi 

33 

97 

26 

28 

26 

96 

24 

32 

62 

98 

?h 

33 

11 

101 

to 

16 

43 

29 

03 

96 

35 

32 

05 

95 

36 

29 

65 

30 

35 

98 

53 

29 

33 

104 

2* 

32 

07 

94 

56 

4025 
199S 

5300 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P  5P 
6P  6P 
7A   7A 


1  02R 


OBSERVER 


E.  WOODALL 

7EL  M.  ( 

»CHEL 

01  SON  G. 

WILSON 

TY  WATEP 

PLANT 

S  FED  AV 

IATION  AGENCY 

ST  TEXAS 

UTIL  CO 

F.  MACHAC 

IN  J.  TIPP1T 

PASO  NATURAL  GAS  CC 
YFORO  E.  HUTCHEBSON 
NNIS  C.  OECKER 

F.  DAVIS 

0.  WILLIAMS 
NN1E  C.  UNDERWOOD 
S.  CLARA  E.  COLE 


JAMES  DYER 
OELBERT  SMITH 
JOSEPHINE  NEWMAN 
1  LAURENCE  R.  BERRY 
u  s  weather  Bureau 
GULF  REFINING  CO 
|  CHABLIE  N.  MC  GOWN 
I  ANDBEW  J.  SULLIVAN 
■  DAN  H.  LINOLEY 


1  JOHN  w.  ROGERS 
NORMAN  D.  BRANCH 
MRS.  SUE  WHEELER 

I  MRS  M  MAXINE  KNIGHT 

I  G.  G.  MINER 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS.  GEORGERINE  KOVAR 
MCDONALD  OBSERVATORY 
ENCE  C.  TAYLOR 


J.  MOSTFR 

BLACKMAN 
KJMMONS 

I  D.  WEAVER 


RADIO  STATION  KSFA 
RUBY  J.  WELCH 
GRANVILLE  HARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


E. 


=  CWIT 


CECII 

M.  0.  WARREN 
RADIO  STATION  KGN8 
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CORRECTIONS 


•  U    1* 


',  IMAI'*  <t.\<  Al    DAIA  TABLe 

'LlWATfAOGKAl    DATA  TABLE 

DAILY    MCCIRITATIOM  TA6LI 

MM»l'A'/.|f»l    DATA  TAMJI 

CttMlfCUtlCM     OATA  tABAf 

Mllf    RRt'lPJIAriGN  TAkUr 

•KM     C*TA  TARAJ 

»i»  TAMI 

MU   t     ft'   |H  TAT  J'*,  TAUT 

.-A  TAMf 

■  'A  T AM  $ 

•  •'  IRItATION    T6MJJ 


DJVI3I0N 

PLAINS 

PLAIN*, 

DIVISION 

PLAINS 

PLAINS 

WHIM 

PLAINS 
CBfffJI 


TOTAL  PRECIPITATION  1.13,  GRCATEST  DAY  1.02, 
DATS  28TH,  NUMBER  OP  DAYS  WITH  .10  OR  MORt  2, 
.90   OR  MORE    1.    1.00   OR   MORE    1 

DIVISION    TOTAL    PRECIPITATION    .17,    DEPARTURE 

-.59 

TOTAL    1.11, AMOUNT   ON   26TH      .11,    26TH   1.02 


TOTAL   PRECIPITATION   J. 43,    ORCATtST  DAY    1.19, 

DATE    24TH,    NUMBER   Of    DAY5   WITH   .10  OR  MORE    4, 
.90   Oft  MOftF.    4,    1.00   OR   MORI    1 

DIVISION    TOTAL   PRECIPITATION   1.54,  DEPARTURE    ♦.!• 


TOTAL    .51,    AMOUNT    ON    26TM    .28,    2 JTM    .21,    2ITM    .10 


DIVISION   TOTAL    PAICIPITAMON   1.S0,    DIPARTUM 

'.•9 

TOTAL    1.12,    AMOUNT   ON   I0TH  0 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst,   Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road, 
Austin,  Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monfhly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dfily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

Pi  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  00.         Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402, 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE- 2/6/67-1700 


hi ' «     " 

-    •  V    !   '    J  I     » 

1    :  f     i  Hi* 

k  n    ,'M  IB  ±iu 


.,' 


X 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 


ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINI 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


TI'IMry  oe  m 


TEXAS 

ANNUAL  SUMMARY  1966 
Volume  71        No.  13 


APR  4     19B7 

AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NOI 


AMARIlLO  WB  AlftP 
ANDREWS 
BIG  SPRING 
BORGER  3  « 
BOYS  RANCH  1  S 

BRAVO 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 


FLOYDADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

SRUVER 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLANO 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLAND  4  ENE 
MORTON 
MULESHOE  I 
OLTON 
PAMPA  NO*  2 

PANHANDLE 

PERRYTON 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  wB  AIRPORT 

ANSON 

ASPERMONT 

BALLINGER  1  SW 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KEMP 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

PADUCAH 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROSCOE 
ROT  AN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

""ELLINGTON 

WICHITA  FALLS  «B  AP 

WINTERS  9  NNE 


NORTH    CENTRAL 


ALBANY 
ARCHER    CITY 
BARDWELL    DAM 
BELTON    DAM 
BENBROOK    DAM 

BONHAM 

BOWIE 

BOYO    3    SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 


27.8      -    8.9 


27,  4* 

32.4 

29.2 
30.8 
27.9 
29.7MI 

29.5 

30.4  j 
29. 3m! 
36.0  i 
29.6   | 

29.6 
35.6 
32.6 
29.6 
34.2 


31.6       -    8.0 


29.2      -    4.7 


7.7 
6.5 


37,  9M1 
37.3M| 

36.4 

3*.. 5 


34.4       -    6.8 


33.8       i 
35.0 
33. 2M 


February 


34.1    I 
42.4M| 

45,1    ' 
37,7 


36.7       -    3.5 


38. 5M! 

36.7 

39.4 


40.4 

44.1 

39. 5M 
41.4  , 
42.6  j 
40.1MJ 

43.3 

43. 7M 
41,8 
39.5 


40.5      . 

m] 

40.7 
39.4 
39. 1M 

41.7 
37.3 
42.1    ,  • 
40,8 

41.7       . 


43.2 
44.0 
45,2 
47,0 
44,5 

45.4 


49.4    ! 

49.4 

48.6M< 
54,6  { 
50.1 


55.7  | 
51.8MJ 
49,0   ! 


49.8 
50.2 
47. 7M 
50.8 
53,7 


56.9 
60.5 
5S.3 
59.7 
55.4   | 

51.2 

58.3    ! 
60,2    ! 

54.4MJ 

55.6    J 

59.5 
54.5 
57.0 
55.4 
55. 3» 


58.  8 

54. 7n 
53. 6M 
55.9 
54.4 
55.51* 


54.9MI 

57.4 

55.7 


54.5      ■    3.0 


59.  2M 
57.7 
58.0 
54.6 

57.6 
52.7 
54.7 
54.1 
56. 3n 

54. 7M 
55.6 

54.7 

60.11 
55.8 

54.5 
59.9 

57.5 
54.  8 
56.9 


60.4 
56.5 
55.1 


56.  8H 

56.0 

53.6 
51.6 
58.3 
58.  9 


63.2 
66.3 
64.0 


60.2  •    2.8 
57.9 

59.3  .    3.5 


64.0 
64.1 
65.1 
67.2 
64.0 

64.6 
64.4 
61.9 


May 


69 

» 

6- 

8M 

69 

0 

67 
68 

4 
8 

63.9 
70.0 
66.1 


66.4 
65.4 
64.4M 
66.9 


66.9 

64. OM 
6  7.  3M 


71.2 

71.1 
69.4 
70.7 
69.7 
69. 3K 

69,  6« 

72.5k 

70. a 


68.9 
69.5 
70.6 
72.8 


69.9 
71.6 
71.6 


76.5 
77.7 
73.8 


72.4 
72.6 
77. 7n 
76.0 

72.6 
78.5 
75.4 
78.0 
74.8 


78.5 
74,4 
75.5 
76.0 

76. 4M 
73.9 

73.7 
73.3 
75.1 

73.6 
74.8 
74. en 
76.1 
76.3 

74.3 
I 
73.8 
75.0 
75.9 


80.9 
80.5 
79.0 

75.0 
76.6 
60.7 
76.  7m 
79.6 


60.1 
77.0 
80.4 


78.1 
77.8 
60.5 
77. 2h 


76.8 
60.0 
79.1 
78.6 
77.9 

77.6 


See  Reference  Note.  Following  Station  Index 


B3 

4 

85 

1 

84 

6 

85 

3M 

M 

81 

9 

84 

9M 

80. 6 
85.8 
61. 5H 


80.0 
B2.6 


65.8 
86.3 
63.5  | 

67.5  i 

85.  7M 

67,4 
85.3 

66.2 


72.5 
74.7 
75.9 
73.3 
74.1 

75.0 
72.0 
71.8 
73.6 
74. 2H 


72.4 
78.0 
74.0 
76.0 
73.  6H 


76.8 
74.5 
74.7 
78.9 

78.5 
73.7 
73.4 
72.1 
75.7 

73.1 

74.4 
74.6 
74.6 
76.5 

72.7 
74.5 
72.8 
75.0 
75.2 


81.5 
78.9 

81.4 

78. 1 


77.9 
78.9 
79.1 
78*6 


79. 6M 
61. TM 
77,8 


78.7 
76. 7M 
77.1 
79.4 
76. 7M 

80.3 


79.5 
80.8 
80.9 


68.6 
70.6 
69.6 
70.0 


67.5 
73.2 
69.1 
69.  1M 


73.4 
69.0 
66.4 
67.9 


68.3 
67.9 
70.5 
69.6 


68.4 
67. 7H 
69. en 
70.5 


57.7   .  2.6 


55.6 

55.7 

60.5m 
57.6  j 


61.2 
56.6  ! 
55.1  I 

57.9m| 


57.1 

56.7 
57.6 
58.7 


57.9   .  1.2 


55.0 
59.4 
59.0 


53.9   .  4.6 

57.6   .  3.0 


64.1   -  2.1 


62.6   .  4.3 


59.1   •  3.9 


59.9 
63.2 

60.9 


62.4 
63.3 
64.4 


57.5 
60.8 
53.2 

50.1 

50.1 
53.7 
52.9 
53.6 


47.9 
49.6 
46.0 
53.2 

49.7 
49.7 
46.7 
56. 3» 
49.4 

48.8 
56.1 
51.  TH 
48.2 

52.5 


56.8 

57.5 
92.0 
49.9 
50.6 
52.7 

51.4 
»7,9 
52. 1M 
52.5 


50.5 
49.  2H! 
46.4 


59,5 

6.5 

44.6 

61.2 

45.7 

59.0 

44.2 

56.9 

5.3 

44.6 

54,7 

39.1 

50,7 

36.1 

58,0 

2.6 

45.2 

60,6 

44.9 

56,4 

41.5 

56.7 

40,4 

59.9 

44,9 

55.2 

40.5 

57.8 

41.9 

58.4 

43.4 

56. 6M 

39. 7M 

59.0 

41.4 

58, in 

- 

54.8 
58.6 
59.5 


60.2 
61.9 
59.5 


59.1 
57.7 
56.2 


35.5 

42.3 
45.1 
38.2 

36.  3B 

34.9 
39.0 
37.4 
38.3 
35.2 


34.9 
36.2 
36.4 


40.8 
36.  7N 
34.1 


38.0 
36.7 
34.1 
43.4 


36.4 
33.1 
37,  2n 
36.7 

39.6 


36.2 
43.4 
43.6 


40.6 
40.3 

40. 2n 


42.6 
43.6 
45.7 


43.9 
42.5 
43.9 
43.1 


57.2H 

56.3n 
55,9 
55. 5H 

61. On 
57. 2n 


61.1 

57,  6M 

56,  9M 

58,  1M 


54,  5H 

57.  en 
59.2 


57.3 

63. on  .  2. 
64.7 

61.9 

63.3 
61. 2n 
62.3 
62.1 
61. OX 


62.7   .  2.0 

63.7 

64,2 

65,7 

63.4 

63.0 

63.4 

62.2n 

62.9 

63.2 


T*ble  1— Contumad 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


:--£=: 
:.-:;.=   ! 

CC«5IC»M 

DALLAS  W8  AIRPORT 

BEIIS;-.  MW 
lE'.'DS  2  SE 

E.AV" 

FERRIS 

t  ;-  ..  =  --  .;  AIRPORT 

FORT  .ORTM  vICAERT  BLV 

GAISESV1LLE 

GATESvlLLE 

-   ■  • 

;:se 

GOLOTmkAITE 
CSI-A- 

grapewIse  :a- 

.£     7    >.. 

i=:ES3EC« 
HAMILTON 

HEJBIETTa 

HIGO 

HILLSBORO 
_»CAS3CR0 
u.r-ts 

i:..£'.'. 

.a.cs  ;a» 
•C   GREGOR 

"c  ii»t»«ev 
mi 

•■.■•I'i.   »ellS  faa  ap 

D    "ILLS    0AM 
OLKET 

-•-; ! 

PILOT    POIHT 
PRXTOR   RESERVOIR 

5.-SA- 

gulNuu 

5A-.iE- 

RISI«G   STAB 

i-.SE?.: 

SmCRmah    B\*4p    STATION 

se»I-.GTo*> 

STEPMfk.UiE    6    S. 

STlLL-CUSE    HOLLO-    DAM 

TatlOR 
•E-P.E 
T^XOOOTOM 

• 

i;RRORT 

■AJUMRCHII 

ircwo 

■  a»» 


eTTT 

62.1 


78. A 
80.  1M 
80.1 


S*pt«mb«r 


6*7a      .    1.0 

■  1.2 

■  2.1 
.  2.1 
.   1.1 


39.6 
40.7 
31.2 


37.1      .    6.9 


CCUtal    S'Atj 


>  •*• 


. 


44.7 
38.1 
38.0 
38.0 


»2.1      -   8.9 


46.7  -  3.9 
46.0  -  3.9 
46.3      -    3.2 


46.7      .    2.3 


A1.9      .    5.0 


'3 

0 

-1 

3 

4A 

5 

AS 

0 

»7 

1 

%i 

3 

A3 

Ml 

A2.1       -    6.0 


SO. A 
49.3 
AS. 6 
A'. 2 

47.0 


49.4 
49.4 
47.2 

49.3 
48.4 

49.9 
46.4 

*'.!" 
4'.9- 

44.4 
44.4 


49.  I 

4'. 7 
4'. 4 


••■      ...   ' 


60.1 
58.1 
56.5 
57.3 

57.0 
58.5 
55.3 
55.1 
58.0 


53.3      •    1.6 


59.8 
58.9 
57.9 
55.6 
59.0 


59.6 
54.6 
54.5 

54.7 


S».i« 

IT.  7 

5«.9 

37.! 

36. 3« 

54.4 

S3. 2 


59. 0 
S».» 
S9.1 


•.. 


• 


63.  OM 
66.9 


65.1 

65.0 
61.3 


62.4 
62.4 
62.7 
66.6 


62.9      .    2.0 


»4.3 
46.1 
44.0 


70.9 
73.5 
71.9 
71.1 
70.0      -    2.8 


70. 2M 

69.6 

70.0 


70.9 
69.0 
68.9 


69.3  -    2.1 
69. 1M 
69.1 

72. 2" 

73.0      -    1.7 

72. 4  I  •    1.5 

70.5  -    1.8 


66.9      -    2.0 


69.3 
72.9 

74.0 


70. 2M 
74.3 
72. 6M 

72.  6» 
7  1.7M 
70.  OM 
70.6 


74.4 

ri.2 

70.9 
72.2 

14.', 

74.7 
70.4 
70.5 


70.1 

I 


78.3 

78.9 
79.6 
79.0 
76.8 
79.5 


79.0      -    1.7 


77.2      -    2.7 


79.1      -    2.7 


78.7 
80.0 
76. 6M 
76.9 


74.3 
.1     'A./        -      I 


65.6 

84.4 
83.6 
84,6 
84.2 
67. OM 

84.6 
85.6 
86.4 


64.9 
84.2 
84.5 


84.7 
87.1 
85.6 


65.1 
64,9 


63.1 
61.6 

•  5.1 


-    2.2     64.7 

NflH    1     ii. .wind  fc.lkm   I 
IHA 


61.0       -    3.7 


79.3    .  -    4.0 


80 

.7 

BO 

5 

79 

5M 

80 

4M 

62 

6 

79 

6M 

79 

5 

79 

9M 

63.0      -    1.9 


79.5 
79.5 
80.3 

60.2M 


60.2MI 
76.3MI 
79.4 
79.9 


81.0      .    2,6 


T9.4 
79.7 
80.7 
60.0 


60.7      .    2,7 


73.5      -    3.8 


72.7      -    4.4 


71.7    '  .    6.9 


74.6      -    3.7 


72.6      •    4.5 


77.  6M 

76.4 

73.4 


76.9 
77.0 
74.9 


64.6      .    3.0 
63.2    I  -    4,5 


67.7 
64.0 
64.9 


64.6 
64.4 
64.1 


66.21 

66.5M 
67.6 
62.6 
65.4 

66.1 

65.6 


62.4 
65.6 
65.4 


64.8 

67.6 
62.0 
66.4 
64.4 
66.0 

64.2 
62.5 
66.1 
63.9 


59.1 

60.0 
57.8 
56.9 
57.6 

59.4 
60.7 
61.1 
56.9 
58.6 

62. 6M 
58.5 

57.9 
59,3 
60.4M 

62.1 

57.6 


•>T.  » 

61.1 
69,7 


44.9  .    2.9 

51.9  •      .6 

46.4  ■    2,9 

43.7  .    3.5 

45.9  •   2.2 


45.9      -    1.6 
43.8      .    3.6 


47.5 
44.6 

41. OM 


50. 

46.7 

44,9 


44,9 

46,0 

.1 


61,6 
65.1 
63. 2M 
61. 9M 

64,6 
64,4 
64.3 
63.7M 


63.0 
66.4 
64.4 
63.7 
64.3 


1.5 
4.0 


2.6 
2.7 


47.3 
A3. 5 

46.4 


62. OM 
61. 6M 
62. SM 

6  3.3B 

66. 2M 
65.  4M 
62. 


65.  2M 
62.4 

44.  3M 


1.3 
1.7 
2.A 

1.0 
1.3 
l.S 


62.2 
63.0 
66.9 
66.3 
64.4 


64.  6M 
63.9 

66.5      - 

64.6 

63.9 


2.1 
3.3 


61.6 

63. OM 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


Auguit 


September 


P1NELHN0 

43.4 

ROCKLAND  1  N 

45.5 

RUSK 

42.8 

SIMMS  2  NNW 

41.7 

SPURGER  DAM  B 

A3. 9 

SULPHUR  SPRINGS 

39.6 

texaRkana  dam 

39.3 

TYLER  5  NE 

40.6 

WARREN 

•  5.6 

HILLS  POINT 

41.6 

DIVISION 

43.1 

•    •    » 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

M.2 

BAKER5FIELD 

«1.9 

BALMORHEA 

43.0 

CANDELARIA 

45.9 

CHISOS  BASIN 

44.7 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

38.0 

CRANE 

39. e 

DRYDEN 

- 

EL  PASO  MB  AIRPORT 

40.1 

FABENS 

39.1 

FORT  HANCOCK 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

41.5 

GRANOFALLS  3  SSE 

40.0 

KENT 

37.3 

LA  TUNA  I  S 

40.0 

MARATHON 

39. 5M 

MARFA  NO  2 

39.8 

MENTONE 

36. 9M 

MONAHANS 

41.1 

MOUNT  LOCKE 

37.5 

PANTHER  JUNCTION 

46.6 

PECOS 

40.4 

PENWELL 

40.5 

PRESIDIO 

47.9 

RED  BLUFF  DAM 

40.2 

SALT  FLAT  10  ENE 

37.8 

SANDERSON 

41.1 

SHEFFIELD 

43.4 

SIERRA  BLANCA 

40.0 

VAN  HORN 

41.1 

■INK  FAA  AIRPORT 

39.0 

YSLETA 

39.7 

EDWARDS   PLATEAU 


SOUTH    CENTRAL 


AUSTIN    WB    AIRPORT 
AUSTWELL    WL    REFUGE 
BEEVILLE    5    NE 
8RENHAH 
CANYON    DAM 


AMISTAD  DAM 

45.2 

8IG  LAKE  NO  2 

39.0 

BLANCO 

42.2 

BOERNE 

44.2 

BRACKETTVILLE 

45.9 

BRADY 

39.1 

BURNET 

42.9 

CAMP  HOOD 

45.4 

CARTA  VALLEY 

45.1 

COPE  RANCH 

38.5 

DEL  RIO  WB  AP 

46.8 

EDEN  1 

42.5 

ELDORADO  11  NW 

- 

FREDERICKSBURG 

43.1 

JOHNSON  CITY 

41.7 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

41.9 

JUNO 

44.0 

KERRVILLE 

42.3 

LAMPASAS 

41.3 

LANGTRY  NO  2 

44.7 

LEAKEY  NO  2 

44.3 

LLANO 

42.6 

MASON 

38. 7M 

MC  CAMEY 

42.5 

MEDINA 

43.7 

MENARD 

40.8 

MERTZON 

41. 7M 

OZONA 

42.1 

PAINT  ROCK 

41.3 

PANDALE 

44.5 

PRADE  RANCH 

42.0 

RANKIN 

M 

ROBERT  LEE 

39.0 

ROCKSPRINGS 

42.8 

SAN  ANGELO  DAM 

39.7 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

40.7 

SAN  SABA 

41.6 

SONORA 

42.6 

STERLING  CITY 

37.3 

UVALDE 

46.2 

WATER  VALLEY 

38.0 

DIVISION 

42.3 

47.6 
51. 4M 
46.8 
45.8M 
48.4 

43.5 
43.5 
44.8 
50.8 
43.1 


43.4      -    7.3 


45.7    |  -    6.0 


51.0      -    5.2 


45.2 
46.4 
44.9 
44.7 


45.3  -    5.1 

50.6 

48.1  -    7.6 

45.8  -    5.0 


51.6      •    6.9 


56.1 
57.3 
56.3 
57.1 


55.2 

54.2 
53.4 
56.9 
59.6 
52.3 


62.5 

54. 8M 
57.1    I 
59.5 
59.8 
56.0 


60.2 
55.8 
56.6 


58.6 
56.5 
57.4 
57.2 

59.0 
56.8 
58.8 
56.1 
61.0 

56.6 

57.9 


62.2      •    2.1 


62.2      .    1.1 


62.7 
65.6 
66.6 


67,6 
71.9 


67.8 
65.9 
65.8 


72. 9M 
73. 4M 
71.4 
69.8 
73.1 

69.4 


68.9      •    1.9 


72.0 
72.8 
68.6 
72.  9M 


65.0 

75. 3M 
74.4 

72.8 
81.1 
73.9 


71. 


75.3   I  -    3.1 


71.3      -    1.2 


72.0 
73.7 

70.8m| 
74.6 


74.0 
81.  OM 
79.0 


77,4 
77.0 
78.9 
75. 5M 
78. 2M 


80.2      -   4,2 


76.7      -    1.6 
78.1      -    2.1 


76.8 
80.9 
77. 4M 
79.9 


77,4 
79.1 
80.1 


78.1 
78.7 


83.4 
84,8 
83.2 


78. 8M 

85.9 

85.1 

87.2 

76.1 

81.5 


83. 3M 
83.6 
85.1 
81.8 


85.1 
83.0 
83.2 
83.5 


84.1MI 

87.0 

85.1 

88.1 

84.1 

81.8 
85.4 
86.7 
82.4 
85.8 

87,0 
85,9 
82.8 
84.5 
85.9 

85.3 

84.7 


84.7 
82. 7M 
83.7 


See  Reference  Notes  Following  Stal 
-   399    - 


79, 7M 
79. 7M 
78.7 
79.8 

78.8 
79.1 
78.7 
80.0 


10.0    I  •    3.1 


73. 5M 

81.3 

78.8 


83.2      -    2.3 


77.8 
80.9 
79.2 


80.9 

79.9 
82.1 

78.6  • 
80.8  • 
84.1 

78.9 

82.7  !  .    2.6 

80.4m! 

81.9 

78.2mI 


83.6 

78.7 
78.7 
80.8 
77.5 
79.1 

81.0 
81.1 
78.8 
79.4 
82.6 

79.0 

80.4 


82.2      -    2.5 


83.3      -    1.1 


72.1 
72. 9M 
73.0 


76.9 
73.4 
72.4 


74.7 

77.7 
74. 9M 
76. B 


75.5      -    1.9 


78.2       -       .9 


65.6 

62,3m 
64.9 


64.3      .    4.1 


59.1    ;  .    5.9 


64.0 
62.1 
60.1 


62. 4M 

61.1 

62,3m 


60.8 
65.4 
66.1 
67.3 


66.5 
64.7 
60.3 


64.0MI 

64.1 

64.6 


66.5 
61.  5M 
63.9 


63.5 
62.3 
62.8 

62.1 

62.8 
64.4 
62.6 

60.8 
68.9 

61.7 


58.1 
60.5 
58.6 


47.8 
46.0 
49.6 


64.  6M 
65. 7M 
64.  6M 
63. 1M 
65.2 

61.9 


46.0 
47.0 
46. 7M 
46.8 


60. 8M 
64,9 
64. 7M 
67, 1M 
61. 7M 

60.1 


42.4      .    1.7 


63. 7M 
60.8 
62. 6M 


.4 
44.6    j 
46.0 


61.3 

63. 4M 
64. 9M 
60. 3M 
62. 8M 


62.9       .    1.1 


64.6 
65.0 
68.0 


64.8 
66.  6M 
65.6 


45.3 
50.1 


47,1 
45, 9M 
46,6 
46. 7M 


46. 4M 
46.  2M 
46,4 


59.3  4.5 


64, 7M 
65.9 
62. 9M 


63.7 

63,4 

63.4 

64.6 
64,6 
63.9 
61.8 
68.0 

62.5 

64,7 


51.0    !  -    1.7 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


May 


July 


ITT?- 

I   83.". 

8A.6 

2.81  83.6 

83.8 

M.4 
2.7J  83.2 


I  82.8 

3.9!  82.6 

I  82.3 


Augujt 


Chapman  ranch 
::.w«3ls 
corpus  christ  i 
corpus  christi  -b  ap 

CuERO   3   E 

ELGIN 
FLATONIA 
FLORESVILLE 
GOLIAD 

6CNZA^ES 

HALLETTSV1LLE 

mm 

xENEDy 
XINGSVILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

"ATmIS 

NATALIA 

NEm  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  aoa 
REFUGIO 

ROBSTONN 
ROCXPORT 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 
SAN  MARCOS 

IEALT 

SEGUIN 
SINTON 

■  :lLE 

SOMERVlLLE    DAN 
mAShINGTON    3    NE 

OIVISION 


aly-In 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON 

BAY  CITv  mATERmORXS 

KMMan 

:_• .e.ano 

^AsE.ANG    2    SE 
EDNA    3    S. 

I.     CAMPt 

FREEPO»T    2    m 
OA..E1TON    MB    CITY 

•5    CITY 
HOUSTON   MB   AIRPORT 

LIBERTY 

MATAGORDA    NO    2 
majCBRC 

nem  gulf 

ORANGC    a    Nm 

'.    FAA    AIRPORT 

PIERCE    1   E 

POINT    COMFORT 
PORT    ARTHUR 

--*>    MB    AIRPORT 
»0»T    LAMACA    NO   2 

PORT    0    CONNOR 
SuGAA 
THOMPSONS    3    ON 

Ha  mb  airport 

HON 
•  •  • 


-lis 

'  •■  '  \ 

MtlaWJ 

.    r.«    AIPPOPT 
CITY 


50.5      -    6.9 
A7.1 


A6.6 
A7.5 
A6.B 
50.2 
A6.6 


A6.0 
49.4 
51.9 
A7.2 


64.0 

71.6 

60.7 

69.7 

65.2 

71.7 

64.5      - 

.1 

71.9 

61.9 

71.0 

61. A 

69.8 

61. 3M    - 

.< 

70.7 

61.0 

70.7 

63.5 

72. A 

60,9 

69.3 

A5.A      -    6.6 
MA. 3      -    6.2 


A7.0      •    5.5 


A5.8 
AA.9 
A5.0 
A7.9 


AB.1H   -    6.6 


A6.8      •    7.5 

MA. 5 

SO. 3      -    5.2 


A9.a 

SO. 5  - 

N». A  - 

«S. A  .    5.2 

A6.6  -    T.J 


At.O      -    5.2 


At. 9      •    A. 5 


AT. I  .    t.l 

•'.A  .    5.0 

AY. 4  *      Y.« 

•♦.'  -     t.l 


••./ 
»».• 


53.* 

55, AM 
51.0 


52.8 
52.9 
50.6 


59.5      -    2. 


59. 7M 

59.8      - 

62. A 

62.6 

61.0      -    1.9 

62.6 
56.5 
6A.2 
63.8 
63. A 


51.9      .    l.T 


51.5      -    5.2 


60.0 
59.2 
61.6 


62.6 
61.8 


60.6      -    1.2 


58.2      •    1.6 


53.3      -    3.5 


52.0      •    A.S 

53. 1m    .    5.6 


51.8  •    A.I 

51.7      .    A. 6 

52.9  .    3.1 


52.6      ■    3. A 


59.6      •    1.7 
59.8      •    1.3 


62.0 
60.7 
60.1 


65. 9» 
63. A 
61.3 
63.9 


A3. 9 


75.6      -    1.9 


7A.A 
7A.7 
75.0 
7A.0 


73.1 
70.  3M 


70.9 
71.3 
71. TH 

69.3 

68.8 
70.7 


70.0 
68.2 
69.8 


75.0 
75. A 
75.2" 
7A.8 
75.6 

75.3 

7A.0 
7A.9 
75.1 
75.8 

75.0 
75.2    ; 
75.5 

75.9    ! 


7A.8 
7A.7 
7A.7 


79.7 
80.0 
80.0 
79.0 


82.3 

79.0 
78.9 
79. A 
80. A 
80,9 

78.8 
77.9 
78.9 
80.1 
80.9 

78.7 
79.3 
79,3 
80.9 


78. A 
80.5 
78. 7 


.J 
.6      • 


BO. 7 
80.0 
79.6 

BO. 7      .    1.2 


79.3      - 

80. SMI 

81.2      -    1.0 


79.5 
61. IW 

80.0 


81. SM    .    3.2 


II,  5" 
81.  6 
80.0 


ir 


ii 

10.1 
80.6 
79.8 

81.9 

80. A 

82.7 


haym-m  N*/4*A  Fallowing   Bl.il.,r.   I.,.]., 

too 


82.2      •    1.6 


82.8      -    2.3 


S3.9MI 

6A.A 

8A.1 


82.5 
8A.0 
82. SM 


8A.1 
8A.0 
82.3 
83.8 


83.5 

»i.v» 

86.6 

8A.1 


86.8 
86.6 
15.2 


87.9 
66.6 
65. A 
.1  66.0 
85.8 


65 

1 

83 

6 

8- 

0 

61 

9 

BA 

6 

65 

1 

82.3      -    3.0 


83.6      •    1.7 


81.9  .  1.9 
80. A  .  3.A 
82.1      -   2.3 


82.1      -   3.3 


81.3      .    1.0 


82.9MI  -    1.1 


81.6    |  •    1.7 
82.2    I  -    1.9 


83.3    I  -       .5 


81.6      .    1.1 


79.9 
77.9 
80.2- 


76.8      •    1.9 
77.3      .    2.0 


78.AM.I   -     l.A 


79.0 
80.0 
79.0 


78.7 
76.0 
60.0 


79.9 
BA.I 
81.1 


66.9 

69.5 
70.2 
70.8 
72.1 
67.6 

71.0 
67.7 
70.9 
73. 2M 
68.8 

66.7 

67.3      •    3.7 


67.0   I  .    3.6 


68.7 
69.8 
72.0 

67.0 
66.1m1 
66.2 
72.2 

69.5 


66.9 
69.0 
69.9 


70.2 
70.8 
69.6 


70.8 
69. A 
73.9 


69. A 

72. 

71. 


63.7 
66.2 
67.8 
67.7 

63.0 


67. A 
65.5 


6A.A 
6A.0 
63.9 
65.2 


65.9    I        3. A 


65. A 

6A.7 
63.7 


6A.6 
6A.6 
66.1 


52.3 
58.5 

56.2 


55.9 

57. A 
50. A 


SUA      .    2.2 


52.0 
50.7 
51.7 
53.5 

50.9 


5A.6 
50.6 
37.4 


33.1     •  2.7 


56.1 
5A.1 


53.1 
53.5 
5*.  2 


54.2 
51. A 


51.1 
5».t> 


53.1 
53.2 
55.3 


68. A 

68.1 
66. AM 
68.5 

70.1 
67,3 

69. 2M    L 

67.2 

69.6 

71. AM 
67.9 


66.2 
69.8 
70.6 
69.  BM 

66.7 

67.8 
66.8 

71.2 


69.9 

68. A 


67.3 
67.5 
67. 6M 
68,2 


69, AH 

68. 7M 

68.6 

69.0 

68.7 

67.3 

69. 6M 

67.7 
66.2 
68. A 


66.1 
67.  3M 
69.2 


68.0 

70. A 

■  B 

70. AM 

71. 3M 
70.1 
70.3 
70. OM 

1 

« 

68.6 

2 

1 

.1 
,1 

69.1 

70.0 
71. 7M 

2 

,9 

71.6 

69. 9M 
68. 9M 
72.1 

69. 6M 
70.3 
68.6 
71. AM 
69,6 


2.0 
2.0 


1.2 

1.0 
l.A 


Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


July 


August 


September 


LOKER  V4.lt.EY 


BROWNSVILLE  MB  AIRPORT 

HARLINGEN" 

MC  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
MESLACO  2  E 

DIVISION 


56. T   .  T. 

55.3   -  <>. 

56.0  I 

56.7 

54.6 

96.0  .  7. 

57.9  !  -  6. 


53.0  i  -  B.O 


65.5 


66.9 
65.6 
66.0 


63.6 
65.2 
66.4 


.2'  76.2  -  2.8  BO.O 


76.9 

-    3.0 

80. OH 

-   3.6] 

77.3 

81.5 

77.0 

80.7 

76.3 

79.6 

76.7 

-    3.8 

80.9 

•   3.1 

76.9 

-    1.6 

81.1 

-   1.3 

76.3 

80.2 

76.8 

•   2.( 

80.1 

-   3.2 

77.9 

81.9 

77.0 

80.3 

76.8 

-    2.9 

80.6 

-2.8j 

7  83 
1  83t 
I  85.1 
84.8 
83.8 


84.4 
85.1 
86.6 
86.4 
B6.1 


61.1 
60.1 
60.5 
60.6 
58.9 
99.  OM 

62.2 


elude  delayed  and  co 


published  In 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1966  was  included  in  the  January,  April,  and  August  issues  of 
this  publication. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


high  plains 


ABERNAThY 
ACKERLY  3  SE 
AMARILLO  -8  AIRPORT 
ANOREaS 
BIG  SPRING 

BOOKER 
BORGER  3  - 
BOTS  RANCH  1  S 
BRAVO 
BRO.NFIELD  NO  2 

BulER  2  NE 

Bunker  -ill 
canadian  1  ene 

CANTON 

Claude 

COlOaATER 

CONlEN 

CROSBTTOM 

OALHART  FAA  AIRPORT 

DARROdZETT 

CI-HITT  6  E 
DINHITT 
D.-AS 
FLOYDAOA 
FlOTDADA  9  SE 

FOLLETT 

FDRSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

;-..£' 

HART 
HARTLEY 
HEREFORD 
hIGGINS 

HITCMLAND 
LAHESA  I  SSE 

LENORAh 
lE.ElLAND 

LiPsco«e 

LITTLEFIELD   NO.    2 

LOOP 

LORENZO 

LUMOCK    9    N 

>B    AIRPORT 


"C    LEAN    3   E 
■IMI 

HIDlAHD    .6    AIRPORT 
•IDlano   a   ENE 


■wlEShOC    I 
NOTlA    3    SE 
OLTOO 
PAMPA     NO.     2 

pahhanolE 

PtPHYTON     10    »NM 

• 

M    2    St 

- 

WTO* 

SlAT0»    3    SI 
iAf.A«»A1 

STPATFOPO 


•-ION 
•  •  • 

LO»   POU.1W,   (     I 

//■ 


IN 


•■  ■- 


February 


.53-      .07 


.3» 


.01- 
.30 
1.50, 


T      -    1.05 


1.32 
.13 


Apnl 


3.67 

7.151 

.67L 


4.74      3.73 


.26 

3.63 
1.241 

.67! 
1.91 
.85. 

.96 


2.76 
.05 
1.74 


6. SO 
6.65 
*. 95 


2.63 
A.  69 
6.96 


1.07-    1.32 


■  A8 

•??r 


1.12-    2.06 


1.77.    2.30 


.63-    3.1 


1.59 
A. 03 
2.69 


4.42       1.92 


.13 
.72- 


July 


2.88 
1.50 
2.91 


1.A2 
6.  56 
3.91 


4.361      1.76 


3.23 

2.34- 


2.45- 
2.20- 
4.63 


4.12      LaM 


1.37k 
4.23 


57-    1.44      8.85,      7.17      2.1 


1.14p    1.33 


5.6U      2.86 


August 


1.10{  2.97 
2.74) 
11.52 


6.19 

6.55 

6.18 
6.37 
5.97 
3.81 


5.10      2.98      2.32 


2.16      3.08 
5.17 

57-    1.45      7.43      5.241      4.901      2.66 
66      6.10      6.42 

5.49 

4.33 

1.911- 

3.96 

3.1 
5.25)      3.66       1.16 


51-1.67      6.21       l.< 


Hot*,   r '/Mowing    61. lion   llKHM 


September 


1.32 
3.29 
1.48 


.60 
.36 
.49 


:ti 

.31 


■04 

.48 

!oa-  2.oi 

.72 
.02 

•H 


.IS-    1.49 

•4l| 

'.7Q-    1.13 


.A*.  1.33 

.31.  2.07 
.41 

.73U  1.7 

1.38 
.76-.    1.76 
.00| 
•  88 


•a 

90-    1.37 


•  20| 

.261 
.031- 


.20-    1.13 


!oo- 


.03- 

.21 

.28- 


.0 

T 
.12J 

•  Ob' 

•°t 
.iaL 


1.02         T       -    1.11 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


LAKE  ABILENE 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KEMP 

LAWN 

MATADOR 

MEMPHIS 
M0BEET1E  2  S 
MUNDAY 
NORTHFIELO 
NOVICE  1  E 

NUGENT  4  NW 
PADUCAH 
POLAR 
POST 
OUANAH  5  SE 

ROBY  1  ESE 
ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYOER 

STAMFORD  1 

TAMPICO 

TESCO 

trent  2  ene 
trust  3  ese 
truscott 
turkey 

VERNON 

VOSS 

WELLINGTON 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

WINTERS  9  NNE 


NORTH  CENTRAL 


ALBANY 
ALEDO  4  SE 
ANNA 

ANTELOPE 
ARCHER  CITY 

ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BAIRO 
BARDWELL  DAM 

BELTON  0AM 
BENBROOK  0AM 
BONHAM 
BOWIE 
BOYD  3  SE 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 
BROWNWOOD 
BURLESON  2  SSW 

BURLINGTON  3  WSW 
CAMERON 
CARROLLTON 
CELINA 

center  city 

chalk  mountain 
cleburne 
clifton  9  e 
comanche 

COOPER 

COPPERAS  COVE  NO  2 

CORSICANA 

CRANDALL 

CRESSON 

CROSS  PLAINS 


1.29 
1.21 
1.03 


1.09 
1.90 
1.95 


IRPORT 


DALLAS 
DAVILLA 
DECATUR  2  SSW 
DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENN1S 

EVANT 

FARMERSVILLE  1  W 
FERRIS 
FLORENCE 
FORESTBURG  *  S 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  VICKERT  BLV 

FROST 

GAINESVILLE 

GATESVILL* 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 


2.63r 
1.89- 
1.67 


1.03 
•  05H  I.3B 
1.04H 


1.03 

1.77 
1.57- 

1.05.  1.01 
1.21- 

1.291 


1.271 
;  2.61 


1.67 
2.08-   .81 


.83- 
1.10. 
.57 


.77- 
1.04- 
.07. 


3.06    .49 


4.23 
3.21 

3.04 


1.49 
1.62, 
1.02 
1.92 
1.67 

1.58 


1.23 
.93 
1.53 


2.33-   .55 


1.17-  1.34 


4.22!   1.87 

3.17 

5.09! 


4.51,   3.12 
8.241  6.35 


3.261 
1.7S| 
7.971 


5.20 
7.77 
12.51 
7.76 
9.50 

6.29 


7.06| 
11.63:     7 
14.90i   10.63 
11.76' 


9.28      5.20 


10.34'     6.65 


8.21      4.46 


7.36      4.52 


12.73      7.98 


1.24H    2.58 


1.67 
1.25-    1.85 
.18-    4.01 


.70 

.68-  3.09 

1.01-  2.93 

•46-  4.09 


.91-    2.66 
T      f   4.15 


4.04-    1.17 


2.02 
1.24..    2,87 

4.1  1- 

2.26-    2.24 


3.67-    1.42 


1.31-  4.09 
.27-  3.92 
2.87 
2.45 


1.47 
2.40 
5.01 


1.20 

5.59 
2.76 
1.34 

i.io|- 

2.62 
2.71 


.11 

•  17r 

1.60 

.94- 

.34 

1.22 

.66 

•If 

.n 

1.72K 

3.32       1.16 


1.08-    1.79 

4.63 

6.59 


1.13 
2.78 
1.90 


July 


1.45 
2.UH 


August 


3.44      1.31 


3.13       1.16 


2.171 


l.37|- 

.751 
1.01' 


2.56-    1.62  2.79H 

2.11  .27^ 

i  Notes  Following  Station  Index 

-   403    - 


7.71 
6.93 
2.74 


E  4.38 
4.4k 
1.46 
4.50 


3.00 
3.5S 
7.01      4.59 


3.541         .83 

3.19 
5.88 
6.1-      6.22 
6.62:      4.06 

3.21       I 


3.13       1.69 


5.12:      3.19 


3.97      2.24      4 


September 


7.451 
6.55 
4.06 


4.87      2.27 


3.90 
2.70! 


3.88       1.55 
7.53      4.76 


8.031      5.15 


4.71 
3.47 
3.79 


2.88' 

2.24| 


1.70 
3.92 


4.231      1.69       1.484. 


5.82      3.95 


5.23 
5.04 

10.37: 


3.711 

4.02!      1.3 
9.55| 

4.281 
3.64! 
2.95 
U.13|      8.2 


1.24.    1.41 


1.29V 
1.00 
1.751 


.90-    1.54 
.73f-    2.26 

1.10-    1.39 

2.36 


1.39-    1.57 


.191- 
.21.    1.14 
.16- 


.721.    2.42 

.281 

.00 


.04t- 


.74, 


:5t 


ST1- 


f1 

.02| 
.05- 
.221- 

.02! 

:i± 

•2*1- 


2U.2V 
22.09 
24.24 

24.36 
19.71J 

19.54 


23.00 

21.711 
18.32 
16. OS 

15.78-  2.82 
17.62-    7.08 

23.20 
23.11 

31.20  10.77 
30.55  5.60 
16.75-    6.36 

16.06 

18. 7S-      .73 

25.73      2.36 

18.01, 

24.83 

25.51 

24.28 
24.74 
22.05 
21.43 

20.56, 
17.22| 

29.62      3.42 
29.97 
25.57 


.091-    1.26 
1.30 
1.85 


1.01 
2.89 
1.16 
1.89 


.0T-  i. 

1.60-  . 

•2B-  1, 
1.09 


1.10-  1.99 
1.36-  1.09 
1.75, 
.0$ 


40.0* 

38.2*-    3,84 
39.68 
24.90 

33.60 

21.76 


J*. an 
31.971 

32.42] 

29.52J 
32.9JJ      7.75 


34.89 

34.89 

40.19      6.34 
43. BB      9,09 
40.26 
24.85 

23.72 

30.97-  2.23 
28.89-  4.31 
19.05!-  9.40 
44,69 


1.08-    1.59 


.34-    1.92 
.10-    1 
1.72 


3.39 
5.77 


42.97| 
36.16 
32.00| 
31.30 
34.95 

25.90- 
29.73 

31.84 
27.60 

38,88; 

25,92 
E  43.47* 
39.77 
25.36, 
35.82 


39.29!      7,96 


38.46] 

28.72! 
E  28.20 
25.58 
32.49 
37.  1L 

43.25 

41.54- 

44.72 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2-Continued 


April 


August 


S«ptemb«r 


i-4TEi 
HAMILTON 
HENRIETTA 
-;■:••    1   SE 
HICO 

hIllSBORO 
hONET    GROvE 
HUCKASAY 
HL47ST    SPRINGS 

;\;;*s  gap 

.AC.5SCRO 

jarrell 

AENSECA^E  6  ss* 

>:..el ■ 

lavon  dam 

-e.:s.ille  0A» 

L1PAN 

LITTLE    -.- 
MARL  IK 

"AOrs    caEEt 
-.    SREGOR 
-c   AissE- 

-Ea;::»N  state  park 

■EIU 

-ISE5AL     -EL-S     FAA    AP 

MORGAN    MILL 
-.ESS-E3 
IN 

VA.ia&O   "ILLS   OAM 
NE.PORT 

'    MM 

:sto 

PARIS 

PILOT    POINT 
POSS-I"   41NG0OM    Can 
PROCTOR    RESERVOIR 
sw*-.  A- 

O-Is.as 

■  e;   -" 

»:c-»-dson 

■laMou 

•ISINi     S'AR 
S.A  ..•  i 

■ 

■ 

I    SE 
MJNM   P\*4P    STATION 

ST|p»l *,:.. I    t    5. 
SIlLL-OuSC    HOLLO-    0A» 
*     NNE 

TENPH 

iMOawroa 

-  «TO» 

T«a>MA    5    Nl 

TPthTON 

•lAPOPT 

- 
■ 


■  •  * 


1.66- 
1.66 
1.76 
.92 


::„ 


i.n 

1.19- 
1.16 

1.33- 
i.ot 


1.44 
I.  51 
1.24 


1.07 
.61 
1.16 


2.75 
1.88 


.*1-    1.79 

.66-    I 
1.71 
2.51 


2.21 
.61-    1.9 


l.*7 


7.75      3.85 


1-.60       9.96 


5.20 
8.26 

-.50 


12.20 
8.94 
5.16 


2.83 
9.10 


9.70 
7.32 

L8.31 


10.31 

10.16 
10.27 


6.66 

6.50 
6.56 
10.05 
11.16 
9.69 

8.66 


5. ".9 
3.9* 


e.27 

*.»2 
I  1.1  ' 
1  1.07 

6.99 

7.06 
I*. 10 

I.M 

9.6* 

1>.4> 

9.60 

!/./« 

5.15 
:.,\ 

10.94 


11.01 

i  I.M 

4.H 


.99 

2.29 

1.55 

2.37 

.56 

1.01 

5.3*1 

.98 

1.05. 

1.60; 

3.93 

2.62 

3.01 

3.70- 

.5* 

1.3*1 

2.00, 

1.90 

.99; 

4.48 

6.01 
1.91 


2.26-    2.25 
3.07 
2.02 
3.8*.-     1.06 


14.37 

*.76 

8.65 

.95 

11.95 

.62 

13.23 

1.07 

6.38 

1.8* 

13.89 

6.70 

3.55 

14.89 

1.71 

1.60U    2.72 


6.09       1.46 


2.55-    2.02 
5.39 
3.06-    2.33 


4.14-    1.68 

1.34 
4.73 
4.41 


1.99-    1.68 


1.03- 
3.*8! 


1.38 

* 

16 

2.55- 

2.69 

2 

71 

2.34 

6 

19 

1.86 

4 

94 

2.56 

* 

37 

2.18 

1 

55 

1.03-    2.49 


2.3*1-       .33 


1.13-     ).)9 


46-    1.53      4.09 


5.431 
6.93 


3.68 

.27)-    1.92 
3.13 
1.82 

-2  li—    1.92 


2.30-    1.35      6.68 


7.171      5.52 


9.9*      8.07 


6.08 

3.9 
9. 25! 
5.85 
6.33 
5.2* 

8.26 

3.97] 
2.991 


6.41 
2.01 


3.381      1.03 


66      2.05       2 


1.30      5.5*      3.2*      7.23 


•  291      2.70      8.5 


77       3.84.      2.17      4.69 


•  7      5.25      3.32      5.06]      2.27 


I. a*      5.48      2.48 


1.19      4.33 


1.82 

•..vi 
2.66 


.    Pt.f.l.n..    H'.tM    I'.ll-.wln.j    fll.l|.,n    |i,.j.» 


4.96 
5.29 

...  .1 


4.14 


'.  ...  I 
1.67 
4.09 
2.*9 


1.96 
1.99 


:.r lM 


1.00-    2.5i 
1.62 
.02 


■  id 


1.09-    1.6! 


1.631-    1.59 


.75 
1.29 
1.81 


6.37         .7*-    1.99 


.01-    2.5* 
1.71 
,7Z\~    2.32 


l.*0 

1.64 
1.59 


1.13 

6.68 
3.91 
.62 
7.15 
1.91 

1.37 


.39-    2.79 
.50 

.00 


2.13 


2.89-      .29 


1.73-    1.59 


.80 

.62-    1.92 


1.29 

T 
1.57 


t       1.19-    1.51 


3.7a      7.03 


19.77 
3*. 22 

36.01      *.l* 
33.03 

3*.01 

*1.62-    2.18 
E    21. 7L 
31.86 
18.80 

33.01 
35.02 

*6.50      7.22 
-0.06 
22.60 

46.32 
35.60 
27.89 

E    37.37 

36.43 

34.51      2.26 
45.46 
32.85 
43.73      6.15 


44.66- 
-0.03 
27.68] 
26.09 
23.60J- 

-6.96 
29.31 
24.22 
37.23 

43.6! 

E    31.92 

E    26.08 

34.85 

40,10 
49.80 

E    37.77 
32.89 

33.97 

34.62 

35.28- 

38.18 
33.15 
26.03 
E  25.58 
32.54 

32.63- 

34.85 

38.92 

**.55 

28.5! 

30.39 
39.20 

.-.-. 
*0.09 
29.98 

28.05- 
32.78 
33.60 
29.81 
4  1.36 


1.02-    1 . 39       33.82 


1.47 
3.09 
2.*9 


33.06 
31.88 


39.24 

33.27- 

37,94 

31.29 

36.29 


32.00 
30.39 

--.I. 
*1.*2 


*8.02 
37.93 

*2.55 

*7.54 
36.09 
41.33 
42.09 
38.27 

51.5* 
57.91 

60.31 


Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


May 


August 


September 


DIALVILLE  2  u 

3.90 

EUOM  1  NW 

2.56 

EMORY  1  N 

E  3.21 

EVAOALE 

7.33 

FAIRFIELD 

1.95 

FRANKLIN 

2.96 

FRANKSTON  3  WNW 

E  3.05 

GILMER  2  w 

2. DO 

GLADEwATER 

4.15 

GRAPELAND 

4.54 

GROvETON 

A.oe 

HAGANSPORT 

4.08 

HARLETON 

3.29 

HAWKINS  1  E 

2.77 

HEMPSTEAD 

4.00 

MEN0ER50N 

4.25 

HORGER 

4.32 

HUNTSVILLE 

3.25 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

5.1.6 

JACKSONVILLE 

E  4.<,7 

JASPER  3  SW 

5.39 

JEFFERSON 

3.39 

JEWETT 

2.97 

KARNACK 

3.65 

K1R6YVILLE  FOR  SERVICE 

7.30 

LINOEN 

3.26 

LIVINGSTON  2  NNE 

4.48 

LONG  LAKE 

3.02 

LONGVIEW 

4.42 

LOVELAOY 

4.03 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

4.32 

MADISONVILLE 

3.65 

MAGNOLIA 

4.50 

MARSHALL 

3.33 

MAUD 

E  3.15 

MILAM  6  ENE 

2.34 

MINEOLA  7  SSW 

2.54 

MINEOLA  NO  2 

2.44 

MINEOLA  e  ENE 

- 

MONTGOMERY 

3.89 

MOSCOW 

4.32 

MOUNT  PLEASANT 

3.34 

MOUNT  VERNON 

- 

NACOGDOCHES 

7.54 

NAPLES  1  SM 

3.42 

NEGLEY  •  SSW 

2.70 

NEUVILLE 

4.79 

NEM  CANEY  4  NW 

5.19 

NEWTON 

5.64 

NOGALUS  GUARD  STATION 

5.05 

OVERTON 

3.36 

PALESTINE 

3.99 

PINELAND 

4.34 

PITTSBURG  5  S 

3.92 

POYNOR 

2.67 

PRICE  2  Sw 

3.24 

OUITMAN  2  S 

2.92 

REKLAM  3  NNE 

3.82 

RICHARDS 

3.52 

RIVERSIDE 

3.51 

ROCKLAND  1  N 

4.33 

RUSK 

4.84 

SIMMS  2  NNW 

3.70 

SPURGER  DAM  B 

5.51 

SULPHUR  SPRINGS 

3.20 

TEXARKANA  DAM 

3.05 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

- 

TYLER  5  NE 

3.20 

VALLEY  JUNCTION 

2.41 

WALLER  2  SSW 

3.29 

WARREN 

5.59 

WILLS  POINT 

3.19 

WINNSBORO  6  SW 

2.46 

TRANS    PECOS 


ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

CANOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GIRVIN 

GRANOFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO  2 
MENTONE 
MERRILL  RANCH 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 


-  1.06-  9.36|  5.11 


13.05 
3.62- 
2.781 
2.85, 
6.82   2.25 

3.66 


2.97-  LO- 


ll. SOl 
3.65] 

5.011 


■60K  3.04 


1.56k  2.62 
.97 

.40 
1.05 
1.00 

2.35 

2.60 


.77! 
1.661 
1.96 
2.09 

1.31 
2.28 
1.57 


1.29 

1.70k 
1.84 

1.401 

1.54 
•  531 


1.331-  2.25 


12.08 
14.17 
14.10 
5.40 
12.92 

8.14 
16.43 
22.86 
26.68 

8.53 

5.65 
15.51 
25.06 
21.88! 

2.321 

11.71 
3.53 

4.721 
4.76 
9.72 


3.66, 
19.15J  14.53 
11.21, 
14.02' 

6.97}     2.31 


9.45 
13.58 
10.16 


13.05 
9.56 
4.83 
5.13 


13.86 
11.52 
11.35 
7.60 


3.56 

10.39 
18.03 


3.88 
11.33 


14 

17 

9 

88 

4 

31 

3 

69 

21 

90 

10.4,0      5.9Q 


.38, 

.02 

.03 

.01 

•  22 

.13! 

.13 

.281 

.46 

.491 

1.01 

.00! 

2.46 

1.36 
1.63 


9.20 

6.79 
7.92 

7.25 
2.47 
3.81 


3.25 

1.79 


3.11-    2.56 


2.67-    2.58 
5.21 

2.12 
4.35 

4.51 

5.66 


7.16       1.83 


4.93 
3.82 

10.22; 


.46.    2.95 

•  67| 

•  24|-    2.02 


.64k    2.38 
.96 
•  36| 
2.16k    2.15 

.53 

1.70 
2.25 
1.01-    2.35 


5.08 
1.69 
1.65 


1.58-    1.99 


6.54 
4.61 
2.72 


2.38-    1.56 
1.60k    2.24 


6.69 

9.04 
11.19 


1.03- 


.17k    2.85 


3.56 
4.42 


5.73      3.06 


5.05 
5.631 
3.241 
5.63 


5. 22'      2.81 


4.381 
5.23 

5.57 
4.72 
7.52 

4.69 


1.44      5.57 


Sm  Reference  Moles  Following  Station  Index 
-    405    - 


3.68J 
5.20 
3.77 


7.52      4.27 


2.56J 


1.09 
1.26 
1.12 
3.53 


42.83 
48.90 
E  46.06 
55.66 
43.31 


53.36 
57.49 
56.06 
43.93 


3.0!       3.36-    1.4! 


12       2.041-    1.0!       2.21-    1.9 


39.93 

42. OS- 
37.03 

35.52 

34.23 

39.59 

48.16 

E    58.10 


E  44.02 
46.95 
48.04 


.29      2.53-    1. 
4.931      1.21-    3.42       3.05-    2.03t 


49.44- 

45.18 

60.14 

52.23 

56.33 

51.26 

46.98 

35.28- 

41.95 

52.20 
56.03 
56.21 


16   1.38.  2.8!   3.29-  1.3!   45.76- 


3.16   1.93-  1,2! 


2.94; 


19.55   4.13 
17.86 
10.95-  1.73 


21.76 
13.63 
11.29 

9.24   1.3S 


11.60 
6.85 
16. 1C 
10.67 
12.96 

15.87 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


September 


ooess. 

=iS'-t=     JUNCTION 
PECOS 

PLAT' 

=-Eii:!C 

F c    DAM 
SALT    FLAT    10    ENE 
SANDESSON 
SHEFFIELD 

SIERRA    S.ilCi 

-:  10  -s. 

.  -  •.    HORN 

■  :s^    Hi    AIBPORT 


e:-a»ds  plateau 


»:»-S.ILLE 

bio  lake  mo  2 
s.a'.c: 

BUMT1 

:-».>;"«lLLE 
BRA01 

;.-:■- 

--LET 
C»5£     iA'.C- 
CA5".. 
CO»STOC« 
CORE    iA-.O 

C0TTON.0OD 

catDCa  ua'.c- 

ML    IIC    .6    At 
OOtXE   6   nnE 

■ 

EDEN    1 

ELDORADO    11    4. 
ElDOSAOO    1°    S. 

MfE 

•..-o.E    Pv»»    STA    J    NE 
•WT 

-•£ 

■MCK 

■ 


-  •    NO   2 
NO  2 


- 


•  ■--    t*»lN«S 

■ 
-     - 


■ 


■ 


."•2 

1.10 
1.31 


2.03 
5.23 
2.31 


4.84 
4.22 
5.95 

2.54! 


4.36      3.00 


1.56 
5.37 
3.11 


A. 62       1.87 


l.TA        2.08 


1.65 

•..12 


•  7-      .79       |.7I       I. J.      2.» 


3.80 
1.39 
A. 35 
3.45 


3.21 
3.65 
4.45 
2.40 


3.75 

1.20-    2.79 

8.42 

1.781 

2.52 

1.07 


1.78 
2.23- 

.49 


1.87 
2.94 
1.11 
2.53 


1.44 
2.87 
3.05 


57.    2. 


85-    1. 


1.55-    1.12 


.21 

•  78 

1.30 

.86| 
.05r    1.26 
T 
3.00 

:.! 


3.66      2.01 


5.94;      3.63 


3.00 

3.77 
5.53 
3.20 
L.77 
6.59 

8.18 
4.45 
4.25 
8.02 
10.16 

5.75 
4.47 
5.34, 
4.42 
5.14 

6.02 


10 

82 

7 

42 

3 

07 

3 

V, 

5 

07 

3 

45 

e 

34 

5.99:       1.95 


1.16       1.26- 


5.30      2.15 


5.99      2.55 


4.6 
6.46 
3.64 


2.07- 
5.9* 


5.05       3.78 


'. .  f4       2.78 


.13 
.52 

.15! 
2.82; 


3.59 

2.371 
1.02- 
1.891 


4.51       2.^9      2.74 


lee  MtMBM  M-,t*.  FatteWHMJ  '•'•  fttfl  HUM. 


.00- 
.00 
.03 


11.26 

10.29 
9.51 
14.34 
12.64 
19.28 

16.38 
7.94 
17.00 
17.18 
10.19 


13.70      1.67 


•  03 
T 

20.52 
19.13 

.21- 

2«« 

29.62- 

.00 

E 

19.80 

.2  3- 

2.0G 

29.05 

.00 

21.63 

.05 

E 

20.10 

.20 

T 

21.83 
2LT«| 

•  00 

28.90 

.00 

22,18 

•  00 

E 

23.03 

.00 

16.04. 

.03 

E 

18.32 

17.30 
20.32 
14.74] 


25.10 

23.04! 

23.80 

E    28.63 


21.63 
22.80 
23.82 

21.1« 

22.71J 

26.8) 
27.62 
28.81 


19.14 
38.21 
16.35 
22.71 
13.54 

31.94 
20.21' 
17.54 
34.19 
E    24.21 

24.29 

19.17 
19.44. 
17.34 
31.28 

18.89 
30.33 
19.24 
20.02, 
24.81 

27.21 
24.68 
21.5* 
15.92 
15.82' 


t    22.67 

19.61 

21.05 

.77J         .00-    l.ial      19.46. 

t    20.87 


20.51 

20.87 
22.09 
t    21 


05H    1.62      21.92 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


July 


August 


SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  PASS  2 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTWELL  WL  REFUGfc 
BEEVIL.LE  5  NE 
BLUE 


SPRING  BRANCH  2  SE 
wAELDER  7  SSW 
WASHINGTON  3  NE 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 
YOAKUM 

YORKTOwN 


DIVISION 
UPPER  COAST 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON 

BAY    CITY    WATERWORKS 

BAYTOwN 

BEAUMONT 

CLEVELAND 

CLODXNE 

CYPRESS    1    Sv. 
DANtVANG    2    SE 

EDNA    3    SW 
EL    CAMPO 
FREEPORT    2    NW 
GALVESTON    WB    CITY 
HOUSTON    WB    CITY 

HOUSTON    WB    AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER    PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON     INDEP    HEIGHTS 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH    HOUSTUN 
HOUSTON-SAN    JACINTO    DM 
HOUSTON-SPRING    BRANCH 
HUMBLE 


KATY    WOLF    HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA    NU    2 


BRENHAM 

3.01 

BULVERDE 

.99 

CALDWELL 

3.36 

CANYON  DAM 

i.6a! 

CHAPMAN  RANCH 

2.48 

CIBOLO  CREEK 

.93 

CLASSENS  RANCH 

1.71 

COLUMBUS 

2.44- 

CORPUS  CHRIST! 

2.17 

CORPUS  CHRIST  I  »b  AP     R 

2.12 

CUERO  3  E 

2.17 

OlME  BOX 

3.01 

DRYER  1  NU 

1.64 

ELGIN 

1.33 

FAIR  OAKS  RANCH 

l.« 

FALLS  CITY  *  USW 

2.02 

FEOOR 

2. OS 

FISCHERS  STORE 

1.36 

FLATONIA 

1.90 

- 

FLORESVILLE 

1.8S 

SI DOINGS 

2.6*. 

GOLIAD 

2.66 

GOLIAD  1  SE 

2.75 

GONZALES 

•  90h 

HALLETTSVILLE 

2.82 

HONOO 

2.02 

JEDDO  2  NNE 

2.36 

KARNES  CITY 

1.70 

- 

KENEDY 

1.78 

KINGSVILLE 

2.19 

LA  GRANGE 

2.26 

LEXINGTON 

1.48 

LOCKMART  2  NU 

1.64: 

LULING 

1.89- 

MATHIS 

4.39. 

NATALIA 

1.50 

NEW  BRAUNFELS 

1.15- 

NIXON 

1.78 

POST  OAK  SCHOOL 

2.421 

PROVIDENT  CITY 

2.81 

BCD  ROCK 

2.61 

REFUGIO 

3.11 

RICARDO 

2.11 

RIOMEDINA  2  N 

1.48r 

ROBSTOUN 

3.24, 

ROCKPORT 

3.69 

RUNGE 

1.95 

SAN  ANTONIO  UB  AIRPORT   « 

1.471- 

SAN  MARCOS 

2.l3r- 

SCHULENBURG 

2.07 

SEALY 

3.13- 

SEGUIN 

1.46- 

SINTON 

3.39 

SMITHVILLE 

2.43- 

SOMERVILLE  DAM 

2.74 

3.23         .65 

3.24, 

2.19i        .43 

3.791 

4.701      1.59 


2.29^      .C 


4.71       1.95 


5.52      2.06 


1.37- 

1.73 

1.65 


3.37i      1.05 
3.11| 

2.41         .56 

3.03 

2.62         .73 


3.17 
3.66 
3.22 


3.71       1.90 


3.42       1.67 


1.22 
1.52 


2.0 
.03 


5.B5      2.82 


4.99      2.55 


3.18- 
3.36, 
5.  Ill 


5.03      2.89 


4.40 
3.34 
3.66 


.78-     1.41 


.28 

1.71 

1.611 
1.341 
1.01- 
.70! 

.85 
1.42-- 


1.56 
1.47 

1.36 
1.01 


2.56-    1.03 


3.71i      1.27 


3.56 
3.20 

2.46- 


1.901 

1.73k    ] 

3. 40'      1.47 

1.86 

.86-    1.46 
1.45| 

1.17 


2.46- 

3.65! 


.02 


5.76 
10.00 
4.28 
3.37 
6.44 

5.18 


1.08 
2.64 


.61-    1.80 


2.25 
2.08 


7.98      4.74 


1.94 
2.03 

5.70 
8.90 

2.79 

8.38 

2.78 

7.32 

2.56 

6.44 

1  .54 

7.39 

1.56 

7.16 

1.93 

5.19 

1.14 

-  1.99 

6.23 

8.52      5.30 


8.60 
3.13- 
6.7B 


5.50      1.32 


7.23      4.24 


3.50 
7.08 
3.03 
6.13      1.87 


7.19      3.14 


10.28      6.70 


7.37      2.92 


5.37      1.43 


5.30 
6.56 
3.65! 
6.02 


5.501      1.72 


11.99      8.09 


7.00      3.52 

6.28 
5.89 
9.28 
10.34 
7.89 


11.21 
3.62 
11.52 


6.93 
4.92 
7.12 


4.35       1.96 


4.69       1.05 


5.11       1.91 


.74 

1.96- 

.45 

1.62 

.801 

4.061 

1.80 

3.96 

4.77 

1.61- 

.46 

3.69 

3.24, 

3.94 

.'■ 

1.78- 

.17 

3.12- 

.41 

3.81 

3.60i 

.06 

1.751- 
2.731 

.4! 

2.44L 

.43 

4.55 
1.65 
7.28 
8.52 

2.131 


1.75-    2.60 

3.14 
1.47 


1.92 

6.55 

.47*  1.71 

6.21 

1.15! 

1.10 

.65-  2.22 

2.33 

1.23-    1.09 


1.04 
1.02 
1.57k    1.27 


1.19 

3.57 
2.90 
1.50-    1.29 


.22^    2.14 
2.601 
1.36r    1.03 

.491 


1.221 
1.03-    1.80 
1.00 


7.13      4.25 

7.60 

6.72 

4.05 

3.97 


2.84-    1.56 


1.67 


5.651 
1.381-    1.73 


3.40!      1.48 


5.19      3.11 


1.41-    2.13 


4.43 
3.83 
5.29 


2 

03 

4 

2  8 

2 

35 

5 

60 

4 

78 

2 

96 

4 

95 

2 

01 

i 

92 

2.51-    3.02 


1.36-    2.38 

2.48p      .97 
2.94 
4.48 
1.25-    3.54 
3.94-    1 


1.45 


2.84      7.11 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   407    - 


10.59 
5.56 
3.91 


4.86 
1.47 

1.17 
.36 

2.84 


2.84      6.66 


3.81 
2.13- 

3.54- 
.76 


1.21-    2.50 

2.65- 

1.231 

2.85- 

4.59 

6.22 

2.06 
3.79 
2.87 
1.47 

4.58 


3.67      1.10      3.19- 


4.86 
1.30 
3.44 


3.16-      . 

1.75-    2. 

.93 
2. S31 
7.9*      2. 
I.96J-    1. 

4.oJ-      . 
4.08 

3.13 


1.881 

5.64 
2.36-    1. 
1.5ClU    3. 


.00-    2.82 

.221 


2.43-    1.08 


37.68 

25.19-    7.39 
34.23 

26.15-    3.46 
34.63 

33.30-    5.82 

29,76 

37.20 


2.03-    1.66 


29.46 
33.53 
23.89- 
25.29 

25.02! 


.04-    2.03 


1.66]      31.69      4.75 
28.66 

29.32 

28. 6«~     1.10 

2  1.44-     6.40 

9JE    27.12-    6.76 
32.76! 

36.40-  6.24 
.6. 02-  4.63 
32.82 

30.0V  6.17 
28.95 

34.00 
29.72 
33.13 
32.02 
27.16 

26.24 


.16-    2.05       1.09!-    1.47       29.34-    3.91 


.84E    1.80-    2.96E 


50.86 
65.60 

66.56    19.40 
45.83 
43.36-    8.33 


67.66    13.37 


36.34- 
38.70 
61.04 
53. OB 
48.15 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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February 


April 


Augutt 


September 


St.    SU.F 

LTUWsSf   »  m 

PALAC10S   FAA    AIRPORT 
X  1  E 

POI  ll    CONFORT 

POST    ARTHUR    »B   AIRPORT 
P0R1    -- - 
PORT    0   CONNOR 

-:;—;-.: 

THOMPSONS  3  .5. 

T0N6ALL 

VICTORIA    iS    AIRPORT 


:■•::. I..i    3    S 
ITS 

:==R1N&S 

charlotte  5  ss. 

COTuLLA    FAA    AIRPORT 

.    CIT» 

-«ss 

E*.::s*w  3  N" 

A" 

-:as 

ma 

FRIO    TO»N 
•U>U    >ES1 

-tBoSiN.lLLl 
•     'ON 

■ 
OILTON 
•  10   &SANCC    CI'*    y    - 


• 


"C  coot 

- 

'ML 

•ATNONC. 
UN    (U 

• 


5.23       1.61 


3.02       1.49 


5.9* 
3.45 
3.96 


5.6B       1 

3.20 

3.06 

5.36 
4.81       1 
•..98 
4.87 
2.30- 

4.09 

4.74       1.17 


1.35. 
1.3S 
1.16 


1.69 
1.21- 
1.10 


2.27       1.0* 


2.91       1.39 


1.13- 
1.33 


3.35       1.76 


2.10 


1.02 

2.09 
2.03 


1.52 
I.M 


.6- 


5.66 
5.75! 
3.03 
6.96 


7.05 

7.42 
7.58 
10.33 
4.03 
4.02 


.30- 


.57- 
.69 


5.34       3.66 


3.95 
2.95 
5.35 


3.30       1.15 


5.95 
14.10 
6.60 
4.27 


10.16  5.52 
9.63  4.69 
6.40 
8.69 


7.97      3.88 


9.5B      6.62 


6.94      3.36 
2.98 

4.76 
3.57 
3.86 


12.40 
8.04 
14.87 


3.66 

4.67| 
3.61J 

2.54 
4.76 
3.50- 
6.84 


6.29      3.31 
3.98! 

2.45| 

1.84; 

.59-    1.84 
•  68k-    1.86 


.571-  1.34 
.1.'-  1.31 
.65-    1.73 


4.62      2.19 


4.12       1.94 


5.44 
5.82 
10.51 


6.87!      3.75 


3.51       1.85 


7.91 

».*T 
11.74 
5.62 
2.80 
7.22 


6.86 
7.67 
8.63      5.93 


II         .r  —       ,)5       3.01       I.45      7.03      4.31       5.52       3.01 


6.16 
5.17 
2.90 


3.55^ 
3.97f- 
3.61 


1.591-      . 


17.71 
17.26 

1.89 


5.97 
7.62 

6.17J 
6.05 


1.10 
1.83 


.01-    2.03       3.98 
•  00W    1.57      2.76 


2.09^ 
3.07 
1.13 

89j      1.59- 


1.56       1.35-    1.15 
1.36       1.63- 


39.75- 

36.00 

73.90    18.55 
70.67    17.56 
39.88 
E    48.90 

E    44.23 

46.84      1,73 

50.82 

39.93 

35.47-      .73 


.60 
.63 
3.61 


90       1.25k     1.31       1.03-    3.16      5.65      3.26 


Division  iieriiee    la   the   ina.il    issue    Include  deleted   end   corrected  dote   end   ney   differ   slightly   fros  valuos   publ lshsd    In   aonthly    lssuss . 


n.'-.  I'.lloertag  Blel 
40* 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


TEXAS 
1966 


Station 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


H1SH  PLAINS 


AHARILLO  WB  AIRPORT 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

BORGER  3  W 

BOYS  RANCH  1  S 

BRAVO 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CLAUDE 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  £ 

GRUVER 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
JLEVELLAND 
LjrTLEFIELP_  NO  2 
LIPSCOMB 
LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLAND  *  ENE 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

PERRYTON 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  *  SW 
TAHOKA 
TULIA 

VEGA 


LOw  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  WB  AIRPORT 

ANSON 

ASPERMONT 

BALLINGER  1  Sw 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KEMP 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

PADUCAh 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROSCOE 
ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON 

WICHITA  FALLS  wB  AP 

WINTERS  9  NNc 


7-22< 
7-18. 


7-  3 

8-  2 


8-  2 
7-  5 


7-22 
8-  2 


7-  4 

8-  2. 
7-18 

7-30< 
8-  2 
8-  2 


8-  2 
3-  2. 
8-  1 
B-  1 


103 

8- 

104 

8- 

lob 

8- 

105 

8- 

106 

8- 

105 

8- 

2 

104 

7- 

>2 

103 

8- 

2 

LOt 

8- 

2 

107 

8- 

2 

103 

8- 

1 

110 

7- 

16 

103 

8- 

2 

101 

8- 

2 

105 

8- 

1 

103 

8- 

2 

106 

8- 

1 

106 

6- 

4 

109 

8- 

2 

107 

7- 

IS 

107 

6- 

5 

104 

8- 

2 

107 

7- 

16 

101 

8- 

1 

105 

8- 

1 

108 

8- 

2 

lot 

8- 

1 

102 

8- 

2 

107 

8- 

2 

107 

8- 

2 

106 

8- 

1 

105 

8- 

2 

10b 

8- 

1 

105 

8- 

2 

l-29< 
1-22 
1-22 
1-23. 
1-23. 

1-22 

1-23. 
1-23 
1-22 

1-30. 

1-22 
1-22 
1-23. 
1-22 
1-22 

1-29 

1-23. 
1-25 
1-22 
1-22 

1-22 
1-23. 
1-23. 
1-22 
1-23 


1-22 
1-29 
1-29. 
1-22 
1-22 

1-22 
1-22 
1-22 
1-22 
1-29 

1-23. 
1-22 
1-22 
1-23 
1-22 

1-22 
1-22 
1-22 
1-23. 
1-23 

1-26. 


1-30 
1-30. 
1-23 
12-29. 
1-23 

1-26. 
1-30 
1-22 

1-30 
1-23 

1-22 
1-29 
1-23 
1-30. 
1-22 

12-29. 
1-23 
1-23 
1-22 
1-23 

1-23 
1-22 
1-23 
1-30 
1-23. 

1-24. 
1-30 
1-24. 
1-23 
1-23 

1-22 
1-23. 
1-23 
1-30. 


2-24 
2-23 
2-23 
3-  5 

3-  5 

3-  6 
3-  4 
3-  4 


3-  6 

3-  5 

3-  5 


3-  5 

2-23 


3-6 
3-24 


2-23 
3-  7 

2-23 


3-  6 
2-23 


1-30 
2-23 


1-30 
2-23 
2-22 


2-22 

1-30 


2-23 
2-23 


2-  2 
2-25 


2-24 
2-23 
3-  6 

3-  7 

3-24 


3-23 
3-  6 
3-24 
3-  5 

3-24 
3-  6 


3-  6 
3-  5 


3-6 
3-24 


3-  5 
2-24 
3-25 
3-  5 
3-  5 


3-  6 
3-  6 

3-  6 


3-  5 
3-  5 


3-24 
3-24 


3-  6 
2-24 
2-24 
3-  6 
2-24 


2-22 
2-24 


2-23 
2-24 
2-25 

2-24 
2-23 
2-23 
2-24 
2-23 

2-23 

2-24 
3-  6 
3-  5 
2-24 


2-25 
2-25 
2-23 

2-24 
2-23 

2-  2 

3-  6 


3-  5 
3-23 
3-25 


4-20 
3-24 
4-20 
3-24 

3-25 
3-24 
4-20 
3-  6 
4-21 

3-25 


3-  5 

3-23 

4-  6 
3.  5 
3-  6 

3-24 
3-23 
3-24 
3-24 
3-24 

4-21 
3-23 
3-23 
3-  6 
3-24 

4-20 
4-2l 
4-20 

3-  6 

4-  3 

4-21 


2-24 
3-  6 
3-  6 

3-24 
2-23 
3-  6 
3-  6 

3-  6 


3-  6 
3-  6 


3-  7 
3-  5 


3-  6 
3-24 


4-21 

4-20 
4-21 

3-24 
4-20 
4-21 
4-21 
3-24 

4-21 
4-21 
4-21 
3-25 
5-13 

4-21 
3-24 
4-  6 
3-25 
4-21 


3-23 
4-20 
4-21 
3-  6 

3-  6 

3-25 

4-21 
4-20 
4-20 
4-20 

4-21 
3-23 
3-23 
3-24 
3-25 

4-21 

4-21 
4.21 
3-24 
4-21 

4-21 


3-  6 
3-24 
3-24 


3-24 
3-24 
3-  6 


3-  6 
3-25 


3-24 
3-24 


4-20 
3-24 
3-23 
4-20 
4-21 

5-13 

4-21 

4-20 
4-21 

4-21 
4-21 
4-21 
5-  2 
4-20 

5-13 
4-21 
5-  2 

3-25 

5-13 

4-21 
3-25 
4-21 
4-21 
5-13 


3-24 
4-21 
4-21 
3-24 
3-24 

4-21 
4-21 
4-21 
4-20 
4-21 

5-13 
4-20 
4-20 
3-25 
4-21 

5-13 
5-13 
4-21 
3-25 
4-21 

5-  1 


3-24 
3-24 
3-24 
3-24 
3-24 

4-21 


3-24 

3-24 
3-29 
3-24 
3-25 
3-25 

3-24 
3-24 
3-29 
3-24 
3-24 

3-2  3 

3-24 


4-20 
3-25 
3-26 


3-24 
4-20 


0-15 
0-15 
1-  2 
0-19 
0-15 

0-15 
0-15 
0-16 
0-15 
0-15 

0-15 
0-15 
0-15 
0-15 
0-15 

0-15 
0-15 
0-15 
0-19 
0-15 

0-15 
1-  2 

0-15 
0-15 
0-15 


0-15 
1-  2 
1-  2 

0-15 
0-15 
0-15 
1-  2 
0-15 

0-15 
0-15 
0-15 
0-15 
0-18 

0-15 
0-15 
0-15 
0-15 
0-15 

10-15 


11-  1 
11-  2 
11-  2 
11-  2 
10-19 

10-15 
11-  2 
11-  2 
10-19 
11-  2 

11-  2 
10-15 
10-15 
10-15 
11-  2 

11-  2 
10-15 
10-15 
11-  2 
10-15 

10-15 
11-  2 
10-15 
11-  2 
10-16 


11-  1 

11-  2 

11-  2 

11-  2 

11-  2 

10-15 
10-15 
10-19 
11-  2 
10-15 

10-2  3 
10-19 
11-  2 
11-  2 
10-19 

10-15 
10-15 
10-19 
11-  2 
11-   2 

10-15 


12-10 
10 
11-  2 
1 


11-  2 
12-10 
12-10 
11-  2 
11-    1 


12-10 
11-    2 


11-    2 
12-10 


12- 
11- 


12-  2 
11-  2 
11-   2 

12-10 
12-10 


11-  2 
11-  2 
11-    2 


11-  2 

11-  2 
11-28 

12-  2 
12-  8 
11-  2 

11-  2 

11-  2 


12-11 
12-11 
12-10 
12-11 
12-   2 

11-  2 
12-11 
12-10 

12-  2 
12-11 

12-10 
12-10 
12-10 
12-12 
12-10 

12-12 
12-11 
12-  2 
12-    2 

12-10 


12-10 
12-10 


12-10 
12-11 


12-10 
12-24 
12-    2 


11-  2 
12-10 
11-    2 


12-  2 
12-10 

12-   2 

12-  2 
12-   2 

12-12 

11-  2 

12-  2 

12-12 
12-10 
12-10 
11-   2 


12-10 
12-   2 

11-  2 
12-12 
12-12 

12-10 

12-  2 
12-   2 


11-    2 
12-10 


12-  2 
12-  2 
12-10 


12-12 
12-12 
12-24 
12-12 
12-23 

11-  2 
12-24 
12-12 
12-23 
12-24 

12-28 
12-11 
12-2^ 
12-12 
12-12 

12-24 

12-10 
12-11 
12-24 

12-23 
12-23 
12-11 
12-12 
12-12 

12-11 
12-10 
12-12 
12-24 
12-11 

12-11 
12-10 
12-24 
12-12 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    409    - 


Tibia  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


TEXAS 
1966 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


£         S 
Q 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20'  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


.ENTSAl 


ALBANY 
A3CfE«  CITY 
;--:-£._  CAM 

selton  Dam 
benbrooh  dam 

SO.IE 
BOYD  3  SE 
BRECAENRIDGt 
BRIDGEPORT 

CAMERON 

Cleburne 
corsicana 

dallas  »b  airport 

dem  so*  dam 

"  SE 

EASTLAND 

FERRIS 

FORT  auRTH  .o  AIRPORT 

FORT  nORTH  ¥I«ERY  BlV 

;*:nes.Ille 

iATES.  . 

&E3R6E- 
£LEN   RCSE 
WX.DTM.AITE 

iSANBuRY 

iiASE.:st    MM 
iREEN.lLLE     ' 
OROESBEC 
MMIL1 

m£H«[ETTa 

"iLLseoso 

mm 

-:  WW 

«C  iiv.t . 

.1    FAA    AP 
XltY 

P»XT'.- 

.»••-.(  :    :  ...    NATION 
■ItIM 

MMM 

■ 

.•TO* 

■ 


-  V.A 

■ 

■ 


8-    1 

a-  2. 


8-    1. 
8-18. 


7-1 
7-3 
7-30 


'-> 


♦  -    I 


I-JO 

l->0 


1-31 
1-31 
1-31 

1-30 
1-30 
1-31 
2-  2 
1-31 

1-31 

1-30 
1-30 
1-31 
1-30 

1-30 
1-30 
1-31 
2-24 
1-30 

1-30 
1-30 
1-31 
1-31 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-31 
1-30 

1-31 
1-31 
1-31 
1-31 

1-31 

1-30 
1-31 
1-30 

1-30 

1-31 
1-30 
1-31 
1-30 
1-31 

1-30 
1-31 
1-30 
1-31 
1-31 

1-31 
1-30 
1-30 
1-31 
1-31 

1-30 
1-31 
1-31 
1-31 
1-31 

1-31 
1-31 
1-31 


1-30 
1-31 

1-31 


I-  10  II 

l->l  13 

l-ll  I* 

l-JI  7 

l-ll  14 

■ 

l-ll  II 


2-24 
2-23 

2-  3 
1-31 
1-31 

2-17 
2-23 
2-25 

3-  6 
2-17 


2-17 
1-31 
1-30 

2-17 
1-30 
2-18 
2-25 
2-17 

1-30 
1-30 
1-31 
2-25 
1-30 

1-30 
3-    6 

2-24 
3-  6 
2-17 

1-31 
2-18 
1-31 
2-18 
2-24 

2-17 
2-  4 
2-25 
2-   2 

1-30 

1-31 
1-30 
2-  3 
2-   2 

1-31 

1-30 
2-  3 
2-23 
2-  3 
2-    3 

2-  4 
2-23 
1-30 
2-24 
2-22 

1-30 
2-24 
2-18 
2-  3 
2-    3 

1-31 
1-31 
2-23 
2-  3 
2-    3 


1-30 
1-30 
2-  3 
l-ll 
I'lO 


14 
I  I 
10 

14 
I   < 

l-ll  7 

l-ll  14 

l->0  17 

l-ll  I* 

l-ll  11 

1-1',     II 

I -I',     1/ 
1-1',     (I 


3-  6 
3-  6 
2-24 

2-  2 
2-24 

3-  7 

2-24 


3-  6 
3-  6 
3-    6 

2-  4 
2-24 

2.24 
2-24 

3-  6 
2-26 
2-24 

2-17 
2-24 

2-  2 

3-  7 
3-    6 


2-24 
3-    7 


2-25 
3-    7 

3-   6 

3-    * 
2-25 


2-17 
2-  4 
2-25 


2-25 
2-25 

2-24 
2-24 
2-17 


2-24 
2-25 


.1 

-/ 

/-      4 


3-24 
3-    6 

3-    6 
2-25 


3-24 
3-24 
3-   6 

3-  6 
3-  7 
3-    7 

2-25 
3-    6 


3-25 
3-    6 


3-  7 
3-    6 

3-  6 
3-  6 
3-    6 


3-25 
3-24 
3-24 
3-  6 
3-24 

3-25 

3-24 
3-25 
3-24 
3-24 

3-24 
3-  7 
3-24 
3-24 


3-24 
3-24 
3-25 


3-24 
3-   7 

3-25 


3-25 
3-25 

3-24 
3-25 
3-24 
3-25 
3-    7 

3-  7 
3-24 
3-25 
3-24 
3-   6 

3-  7 
3-24 
3-24 
3-24 
3-25 


3-24 
3-24 


3-24 
4-  5 
3-24 
3-   7 

3-  7 
3-    7 

3-24 
3-24 
3-24 

3-24 


3-24 
1-26 
3-25 


3-24    29 
3-    8    27 


1-25  12 
»-    T I  24 

1-/4  1/ 

i-/-,  10 

i-    v  II 

1-/4  10 

1-/4  II 


II-    2 
II-    2 

II-    i 
10-20 

10-20 
11-    2 

1  I-    / 


II-    / 
11-/ 


12-1 

12-1 


11-  2 
11-  2 
12-11 
12-24 
12-11 

11-  2 
12-11 
11-  2 
11-  2 
11-    2 

12-12 
12-11 
12-11 
12-11 
12-11 

12-11 
12-11 
12-11 
11-  2 
12-11 

12-11 
12-11 

11-   2 

12-11 

12-11 
11-29 
12-11 
11-  2 
12-11 

12-11 
12-11 
12-11 


12-11 
12-11 
11-  2 
12-11 
12.11 

12-11 
12-11 
12-11 
12-11 
12-11 

12-11 
12-11 
11-  2 
12-11 


1  1- 


12-11 
12-10 


11-  2 
12-12 

12-11 
12-10 
11-  2 
12-11 
12-11 

12-11 
12-11 
12-11 


12-11 
12.11 


1  1.  1 
12.13 
12-12 
12-13 
I  I-    1 

12-11 
12-11 
I/-11 
12-11 

12.1  i 


12-11 
12-11 
12-11 
NONE 
12-11 

12-11 
12-11 
12-11 
12-10 
12-11 

12-13 
12-13 
12-11 
12-11 
12-24 

12-13 

12-13 
12-11 
12-11 
12-11 

12-13 
12-12 

12-11 
12-11 

12-13 
12-11 
12-11 
12-11 
12-11 

12-24 
12-11 
12-24 
12-11 
12-11 

12-11 
12-11 
12-24 
12-11 
12-24 

12-12 
12-13 
12-11 
12-12 
12-24 

12-13 
12-11 
12-10 
12-11 
12-11 

12-11 

12-11 
12-12 
12-11 


12-11 
12-11 
12-11 
12-13 

12-24 
12-24 
12-11 
12-12 
12-11 

12-24 
12-11 
12-13 


12-24 
12-24 

12-24 
12-13 

12-11 

12-11 

UNI, I 
!,'  -1.1 

12-13 
12-24 

12-24 
12-11 
12-14 
12-11 


12-12 
12-24 
12-24 

NONE 
12-24 

12-12 
12-24 
12-13 
12-24 
12-24 

NONE 
NONE 
12-13 
12-24 
12-24 

12-24 
12-24 
12-24 
12-12 
12-24 

12-24 
12-24 

12-24 
12-13 

NONE 
12-12 
12-24 
12-12 
12-13 

NONE 
12-13 

NONE 
12.24 
12.24 

12-13 
12.24 
12-24 
12-24 
NONE 

NONE 
NONE 
12-24 
12-24 
NONE 

12-24 
12-24 
12-11 
12-24 
12.24 

12-24 

12-11 
12-24 
12-24 


12-24 
12-12 
12-24 

NONE 

NONE 
NONE 
12-24 
12-24 
12-24 

12-24 
12-24 
12-24 


NONE 
NONE 

NONE 
NONt 

12-24 

NONt 
NONE 
NONt 
NONt 

NONE 
NONt 

1  2-24 
NONt 

12-24 


328 

311 

328 

311 

327 

295 

317 

272 

314 

242 

316 

311 

316 

312 

316 

271 

328 

279 

1.  H 

311 

«l  1 

,n', 

lid 

312 

315 

,.,,,, 

11', 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


TEXAS 
1966 


Number  of  days 

Last  spring  minimum  ol 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

£ 

s 

S 

5 

fc 
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below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 
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below 
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© 
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© 
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o 

o 

© 

■a 

o 
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A 

0 

© 
01 

© 

© 

£ 

g 

d 
E 

© 

d 

e 

© 

d 
E 

© 

E 

1  B< 

1     a 

© 

d 

E 

© 

d 
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© 

d 

E 

© 

a 
E 

© 
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FRANkSTON  3  «Nw 

10* 

7-21 

12 

1-30. 

1-30 

12 

1-31 

18 

3-  7 

23 

3-  7 

23 

3-26  30 

10-20 

31 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

208 

GILMER  2  w 

101 

7-21. 

9 

1-31. 

1-31 

9 

2-17 

20 

3-  8 

23 

3-25 

28 

3-26 

32 

10-20 

32 

11-  2 

28 

11-  3 

22 

12-11 

20 

12-24 

13 

327 

297 

240 

222 

208 

GLADEWATER 

99 

7-21. 

10 

1-30 

1-31 

11 

2-  3 

20 

2-  5 

2* 

3-  8 

26 

3-25 

32 

11-  2 

29 

11-  3 

25 

12-11 

22 

12-13 

19 

NONE 

313 

309 

240 

222 

GROVETON 

101 

7-31 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

10-20 

31 

11-  2 

26 

12-13 

20 

12-13 

20 

NONE 

. 

. 

. 

. 

HEMPSTEAD 

99 

8-  2. 

13 

1-30 

1-31 

16 

1-31 

16 

2-  * 

24 

2-25 

27 

3-  6 

30 

11-  2 

32 

12-11 

25 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

311 

289 

2*1 

HENDERSON 

100 

7-17. 

10 

1-30 

1-31 

11 

1-31 

11 

2-17 

24 

3-  7 

26 

3-25 

32 

11-  2 

29 

11-  3 

25 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-24 

15 

327 

314 

297 

241 

222 

HUNTSVILLE 

102 

7-3U 

13 

1-30 

1-31 

14 

1-31 

1* 

2-  2 

24 

2-  4 

26 

3-  6 

32 

11-  2 

30 

12-11 

24 

12-11 

24 

12-24 

20 

NONE 

327 

312 

310 

241 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

100 

7-21. 

13 

1-31. 

1-31 

13 

1-31 

13 

1-31 

13 

2-26 

28 

3-25 

32 

11-  2 

30 

12-11 

24 

12-11 

24 

12-24 

20 

NONE 

327 

31* 

268 

222 

JACKSONVILLE 

99 

7-19. 

13 

1-29 

1-30 

15 

1-31 

17 

1-31 

17 

2-17 

28 

3-  8 

31 

11-  2 

29 

12-  3 

26 

12-12 

22 

12-25 

20 

NONE 

326 

315 

269 

239 

JASPER  3  Sw 

99 

7-21. 

12 

1-30 

1-30 

12 

2-25 

19 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

4-  6 

32 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

12-14 

16 

NONE 

292 

242 

242 

211 

KARNACK 

100 

7-21. 

12 

1-30 

1-30 

12 

2-  3 

19 

3-  7 

23 

3-25 

28 

4-  5 

32 

11-  2 

31 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

12-24 

16 

NONE 

324 

241 

223 

211 

KIRBYVILLE  FuR  SERVICE 

100 

7-16 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

15 

2-  4 

24 

3-  7 

26 

3-  9 

31 

11-  2 

31 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

12-14 

20 

NONE 

316 

272 

241 

238 

LIVINGSTON  2  NNE 

100 

7-31. 

1* 

1-31. 

1-31 

1* 

2-  5 

20 

3-  B 

23 

3-  8 

23 

3-25 

31 

11-  2 

31 

11-  3 

25 

11-  4 

24 

12-12 

20 

NONE 

310 

241 

2*0 

222 

LONGvIEw 

102 

7-20. 

11 

1-30 

1-30 

11 

2-  3 

20 

2-25 

24 

3-  7 

25 

3-25 

31 

11-  2 

30 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

12-13 

20 

NONE 

313 

251 

2*1 

222 

LOVELADY 

100 

8-  1. 

10 

1-30 

1-31 

1* 

1-31 

1* 

2.  2 

24 

3-  8 

28 

3-  8 

28 

11-  2 

29 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

12-14 

20 

NONE 

317 

274 

240 

239 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

101 

7-19 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

15 

2-  4 

23 

3-  6 

28 

3-  7 

29 

11-  2 

29 

11-  3 

26 

12-11 

2* 

12-13 

18 

NONE 

317 

310 

242 

240 

MADISONVILLE 

102 

7-31. 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

15 

2-  * 

24 

2-25 

28 

3-  7 

31 

11-  2 

31 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

12-13 

20 

NONE 

317 

272 

251 

240 

MARSHALL 

99 

7-20. 

10 

1-30 

1-31 

11 

2-  5 

20 

3-  7 

24 

3-  8 

25 

4-  5 

32 

11-  2 

31 

11-  3 

ZZ 

11-  3 

22 

12-13 

20 

NONE 

311 

241 

240 

2U 

MINEOLA  NO  2 

101 

7-15 

9 

1-30 

1-31 

12 

2-25 

20 

3-  8 

23 

3-24 

28 

4-  6 

32 

- 

- 

_ 

- 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

MINEOLA  6  ENE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-16 

32 

10-21 

28 

11.  3 

2  0 

11-  3 

20 

12-12 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  PLEASANT 

101 

7-16 

8 

1-31. 

1-31 

8 

2-25 

20 

3-  8 

22 

3-25 

2e 

4-  5 

30 

10-20 

31 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

12-11 

19 

12-13 

16 

316 

289 

24Q 

223 

198 

MOUNT  VERNON 

101 

7-16 

- 

■ 

« 

— 

— 

- 

11-  2 

23 

11-  2 

23 

11-  2 

23 

12-11 

18 

12.24 

12 

— 

— 

- 

. 

— 

NACOGDOCHES 

102 

7-21 

13 

1-31 

1-31 

13 

1-31 

13 

2-  5 

24 

3-  7 

26 

3-25 

32 

11-  2 

31 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

12-13 

20 

NONE 

316 

271 

241 

222 

NEKTON 

- 

13 

1-30 

1-30 

13 

. 

3-  7 

24 

3-  8 

27 

3-25 

30 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

PALESTINE 

103 

7-17 

9 

1-30 

1-31 

10 

1-31 

10 

2-  3 

ZZ 

3.  6 

28 

3-  7 

30 

11-  2 

27 

11-  2 

27 

12-11 

21 

12-24 

14 

12.24 

14 

327 

327 

311 

241 

240 

PINELAND 

100 

7-21. 

1* 

1-30 

1-31 

15 

2-  * 

20 

3-  6 

24 

3-24 

28 

4-  6 

32 

11-  2 

28 

11-  2 

26 

11-  3 

23 

12-14 

19 

NONE 

313 

242 

223 

210 

ROCKLAND  1  N 

100 

7-20 

12 

1-30 

1-30 

12 

2-  * 

19 

3-  7 

ZZ 

3-24 

28 

4-  6 

32 

11-  2 

28 

11-  2 

2e 

11-  3 

23 

12-13 

18 

NONE 

312 

241 

223 

210 

RUSK 

100 

7-31. 

9 

1-30 

1-30 

9 

1-30 

9 

2-  3 

23 

2-24 

28 

3-  6 

32 

11-  2 

26 

11-  2 

26 

12-11 

21 

12-24 

16 

12.24 

16 

326 

328 

311 

251 

241 

SIMMS  2  NNW 

100 

7-20. 

7 

1-30 

1-30 

7 

2-  * 

19 

3-  7 

23 

3-2  5 

27 

4-  6 

32 

10-20 

31 

11-  2 

23 

11-  2 

23 

12-11 

19 

12.24 

13 

326 

310 

240 

222 

197 

SPURGER  DAM  d 

101 

7-25 

16 

1-30 

1-30 

16 

1-31 

17 

2-  3 

23 

3-  7 

27 

3-  9 

30 

11-  2 

31 

11-  3 

25 

12-13 

2* 

NONE 

NONE 

313 

241 

238 

SULPHUR  SPRINGS 

100 

8-  1. 

7 

1-31. 

1-31 

7 

2-19 

20 

2-25 

23 

3-  8 

25 

3-25 

30 

10-20 

31 

11-  2 

26 

11-  3 

24 

12-11 

20 

12-24 

14 

327 

295 

251 

239 

209 

TEXARKANA  DAM 

102 

7-21 

8 

1-30 

1-31 

9 

2-  3 

19 

3-  7 

2* 

3-25 

28 

3-26 

29 

11-  2 

31 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

12-24 

19 

NONE 

324 

241 

223 

221 

TYLER  5  NE 

100 

7-21. 

9 

1-30 

1-31 

13 

2-  * 

20 

3-  7 

22 

3-25 

28 

4-  5 

31 

10-20 

30 

11-  2 

26 

11-  3 

23 

12-13 

18 

12-24 

15 

327 

312 

241 

222 

198 

WARREN 

100 

7-20 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

15 

3-  7 

2* 

3-  7 

24 

3-25 

32 

11-  2 

30 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

12-13 

19 

NONE 

317 

241 

241 

222 

WILLS  POINT 

10* 

7-16 

10 

1-30. 

1-31 

11 

1-31 

11 

2-25 

2* 

3-  6 

25 

3-24 

31 

11-  2 

20 

11-  2 

26 

12-11 

18 

12-11 

18 

12.24 

14 

327 

314 

289 

241 

223 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

98 

8-  1 

11 

12-24 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-  6 

23 

3-23 

27 

3-24 

31 

10-19 

32 

11-  2 

25 

11-28 

22 

12-10 

13 

12.10 

13 

260 

280 

267 

224 

209 

BAKERSFIELD 

10* 

8-  2 

13 

2-23 

2-23 

13 

3-  5 

18 

3-  5 

IB 

3-  5 

18 

3-  6 

31 

11-  2 

26 

11-  2 

2  6 

12-10 

24 

12-12 

20 

12-13 

15 

293 

282 

280 

242 

241 

BALMORHEA 

106 

8-  2 

16 

12-29. 

2-2* 

16 

3-  5 

18 

3-  5 

18 

3-  6 

28 

3-23 

32 

10-15 

32 

11-28 

26 

12.10 

20 

12-10 

20 

12-29 

16 

306 

280 

260 

267 

206 

CANDELARIA 

110 

7-22 

15 

1-27 

1-27 

15 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

4-  6 

32 

11-  2 

29 

11-28 

26 

12-10 

ZZ 

12-11 

20 

NONE 

281 

280 

266 

210 

CHISOS  BASIN 

93 

8-  1 

17 

2-22 

NONE 

2-23 

18 

2-24 

22 

3-23 

27 

3-23 

27 

11-  2 

30 

12-10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

289 

262 

224 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

105 

6-  1 

5 

12-29 

3-  5 

13 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

4-  6 

27 

4-  6 

27 

10-20 

28 

10-20 

28 

11-  2 

2  0 

11-  2 

20 

12.10 

12 

280 

241 

241 

197 

197 

CRANE 

102 

7-23. 

10 

1-22 

2-2* 

14 

3-  5 

17 

3-  5 

17 

3-  6 

26 

3-  6 

26 

11-  1 

26 

11-  1 

26 

12-  2 

24 

12-10 

16 

12.10 

16 

289 

260 

272 

240 

240_ 

DRYDEN 

103 

8-  2 

17 

12-2* 

— 

— 

— 

— 

- 

11-  2 

27 

11-  2 

27 

12-11 

20 

12-11 

20 

NONE 

— 

— 

— 

— 

— 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

102 

7-  * 

1* 

12-29 

NONE 

2-17 

18 

2-24 

23 

3-  5 

25 

3-  6 

32 

11-  2 

31 

11-27 

27 

12-10 

20 

12-10 

20 

12-20 

16 

296 

289 

267 

241 

FABENS 

101 

7-  5 

10 

12-29 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  6 

25 

3-23 

31 

10.18 

32 

11-  2 

24 

11-  2 

24 

12.10 

17 

12-13 

1* 

263 

280 

242 

241 

209 

FORT  HANCOCK 

105 

7-25 

9 

12-29 

_ 

_ 

_ 

m 

_ 

10-16 

30 

11-  2 

24 

11-  2 

24 

11-26 

20 

12-11 

14 

. 

. 

. 

. 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

10* 

7-  * 

12 

12-2* 

2-23 

16 

2-2* 

18 

2-25 

21 

3-  5 

26 

3-  6 

32 

11-  2 

2  6 

11-  2 

26 

12-10 

21 

12-12 

14 

12-12 

14 

292 

291 

288 

242 

241 

GRANDFALLS  3  SSE 

106 

8-  2 

11 

12-25 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-  7 

30 

11-  1 

32 

11-  2 

25 

12-10 

20 

12-10 

20 

12-12 

13 

261 

279 

279 

241 

239 

KENT 

102 

8-  2 

9 

12-30. 

3-  5 

1* 

3-  5 

1* 

3-  6 

21 

3-  6 

21 

3-23 

30 

11-  3 

3  1 

11-29 

2  5 

12-  4 

21 

12-10 

20 

12-24 

15 

29* 

280 

273 

268 

225 

la  tuna  i  s 

105 

7-  5 

1* 

12-29 

NONE 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

11-  2 

3U 

11-28 

26 

12-10 

21 

12-11 

20 

12-29 

14 

280 

279 

267 

241 

MARATHON 

101 

8-  1 

6 

12-2* 

3-  5 

10 

3-  5 

10 

3-  6 

21 

4-  6 

27 

4-  6 

27 

10-18 

30 

10-20 

2  6 

11-  2 

19 

11-  2 

19 

12-10 

12 

280 

242 

241 

197 

195 

MARFA  NO  2 

97 

8-  1 

10 

12-2*. 

3-  5 

10 

3-  5 

10 

3-  6 

2* 

3-2  3 

28 

4-  6 

29 

10-18 

30 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

11-  2 

18 

12-10 

14 

260 

242 

241 

224 

195 

MENTONE 

- 

. 

3-  5 

12 

3-  5 

12 

3-  5 

12 

3-  6 

28 

3-  6 

28 

10-19 

3  0 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

• 

. 

227 

MONAHANS 

103 

8-  1. 

10 

1-22 

2-2* 

16 

3-  5 

18 

3-  5 

18 

3-  5 

18 

3-23 

32 

11-  2 

2  6 

11-  2 

2  6 

12-10 

ZZ 

12-12 

16 

12.13 

16 

292 

282 

280 

242 

224 

MOUNT  LOCKE 

91 

6-16. 

11 

12-23 

2-23 

1* 

3-23 

17 

3-23 

17 

3-24 

27 

3-24 

27 

10-15 

32 

11-  1 

26 

12-  9 

24 

12-10 

13 

12.10 

13 

290 

262 

261 

222 

205 

PANTHER  JUNCTION 

101 

8-  1 

17 

2-12 

NONE 

2-12 

17 

2-23 

22 

2-24 

25 

3-23 

30 

11-  2 

3^ 

12-10 

26 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

292 

289 

224 

PECOS 

110 

8-  2 

12 

12-29 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  8 

28 

3-23 

32 

11-  2 

2  6 

11-  2 

2  6 

11-28 

24 

12-10 

19 

12.12 

15 

282 

260 

268 

239 

224 

PENWELL 

10* 

8-  1 

3 

1-22 

2-23 

12 

2-2* 

20 

3-  5 

22 

3-  5 

ZZ 

3-23 

30 

11-  2 

30 

12-  3 

27 

12-10 

21 

12-23 

18 

12.24 

13 

304 

302 

280 

273 

224 

PRESIDIO 

no 

8-  1. 

21 

1-27 

NONE 

NONE 

3-  5 

ZZ 

3-  5 

ZZ 

3-  5 

22 

11-  2 

31 

12-10 

26 

12-12 

24 

12-13 

20 

NONE 

262 

280 

242 

RED  BLUFF  DAM 

107 

8-  1 

11 

12-2* 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  6 

25 

3-  8 

31 

11-  2 

2  6 

11-  2 

2o 

11-28 

24 

12-10 

17 

12.12 

16 

282 

280 

268 

241 

239 

SALT  FLAT  10  ENE 

103 

8-  1 

12 

3-  5. 

3-  5 

12 

3-  5 

12 

3-  6 

22 

3-  6 

22 

3-22 

31 

10-20 

3u 

10-25 

28 

11-27 

22 

12-10 

18 

12-11 

15 

281 

280 

266 

233 

212 

SANDERSON 

106 

5-23 

1* 

12-28 

NONE 

3-  * 

20 

3-  4 

20 

3-  5 

26 

3-  6 

32 

11-  2 

29 

11-28 

26 

12-10 

20 

12-10 

20 

12-11 

16 

281 

281 

268 

241 

SHEFFIELD 

102 

8-  1 

9 

12-12. 

2-23 

9 

3-  5 

17 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

11-  2 

22 

11-  2 

ZZ 

11-  2 

22 

12-11 

18 

12-12 

9 

292 

281 

2*1 

241 

241 

SIERRA  BLANCA 

99 

8-  1 

10 

12-29. 

3-  5 

1* 

3-  5 

1* 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

3-2  3 

30 

10-20 

32 

11-  2 

25 

11-28 

18 

11-28 

18 

12-10 

15 

280 

268 

267 

241 

211 

VAN  HORN 

10* 

8-  1. 

12 

2-18. 

3-  5 

1* 

3-  5 

1* 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-23 

30 

11-  2 

27 

11-  2 

27 

11-28 

24 

12-10 

20 

12-13 

16 

283 

260 

268 

242 

224 

WINK  FAA  AIKpORT 

105 

8-  1 

7 

12-2* 

3-  5 

14 

3-  5 

11 

3-  5 

14 

3-  6 

28 

3-23 

31 

11-  2 

25 

11-  2 

25 

11-28 

23 

12-10 

19 

12-12 

12 

262 

280 

268 

241 

224 

YSLETA 

10* 

8-  2. 

10 

12-29 

2-17 

12 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

4-  6 

32 

10-18 

32 

11-  2 

23 

11-  2 

23 

12-10 

16 

12-10 

16 

296 

260 

242 

242 

195 

EDWARDS  PLATEAU     Oo 

AMISTAD  DAM 

10* 

8-  2 

20 

12-11 

NONE 

NONE 

1-31 

23 

2-24 

28 

3-  5 

31 

12-10 

2  4 

12-10 

24 

12-10 

24 

12-11 

20 

NONE 

313 

289 

260 

BIG  LAKE  NO  2 

10* 

8-  2. 

11 

12-2* 

2-2* 

l- 

3-  5 

18 

3-  5 

18 

3-  6 

27 

3-  7 

31 

11-  2 

2  1 

11-  2 

21 

11-  2 

21 

12-12 

13 

12-12 

13 

291 

282 

242 

241 

240 

BLANCO 

103 

8-  1 

13 

1-31. 

1-31 

13 

2-  * 

20 

3-  6 

23 

3-  7 

25 

3-25 

30 

10-20 

32 

11-29 

26 

12-12 

19 

12-12 

19 

12-29 

16 

332 

311 

281 

267 

209 

BOERNE 

100 

7-31 

13 

1-30 

1-30 

13 

2-  3 

19 

3-  6 

21 

3-  6 

21 

3-25 

30 

10-20 

31 

11-28 

2  6 

12-11 

22 

12-12 

17 

12-13 

15 

317 

312 

280 

267 

209 

BRACKETTvILLt 

10* 

5-19 

17 

12-12 

NONE 

NONE 

1-31 

24 

1-31 

24 

3-  5 

32 

11-  2 

30 

12-11 

22 

12-11 

ZZ 

12-12 

17 

NONE 

314 

314 

242 

BRADY 

103 

8-  2 

9 

1-30. 

2-25 

16 

2-25 

16 

3-  7 

24 

3-  7 

24 

3-25 

3C 

11-  2 

;v 

11-  3 

26 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-24 

11 

302 

289 

279 

241 

222 

BURNET 

100 

7-31 

11 

1-23 

1-30 

12 

2-  * 

19 

3-  6 

24 

3-24 

28 

3-24 

26 

10-20 

3o 

11-28 

2e 

11-29 

24 

12-11 

18 

12-12 

16 

316 

310 

268 

249 

210 

CAMP  WOOD 

lo* 

8-  1. 

11 

1-23 

1-23 

11 

1-30 

17 

3-  5 

22 

3-  6 

25 

3-  6 

25 

11-  2 

29 

11-  3 

26 

12-11 

2  0 

12-11 

20 

NONE 

315 

281 

242 

241 

CARTA  VALLEY 

101 

8-  5. 

9 

12-12 

NONE 

3-  5 

20 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

11-  2 

23 

11-  2 

23 

11.  2 

23 

12-11 

17 

12-12 

9 

281 

2*1 

241 

241 

COPE  RANCH 

102 

8-  2. 

a 

2-23. 

3-  5 

16 

3-  6 

18 

3-  6 

16 

3-24 

27 

3-25 

32 

11-  2 

2  0 

11-  2 

20 

11-  2 

2  0 

11-  2 

20 

12-12 

11 

282 

241 

2*1 

223 

222 

DEL  RIO  WB  AP 

103 

8-  1. 

23 

12-13. 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

2-23 

27 

3-  5 

31 

12-10 

31 

12-n 

2- 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

315 

291 

28o 

EDEN  1 

105 

7-22. 

8 

12-29 

2-2* 

15 

2-24 

15 

3-  6 

23 

3-24 

25 

3-24 

25 

10-16 

32 

11-  2 

20 

11-  2 

2  0 

11-  2 

20 

12-11 

16 

290 

251 

2*1 

223 

206 

ELDORADO  11  WW 

102 

5-23. 

. 

2-2* 

13 

3-  5 

19 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

3-23 

29 

11-  2 

26 

11-  2 

25 

12-10 

16 

12-10 

18 

12-11 

15 

290 

280 

279 

2*1 

224 

FREDERICKSBURG 

102 

8-  2. 

13 

1-30 

1-30 

13 

1-30 

13 

3-  6 

21 

3-  6 

21 

3-24 

31 

11-  2 

30 

11-29 

26 

12-11 

23 

12-12 

17 

12-13 

15 

317 

316 

280 

268 

223 

JOHNSON  CITY 

102 

8-  3. 

11 

12-13 

1-30 

1* 

2-  4 

19 

3-  6 

24 

3-24 

28 

3-24 

28 

10-20 

26 

10-20 

2e 

11-29 

ZZ 

12-11 

15 

12-11 

15 

315 

310 

268 

210 

210 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

103 

5-23. 

10 

12-2*. 

2-2* 

1* 

3-  6 

19 

3-  6 

19 

3-24 

28 

3-24 

28 

10-20 

29 

11-  2 

25 

11-28 

2  2 

11-29 

20 

12-11 

15 

290 

268 

267 

223 

210 

JUNO 

105 

8-  3. 

10 

12-12 

NONE 

3-  6 

20 

3-  6 

2  0 

3-  7 

25 

3-  7 

25 

11-  2 

25 

11-  2 

25 

11-26 

2  4 

12-11 

17 

12-12 

10 

260 

267 

2*0 

240 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    411    - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


TEXAS 
1966 


i                                                                            = 

Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20'  or 

16°  or 

15 

* 

* 

t 

t 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

O 

0 

0 

■5 

£ 

s 

A 

i 

1 

« 

D. 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

1  d 

d 

A 

s 

© 

1 

2 

© 

E 

9 

£ 

© 

S 

£ 

E 

£       S 

© 

E 

o 

E 

© 

E 

1      1  B 

© 

E 

0 

° 

° 

0 

° 

To 
Q 

3 

a 

To        © 

a      H 

To        © 
Q       s- 

To 

a     £ 

To 

a 

s^ 

To 

a 

0, 

To 
Q 

8 

Q        £ 

To 
Q 

£ 

CO 

o 

•& 

s 

s 

KERRVIU.E 

ICO 

8-    6. 

10 

12-29. 

1-31 

15 

3-   6 

18 

3-    6 

18 

3-   6 

18 

4-    6 

29 

10-20 

28 

10-20 

2b 

11-   2 

24 

11-29 

19 

12-12 

12 

315 

268 

2*1 

22b 

197 

LAMPASAS 

103 

8-    1 

12 

1-30 

1-31 

1» 

2-   5 

20 

3-   7 

2* 

3-2* 

28 

3-25 

29     1 1-    2 

29 

11-    3 

2  b 

12-11 

19 

12-11 

19 

12-14 

16 

317 

309 

279 

22- 

222 

LAKGTRY    NC    2 

104 

8-    2 

18 

12-12 

NONE 

- 

- 

2-2* 

26 

2-24 

26  j  11-28 

31 

12-11 

2  5 

12-12 

18 

12-12 

18 

NONE 

- 

- 

290 

277 

LEAKEY    NO    2 

ICO 

a-  2* 

11 

12-13 

1-30 

13 

3-   6 

20 

3-   6 

20 

3-   6 

20 

*-    6 

31    10-20 

26 

10-20 

2b 

11-28 

20 

11-28 

2  0 

12-11 

16 

315 

267 

267 

22c 

197 

LLANO 

ION 

8-    2. 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-31 

17 

2-25 

23 

3-   7 

28 

3-25 

29 

11-   2 

29 

11-29 

25 

12-11 

20 

12-11 

2  0 

NONE 

31* 

289 

267 

222 

XASON 

104 

8-   2. 

12 

12-29. 

2-24 

16 

2-25 

20 

3-   6 

22 

3-2* 

25 

*-    6 

31 

10-20 

29 

11-    2 

2  5 

11-    3 

22 

12-11 

13 

12-11 

13 

290 

289 

2*2 

223 

197 

NC    CANEY 

103 

8-    1. 

12 

1-22 

1-23 

16 

3-   5 

19 

3-   5 

19 

3-    5 

19 

3-    6 

31 

11-   2 

30 

12-    3 

28 

12-12 

2  0 

12-12 

2o 

12-23 

13 

334 

282 

282 

273 

2*1 

MEDINA 

• 

11 

12-29. 

1-31 

15 

3-   6 

20 

3-   6 

20 

3-   6 

20 

*-    6 

32 

10-20 

30 

11-   2 

25 

11-    3 

2  3 

11-29 

20 

12-1  1 

15 

314 

268 

2*2 

24] 

197 

NENARO 

102 

8-   2. 

8 

12-29. 

3-   6 

16 

3-   6 

16 

3-   6 

16 

3-2* 

25 

3-24 

25 

10-20 

27 

10-20 

27 

11-   2 

2  1 

11-26 

2  0 

12-11 

1* 

2  8  0 

267 

2*1 

2  10 

210 

MERTZON 

107 

5-22 

9 

12-12 

- 

- 

- 

- 

- 

11-   2 

20 

11-   2 

2b 

11-   2 

20 

11-   2 

20 

12-11 

16 

* 

- 

- 

- 

- 

OZONA 

104 

8-   2* 

10 

2-23 

2-24 

12 

2-24 

12 

3-   6 

23 

3-   6 

23 

3-   6 

23 

11-   2 

24 

11-   2 

2". 

11-   2 

24 

12-11 

13 

12-11 

13 

290 

290 

2*1 

2*1 

2*1 

PAINT   ROCK 

105 

8-    !♦ 

9 

12-29 

2-24 

16 

3-    6 

20 

3-   6 

20 

3-24 

27 

3-24 

27 

11-   2 

2- 

11-    2 

2". 

11-   2 

24 

12-11 

19 

12-12 

12 

291 

280 

2*1 

223 

223 

PANDALE 

106 

8-   2 

1* 

12-13. 

NONE 

1-30 

19 

3-   5 

22 

3-   6 

26 

3-   6 

26 

11-    2 

2b 

11-   2 

26 

12-11 

lb 

12-11 

18 

12-12 

14 

315 

281 

2*1 

2*1 

PRAOE   Ranch 

ICO 

8-    * 

10 

12-13 

1-30 

15 

3-   6 

17 

3-   6 

17 

3-   6 

17 

4-    6 

31 

10-20 

28 

10-20 

2b 

11-   2 

23 

12-11 

13 

12-11 

13 

315 

260 

2*1 

22b 

197 

MWIS 

103 

7-22 

10 

12-2*. 

1-29 

13 

3-    5 

18 

3-   5 

18 

3-    6 

27 

3-23 

32 

11-   2 

27 

11-   2 

27 

12-10 

22 

12-12 

15 

12-12 

15 

317 

262 

280 

241 

22* 

ROBERT   LEE 

ION 

5-23 

10 

12-28. 

2-24 

1* 

2-25 

18 

3-   6 

2* 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-   2 

25 

11-   2 

25 

12-10 

22 

12-11 

2  0 

12-12 

I'- 

291 

289 

279 

222 

222 

ROCKSPRlNGS 

101 

7-31 

11 

12-2* 

1-30 

15 

2-2* 

20 

3-    5 

22 

3-    5 

22 

3-25 

30 

11-28 

30 

- 

- 

12-11 

20 

12-2* 

ll 

32b 

290 

- 

- 

2*8 

SAN    ANGEL0  cam 

1C3 

5-23 

12 

12-25. 

2-24 

13 

2-24 

13 

3-   6 

23 

3-   8 

28 

3-2* 

29 

11-   2 

25 

11-   2 

25 

12-10 

23 

12-12 

15 

12-12 

15 

291 

291 

279 

239 

223 

SAN    ANGElO    »a    AIRPORT 

104 

8-    1. 

10 

12-29 

2-24 

14 

2-2* 

1* 

3-   6 

22 

3-24 

26 

3-2* 

26 

11-   2 

22 

11-   2 

2  2 

11-    2 

2  2 

12-11 

19 

12-12 

11 

291 

290 

2*1 

223 

223 

SAN    SABA 

103 

8-    2. 

12 

1-30. 

1-30 

12 

2-24 

19 

3-   6 

21 

3-24 

2  6 

3-2* 

26 

10-20 

It 

11-   2 

26 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-13 

15 

317 

290 

280 

2^3 

210 

=  :■.:=» 

100 

8-    2. 

10 

12-13. 

3-   5 

13 

3-   6 

20 

3-   6 

20 

3-    6 

20 

3-1* 

31 

10-25 

32 

11-   2 

2  3 

11-   2 

23 

12-11 

15 

12-11 

15 

t81 

260 

2*1 

241 

225 

STERLING   CITy 

:C3 

5-2* 

5 

12-29. 

3-    6 

16 

3-    6 

16 

3-24 

22 

3-24 

22 

3-25 

30 

10-20 

31 

11-   2 

19 

11-    2 

19 

11-    2 

19 

12-12 

9 

281 

2*1 

223 

223 

20; 

JVALOE 

105 

8-   2 

19 

12-12. 

NONE 

1-31 

20 

2-    2 

24 

3-    6 

27 

3-   6 

27 

11-   2 

31 

11-29 

2b 

12-11 

19 

12-11 

19 

NONE 

31* 

312 

266 

2*1 

•ATER    VALLEY 

103 

5-23 

8 

12-29. 

3-    6 

16 

3-   6 

16 

3-    6 

16 

3-2* 

25 

3-25 

32 

10-20 

31 

11-   2 

21 

11-   2 

21 

12-11 

la 

12-12 

9 

281 

260 

2*1 

223 

209 

SOUTH    CENTRAL                07 

Austin  >b  airport 

101 

7-31 

1* 

1-30 

1-30 

1* 

1-30 

1* 

1-30 

14 

2-23 

28 

3-   6 

31 

11-   2 

31 

12-11 

2  6 

12-2* 

21 

NONE 

NONE 

328 

291 

2*1 

a-st.ell  »l  refuge 

97 

8-   8 

23 

12-12. 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

2-   * 

28 

2-22 

32 

11-   2 

2  9 

12-12 

23 

12-12 

23 

NONE 

NONE 

316 

311 

253 

BEEvILLE    5     .c 

103 

8-18 

18 

1-30 

NONE 

1-31 

20 

1-31 

20 

1-31 

20 

3-   6 

32 

11-   2 

3c 

12-11 

2a 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

315 

31* 

2*1 

BREMMAM 

102 

8-    2 

16 

1-31. 

1-31 

16 

1-31 

It 

2-    3 

2- 

2-    * 

26 

2-26 

32 

11-   2 

32 

12-11 

2  5 

12-2* 

22 

NONE 

NONE 

324 

310 

2*9 

Canyon  dam 

1U0 

8-    1. 

1* 

1-30 

1-31 

15 

1-31 

15 

1-31 

15 

2-2* 

27 

3-   6 

32 

11-    2 

32 

12-11 

25 

12-29 

22 

NONE 

NONE 

332 

290 

2*1 

Chapman  ranch 

96 

7-31 

25 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

25 

3-   6 

30 

11-   2 

32 

12-12 

2b 

none 

NONE 

NONE 

316 

2*1 

COLUMBUS 

91 

8-19. 

16 

1-30 

1-30 

16 

1-31 

17 

1-31 

17 

2-    4 

27 

3-   7 

32 

11-    3 

31 

12-11 

26 

12-13 

22 

NONE 

NONE 

316 

310 

2*1 

CORPUS  CHRIST  I 

95 

7-31 

26 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

1-30 

26 

12-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

CORPUS  Christ  I   as  AP 

99 

8-17 

26 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

3-    5 

32 

12-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

CUERO   }   E 

101 

8-18. 

18 

1-30 

NONE 

1-31 

20 

1-31 

20 

3-   6 

26 

3-   6 

28 

11-    3 

2  9 

11-29 

2b 

12-12 

23 

12-13 

20 

NONE 

316 

315 

268 

2*2 

Elgin 

102 

8-    1. 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

15 

2-   2 

23 

2.23 

27 

3.   6 

30 

11-    2 

31 

12-11 

2  5 

12-12 

2  3 

12-24 

20 

NONE 

328 

313 

291 

2*1 

FLATONIA 

100 

8-18* 

16 

1-30 

1-30 

16 

1-30 

16 

1-30 

16 

3-   5 

2  6 

3-   7 

31 

12-11 

12-11 

22 

12-11 

22 

NONE 

NONE 

315 

281 

279 

FlOBESvIllE 

102 

e-  u 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

15 

2-   4 

22 

3-    6 

25 

3-   6 

25 

11-   2 

11 

11-   3 

27 

12-11 

24 

12-12 

19 

NONE 

316 

310 

2-2 

2*1 

GOLIAD 

10* 

8-    *• 

20 

1-30 

NONE 

1-30 

CO 

1-30 

20 

2-    4 

26 

3-    5 

32 

11-28 

). 

12-11 

27 

12-13 

21 

NONE 

NONE 

317 

310 

268 

GONZALES 

101 

8-    1. 

la 

1-30 

NONE 

1-31 

2  0 

1-31 

20 

2-    5 

28 

3-   6 

29 

11-    3 

27 

11-   3 

27 

12-11 

23 

12-13 

20 

NONE 

316 

31* 

271 

2*2 

"AllETTsvIllE 

102 

8-17 

17 

1-30 

NONE 

1-30 

17 

1-30 

17 

3-    6 

28 

3-    7 

32 

11-    3 

29 

11-29 

28 

12-12 

23 

NONE 

NONE 

316 

266 

2*1 

-coo 

10". 

8-   2. 

17 

1-30 

NONE 

1-31 

IB 

1-31 

18 

3-   6 

2  7 

3-    7 

29 

11-    3 

30 

12-11 

2  0 

12-11 

2U 

12-11 

20 

NONE 

31* 

31* 

280 

2*1 

«E-.e„' 

102 

8-    1 

19 

12-13. 

NONE 

1-30 

19 

2-   4 

2* 

3-    6 

27 

3-    6 

27 

11-   2 

30 

11-29 

2  6 

12-12 

19 

12-12 

19 

NONE 

316 

311 

266 

241 

AINGSYILlE 

100 

9-30 

25 

12-13* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

25 

3-    5 

32 

11-   2 

32 

12-12 

2  5 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

2*2 

la  grange 

99 

7-29 

17 

1-30 

NONE 

1-30 

17 

1-30 

17 

3-   6 

28 

3-    7 

29 

11-    3 

31 

11-29 

26 

12-12 

2* 

NONE 

NONE 

316 

268 

2*1 

.£/:•• 

99 

8-    1. 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

15 

2-   * 

24 

2-23 

21 

3-24 

32 

11-    3 

32 

12-11 

.') 

12-11 

23 

NONE 

NONE 

310 

291 

22* 

LULIna 

100 

8-    2. 

16 

1-30 

1-30 

16 

1-31 

19 

2-   4 

23 

3-   6 

25 

3-    7 

31 

11-    3 

2! 

11-   3 

27 

12-12 

23 

12-13 

IB 

NONE 

316 

311 

2-2 

2*1 

99 

8-11 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

1-31 

25 

3-   8 

32 

11-30 

3  2 

12-11 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

31* 

267 

MTAt  l« 

10* 

8-    1. 

16 

12-12 

NONE 

1-30 

17 

1-30 

17 

3-   6 

28 

3-    6 

28 

11-   2 

27 

11-   2 

27 

12-11 

23 

12-12 

16 

12-12 

16 

316 

315 

2.1 

2*1 

IL3 

105 

8-   2 

17 

1-31. 

NONE 

1-31 

17 

1-31 

1  1 

2-23 

28 

3-    7 

32 

11-    3 

31 

12-11 

27 

12-13 

23 

NONE 

NONE 

316 

291 

2*1 

101 

8-17. 

le 

1-30 

NONE 

1-30 

1H 

1-30 

IS 

2-    * 

28 

3-    6 

31 

. 

_ 

12-11 

23 

NONE 

NONE 

315 

- 

- 

-C<A 

10  1 

e-  i 

14 

1-30 

1-30 

1* 

1-31 

20 

2-   4 

22 

3-   6 

IK 

3-24 

30 

11-    3 

26 

11-    3 

2  6 

12-11 

24 

12-12 

18 

NONE 

315 

310 

2.2 

22* 

•UVCIO 

99 

a-  6 

21 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

2  1 

2-   * 

lb 

3-   6 

30 

11-    2 

29 

11-29 

27 

12-29 

24 

NONE 

NONE 

333 

29B 

2*1 

101 

a-ie 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

2* 

1-31 

28 

1-31 

la 

12-11 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

31* 

•OCX PORT 

92 

7-31 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

2* 

1-30 

24 

2-   * 

31 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

SAS    ANTONIO    ■»    AIRPORT 

99 

8-    6. 

16 

1-30 

1-30 

16 

1-30 

1'. 

3-   6 

24 

3-   6 

24 

3-2* 

32 

11-    2 

31 

11-    3 

26 

12-11 

21 

12-12 

20 

NONE 

316 

280 

242 

223 

9  9 

a-  2. 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

15 

2-   * 

2) 

3-    7 

it. 

3-2* 

32 

12-11 

19 

12-11 

19 

12-11 

19 

12-11 

19 

NONE 

315 

310 

279 

262 

100 

a-  i« 

16 

1-30 

1-30 

1' 

1-30 

1'. 

1-30 

16 

2-    * 

<« 

2-25 

32 

11-    3 

2  8 

11-    3 

28 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

315 

272 

251 

mmuin 

102 

7-30 

17 

1-30 

NONE 

1-30 

17 

1-30 

17 

3-    6 

in 

3-   6 

lb 

11-    3 

29 

12-11 

2  6 

12-12 

23 

NONE 

NONE 

316 

280 

2*2 

UNTO* 

102 

a- 17 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

1-30 

22 

3-   6 

31 

12-11 

27 

12-11 

27 

NONt 

NONE 

NONE 

115 

280 

- 

9  7 

a-  2. 

17 

1-30 

NONE 

1-31 

IB 

1-31 

IB 

2-25 

if. 

3-   8 

31 

11-    3 

2  9 

12-11 

2  5 

12-12 

2* 

NONE 

NONE 

315 

289 

2*0 

■ 

10) 

T-  1  7 

U 

1-30 

1-30 

16 

1-31 

IB 

1-31 

IB 

3-    6 

28 

3-   7 

29 

11-   2 

32 

11-    3 

28 

12-12 

23 

12-13 

19 

NONE 

316 

315 

242 

2*0 

10) 

a-  i 

12 

1-31 

1-31 

12 

1-31 

1/ 

1-31 

12 

2-26 

IK 

• 

_ 

• 

_ 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

102 

8-17 

17 

1-30 

NONE 

1-30 

17 

1-30 

17 

3-   6 

,'B 

3-    7 

32 

11-    3 

11 

11-29 

26 

12.12 

24 

NONE 

NONE 

316 

161 

2*1 

J**\*                                 Of 

M 

•-  i. 

20 

1-30 

NONE 

1-30 

/'. 

1-31 

1\ 

1-31 

21 

3-    6 

31 

11-    2 

32 

12-11 

28 

12-2* 

23 

NONE 

NONE 

327 

314 

2*1 

-.<. 

7-11 

19 

I -30 

NONE 

1-30 

19 

1-31 

2) 

1-31 

2  1 

3-    7 

32 

11-    3 

10 

12-11 

26 

NONt 

NONE 

NONE 

314 

2*1 

A»fal 

N 

'-<l 

20 

l-)0 

NONE 

1-30 

2  0 

1-31 

11 

2-    2 

IK 

3-    7 

32 

11-   2 

32 

12-11 

2b 

12-1* 

2* 

NONE 

NONt 

317 

312 

2*0 

"> 

■1 

a-  2 

I-)', 

NONE 

1-30 

20 

1-31 

/I 

1-31 

21 

2-    5 

31 

12-11 

27 

12-11 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

309 

l-)0 

NONE 

1-30 

19 

1-30 

If 

2-   2 

/a 

3-    7 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

MM 

M 

IV 

1-30 

'•ONE 

1-31 

to 

1-31 

20 

2-    2 

/B 

3-    7 

31 

. 

_ 

m 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

••K. 

7-JI. 

1* 

l-IO 

1-31 

15 

1-31 

11 

2-    3 

21 

3-  a 

,«. 

3-   9 

32 

11-   2 

in 

11-    2 

28 

12-12 

24 

12-13 

18 

NONE 

316 

310 

.'  19 

238 

M 

•.» 

a-  t 

1.10 

NONE 

NONE 

1-30 

/I 

1-30 

21 

3-   6 

32 

12-11 

29 

12-12 

11 

NONE 

NONE 

NONE 

111 

2ao 

. 

NONE 

■ 

_ 

. 

. 

11-   2 

32 

11-29 

in 

12-13 

12 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

•  «»t 

IM 

'-/i 

1.10 

NONE 

1-30 

/', 

1-30 

20 

2-   * 

in 

3-    6 

29 

11-    3 

23 

11-    3 

21 

11-    3 

2> 

NONE 

NONt 

277 

272 

2*2 

. 

«•    4. 

l-)l 

NONE 

NONE 

1-31 

11 

1-31 

21 

2-   * 

31 

12-11 

31 

12-2* 

IK 

NONE 

NONE 

NONt 

327 

310 

t-,  >. 

1-)', 

NONE 

1-30 

2) 

1-30 

23 

1-30 

21 

12-2* 

3U 

NONE 

NONt 

NONt 

NONt 

328 

• 

NONE 

NONE 

1-30 

/I 

1-30 

l\ 

2-    3 

32 

12-1  1 

10 

12-2* 

27 

NUNL 

NONt 

NONt 

121 

311 

■ 

'-11. 

NONE 

11, 

1-30 

/', 

1-30 

ih 

2-    3 

12 

12-11 

.'  I 

12-11 

27 

NONt 

NONt 

NONE 

)15 

309 

-.« 

It 

NONE 

1-30 

111 

1-31 

21 

2-    3 

27 

)-    7 

10 

11-     1 

26 

11-    3 

28 

12-13 

1  1 

NONt 

NONE 

316 

271 

2*1 

-*  ; 

27 

1-10 

11 

1-30 

li 

2-    * 

12 

12-11 

26 

12-11 

II 

m  .M 

NONt 

NONt 

315 

310 

- 

. 

- 

• 

1-29 

11 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

N 

1* 

1*1 1 

/', 

1-11 

I'l 

1.    * 

2a 

2-    5 

V, 

11-    3 

/'/ 

12-1  1 

i: 

1,-1.' 

24 

nm.i 

NONt 

315 

Hi 

271 

■» 

i-ll. 

i-ii 

J  9 

1-31 

19 

2-    * 

lh 

3-    7 

M 

11-    2 

)1 

II-     J 

11 

m  .in 

IK. Ill 

NONE 

11. 

2*0 

21 

NONE 

1-10 

/I 

1.10 

11 

l.    * 

29 

12-1  1 

li 

12-12 

li. 

12-13 

24 

NONt 

NONt 

317 

Hi 

310 

l« 

NONE 

i-i', 

19 

1-11 

21 

2-    * 

n 

1-    4 

29 

11-    3 

V, 

12-11 

i  i 

12-13 

2* 

1,'U.I 

NONt 

316 

310 

2<-2 

fU*   UMM   Llfttl   I'.Uowlfi'j  IttttM    l».'U« 

ftlfl 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


TEXAS 
1966 


01 

2 

£ 

o 

o 

o 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minim  un 

of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 

1 

8 

to 

0 

£ 
5 

o 

CI 

o 

£ 
5 

^* 

CM 

0 

£ 

0 

00 
CM 

| 
o 

a 

d 
| 

o 
To 
Q 

D, 

E 

© 

d 

s 

e2 

© 
Q 

a 
E 
S 
H 

£ 
13 
a 

d 
E 
cu 
H 

© 
To 

a 

0. 

a 
(2 

© 

a 

d 

i 
1 

© 

To 

a 

d 
E 

£ 

a 

d 

£ 

£ 
75 

a 

d 

E 

o 

POINT    COMFORT 

PORT    ARTHUR 

PORT    ARTHUR    wB   AIRPORT 

PORT    LAVACA   NO    2 

PORT    0   CONNOR 

97 
9B 
97 
98 
96 

8-    6 
7-11 
7-21 

8-    7 
8-17. 

20 
19 
20 
22 
23 

1-30 

1-31. 

1-30 

1-30 

1-30 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-30 
1-31 
1-30 
NONE 
NONE 

20 
19 
20 

1-30 
1-31 
1-30 
1-30 
1-30 

20 
19 
20 
22 
23 

1-30 
1-31 
2-   4 
1-31 
1-31 

20 
19 
28 
28 
25 

2-  3 
2.   4 

3-  6 
3-   6 
2-    3 

31 
30 
29 
32 
32 

12-11 
12-12 
11-    3 
11-    2 

30 
29 
30 
30 

12-13 
12-24 
12-12 
12-12 

27 
27 
28 
28 

12-29 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

24 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

333 

317 
327 
311 
319 

311 
311 
242 
241 

SUGAR    LAND 
THOMPSONS    3    WSW 
VICTORIA    W6   AIRPORT 

SOUTHERN                            09 

98 
97 
99 

8-    1 
8-    1. 
7-31 

19 

19 
20 

1-30 

1-30 
1-30 

NONE 
NONE 
NONE 

1-31 
1-30 
1-30 

20 
19 

20 

1-31 
1-31 
1-30 

20 
22 
20 

2-    3 
2-   4 
1-30 

28 

27 

20 

2-  4 

3-  7 
2-    4 

32 
30 
30 

12-11 
11-    3 

11-    2 

26 
27 
32 

12-11 
11-    3 
12-11 

28 

27 
27 

12-24 
12-13 
NONE 

23 

24 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

327 
316 

311 
272 
319 

310 
241 
271 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE    3    S 
BENAvIDES   7    S 
CARRIZO    SPRINGS 

10* 
102 
106 
102 
103 

8-    7 
8-    8 
7-31 
8-    7. 
8-11. 

23 

19 
18 
23 
20 

1-30 
12-13 

1-31. 

1-30 
12-12. 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-31 
NONE 
1-31 

18 

20 

1-30 
NONE 
2-    3 
1-30 
1-31 

23 

24 
23 
20 

1-30 

2-  3 

3-  7 
1-31 
2-    5 

23 
28 
28 
26 
26 

3-    5 
2-24 
3-    7 
3.   6 
3-    6 

32 
30 
28 
32 
31 

12-11 
11-    2 
11-    2 
12-11 
11-29 

29 
30 
30 
25 
26 

12-12 

11-29 
11-29 
12-11 
11-29 

28 

26 
26 
25 
28 

NONE 
12-12 
12-11 

NONE 
12-11 

20 
19 

21 

NONE 
12-12 
12-11 

NONE 
12-12 

20 
19 

20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

314 
319 

311 

314 

316 
299 
267 
314 
297 

281 
251 
240 
280 
268 

CATARINA 
CHARLOTTE    5    NNW 
COTULLA    FAA   AIRPORT 
CRYSTAL    CITY 
OlLLEY 

105 
103 
105 
102 
10* 

8-10. 
8-    5. 
8-    6 
8-    1 
8-    2 

22 

17 
20 
22 
19 

1-30 
12-12. 

1-30 
12-11. 
12-13. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
1-30 
1-30 
NONE 
1-31 

20 
20 

19 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-31 

22 
20 
20 
22 
19 

1-30 
3-   6 
1-30 
1-30 
2-   4 

22 
27 
20 
22 
28 

2.23 
3.   6 

2-23 
3-   6 
3-    6 

29 
27 
29 
32 

30 

11-29 
11-    2 
12-11 
11-29 
11-    3 

31 
31 

22 
32 
32 

12-11 

12-11 
12-11 
12-11 
12-11 

23 
17 
22 

22 

20 

12-11 
12-11 
12-11 
12-11 
12.11 

23 
17 
22 

22 

20 

NONE 
12-11 
NONE 
NONE 
12-11 

17 

20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

319 
314 

319 
319 
319 
319 
314 

315 
280 
319 
315 
310 

279 
241 
291 
268 
242 

EAGLE    PASS 
ENCINAL    3    N» 
FALCON   DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 

105 
108 
106 
104 
103 

8-    2 

a-  2 

9-16. 
8-    7 
8-17. 

18 
19 
26 

2  A 
19 

12-13. 
12-13* 
12-14. 
12-13. 
1-30 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-31 

NONE 
NONE 
1-30 

20 
19 

1-30 
1-31 

NONE 
NONE 
1-30 

22 
20 

19 

2.23 
3-   6 

1-31 
1-31 
3-    6 

28 
28 
27 
26 
26 

3-   6 
3-   7 

1-31 
2.    S 
3-    6 

32 
30 
27 
32 
26 

12-11 
11-   2 
12-12 
11-    2 
11-    2 

21 
32 
29 
32 
31 

12-11 
12-11 
12-13 
12-12 
12-12 

21 

20 
26 
24 
20 

12.11 
12-11 
NONE 
12-12 
12-12 

21 

20 

24 
20 

12-12 
12-11 

NONE 
NONE 
12-12 

16 
20 

20 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

314 
316 

319 
314 

316 

291 
280 
316 
319 
261 

280 
240 
319 
270 
241 

FREER 

HEBBRONVILLE 
KAFFIE    RANCH 
LA    PRYOR 
LAREDO   NO.    2 

100 

101 
107 
105 

10-    1. 

9-28. 
8-    7. 
8-    6 

18 

22 

19 
2* 

12-12 

12-13 

12-11. 

12-12 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
1-31 

NONE 

20 

1-30 

1-30 
2-   3 

NONE 

22 

23 
24 

2.23 

1-31 
3.    6 
1.30 

28 

25 
28 
25 

3-    5 

3-    t 
3.    6 

2-23 

30 

31 
28 
30 

11-    2 

11-   2 
11-    2 
12-11 

30 

31 
29 

30 

12-11 

12-11 
12-11 
12-12 

22 

27 
19 
24 

12.11 

12-13 
12-11 
12-12 

22 

22 

19 
24 

12-12 

NONE 
12-11 
NONE 

18 

19 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

- 

314 

319 

317 
311 

291 

314 
280 
316 

242 

241 
241 
291 

OIlTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO   GRANDE    CITY    3    w 

TILDEN 

102 
101 
101 
107 
103 

8-21* 

8-10. 
8-    6. 
8-    7. 
8-    1 

21 
19 
18 
19 
20 

12-13 

1-30 
12-12. 
12-14 

1-30 

NONE 
NONE 
ilONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-30 
1-30 
NONE 
1-30 

19 
18 

20 

1-30 
1-30 
1-30 
NONE 
1-30 

22 
19 
18 

20 

1.31 
2.22 
3.   6 

1-31 
2-    5 

25 
28 
28 
25 
28 

2-24 
2.22 
3.   6 

3-   6 

3-    6 

30 
28 
28 
31 
29 

11-    2 
12-11 
11-    2 
11-28 
11-28 

32 

24 
30 
27 

31 

12-11 
12-11 
11-29 
11-28 
11-29 

27 

24 

27 
27 
28 

12-12 
12-11 
12-11 
12-12 
12.12 

23 
24 
19 
22 

21 

NONE 
NONE 
12-11 
12-13 

NONE 

19 
20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

315 

316 
319 
319 

316 

314 
292 
268 
301 
297 

251 
292 
241 
267 
267 

ZAPATA 

•        ft        * 
LOhER    VALLEY                   10 

10* 

8-    7. 

26 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

2-23 

32 

12-11 

29 

12-12 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

291 

brownsville  mb  airport 

harlingen 

mc  allen 

mc  allen  faa  ap 

MC   COOK 

97 
101 
103 
102 
102 

8-17 
8-    8 
8-    8 
9-27 
9-28* 

30 
26 
27 
27 
25 

12-12 
12-14* 
1-31. 
12-13 
12-13* 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-31 
NONE 
1-31 

27 

2  5 

NONE 
3-    6 
1-31 
1-30 
2-    5 

32 

27 

29 
32 

12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-11 

30 
29 

30 
31 
32 

NONE 
12-13 
12-13 
12-13 
12-12 

26 

2a 

27 
25 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

316 
319 

281 
315 
316 

309 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN   BENITO 

103 
98 
96 
100 
100 

6-     6. 

8-11 
8-    5 
8-18. 
8-18. 

2* 
34 
27 
26 
32 

12-13 
1-27 

12-13 

12-14. 

12-14. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-31 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

28 

2-    5 

NONE 
NONE 
1-31 
NONE 

32 

29 

11-28 
NONE 
12-12 
12-12 
12-13 

32 

29 
27 
32 

12-12 
NONE 
12-13 
12-12 
NONE 

25 

27 
27 

12-13 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

24 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

319 

296 
319 

■ESLACO   2    E 

100 

8-17. 

28 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

1-30 

28 

12-12 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

o 

> 
< 

s 
a 

o 

1 

9 

> 
-< 

i 

■ 

> 

< 

5 
S 

9 

§ 

u 

o 

| 
Ul 

a 
> 
< 

a 

i 

Ul 

> 
< 

i 
1 

Ul 

> 
< 

1 

a 

o 

1 

a 

c 

1 

9 

a 

9 

3 

9 

i 

1 
Ul 

■ 

< 

« 

a 

8 
I 

■ 

1 

> 

: 
a 

o 

i 

M 

9 

Oi 

1 

§ 

w 

< 

1 

a 
1 

ul 

BU5HLAND    1    WSW 

2    INCHES 

30.2 

36/25 

31.6 

38/27 

40.5 

48/32 

51.0 

56/42 

60.0 

68/50 

66.3 

72/61 

75.1 

80/69 

68.1 

78/57 

63.1 

69/57 

50.2 

60/39 

43.2 

51/36 

31.0 

47/18 

50.9 

80/16 

6    INCHES 

32.5 

36/25 

31.9 

38/28 

43.3 

50/32 

54.5 

59/47 

63.6 

71/53 

69.2 

74/64 

78.3 

83/71 

72.1 

80/61 

66.3 

71/61 

55.7 

62/47 

48.0 

52/44 

36.0 

46/22 

54.3 

63/22 

24    INCHES 

41.3 

42.0 

46.8 

59.0 

60.3 

72.3 

- 

- 

71.3 

60.3 

57.5 

51.0 

- 

36    INCHES 

47.3 

44.8 

46.8 

57.5 

58.3 

69.8 

- 

- 

70.5 

61.8 

58.8 

34.5 

" 

48    INCHES 

49.3 

47.0 

47.4 

56.3 

56.5 

67.0 

- 

- 

69.8 

62.8 

60.5 

57.0 

" 

72    INCHES 

54.8 

52.3 

49.8 

55.3 

54.8 

63.0 

- 

- 

67.0 

64.0 

63.0 

59.3 

- 

96    INCHES 

58.3 

55.3 

52.4 

55.8 

54.0 

60.8 

" 

" 

66.8 

64.5 

65.3 

62.0 

- 

AVERAGES  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  READINGS  AND  EXTREMES  ARE  EXTREMES  OF  DAILY  READINGS  AT  8  AM.  EXCEPT  AT  24,  36.  48,  72,  AND  96  INCHES  AVERAGES 
ARE  AVERAGES  OF  WEEKLY  READINGS.  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND 
BLUE    GRAMA  GRASS.      SLOPE    1ft   TOWARD    SOUTH   -    SOUTHEAST. 


See  Reference  NotM  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1966 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

S.pt 

Oct 

No*. 

Dae. 

Annual 

♦     •     * 
LOW    ROLLINS   PLAINS    02 

HOROS   CREEK    DAM 

EVAP 

- 

B   3.40 

7.88 

9.37 

8.65 

612.33 

13.79 

10.87 

B   6.56 

6.98 

5.83 

4.25 

- 

WIND 

3288 

3387 

4497 

3910 

2791 

3402 

2686 

2718 

1710 

2676 

3097 

3169 

37331 

•      #      • 
NORTH  CENTRAL   03 

BAROWELL   0AM 

EVAP 

2.07 

2.53 

6.73 

B    7.84 

B    7.69 

11.69 

612.21 

9.44 

B   6.52 

B   6.90 

5.80 

2.97 

82.39 

WIND 

3217 

3114 

3864 

3772 

2696 

2960 

2491 

2359 

2015 

2826 

3480 

3400 

36194 

MAX 

54.2 

62.3 

69.6 

77.8 

86.9 

92.1 

98.0 

93.4 

88.6 

77.3 

70.7 

59.0 

77.5 

MIN 

38.7 

41.2 

45.6 

54.0 

63.4 

68.9 

74.6 

71.4 

67.0 

52.4 

49.8 

40.0 

55.6 

BELTON   DAM 

EVAP 

B   2.03 

B   2.60 

5.41 

6   6.57 

5.57 

B    8.18 

10.18 

8.33 

6   6.16 

5.66 

4.44 

2.82 

67.95 

WIND 

2109 

2089 

2559 

2356 

1290 

1096 

1262 

1132 

1033 

1411 

1820 

2093 

20250 

BEN8ROOK   DAM 

EVAP 

B    2.18 

B   2.75 

6.57 

B    7.19 

B    7.02 

B    9.54 

11.04 

B   8.97 

5.69 

B   5.86 

4.90 

2.70 

74.41 

WIND 

2359 

2800 

3500 

3116 

2362 

2531 

2042 

1903 

1319 

1947 

2753 

2650 

29262 

DEMISON   DAM 

EVAP 

- 

B   2.55 

6.84 

B    7.73 

7.36 

11.19 

11.39 

8.20 

5.59 

5.81 

5.01 

2.00 

- 

DEP 

- 

-      .81 

1.21 

.49 

-      .80 

.91 

.54 

-   2.57 

-   2.30 

.33 

1.14 

-      .63 

— 

WIND 

2708 

2643 

4036 

3816 

2360 

2522 

2194 

1776 

1507 

2208 

3470 

2951 

32191 

MAX 

— 

60.5 

68.5 

78.2 

87.3 

92.0 

96.4 

— 

88.1 

76.4 

67.5 

54.6 

— 

MIN 

- 

40.3 

46.2 

53.3 

62.1 

68.4 

74.6 

- 

65.3 

53.7 

49.2 

41.5 

- 

GRAPEVINE    DAM 

EVAP 

_ 

B   2.99 

B    7.02 

B    8.13 

B    7.82 

BIO. 03 

BIO. 72 

8.79 

6   6.07 

6.04 

5.06 

2.96 

- 

WIND 

B    3070 

B   3227 

4282 

3544 

2684 

2597 

1972 

1899 

1604 

2351 

3074 

2911 

33215 

MAX 

- 

61.0 

70.7 

77.3 

86.9 

93.2 

98.8 

94.9 

88.7 

77.8 

71.5 

- 

- 

MIN 

- 

40.1 

45.0 

52.9 

62.8 

66.6 

74.8 

71.8 

66.6 

51.6 

48.4 

- 

- 

LAVON    DAM 

EVAP 

B   2.30 

B    3.08 

6.65 

B    8.50 

B    7.43 

10.26 

BIO. 02 

7.81 

B   6.03 

6.04 

5.39 

2.65 

76.16 

WIND 

3343 

3166 

4127 

3903 

2803 

3236 

2338 

2185 

1900 

2688 

3814 

3552 

37035 

NAVARRO  MILLS    DAM 

EVAP 

B   2.51 

2.96 

6.31 

8    8.12 

6    7.29 

9.69 

11.32 

B    8.96 

6.41 

6.34 

4.95 

2.81 

77.67 

WIND 

3371 

3251 

3866 

3840 

2785 

2608 

2201 

B   2094 

B    1720 

2542 

3065 

2778 

34121 

MAX 

54.6 

61.2 

69.6 

76.7 

83.8 

91.2 

95.4 

92.5 

86.9 

76.9 

70.3 

60.0 

76.6 

MIN 

37.9 

41.5 

47.0 

54.6 

64.0 

69.7 

73.9 

71.6 

66.1 

51.7 

49.2 

40.1 

55.6 

PROCTOR    RESERVOIR 

EVAP 

B   2.47 

B   3.22 

7.47 

9.66 

B    7.84 

611.19 

B12.35 

810.14 

B   6.20 

6.41 

5.38 

3.50 

85.63 

WIND 

2765 

3017 

3919 

3544 

2516 

2757 

2114 

2219 

1594 

2178 

2552 

2667 

31842 

MAX 

53.0 

59.2 

69.4 

77.2 

81.7 

90.4 

94.9 

91.8 

87.2 

76.1 

69.5 

55.9 

75.5 

MIN 

37.2 

38.7 

45.6 

52.9 

61.4 

67.8 

72.4 

69.8 

65.9 

51.2 

47.2 

37.6 

54.0 

STILLHOUSE    HOLLOW   DAM 

EVAP 

6   2.19 

- 

B   5.87 

B    7.91 

6.54 

9.63 

B12.22 

B   9.51 

6   7.69 

6   5.88 

5.27 

6   2.80 

- 

WIND 

2077 

2062 

2736 

2535 

1645 

1921 

B   2056 

6    1327 

- 

B    1268 

2218 

2078 

" 

WACO   DAM 

EVAP 

2.26 

3.05 

- 

B   7.79 

B   6.90 

B    9.68 

12.68 

BIO. 02 

6    7.10 

6.83 

5.39 

3.50 

- 

WIND 

3270 

3140 

3869 

3758 

2902 

3035 

3221 

2572 

1278 

1967 

2642 

— 

- 

MAX 

55.3 

58.7 

- 

75.5 

83.2 

91.1 

95.9 

91.5 

86.7 

77.1 

70.4 

59.0 

- 

MIN 

38.9 

40.5 

- 

53.6 

63.2 

68.2 

73.2 

70.5 

65.7 

51.6 

47.9 

39.7 

" 

WHITNEY   DAM 

EVAP 

- 

B   2.87 

B   6.10 

B    7.07 

6.99 

10.34 

12.09 

B    9.32 

B   6.09 

5.76 

4.99 

2.93 

- 

WIND 

2088 

2268 

2326 

2530 

2009 

2135 

1959 

1765 

1378 

1754 

2421 

2482 

23115 

MAX 

55.3 

63.0 

71.8 

79.3 

87.1 

93.6 

97.4 

92.7 

89.7 

80.5 

71.7 

60.5 

78.6 

•      a      • 

MIN 

38.7 

42.1 

47.4 

55.6 

64.5 

70.0 

73.5 

71.4 

67.0 

52.8 

50.1 

39.0 

56.0 

EAST    TEXAS   0* 

DAIMOeRFIELO   9   S 

EVAP 

B   2.14 

B   2.86 

6.03 

B    8.05 

6    7.66 

10.94 

10.18 

8.49 

5.44 

5.21 

B   3.82 

2.16 

72.98 

WIND 

2605 

2376 

3022 

3159 

2630 

2472 

1961 

1978 

B    1526 

1793 

2123 

2418 

2  8065 

MAX 

53.1 

37.4 

70.5 

78.9 

- 

- 

97.0 

94.1 

86.6 

76.5 

69.0 

57.6 

- 

MIN 

38.8 

40.8 

46.8 

56.4 

- 

- 

75.6 

71.7 

66.1 

53.8 

51.3 

40.5 

- 

S*U*G£R   0AM   6 

EVAP 

B    1.59 

B   2.46 

4.19 

B   5.73 

B   5.96 

6    8.03 

8.37 

6   6.33 

5.76 

B   4.16 

3.01 

6    1.87 

57.46 

WIND 

1829 

1746 

2074 

2244 

1322 

1201 

1265 

1076 

956 

- 

— 

1822 

- 

MAX 

55.8 

64.3 

71.7 

80.4 

89.1 

96.1 

100.1 

95.1 

92.5 

80.2 

72.3 

62.1 

80.0 

MIN 

42.8 

44.0 

49.7 

60.5 

67.6 

70.7 

75.8 

73.0 

69.8 

56.3 

54.2 

45.9 

59.2 

•      •      • 

TRAMS    PECOS    OS 

RED    BLUM    DAM 

EVAP 

2.82 

4.35 

8.66 

11.28 

B12.72 

613.21 

16.85 

610.82 

6.99 

6.16 

4.51 

4.08 

102.45 

OEP 

-   1.00 

-      .81 

-      .18 

-      .13 

-    1.03 

-   1.71 

2.86 

-1.99 

-   3.30 

-      .30 

-      .14 

.47 

-      7.26 

WIND 

2174 

2437 

3013 

3274 

2705 

2771 

2256 

2083 

1845 

2214 

2076 

2985 

29833 

MAX 

53.0 

57.2 

70.0 

77.8 

83.6 

91.3 

96.9 

92.1 

88.2 

72.6 

65.0 

53.8 

73.3 

MIN 

36.3 

37.7 

44.3 

30.9 

59.5 

65.8 

69.5 

68.5 

65.5 

50.7 

46.2 

37.7 

32.7 

fiLf T» 

EVAP 

4.04 

3.10 

8.73 

11.40 

13.41 

814.22 

14.63 

10.35 

8.82 

7.38 

4.42 

3.99 

108.49 

OEP 

.48 

.19 

.03 

.05 

1.74 

-      .27 

1.74 

-      .83 

-      .38 

.68 

.21 

.78 

4.44 

WIND 

1258 

1951 

1970 

2319 

2278 

1932 

1164 

1116 

1114 

1386 

963 

1402 

18833 

MAX 

- 

- 

70.8 

78.7 

87.0 

92.2 

97.6 

92.4 

88.9 

75.1 

63.8 

54.5 

■ 

MIN 

~ 

~ 

43.7 

30.1 

58.3 

64.3 

70.6 

67.6 

63.3 

49.7 

43.6 

36.3 

•      •      • 
UMARC*    PLATEAU    0* 

AMIITAO    0AM 

EVAP 

8   2.46 

- 

B    8.36 

611.13 

B   8.81 

611.48 

16.59 

12.17 

8.30 

7.64 

6.32 

3.42 

- 

WINO 

2769 

2859 

3824 

2923 

2357 

3332 

3362 

2902 

1944 

2363 

2013 

2203 

33433 

MAX 

54.7 

61.4 

71.6 

82.1 

84.4 

89.7 

93.0 

90.2 

87.7 

76.9 

70.5 

37.7 

76.7 

MIN 

36.2 

38.3 

47.2 

35.8 

64.3 

66.2 

69.5 

68.3 

63.3 

31.5 

46.4 

34.6 

33.7 

IA*    AMOCU)    OAM 

EVAP 

2.81 

4.64 

9.31 

B11.19 

ill.l/ 

14.36 

16.58 

612.02 

B   3.97 

B    7.15 

6.18 

4.94 

106.27 

WINO 

29*6 

3192 

4107 

4172 

3138 

3250 

2751 

2361 

1333 

2380 

2693 

2916 

33661 

MAX 

- 

- 

71.2 

78.0 

84.7 

91.2 

95.6 

90.0 

87.2 

75.6 

69.7 

— 

- 

MIN 

■ 

" 

46.1 

51.4 

60.7 

68.3 

71.1 

68.1 

66.8 

51.4 

49.1 

■ 

.        .        . 

■    •  iran 

tVA» 

l.fl 

3.47 

3.48 

6.47 

6.13 

8.98 

10.29 

B    9.08 

6.38 

6.32 

3.29 

3.27 

74.49 

OCP 

.60 

.33 

.33 

.27 

-    1.36 

-      .03 

.39 

-      .73 

-    1.00 

.60 

1.68 

.63 

1.73 

WINO 

1719 

3371 

3383 

3783 

3174 

2390 

2421 

2121 

1910 

2432 

2663 

3102 

34671 

«*/ 

»*.0 

60.3 

71.4 

— 

- 

- 

97.4 

93.8 

91.4 

81.1 

74.0 

63.0 

■ 

HIM 

40. t 

39. « 

48.0 

- 

- 

- 

74.8 

72.0 

66.3 

33.6 

30.5 

41.4 

- 

«»<lul    3    Mt 

IV  AP 

2.52 

6  2.33 

3.42 

8   3.23 

8   3.41 

3.33 

6.,« 

6.32 

4.87 

3.44 

4.43 

B   4.09 

36.22 

WINO 

»»O0 

3410 

3330 

3830 

3030 

B    1939 

16  70 

2420 

1460 

2370 

2330 

2980 

32909 

««•  RaUfaaca  Notaa  Following  Ilia  Hon  Indaa 
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Table  4    ~  CONTINUED 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1966 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

CANYON    OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.36 
2481 
55.3 
38.9 

2.90 
2480 
63.8 
42.5 

5.17 
2856 
70.1 
48.7 

6.85 
2822 
78.5 
56.8 

6.77 
2171 
83.2 
64.0 

9.34 
2261 

89.8 
68.3 

11.55 
2552 
94.5 
72.1 

9.08 
2202 
92.1 
70.5 

7.29 
1567 
87.9 
67.1 

6.43 
2015 
79.6 
55.0 

5.67 
2457 
75.3 
52.5 

3.35 
2408 
65.4 
40.6 

76.78 
28272 

78.0 
56.4 

SOMERVILLE    OAM 

EVAP 
WIND 

6   2.27 
1989 

B   3.36 
2239 

5.92 
2715 

B   6.59 
2998 

B  6.34 
1822 

10.34 
2010 

11.41 

B   9.17 
B   1446 

B  6.69 
687 

5.78 
1202 

4.92 
2259 

B   3.13 
2270 

75.92 

#      #      # 
UPPER   COAST  08 

POINT   COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B   2.42 
3103 
59.3 
43.3 

2.62 
2730 
65.1 
44.0 

5.23 
3386 
74.9 
53.4 

B   5.60 
3908 
82.8 
62.8 

6  6.33 
3143 
85.4 
68.2 

8.93 
2671 
93.0 
70.7 

B   9.83 
2736 
96.0 
74.9 

B   9.37 
4046 
93.2 
73.9 

8.08 
2880 
90.4 
69.4 

6.02 
3280 
81.9 
58.8 

5.09 
3552 
75.3 

54.8 

3.51 
3998 
66.8 
46.2 

73.03 

39433 

80.3 

60.0 

THOMPSONS    3   WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3067 
55.4 
38.3 

B   3.22 
2845 
58.5 
38.7 

5.03 
3345 
69.6 
46.9 

B   5.42 
2906 
78.2 
56.8 

5.65 
1656 
88.9 
67.9 

7.66 
1552 
96.9 
72.1 

B   7.74 

1025 

101.2 

77.5 

7.06 
1113 
97.2 
76.0 

6.37 
1199 
95.6 
70.8 

5.05 
1838 
82.2 
57.4 

3.80 
1897 
75.6 
52.6 

2.88 
2877 
63.5 
44.7 

25320 
80.2 
58.3 

*      *      * 
SOUTHERN  09 

DILLEY 

EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B   2.37 

-      .57 

1348 

62.5 

44.5 

3.10 

-      .50 

B   1469 

66.9 

45.9 

5.18 
-      .96 

77.6 
53.4 

B  6.80 

-      .52 

1590 

88.0 

63.2 

6  6.11 

-  2.43 

1251 

91.9 

70.2 

8.57 

-   1.53 

B   1058 

99.2 

74.5 

11.47 
.34 

100.8 
76.6 

610.15 
-      .80 

98.2 
75.6 

6.99 

-      .92 

863 

96.1 

73.4 

6.17 
.29 
1104 
85.8 
60.6 

5.04 
1.28 
1214 
78.7 
56.0 

3.76 
.96 
1162 
68.0 
45.9 

75.71 
-  5.36 

84.5 
61.7 

LAREDO  NO   2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1.87 

668 

62.5 

45.8 

2.82 

940 

69.6 

48.9 

5.77 
1536 
80.5 
57.5 

8.04 
1956 
90.7 
66.0 

B   7.09 
1300 
92.4 
70.5 

9.44 
1448 
97.5 
73.2 

12.50 
1866 
99.7 
75.5 

BIO. 72 
1615 
98.8 
75.2 

B   7.29 

768 

98.6 

73.4 

5.40 

644 

88.4 

64.1 

4.77 
1071 
80.0 
58.0 

3.27 

624 

69.6 

48.6 

78.98 

14436 

85.7 

63.1 

RIO  6RANDE   CITY   3   W 

EVAP 
WIND 

8   1.90 
1059 

B   3.01 
1186 

5.12 
1480 

B   7.11 
1518 

B   7.11 

B   8.06 

B11.64 
1426 

B11.75 
1700 

8   9.81 
999 

B   5.96 
910 

4.33 
865 

B   3.55 

923 

79.35 

*      *      » 
LOWER   VALLEY   10 

MC   COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.45 
3277 
62.3 
43.4 

3.48 
2890 
65.7 
46.4 

6.70 
3389 
78.0 
55.1 

B   8.50 
3539 
87.9 
63.8 

B   8.27 
2738 
90.9 
69.5 

8.73 
1855 
96.4 
72.1 

10.37 
2197 
98.7 
74.5 

12.25 
3413 
97.6 
73.6 

10.17 
2382 

96.0 
70.6 

7.57 
2623 

86.9 
62.2 

5.93 
2515 
79.7 
55.8 

5.39 

2873 
70.0 
45.8 

90.81 

33691 

84.2 

61.1 

WESLACO  2   E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B   3.28 
1676 
66.8 
47.5 

2.84 
1864 
70.5 
51.1 

5.88 
2055 
81.1 
59.5 

B   7.71 
2176 
91.6 
67.9 

B   7.07 
1730 
91.4 
71.3 

B   8.10 
1606 
96.2 
73.0 

10.47 
1730 
99.3 
76.1 

11.84 
2095 
99.0 
75.8 

9.36 
1362 
97.2 
73.4 

B  5.72 
1381 
87.6 
65.4 

5.12 

1509 
80.0 
59.9 

4.21 

1877 
71.7 
52.5 

81.60 

21061 

86.0 

64.5 

BEEVILLE  5  NE   -   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
POINT  COMFORT   -   ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notei  Following  Suilon  Index 
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PL  ANT -AVAIL  ABLE   WATER    IN   SOIL,    DEFICIT,    AND  PRECIPITATION    (Inches) 


TEXAS 
1966 


Location  and  date 

Depth 
(ins.) 

0- 
6 

6- 
12 

12- 

2U 

21*- 
36 

36- 
1*8 

1*8- 
60 

Total 

Precip- 
itation 

Remark* 

Southwestern  Great 

Sampling  dates  from  whe 

Plains  Research  Center, 

harvest  1965  to  wheat 

Bushland,  Texas 

seeding  1966.     Preci- 

July 15,  1965 

Avail. 

.56 

.9k 

.9U 

.20 

.17 

.70 

3.51 

pitation  during  period 
17.71  inches. 

Defic. 

.56 

.33 

1.12 

1.61* 

1.19 

.50 

5.3U 

October  6,  1965 

Avail. 

.55 

1.02 

1.1*3 

.75 

.1*6 

.83 

5.0U 

Defic . 

.57 

.25 

.63 

1.09 

.90 

.37 

3.81 

April  lh,  1966 

Avail. 

.55 

1.00 

1.25 

.78 

.66 

.89 

5.13 

Defic. 

.57 

.27 

.81 

1.06 

.70 

.31 

3.72 

September  28,  1966 

Avail. 

.70 

1.07 

1.1*7 

.96 

.61 

.67 

5.1*8 

Defic. 

.1*2 

.20 

.59 

.88 

.75 

.53 

3.37 

DESCRIPTION  OF  SOIL  MOISTURE  SITES 

u— 

SoU 

Slope 

Method  of 
Measurement 

Field  Capacity  (inches)  foi 
Depth  Increments  Reported 

Remarks 

Type                  |      Cover 

Pet-    j         Direction 
cent   1        (lacing) 

Top  |   2nd  j   3rd    j    4th    1    5th   |    6th 
Layer  i  Layer  ,  Layer  i  Layer  |  Layer  j  Layer 

SovtiMMt«rn  Great  Plain* 
Se*e*rc-  "«nt*r, 
au*Oena,  Tfai 

Pullmn  Clay  Loam|    Subtilled 
|    wheat 
■    stubble 

.25        Southeast 

Gravimetric 

2.0  |  2.3      h.6      U.l     1  3.7    |  3-ia 

Cooperator:     USDA  -  ARS 

1.  Erosion:     None  to  slight;  wind  removal  predominates. 

2.  Data  are  from  wheat  plots  in  a  controlled,   longterm 
experiment  initiated  in  1957. 

3.  Reporting  sequence  will  normally  begin  in  July 
(following  wheat  harvest  in  June),  and  continue  on 
same  faUowed  plots  until  new  plots  are  available 

in  July  of  following  year,     i.e.,  the  plots  reported 
on  will  be  fallow  from  harvest  of  one  year  to  harvest 
of  succeeding  year. 

li.     Soil  moisture:     determined  by  standard  oven  drying. 
107-110°C. 
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CHANGES  IN  STATION  NAME 


TEXAS 
1966 


NEW  NAME 

BAYTOWN  NO  2 
BOYS  RANCH  1  S 
DUNCAN  WILSON  RCH 
EMORY 
EMORY  1  N 


FORMER  NAME 

BAYTOWN  1  N 
BOYS  RANCH 
JONES  CB  RCH 
EMORY  3  ESE 
EMORY 


DATE  -  1966 

MARCH  3 
SEPTEMBER  27 
JANUARY  18 
FEBRUARY  18 
MAY  9 


FARMERSVILLE  1  W 
FRANKSTON  3  WNW 
GA6EBY  1  WNW 
HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 
LITTLE  ELM  3  E 


FARMERSVILLE 
FRANKSTON 
GAGEBY  1  W 
HUMBLE  PUMP  STA 
LITTLE  ELM 


OCTOBER  12 
DECEMBER  2 
AUGUST  12 
JUNE  2  8 
JANUARY  20 


LITTLE  ELM 
LULING  4  SE 
LULING  5  ENE 
MCLEAN  3  E 
MINERAL  WELLS  3 


LITTLE  ELM  3  E 

LULING  2  SE 

LULING  4  SE 

MCLEAN 

MINERAL  WELLS  4  ENE 


FEBRUARY  15 
JUNE  30 
NOVEMBER  9 
FEBRUARY  25 

MARCH  14, 


1965 


MINERAL  WELLS 
PRICE  2  SW 
ROCKSPRINGS  21  SW 
SPEAKS 
TAYLOR  RANCH 

TEAGUE  RANCH 
TRINIDAD  POWER  PLT 
WHEELOCK  1  SE 


MINERAL  WELLS  3  E 
PRICE 

ROCKSPRINGS  22  SW 
PROVIDENT  CITY 
MILLER  RANCH 

RILEY  BEN  RANCH 
TRINIDAD  1  SW 
WHEELOCK  8  SSW 


JULY  26 
JANUARY  31 
APRIL  27 
DECEMBER  7 

DECEMBER  16,  1965 

DECEMBER  14,  1965 
APRIL  1,  1965 
NOVEMBER  16 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ALBANY 

ARLINGTON 

BALMORHEA 

BAYTOWN 

BEAUMONT 


EQUIPMENT  MOVED  80  FEET  WSW 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  1.8  MILE  NE 

EQUIPMENT  MOVED  1300  FEET  NE 

EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILES  NW 

PUBLICATION  OF  TEMPERATURE  DATA  DISCONTINUED 


AUGUST  1 
MARCH  30 
MAY  5 
MARCH  3 
OCTOBER  1 


BEDIAS 

BIG  LAKE  NO  2 

BLEWETT 

BOYS  RANCH 

BOYS  RANCH  1  S 

BRACKETTVILLE 
BROWNFIELD  NO  2 
CAMERON 
CAMERON 
CARROLLTON 


EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NW 
EQUIPMENT  MOVED  35  FEET  S 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  800  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  NW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  150  FEET  E 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  ESE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  80  FEET  N 


OCTOBER  5 
FEBRUARY  7 
APRIL  28 
APRIL  12 
SEPTEMBER  27 

APRIL  29 
JULY  9 
MARCH  21 
SEPTEMBER  27 
JANUARY  1 


CARTHAGE 

DACUS 

DICKENS 

DOOLE  2  N 

DUNCAN  WILSON  RANCH 


EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILES  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  S 
EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  NNW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  3.1  MILES  SW 


JULY  12 
NOVEMBER  17 
JUNE  8 
JANUARY  11 
JANUARY  18 


EDEN  NO  1 
EDNA  3  SW 
ELDORADO  11  NW 
EMORY 
EMORY 


STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  40  FEET  SW 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED 
EQUIPMENT  MOVED  3.2  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  225  FEET  SSW 


MARCH  19 
MARCH  5 
JANUARY  18 
FEBRUARY  18 
APRIL  19 


EMORY  1  N 

FALFURRIAS 

FARMERSVILLE 

FRANKLIN 

FRANKSTON 


EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  N 

EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILES  W 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  3  MILES  WNW 


MAY  9 
MARCH  6 
OCTOBER  12 
DECEMBER  7 
DECEMBER  2 


FRIO  TOWN 

GOLD 

GONZALES 

GROVETON 

HALLETSVILLE 


EQUIPMENT  MOVED  5.2  MILES  W 

EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  W 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  NNE 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  5  FEET  NW  AND  STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  2  FEET  NW 


DECEMBER  15 
FEBRUARY  5 
JUNE  2 
MARCH  3 
FEBRUARY  28 


HARLETON 

HEBRONVILLE 

HEMPSTEAD 

HENRIETTA 

HORGER 


EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  ESE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  34  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  WSW 


APRIL  1 
DECEMBER  12 
MARCH  1 
SEPTEMBER  13 
JANUARY  27 


HUCKABAY 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

JARRELL 

LAKE  KEMP 

LA  PRYOR 


EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  ENE 

EQUIPMENT  MOVED  3.3  MILES  NE 

EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  SW 

EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  SW 


JULY  27 
JUNE  28 
SEPTEMBER  26 
AUGUST  1 
JUNE  13 


LIPSCOMB 
LITTLE  ELM  3  E 
LITTLE  ELM 
LITTLEFIELD  NO  2 
LYNXHAVEN  RANCH 


EQUIPMENT  MOVED  175  FEET  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  E 

EQUIPMENT  MOVED  2.8  MILES  W 

EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  E 

EQUIPMENT  MOVED  210  FEET  N 


JUNE  2 
JANUARY  20 
FEBRUARY  15 
MAY  11 
AUGUST  29 


MARCO 
MARL  IN 
MARYS  CREEK 
MCLEAN  3  E 
MEMPHIS 


STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  3.2  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  E 
EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILES  NNW 


JANUARY  12 
JANUARY  26 
OCTOBER  24 
FEBRUARY  25 
JULY  8 


CONTINUED 

NMC 

MERTZON 

HEX  I  A 
MISSION 
MORTON 
MOSCOW 

MUENSTER 
MULESHOE  1 
MULESHOE  1 
NEW  BRAUNFELS 
NEWTON 

NIX  STORE 
OLNEY 
PAMPA  NO  2 
PITTSBURG  5  S 
PLAINS 

PLAINS 
PORT  ISABEL 
PORT  LAVACA  NO  2 
PRICE  2  SW 
RAYMONOV I LLE 

RICHLAND  SPRINGS 
RICHMOND 

ROCKSPRINGS  21  SW 
SALT  FLAT  10  ENE 
SCHULEN6URG 

SILVERTON 
SIMMS  2  NNW 
SLOAN 
SPEAKS 
SPRINGTOWN 
STAMFORD  1 

STAMFORD  NO  2 
TAHOKA 
TATUM 
TELEGRAPH 
WOLFE  CITY 

ZAPATA 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  12  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  2.6  MILES  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  600  FEET  NW 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  W 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  65  FEET  SSE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  125  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  10  FEET  S 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  170  FEET  SW 
EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  2.4  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  ESE 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  NW 

EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  SE 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  3  FEET  E  AND  STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  E 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .6  MILE  N 

EQUIPMENT  MOVED  1.5  MILES  W 

EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  S 
EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  NNW 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  NNE 

EQUIPMENT  MOVEO  .6  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  80  FEET  WSW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .1  MILE  SW 
EQUIPMENT  MOVED  4.3  MILES  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  8  FEET  NW 
EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILE  N 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .6  MILE  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  SE 


TEXAS 
1966 

DATE  -  1966 

APRIL  26 
DECEMBER  2 
JANUARY  26 
SEPTEMBER  21 
OCTOBER  * 

MAY  17 
FEBRUARY  4 
SEPTEMBER  21 
DECEMBER  5 
OCTOBER  4 

JANUARY  13 
SEPTEMBER  28 
JULY  14 
FEBRUARY  3 
MARCH  4 

NOVEMBER  22 
JANUARY  15 
MARCH  10 
JANUARY  31 
NOVEMBER  15 

OCTOBER  2,  1965 
MARCH  4 
APRIL  27 
JANUARY  12 
AUGUST  5 

JULY  15 
JULY  12 
MARCH  21 
DECEMBER  7 
NOVEMBER  7 
AUGUST  3 

SEPTEMBER  29 
FEBRUARY  23 
AUGUST  24 
JULY  7 
APRIL  20 

JANUARY  29 


STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

0 
2 

record 

or  closed 

0 

0 

| 

c 

during  yr 

Refer 

Station 

z, 

a 

0 

County 

0 

g 

d 

B 

H 

(X 

to 

a  a 

II 

<*  0 

5 

•a 

c 

> 

3 

'6> 

a 
0 

> 

E 

1 

> 

tables 

A3EP.NATHY 

0012 

01 

HALE 

1 

33  50 

101  50 

3359 

2 

2 

ABILENE  WB  AIRPORT 

3016 

02 

TAYLOR 

1 

12  26 

1762 

BO 

BC 

1  2  3  c 

ACKERLY  3  SE 

003*. 

01 

HOWARD 

32  31 

101  40 

2760 

2« 

2 

AOAMSVlLLE 

0050 

06 

LAMPASAS 

1 

31  IB 

98  10 

1072 

2   c 

AL5ANY 

0120 

03 

SHACKELFORD 

1 

32  ** 

99  19 

1*38 

83 

8' 

1  2  3 

ALEOO  *  SE 

0129 

03 

PARKER 

15 

32  39 

97  34 

790 

2 

ALICE 

OH*. 

09 

JIM  WELLS 

5 

27  44 

98  04 

201 

13 

1  2  3 

ALPINE 

on* 

35 

BREWSTER 

9 

30  21 

103  *0 

36 

1  2  3 

ALTC  5  SW 

C190 

34 

CHEROKEE 

31  36 

95  09 

280 

2* 

2 

ALV1N 

023*. 

38 

BRAZORIA 

5 

29  25 

95  15 

54 

26 

1  2  3 

ALV090  *  NE 

0206 

03 

WISE 

15 

33  23 

97  39 

800 

C 

AMAHlLLO  W3  AIRPORT 

0211 

01 

POTTER 

2 

35  1* 

101  *2 

3604 

1  2  3  C 

AM1STAD  DA* 

0225 

06 

VAL  VERDE 

11 

?9  28 

101  rz 

1157 

3 

3 

1  2  3* 

ANAH'JAC  TBCD 

0235 

CHAMBERS 

5 

29  47 

9*  40 

24 

35 

53 

1  2  3 

ANDERSON 

024* 

0* 

GRIMES 

1 

33  29 

95  59 

350 

52 

1  2  3 

ANDREWS 

C2*8 

01 

ANDREWS 

3 

32  19 

102  32 

3172 

5 

S 

1  2  3  C 

ANGLE TON 

0257 

38 

BRAZORIA 

5 

29  11 

95  26 

29 

52 

53 

1  2  3 

ANNA 

0262 

COLLIN 

15 

33  21 

96  33 

685 

20 

2    C 

ANSON 

0268 

02 

JONES 

1 

32  45 

99  5* 

1700 

9 

9 

1  2  3 

ANTELOPE 

0271 

33 

JACK 

15 

33  26 

98  22 

1012 

26 

2 

ARANSAS  PASS  2 

0302 

07 

SAN  PATRICIO 

5 

27  55 

97  OB 

18 

24 

2 

ARCHER  CITY 

0313 

3  3 

ARCHER 

10 

33  36 

98  39 

1032 

3 

23 

1  2  3 

ARLINGTON 

0337 

03 

TARRANT 

15 

32  ** 

97  07 

595 

20 

2 

ARMSTRONG 

C342 

M 

KENEDY 

5 

?6  56 

97  *8 

25 

B 

8 

1  2  3 

ARTHUR  CITY 

:  36  7 

03 

LAMAR 

10 

33  53 

95  30 

411 

75 

2 

ASPERMONT 

0394 

02 

STONEWALL 

33  09 

100  13 

1765 

5 

53 

1  2  3 

ATHENS 

C*0* 

04 

HENDERSON 

15 

32  12 

95  51 

490 

13 

20 

1  2  3 

0*0  B 

■j* 

CASS 

10 

33  07 

94  11 

245 

26 

2 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

0*28 

37 

TRAVIS 

3 

30  18 

97  42 

597 

70 

HI 

2* 

1  2  34C 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

0*37 

37 

ARANSAS 

5 

28  16 

96  4B 

15 

25 

25 

1  2  3 

AVALON 

0440 

33 

ELLIS 

15 

32  12 

96  48 

533 

2 

2 

BAIRD 

3*76 

03 

CALLAHAN 

1 

32  2* 

99  25 

1760 

25 

2 

3AKERSFIELD 

0492 

05 

PECOS 

30  53 

102  IB 

2530 

26 

1  2  3 

BALLlNGER  1  SW 

3  40  3 

02 

Runnels 

3 

31  ** 

99  59 

1575 

69 

71 

1  2  3 

BALMORHEA 

0498 

:5 

REEVES 

30  59 

103  45 

3210 

43 

43 

I  2  3 

BANKERSMJTH 

0509 

KENDALL 

3 

30  08 

1740 

C 

BARDWELL  OAM 

■  M  ? 

C3 

ELLIS 

1 

32  16 

96  38 

461 

2 

2 

<. 

1  2  3*C 

3ATESV1LLE  3  S 

056  0 

09 

ZAVALA 

8 

28  55 

99  37 

755 

2 

2 

1  2  3 

BAY  CITY  WATERWORKS 

0569 

08 

MATAGORDA 

28  59 

95  58 

48 

3  2 

32 

1  2  3 

BAYTOWN 

0586 

08 

HARRIS 

14 

29  *5 

9*  59 

25 

19 

19 

1  2  3 

SAYTDW*  NO  2 

^.97 

39 

HARRIS 

14 

29  *5 

95  01 

30 

C 

BEAL'MONT 

0611 

09 

JEFFERSON 

7 

30  05 

94  06 

IB 

78 

2 

3EDIAS 

0635 

3*. 

GRIMES 

15 

30  47 

95  57 

335 

26 

2 

3EEVILLE  5  NE 

0639 

07 

BEE 

5 

28  27 

97  *2 

240 

69 

71 

1 

1  2  3*C 

BELTON  DAM 

0665 

33 

BELL 

1 

31  07 

97  28 

13 

13 

13 

1  2  3*C 

BENAVIOfS 

0689 

39 

DUVAL 

27  36 

98  25 

380 

C 

8ENAVIDES  7  S 

0690 

09 

DUVAL 

5 

27  30 

93  25 

394 

A 

1  2  3 

3EN6P.00K  DAM 

0691 

03 

15 

32  39 

97  27 

1  3 

17 

13 

1  2  34C 

BENJAMIN 

0  70  A 

32 

KNOX 

1 

33  35 

99  47 

1495 

25 

2 

BIG  LAKE 

C776 

06 
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8C22 

05 

TERRELL 

11 

30    09 

102    24 

2800 

5 

19 

1    2    3 

SANDERSON    5    NNW 

8023 

05 

TERRELL 

11 

30    13 

102    25 

3080 

C 

SANGER 

80*3 

03j  DENTON 

lc' 

33    22 

97    10 

668 

24 

2 

SANTA    ANNA 

9047 

52!  COLEMAN 

3 

31     *5 

99    19 

1756 

SARITA    7    E 

SOS] 

09 

KENEDY 

5 

27    13 

97   41 

38 

65 

2         C 

SCHULEN6URG 

8126 

07 

FAYETTE 

6 

29    41 

96    54 

374 

2b 

2 

SEALY 

8160 

57 

AUSTIN 

1 

29    47 

96    09 

201 

45 

54 

1    2    3 

SEGUIN 

Bise 

57 

GUADALUPE 

29    34 

97    57 

520 

42 

43 

1    2    3 

SEMINOLE 

8201 

>1 

GAINES 

3 

32    43 

102    *0 

3334 

42 

43 

1    2    3 

SEYMOUR 

82  2  ] 

32 

BAYLOR 

I 

33    35 

99    16 

1282 

11 

53 

1    2    3 

shamrock 

8235 

:: 

WHEELER 

10 

35    12 

100    15 

2320 

37 

2 

SHAMROCK    RADIO    K8YP 

5i36 

02 

WHEELER 

10 

35    1* 

100    15 

23*5 

94 

5 

1     2     3 

SHEFFIELD 

B252 

35 

PECOS 

9 

30    41 

101    50 

2162 

5 

5 

1    2    3    C 

SHERMAN     PUMP     STATION 

8274 

33 

GRAYSON 

10 

33    39 

716 

1    2    3 

SIERRA    BLANCA 

83051  05 

HUDSPETH 

11 

31     11 

105    21 

4590 

5 

12    3C 

SILVERTON 

3323    51     BRISCOE 

10 

3*    29 

101     19 

3280 

5 

28 

1     2    3 

SIMMS    2    NNW 

8335 

0* 

BOW  IF 

10 

33    22 

94     30 

362 

4 

1    2    3    C 

SINTON 

9354 

07 

SAN    PATRICIO 

5 

28    02 

97     31 

59 

9 

1    2    3 

SLAT3N    5    SE 

3  37  3 

01 

1 

33    22 

101     36 

3050 

17 

2 

SLIDELL 
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03 

WISE 

15 

33    22 
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20 

2 

SLOAN 

B  3  02 

06 

SAN    SABA 

3 

31    09 

98    55 

1303 

31 

2 

SMITHVILLE 
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3ASTROP 

3 

30    00 

97    09 

324 

45 

47 

1    2    3 

SNYDER 
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02 

SCURRY 

3 

12    *3 

100    55 

2325 

54 

56 

1    2    3 
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8**61   07    3URLESON 

1 

30    20 

96    32 
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2 

2 

2 

1    2    34C 

SONORA 

?4<.9     )6    SUTTON 

U 

30    33 

100     39 

2120 

18 

18 

1    2    3 

SPEAKS 

8519    57 

LAVACA 

29    16 

96    42 

141 

1 

PEC 

2 

SPEARMAN 

852  3:   51 

HANSFORD 

2 

36    11 

101     12 

3090 

54 

45 

1    2    3 

SPRING   3RANCH    2    SE 

65**    57 

COMAL 

29    52 

9B    23 

995 

10 

2 

SPRINGTOWN 

856ll   03 
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15 

32    58 

97    *0 

870 

5 

20 

12    3 
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13 

13 
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STAMFORD   1 

859? 

32 

JONES 

i 

32    56 

99   48 

1634 

47 

2 

STAMFORD    NO    2 

B5384 

JONES 

i 

32    57 

99    48 

1604 

C 

STEPHENVILLE    6    SW 

8625 

03 

ERATH 

i 

32    11 

98    18 

1466 

3 

3 

1    2   3    C 

STERLING    CITY 

8630 

06 

STERLING 

31    51 

100    59 

2290 

4 

40 

12    3 

STERLING    CITY    10    E 

8631 

06 

STERLING 

3 

31     52 

100    49 

2620 

C 

STILLHOUSE    HOLLOW    DAM 

8646 

8ELL 

1 

31     02 

97    32 

706 

3 

1    2    34 

STINNETT 

8647 

01 

HUTCHINSON 

2 

35    49(   101     27 

3180 

C 

STRATFORD 

B692 

01 

SHERMAN 

2 

36    21 

102    05 

3693 

46 

46 

1    2    3 

STRAWN    8    NNE 

8696 

03 

PALO    PINTO 

I 

32    40 

98    29 

1177 

18 

2 

SUGAR   LAND 

«-><<e 

08 

FORT    BEND 

5 

29    37 

95    38 

85 

61 

67 

1    2    3 

SULPHUR    SPRINGS 

<iT.i 

04 
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101   33    08 
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62 
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2 
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06 
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8 

29    39 

99    17 

141-1 

28 

28 

C 

TASCOSA 

8852 

01 

OLOHAM 

2 

35    34 

102    19 

3176 

25 

2 

TATUM 

B8S>9 

04 

RUSK 

12 

32    19 

94    31 

340 

C 

TAYLOR 

B  D  B  1 

03 

WILLIAMSON 

1 

30    35 
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64 
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06 
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3    30    5  8 

98    66 
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1 
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2 

TEAGUE    RANCH 

8877 

06 
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3 
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1630 

1 
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2 

TELEGRAPH 

8897 

0« 

KIMBLE 

3 

30    21 

99    55 

1749 

26 

INAC 

2 

TELEPHONE 

B898 

03 

FANNIN 

10 

33    47 

96    02 

520 

C 

TEMPLE 

891 C 

03 

BELL 

1 

31    06 

97    21 

700 

75 

83 

1    2    3 

TEMPLE    3    SE 

K<>\  1 

03 

BELL 

1 

31     03 

97    21 

650 

C 

TERRELL 

8929 

'"3 
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15 

32    44 

96    16 

530 

26 

2 

TESCO 

02 

NOLAN 

1 

32    30 

100    15 

2000 

22 

2 

TEXARKANA    DAM 

89** 

04 

CASS 

10 

33     18 

94     10 

282 

11 

19 

1    2    3   C 

THOMPSONS    3    WSW 

B996 

08 

FORT    BEND 

1 

29    29 

95    38 

72 

9 

9 

9 

1    2    34C 

THORNTON 

9004 

03 

LIMESTONE 

1 

31     25 

96    35 

481 

21 

2 

THREE   RIVERS 

9  00  9 

09 

LIVE   OAK 

B    28    28 

98    11 

150 

44 

2 

THROCKMORTON 

9014 

03 

THPOCKMORTON 

33    11 

99    11 

1320 

41 

41 

1    2    3 

THUR3ER    5    NE 

9015 

03 

PALO    PINTO 

1 

32     32 

98    20 

964 

26 

2 

TILDEN 

9031 

09 

MCMULLEN 

8 

26    28 

9B    33 

256 

8 

8 

1    2    3 

TINNIN    RANCH 

9037 

05 

REEVES 

9 

31    19 

103    59 

3230 

C 

TOMBALL 

-■  ■  7  E 

08 

HARRIS 

1* 

30    06 

95    37 

200 

25 

2 

TOYAH 

9106 

05 

REEVES 

31     18 

103    48 

2B22 

23 

2 

TRENT    2    ENE 

9122 

02 

TAYLOR 

1 

32    30 

100    06 

1920 

26 

2 

TRENTON 

9125 

03 

FANNIN 

15 

33    26 

96    20 

764 

20 

2 

TRINIDAD    POWER    PLANT 

9  1  n 

04 

HENDERSON 

15 

32    08 

96    06 

292 

2 

TROY 

9153 

03 

BELL 

1 

31    12 

97   IB 

660 

26 

2 

TRUBY    3    ESE 

9156 

02 

JONES 

1 

32    38 

99   53 

1706 

26 

2 

TRUSCOTT 

9163 

02 

KNOX 

10 

33    *5 

99    49 

1529 

4 

1    2    3    C 

TULIA 

9175 

01 

SWISHER 

10 

3*     32 

101    46 

3500 

12 

12 

1    2    3 

TURKEY 

9191 

52 

HALL 

10 

3*    24 

100     54 

2320 

3 

3 

1    2    3 

TYLER    5   NE 

9214 

04 

SMITH 

12 

32    24 

95    16 

535 

12 

12 

1    2    3 

UMBARGER 

9224 

01 

RANDALL 

10 

3*    57 

102    C7 

3746 

19 

2 

UVALDE 

9265 

06 

UVALDE 

8 

29    12 

905 

72 

1    2    3 

VALENTINE 

9270 

05 

JEFF    DAVIS 

11 

30    34 

104    29 

4*30 

C 

VALENTINE     10    WSW 

9275 

05 

PRESIDIO 

11 

30    30 

104    36 

4*20 

34 

2 

VALLEY    JUNCTION 

9?8o 

14 

ROBERTSON 

1 

30   50 

96    38 

272 

74 

2 

VALLEY    VIEW 

9286 

03 

COOKE 

15 

33    29 

97    10 

720 

20 

2 

VAN    HORN 

929S 

05 

CULBERSON 

1  1 

31    02 

104    51 

*0*8 

24 

28 

12    3 

VEGA 

9330 

01 

OLDHAM 

2 

35    15 

102     26 

3997 

43 

1    2    3 

VERNON 

9346 

02 

WILBARGER 

10 

34    10 

99    IB 

1212 

33 

34 

1    2    3 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

OB 

VICTORIA 

28    51 

96    55 

104 

9 

1    2    3    C 

VOSS 

9410 

02 

COLEMAN 

3 

31    37 

99    34 

1650 

26 

2 

WACO    DAM 

9417 

03 

MC     LENNAN 

1 

31     36 

97    13 

493 

2 

2 

2 

1    2    34C 

WACO    WB    AIRPORT 

9419 

)3 

MCLENNAN 

1 

31     37 

97    13 

500 

84 

85 

1    2    3   C 

WAELOER    7    SSW 

9424 

07 

GONZALES 

4 

29    36 

97    20 

367 

22 

2 

WALLER    2    SSW 

9448 

04 

WALLER 

14 

30    02 

95    57 

143 

19 

2 

WARREN 

9  u  B  D 

04 

TYLER 

7 

30    37 

94    25 

116 

13 

13 

1    2    3 

WASHINGTON    STATE    PARK 

94)1 

0  7 

WASHINGTON 

1 

30    20 

96    09 

210 

13 

13 

1    2    3   C 

WATER   VALLEY 

06 

TOM    GREEN 

3 

31    40 

100    43 

2120 

3 

26 

1    2    3   C 

WATER    VALLEY    10    NNE 

9501 

COKE 

3 

31     48 

100    40 

2535 

7 

2 

WAXAHACH1E 

9522 

03 

ELLIS 

15 

32    24 

96    51 

628 

12 

69 

1    2    3 

WAYSIDE 

9527 

01 

ARMSTRONG 

LO 

34    48 

101     33 

3310 

C 

WEATHERFORD 

9532 

03 

15 

32    *6 

1100 

77 

82 

1    2    3   C 

WELDER    WILDLIFE    FNDTN 

9559 

37 

SAN    PATRICIO 

5 

28    06 

97    25 

47 

3 

2 

WELLINGTON 

9565 

02 

COLLINGSWORTH 

LO 

3*    51 

100    12 

2030 

7 

22 

1    2    3   C 

WESLACO    2    E 

9588 

10 

HIDALGO 

u 

26    09 

97    58 

75 

19 

26 

8 

1    2    34C 

WHARTON 

9655 

">8 

WHARTON 

3 

29    19 

96    06 

111 

41 

2 

WHEELOCK    1     SE 

9665 

04 

ROBERTSON 

1 

30    53 

96    23 

394 

C 

WHITNEY    DAM 

9715 

3  3 

BOSQUE 

1 

31     51 

97    22 

574 

17 

17 

13 

1    2    34C 

WHITSETT    2    SW 

9717 

3  9 

ATASCOSA 

28    37 

98    17 

221 

3 

2 

WICHITA    FALLS    W8    AP 

9729 

0  2 

WICHITA 

33    58 

98    29 

994 

46 

70 

1     2    3    C 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

9730 

02 

WICHITA 

1  0 

33    56 

98     35 

960 

17 

2 

WILLS    POINT 

9  810 

04 

VAN    ZANDT 

12 

32    42 

96    01 

516 

43 

44 

1     2    3 

9a?9 

05 

WINKLER 

31    *6 

103    09 

2790 

C 

WINK   FAA   AIRPORT 

9  8  30 

5  5 

WINKLER 

9 

31    47 

103    12 

2807 

26 

26 

1     2    3 

WINNSBORO   6    SW 

0«. 

WOOD 

10 

32    53 

95    20 

429 

22 

2 

WINTERS   9    NNE 

9845 

12 

TAYLOR 

3 

32    06 

1965 

26 

1    2    3 

WOLF    CREEK    OAM 

989  B 

01 

OCHILTREE 

2 

100    40 

2700 

C 

WOLFE    CITY 

9859 

33 

HUNT 

LO 

33    22 

96    04 

670 

22 

2 

WOODSON   5   NNE 

9893 

33 

THROCKMORTON 

1 

33    05 

99    02 

1  300 

C 

YOAKUM 

9  9  5  j 

37 

LAVACA 

29    18 

97    09 

383 

25 

48 

1    2    3 

YORKTOWN 

995  3 

07 

DEWITT 

4 

28    59 

97    30 

262 

25 

2 

ysleta 

9966 

05 

EL    PASO 

11 

31    *2 

106    19 

366B 

27 

27 

24 

1    2    34 

ZAPATA 

9976 

3  9 

ZAPATA 

1  1 

26    5* 

99    16 

301 

5 

9 

1    2    3   C 
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REFERENCE    NOTES  TEXAS 

1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   Weather  Bureau  Airport  Station,   Airport  Administration 
Building,   3600  Manor  Road,   Austin,  Texas    78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in   °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//           Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 
the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals     shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,   exposures,   etc.  ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.    That 
publication  may  be  obtained  from  the    Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402,   for  $1.  00.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 

stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price    15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
O.  C.     20402.  _ 
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